A8TROGRAPHIC    CATALOGUE 

1900-0 

GREENWICH     SECTION 

DEC.  +  (14    TO  +  90° 


FROM    PHOTOGRAPHS    TAKEN    AND    MEASURED    AT    THE 
ROYAL    OBSERVATORY.    GREENWICH 

INDEK    THE    DIRECTION    OK 

SIR    W.    H.    M.    (  HltlSTIK.    K.C.B..    M.A..    D.Sc..    1-MI.S. 

ASTRONOMER    ROYAL 

D). 
_____L_— — — 4r— — — — — 

VOL.  II. 

MEASURES  OF 

RECTANGULAR  CO-ORDINATES  AND  DIAMETERS 

OF  STAR  IMAGES 

DEC.  +  72     TO  +  90 


' 


EDINBUEGH: 

I'KIXTED     FOE     HIS     MAJESTY'S     STATIONERY     OFFICE 
BY     NEILL     AM)     CO.,     LTD.,     BELI.EVUE 


1908 

Thirty 


••/  •  ••  •  •• ... 

;,V 


EEEATA. 


ASTROGRAPHIG  CATALOGUE.     VOLUME  I. 


PAliK.                                                                                                                                                              PAGE. 

xviii.  Plate  No.  4050.       For  R.A.  gh  io>",           read  R.A.  i9h  iom 

672.  2nd  half,  line    6.    For  72°  396,  9-5, 

read  72"  394,7*3. 

Iviii.  Line  i.     Arrange  bracket  t»  fend  \  f1  tan  (D+jj){  3+tan!  (D+?j)}. 

725.  No.  10107.                „    5-5125, 

,,    S'ZI15- 

24.  No.  3322.                 For  13-3282,                  read  12*3282. 

733.  2nd  half,  line  30.      ,,    68°  339,  8-5, 

,.    68°  3  34,  8-4. 

333.  2nd  half,  line  27.     ,,    6'o,                             ,,    9*0. 

,.             ,»          i>    31-      ..    &8~-  334-  8'4, 

„    68°  340,  8*2. 

341.   ist  half,     „    40.      ,,    67°  106,  8  '9,              „    68°  86,  8-9. 

„    68°  353,  8-0. 

375.  2nd  half,    ,,    33.    Insfrt  68'  612,  9*0  in  columns  8  and  9. 

735-         ..           ..     "•      ..    26-6905, 

,,    26-6005. 

430.          ,,          „    26.    For  67°  1533,  9-0,         read  67°  1536,  9-3. 

„     2nd  half,    ,,    33.      ,,    16-9617, 

„    16*9717. 

634  27.      ,,    26-6393,                     ,,    26-0005. 

737.  ist  half,     „    52.     ,,    -oc  370,  9-1, 

..    7°°  369,  9'4- 
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4.  2nd  half,  line  43.    F<n-  -z    1133,                  rtatl  71°  1  136. 

232.  No.  5032.                 For  35*, 

read  35$. 

16.  Footnote.                  „     14;',                          ,,     1443. 

237-     „     554°.                   ,,    4§- 

,,     4*. 

21.  No.  1995.                   „     19,                               ,,     19^. 

.,    554«-                   .,    *9*. 

„      29§. 

24.     „    2366.                   ,,    8-0767,                        „    8-086;. 

243.     ,,    6119.                 Insert  4  in  column 

$• 

31.     „    3121.                 Iiiart  -z°  290,  9-5. 

249.     ,,    6800.                 For  84°  805, 

read  74°  805. 

50.     ,,    5102.                For  72°  501,  8-9,           read  72°  511,  9-5. 

250.  2nd  half,  lines  15,  16.  Raise  figures  in  columns  5,  6  and  7  two  lines. 

.1       »    5"5-                   n    5'5-                            i.    9'5- 

267.  No.  8742.                For  8-5, 

read  9-5. 

56.  ziid  half,  line  40.      „    72°  508,                       ,,    72°  588. 

276-     „    «73-                     ..   7-5385. 

,,    7-5835- 

73.  Footnote.                    ,,    x,                                 »    *f'- 

288.     „    2186.                 Insert  K.  834,  9-5. 

74.  znd  half,  line  48.      ,,    72"  780,                       .,    72°  820. 

291.   ist  half,  line  52.     For  75°  224,  8'8, 

read  75°  223,  9-0. 

76.  Footnote.                    ,,    7878,                           „    7877. 

294.  No.  2828.                  ,,   72°  260, 

»    75°  *6°- 

83.   2nd  half,  Hue  54.      ,,    4-0085,                          ,,     3-0085. 

297.     ,,    3180.                 Insert  76°  259,  9-5 

89.  No.  9267.                   „   6-9,                              „    8-7. 

308.     ,,    4330.                 For  12*8867, 

read  12*8667. 

92.   Footnote.                    ,,    9503.                             ,,     9511. 

310.     ,,    4602.                 Insert  76°  436,  9-5 

94.   ist  half,  liue  32.        „    72*  1093,  8*8,             ,,    71°  1191,  9-5. 

346.  2nd  half,  line  12.    For  75°  808, 

read,  75°  810. 

103.  Xo.  554.                    „    6-5193,                        „    6-5913. 

34«-         ,,            „     3*-      ..    3'6893. 

,.     3'5893- 

103,  104.  Plate  4770.       ,,    1900,  Jan.  19,            „     1900,  Jan.  9. 

358.  Headings.                For  ih  om  to  oh  45 

m,    read  oh  45m  to  ih  om. 

105.  Third  heading.          ,,    1898,  Aug.  9,             ,,     1898,  Aug.  19. 

360.  2nd  half,  line  42.      ,,    25-9688, 

„     26-9688. 

134.   ist  half,  line  50.       ,,   26-8808,                      ,,    26-8008. 

366.  No.  1210                    „   76°  no, 

„     76°n6. 

139.         „          ,,    10.        ,,    12-2901,                      „     12-2091. 

374-     .,     2143.                   „    7-3080, 

.,     7'3l8°- 

i41.   2nd  half,  ,,    30.        ,,    26-3735,                      ,,    26-3835. 

387.     „    3488.                   „    7§, 

„     7'- 

'5°-         ..          .,    47-        „    «6-3363,                      „    16-3263. 

395-     ..    4344-                    »,   4'>82o, 

,,     5*1820. 

152.  No.  5692.                Transfer  73°  680,  7-5,  to  No.  5694. 

396.  2nd  half,  line  14.      ,,    22*9062, 

„     23-9062. 

157.     „    6241.               For  7-1232,                    read  7-1732. 

399-        „           ..    56-      ..   76°  4«8,  9'1. 

„     76°  489,  87. 

167.   ist  half,  line  13.       ,,    '0133,                          ,,    2-0133. 

403.  2nd  half,  line  31.     ,,    1*6320, 

„     1-6120. 

177.  2nd  half,  line  34.     „   72°  978,                     „    73°  978. 

408.        „          ,,     16.     „    11*8018, 

,,     10*8018. 

196.  No.  1234.                  „   7-0773,                      ,,    17-0773. 

409.  Nos.  5773,  5800.  Transfer  76°  620,  8'8 

from  No.  5800  to  No.  5773. 

200.  Nos.  1635,  1636.     Lfle  §  in  both  lines. 

,,     No.  5836.                 For  12*63, 

read  12*6318. 

214.  ist  half.                   Raise  all  figures  in  columns  8  and  9  one  line. 

413.   ist  half,  line  48.      ,,    76°  661,  8*S, 

,.     K-  *973.  9'5- 

€00—  Wt,  398—  3/08—  N.  &  Co.,  LTD. 

33028:5 

ERRATA. 


ASTROGRAPHIC  CATALOGUE.     VOLUME.  II.— continued. 


PAGE. 

414.  No.  6309. 

419.  „      6880. 

427.  2nd  half,  line  39. 

430.  isthalf,     „     49. 

»         *> 

440.  2nd  half, 

443.  No.  570. 

445-  ..     "97- 

448.  ,,     1133 

4*9-  „     3372 

478.  2nd  half,  line  47. 

484.  No.  4900. 

486.  2nd  half,  line  46. 

488.  Footnote. 

496.  ist  half,  line  56. 

5>3-         .,          ..     54- 

515.  No.  8204. 
517.     „    8392. 

523.  2nd  half,  line  23, 

554.  No.  3889. 

555-  .,     39'9- 

566.  ,,     5139. 

573.  2nd  half,  line  5. 

577.  No.  6327. 

594-     „    20. 

627.     ,,    3612. 

632.  2nd  half,  line  5. 


Insert  K.  2973,  9-5. 
,,      32§  in  column  5. 


39- 

For  16*7046, 

read  26  -7046. 

49- 

„    26*7004, 

,,     257004. 

5'- 

,,    12*7780, 

„     12-7880. 

55- 

,,    77°  4,  8*2, 

,•     77°  5.  9'4- 

,,    23*5845, 

„    23*5945. 

„    '9'9983. 

„     18-9983. 

»    8*5, 

„     9'5- 

,,    73°  320, 

,,     77°  320. 

47- 

,,    8-8825, 

,,     8*9825. 

.,     >°'4359. 

,,     10-4459. 

46. 

,,     77°  586, 

»     77°  568. 

Insert;  No.  5337,  0  Ursie  Minoris. 
For  77*  661,  8-3,          read  76°  661,  8'8. 

„•    24'5°°4,  »     24*5104. 

Insert  32§  in  column  5. 
For  15-5572,  read  15-5597. 

„    78°  33,  8-8,  „     K.  183,9-3. 

Insert  79°  376,  9-4. 

,,      9644  and  1748  in  columns  6  and  7. 
,,      36  in  column  5. 
For  15*9693,  mill  15-9993. 

,,    2*2,  ,,    2-2683. 

„    20-90,  ,,    20-9070. 

,,    20*62,  ,,    20*6264. 

Insert  51$  in  column  5. 
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632.  2nd  half,  line  8.     For  80°  389,  6-7,  read  80°  390,  9-2. 


647.  No.  5815. 
650.   ist  half. 
654.  No.  6527. 
660.     „    7148. 

679-     >.     '592. 
685.   ist  half,  line  4. 

697-  ,,  ,,  43- 
703.  2nd  half,  ,,  52. 
722.  No.  41. 


Insert  4  in  column  5. 
Dele  line  27. 
For  9*25, 


read  9*2558. 
„     6*. 
,,     20*0183. 

..    3'9943- 
,,     26-1318. 
,,     8 1 °  542. 


,,    20-1183, 

.,    4'9943> 

„    26-1638, 

,,     80°  542, 
Insert  81°  843,  9*5. 
760.   2nd  half,  line  1 6.    For  16-8242,  26  "8603,  read  16-8258,  26-8252. 
823.  Nos.  1029,  1034.  Transfer  83°  162,  g'ifrom  No.  1029  to  No.  1034. 
837.   ist  half,  line  8.       For  84°  526,  read  83°  527. 

863.         ,,  Dele  line  32. 

868.  No.  1973.  For  13-0130,  read  13*6130. 

871.   ist  half,  line  57.      ,,     17*3246,  ,,     17-3346. 

896.         ,,          ,,     13.      „     14-1828,  26-6777,      ,,     14-0929,  26-5351. 

897-         ,,          ,,     15-      ,,    6'9247,  ,,     5'9247- 

950.  No.  271,  273.     Transfer  88°  19,  9-4,  from  No.  273  to  No.  271. 
952.     „     134,  '35-  ,,         88°  28,  9-5,     „       „     134  „    „     135. 

..-        „     "68,  177-  „          8S°  19,  9*4,     „        „     168   „     „     177. 

926.     ,,    69  and  81,  col.  9.     Dele  $+. 
„       „    69.  Insert  87°  213,  9-5. 

926-996.  There  are  some  omissions  and  mistakes  in  the  columns  of 
reference  numbers  which  it  is  not  necessary  to  specify,  as 
the  correct  references  are  sufficient  to  prevent  misunder- 
standing. 


INDEX 

PAGE 

INTRODUCTION. 

Photographs  taken  in  each  year  .......  i 

List  of  Photographs  with  particulars      .......  ii 

MEASUREMENT  OF  THE  PHOTOGRAPHS  ........ 

Dates  of  Measurement ;  Names  of  Measurers     ......        xiv 

Reseaux  used     ..........         xv 

Errors  of  Division  of  the  Glass  Diaphragms  of  the  Measuring  Micrometer         .  .       ibid 

PLATE  CONSTANTS         .......... 

Standard  Co-ordinates  of  Stars  near  the  Pol*    ......  xviii 

Correction  for  Refraction           ........  xxi 

Correction  for  Aberration           ........  ixii 

Computed  Values  of   Correction  for  Scale          ......  ibid 

Adopted  Correction  for  Scale     ........  xxiii 

Tables  of  Adopted  Plate  Constants         .......  xxiv 

f 

DETERMINATION    OF   A    STAR'S    RIGHT   ASCENSION    AND    DECLINATION    FROM    ITS    MEASURED 
CO-ORDIXATES    .......... 

Tables  to  facilitate  formation  of  Right  Ascension  and  Declination  from  the  measures  of 

Zones  72°  to  85°  .........  xxxix 

Tables  to  facilitate  formation  of  Right  Ascension  and  Declination  from  the  measures 

of  Zones  S$°  to  89'  ........  xlii 

Examples  of  the  use  of  these  Tables        .......  xliii 

Probable  Error  of  a  Deduced  Star-place             ......  xliv 

MEASURES  OF  RECTANGULAR  CO-ORDINATES  AND  DIAMETERS  OF  STAR  IMAGES 
ON  PHOTOGRAPHS. 

ZONE +72°  ...                         .......           3 

„    +73  •                         -             .             .             -             -             -            .            -            .98 

„     +74°  .  -       185 

„    +75°  •             •             •             •             -             -            -            -            -             .268 

„    +76°  .                         ........       355 

-,     +77°  -                           -             -             .             .             .             .             •             .438 

„     +78'  .519 

-.     +79°  •             -                           -             .             -             -             -             -             .594 

„     +80°  .             .                          .             .             .             .             .             .             .664 

„     +81°  ...........       722 

„     +82*  .             .             .             .             .             .             .             .             .             .             .770 

ASTROGRAPHIC  CATALOGUE. — II.                                                                                                                    b 


INDEX. 

PAGE 

MEASURES  OF  RECTANGULAR  CO-ORDINATES  AND  DIAMETERS  OF  STAR  IMAGES 

ON  PHOTOGRAPHS— continued. 

ZONE +  83°  ...........  813 

„  +84° .849 

„  +85° .881 

„  +86°  .  .  .  .  .  .  .  .  .907 

POLAR  CAP      ......  ....       926 

FIVE  PLATES  OF  THE  REGION  ROUND  THE  POLE  .  .  .  992 


GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE 

1900. 


VOL.   II. 


INTEODUCTION. 

THE  history  of  the  inception  of  the  Astrographic  Chart  and  Catalogue  and  of 
the  early  work  at  Greenwich,  the  description  of  the  telescope  with  which  the  photo- 
graphs were  taken,  and  of  the  micrometer  with  which  they  were  measured,  are  given 
in  the  Introduction  to  the  first  volume  of  the  Greenwich  Astrographic  Catalogue,  of 
which  this  is  a  continuation.  This  Introduction  follows  the  scheme  of  that  of  the 
former  volume,  and  gives  details  peculiar  to  the  plates  in  this  volume  in  addition 
to  some  common  to  both. 

As  stated  in  the  Introduction  to  Volume  I.,  the  majority  of  the  fields,  with  the 
exception  of  those  within  10°  of  the  Pole,  which  were  deferred  for  convenience  until 
a  time  near  the  epoch  1900'0,  were  taken  before  1898  May.  Owing  to  the  rejection  of 
plates  found  unsuitable  for  measurement  in  the  course  of  the  work,  and  because  some 
had  to  be  replaced  for  other  causes,  the  photography  of  the  Catalogue  plates  was  not 
completed  until  1905  October.  The  following  table  gives  the  limiting  numbers  of  the 
photographs  taken  in  each  year :— 


Year. 

No«. 

Year. 

Noa. 

1890 

1-25 

1898 

3809-4219 

1891 

26-230 

1899 

4220-4758 

1892 

231-717 

1900 

4759-5338 

1893 

718-1728 

1901 

5339-5904 

1894 

17*9-2422 

1902 

5905-6141 

1895 

2423-2969 

1903 

6142-6232 

1896 

2970-3334 

1904 

6233-6432 

1897 

3335-3808 

1905 

6433-M5 

The   numbers   in    the    years    1900    and    1901    include  the   plates    of  the   fields 

surrounding  the  small  planet  Eros,  taken  for  the  purpose  of  determining  the  Solar 
Parallax,  and  the  plates  of  fields  containing  Nova  Persei. 
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GREENWICH    ASTROGRAPHIC    CATALOGUE. 
List  of  Photographs  of  which  measures  are  given  in  this   Volume. 


No. 

Date. 

Centre. 

Sidereal 
Time. 

Barometer. 

Exterior 
Thermometer. 

Interior 
Thermometer. 

Plate. 

R.A. 

Dec. 

h     in 

o 

h     m 

ius. 

o 

o 

934 

1893  Mar.  28 

IO.       O 

72 

10.  49 

30-01 

39'7 

45-0 

Mawson 

1024 

Apr.  21 

14.  48 

72 

14.  56 

30-06 

49-2 

54-0 

5  1 

1204 

June  17 

1  8.     o 

72 

17.  19 

30-27 

6o-O 

69-3 

Ilford 

'377 

Aug.  17 

21.    36 

72 

21.     2O 

29-89 

70-4 

76-3 

Mawson 

'454 

Sept.    9 

O.       0 

74 

o.     4 

30-01 

48-1 

52-9 

,  , 

'5°3 

Sept.  23 

22.       0 

72 

21.     52 

29-61 

40-5 

45-2 

)    J 

1701 

Dec.  21 

2.    48 

72 

2.  54 

29-55 

41-5 

J    > 

1703 

j  » 

4-«       O 

72 

3-  42 

29-58 

36'3 

41-0 

,    , 

1705 

,  , 

5-  '2 

72 

6.     3 

29-61 

36-0 

40-0 

,   , 

1738 

1  894  Jan.   II 

2.       0 

76 

i-  35 

29-75 

42-4 

47-2 

5    ) 

1814 

Feb.  20 

6.  48 

72 

6.  42 

30-23 

297 

34-9 

y  j 

1820 

Feb.  24 

5-  36 

72 

5-  34 

2970 

40-5 

44-0 

j  » 

1823 

,  , 

IO.       O 

76 

IO.    22 

29-74 

35'3 

39'6 

9    1 

1875 

Mar.  1  8 

7-   3° 

76 

7.     8 

30-15 

40-8 

44-0 

,    , 

1877 

,  , 

8.  30 

76 

8.     7 

30-15 

387 

41-9 

)    J 

1912 

Mar.  27 

12.  30 

78 

i2-   39 

30-07 

45-8 

J    1 

1939 

Apr.     4 

9-     o 

76 

8.  32 

30-02 

457 

55-0 

J    J 

'945 

Apr.     6 

9-  J5 

75 

9-  25 

29-88 

45'5 

51-9 

J    » 

1946 

,  , 

9-  45 

75 

9-  43 

29-88 

45'4 

51-7 

J    » 

1951 

»  j 

12.     15 

75 

11.  57 

29-87 

43"' 

48-0 

" 

'953 

s  j 

13-  '5 

75 

12.  59 

29-87 

42-8 

47-1 

M 

1964 

Apr.    9 

10.  45 

77 

10.     10 

29-97 

51-1 

567 

,  , 

1978 

Apr.  10 

13.  36 

72 

13-  57 

29-85 

47-2 

53'° 

,  , 

2005 

Apr.  27 

'5-  3° 

78 

14.  42 

29-59 

43-4 

48-2 

,  ( 

2014 

May     i 

14.  30 

76 

13-  57 

44-0 

47-5 

•  > 

2018 

May    4 

13.     o 

79 

13.     2 

29-78 

43'5 

45-6 

j  j 

2116 

July    3 

16.   1  5 

77 

17.      i 

30-07 

58-0 

637 

;  j 

2152 

July  26 

19.  36 

72 

19.     i 

29-87 

58-8 

64-0 

,  , 

2205 

Sept.    i 

I.       O 

78 

o.   13 

30-03 

49'4 

,  , 

222O 

Sept.    9 

23.  30 

78 

22.     58 

30-23 

51-2 

52-6 

5    J 

25OI 

1895  Mar.  29 

IO.     12 

73 

9-  55 

29-10 

43-8 

42-7 

Mawson 

25IO 

Apr.     7 

10.       O 

74 

9-  46 

29-53 

39"° 

43-3 

Rocket 

2515 

Apr.     9 

9-     o 

78 

9-   !9 

29-89 

50-2 

55'1 

Mawson 

2516 

9-  24 

73 

9-  33 

29-89 

49-1 

Rocket 

2517 

9-36 

74 

IO.       O 

29  89 

48-0 

... 

Mawson 

2529 

Apr.  1  1 

10.    48 

74 

10.  45 

30*21 

48-9 

53'° 

Rocket 

2535 

Apr.  14 

II.  15 

75 

10.  46 

3009 

44'5 

»  j 

2540 

Apr.  1  8 

10.   15 

75 

io-  35 

29-58 

51-0 

54-2 

Mawson 

2573 

Apr.  28 

12.    48 

72 

12.  39 

30-02 

43-6 

48-2 

?  ? 

2581 

May     i 

ii.  45 

75 

12.     9 

30-25 

43'5 

47-8 

Rocket 

2587 

May     2 

13.     12 

72 

12.  47 

30-48 

45"3 

5i-5 

2674 

June  12 

15.    48 

73 

15.  25 

30-05 

47'5 

55-6 

Mawson 

2678 
2706 

June  19 

17.    36 
17.    24 

72 
73 

1  6.  45 
17.   51 

30-05 
2971 

46*2 
50-4 

52-7 
56-9 

Rocket 

2707 
2708 

June  20 

17.    48 

16.  24 

73 

72 

18.     6 
16.  23 

2971 
30-08 

50-5 

55-0 

56-8 
59'4 

" 

2713 

June  22 

17.  36 

74 

17-  37 

30-29 

61-5 

65-2 

Mawson 

2715 

i  > 

18.  36 

73 

1  8.  47 

30-29 

60-8 

64-0 

i  j 

2717 

June  24 

17.     12 

72 

17.  17 

30-36 

51-6 

62-9 

Rocket 

2721 

" 

1  8.  24 

72 

18.  59 

30-35 

50-6 

58-1 

Mawson 

2722 
2723 
2726 

>  * 
June  2  5 
June  27 

19.     12 

16.  24 
16.  45 

72 
74 
75 

19.  28 
16.  35 
16.  58 

30-35 
30-22 

29-87 

50:2 
55-8 
63-0 

66-9 
68-0 

" 

2727 
2728 

>  * 

17.  15 
18.  12 

75 
73 

17-   3° 
18.     o 

29-87 
29-87 

60-5 
60-4 

Rocket 
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ill 


Xo.                Date. 

Centre. 

Sidereal 
Time. 

Barometer. 

Exterior 
Thermometer. 

Interior              plate 
Thermometer. 

E.A. 

Dec. 

h    m 

O 

h     m 

ins. 

o 

2730 

1895  July     2     1  6.     o 

74 

16.  44 

2978 

62*0 

Rocket 

2731 

,,         16.  30 

76 

17.     2 

2978 

56-9 

61-3 

Mawson 

2732 

'7-0            76 

17.  1  6 

2979 

56-6 

60-5        :    Rocket 

2733 

,  , 

17.  12            74 

17.  30 

29-79 

56-2 

60-0 

Mawson 

2734 

•  i 

1  8.  15 

75 

18.  23 

29-80 

55'5 

C  Q  "  A 

Rocket 

2735 

1  8.  45 

75 

18.  37 

29-80 

55'4 

C  ^  *Q 

Mawson 

2737 

July     7     17.   15            77 

17.   18 

3O'I2 

60-8 

67-3 

t  > 

2740 

1  8.  45 

77 

1  8.  47 

30-1  1 

58-7 

64-3 

Rocket 

2741 

19.  24 

73 

'9-     5 

30-11 

58-2 

63-9 

Mawson 

2/44 

20.        0 

72 

20.     7 

30-10 

567 

627 

Rocket 

2746(7            July    8     19.   15 

77 

18.     3 

30-02 

60-6 

65-2 

Mawson 

2-47               July     9;   18.   20 

79 

17.  41 

29-86 

59'4 

637 

Rocket 

2748 

,,         19.     o 

76 

18.  41 

29-86 

58-0 

63-3 

j  » 

2749 

,,              19.     12 

74 

18.  54 

29-85 

57-8 

62-9 

1  1 

2750 

9   9 

19.  36 

74 

19.     8 

29-85 

577 

62-5 

i  > 

2752 

9   9 

'9-  45 

77 

19-  37 

29-84 

56-8 

61-8 

Mawson 

2753 

9    9 

20.     o 

74 

20.     5 

29-84 

56-3 

61-4 

Rocket 

2754 

July  12 

18.  40 

80 

17-  37 

29-72 

60-9 

, 

2755 

)    9 

19.     o 

78 

18.  15 

2972 

56-4 

59'8 

i 

2757 

9   9 

20.     o 

78 

19.  28 

2973 

54-8 

57-6 

, 

2759 

9  9 

2O.    12 

73 

20.    28 

2974 

53'5 

567 

, 

2760 

J   ) 

20.  45 

77 

20.  45 

2974 

52-8 

56-2 

, 

2761 

July  14 

16.  45 

77 

17.   17 

19-78 

58-6 

62-1 

Mawson 

2783 

Aug.  13 

20.    48 

74 

20.  35 

2971 

53-8 

57-0 

,  , 

2806 

Aug.  27 

20.     15 

75 

»9-  54 

29-80 

597 

62-6 

>  > 

2817 

Sept,    2 

21.       O 

73 

20.    46 

29-95 

60-3 

66-7 

»  i 

2819 

,  , 

21.    48 

73 

22.        1 

29-95 

58-4 

63-3 

Rocket 

2824 

Sept.    4 

20.  45 

75 

2O.    21 

30-06 

61-0 

67-2 

Mawson 

2825 

9   9 

21.    ,5 

75 

20.  53 

30-06 

60*5 

66-2 

»  9 

2826 

,,         \    21.    24 

73 

21.     12 

30-06 

59'9 

65-2 

9    9 

2842 

Sept.  1  1 

21.  12            74 

20.  45 

29-85 

54-8 

59-2 

Rocket 

2845 

Sept.  1  6 

21.  15            77 

2O.     25 

58-0 

617 

t  9 

2874 

Sept.  2  3 

1  8.  24            74 

I9.     32 

30-15 

59-2 

67-0 

t  > 

2878 

,  , 

21.    30 

78 

21.    42 

30-17 

577 

62-6 

*  j 

2882 

Sept.  24 

22.  45 

77 

22.    21 

30-1  1 

6,  -7 

66-9 

*  9 

2886 

Sept.  2  5 

22.     15 

77 

22.    22 

30-21 

64-3 

69-8 

9   » 

2898 

Sept.  30 

22.    30 

76 

22.     19 

29*83 

57-8 

62-8 

9   > 

2904 

Oct.     4 

21.    3O 

76 

20.    46 

29-67 

45-0 

51-0 

9   9 

2906 

1   ) 

22.    48 

72 

22.    32 

29-67 

42-8 

48-5 

9   9 

2914 

Oct.     12 

22.     12 

73 

21.     11 

30-07 

50-8 

53-8 

>   9 

2924 

Oct.   1  8 

o.   24 

72 

23-    27 

30-33 

45-0 

48-7 

1  9 

2931 

Nov.     i 

23.    12 

74 

21.    28 

3°'3S 

49-0 

447 

>  J 

2932 

,  , 

23-  45 

75 

22.        O 

30-35 

48-5 

437 

9  J 

2936 

Xov.  13 

23.  48 

73 

23-  43 

29-72 

46-7 

48-3 

J  » 

2939 

1  1 

o.  30 

76 

i.     9 

29-73 

46> 

47'5 

9   9 

2940 

1  » 

2.       O 

74 

i-  34 

29-74 

46-3 

47-1 

9   9 

2948 

Xov.  14 

2.       0 

72 

i.    17 

29-87 

45-3 

49-0 

9  9 

2952 

Xov.  17 

O.       O 

76 

23-  45 

30-11 

44-0 

47'2 

,  , 

2978 

1  896  Jan.   17 

5-     o 

73 

5-  l  ' 

30-07 

43'3 

48-2 

9   J 

2990 

Feb.     3 

3-  12 

72 

3.     12 

30-51 

34'5 

39-2 

,   , 

3007 

Feb.     9 

8.  15 

75 

7-  37 

30-21 

42-0 

47-0 

J    » 

3008 

Feb.  10 

7.     o 

73 

7-  38 

30-32 

45-0 

49'5 

*   J 

3014 

Feb.  n 

8.  48 

74 

8.   28 

30-28 

40-4 

»   J 

3016 

Feb.  22 

4-     '2 

73 

5-     2 

29'95 

33'° 

39-8 

9    J 

3017 

" 

4.  24 

72 

5-  3' 

29-96 

32-8 

38-6 

9   9 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE. 

List  of  Photographs  of  which  measures  are  yiven  in  this    Volume— continued. 


No. 

Date. 

Centre. 

Sidereal 
Time. 

Barometer. 

Exterior 
Thermometer. 

Interior 
Thermometer. 

Plate. 

E.A. 

Dec. 

h     in 

O 

h     m 

ins. 

o 

o 

3020 

1  896  Feb.  22 

6.  24 

74 

7-     8 

29-98 

32-2 

36-8 

Rocket 

3021 

>  i 

7        O 

76 

7-  39 

29-99                  32-0 

36-5 

>  j 

3023 

Feb.  25 

7-  36 

72 

7.  28 

29-98 

25-6 

32-3 

>  j 

3024 

,  , 

8.     o 

72 

8.  17 

29-97 

25-2 

31-5 

,  , 

3°35 

Mar.  19 

10.  24 

74 

IO.     I  I 

29-87 

39'6 

42-9 

»  j 

3046 

Mar.  27 

12.       O 

72 

12.     15 

29-84 

357 

43  -o 

3   3 

3047 

Mar.  28 

10.  45 

75 

II.     12 

29-47 

38-3 

41-1 

,    , 

3051 

Apr.     i 

7-  45 

75 

8.  31 

30-02 

40-2 

45-3 

,    , 

3°54 

)   J 

10.  30 

76 

10.  23 

30-04 

37'9 

41-7 

)    > 

3056 

" 

1  1.   30 

76 

ii.  38 

30-05 

36-6 

39'9 

>   } 

3058 

Apr.     3 

12.     24 

74 

12.  39 

30-04 

39-1 

42-5 

J    3 

3°74 

Apr.  13 

9-  '5 

77 

9-  5° 

30-04 

44-6 

48-0 

)    J 

3°75 

,  , 

10.   15 

77 

10.  32 

30-04 

44'3 

47'3 

,    , 

3085 

Apr.  21 

II.       O 

79 

ii.   18 

30-30 

41-0 

497 

1    ) 

3088 

Apr.  22 

15.     12 

72 

14.  26 

30-08 

46-0 

50-0 

,    , 

3°94 

Apr.  23 

13.     36 

74 

13.   14 

30-1  I 

39'5 

45-8 

t    f 

3096 

,  , 

14.    24 

74 

H-  38 

30'!  I 

37-1 

43'8 

J    J 

3'°3 

Apr.  26 

15-    36 

74 

'5-  54 

30-04 

47'9 

51-0 

1   1 

3106 

Apr.  28 

13.    24 

73 

13.  15 

29-64 

47'5 

50-9 

J    J 

3132 

May  ii 

15.     12 

74 

14.  46 

30-26 

50-0 

57'4 

.. 

3'4° 

May  15 

13-     30 

76 

14.  14 

30-09 

48-0 

54'4 

*    J 

3H4 

May  20 

!3-  45 

75 

H-  43 

29-93 

42-7 

48-2 

J    ) 

3J57 

June     i 

15-  45 

77 

1  6.  49 

29-70 

52-0 

58-7 

J   ) 

3162 

June  13 

16.     o 

78 

'5-  49 

30-00 

57'4 

66-7 

3165 

June  14 

17.     o 

78 

'7-     3 

29-95 

60-9 

67-0 

Ilford 

3169 

June  1  6 

16.  48 

74 

17.     7 

2967 

69-9 

74-0 

1  1 

3172 

June  17 

1  6.  20 

79 

16.     i 

29-76 

58-6 

63-8 

3'74 

j  j 

17.  20 

80 

17.  36 

2978 

56-2 

60-7 

t  j 

3181 

June  20 

19.  30 

76 

19.  26 

30-08 

53'o 

57-0 

Rocket 

3«85 

June  26 

18.     o 

78 

17.  58 

30-07 

57-7 

50-6 

)    » 

3190 

July     6 

18.     o 

80 

1  8.       2 

29-93 

627 

6r6 

Ilford 

3'95 

July  1  1 

16.  30 

78 

17-  37 

30-21 

62-0 

Rocket 

3202 

July  13 

17.     o 

79 

17.  41 

30-06 

63-4 

71-4 

Ilford 

3204 

July  19 

i7-  45 

77 

18.  37 

30-06 

70-0 

Rocket 

3213 

July   31 

18.  48 

72 

19.  36 

29-85 

55-8 

6ro 

3218 

Aug.  10 

20.     o 

80 

20.     4 

59'4 

55'4 

j  t 

3222 

Aug.  1  1 

19.    20 

80 

>9-  39 

3°'>3 

61-9 

637 

j  > 

3227 

Aug.  13 

21.     12 

72 

21.     19 

29-92 

60-5 

63-8 

j  » 

3229 

Aug.  15 

21.       O 

78 

21.    I5 

29-99 

54-2 

57'4 

Ilford 

3231 

Aug.  21 

2O.    40 

80 

21.     24 

29-82 

547 

58-4 

Rocket 

3232 

,  , 

21.    40 

79 

22.    32 

29-85 

52-2 

56-1 

Ilford 

3233 

Aug.  27 

2O.    30 

76 

20.  47 

2996 

51-2 

547 

Rocket 

3241 

Sept.  1  1 

21.    2O 

80 

20.     58 

29-69 

58-0 

60-7 

t  1 

3267 

Oct.     4 

22.    24 

72 

21.  47 

29-35 

457 

49'5 

j  j 

3277 
3284 

Oct.    1  8 
Oct.   23 

20.    48 

o.   36 

73 

21.     21 

o.  26 

29-18 
29-76 

38-5 
36-5 

43'3 

>  j 
>  i 

33°4 

Nov.  10 

22.  45 

75 

23.        2 

30-24 

41-1 

33°5 

>  , 

o.   15 

75 

23.  57 

30-24 

40-9 

.  •  • 

t  i 

3310 

Nov.  19 

o.  48 

74 

o.  17 

29-98 

39'2 

33'2 

Nov.  29 

23.     36 

74 

23.    21 

30-18 

31-8 

34'1 

j  j 

3316 

,  , 

I.    48 

73 

2.     21 

30-20 

3>'3 

33'8 

,  i 

3-  24 

73 

3-   33 

30-21 

30-9 

3324 

Nov.  30 

3-    '2 

74 

2.  37 

30-01 

32-2 

35'1 

3325 

,  , 

3-  36 

74 

2-     51 

30-01 

32-2 

3335 

1  897  Jan.     4 

'•     °             73 

I.  30 

29-88 

33'5 

387 

" 
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Xo. 

Date. 

Centre. 

Sidereal 
Time. 

Barometer. 

Exterior 
Thermometer. 

Interior 
Thermometer. 

Plat*. 

R.A. 

Dec. 

h    in 

o                   h    m 

ins. 

•y 

0 

3336 

1  897  Jan.     4 

2.     12 

73                  2.   30 

29-87 

33'3 

37-8 

Rocket 

3341   :           Jan.   26 

4-     o 

74               3-  55 

29-61 

3r8 

34'9 

>  > 

3345 

6.  45 

77               6.  59 

29-62 

30-3 

32-6 

9  9 

3365              Feb.  20 

4.48 

74               5-     * 

30-13 

47-0 

51-2 

9  1 

3367 

Feb.  23 

5.  48 

73                5-  5° 

3°'43 

46-9 

49-6 

i  > 

337° 

Feb.  26 

6.     12 

73               5-  5° 

30-05 

48-0 

51-0 

1  1 

337* 

Feb.  27 

6.     o 

72                5-  55 

30-16 

43'° 

49-0 

i  9 

3379 

Mar.     4 

8.     o 

76               8.  14 

29-06 

39-1 

42-8 

i  9 

3380 

9-  I2 

74               8-  45 

29-06 

38-8 

1  9 

3386 

Mar.    8       6.  36             73                6.  43 

29-96 

36-0 

41-0 

9  > 

339' 

ii.   15             77              'I-   3* 

29-94 

33-0 

36-8 

9  1 

3395 

Mar.  10       8.     o             74                7-47 

29-88 

39-6 

43'i 

9  9 

3406 

Mar.  24       9.     o             79                9.   19 

29-78 

49-0 

52-0 

9  9 

3410 

Apr.     5       9.  30             78                9.   1  7 

2979 

35-8 

43'9 

1  9 

3412 

Apr.     8 

12.    I,                   77                     12.    12 

29-89 

39'7 

45-6 

>  9 

34>3 

Apr.    i  o 

8.  40            80               9.  1  1 

30-13 

42-0 

48-0 

I    ) 

34'7 

>  > 

13.     o            76             13.     o 

30-11 

34'9 

41-1 

>  ) 

3420 

Apr.  13 

I  I.       0                 76                   JO.    40 

29-59 

49-0 

54-0 

9  > 

3423 

Apr.  14 

ii.     o            78              n.   15 

29-81 

42'4 

46-3 

1  I 

3427 

1  » 

14.     o            76              14.     o 

29-86 

39'5 

43'° 

9   1 

343° 

Apr.  15 

10.  50            80 

10.  50 

30-14 

45'« 

50-0 

)    9 

343* 

Apr.  18 

9.  40            79 

9-  55 

29-95 

477 

5i> 

I    1 

3435 

Apr.  22 

n.  20            80             10.  55 

29-98 

40-0 

46-5 

•  ) 

3437 

Apr.  23 

12.     o            78              ii.  49 

29-81 

4i-4 

45  '9 

9    » 

3442 

Apr.  25 

13.  45            77              12.  28 

29-71 

40-0 

47-2 

9  9 

3444 

Apr.  26 

12.    30                   76 

12.    28 

29-68 

48-0 

... 

9  9 

3445 

Apr.  27 

H-  45            77 

14-  54 

29-87 

49-9 

557 

9  9 

3449  I           Apr.  28 

14.     o            78 

14.  27 

29-96 

5i'3 

55'9 

9  9 

3452 

Apr.  29 

n.  45 

77 

ii.  31 

29-88 

49-2 

55'3 

9  9 

3456 

May      I 

H-  15 

77 

14.     i 

29-79 

44-6 

48-6 

9  9 

3459 

May     2 

12.  45 

77 

12.    27 

2972 

48-0 

51-9 

9  9 

3462 

May     3 

14.  15 

75 

13.  50 

29-89 

447 

48-4 

9  9 

3465 

May     5 

12.       0 

76 

12.    26 

29-84 

44-0 

48-8 

9  9 

347° 

May     6 

II.    48 

73 

12.       2 

30-01 

447 

50-5 

9  9 

3474 

May     9 

12.    40 

80 

12.    22 

30-11 

47'0 

557 

9  9 

3477 

May   10 

14.    48 

74 

14.    41 

29-65 

44-6 

48-0 

9   ! 

348o 

May   12 

14.  20             79 

14.     17 

30-08 

40-5 

43-8 

Hford 

3487 

May   1  5 

15.     o 

7» 

15.     II 

30-30 

44-0 

49-0 

»  » 

349' 

May  1  8 

13.  20 

80 

13-    34 

30-02 

46-8 

55-8 

>   J 

3498 

May  20 

15.  40 

79 

IS.    36 

29-88 

5°7 

55-8 

j  i 

3500 

May  21 

13.     o 

78 

13.    30 

29-81 

52-0 

59-1 

i  » 

35°7 

May  22 

14.  40 

80 

'3-  54 

29-71 

42-2 

5»-4 

t  » 

35ii 

May  24 

15.  15 

77 

14.  58 

29-80 

44'S 

50-3 

>  > 

3513 

May  26 

15.     o 

76 

J5-     4 

29-34 

52'4 

47'5 

>  » 

35'7 

June     i 

1  6.     o 

80 

'4-  57 

29-88 

54-2 

60-0 

Rocket 

35*4 

June  1  1 

16.  40 

80 

1  6.  47 

30-22 

56-2 

61-3 

i 

3544 

June  1  6 

19.     o 

79 

18.  35 

2976 

47'5 

i 

3594 

Aug.  27 

23.     o 

79 

23-     4 

29-81 

53'5 

5V-i 

i 

3599 

Aug.  28 

o.     o 

78 

23-  55 

29-85 

54-5 

58-0 

i 

3608 

Sept.    i 

o.     o 

80 

o.  13 

29-30 

56-5 

58-0 

> 

3610             Sept.    2 

o.   15 

77 

o.  20 

29*61 

53-0 

56-3 

i 

3613             Sept    3 

23-  45 

77 

22.  57 

29-80 

44-2 

50-6 

i 

3621              Sept.  10 

o.  20 

79 

2  3-  44 

30-24 

45'9 

51-1 

i 

3623 

o.  30 

78 

o.  45 

30-24 

45-0 

50-0 

t 

3629              Sept.  12 

o.  45 

77 

o.  33 

30-38 

54'2 

47-3 

i 

I 
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No. 

Date. 

Centre. 

Sidereal 
Time. 

Barometer. 

Exterior 
Thermometer. 

Interior 
Thermometer. 

Plate. 

R.A. 

Dec. 

i 
h     in 

o 

h     in 

ins. 

o 

o 

3634 

1  897  Sept.  1  8 

I.    15 

77 

O.    26 

29-56 

47-0 

42-0 

Rocket 

3637 

,  , 

2.    24 

72 

2.   29 

29'57 

44-8 

40-2 

j  j 

3639 

*  » 

3-  3° 

78 

3-  34 

29-57 

44'3 

39-6 

>  j 

3642 

Sept.  26 

I.    20 

80 

o.  42 

30-1  1 

51-2 

56-4 

Ilford 

3644 

,  , 

2.       0 

80 

i.  49 

30-1  1 

50-0 

55'2 

Rocket 

3646 

Sept.  28 

o.  24 

74 

23.  40 

29-95 

56-0 

59'5 

;  t 

3658 

Oct.     4 

2.    40 

80 

2.     28 

30-29 

44-6 

48-6 

Ilford 

3660 

J   J 

O.       0 

72 

23-  57 

30-29 

45'3 

50-1 

)  t 

3661 

Oct.     5 

o.  40 

80 

23-  43 

30-29 

41-6 

48-5 

1  1 

3665 

Oct.   ii 

I.  30 

76 

2.  13 

2979 

44-0 

47'9 

Rocket 

3670 

Oct.  20 

2.       0 

78 

i.  17 

3°'4i 

48-0 

53-0 

3677 

Oct.  24 

I.       0 

76 

o.  24 

30-10 

45-2 

49-0 

3684 

Oct.  25 

I.    36 

72 

o.  58 

30-09 

42-4 

47'9 

Ilford 

3688 

,  , 

3-  36 

72 

3-  38 

30-10 

42-8 

j    j 

3689 

Oct.  26 

i.  30 

78 

o-  35 

30-22 

47  '4 

53'9 

Rocket 

3692 

Oct.  28 

i.  40 

79 

i.  36 

30-07 

47-0 

51-0 

Ilford 

3698 

Oct.  29 

2.    2O 

79 

2.    27 

30-00 

48-6 

j  j 

3702 

Oct.  30 

'•  45 

75 

I.     20 

30-10 

457 

50-6 

i  » 

37'6 

Nov.  19 

2.     15 

75 

2.    40 

30-05 

44-0 

49-2 

Rocket 

3727 

Nov.  29 

2.    30 

78 

2.     17 

2973 

35'5 

40-5 

.. 

3732 

j  5 

5.    20 

80 

5-  54 

29-76 

32-9 

36-8 

Ilford 

3738 

Nov.  30 

7.  48 

73 

7-  45 

29-22 

38-8 

41-6 

Rocket 

3747 

Dec.     3 

2.  45 

77 

2.  57 

30-04 

30-9 

35-9 

j   j 

3753 

Dec.    8 

7.       O 

78 

6.  23 

29-17 

38-1 

40-1 

3756 

Dec.    9 

2.     I5 

77 

2.     9 

29-36 

38-9 

42-0 

j   j 

3761 
3763 

Dec.  1  1 
Dec.   12 

2.  45 
4-     o 

75 
76 

2.     31 

3-  5° 

29-57 
29-62 

38-3 

42-5 
36-8 

j   1 

3765 

»  j 

c      o 

76 

5-     3 

29-62 

33'° 

36-4 

j   j 

3772 
3776 

Dec.  1  6 
Dec.  20 

2.     24 
2.     36 

74 

73 

'•  53 
i-  55 

29-86 
30-25 

54-6 
37-6 

55-0 
44-1 

j    J 
J    » 

3788 

Dec.  22 

5-  3° 

78 

4-  57 

30-44 

3i-8 

3793 
3805 

Dec.  24 
Dec.  31 

3.  15 

3'        o 

75 
73 

2.     16 

2.    48 

30-19 
29-28 

34*6 
43-8 

41-0 

Ilford 

3806 
3809 

1  898  Jan.     2 

-r 

3-  45 
3-     o 

77 
76 

3-  32 

»•  59 

29-27 
29-81 

43  '2 
40-4 

457 

Rocket 
Ilford 

3827 
3831 

Jan.     3 
Jan.   1  1 
Jan.  22 

3.     o 

7-  !5 
6.  30 

78 
75 
78 

3-  42 
7-     5 
6.  56 

30-10 

30-37 
30-45 

38-8 
42-7 
42-0 

45-2 
47-2 

Rocket 
j  » 

3833 
3842 

Feb.'  4 

8.     o 
3-     o 

80 
79 

8.   13 

3-   27 

30-45 
29-28 

40-0 

4.i7 

Ilford 

3848 
3854 
3857 
3868 

3871 
3879 
3882 
3884 
3886 
3888 

Feb.     7 
Feb.    8 
Feb.  14 
Feb.  24 
Feb.  26 
Mar.     i 

j  > 
Mar.    2 

4-  3° 
7-  45 
5-  36 
5-  24 
4-  48 
4-  45 
7*    o 
9.  20 

5-  45 
7-  H 

76 

77 
74 
73 
72 
77 

79 

80 

75 
73 

4.  20 
8.     9 

I:  9 

6.     o 

5-    22 

5-  41 
6.  56 

7-  58 
5-  51 
7-  34 

29-80 
29-96 
30-21 
30-02 
29-95 

29-47 
29-48 
29-48 
29-62 
29-62 

39'° 

39'8 
50-8 

36-8 
40-9 
38-1 
38-4 
37-9 
38-4 
37-4 

42-4 
44-8 

43'9 
46-6 

45'3 
42-2 
41-6 
45-0 
43'0 

Rocket 

Ilford 
Rocket 

Ilford 

J    J 
J   ) 
>    J 

3890 

3899 
3909 

Mar.  10 
Mar.  2  i 

10.  24 

7-  IS 
6.45 

72 
77 
75 

9-  5' 

7-  33 
7-  24 

29-62 
30-10 
30-05 

36-9 

34-9 
44'5 

42-0 

,   , 

3910 

'  ' 

7.    12 

72 

7-  39 

30-05 

43-8 

39" 

'  J 

7.    20 

80 

7-   54 

30-05 

43'5 

48-2 

J   » 
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Lift  nf  Photographs  o/  which  measures  are  given  in  this    Volume — continued. 


vn 


No. 

Date. 

Centre. 

Sidereal 
Time. 

Barometer. 

Exterior 
Thermometer. 

Interior 
Thermometer. 

Plate. 

R.A. 

Dec. 

h    m 

O 

h     m 

ins. 

o 

o 

3921 

1898  Mar.  23       7.  40 

79 

8.    36 

29-63 

39-2 

44'3 

Rocket 

3925 

Mar.  31      1  1.   36 

72 

"•  34 

2971 

37-0 

42-9 

Ilford 

3931              Apr.     4     14.     o 

80 

ii.  51 

29-93 

38-7 

44-6 

Rocket 

3934 

Apr.     5     10.     o 

So 

10.     5 

30-06 

38-, 

45-3 

Ilford 

3949 

Apr.  12     14.   30 

78 

13-  39 

29-85 

40-0 

45-0 

)  ) 

395J 

Apr.  15     12.     o 

80 

12.     22 

29-80 

45-' 

50-1 

)   J 

39"* 

Apr.  21     14.  24 

72 

13.     56 

30-04 

37-0 

42-8 

»  J 

3980 

Apr.  23     \\.  12 

72 

II.    27 

30-00 

38-1 

47-5 

I  J 

4002 

May  14  '   iz.  24 

7* 

13.     28 

2972 

47-3 

51-9 

Rocket 

4016 

June    3     15.  20 

80 

15.     9 

29-86 

48-0 

Ilford 

4027 

June  17     16.  36 

73 

1  6.     9 

30-13 

54-0 

597 

>  i 

4033 

June  21     15.  36 

72 

1  6.  17 

*973 

57-8 

62-9 

>  i 

4038 

June  25 

20.     30 

83 

19-  34 

29-38 

48-8 

>  i 

4039 

June  28 

17.     o 

81 

1  6.  59 

29-92 

58-2 

54'5 

>  > 

4042 

19-  4° 

ll 

19.  32 

29-92 

56-0 

53-0 

>  > 

4°44 

July    7     1  6.  20 

81 

17.     12 

30-09 

6o-o 

66-3 

j  j 

4048 

July     8 

1  8.  20 

81              18.  35 

30-16 

54-0 

59-6 

>  i 

4°53 

July  10 

19.     o 

81 

19.  16 

30-23 

47-6 

52-2 

>  i 

4°55 

July  13 

19.  20 

82 

19.     8 

29-93 

51-2 

1  1 

4056 

July  14 

17.  40 

81 

i".  46 

30-00 

627 

68-0 

>  > 

4062 

July  15 

20.    20 

81 

19.   1  1 

30-08 

62-2 

69-4 

>  j 

4065 

July  1  6 

1  8.  40 

82 

1  8.  26 

30-07 

66-1 

71-6 

1  1 

4067 

July  17 

1  8.     o 

82 

18.  21 

30-03 

63-0 

1  1 

4068 

July  1  8 

17.     20 

82 

17.  24 

29-83 

63-3 

68-0 

>  i 

4078 

July  24 

I9.    30 

83 

20.     15 

29-95 

55-4 

... 

i  > 

4081 

July  28 

20.     o 

82 

1  8.  49 

2979 

537 

60-  1 

>  > 

4083 

July  30 

18.  30 

83 

19.  42 

30-13 

50-0 

56-1 

Rocket 

4088 

July  31 

21.    30 

83 

20.  53 

30-04 

56-4 

... 

>  » 

4091 

Aug.    i 

2O.    40 

82 

'9-     3 

29-98 

65-8 

7i-5  ' 

Ilford 

4094 

Aug.  19 

23.    2O 

82 

23.  18 

30-02 

60-2 



)  9 

4096 

>  J 

1.    36 

74 

0.       2 

30-02 

59-4 

)    » 

4100 

Aug.  24 

21.    2O 

82 

20.  45 

30-14 

55-9 

60-5 

Rocket 

4102 

Sept.    9 

21.    40 

Bi 

21.    23 

29-86 

64-8 

73'3 

Ilford 

4103 

»   1 

22.       O 

82 

21.  44 

29-86 

64-8 

73-3 

1    1 

4105 

Sept.  17 

22.    40 

82 

21.     29 

29-85 

68-5 

74'3 

>   f 

4107 

»  i 

23.     o 

Bi 

22.    28 

29-85 

67-2 

72-4 

J    J 

4110 

Sept.  20 

22.    30 

83 

23.     9 

29-98 

54-7 

597 

Rocket 

4112 

j  9 

23-  3° 

83 

o.  1  8 

29-97 

54-0           58-9 

Ilford 

4114 

»  i 

I.       O 

81 

o.  30 

29-96 

53'3 

57-9 

J   I 

41  16 

Sept.  2  1 

22.    2O 

Bi 

23-     5 

29-94 

54-2 

60-0 

)    1 

4117 

»  > 

23.    40 

Bi 

23-  49 

29-94 

53'9 

... 

J   1 

4119 

»   9 

O.    2O 

Bi 

o.  51 

29-95 

53-3 

... 

9   > 

4121 

t    f 

I.    40 

81 

i-  53 

29'95 

527 

.  .. 

)  9 

4123 

Sept.  2  3 

O.       O 

82 

23.  18 

30-08 

47'5 

53-8 

)  1 

4125 

>  j 

o.  40 

82 

o.  17 

30-07 

46-5 

9  J 

4127 

f  i 

I.  20 

82 

i.  20 

30-07 

45-5 

>    I 

4130 

Sept.  2  5 

o.  30 

83 

o.     8 

29-95 

457 

54-5 

)    > 

4'35 

Sept.  27 

2.       O 

82 

i.   38 

29-68 

49'7 

55-8 

9   > 

4138 

Sept.  2  8 

2.    20 

Bl 

i.  36 

29-88 

44'4 

49'5 

J   1 

4'39 

*  i 

3-     '5 

77 

2.    28 

29-88 

44-0                48-9 

1   * 

4141 

Sept.  30 

2.    40 

82 

I.    38 

29-98 

46-7                50-4 

>  1 

4H5 

Oct.      2 

3.    20 

80 

2.    40 

30-18 

42-9 

52-0 

1   ! 

4148 

Oct.   ii 

3-  3° 

76 

3-    3° 

29-84 

44-3                48-4 

9   ) 

4'53 

Oct.   23 

3.    20 

82 

'•  55 

30-01 

51-6                56-0 

f   9 

4171              Oct.  31 

3.  30 

83 

3-  35 

2971 

40*0                 44'° 

>   9 

Vlll 
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No. 

Date. 

Centre. 

Sidereal    Barometer. 
Time. 

Exterior 
Thermometer. 

Interior 

Thermometer. 

Plate. 

R.A. 

Dec. 

ll    111 

h  m 

ins. 

o 

4172 

I  898  Nov.  I 

3-  o 

8l° 

I.  29 

29-90 

44'3 

48-0 

Ilford 

4176 

Nov.  3 

3.  40 

79 

2-  53 

2972 

43-5 

50-0 

>  J 

4'77 

i  j 

3.  48 

73 

3-  21 

2973 

42-9 

48-8 

J  ) 

4186 

Nov.  6 

4-  ° 

78 

3-  i 

29-99 

44-8 

47-9 

»  J 

4189 

I>ec.  9 

3-  45 

75 

3.  26 

29-94 

427 

>  J 

4197 

Dec.  19 

4.  20 

79 

4-  36 

30-08 

38-9 

... 

>  J 

4201 

i  > 

6.  15 

75 

6.  49 

30-12 

36-2 

36-5 

)  ) 

4206 

Dec.  22 

3-  4° 

81 

2.  59 

3°'33 

33'i 

40-5 

J  ) 

4208 

j  > 

4-  '5 

75 

3-  57 

30-32 

32-2 

38-1 

)  ) 

4210 

>  t 

4-  36 

73 

4-  58 

30-32 

31-8 

36-6 

>  J 

421  1 

Dec.  23 

4-  24 

74 

4-  54 

30-20 

32-6 

J  > 

4222 

1899  Jan.  10 

4-  o 

80 

3-  8 

29-28 

4I-3 

45-9 

)  ) 

4223 

Jan.  n 

4.  o 

82 

4-  i 

29-47 

39'° 

43-0 

»  ) 

4241 

Jan.  24 

4.  20 

81 

4.  20 

30-32 

34'° 

... 

»  > 

4250 

Jan.  26 

4-  3° 

83 

3-  5 

30-39 

36-1 

... 

)  > 

4253 

i  j 

5-  ° 

81 

5-  2 

30-38 

35'4 

... 

J  ) 

4255 

>  ) 

5-  '5 

77 

6.  ii 

30-38 

35'1 

)  1 

4Z57 

Jan.  27 

5-  i5 

75 

3-  3° 

30-20 

34'5 

34'5 

»  ) 

4259 

>  > 

5.  20 

82 

4-  36 

30-20 

33-6 

38-0 

)  ) 

4267 

Feb.  2 

4-  3° 

78 

3-  5 

29'43 

34-2 

... 

t  J 

4269 

J  » 

4-  4° 

82 

4-  '7 

29-43 

34'2 

>  ) 

4277 

Feb.  1  6 

6.  30 

76 

6.  46 

29-87 

40-8 

46-6 

»  ) 

4278 

J  » 

7-  3° 

78 

7.  26 

29-87 

40-8 

46-6 

>  ) 

4281 

Feb.  17 

6.  15 

77 

6.  18 

29-90 

41-1 

48-0 

)  ) 

4284 

Feb.  21 

5.  40 

81 

5-  27 

30-16 

39'° 

... 

)  ? 

4290 

Feb.  22 

6.  o 

80 

6.  6 

30-16 

37-2 

>  > 

4293 

»  > 

8.  o 

82 

7-  43 

30-16 

35'5 

40-0 

J  ) 

4297 

Feb.  24 

5-  45 

77 

5-  1° 

30-13 

38-1 

48-2 

»  ) 

4302 

Feb.  25 

6.  o 

74 

5-  23 

30-19 

32-0 

39'° 

>  J 

4303 

)  J 

6.  o 

76 

6-  3 

30-19 

31-0 

38-6 

)  I 

4308 

Feb.  26 

6.  o 

78 

5-  53 

30-23 

33-4 

)  ) 

4311 

>  > 

9.  o 

81 

9-  9 

30-23 

31-2 

3<5;3 

»  ) 

4326 

Feb.  28 

9-  4° 

81 

9-  51     3°'47 

37-0 

40'! 

»  » 

4328 

Mar.  i 

8.  20 

81 

7-  34 

30-44 

45'8 

47-7 

J  J 

433i 

»  j 

9.  20 

82 

9.  1  6 

30-43 

42-6 

46-0 

1  ) 

4338 

Mar.  5 

5.  40 

79 

6.  47 

30-06 

33-2 

37'3 

J  ) 

4342 

j  i 

9-  3° 

83 

9-  42 

30-06 

31-0 

35'i 

)  J 

435« 

Mar.  9 

10.  30 

83 

10.  30 

29'37 

36-5 

42-2 

J  » 

4352 

j  » 

I  I.   O 

81 

10.  48 

29-38 

36-4 

42-O 

»  » 

4354 

Mar.  10 

8.  30 

83 

8.  5 

29-97 

43'9 

J  J 

4379 

Mar.  15 

6.  o 

82 

6.  46 

30-26 

47-6 

»  J 

4380 

>  i 

6.  20 

79 

7.  o 

30-26 

46-4 

)  I 

4381 

»  > 

6.  24 

7z 

7.  16 

30-26 

45-8 

.  .  . 

)  J 

4383 

»  > 

6.  20 

81 

8.  13 

30-26 

43'2 

Rocket 

4384 

>  ) 

6.  30 

83 

8.  30 

30-27 

42-4 

... 

j  > 

4388 

Mar.  1  8 

7-  3° 

83 

7-  52 

30-00 

36-5 

... 

>  » 

4390 

j  » 

8.  40 

82 

8-  57 

30-00 

35'4 

39'0 

»  j 

4393 

i  > 

ii.  20 

82 

12.   O 

29-98 

31-9 

35'9 

>  » 

4399 

Mar.  23 

9-  36 

72 

10.  15 

2973 

28-2 

33-8 

Ilford 

4401 

>  ! 

ii.  40 

81 

11.  30 

2973 

27-1 

32-4 

J  J 

4406 

Mar.  27 

10.  o 

82 

IO.  I  I 

29-85 

45  "4 

49'  ' 

J  ) 

4409 

Apr.  10 

10.  40 

82 

10.  51 

29-50 

43'2 

49'4 

>  » 

44«5 

Apr.  17 

12.   O 

82 

13-  31 

29-83 

38-0 

»  > 

44'7 

Apr.  1  8 

II.   0 

73 

10.  43 

29-99 

41-9 

48-8 

)  j 

44'9 

>  » 

12.  12 

73 

12.  4 

29-99 

40-2 

46-0 

)  5 
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IX 


Xo.                Date. 

Centre. 

Sidereal 
Time. 

Barometer. 

Exterior 
Thermometer. 

Interior 
Thermometer. 

Plate. 

R.A.                Dec. 

h    in 

o 

h     m 

ins. 

o 

4421 

1  899  Apr.   1  8 

13.     o 

81 

13.   20 

29-99 

37-9 

44'5 

Ilford 

4423 

Apr.    1  9 

12.     36 

73 

I  I.    56 

29-99 

47'5 

J  9 

4425 

*  » 

12.    30 

83 

12.   52 

29-99 

43  '9 



)  9 

44*7 

>  i 

12.    40 

82 

'3-  55 

29-99 

43-8 

... 

»  ) 

4428 

i  > 

14.     2O 

81               14.   58 

29-98 

42-6 

... 

»  I 

4429 

Apr.  21 

15.    40 

ll 

H-  55 

29-87 

37-8 

44'9 

J  J 

443i 

May     3 

13.     o 

73              13-  23 

30-02 

39-8 

47-1 

9  J 

4432 

,  , 

13.    20 

82              13.  51 

30-00 

39'3 

46-4 

9  9 

4434 

>  i 

14.     30 

83 

15.     i 

29-98 

38-2 

9   9 

4436 

>  > 

15.     o 

73 

16.  14 

29-98 

35-8 

42'7 

)   9 

4438              May     4     n.  30 

«3 

12.     4 

30-20 

39'6 

... 

9  9 

4439 

>  i 

12.    20 

81 

12.    36 

30-21 

39'2 

... 

)    I 

4443 

>  > 

13-    30 

83 

14.    22 

30-21 

37'9 

1    I 

4445 

»  j 

14.    40 

82 

I5.    22 

30-22 

37-0 

43'2 

9    9 

4447 

May     5 

13.    40 

81               12.   15 

30-28 

43-0 

Mawson 

445° 

9   9 

14.     o 

82              14.   15 

30-28 

4°-5 

•  •• 

Ilford 

4452 

)   » 

15.     o 

8!               15.  32 

30-27 

38-6 

i 

4453 

9  J 

15.    2O                   82                     15.    50 

30-27 

38-0 

43-0 

i 

4454 

,,         15.  30    :         83              16.     8 

30-27 

37-8 

9 

4457 

May     6 

14.    36 

73              13-  55 

30-25 

42-6 

| 

4463 

May      7 

l6.    40 

82                     17.     12 

30-03 

43-0 

1 

4466 

May   10     13.  30 

85              '3-  45 

2972 

44'3 

43'5 

9 

4469 

May   ii     16.     o 

84             16.  28 

*9'79 

50-1 

457 

I 

447i 

May    12     12.   20 

79              '2-  38 

2978 

49'  3 

... 

1 

4475 

May   17     15.     o 

79 

15.    29 

29-77 

49'5 

51-6 

9 

4477 

May  25     13.  40 

79 

'3-   55 

29-90 

4*'5 

46-2 

9  9 

4485 

May  26     16.  30 

83 

17.  21 

30-06 

38-5 

41-6 

9   9 

4487 

May  29     14.     o 

84 

14.  16 

30-27 

45-6 

9   9 

449  ! 

15-   3° 

85 

16.  32            30-29 

43'° 

48-1 

9    9 

4493 

May   30     13.   30 

86 

14.    2- 

30-H 

5i-3 

... 

9   9 

4494 

'5-     ° 

84 

14.    46 

30-25 

51-1 

... 

9  9 

4496 

>  i 

15.     o 

86 

15.    48                    30-25 

50-9 

587 

9   9 

4499 

»  » 

18.     o 

84 

17.     15 

30-24 

46-6 

54'2 

9  9 

4501  |           May  31 

15-  45 

87 

14.     26 

30-21 

55'3 

65-9 

9  9 

45°3 

>  > 

1  6.     o 

88 

15.    26 

30-22 

52-3 

... 

)   9 

4507              June     i 

14.   15 

87              15.     7 

30-11 

59-0 

9  9 

4511    ,            June    2     17.     o 

84 

16.  57 

30-07 

57-0 

64-8 

»  9 

45'3 

June    6     1  6.  30 

85 

'5-  35 

30-21 

587 

66-5 

9  9 

45H                    ..         l6-  3° 

86 

16.     2 

30-21 

58-1 

)   J 

4518                    ,,         17.  30 

85 

18.  34 

30-20 

55'° 

... 

9  9 

4521               June  12     17.   30 

83 

17.   36 

29-96 

53-8 

... 

9  9 

4523 

18.  30 

85 

18.  29 

29-96 

55'2 

S9'5 

1  9 

4524              June  13     18.     o 

86 

17.   10 

29-98 

46-3 

54-0 

9  9 

4,26  '                 ,,         18.  45 

87 

18.   10 

29-97 

46-0 

53'5 

9   9 

4528 

19-   3° 

86 

19.   10 

29-97 

44'4 

51-0 

9  9 

4531 

June  14     17.   15 

87 

17.   17 

29-99 

46-4 

... 

9  9 

453* 

1  8.     o 

88 

17-  34 

29-99 

45-8 

... 

9   » 

4535 

i  > 

19.     o 

84 

19.    21 

30-01 

437 

... 

9  9 

4536 

)  ) 

19.     o 

73 

'9-  33 

30-01 

43'3 

... 

9    9 

454° 

June  15     19-30 

85 

18.  45 

29-96 

52-9 

57'5 

9   9 

454' 

June  1  6     14.  30 

85 

15.  56 

29-97 

5>'4 

64-2 

9    9 

4542 

,,         16.     o 

82 

16.  27 

29-97 

50-9 

63-3 

9  9 

4546 

July     4 

1  8.  48 

74 

19.  13 

30-05 

55'° 

58-0 

9   9 

4548 

July     8 

19.  48 

73 

I9.        2 

30-09 

61-2 

9  1 

455' 

»  > 

20.  24 

72 

20.     50 

30-03 

58-0 

9   1 
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No. 

Date. 

Centre. 

Sidereal 
Time. 

Barometer.    '':  _,  Exterior 
Thermometer. 

Interior 
Thermometer. 

Plate. 

R.A. 

Dec. 

h     in 

O 

li     m 

ins. 

o                                   o 

4558 

1  899  July   I  3 

2O.       O 

84 

19.    I  8 

29-99 

55-1 

Ilford 

4560 

i  > 

2O.    15 

87 

2O.    2O 

29-98 

54-0 

,  , 

4561 

,  , 

2O.    36 

73 

20.  39 

29-98 

53-9 

>  » 

4563 

July  1  8 

20.     o 

88 

1  8.  42 

29-97 

61-5                 69-0 

j  j 

4565 

July  19 

20.   30 

85 

19.     8 

29-89-' 

65-4 

»  j 

457° 

July  25 

17.  30 

78 

1  8.     8 

30-1  I 

63-5 

I    3 

457« 

>  i 

17.  40 

79 

18.  27 

30-1  I 

63-0 

>    J 

4572 

,  , 

19.  15 

75 

19.     3 

30-1  1 

62-0 

J    » 

4573 

,  , 

19.  30 

78 

19.   36 

30-1  I 

61  -o                  66-4 

4578 

July  29 

1  8.     o 

76 

18.   10 

30-14 

66-7                         "2"O 

J    > 

4580 

July  31 

20.   15 

77 

2O.    21 

30-36 

57*7                         64-2 

J    ) 

4588 

Aug.     i 

21.     36 

74 

21.  53 

30-20 

52-8 

J    » 

4595 

Aug.    9 

2O.       O 

76 

19.  58 

30-05 

56-7                         63-0 

4600 

»   J 

o.  48 

72 

23.     21 

30-05 

53'5 

57-0 

4601 

I    J 

I.     12 

72 

23-  43 

30-05 

53'° 

57-0 

J    ) 

4603 

Aug.  10 

2O.     3O 

78 

19.  31 

30-14 

587 

66-3 

4607 

t  j 

22.       O 

80 

21.  34 

30-14 

57'4 

.  .  . 

}    ? 

4621 

Aug.  1  5 

22.    48 

74 

23.     8 

29-92 

62-8 

.  *  • 

J    J 

4622 

Aug.  1  6 

21.       O 

79 

21.     58 

30-02 

59'5 

4628 

Aug.  21 

18.   30 

78 

19.  '7 

30-21 

54-8 

64-4 

)   J 

4632 

,', 

21.       0 

86 

21.    52 

30-21 

54'4 

62-3 

4633 

,  , 

21.    30 

85 

22.     I  I 

30-21 

52-9 

58-I 

j   J 

4638 

Aug.  22 

21.  45 

87 

21.    46 

30-18 

55-6 

61-3 

J    J 

4640 

9  ) 

22.        O 

74 

22.    42 

30-17 

54-0 

60-5 

)    J 

4647 

Aug.  24 

22.     30 

78 

22.  35 

29-96 

6o'o 

64-8 

4648 

,  , 

22.    24 

74 

22.  53 

29-96 

60-0 

64-8 

4651 

Aug.  30 

22.       O 

78 

21.    2O 

29-80 

57-0 

4652 

,  , 

22.       O 

84 

21.    40 

29-80 

57-0 

.  •  • 

4665 

Sept.    5 

22.    30 

85 

22.     29 

29-88 

69-9 

74'3 

j  t 

4673 

Sept.  1  4 

22.       O 

88 

22.     21 

29-96 

55'9 

59-0 

I    5 

4688 

Sept.  26 

22.    30 

86 

23.     6 

29'43 

49'9 

SI'S 

J   j 

4690 

Sept.  27 

23.     o 

73 

22.  44 

29-42 

47'5 

5    ) 

4691 

,  , 

23.     o 

84 

23.  52 

29-42 

46-8 

)    J 

4693 

,  , 

0.     12 

73 

o.   56 

29-42 

46-0 

.  .  . 

4700 

Oct.     2 

23.    24 

73 

22.    42 

29-86 

45'9 

50-0 

j   j 

47°3 

5   » 

23-  36 

72 

o.   36 

29-87 

43'3 

48-0 

j    j 

47°5 

Oct.     5 

23-  15 

87 

0.        I 

30-18 

44-8 

... 

j    y 

4749 

Dec.  1  1 

I.       0 

79 

I.  17 

29-83 

33'° 

39-1 

,    9 

4752 

Dec.  1  6 

I.  15 

75 

2.     9 

29-70 

31-2 

... 

Rocket 

47  56 

" 

3-   30 

85 

4-  39 

29-70 

28-0 

3I-3 

Ilford 

4757 

Dec.  25 

23.     12 

72 

0.        I 

29-72 

357 

40-9 

Rocket 

4758 

Dec.  30 

I.       0 

84 

'•  53 

29-75 

34'5 

43'8 

4760 

1  900  Jan.     2 

7-     '2 

74 

7-     3 

29'37 

447 

? 

4761 

,  , 

8.     12 

73 

7.   19 

29-36 

44-6 

.  .  . 

( 

4762 

,  , 

8.  24 

72 

7-  49 

29'35 

44'5 

•  •• 

s 

4763 

,  , 

8.  48 

72 

8.     6 

29'34 

44  '4 

i 

4764 

,  , 

9.     12 

72 

8.     21 

29'34 

44'3 

4766 

,  , 

Q.      O 

73 

8.  52 

29-33 

44-2 

48'2 

Ilford 

4767 

Jan.     7 

i.  24 

73 

i-  43 

29-90 

4°'3 

»   J 

477° 

Jan.     9 

I.    12 

74 

'•  32 

3O'O2 

39'8 

... 

Rocket 

4777 

Jan.    17 

2.    30 

85 

2.  54 

29-38 

43-o 

447 

4778 

,  , 

4-  3° 

85 

4.  25 

29-41 

41-5 

i 

4781 

,  , 

6.  40 

80 

6.  30 

29-44 

39'5 

4785 

Jan.   1  8 

5-     ° 

78 

5.  40 

30-07 

39'3 

41-1 

4786 

'  ' 

6.     o 

84  ^ 

6.     6 

30-08 

387 

41-0 

• 

INTRODUCTION. 
List  of  Photographs  of  which  measures  are  given  in  this   Volume — continued. 


XI 


No. 

Date. 

Centre. 

Sidereal 
Time. 

Barometer. 

Exterior 
Thermometer. 

Interior 
Thermometer. 

Plate. 

R.A. 

Dec. 

h     in 

h     m                ins. 

4788 

1900  Jan.  24       5.   30 

76 

5-  i*            2977 

44'7 

Rocket 

479  » 

»           7-  36 

74 

7-        2                    29-80 

42-8 

47> 

Ilford 

4793 

>  > 

8.  24 

74 

8.       2 

29-82 

42-3 

45-8 

)   » 

4794 

*      j  » 

8.   36 

73 

8.   17 

29-82 

42-2 

45'4 

Rocket 

4795 

j  j 

9-  48 

73 

8.  32 

29-83 

42-I 

45-0 

)   * 

4797 

i  j 

10.  48 

7* 

9-     7 

29-84 

41-8 

44-3 

Ilford 

4801 

Jan.    2  5 

8.  30 

85 

7-  53 

3O'22 

41-6 

45"2 

Rocket 

4804 

Jan.  27 

8.     o 

?8 

8-   3' 

29-22 

38-0 

34'4 

J    ) 

4808 

»  » 

10.  20 

79 

10.  58 

29-19 

32-9 

35'9 

Ilford 

4810 

Feb.     6 

4-  45 

75 

5-  23 

29-67 

32-0 

34-1 

»   J 

4813 

Feb.     8 

6.     o 

86 

5-  59 

29-83 

26-6 

28-3 

Rocket 

4818 

Feb.     9 

6.  30 

85 

6.  15 

29-74 

26'O 

... 

»  * 

4819 

J   » 

7.     o 

84 

6.  54 

2974 

25-2 

... 

Ilford 

4820 

>   > 

7.  20 

82 

7-  17 

29'74 

24-8 

31-4 

Rocket 

4821 

Feb.   ii 

2.    30 

76 

3-  4° 

29-30 

31-2 

... 

)  j 

4828 

Feb.   16 

4-     o 

84 

5-     ' 

29-32 

43-2 

45'9 

Ilford 

4830 

»  j 

5-  3° 

85 

6.  30 

29-32 

43-3 

Rocket 

4831 

»  » 

6.  48 

74 

6-  53 

29-32 

43-4 

..* 

Ilford 

4*34 

Feb.  22  :     5.     o 

84 

5-  56 

29"43 

45-5 

46-6 

Rocket 

4841 

Mar.  10 

IO.       O 

78 

9-  46 

30-12 

39-2 

Ilford 

4843 

Mar.  12 

7-  3° 

89 

7.  38 

30-32 

44-0 

47-0 

Rocket 

4848 

Mar.  13 

7-   3° 

86 

7-  3«> 

30-46 

38-0 

39-8 

Ilford 

4850 

>  » 

8.  45 

75 

8.  41 

30-46 

37-o 

38-8 

Rocket 

4851 

>  » 

8.  45 

77 

9-     2 

30-46 

37-0 

38-8 

-    ? 

4857 

Mar.  20 

10.   36 

73 

II.     12 

29-67 

34-8 

40-7 

Ilford 

4858 

*  » 

11.  24 

73 

ii.  35 

29-67 

34-0 

40-2 

Rocket 

4861 

Mar.  28 

9-  45 

77 

9-   " 

29'57 

34-3 

37-4 

Ilford 

4867 

Mar.  29 

II.     12 

74 

10.  58 

2979 

38-3 

32-9 

Rocket 

4868 

j  ) 

I  1.     36 

74 

ii.  29 

29-79 

38-0                 32-5 

Ilford 

4870 

»  » 

12.        0 

74 

12.    36 

29-79 

31-6                 36-8 

>   ) 

4871 

)  i 

14.     o 

72 

12.  59 

29-79 

31-5                 36-5 

Rocket 

4872 

Mar.  30 

8.     o 

84 

8.  50 

30-05 

34-7                 39-8 

f  ) 

4873 

j  > 

9-     o 

84 

9.  10 

3°'°5 

347 

39-8 

»   ) 

4876 

»  * 

II.       O                   84 

II.     10 

30-07 

32-8 

37'9 

Ilford 

4879 

Apr.      i 

9-  3°            86 

9-  4i 

30-02 

32-2 

40-4 

Rocket 

4881 

»    > 

10.  30 

78 

10.  50 

30-01 

3i'4 

Ilford 

4884 

>    J 

ii.  30 

78 

12.  44 

30-00 

30-0 

Rocket 

4885 

»    » 

12.    48 

74 

13.       2 

30-00 

29-8 

»  i 

4886 

Apr.     4 

8.  15 

77 

8.  42 

29-30 

43-4                48-4 

Ilford 

4893 

Apr.  15 

1  1.  40 

79 

1  1.  36 

29-81 

43-2                47-8 

>   ) 

4896 

>  i 

13.     12 

74 

'3-  47 

29-80 

41-6 

45-8 

Rocket 

4898 

>  » 

»3-  48 

73 

14.  25 

2978 

41-4 

45-5 

Ilford 

4900 

Apr.  1  7 

12.     30 

85 

12.     36 

30*1  1 

48-1                 50-0 

>  > 

4904 

Apr.  1  8 

13.     o              84 

.3.    6 

30-38 

497 

S3'9 

Rocket 

4905 

j  j 

14.     o             74 

13.  38 

30-38 

48-6 

52-8 

j  j 

4907 

Apr.  19 

9.     o             86 

10.  55 

30-33 

54-0 

•  • 

4914 

Apr.  20 

12.        0 

84 

12.       6 

30-32 

477 

... 

•  • 

W7 

i  > 

14-  45 

75 

14.     8 

30-31 

45'3 

51-0 

i  i 

4918               Apr.  21      10.   30             85 

10.   1  8 

30-21 

62-2 

... 

>  ) 

4925                    .1         '4-   I2             73 

H-  33 

30-16 

56-0 

59-0 

Ilford 

4927                    ,,         '5-  24             73 

15.     8 

30-15 

55-0 

57'9 

Rocket 

4931              Apr.  25     n.   30 

12.  32 

30-50 

36-5 

43-o 

Ilfoid 

4939              Apr.  26     14.     o             88 

H-  43 

29-88 

37'9 

43'2 

>  > 

494° 

Apr.  28     11.   15             87 

u.  43 

29  86 

417 

... 

Rocket 

494-1- 

>  > 

1  6.     o            72 

15.    22 

29-83 

38-5 

... 

9    1 
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No. 

Date. 

Centre. 

Sidereal 
Time. 

Barometer. 

Exterior 
Thermometer. 

Interior 
Thermometer. 

Plate. 

R.A. 

Dec. 

h      m 

h     m 

ins. 

o 

4945 

1  900  Apr.   28 

1  6.     12 

73° 

15.    42 

29-82 

38-2 

Rocket 

495' 

May     I 

15.  15 

75 

15.    25 

29-90 

45'9 

48-9 

Ilford 

4953 

May     2 

12.  45 

87 

14.    10 

29-66 

46-2 

52-0 

Rocket 

4955 

j  i 

i5-  45 

75 

15.   18 

29-63 

457 

50-9 

Ilford 

4956 

»  j 

1  6.  15 

75 

15.  41 

29-60              45-2 

49-0 

Rocknt 

4958 

May     3 

12.        0 

88 

12.  33 

29-70              47-1 

50-0 

Ilford 

4964 

May  10 

12.       O 

86 

12.     2O 

29-89              42-5 

48-8 

1    5 

4968 

>  » 

1  6.  48 

72 

'5-  49 

29-90 

39'2 

43-7 

J    1 

4974 

May  14 

17.     o 

73              16.  41 

29-86 

38-2 

43'3 

Rocket 

4977 

May  15 

13.  30 

89              13.  47 

29-98 

42-3 

47-0 

>  j 

4982 

May  26 

1  6.  30 

89              16.  55 

30-1  1 

42-9 

52-0 

Ilford 

4996 

June    3 

19.  30 

89              18.  26 

29-80 

49-8 

52-9 

Rocket 

5010 

July     3 

'7-  45 

75 

i?-     7 

29-84 

54'5 

57'3 

j  > 

5OI3 

July     6 

1  8.     o 

90 

18.     o 

29-90 

54'° 

57'5 

?  ) 

5018 

July     7 

21.  45 

75 

21.     3 

30-10 

47-8 

52-6 

j  j 

5021 

July   10 

19.  45 

75 

19.   32 

29-97 

61-3 

65-9 

5   i 

5025 

July  1  6 

18.   15 

77 

19.     6 

30-03 

7I-5 

78-0 

)    ) 

5029 

July  17 

17.   30 

/6 

i7-  39 

30-20 

67-0 

74-8 

1   ) 

5°39 

July  20 

1  8.     o 

74 

18.  39 

30-02 

69-1 

74'9 

Ilford 

5°45 

July  23 

21.  45 

77 

21.     29 

30-02 

67-1 

70-1 

)    ) 

5048 

July  24 

20.   24 

74 

20.     30 

29-93 

68-1 

73'o 

Rocket 

5071 

Aug.  22 

22.        O 

76 

21.     14 

29-50 

53-8 

57'5 

»  j 

5081 

Sept.    6 

23-     15 

75 

22.  37 

30-03 

53'3 

Ilford 

5082 

»  > 

23.     30 

85 

22.    56 

30-03 

53-3 

J   > 

5098 

Sept.  19 

o.  45 

75 

I.    2O 

30-19 

47'4 

49-2 

J    J 

5108 

Sept.  2  1 

2.        0 

84 

'•  31 

30-17 

57'3 

)    ) 

5116 

Sept.  25 

22.     36 

73 

23.   10 

29-94 

48-5 

52-2 

)   3 

5119 

»  > 

o.  30 

85 

I.        2 

29-93 

46-0 

50-1 

Rocket 

5122 

Sept.  29 

21.        O 

76 

2O.     14 

29'75 

537 

58-0 

»  i 

5125 

»  j 

23.     o 

76 

23.   10 

29-72 

51-2 

j  > 

5136 

Oct.     3 

O.       O 

84 

o.   19 

29'93 

44-6 

Ilford 

5159 

Oct.    14 

O.       0 

86 

I.    24 

29-67              39-0 

>  » 

5'95 

Oct.   27 

22.     30 

89 

22.     52 

29-52 

44'4 

47'5 

Rocket 

5198 

i  ? 

2.    48 

74 

o.  48 

29'55 

42-6 

457 

Ilford 

5245 

Nov.  15 

5-  12 

74 

3-   5° 

29-10              41-3 

430 

J    ' 

5246 

Nov.  1  8 

O.       O 

88 

23.  49 

30-17              40-8 

43'8 

J    J 

5295 

Dec.   1  3 

7-  30 

85 

6.  45 

30-09 

42-3 

447 

Rocket 

5312 

Dec.  17 

o.  45 

«7 

o.  45 

30-00 

39'° 

»  » 

53i7 

Dec.   1  9 

i.  30 

85 

o.  59 

30-04 

43-8 

46*2 

Ilford 

5364 

1901  Jan.   14 

3-     o 

84 

3.  21 

3O"2O 

33-8 

40-7 

)    ) 

5400 

Feb.     3 

9.  30 

76 

9-  35 

29'39 

29-8 

»  > 

5439 

Feb.  20 

6.  45 

87 

6.  46 

3°-  i  3 

28-5 

29-1 

Rocket 

55°5 

Mar.  23 

12.  45 

75 

11.  41 

30-24 

33'6 

39'4 

j  » 

5547 

Apr.     i 

10.  30 

86 

n.  46 

29-78 

39'5 

41-2 

Ilford 

5572 
5660 

Apr.   12 
June  25 

10.   30 

15.  30 

89 
76 

12.       O 

16.  28 

29-85 
30-31 

37-0 
54'1 

67-7 

)    t 

Rocket 

5662 

5674 
5683 

5690 

July     i 
July  16 
Aug.    8 
Aug.    9 

1  6.     o 
18.   30 
23.     o 

22.    40 

76 
76 

78 
80 

16.  45 

17.  46 

21.     29 
21.    58 

29-62 
30-16 
2997 

29-72 

56-2 
627 
61-2 
62-2 

70-8 
67-0 
67-5 

j  1 
>  j 

>  » 

;  j 

5696 

Aug.  10 

23.    40 

79 

o.     9 

29-81               53-0 

59'4 

»  ) 

5727 
5748 
5777 
5801 

Aug.  22 
Sept.  1  5 
Sept.  30 
Oct.    1  8 

22.     I5 
23.    30 
23.     20 

i.  45 

75 
76 

80 

77 

'9-  55 

23-  41 
23.   18 

!•    13 

30-21               56-2 
29-72               48-7 
29-99               56-4 
29-36               46-5 

61-1 
52-2 
58-0 
50-9 

>  J 
j  ) 
)  j 

>  > 
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Centre. 

No. 

Date. 

SMereal 
Time. 

Barometer. 

Exterior               Interior 
Thermometer.    Thermometer. 

Plate. 

K.A.               Dec. 

• 

h     ra                . 

h     m 

ins. 

o                                   o 

5828 

1901  Xov.     1 

2.     o             88 

2.    30               3O-I9 

40-2            45-4 

Rocket 

5829 

j  j 

4-    15              77 

2.  44             30-19 

40'1                45'2 

5835 

XOV.      2 

i.  30            86 

I.    22 

30-17 

38-2                42-4 

,  , 

5852 

XOV.  22 

2.     I5                     87 

I.  40 

3004 

35-0                367 

1  1 

5909 

1902  Jan.     6 

23-  15            77 

o.  26 

30-23 

46-5 

53-5 

•  »  i 

.  59-3 

pf 

4-  3°            89 

5-  36 

30-42 

427 

497 

i  > 

5916 

9  j 

6.     o            88 

6.  48 

30-42 

42-6 

47'3 

9  i 

5929 

Jan.   24 

4.  30            86 

5-  47 

29-07 

367 

1  9 

5937 

Jan.   28 

8.  30            78 

8.  46 

29-52 

34-0 

>  i 

5951 

Feb.  12 

5-   '5            87 

5-    22 

29-76 

3''3                35'5 

9  9 

5956 

, 

6.  40            82               7.     6 

2975 

26-2                32-5 

9   t 

5961 

Feb.  1  6 

3.  45            87                5.     2 

29-87 

27-4                31-6 

1    I 

5968 

Feb.  28 

4.     o             88                 5.   58 

29-41 

45-1                49-1 

9   1 

5986 

Mar.  13 

7-4°             8l                7-  24 

29-26 

44-6                49-4 

>   1 

5995 

Mar.  19 

8.     o 

88 

8.   51 

29-61 

44-0 

... 

1   9 

5998 

Mar.  20 

8.   15 

87                9.  52 

29-16 

39'3 

42-2 

I   9 

6024 

Apr.     6 

IO.       O 

84 

10.  24 

30-06 

37-3 

41-2 

9   I 

6036 

Apr.  22 

13-  3° 

78 

14.  41 

29-60 

45'2 

9   J 

6039 

Apr.  23 

IO.       0 

88 

1  1.   56 

29*80 

48-4 

... 

9  t 

6056 

May     7     13.  15 

77 

14.   10 

30-07 

38-2 

9  f 

6072 

Aug.    17       22.     2O 

79 

22.        O 

2972 

57'9 

J  9 

6074 

Aug.  20     20.  20 

.     79 

'9-  35 

29-86 

57-8 

62-5 

)   9 

6080 

Aug.  2- 

19.  40 

79 

19.   17 

29-81 

53'9 

59-6 

9   1 

611  1 

Sept.  25 

21.       0 

Bi 

20.  25 

30*33 

49'9 

54-1 

1   9 

6139 

Dec.  29 

I.  30 

89 

'•     5 

28-82 

36-4 

39'3 

9  ) 

6144 

1  903  Jan.    12 

2.     30 

83 

3-  34 

30-10 

31-6 

33'5 

9   i 

6146 

:i           5-     ° 

79               4-  34 

30-10 

31-6 

33'4 

1   9 

6158 

Feb.   17       4.  40 

8p               4.  52 

30-42 

35-2 

39'5 

>  9 

6-73 

Mar.  ii       8.  20 

79               8.  45 

29-83 

39-2 

43'9 

9  9 

6219 

Xov.  19       o.     o 

90 

o.   1  8 

30-10 

36-0 

397 

9  9 

6249 

1904  Mar.  10       7.     o 

81 

7-  35 

30-15 

37-9 

44-0 

Monarch 

6258 

Mar.  27     10.   20 

81 

10.  43 

3°'"3 

33'9 

36-4 

9  9 

6329 

June  28     21.     o 

84 

19.  18 

30-06 

50-2 

54*7 

*I.  S.  R. 

6379 

Oct.    28       o.     o 

9° 

23-  30 

30-08 

44'9 

48-9 

,  , 

6397 

Xov.  20       3.     o 

86 

2.  35 

29-89 

377 

Rocket 

6412 

Dec.     5       5.   30 

83 

3-  22 

29-48 

457 

49'4 

9  9 

6468 

1905  Feb.     2       6.     o 

90 

5-  59 

29-91 

38-9 

41-7 

J   9 

6487 

Feb.   28       9.  45 

87 

8.  36 

29-13 

34-8 

39-0 

9   9 

6497 

Mar.   22      12.     o 

90              n.     9 

29-70 

44-8 

49-1 

9    9 

6544 

Oct.    27        i.   30 

83                i.    ii 

30-07 

41-1 

447 

J   9 

*  Ilford  Special  Rapid. 

XIV  GREENWICH    ASTROGRAPHIC    CATALOGUE. 

MEASUREMENT  OF  THE  PHOTOGRAPHS. 

All  the  measures  in  this  volume  were  made  with  the  duplex  micrometer  described 
m  the  Introduction  to  Volume  I.  The  glass  diaphragms  in  the  focal  plane  of  the  eye- 
pieces, which  had  been  in  use  since  the  beginning  of  the  work,  were  replaced  on  1903 
June  24,  by  new  diaphragms  with  scales  ruled  by  Messrs  Zeiss,  the  errors  of  division 
of  which  are  given  on  pages  xvi.  and  xvii.  The  method  of  measurement  of  the  plates 
in  this  volume  was  exactly  that  adopted  in  the  earlier  work  except  for  the  alteration 
made  in  the  scheme  for  measurement  of  the  plates  immediately  surrounding  the  Pole 
explained  on  p.  925  of  this  volume.  The  following  table  gives  the  dates  of  measure- 
ment of  the  plates  :— 

Date  of  Measurement  of  the  Photographs  in  this   Volume. 

1900  January  -1900  May.  Zone  72°.     Direct  and  Reversed. 

1900  June  -1900  October.  „     73°. 

1900  October  -1901  March.  „     74°. 

1901  March  -1901  September.         „     75°.  „  „ 

1901  September— 1902  January.  „     76°. 

1902  January       -1902  June.  „     77°. 
1902  July             -1902  December.          „.    78°. 

1902  December  —1903  June.  „     79°. 

1903  June  -1903  September.         „     80°. 

1903  October        -1903  December.  „  81°. 

1904  January       -1904  February.  „  82°. 
1904  March           -1904  June.  „  83°. 
1904  June             -1904  August.  „  84°. 
1904  September— 1904  November.  „  .85°. 

1904  December  — 1905  January.  „     86°. 

1905  February  — 1905  May. 


The  following  persons  took  part  in  the  measures  of  the  photographs  :— 
Mr  Melotte  1900  January  -  -1902  December. 


„ 


Stevens  .  .          1900  January  - -1905  May. 

„    Evans  .  .          1900  January  — 1905  May. 

„    Stiles  .  .          1900  January     -1902  September. 

„    Oakley  .  .          1900  January     -1902  January. 

„   Hicks  .  .          1900  May           -1904  December. 

„    Higgitt  .  .          1902  March        -1905  May. 

„   Lyrie  .  _          1903  February — 1905  May. 

„    Peirce  .  .          1904  January      -1905  May. 

The  reseaux  imprinted  on  the   plates  were   those  tabulated  on  page  xxxvii.  of 

Vol.  L,  with  the  addition  of  three  others.     As  comparatively  few  plates  were  taken 
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with  these  additional  reseaux,  and  the  errors  of  those  already  investigated  are  small, 
it  seemed  unnecessary  to  determine  their  errors. 

The  complete  list  of  rdseaux  is  as  follows  : — 


Number. 

When  brought  into  use. 

Nos.  of  Plates  oil  which 
it  is  printed. 

40 

1891,  December  1  1  

2I3-3Q4 

1802    May  2*.. 

3q;-l  C2q 

«r 

1893,  October  4  

i  C3O—  2673 

71    . 

1895,  June  8  

2674—  ?2CO 

72 

1896,  September  16  

*2Ci-i8*8 

80 

1898,  January  24. 

3830—  j.^6o 

81 

1800,  March  it... 

4.270—4627 

QO 

1800,  August  20  ... 

4628—  cso* 

ql 

1901     March  22  ,  

CsO4-6i8o 

qq 

1903,  March  20....        .               .  ... 

6181-6472 

IOO 

1905,   February  13  

64.73—6:4.4 

Errors  of  Division  of  the  Glass  Diaphragm  of  the  Measuring  Micrometer. 

The  measurement  of  the  plates  of  Zones  72°  to  79° "was  made  by  means  of  the 
glass  scales  in  the  eyepieces  of  the  micrometer  whose  errors  are  given  in  the  Intro- 
duction to  Volume  I.  For  the  measurement  of  the  plates  of  Zones  80°  to  the  Pole 
the  new  scales  supplied  by  Messrs  Zeiss  were  used.  The  measures  to  determine 
the  division  errors  of  these  scales  were  made  in  the  manner  described  in  Vol.  I. 
and  except  for  comparatively  large  errors  of  the  central  division  in  both  the  scales 
with  which  the  x  co-ordinate  is  measured,  the  errors  are  for  the  most  part  small.  These 
division  errors  have  not  been  applied,  the  small  errors  arising  from  them  being  included 
in  the  accidental  errors  of  measurement.  The  following  small  table  gives  corrections 
which  could  be  applied  if  considered  desirable,  and  serves  to  show  that  the  errors 
introduced  from  the  divisions  of  the  scale  are  very  small  :— 


Left  hand 
microscope. 


,  int.  int. 

>  To  x  and  y  measures.     Apply  +  'oooi  from  -oo  to  '50  and  —  -oooi  from  -50  to  -oo 


int. 


i  To  x  measures.     From  -oo  to  -50  no  correction.     Apply  +  'oooi  from  -50  to  "oo. 
J  To  ;/  measures.     Apply  +  -0001  from  'oo  to  '60.     Apply  —  -0001  from  '60  to  -oo. 


Right  hand 


The  plates  whose  centres  are  at  an  even  degree  of  declination  (72°,  74°,  etc.)  were 
measured  under  the  left  hand,  those  at  an  odd  degree  (73°,  75°,  etc.)  under  the  right 
hand  microscope. 
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Division  Errors  of  Scale  of  Left-hand  Microscope. 
(The  unit  is  'ooooi  reseau  interval  =  "-003.) 


Argument. 

g 

."•' 

Right. 

Mean 
Mean          of 
+  15.    Adjacent 
Errors 

Argument.  1 

Left. 

Right. 

Mean 
+  '5- 

Mean 
of 
Adjacent 
Errors 

Argument. 

1 

a, 

Mean 
+  30. 

Mean 
of 
Adjacent 
Errors. 

Mean 
for  6m 
and  3m 
Images. 

Argument. 
Lower. 

B 

Mean 
+  30. 

Mean 
of 
Adjacent 
Errors. 

Mean 
for  6m 
and  3™ 
Images. 

•00 

•01 

oo 

—     2 

+  37 

—  12 

+  52 
+    3 

+  27 
+   1 

•5° 

-26 

-H 

-23 

-   5 

—  12 

-  9 

[  2 

•OO 
'0! 

OO 

-    7 

-36 

+  27 
-    6 

+  10 

-   7 
-  9 

•50 

'5' 

-38 
-49 

-M 

-'9 

+   4 
-    4 

o 

+    3 
+  6 

•02 

-  6 

-13 

+     2 

3 

+      7 

•52 

-37 

-18 

-'3 

—  I  I 

'02 

-   6 

-29 

+    I 

—   3 

-'3 

•52 

-53 

-24 

-   9 

+   5 

'°3 

+  4 

—  I  I 

+   4 

3 

1-      7 

'53 

-3° 

-16 

-    8 

i  i 
<i 

•03 

+    i 

-36 

5 

—~     2 

—   i 

'53 

-40 

-16 

+    i 

1  J        +  4 

•04 

—     2 

—  17 

—    i 

T    * 

•54    -19 

-  4 

+    3 

3 
2 

•04 

+    i 

-38 

-   6 

—   5 

+   4 

'54 

-34 

-  4 

+  10 

"7        +   ' 

-  4 

—  '9 

-   3 

^ 

'55 

—  31 

-'4 

-    8 

3 

-^   I  O 

•05 

—     2 

-46 

-'4 

—  I  O 

f   < 

+     2 

'55 

-39 

—  12 

+   3 

+  7 

•06 

+   5 

—  19 

-    3 

3 

•56 

-42 

—  10 

-13 

-^  I  U 

|  Q 

•06 

—     8-46 

-'4 

—  14 

-     o 

+   3 

•56 

-50 

-'5 

C 

o 

•07 

+   8 

—  20 

-    3 

m     * 

'57 

-32 

-  9 

-   7 

fl 

•07 

+     I 

-37 

-   4 

9 

-   4 

'57 

-34 

-17 

+   3 

+     2 

•08 

—     2 

—  12 

—   4 

—    3 
+   6 

•58 

-26 

-19 

-   8 

o 

—     Q 

•08 

+   3 

-34 

—    i 

—    3 

_L      r 

-  9 

•58 

-36 

-19 

+    i 

•    2                    ^ 

•09 

—  10 

+     2 

+  16 

1^      v 
+  T  1 

'59 

-33 

-'5 

—  ii 

y 

—  i  fi 

•09 

—    i 

—  21 

+  1  1 

T^     5 

+          M 

-    8 

'59 

-25 

-19 

+    7 

_     2 

•10 

-  6 

-  6 

+  9 

13 

•60 

-28 

-16 

-    8 

^^  i  \j 
—   6 

MO 

-   5 

-28 

+   4 

7 

» 

o 

•60 

-35 

-24 

—    i 

_     2 

•II 

—     2 

—  21 

-   4 

r 

•6  1 

-27 

-   7 

-  4 

T 

•I  I 

—    7 

-43 

-  9 

3 

Q 

+     2 

•61 

-45 

—  1  1 

—     2 

-     2 

•iz 

-  9 

—  21 

-    5 

* 

•62 

-IS 

—  13 

+   i 

1 
+         | 

'12 

-   4 

-41 

-   7 

•™      o 

+     2 

•62 

-41 

—  20 

-    3 

'     ?             -     2 

•13 

+  4 

—  IJ 

+   2 

+     c\ 

•63 

-18 

-   7 

+    i 

1 

''3 

+   4 

-3' 

+  4 

—      I 

+     ,. 

+     3 

'63 

-41 

-'7 

—     2 

—     2 

•'4 

+  5 

+      I 

+  17 

9 
+  i  i 

•64 

-27 

—   3 

« 

—         I 

+   8 

—  20 

+  H 

9 

+     0 

—     I 

•64 

-50 

-    5 

-   4 

—   3              , 

•'5 

+  6 

-14 

+   4 

j  * 

—     2 

•65 

-32 

—  10 

-  9 

•7 

•15 

+    i 

-34 

~T~       I 

8 

-  4 

•65 

-54 

-14 

—  10 

~  r  -  4 

•16 

-  5 

-26 

-    8 

2 

•66 

-18 

-24 

-   5 

7 

•16 

—     2 

-40 

-   4 

—     2 

—    i 

•66 

-37 

-24 

-    3 

-  4 

•17 

-13 

-  9 

+   5 

+     7 

•67 

—  20 

—  1  1 

—     2 

—  4 

» 

•'7 

-   6 

-3' 

+   3 

O 

+     • 

+  6 

•67 

-48 

-'4 

-   7 

'            -  * 

•18 

—     2 

-  7 

+  9 

/ 

•68    —29 

—     2 

-   5 

-   3 
.    2 

•18 

+  7 

-38 

0 

2 

+   7 

•68 

-49 

—     2 

-   4 

-12 

•19 

—      I 

-18 

0 

I 

'69     —21 

—   4 

—  -i 

3 

•       A 

•19 

+  8 

-38 

—    i 

+  3 

•69 

-44 

-'5 

-   5 

"  6        ~12 

•20 

•21 

—      I 
—  12 

—  21 

-  7 

—     2 

+   7 

+  3 
+  q 

•70 
•71 

-26 
-32 

-14 
-19 

-   7 
-13 

4 

—  IO 
17 

'20 

•21 

+     2 

-    3 

-40 
-26 

—     2 

+  9 

+  4 

4-   6 

+   4 
+   4 

•70 
7« 

-44 
-56 

-23 

—  21 

-   8 
-16 

—      O 
—  12 

•22 

-  9 

-   3 

+  11 

~      7 

+   7 

72 

-44 

-'5 

—  21 

1  / 

-16 

'22 

-   4 

-33 
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In  the  above  tables,  the  columns  headed  "  Left,  Right,  Lower,  Upper,"  show  the  actual  errors  of  division  of  the  glass  scale  in  the  four 
quarters  (see  Diagram  Vol.  I.,  p.  xix.,  Plate  II.).  In  forming  the  columns  headed  "  Mean,"  these  quantities  are  weighted  in  the  same  way  as 
the  measures  on  the  two  sides  of  the  scales  in  forming  the  means.  Quantities  +15,  +30,  +  10,  +3  have  been  added  to  make  the  mean  of 
all  the  corrections  zero.  In  the  next  column  means  are  taken  for  adjacent  divisions  as  the  positions  of  the  rnseau  lines  are  estimated  with 
respect  to  the  two  lines  of  the  scale  between  which  they  fall.  Again,  for  the  y  co-ordinate  as  the  two  images  (6m  and  3™  exposures)  are 
seven  divisions  of  the  scale  apart  (20"),  means  have  been  taken  of  the  errors  at  this  distance  apart,  and  set  down  in  the  column  "  Mean  for 
6m  and  3m  Images  "  against  the  corresponding  argument. 
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Division  Krrors  of  Scale  of  Right-hand  Microscope. 
(The  unit  is  -ooooi  reseau  interval  =  "-003.) 
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-'7 

—  i  j 

+   8 

•96 

-  6 

-  6 

-   3 

5 

^      r 

—  10 

'4' 

+    3 

—  12 

+   5 

O 

•97 

-19 

+  6 

-    8 

—  9 

f 

'47 

-   3 

"3                       i      •» 

+  6 

•97 

—  n 

—    i 

-   8 

!> 

—  I  2 

-   7 

•48 

-26 

—  10 

-   8 

•98 

-13 

-   5 

-   3 

•) 

Q 

•48 

+  6 

+13 

i  ,  ,        •   / 

3      _i_  i  ^ 

+   4 

•98   —19 

+  15 

-'5 

-  9 

'49 

'5° 

-   9 
-    8 

-2+5 

-14  -  I 

^~     2 
+     2 

'99 

I'OO 

-23 
-68 

-   6 

0 

-13 
-58 

—      O 
-36 

'49 
•50 

+   3 

-   3 
-   3 

+  i3 
+   3 

—     2 

—     2 

•99    -16 

I'OO      —     2 

+  15 
o 

-13 

+    i 

-  6 

—  6 
—   i 

Thus  for  the  left-hand  microscope  a  measure  of  an  x  co-ordinate  in  which  the  first  two  figures  after  the  decimal  point  are  -35  requires  a 
correction  +-00014,  or  **  tne  measures  are  only  given  to  four  places  +'0001.  A  measure  of  a  y  co-ordinate  in  which  the  figures  after  the 
decimal  point  are  '35  requires  a  correction  +'00007,  or  to  four  figures  +-QOOI.  As  explained  on  pp.  xsii,  xxiii  of  Vol.  I.,  the  plates 
whose  centres  are  at  an  even  degree  of  declination  are  measured  with  the  left-hand  microscope,  and  those  at  an  odd  degree  with  the  right-hand 
microscope. 
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PLATE  CONSTANTS. 

The  plate  constants  were  determined  by  the  method  and  formulae  given  by  Prof. 
Turner  in  the  Monthly  Notices  of  the  Royal  Astronomical  Society,  November  1893. 
For  the  determination  of  the  standard  co-ordinates  of  the  reference  stars  between 
Declinations  71°  and  85°  the  trigonometrical  formulae  and  tables  mentioned  in  the 
Introduction  to  Volume  I  (p.  xliv.)  were  employed,  the  term  --  tan6  -  -  sin  60*  cosec  & 

being  added  when  necessary  in  computing  n  for  plates  in  the  higher  zones.  The 
standard  co-ordinates  of  the  reference  stars  from  Dec.  85°  to  the  Pole  were  computed 
by  a  method  devised  by  Mr  P.  H.  Cowell  and  described  by  him  below.  For  the 
majority  of  the  stars  between  Declinations  85°  and  86°  the  standard  co-ordinates  were 
computed  by  both  formulae  to  check  the  accordance  of  the  methods. 

Standard  Co-ordinates  of  Stars  near  the  Pole. 

Let  it  be  required  to  find  the  standard  co-ordinate  of  a  star  whose"  Right  Ascen- 
sion and  Declination  are  A  +  a,  D  4-  §  on  a  plate  whose  centre  is  A,  D. 

When  D  is  nearly  90°,  the  following  method  of  procedure  is  convenient  :— 

i.  Find  the  standard  co-ordinates  |o  i/0  of  the  star  on  a  plate  whose  centre  is  at  the  pole  and  whose 
central  reseau  line  in  the  direction  of  y  decreasing  is  the  projection  of  the  hour  circle  of 
right  ascension  A. 

ii.  Apply  the  linear  transformation  that  displaces  the  centre  of  this  plate  to  A,  D. 

The  following  formulae  are  required  :— 

£o  =       cot  (D+8)  sin  a 
T/O  =  —  cot  (D  +  8)  cos  a 


The  two  last  are  general  formulas  modified  by  considerations  of  symmetry.     The  co- 
efficients p,  q,  r,  s  may  be  found  by  the  following  considerations  :  — 

(i.)  Consider  a  star  at  the  pole  ;  then  £o  =  o,  rjc  =  o,  £=  o,  and  t)  =  cot  D. 

Hence  we  have  — 

>-  =  cotD. 

(ii.)  Consider  a  star  at  A,  D  ;  then  £_  =  o,  ^  =  -cot  D,  £=  o,  r,  =  o. 

Hence  we  have— 

—q  cot  D-t-r  =  o  and  q=  i. 

(iii.)  Consider  a  star  at  A,  D  ±9°°  ;  then  £  -  o,  ,„  -  -  tan  9°~D  ;  £  =  o>  ,  =  tan  9°-p. 

Hence  — 

s  =  cot  D. 

(iv.)  £  --  ^A-  -  .     By  symmetry       =        .?  * 

i-cotD.  -,,,  i+cotD.  , 

Hence— 

p  =  cosec  D. 
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Hence  the  formulae  are— 

..  _     cosec  D.  £, 
i— cot  D.  77c 

i?o+cot  D 
"  1— cot  D.  17'' 

So  far   the  formulae   are  in  their  simplest    algebraical  forms,  and    the   radian   is 
taken  as  the  unit. 

Let  R  denote  the  ratio  of  the  radian  to  300"  (l  reseait  interval)  and  let  m,  n 
denote  two  numerical  quantities  nearly  unity,  whose  values  will  be  assigned  later. 

Then  the  precepts  are — 
(i.)  calculate 


(ii.)  calculate 


m  £o  =      m  R.  cot  (D  +  S)  sin  a 
n  rjo  =  —n  R.  cot  (D  +  8)  cos  a. 

sin  D  / 


m 


.  <>  T,     sin  D  cos  D  , 
sin-2  D  — - (n 


nR 


sin2  D 


(n 


cos  D  sin  D 


«B 

The  denominator  of  these  expressions    is   unity   at   the  plate  centre  and  nearly 

unity  all  over  the  plate,  which  facilitates  division    by  this   quantity.     If  we  choose 

in  =  sin  D  and  n  =  sin2  D,   no  multiplications  are  required  in  the  numerator.  These 
values  of  m  and  n  clearly  apply  to  the  whole  of  any  particular  zone. 

The  general  formulae  last  given  are  quite  convenient  for  computation,  but  modifica- 
tions are  possible.  For  the  standard  co-ordinates  of  stars  on  plates  of  the  zones  89", 
88°,  87°  and  some  of  those  on  plates  of  zone  86",  the  formulas  were  written — 


sn 


cosD 


sin  D  — cos  D/R.  77.  sin  D-cos  DR.  77. 

the  numerical  values  of  which  can  be  arranged  as  in  the  following  table  :- 


Zone. 

Numerator  of  ij. 

Denominator  of  |  and  TJ. 

89- 

12 

+  -n,  —  '000152(77,,  +  4) 

I  —  'OOOO254(   o  +     6) 

88* 

24 

+  ?7o  —  -000609  (?7o  +  8) 

I  —  -0000508  (77o  +  12) 

87° 

36 

+  17.  ~  •°oi37i(>7.,+  12) 

1  —  -0000762  (77^  +  18) 

86' 

48 

+  77o  -  -002436(77.+  16) 

i  —  -000102    (77,  +  24) 
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The  use  of  this  method  was  found  advantageous  for  the  stars  around  the  pole, 
because  it  was  necessary  to  compute  the  standard  co-ordinates  of  each  of  these  for  all 
the  partially  overlapping  plates  on  which  it  is  shown,  and  of  these  there  are  several. 
A  scheme  of  computation  was  arranged,  so  that  with  one  entry  of  a  star's  place  it  was 
possible  to  compute  conveniently  its  co-ordinates  on  all  the  plates  on  which  the  star 
appears,  and  as  part  of  this  scheme  for  the  stars  of  declination  85°  to  86°  it  was  found 
suitable  to  form  m£o  and  m\a  where  m  =  E  cos  4°  30'  and  n  —  R  cos2  4°  30'.  The  following 
arithmetical  values  are  then  derived  from  the  formulae  already  given  : — 


Zone. 


Numerator  of  77. 


Denominator  of  {  and  ij. 


86° 
85° 


477781  +  nij.  +  -000649  (Ml?o  +  54) 
59-7783  +  ni,,  -  -000725  (nr,,  +  54) 


1       _  -000015  —  -OOOIO2  (w»78  +54) 
i     —  -ooooio  —  -000127  (nrlc  +54) 


It  must  be  noted  that  in  these  formulae  the  co-ordinates  are  measured  from  the 
plate  centre.  The  co-ordinates  found  from  these  by  the  addition  of  14  are  comparable 
with  those  printed  in  the  volume. 

The  Right  Ascensions  and  Declinations  of  the  reference  stars  used  for  the  determina- 
tion of  Standard  co-ordinates  are  those  of  the  Greenwich  Second  Nine  Year  Catalogue 

O 

(1900).     The  number  of  stars  used  for  each  plate  is  given  in  the  third  column  of  the 
tables  on  pp.  xxiv.  et  seq. 

The  plate  constants  were,  in  the  first  instance,  determined  as  if  there  were  six 
independent  constants  for  each  plate.  The  values  adopted  and  given  in  the  tables 
(pp.  xxiv.  et  seq.)  are  obtained  by  computing  the  differential  refraction  and  aberration 
from  the  data  given  with  the  list  of  plates  (pp.  ii.-xiii.),  viz., — the  date,  sidereal  time, 
readings  of  barometer  and  thermometer,  and  by  adopting  -'00100  as  the  value  of 
the  scale  correction  (i.e.,  one  interval  of  the  reseau  =  '99900  x  5')  for  all  the  photo- 
graphs, as  afterwards  explained,  thus  leaving  three  quantities  only,  the  co-ordinates  of 
the  centre  and  the  orientation,  to  be  determined  by  comparison  of  the  measured  and 
standard  co-ordinates.  It  will  be  convenient  to  denote  the  plate  constants  derived 
on  the  supposition  that  they  are  six  independent  quantities  by  the  Roman  letters 
a,  b,  c,  d,  e,  f,  and  those  derived  on  the  supposition  that  there  are  only  three  independent 
quantities  by  the  Italic  letters  a.  b,  c,  d,  e,f. 
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Corrections  for  Refraction  to  Plate  Constants. 

The  effect  of  differential  refraction  is  given  by  Prof.   Turner  (M.N.  Nov.   1893) 
in  the  form 


where  X,  Y  are  the  co-ordinates  of  the  zenith  on  the  plate. 

As   the   photographs    were    all    taken    near   the    meridian,   the   amount  of  these 
corrections  is  readily  tabulated  in  terms  of  the  hour  angle  as  follows  :  — 


A..**). 

Hour 

7.'-*>- 

Hour 

7  2  "-90' 

Hour 

Angle. 

Angle. 

Angle. 

7  2  "-90* 

S—  A. 

S-A. 

S-A. 

h      m 

» 

h      m 

h      m 

i   O.      O 

+  •00028 

±    I.       0 

+  •00029 

±    2.       0 

+  -00032 

2O 

+  -OOO28 

20 

+  •00030 

20                           +-00033 

4° 

+  'OOO29 

4° 

+  •00031 

40                           +-00034 

0.0 

+  Y'). 

'  S—  A. 

7*' 

73° 

74* 

75° 

76' 

77* 

78 

79" 

So" 

81° 

82° 

83° 

84' 

85°    86- 

87° 

88° 

89* 

9°° 

+j    O.       O 

+  •00032 

33 

33 

34 

34 

35 

35 

36 

37 

37 

38 

39 

40 

41      42 

43 

44 

45 

46 

20 

+  •00032 

33 

33 

34 

34 

34 

35 

36 

37 

37 

38 

39 

4° 

41      42 

43 

44 

45 

46 

4° 

+  •00032 

32 

33 

33 

34 

34 

35 

36 

36 

37 

38 

39 

40     41 

4* 

43 

44 

4& 

I.       0 

+•00032 

32 

33 

33 

34 

34 

35 

35 

36 

37 

37 

38 

39 

40     41 

42 

43 

44 

45 

20 

+  •00032 

32 

32 

33 

33 

34 

34 

35 

35 

36 

37 

37 

38 

39     4° 

4' 

42 

43 

44 

40 

+•00031 

32 

32 

32 

33 

33 

34 

34 

35 

35 

36 

37 

3« 

38     39 

4° 

4> 

42 

43 

2.       O 

+  •00030    31     31 

32 

32 

33 

33      34 

34 

35      35 

36 

37 

37      38 

39 

40 

41 

4* 

P.  X  Y. 

±  o.     o 

•QOOOO        O 

0 

o 

o 

o 

0 

o 

o 

o 

0 

o 

0 

0 

o 

o 

0 

o 

0 

20 

^•ooooi 

i 

i 

i 

i 

i 

! 

i 

i 

i 

I 

i 

i 

i 

I 

i 

i 

2 

2 

40 

^'OOOOI 

i 

i 

i 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

I.       O 

^•00002 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

20 

+--OOOO2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

6 

40 

^•00003 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

7 

2.       O 

^•00003 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

55666 

6 

7 

7 

7 

8 

These  corrections  have  been  computed  using  the  mean  value  of  the  constant  of 
refraction.  Thermometer  50°F.  Barometer  30  inches.  When  necessary  these  further 
corrections  have  also  been  applied  both  to  /3o(l  +  X2)  and  £o(l  +  Y!)  :— 


Thermometer  reading  less  than  40°  +'00001. 

„  „        greater  than  60°  — 'ooooi. 

Barometer  reading  less  than  zt)"1'^  — -ooooi. 

„  „       greater  than  30"1- 5  +-00001. 


XX11 


GREENWICH    ASTROGRAPHIC    CATALOGUE. 


Differential  aberration  gives  rise  to  the  effects — 

A«=  —  A  cos  CWa;  (_ 
Ay  =  —  k  cos  C  W  y  j 

where  as  is  shown  in  the  previous  volume  (p.  xlv.)  k  cos  CW  is  of  the  form— 

m  cos  Q+n  sin  (A—  0). 

The  following  table  gives  the  values  of  the  constants  m  and  n  of  this  formula  used 
in  computing  the  correction  for  Differential  Aberration  used  in  forming  the  adopted 
constants  for  plates  in  this  volume  :— 


Zone. 

m. 

n. 

Zone. 

in. 

n. 

0 

72        —'000038 

—  '000029 

82° 

—  •000039 

—  '000013 

73        —-000038 

—  •000028 

83 

—  -000039 

—  'OOOOI2 

74 

—  •000038 

—  •000026 

84 

—  •000039 

—  -ooooio 

75        —'000038 

—  '000025 

85 

—  '000040 

—  •000008 

76       —'000038 

—  •000023 

86 

—  •000040 

—  •000007 

77       —-000039 

—  'OOOO2I 

87 

—  -000040 

—  '000005 

78        —'000039 

—  'OOOO2O 

88 

—  -000040 

—  '000003 

79       —-000039 

—  'OOOOlS 

89 

—  "000040 

—  'OOOOO2 

80 

—  '000039 

—  '000017 

9° 

—  -000040 

—  'OOOOOO 

81 

—  '000039 

—  '000015 

To  determine  the  value  of  the  scale  correction,  the  values  of  a  and  e  derived  from 
each  plate  were  corrected  for  the  differential  refraction  and  aberration.  Each  plate 
thus  furnished  two  determinations  of  the  scale  correction.  The  following  table  gives 
the  result  as  derived  separately  from  the  mean  of  all  the  plates  in  each  zone  :— 

Value  of  Correction  for  Scale. 


Zone. 

Number 
of 
Plates. 

Scale  Correction. 

Mean  Discordance  of  a 
Single  Determination. 

Probable  Error  of 
Mean  Determination. 

From  x  measures. 

From  y  measures. 

x  Measures. 

y  Measures. 

x  Measures. 

y  Measures. 

7* 

60 

—  '000991 

—  '000998 

±  '000072 

i  '000061 

±  -000008 

±  -000007 

73 

60 

—  '001013 

—  '000985 

'000069 

•000085 

"000008 

"000009 

74             60 

—  '000985 

—  '000995 

•000091 

•000080 

•ooooio 

•000009 

75             48 

—    'OO10I  I 

—  '001005 

•000079               '000084 

•ooooio 

'OOOOIO 

76             48 

—  'OOIOIO 

—  -001006 

•000075                '000062 

•000009              -000008 

77'            48 

—  'OOIOI  I 

—   -QO1OOI 

'000095                -000081 

•OOOOI2                   'OOOOIO 

78             48 

—  '001005 

—   'OOIOIO 

'000059               '000079 

•000007             "ooooio 

79             36 

—  -001003 

—    'OOIOI3 

•000079               -000052 

•ooooii             -000007 

80             36 

—  '001029 

—  -000989 

•000058               -000066 

•000008             -000009 

8  1              36 

—  -001006 

—  -000979 

'000079 

'000086 

•OOOOII                   'OOOOIZ 

82              36 

—  '000984 

—   'OOIOOI 

'000055 

•000079 

•000008             'ooooii 

«3              H 

—  '000985 

—  -000991 

•000081                '000056 

•000014             'ooooio 

84             H 

—   'OOIO2O 

—  -001006 

'000065               '000055 

•OOOOII                   'OOOOIO 

85 

24 

—  -ooioi  5 

—  -000996 

•000057               '000063 

•OOOOIO                   'OOOOII 

86              ib 

—  '000999 

—  -001023 

•000067               "000049 

•000014             'ooooio 

87              16 

—  -001018 

—  -000986 

•OOOO68               -000050 

•000014 

•OOOOII 

88              12 

—  '001029 

—  -000983 

•000044 

•000070 

•OOOOI  I 

•000017 

89                8 

—  -001016 

—  -000986 

•000041 

'000061 

•OOOOI2 

•000018 

Pole 

5          —  -ooi  136 

—  -001098 

•000052 

•000050 

•OOOO2O 

•000019 
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Thus  the  mean  value  of  the  scale  correction  is  — 

•000072 

-- 


or 


—  -001002 


—  -001002  -4-  '000002. 


The  values  of  the  scale  correction  determined  from  each  plate  as  above  explained 
were  also  arranged  in  order  of  date.  The  means  of  groups  for  the  four  quarters  of 
each  year  are  given  in  the  following  table  : — 


January  to  March. 

April  to  Jane. 

July  to  September. 

October  to  December. 

Tear'       No. 

No. 

No. 

No. 

of 

a. 

f: 

of 

a. 

*• 

of 

«. 

e. 

of 

a. 

e. 

Plates. 

Plates. 

Plates. 

Plates. 

1893        ... 

3    —-001013 

—  '001047 

3 

—  •000983 

-•001093 

4 

—  '001075 

—  •001048 

1894.         6 

—  •000987 

—  •OOOgSz 

10    —-001042 

—  •OOI  I  12 

4 

—  •001003  —'001030 

... 

1895       ... 

...                    ... 

30    —-001019 

—  -OOIO66 

30 

—  •001069 

—  '001074 

'3 

—  'OOIOI2 

—  -000982 

1896        17 

—  -00094!    —-000915 

20    —  -ooiooo 

—  •OOIo6l 

'3 

—  •ooi  101 

—  '001051 

II 

—  '000975 

—  •000980 

1897        16 

—  '000956    —  -000921 

30    —'000984 

—  "00097^. 

20 

—  •ooi  004  —  -0009  8  3 

24 

—  -00097  I 

—  '000945 

1898       23 

—  •000941 

-•000975 

13    —-001013 

—  •OOIOO3 

36 

—  •001018  —-001045 

«4 

—  •000992 

—  •000982 

1899       40 

—  -000957 

—  •OOO956 

59    —-000996 

—  •000977 

35 

—  •001054 

—  '001030 

0 

—  'OOIOO2 

—  •000981 

1900       47 

—  •001007 

—  '000980 

40    —-001017 

—  '001013 

10 

—  •001066 

—  •001040 

10 

—  -000999 

—  •000940 

1901          4 

—  '000900 

—  •OOO965 

3    --000943 

—  •000950 

7 

—  •001046 

—  '001019 

6 

—  -OOIO22 

—  -000943 

1902        12 

—  •000995 

—  •OOOgOS 

4    --000943 

—  •000978 

4 

—  •001035 

—  •000925 

i 

—  •OOI  IOO 

—  •001080 

1903          4 

—  •00091  5 

—  -000943 

... 





i 

—  'OOIOSO 

—  -001090 

1904              2 

—  -ooi  170 

—  '001  160 

I 

—  -OO12OO 

—  •OOI  I2O 



2 

—  •ooi  i  So 

—  •001040 

1905           4 

—  -ooi  183 

—  •ooi  1  08 

... 

... 

I 

—  •001250 

—•001080 

Weighted  1        T  -  . 

M£U»..;    '75 

-•000974 

—  •000960 

213 

—  •OOIOO5 

—  -ooioi  3 

162 

—  •001044  —'001036 

95 

—  '001004 

—  •000973 

A  small  seasonal  variation  seems  to  be  indicated  and  a  numerical  increase  at  the 
end  of  the  series,  but  in  view  of  the  uncertainty  in  the  determinations  in  different  years 
and  its  very  small  effect  on  places  of  stars  even  at  the  edge  of  a  plate,  it  seems  better 
to  adopt  a  constant  scale  value. 

The  value  —  '00100  has  been  adopted.     Thus  : — 

a=--ooioo+/30(i+X2)+fccosCW. 
e=  —  -ooioo+/?0  (i+Y2)  +  A;cosCW. 

These  values  of  a  and  e  are  substituted  in  the  equations  for  the  plate  constants 
and  values  of  6  and  d  deduced.  Allowing  for  the  small  correction  /80XY,  the  mean  of 
b  and  d  is  adopted  as  the  correction  for  orientation.  These  adopted  values  of  a,  b,  d,  e 
are  substituted  in  the  equations  and  the  values  of  c  and/ deduced. 

The  table  on  pages  xxiv.  et  seq.  gives  the  adopted  plate  constants  for  all  the  plates 
in  this  volume,  together  with  the  differences  between  the  adopted  constants  and  the 
provisional  determination  in  which  they  were  considered  as  six  independent  constants 
for  each  plate. 

Columns  1,  2  and  3,  give  the  number  of  the  plate,  the  R.A.  of  the  centre,  and  the 
number  of  stars  used  in  the  determination  of  plate  constants.  Columns  4  to  9  give 
the  adopted  plate  constants  to  be  used  in  the  determination  of  "  Standard  Co-ordinates" 
from  the  Measured  Co-ordinates.  Columns  10  to  13  are  the  differences  between  the 
constants  a,  b,  d,  e  deduced  on  the  supposition  that  they  are  four  independent 
quantities,  and  the  adopted  constants  a,  b,  d,  e,  determined  on  the  supposition  that 
only  one  unknown  quantity,  the  Orientation,  is  involved  in  them. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE. 


ZONE  +  72°. 
Adopted  Plate  Constant*. 


No.  of 
Plate. 

R.A.  of 
Centre. 

Number 
of  Stars. 

a.        b. 

C. 

4 

e. 

/• 

a-a. 

b-6. 

d-d. 

e-e. 

h  m 

int. 

int. 

3660 

O   o 

*7 

—  '00069 

+  '00085 

-•0157 

—  •00085 

—  •00065 

+  •0036 

O 

—  2 

—  i 

-  6 

2924 

O  24 

18 

•00068 

+  •00042 

—  •0282 

—  •00038 

•00065 

+  '0059 

-t-20 

—   I 

-  3 

+  5 

4600 

0  48 

16 

•00065 

—  •00108 

+  '°753 

+  'OOI  12 

•00064 

-•0053 

+  H 

—  2 

o 

+  i 

4601 

I   12 

16 

•00064 

—  •00097 

+  '°359 

+  -OOIOI 

•00063 

•0066 

—  IO 

+  10 

+  5 

+  I 

3684 

I  36 

30 

•00068 

+  •00103 

-'0595 

—  "OOIOI 

•00065 

—  •0322 

+  4 

—   I 

+  i 

+  6 

2948 

2   O 

21 

•00070 

•00085 

•0208 

•00083 

•00067 

+  •0538 

—  IO 

-14 

-16 

+  8 

3637 

2  24 

23 

•00066 

•00123 

•0180 

•00123 

'00062 

-'°354 

+  3 

—  2 

-  6 

—  2 

1701 

2  48 

23 

•00074 

•00086 

•0143 

•00086 

•00070 

+  •0258 

-'5 

-  3 

-  8 

-13 

2990 

3  12 

23 

•00076 

•00068 

•0007 

•00068 

•00072 

•1016 

+  2 

-  4 

o 

-  8 

3688 

3  36 

22 

•00068 

•oo<33 

-•0724 

•00133 

'00064 

•ooio 

O 

0 

+  i 

—  2 

1703 

4  ° 

20 

'00073 

•00082 

+  '0484 

•00082 

•00069 

•0362 

+  9 

+  5 

+  5 

+  2 

3°'7 

4  24 

29 

•00076 

•00436 

-•1572 

•00440 

'00073 

•1449 

+  4 

-  6 

-  5 

+  5 

3871 

4  +8 

27 

•00077 

•ooi  58 

•0441 

•00160 

'00074 

•0524 

+  '9 

—  i 

+  4    -  i 

1705 

5  '2 

15 

•00071 

+  '006  1  5 

—  •0080 

—  •00617 

•00068 

•0035 

—  1  1 

—  10 

—  5 

o 

1820 

5  36 

!4 

•00078 

—  •00376 

+  •0413 

+  •00376 

'00074 

•0329 

-  4 

-  8 

—  15 

+  23 

3372 

6  o 

'9 

•00078 

•00062 

+  '°549 

•00062 

•00074 

•0616 

+  8 

+  6 

+  5 

+  10 

4381 

6  24 

16 

•00078 

•00128 

-•0453 

•00126 

•00075 

•'137 

+  8 

—  1  1 

—  12 

+  3 

1814 

6  48 

i7 

•00077 

—•00024 

•0565 

+  '00024 

•00073 

+  •0552 

o 

+  9 

+  9 

^_   i* 

3910 

7  '2 

15 

•00079 

+  •00159 

-•0447 

—  •00161 

•00075 

—  •0031 

-  4 

-  8 

-  8 

o 

3023 

7  36 

18 

•00077 

•00047 

+  •0176 

•00047 

•00073 

+  •1031 

o 

—  2 

—  i 

+  9 

3024 

8  o 

18 

•OOO76  ;    -00040 

•0073 

•00040 

•00072 

•0181 

+  n 

-  4 

-  5 

+  12 

4762 

8  24 

20 

•O0073      -00056 

+  '0466 

•00054 

•00069 

•0385 

—  1  1 

—  IO 

—  IO 

—  I 

4763 

8  48 

2  I 

•OO071    +'00009 

-  -0467 

—  '00007 

•00068 

•O2OI 

0 

+  8 

+  8 

+  5 

4764 

9  12 

16 

•OOO7I 

—  -00027 

•0062 

+  •00029 

•00068 

•0599 

+  I 

5 

-  5 

+  2 

4399 

9  36 

'4 

•00076 

•00086 

•0450 

•00084 

•00073 

•0315 

+25 

+  10 

+  3 

+  22 

934 

IO   0 

20 

•00076 

—  •00371 

•1082 

+  •00369 

•00073 

+  '°744 

-15 

+  12 

+  3 

+  9 

3890 

10  24 

15 

•OOO75 

+  •00073 

•0208 

—•00071 

•00071 

-•0505 

—  I 

-  4 

-  6 

—  10 

4797 

10  48 

17 

'00069  I  +'OOO23 

•0297 

—  '00017 

•00069 

+  •0714 

-  7 

-  3 

-  7 

-  5 

3980 

11  12 

'9 

•00076   —'00179 

-'0472 

+  •00179 

•00072 

•0039 

-  3 

—  12 

—  1  1 

+  8 

3925 

11  36 

18 

•00076 

+  •00037 

+  •0689 

—  '00037 

•00072 

+  •0061 

+  8 

-  8 

—  2 

—  2 

3046 

12   0 

16 

•OO075 

—  •00019 

+  •0144 

+  •00019 

•00071 

—  'OI20 

+  3 

-'3 

-14 

+  5 

4002 

12  24 

12 

•OOO75      'OO122 

-•0888 

•ooi  1  8 

•00072 

-•0330 

-16 

-  3 

-  4 

o 

2573 

12  48 

2O 

•00076  :   -00201 

+  •0068 

•O02OI 

•00072 

+  •0639 

+  2 

-  8 

-  8 

+  6 

2587 

13  12 

'4 

•00076 

•00206 

•0126 

'00208 

•00072 

•0776 

+  7 

-  3 

—  i 

+  2 

1978 

>3  36 

16 

•00075 

—  •00289 

+  '0793 

+  '00287 

•00071 

+•0346 

-  7 

—  i 

-  3 

—  IO 

4871 

14  o 

'3 

•00073 

+  •00078 

—  •0818 

—  '00074 

•00070 

—  •2026 

o 

+  u 

+  12 

-  4 

3972 

14  24 

"4 

•00074 

—  •OO2  I  2 

+  '0051 

+  •00214 

•00070 

+  •0409 

—  1  1 

+  10 

+  2 

+  8 

1024 

14  48 

'5 

•00074 

•O0252 

-•°355 

•00252 

•00070 

—  '1706 

—  2 

+  H 

+  10 

-19 

3088 

15  12 

24 

•00074 

•00139 

—  '0110 

•00141 

•00071 

+  •0386 

+  24 

-19 

-16 

+  2 

4°33 

15  36 

22 

•00073 

'00095 

+  •1084 

•00093 

•00070 

—  •0029 

-  5 

+  5 

+  3 

—  4 

4944 

16  o 

16 

•00073  I   '00025 

•0009 

•00027 

•00069 

-•0199 

-  9 

+  10 

+  6 

—  2 

2708 

16  24 

25 

•00073 

—  '00237 

+  '°455 

+  •00237 

•00069 

+•0473 

+  6 

-  5 

-  4 

—  I 

4968 

1  6  48 

15 

•00071 

+  '001  30 

—  -0912 

—  •00126 

•00068 

—  •0050 

+  6 

+  i 

_  ^ 

—  2 

2717 

17  12 

23 

•00073 

—  -OO222 

+  •0591 

+  -OO222 

•00069 

+  •0541 

+  i 

+  4 

+  2 

+  I 

2678 

17  36 

26 

•00072 

'00176 

—  '1236 

•00178 

•00069 

•0509 

-i3 

-  6 

Q 

+  8 

1204 

18  o 

'9 

•00072 

•O024O 

+  •0633 

•00242 

'00069 

•003  I 

+  13 

+  6 

+  i 

-  4 

2721 

1  8  24 

22 

•00072 

•00226 

•0382 

'00224 

"00068 

•0548 

+  7 

-  9 

—  7 

+  2 

32'3 

1  8  48 

25 

•00070 

•00096 

•°34' 

•00094 

•00067 

•0166 

o 

-  3 

-  4 

+  4 

2722 

19  12 

24 

•00071 

—  "00222 

+  •0414 

+  -OO22O 

•00067 

•0509 

+  2 

-  5 

-  6 

-  3 

1152 

19  36 

27 

•00069 

+  •00353 

-•0519 

-•00351 

•00066 

•0531 

—  5 

+  2 

+  2 

-  8 

2744 

20  o 

22 

•00070  —-00075 

+•0290 

+  '00075 

'00066 

+  '0604 

—  2 

0 

—  I 

+  5 

455" 

20  24 

22 

•00070    '00105 

•°353 

•OO103 

'00066 

—  '0142 

—   I 

+  10 

+  9 

—  7 

3277 

2O  48 

15 

•00070    '00399 

•1536 

'00397 

•00066 

+  •0561 

+  3 

-  6 

~~  4 

—  IO 

3227 

21   12 

X1 

25 

•00070  —  '00406 

•0195 

+  '00406 

'00066 

•0005 

-  4 

-  6 

o 

-is 

'377 

21  36 

21 

'00070  :  +'OOI  5  I 

+  •0284 

—  •ooi  51 

•00066 

'0690 

-  6 

-  9 

-  6 

—  20 

1503 

22   0 

27 

•00070  +-00154 

-•0294 

-•00154 

•00066 

•0820 

-  4 

-  5 

-  7 

0 

3267 

£ 

22  24 

27 

•00070  —-00361 

+  •1296 

+  •00363 

•00067 

•0579 

+  16 

-  8 

o 

—  I 

2906 

22  48 

22 

•OOO7O   +-OOO22 

•0008 

—  'OOO22 

•00066 

•0341 

+  4 

-  7 

-  3 

—  5 

4757 

23  12 

'5 

•00073    '00030 

+  •0330 

•OOO32 

•00070 

•0454 

+  10 

+  10 

+  7 

+  9 

4703 

23  36 

23 

—  '00068   +'00062 

-•0195 

—  'OOO66 

—  '00065 

+•0358 

—  IO 

+  3 

+  2 

-  8 

INTRODUCTION. 
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ZONE  +  73°. 
Adopted  Plate  Constants. 


Xo.  of 
Plate. 

R.A.  of        Number 
Centre.         of  Stars. 

a. 

b. 

d. 

e. 

/• 

a.—  a. 

b-i. 

d-d. 

e-e. 

h      m 

int. 

int 

4693 

O    12 

22 

—  •00067      —-00353      +-0866 

+  •00355 

—  -00064 

—  •02l8 

—  1  1 

-   5         -  9 

—    I 

3284 

o  36 

20 

•00069          -00417      +'1305 

•00417 

•00064 

+  "04°  1 

+   7 

+  1       +1 

+  6 

3335 

I      O 

20 

•00075     —  '00084     ~'°554 

+  •00082 

•0007  1 

-•0155 

-   8 

+   8 

+   5 

+  12 

4767 

I    24 

26 

•00076  i  +-00054        '0073 

—  •00056 

•00072 

+  '°'S5 

-  5 

+  6 

+   8 

+     2 

33'6 

I    48 

16 

•0007  1 

+  •00469          '0786 

-'00471 

•00067 

•1517 

—  20 

+  3 

+  10 

O 

3336 

2     12 

2O 

•00074 

—  •00080 

•0175 

+  '00078 

•00070 

+  •0749 

+  20 

+  4 

+   6 

+  13 

3776 

2    36 

17 

•00072 

+  'OOI  IO 

•1742 

—  '00108 

•00069 

-•0478 

+     I 

+  12 

+  12 

+     I 

3805 

I       O 

22 

•00075 

•00147     —-1882 

•00147 

•0007  1 

-'0404 

+  1  I 

+  3 

—     2 

+  '9 

3  Z4 

'5 

•00070 

+  •00072     +-0108 

—  '0007  2 

•00065 

+  •0528 

—      I 

—  ii 

—  10 

+  8 

4>77 

3  48 

•9 

•00068 

—  •00082     +-1274 

+  •00084 

•00064 

—  '0457 

-   7 

+   8 

+  3 

+  12 

3016 

4   '2 

•00076 

+  '00033     —'0045 

—  •OOO37 

•00073 

+  •0904 

+  9 

o 

—     2 

+  11 

4210 

4  36 

if 

•00072 

—  '00047             '002  I 

+  OOO45             'OOO68 

-•2452 

+  9 

-   2, 

+    2 

-   8 

2978 

5     o 

25 

•00075 

+  '00021             '0154 

—  -OOO2  I 

•0007  1 

+  •0891 

+     2 

—   7 

—   8 

+   3 

3868 

5  24 

•4 

•00076 

+  '00165       —-0634 

—  •00167 

•00073 

•0557 

-   3 

—    i 

—     2 

o 

3367 

5  48 

ll 

•00078 

—  •00059    +'°5O1 

+  -OOO59            '00073 

•0390 

+    2 

+   5 

+  4 

—     2 

337° 

6     12 

23 

•00078 

•00059        '°532 

•oooo  i         '0007  3 

•0441 

+     I 

+  3 

+  5 

+  9 

3386 

6  36 

'4 

•00077 

•00060        -0063 

"OOo6o             -0007  2 

•°354 

+   8 

+  8 

+  9 

+  10 

3008 

7       O 

25 

•00076 

—  'oooi  i     +'0383 

+  •00009 

•00073 

"°543 

+  3 

-  9 

—   8 

+  7 

3888 

7  24 

'4 

•00077 

+  •0013-     --1144 

—  •00137 

•00073 

•0464 

+  18 

+   7 

+  10 

+  26 

3738 

7  48 

ll 

•00068     +-00125        'O338     —'00125 

•00064 

•0275 

+     2 

+  2 

+     2 

+  3 

4761 

8   12            19 

"00072     —  -00007        "0396 

+  •00009 

•00069 

+  •0605 

+     2 

+   7 

+   7 

—     2 

4794 

8   36            '7 

•00074  i  +'00010     —-0865 

—  -00008 

•00069 

—  -0006 

+  6 

+  9 

+  1  i 

+  9 

4766 

9     ° 

>7 

•00072 

—  •OOOO6       +'OIO2 

+  •00006 

•00067 

—  '0203 

+   i 

+  5 

+   2 

+  8 

2516 

9  24 

ll 

•00078 

+  •00149     +-°343 

—  •00149 

•00073 

+'1600 

+  11 

+  '3 

+  10 

—   8 

4795 

9  4« 

'5 

•00071 

+  •00027     —'0245 

—  •00023 

•00069 

—  •0147 

-19 

+  17 

—     2 

—  16 

2501 

,1O     12 

16 

•00077 

—  '00175         '0024 

+•00175 

•00072 

+  •0552 

—     2 

—  6 

-   4 

-   7 

4857 

10  36 

17 

•00076 

+  •00138  :      -1007 

—  -oo  1  40 

•00072 

'0007 

-   3 

+  7 

+  7 

+  10 

44'7 

II        0 

24 

•00077 

—  '00172 

•0053 

+  •00172         -00072 

+  •0779 

-17 

—  6 

+   3 

+   8 

4858 

II  24 

17 

•ooc"  ; 

+  '00129 

•0884 

—  •00129         "00070 

—  •0042 

—   4 

+  2 

+   3 

+  18 

3470 

II  48 

15 

•00077     +'00096 

•0459 

—  •00096         -00072 

+  •0432 

+  7 

+   3 

+  4 

—     2 

4419 

12     12 

16 

'00077     —-00159     —'0087 

+  •00159         '00072 

•0555 

-5          -  6 

-  7 

+  '5 

4423 

12     36 

22 

'00075         -00160 

+  '°449 

•00162         -00072 

•0236 

o          -    3 

—     2 

+  4 

443' 

13     o 

ll 

•00075         '00138 

•0760 

•00136  ',      -00070 

•0608 

+  4          -   8 

—  12 

+  10 

3106 

13    24 

16 

•00076     —-00166 

+  •0363 

+  •00166        -00071 

•0179 

+  12 

+  7 

+     I 

—  18 

4*98 

I3    48 

17 

•00074     +-00015 

—  •0185     —-00017         '00071 

•0074 

—  12 

+  9 

—  II 

+  '7 

4925 

14    12 

'7 

•00075     +'00168 

—  •1056 

—  •00170 

•00071          -0168 

-6          -  8 

—  6 

o 

4457 

14    36 

ll 

•00074     —'00150 

+  •0162 

+  •00152 

•00071 

•0827 

-15          +  4 

o 

+  '7 

4436 

15     o 

26 

•00073     —-00088 

+  -0007 

+  •00084 

•00070 

•0889 

+   i          -   5 

—   4 

+   7 

4927 

15    24 

29 

•00074     +'00146 

-•0919 

—  •00146 

•00069 

•0088 

+  9         +   l 

+  4 

-1-    i 

2674 

15    48 

«4 

•00074     —'00231 

•1271 

+  •00233 

'00070 

+  •0425 

+  6               o 

—       1 

—     2 

4945 

16  12 

'4 

•00073     +'OOI47 

-•1099 

-•00145 

•00069 

—  •0098 

—    i          +i 

+     2 

-   4 

4027 

16  36 

24 

'00073     —'00234 

+  •0931     +-00236 

•00069 

•0376 

-   8          +8 

+   5 

—  12 

4974 

17     o 

16 

•00072     +-00107 

—  •0770     —-00109 

•00068     —'0192 

-   5          +« 

+  6 

+  10 

2706 

17   24 

20 

•00072 

—  "OO2OI 

+•0434     +-00199 

•00068     +-0746 

-   3          -   5 

+  '3 

-27 

2707 

17  48 

25 

•00072 

•oo  1  5  1 

•0236        -00149 

•00068 

•0401 

+  5 

—  I  I 

-'3 

2728 

18   12 

IS 

•00073 

•00319 

•0568         -00321 

•00069 

•1787 

-  8 

-   7 

-  9 

-    3 

2715 

18  36 

22 

•00072 

•00312 

+  •0334        -00310 

•00068 

•0394 

-  5       -  ! 

-  9 

—  IO 

4536 

19     o 

'5 

•00071 

•00206     —'0423         '00204 

•00067 

•2634 

o 

+   6 

+     2 

—   8 

2741 

19  24 

ll 

•00071 

•oo  1  7  3 

+  •0440         '00175 

•00066 

+  •0560 

—   4 

—  12 

-15 

~—    t 

4548 

19  48 

21 

•00069 

•00127 

•0583         -00129 

•00066     —  '0025 

—  10 

-   4 

—    3 

+  9 

2759 

2O    12 

24 

•00070 

•00148 

•0456         -00146 

•00065     +'0303 

o 

—  12 

-13 

—   5 

4561 

2O    36 

16 

•00070 

•00095 

•0245         -00095 

•00065         -0109 

-14 

-  4 

+  4 

—  IO 

2817 

21       O 

ll 

•00070 

•00149 

+  •0335         -00149 

•00065         '0500 

-13 

+   4 

+   i 

+    i 

2826 

21     24 

ll 

•00069 

•00106 

—  '0249         -00106 

•00064  i      '0564 

-  9 

+   7 

+  '3 

-23 

2819 

21    48 

15 

•00069 

•00096 

"O2J.O              "00096 

•00064 

•0476 

+   8 

-   5 

-    5          -   9 

2914 

22     12 

20 

"00069 

'00086 

—  '0166        '00090 

•00066 

'O22O 

+   5 

o 

+   2          -   3 

5116 

22     36 

21 

•00069 

'00054 

+  •0260        '00052 

•00065 

+  •0452 

—  1  1 

—    I 

-    i          +7 

4690 

23     o 

22 

•00069 

—  •00361 

+  •0472     +-00361 

•00064 

—  '0163 

—     2                       0 

+  9          -'2 

4700 

23  24 

32 

•00068 

+•00029 

—  •0140     —-00027 

•00065 

+  •0295 

—  13 

+   4 

+   2          +7 

2936 

23  48 

26 

—  •00072 

—  •00035   '  —  "057°     +'00035 

—  •00067     +  '°7'4 

5 

—    8 

-    3 
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ZONE  +  74°. 
Adopted  Plate  Constants. 


No.  of 
Plate. 

R.A.  of 
Centre. 

Number 
of  Stars. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

/ 

a-«. 

b-6. 

d-d. 

e-«. 

h  ra 

int. 

int. 

'454 

O   O 

'9 

—  •00068 

+  •00170 

+•0039 

—  •00170 

—  •00063 

+  •0686 

+  15 

-  3 

^_    p 

-  8 

3646 

O  24 

17 

•00067 

+  •00688 

-•0987 

—  -00686 

•00063 

•1970 

—  1  1 

+  U 

+  3 

+  7 

3310 

o  48 

*3 

•0007  1 

—  •00059 

+•0241 

+  -ooo6  1 

•00066 

•0281 

+  4 

+  4 

+  4 

+  * 

4770 

I  12 

18 

•00075 

+  •00023 

-•0383 

—  •00025 

•00070 

'O22I 

+  12 

+  i 

-  3 

-18 

4096 

I  36 

23 

•00065 

+  'OOI  19 

+  •1071 

—  '00113 

•00063 

•0349 

+  5 

-  7 

-  5 

—  12 

2940 

2   0 

23 

•00070 

—  '00042 

-•0369 

+  '00044 

•00065 

+  '0185 

-24 

-«7 

o 

+  10 

3772 

2  24 

21 

•00074 

+  •00134 

—  •0813 

—  •00132 

•00069 

—  •0619 

+  6 

-  8 

—  IO 

+  5 

5198 

2  48 

23 

•00064 

—  •00259 

+•3536 

+  •00265 

'00065 

-•0445 

-  5 

—  5 

-  4 

+  3 

3324 

3  >2 

26 

•00070 

•00017 

•0124 

•00019 

'00065 

+  •0280 

-  6 

-  4 

-  3 

+  i 

3325 

3  36 

23 

•00069 

•00029 

•0174 

•00031 

•00069 

+  •0469 

+  n 

+  5 

+  3 

+  21 

3341 

4  o 

23 

•00076 

•00090 

+•0478 

•00090 

'00071 

—  •0276 

+  5 

+  2 

+  i 

+  8 

421  1 

4  24 

'9 

•00072 

•00051 

-•0475 

•00049 

'00067 

+  '°3°3 

+  9 

—  I 

o 

+  9 

3365 

4  48 

16 

•00078 

—  '00040 

+•0295 

+  '00038 

'00073 

•0452 

-  5 

+  7 

+  18 

+  19 

5245 

5  « 

21 

•00068 

+  •00087 

—  '0189 

—  •00081 

•00066 

•IO05 

+  i5 

-  7 

+  11 

+  10 

3857 

5  36 

18 

•00077 

+  •00146 

+•0181 

-•00144 

•00072 

'OOO8 

+  32 

+  23 

+  7 

+  16 

4302 

6  o 

18 

•00076 

—  •00083 

+  •1001 

+  •00085 

•00072 

'OIIO 

+  21 

-  4 

-  5 

+  6 

3020 

6  24 

'7 

•00075 

—  •00044 

—  •0166 

+  '00042 

•00071 

•0583 

+  H 

+  8 

+  S 

+  9 

4831 

6  48 

IS 

•00078 

+  •00079 

-•0635 

—  •00079 

'00073 

'0080 

+  9 

—  i 

—  2 

—  i 

4760 

7  12 

21 

•00073 

—  '00470 

+•0329 

+  •00470 

•00068 

+  •0280 

+  i 

—  2 

-  3 

+  3 

479' 

7  36 

21 

•00075 

•ooooi 

—  •0318 

•00003 

'00070 

—  '0025 

—  2 

+  2 

+  2 

—  3 

3395 

8  o 

22 

•00077 

—  •00091 

+  •0591 

+  •00093 

'00072 

+  •0269 

-  6 

-  7 

—  IO 

+  19 

4793 

8  24 

17 

•00074 

+•00153 

—  •0966 

-•00151 

•00069 

•0256 

—  10 

+  7 

+  6 

—  2 

3014 

8  48 

16 

•00076 

—  •00066 

—  •0586 

+  •00068 

•00071 

•041  1 

+  16 

-14 

-H 

—   I 

3380 

9  12 

16 

•00076 

•ooioi 

+  •0474 

•00103 

•00071 

•0371 

-  3 

—  i 

+  4 

_  5 

2517 

9  36 

21 

•00078 

•00198 

+  •0406 

•00196 

•00073 

•0766 

-  3 

-  6 

-  7 

-  8 

2510 

IO   O 

'5 

•00076 

•OO2OO 

-•0385 

•OO2O2 

•00071 

•0803 

+  7 

+  i 

+  2 

+  4 

3°35 

10  24 

!5 

•00077 

•00173 

+•0152 

•OOI73 

•00072 

•0428 

+  35 

-17 

-  6 

+  '9 

2529 

10  48 

16 

•00077 

—  •00248 

+•0382 

+  '00248 

•00072 

•0592 

+  22 

-  8 

-16 

o 

4867 

11  12 

15 

•00076 

+  •00127 

-•1342 

—•OOI27 

•00071 

+•0136 

+  I 

+  i 

+  i 

o 

4868 

I  I  36 

17 

•00075 

•ooi  19 

•0772 

•OOllg 

•00070 

—  •0026 

+  I 

+  2 

+  i 

+  6 

4870 

12   0 

»7 

•00074 

•00136 

•0909 

•00138 

'00070 

+•0114 

+  11 

+  I 

+  i 

+  8 

3058 

12  24 

i? 

•00075 

•00071 

•0731 

•OOO73 

'00070 

•0661 

+  7 

O 

+  i 

+  3 

4885 

12  48 

17 

•00075 

•00119 

•1387 

•ooi  19 

•00070 

'OO2O 

+  '5 

+  I 

+  3 

+  16 

4896 

I3  12 

'7 

•00076 

+  •00160 

—  -IO22 

—  •00162 

•00071 

+  '0089 

—  i 

-  9 

-  7 

3°94 

13  36 

15 

•00075 

—  •00266 

+  '0623 

+•00268 

•00070 

-•0239 

+  8 

—  2 

—  2 

+  6 

4905 

14  o 

21 

•0007  5 

+  •00146 

-•0496 

—  •00144 

•00070 

—  '0151 

+  3 

O 

O 

+  i 

3096 

14  24 

18 

•00074 

—  •00286 

+  •0641 

+•00286 

•00069 

+  '0287 

-  3 

O 

O 

-  8 

3477 

14  48 

'7 

•00075 

+  •00015 

'O2OI 

—  -00015 

•00070 

•0454 

+  3 

+  7 

+  10 

+  12 

3132 

I5  12 

23 

•00075 

-•00317 

•0629 

+  •00319 

•00070 

'0109 

+  10 

-  5 

—  I 

-  5 

3103 

'5  36 

24 

•00074 

•00182 

•0524 

•00180 

'00069 

•Ollg 

+  6 

-  4 

+  3 

—  10 

2730 

16  o 

23 

•00072 

•00363 

•0508 

•00361 

'00068 

•0281 

-  9 

o 

—  2 

-18 

2723 

16  24 

16 

•00073 

•00388 

•0635 

•00388 

•00068 

+  •0258 

-  5 

-  6 

-  7 

-  6 

3169 

16  48 

21 

•00074 

•00913 

•1693 

•0091  1 

•00069 

-•0715 

-  7 

—  2 

+  I 

-»s 

2733 

17  12 

21 

•00072 

•00385 

'0603 

•00383 

•00067 

+  •0236 

-  4 

+  I 

+  I 

-H 

2713 

17  36 

26 

•00073 

—  '00409 

+  'O6OI 

+  -00409 

'00068 

•0239 

—  12 

-  3 

—  2 

—  10 

5°39 

18  o 

22 

•00071 

+  •00005 

—  '0023 

—  '00007 

•00067 

•0366 

-  7 

+  2 

+  4 

-'4 

2874 

18  24 

2O 

•00070 

—  •00248 

+  •0188 

+  •00244 

•00066 

•0132 

-14 

-  9 

-*3 

—  20 

4546 

1  8  48 

'7 

•0007  1 

•ooi  15 

•0176 

•ooi  13 

•00066 

•0131 

o 

—  i 

o 

+  7 

2749 

19  12 

20 

•0007  1 

•00255 

'0502 

•00257 

'00066 

•0195 

-  3 

-  7 

—  5 

—  9 

2750 

19  36 

21 

•0007  1 

•00186 

•°443 

•00188 

'00066 

•Oz6l 

-t-  5 

o 

-  3 

—  4 

2753 

2O   O 

17 

•00070 

—  •00231 

'0520 

+  •00231 

'00065 

•0145 

—  10 

0 

o 

-  5 

5048 

2O  24 

«4 

•00071 

+  •00008 

•0139 

—  •00008 

•00066 

•0423 

-'5 

+  8 

+  4 

—  4 

2783 

20  48 

•7 

•00069 

—  •00223 

+  '1012 

+  •00223 

•00064 

•0416 

-19 

-  8 

—  4 

—  3 

2842 

21  12 

!3 

•00070 

00184 

—  '0169 

•00186 

•00065 

•0115 

-  6 

+  8 

+  9 

•* 

+  5 

4588 

21  36 

18 

•00069 

•00007 

-•1834 

•00005 

•00064 

+  '0136 

-16 

+  5 

-13 

+  13 

4640 

22   0 

'9 

•00068 

•00105 

+  •0964 

•00103 

•00064 

-'0424 

+  2 

-  6 

-  7 

+  7 

4648 

22  24 

i7 

•00069 

•OOI  12 

'i°43 

•ooi  10 

•00064 

"°493 

-  8 

—  i 

_    •j 

-'5 

4621 

22  48 

23 

•00068 

•00108 

+  •0604 

•00106 

•00063 

—  •0026 

-  5 

+  i 

—  i 

o 

2931 

23  12 

3° 

•00068 

•00150 

-•0059 

•00156 

•00067 

+  '°359 

+  7 

+  3 

—  2 

—  2 

33'2 

23  36 

28 

—  •00072 

—  •00063 

+  •0026 

+  •00065 

—  •00067 

+  '0234 

-16 

+  4 

-  3 

+  2 
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ZONE  +  75'. 
Adopted  Plate  Constants. 


No.  of 

E.A.  of 

Number 

Plate. 

Centre. 

of  Stars. 

a. 

0. 

c. 

d. 

e. 

f. 

a-o. 

b-4. 

d-d. 

e-e. 

h     m 

iut. 

iut 

3305 

o   15 

23 

—  '00070 

-•00149 

+  •0503 

+  •00151 

—  •00064 

+  •0133 

+  H 

+  4          +5 

+    I 

5098 

o  45 

17 

•00067 

—  -00098 

•0517 

+  •00096 

'00063 

-•3905 

O 

+  9          +7 

+   4 

4752 

i   >5 

16 

•00072 

+  •00022 

•0325 

—  '00026 

•00068 

+  •0484 

+  6 

+  13 

+  H 

+     2 

3702 

i  45 

25 

•00069 

—  -00092 

+  •4107 

+  '00094 

•00064 

-•1965 

+   3 

+  7 

+   4 

+  10 

3716 

2     if 

J9 

•0007  I 

+  •00140 

—  •041  I 

—  '00142 

•00066 

+  •2117 

—     2 

—    i 

0 

+  6 

3761 

2  45 

21 

•00072 

'00124 

•°373 

•OOI22 

•00066      —-00l8 

+  13 

+  3 

+  5 

+   8 

3793 

3   i5 

27 

•00072 

+•00140 

—  •0506 

—  '00136 

•00068 

+  •0281 

+  '5 

+  6 

+  12 

+   5 

4189 

3  45 

23 

•00072 

—  -0005  3 

+  •0658 

+  •00055 

•00066 

+  '°739 

-   5 

+  7 

+   6 

—   5 

4208 

4  '5 

18 

•00072 

—  -00049 

—•0206 

+  -OOO5I 

•00066 

—  '212  I 

+  7 

+  6 

+  9 

+  12 

4810 

4  45 

22 

•00077 

+  •00  1  14 

•0359 

—  -oo  1  1  6 

•00071 

+  •0465 

+  4 

+  5 

+  9 

+   i 

4257 

5   15 

27 

•00072 

—  •00053 

•0155 

+  •00059 

•0007  1 

•O2  2  2 

+   5 

+  " 

+   8 

o 

3886 

5  45 

17 

•00078 

+  •00197 

-•1648 

—  -oo  1  97 

•00072 

•O8l6 

-  4 

+   3 

+   7 

—     2 

4201 

6  15 

16 

•00070 

•00058 

+  •0416 

•00060 

•00065        '°°75 

-   3 

+  6 

+  4 

+  6 

3909 

6  45 

]9 

•00078 

•00317 

-•0742 

-  -00319 

•00073         '°7I3 

+  20 

+   7 

+   5 

o 

3827 

7  '5 

20 

•00073 

+  •00069 

—  '1064 

—  '00069 

•00067     +'0198 

+   5 

+   8 

+   6 

+   i 

3051 

7  45 

19 

•00075 

—  •00248 

+  •0342 

+  •00244 

•00071     —-0448 

-   5 

+  4 

+  9 

+  24 

3007 

8   15 

>9 

•OOO/6 

-•00173 

+  •0423 

+  •00175 

•00071     +-oo  1  1 

+  7 

-   4 

+  2 

+  22 

4850 

8  45 

18 

•00077 

+  •00135 

—  '0926 

-•00135 

•00071     —  -0086 

-  6 

+  3 

+    2 

+  15 

>945 

9  '5 

15 

•00078 

—  •00299 

+  •0529 

+  •00297 

•00073     +-0245 

-13 

+  ^ 

+  3 

—     2 

1946 

9  45 

16 

'00078 

•00326 

•0758 

•00326 

•00073  ';      -0239 

-   8 

-  4 

-  8 

—  2O 

2540 

10  15 

13 

•00077 

•00308 

•0593 

•00306 

•00071         -0520 

-  6          —  2          —  9 

-'5 

3047 

10  45 

16 

•00076 

•00232 

•0257 

•00230 

'00071         '0268 

-  9 

-  6 

-  9 

+  17 

2535 

ii   15 

16 

'00076 

•00347 

+  •0758 

•00349 

•0007  1 

•0404 

—  12 

+  n 

+  12 

—  »4 

2581 

ii  45 

18 

•00077 

•00248 

-•0398 

•00246 

•00072 

+  •0848 

+  12 

+   i 

+   i 

+   i 

1951 

12     15 

15 

•00076 

•00485 

+  •0789 

•00487 

•0007  1 

—  •0014 

-   8 

—  IZ 

-»3 

-'3 

5505 

-12  45 

'9 

•00074 

•00076 

•0153 

•00080 

'00070 

+  •0417 

+11 

+  9 

+  u          +   5 

>953 

»3  '5 

»4 

•00076 

•00406 

•0856 

•00408 

'00070 

+  •0409 

+  7 

+  H 

+  '4         +13 

3H4 

13  45 

16 

•00074         '00299 

•0567 

•00295 

•00070 

—  •0322 

-H         +  5 

+  3 

—    i 

3462 

14  15 

18 

•OOO75    '  —  'OOO12 

+  •0425 

+  •00014 

•00070 

+  -0407 

+  10         —  4 

-   7 

+  16 

49'7 

H  45 

17 

•00075 

+  •00075 

—  •0426 

—  •00073 

•00070 

+  •0150 

o         +6 

+  5 

+   i 

495i 

'5   '5 

15 

•00075 

•00136 

•0883 

•00138         -00069 

-•0154 

—  17          —12 

-   5 

+   3 

4955 

>5  45 

28 

•00074 

•00125 

•0804 

•oo  1  2  3 

•00069 

•0282 

+  3          +14 

+  12 

7 

4956 

16  15 

27 

•OOO73        -T-'OOI  17 

-'0569 

—  •00115  i      '00069 

—  •0062 

+  8          +3 

+  6 

+  4 

2726 

16  45 

16 

'00074      —  '00489 

+  •0768 

+  •00489 

•00068 

+  •0084 

-13          +14 

+  10 

-38 

2727 

17  15 

21 

•00072         '00508 

•0872 

•00506 

•00066 

•0193 

-   8          -  6 

^—     7 

-'4 

5010 

"7  45 

24 

•00071         -00152 

+  •1970 

•00154 

•00067 

•0529 

—  10             +11 

+  10 

-  9 

2/34 

18   15 

25 

•00072  i      '00381 

-•1711 

•00381 

•00066 

•3707 

-  9          -  6 

-   5 

—     2 

2/35 

18  45 

19 

•00071    !        -00511 

+  •0883 

•0051  1 

•00065 

•0048 

-   3          -  7 

-   8 

-   5 

4572 

19  15 

16 

'00071    i        '00123 

•0416 

•00123 

•00065 

'0042 

-   9          +6 

+    i 

-'5 

5021 

'9  45 

21 

•00071            '00004 

'0321 

•00006 

•00066 

+  •0547 

-  6 

+  10 

+  15 

—  20 

2806 

20  15 

2O 

'00070           '00322 

•0626 

•00324        -00064 

—  •0030 

-  6          -   2 

-   3 

-   3 

2824 

20  45 

23 

'00071            '00320    \        '0478 

•00322 

•00065 

+  •0040 

-24          -   4 

-   8 

-   6 

2825 

21     IS 

16 

'00070      —'00314 

+  •0245 

+  •00316 

•00064 

—  •0241 

-   2          -  9 

-  9 

—  12 

5018 

21  45 

18 

•OOO68       -(--00026 

—  •0089 

—  •00024 

•00064 

+  '0583 

-    i          +7 

+  9 

+    2 

5727 

22     15 

21 

•00064      +'00085       +''336 

—  •00077 

•00066 

+  •0632 

-   7          4-8 

+  6 

-    3 

3304 

22  45 

26 

•00071      —'00182         -0426 

+  •00180 

•00065 

—  •OOO7 

+  19          +   8 

+   8 

-    5 

5081 

23  15 

2O 

•00067         -00117  '      '0306 

•ooi  19 

•00063 

-•1376 

-   8          -    6 

-   3 

—    i 

2932 

23  45 

24 

—  -coo68     —-00219     +'0267 

+  •00225 

—  •00067 

+  •0321 

+   i          +6 

+   5 

+   8 

GREENWICH    ASTROGRAPHIC   CATALOGUE. 


ZONE  +  76°. 
Adopted  Plate  Constants. 


No.  of 

R.A.  of 

Number 

Ct> 

6. 

£ 

d. 

€-. 

/. 

a.-a. 

b-4 

d-d. 

e-e. 

Plate. 

Centre. 

of  Stars. 

h  m 

int. 

int. 

2952 

0   0 

27 

—  •00072 

—  '00299 

+  •0721 

+  •00301 

—  •00066 

—  •0036 

+  6 

—  2 

—  2 

+  I 

2939 

O  30 

'7 

•00070 

—  '00264 

—  '0208 

+  •00262 

•00065 

+  •0130 

0 

+   I 

+  I 

+  3 

3677 

I   O 

17 

•00069 

+  •00138 

•°357 

—  •00136 

•00063 

—  •0165 

—  IO 

+  4 

+  5 

—  2 

3665 

I  30 

17 

•00067 

+  '00129 

•0513 

-•00133 

•00062 

+  •0167 

4 

+  8 

+  7 

7 

1738 

2   O 

«9 

•00076 

—  '00287 

+  •1535 

+  •00289 

•00070 

—  '0610 

-'3 

-  7 

-  6 

-  8 

4821 

2  30 

22 

•00076 

+  •00164 

+  •0550 

—  •00170 

•00071 

+  •0646 

__    -7 

-  4 

-  5 

-  3 

3809 

3  o 

3° 

•00074 

+  •00151 

-•0345 

-•00147 

•00069 

—  '0076 

+  5 

—  3 

—  i 

+  3 

4148 

3  3° 

26 

•00067 

—  '00035 

-•0387 

+  •00035 

•00061 

+  '°355 

+  2 

+  4 

+  i 

+  n 

3763 

4  o 

24 

•0007  1 

—  '00084 

+  •0426 

+  •00084 

•00065 

—  •05  10 

+  3 

+  n 

+  10 

+  i 

3848 

4  30 

'7 

•00076 

+  •00359 

—  '1209 

-•00359 

•00070 

+  •0786 

+  8 

o 

—  i 

+  2 

3765 

5  o 

23 

•0007  1 

+  '00187 

-'1184 

—  •00187 

•00065 

•0197 

+  12 

-  4 

—  i 

+  '5 

4788 

5  3° 

'9 

•00076 

—  '00037 

+  •0037 

+  •00039 

•00070 

+  •0216 

+  4 

+  '4 

+  3 

+  13 

43°3 

6  o 

17 

•00077 

'00049 

•0180 

•00049 

•00071 

—  '0269 

+  6 

-  5 

-  5 

—  2 

4277 

6  30 

16 

•00077 

•00044 

+  •0093 

•00042 

•00071 

+  •0281 

—  2 

o 

+  2 

0 

3021 

7  o 

18 

•00075 

•00225 

—  •0284 

•00223 

•00070 

—  '0105 

—  2 

+  3 

o 

+  5 

1875 

7  3° 

15 

•00078 

•00292 

+  •0299 

•00294 

•00072 

+•0042 

-  5 

-'3 

-16 

—  2 

3379 

8  o 

!9 

•00077 

•00061 

•0493 

•00061 

•00071 

+•0358 

+  i 

+  4 

+  2 

+  10 

1877 

8  30 

H 

•00077 

•00380 

•1004 

•00382 

•0007  1 

-•0244 

+  24 

+  9 

—  I 

-  3 

1939 

9  ° 

18 

•00078 

•00376 

•0659 

•00378 

•00072 

+  •0164 

-IS 

-  4 

-  3 

-19 

5400 

9  30 

20 

•00074 

•00316 

•0135 

•00316 

•00068 

•0457 

+  '5 

-  6 

-  5 

+  4 

1823 

10  o 

!9 

•00075 

—  •00467 

+  •0233 

+  •00465 

•00069 

•0068 

—  i 

+  8 

+  '3 

+  2 

3054 

10  30 

15 

•00076 

+  '00253 

—  •1271 

—  -00253 

•00070 

•1722 

-  9 

-  6 

-  6 

—  I 

3420 

II   0 

22 

•00077 

—  '00097 

+  •0608 

+  •00099 

•0007  1 

•0493 

+  2 

—  i 

-  4 

+  7 

3056 

II  30 

15 

•00075 

-'00153 

+  •0215 

+•00153 

•00069 

•041  1 

+  20 

-  3 

-  6 

+  7 

3465 

12   0 

16 

•00076 

+  '00094 

—  'OIOO 

—  -00096 

•00070 

•0603 

-  5 

-  5 

-  4 

+  i 

3444 

12  30 

'9 

•00076 

+  '00038 

+  •0255 

—  •00038 

•00070 

•0631 

+  8 

+  i 

+  i 

+  9 

3417 

13  o 

'7 

•00075 

—  '00098 

•0062  1  +'00098 

•00069 

+•0570 

+  16 

-  9 

+  17 

-16 

3HO 

13  30 

16 

•00074 

•00408 

•0357   -00404 

•00069 

-•0079 

~~  '7 

—  IO 

-  6 

—  2 

3427 

14  o 

16 

•00074 

'00145 

•0233    -00145 

•00068 

+  •2572 

+  3 

—  2 

—  2 

+  8 

2014 

14  30 

18 

•00075  —'00663 

+•1283 

+  •00665 

"00069  1   '0044 

-  8 

-H 

-17 

-  3 

35'3 

15  o 

»9 

•00074  +'°°°34 

-•0053 

—  •00034 

'00068  ,   '0466 

+  5 

—  2 

+  I 

-  8 

5660 

«5  3o 

13 

•00072    '00096 

+  •0280 

'OOIOO 

•00067  i   '0359 

-  5 

+  7 

+  6 

—  i 

5662 

16  o 

21 

•00072  +-00099 

'0167 

—  •00103 

'00067 

•0272 

—  1  1 

—  2 

—  1  1 

+  H 

2731 

1  6  30 

23 

•00073  —  '°°575 

•0759 

+•00573 

'00067 

+•0153 

-IS 

—  I  I 

-i7 

+  3 

2732 

17  o 

'9 

•00072  ;  —  -0061  1 

•1051 

+  -00609 

•00066 

—  '0241 

—  i 

O 

+  2 

-  7 

5029 

17  3° 

23 

•00073 

+  •00099 

•0047 

—  '00099 

•00067 

+•0484 

-13 

-  4 

-  4 

—  12 

4578 

18  o 

18 

•00072 

-•00134 

+  •0504 

+  •00134 

•00066 

—  'OI  I  1 

+  2 

o 

—  10 

—  12 

5674 

18  30 

18 

•00071 

+  'OOI  IO 

-•0319 

—  'OO  I  06 

•00066 

+  •0520 

-  9 

+  I 

—  2 

-  6 

2748 

19  o 

17 

•00071 

—  '00476 

+•0799 

+  •00478 

•00065  i  +-0049 

-  7 

-19 

-18 

—  I  I 

3181 

19  30 

21 

•00071    '01119 

•1976 

•01  1  19 

•00065  —'0628 

+  2 

—  12 

-'5 

-  7 

4595 

20  o 

24 

'00070  !   -ooi  19 

•0645 

•00119 

•00064  ;   'OI59 

-'3 

—  I 

0 

—  2 

3233 

20  30 

18 

'00070    'o°779 

•1674 

•00777 

•00064 

—  '0669 

—  i 

+  H 

+  n 

—   I 

5122 

21   0 

20 

'00069    '00140 

•0182 

•00144 

•00064 

+  •0240 

+  i 

O 

+  6 

-18 

2904 

21  30 

16 

•00069    '00387 

•0030 

•00391 

•00064 

-•0351 

+  5 

+  4 

+  i 

+  '5 

5071 

22   O 

!5 

•00068    '00095 

•0240 

•00099 

•00063 

+  •0356 

-  7 

+  2 

+  i 

5 

2898 

22  30 

26 

•00069  i   '°°373 

•0330 

•00375 

•00063 

•0004 

-  6 

_    'J 

-  8 

+  2 

5125 

23  o 

30 

•00069  —  -00098 

•0336 

+  -00098 

•00063 

•0444 

-23 

+  4 

-  5 

O 

5748 

23  30 

26 

—  -00068  i  +'00034 

+  •1486 

—  •00036 

—  •00062 

+  •0627 

+  9 

+  6 

o 

7 
/ 
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ZONE  +  77*. 
Adopted  Plate  Constants. 


No.  of 

R.A.  of 

Number 

Plate. 

Centre. 

of  Stars. 

6. 

d. 

e. 

/• 

a-o. 

b-i. 

d-d. 

e-'. 

h   m 

iut. 

int. 

3610 

0  I, 

14 

—  '00067 

+  'OOl66 

-•0985 

—  'oo  1  66 

—  '00060 

—  •0163 

-  5 

-  6 

-  6 

O 

3629 

°  45 

H 

•00067 

'OO  I  64 

•0877 

•00164 

•00061 

+  •0078 

—  i 

-  6 

-  6 

+  2 

3634 

'  15 

21 

•00066 

-f--OOI7O 

•0669 

—  •00166 

•OOo6l 

-•0039 

+  8 

o 

—  i 

+  9 

5801 

i  45 

22 

•00068 

—  '00050 

•06  1  I 

+  •00052 

•00062 

+  •0382 

-  8 

+  2 

+  4 

+  9 

3756 

2  15 

18 

•00073 

+  •00159 

•2046 

—  •00159 

•00067 

—  •0320 

o 

-  3 

o 

+  8 

3747 

2  45 

17 

•0007  1 

+  'OOI2I 

—  '0208 

—  'OOI2I 

•00065 

+  •0187 

+  '4 

-  3 

-  9 

+  '4 

4'39 

3  '5 

23 

•00066 

—  •OOO43 

+  •0716 

+  •00047 

'00061 

•0081 

-  4 

+  4 

+  2 

+  4 

3806 

3  45 

23 

•00075 

+  •00542 

-•1379 

—  •00540 

•00069 

•1570 

+  4 

—  2 

—  2 

+  3 

5829 

4  15 

ll 

•00066 

•00283 

•1228 

•00277 

•00063 

•0822 

-'3 

+  6 

+  8 

+  3 

3879 

4  45 

17 

•00075 

+  OO266 

—  •1619 

—  •OO27O 

•00070 

•0145 

+  6 

+  i 

—  i 

—  i 

4^55 

5  15 

21 

•00074 

—  •OOO35 

+  •0807 

+  •00031 

•00069 

+  •0129 

—  i 

-  3 

-  3 

—  2 

4297 

5  45 

23 

•00076 

•OOO33 

'1019 

•OOO35 

•0007  1 

-•0283 

+  i 

+  '3 

+  '3 

—  IO 

4281 

6  15 

26 

•00077 

'00062 

+  •0998 

•OOO62 

•QOO/O 

+  •0544 

+  6 

+  i 

+  2 

+  4 

3345 

6  45 

'7 

•00074 

—  '00059 

—  '0263 

+  •00057 

•00068 

•0406 

+  4 

+  i 

—  I 

+  26 

3899 

-  '5 

22 

•00077 

+  •00175 

-•0249 

-  -00177 

•00071 

•0334 

+  13 

-  4 

7 

+  12 

3854 

7  45 

24 

•00075 

•00158 

+  •0204 

•oo  1  60 

•00069 

•0499 

+  4 

+  5 

+  2 

+  I2 

4886 

8  ,5 

22 

•00079 

•00155 

-•0792 

•00157 

•00073 

+  •0048 

o 

—  i 

—  2 

+  2 

4851 

8  45 

13 

•00076 

+  '00146 

—  '1  06  1 

—  •00148 

•00070 

-•0174 

—  22 

o 

+  9 

+  9 

3°74 

9  '5 

18 

•00077 

—  •00388 

+  •0380 

+  •00386 

•00072 

+  •0235 

+  10 

-  7 

-  8 

+  7 

4861 

9  45 

20 

•00076 

+  •00050 

—  •0680 

—  •00048 

•00070 

—  -OI2I 

+  19 

-  9 

—  5 

+  13 

3°75 

10  I, 

26 

•00077 

-  '00474 

+  '0799 

+  •00472 

•0007  1 

•OOO7 

-'3 

+  z 

—  2 

o 

1964 

10  45 

'9 

•00076 

•00573 

•1085 

•00575 

•00071 

—  •OI23 

+  39 

+  27 

-18 

-33 

339' 

u  15 

18 

•00075 

—  -oo  1  40 

•0387 

+  •00138 

•00069 

+  •0480 

+  16 

o 

+  '5 

5 

345* 

>'  45 

18 

•00076 

+  '00078 

•0273 

—  -00076 

'00070 

°745 

-18 

—  i 

—  i 

•^   C 

3412 

12  15 

23 

•00075 

•00389 

•OO/6 

•00389 

•00068 

•1632 

+  n 

+  i 

+  2 

+  6 

3459 

->2  45 

17 

•00076 

+  •00055 

•0471 

—  •00053 

•00070 

•0508 

+  10 

—  IO 

-  8 

+  2 

6056 

"3  15 

21 

•00074 

—  •00123 

•0223 

+  •00119 

•00069 

•0099 

+  6 

+  5 

+  4 

+  6 

3442 

13  45 

15 

•00073 

+  -00009 

•0619 

—  -00003 

•00069 

•0621 

+  8 

+  4 

+  2 

+  16 

3456 

14  15 

'9 

•00075 

+  •00023 

•0636 

—  "OOO2  I 

•OOO68 

•0384 

-  6 

-  5 

—  2 

-  9 

3445 

>4  45 

17 

•00075 

—  -ooo  1  3 

•0690 

+  •00013 

•00068 

•0456 

0 

+  15 

+  '3 

+  9 

35i' 

'5  '5 

16 

•00074 

•00005 

•0419 

•OOOO7 

•00068 

+  •0402 

—  ii 

-  6 

—  12 

o 

3'57 

15  45 

'9 

•0007  3 

•00613 

•0524 

•00609 

•00068 

-•0644 

—  12 

—  ii 

—  IO 

-  4 

21  10 

16  15 

23 

•00072 

•00525 

•0906 

•OO52I 

•00067 

•0207 

+  z 

-  5 

-  3 

-  5 

2/6l 

16  45 

21 

•00072 

•00603 

'1050 

•00599 

'00066 

•0123 

—  10 

-16 

—  20 

-  9 

2737 

'7  15 

2O 

•00073 

•00606 

•1014 

•00606 

'OOO66 

•0108 

+  3 

-  4 

-'4 

—  21 

3204 

'7  45 

18 

•00071 

-•00935 

•1245 

+  -0093I 

'OOO66 

-•1314 

—  10 

0 

+  2 

-'3 

5025 

18  15 

21 

•00071 

+  •00057 

•0277 

—  •00061 

•OOO66 

+  •0586 

-  9 

+  4 

+  2 

+  i 

2740 

18  45 

16 

•0007  1 

—  •00625 

•1231 

+  •00625 

•00064 

•0155 

-  9 

—  7 

-  6 

-'3 

-"460 

19  15 

22 

•00070 

•00572 

•0625 

•00578 

'00066 

+  -OI55 

-  8 

o 

+  5 

-  9 

275* 

'9  45 

24 

•00070 

•00599 

•1189 

•00599 

'00064 

—  •0252 

—  21 

—  20 

-16 

—  n 

4580 

20  I, 

23 

•00070 

•ooi  1  6 

'0562 

•ooi  1  6 

'00064 

+  •0024 

+  15 

+  2 

+  10 

-  3 

2760 

20  45 

i" 

•00070 

•00539 

•0744 

•00539 

•00063 

-•0193 

—  I  I 

-  4 

—  5 

+  4 

2845 

21  15 

18 

•00068 

•00553 

•0671 

100557 

•00063 

-•0325 

—  7 

o 

+  3 

+  4 

5045 

21  45 

'5 

•00070 

•00046 

•0298 

•00048 

•00064 

+•0371 

-  6 

+  ^ 

+  i 

—  10 

2886 

22  15 

'9 

•00070 

•00347 

•°449 

•00345 

•00063 

—  -0187 

-19 

-  3 

-  4 

-16 

2882 

22  45 

33 

•00070 

-•00499 

+  •0570 

+  •00501 

•00064 

-•0330 

-15 

-  9 

-  9 

-  5 

5909 

23  15 

31 

•00074 

+  -0009  1 

—  -1108 

—  •00097 

•00069 

+  •0624 

+  i 

o 

-i-  4 

+  9 

3613 

23  45 

26 

—  '00067 

+•00135 

-•0527 

—  •00131 

—  -00062 

+  •0186 

-  5 

+  4 

+  4 

-  * 

• 
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ZONE  +  78°. 
Adopted  Plate  Constants. 


No.  of 

R.A.  of 

Number 

Plate. 

Ceutre. 

of  Stars. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

/• 

a-a. 

b-b.      d-d. 

e-tf. 

h   in 

int. 

int. 

3599 

o   o 

2O 

—  "00068   +'00396   —  '0496 

—  •00396 

—  •00061 

+  •0639 

-  5 

+  I 

+  2 

-  4 

3623 

o  30 

17 

•00067  -t-  '00251  —  -0666 

—  '00253     -00060 

•0970 

+  2 

+  6 

+  6 

-  6 

2205 

I   0 

24 

•00066 

—  '00341  +'0860 

+  '00345     '00060 

•0332 

—  2 

+  3 

+  3 

+  i 

3689 

I  30 

22 

•00068 

+  •00161    '0405 

—  •00157     '00062 

+  '0289 

+  8 

+  9 

+  6 

+  6 

3670 

2   0 

2O 

•00067 

•00153  +'0048 

•00149 

•00061 

—  •0320 

—  2 

+  2 

+  i 

+  7 

3727 

2  30 

17 

•00070 

•00182 

-•0731 

•OOlSo 

•00063 

+  •0273 

+  5 

+  6 

+  6 

+  2 

38i3 

3  ° 

25 

•00073 

•00172  —-1468 

•00176 

'00067 

•0190 

+  i 

+  5 

+  5 

+  10 

3639 

3  3° 

J9 

•00066 

+  •00208  +'0086 

—  '00208 

•00059 

•0366 

+  i 

+  3 

+  3 

+  2 

4186 

4  ° 

*3 

•OOO68  ;  —-00043     '0956 

+  '00047     -00062 

•°347 

-  3 

-  7 

-  6 

—   I 

4267 

4  3° 

13 

•00074    '00016  +-0569 

•OOO22      '00070 

+  •0219 

mmi   r 

+  " 

+  n 

-  3 

4785 

5  o 

20 

•00073  —'00048 

-•0053 

+  -00044 

"00067 

—  '0236 

-  3 

+  8 

+  7 

-  4 

3788 

5  3° 

23 

•00071  +'00415 

-•"54 

—  '004  I  I 

•00064 

+  •0910 

+  i 

o 

+  15 

+  24 

4308 

6  o 

27 

•00077  —'00003 

+  •0346 

+  -OOOO3 

•00070 

—  '0223 

+  8 

+  7 

+  8 

+  12 

3831 

6  30 

27 

•00075 

+  •00518 

-•0783 

—  •OO52O 

•00068 

—  •1050 

+  9 

+  7 

+  5 

+  2 

3753 

7  o 

21 

•00069 

+  '00222    '0763 

—  •OO2l8 

•00063 

+  'I303 

+  3 

-  5 

-  3 

O 

4278 

7  3° 

21 

•00077  —'00047    -0171 

+  'OOO47      '00070 

•031  1 

o 

—  i 

o 

-  8 

4804 

8  o 

'9 

•00075  +'00042    '0534 

—  '00044    '00068 

•0115 

+  6 

+  2 

+  3 

+  10 

5937 

8  30 

H 

'00073   —  '00027  —  "0607 

+  •00025 

•00066 

+  •0338 

+  9 

-  4 

-  6 

+  16 

2515 

9  ° 

18 

•00077    '00634  +'0920 

•00632 

•00070 

—  '0190 

-  6 

-17 

-16 

-  9 

3410 

9  3° 

20 

•00076  —'00004  +'0407 

+  •00006 

•00069 

+  •0634 

+  n 

+  8 

+  10 

+  5 

4841 

10  o 

H 

•00076  +-00455  —'0988 

-•00453 

•00069 

+  •0849 

-  9 

-  6 

-  3 

+  3 

4881 

10  30 

16 

•00076 

+  •00161  —•0934 

—  •00163 

•00069 

—  'OO2I 

+  8 

+  4 

+  6 

+  5 

3423 

II   0 

16 

•00077  —'00077  +'0436 

+  •00075 

•00070 

+  •0565 

+  5 

+  2 

o 

+  n 

4884 

II  30 

18 

•00074 

+  •00130  |  —'0788 

—  •00136 

'00069 

'0124 

+  5 

-  4 

-  6 

+  12 

34-37 

12   0 

'9 

•00076 

+  •00075  +'°493 

—  •00075 

'00069 

+  •0509 

+  6 

—  i 

+  2 

—  II 

1912 

12  30 

16 

•00075 

—  •00856    -1152 

+  '00856    '00068 

-•0507 

_  6 

-15 

-14 

-  6 

3500 

13  o 

20 

•00075 

+  •00075 

'0064 

—  '00077 

•00068 

+  •0484 

+  10 

-  7 

-  6 

—  2 

6036 

I3  30 

17 

•00075 

—  •00160 

•°533 

+  •00154 

'00070 

•OI  12 

o 

+  5 

+  5 

+  9 

3449 

14  o 

13 

•00075 

+  'ooo  1  9 

+  •0231 

—  'OOO2I 

•00068 

•2476 

-  8 

-  8 

—  2 

+  8 

3949 

14  30 

17 

•00074 

•00070 

—  '0265 

•OOO66 

•00068 

•0091 

+  5 

—  2 

—  3 

-14 

3487 

15  o 

2O 

•00075 

+  •00034 

+  •0137 

—  •00034 

•00068 

+  •0638 

-  6 

+  2 

+  i 

+  3 

2005 

15  30 

23 

•00074 

—  •00921 

•1523 

+  •00925 

•00068 

—  •0604 

-13 

+  10 

+  5 

-  9 

3162 

16  o 

15 

•00073 

•00769 

•I  146 

•00769 

•00066 

•OgOl 

—  21 

O 

+  6 

-23 

3'95 

16  30 

18 

•00071 

•01033 

•1619 

•OIO27 

•00066 

•1372 

—  II 

—  2 

-  6 

-28 

3165 

17  o 

23 

•00074 

•00785 

•H33 

•00787 

•00067 

—  '0629 

+  2 

+  9 

+  10 

-  8 

457° 

17  30 

'9 

•0007  1 

•00097 

•0401 

•OOO93 

•00065 

+  -OO03 

—  I 

+  2 

+  2 

+  4 

3185 

18  o 

•     21 

•00068 

•00815 

•2385 

•0081  5 

•00061 

+  •1128 

+  10 

-  3 

—  IO 

—  12 

4628 

18  30 

22 

•00069 

'ooi  10 

•0891 

•00106 

•00063 

-•0452 

+  6 

+  2 

+  2 

-  3 

2755 

19  o 

IS 

•00070 

•00745 

•0929 

•00749 

•00064 

•0951 

-  3 

-  6 

-  6 

-  5 

4573 

19  30 

'9 

•00071 

•ooi  35 

•0617 

•00135 

•00064 

•0140 

-  4 

+  i 

o 

+  2 

2757 

20  o 

J9 

•00070 

•00736 

-I349 

•00738 

•00063 

•0445 

+  2 

+  i 

-  3 

-•5 

4603 

20  30 

'9 

•00068 

•00129 

•0400 

•00133 

•00062 

•OO26 

-  4 

-  5 

-  4 

-  6 

3229 

21   O 

20 

•00069 

•01024 

•0859 

•OIO22 

•00062 

-•1442 

-19 

-  7 

+  i 

-  9 

2878 

21  3O 

'7 

•00069 

•00699 

•0802 

•00697 

'00062 

+  •0199 

-  6 

-  7 

-  5 

-i3 

4651 

22   O 

16 

•00068 

•00125 

•1040 

•OOI29 

•00062 

—  -0240 

+  2 

+  i 

+  * 

-  6 

4647 

22  30 

23 

•00070 

—  •00136 

+  '1012 

+  '00136 

'00063 

-•0455 

-  8 

+  5 

+  4 

-  8 

5683 

23  o 

25 

•00067 

+  •00087 

—  'O221 

—  'OOOSl 

•00063 

+  •0461 

-  5 

+  5 

+  5 

—  2 

222O 

23  3° 

H 

—  '00068 

-•00493 

+  •1228 

+  •00495 

—  •00061 

—  •Ol62 

+  4 

—  i 

•••  i 

O 
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ZONE  +  79'. 
Adopted  Plate  Constants. 


No.  of 

R.A.  of 

Number 

Plate. 

Centre. 

of  Stars. 

'(. 

0. 

d.                   e. 

f. 

a-rt. 

b-*. 

d-rf. 

e-t. 

b     m 

int. 

int 

3671 

O   2O 

16 

—  -00067 

+  •00195 

—  •1265 

—  -oo  1  9  1 

—  •00060     +-0197 

-   5 

-   5 

+    I 

+   4 

4749 

I      0              19 

•OOO72 

•00015 

•0208 

•ooo  1  7 

•00064     +  'Oioo 

+  10 

-   5 

-   4 

o 

369Z 

I     40                  22 

•OOO68 

•00154 

•°355 

•00154 

•00060 

-•0432 

-   5 

0 

+    i 

-'4 

3698 

2     2O                  26 

•00069 

•OO23I 

•0897 

•00231 

•00061 

•0131 

—  1  1 

+  4 

+  4 

-   3 

3842 

3     o            25 

•00077 

•00255 

-•1297 

•00257 

•00069 

—•0017 

-  4 

—    i 

o 

+  4 

4176 

34°;         34 

•OOO67 

•00192 

+  •0084 

•00188 

•00060 

+  •0619 

-   5 

+  .6 

+  6 

-   4 

4'97 

4  20            17 

•OOO72 

+  •00486 

•0149 

—  •00488 

•00064  !  +''566 

+  10 

+  4 

+  8 

-   4 

6146 

50           23 

•00073 

—  •00363 

•0824 

+  •00365 

•00066     —  -0150 

+   5 

+  4 

-    3 

+   4 

4338 

5  4° 

24 

•00076 

+  'OOO62 

+  -OI2I 

—  •00068 

•00070 

+•0491 

+   5 

o 

—    i 

+  5 

4380 

6  20 

25 

•OOO77 

—  •OOO35 

-•0374 

+  •00031 

•00070 

•0767 

—  12 

-  7 

—   5 

—   i 

3882 

7     o 

17 

•OOO77 

+  '00l8l 

•0735 

—  -oo  1  8  1 

•00069 

•0320 

+   5 

+  '3 

+  12 

+   i 

3921 

7  4°           2I 

•00076 

+  •00250 

—  •1030 

-•00254 

•00070 

•0841 

+  9 

—     2 

O 

—     2 

6173 

8  20            19 

•00076 

-•00354 

+  •1228 

+  •00352 

•00068 

•0037 

+  13 

+  H 

+   3 

+  3 

3406 

90            14 

•OOO77 

+  •00045 

•OO7O 

—  '00047 

•00069 

•0701 

+   5 

-   3 

-   8 

-  9 

3432 

9  40            i  ; 

•00077 

•OO27I 

+  •0123 

•00273 

•00069 

•1050 

+  16 

+  4 

+   5 

-   4 

4808 

10  20           17 

•00073 

+  •00030 

-•0346 

—  '00034 

•00066 

+•0326 

-   3 

—     2 

—    i 

, 

3085 

-II        0 

'5 

•OOO77 

—  •00740 

+  -0646 

+  •00738 

•00069 

—  •0676 

+  n 

+   8 

+  4 

-'3 

4893 

1  1  40 

15 

•OOO76 

+  'OO242 

—  '0716 

—  •00242 

•00068 

+•0173 

+   5 

+   6 

+  6 

-'3 

447i 

12     2O 

21 

'00076 

+  •00247 

-•0415 

—  •00249 

•00068 

+•1806 

—     2 

+    i 

0 

+    i 

2018 

I3O                  2O 

•OOO76 

—  •00983 

+  -I598 

+  •00983 

•00068 

—  •0229 

-16 

+   3 

-    3 

-16 

4477 

13    40 

17 

•OOO75 

-•00273 

•0873 

+  •00271 

•00067 

+•0671 

+   3 

-   3 

-   4 

+    i 

3480 

14    2O 

1  5 

•00075 

+  -OOO3I 

+  'OIl6 

—  •00031 

•00067 

•0277 

—     2 

+  4 

+  4 

o 

4475 

15     o 

15 

•00075 

—  •OOI4I 

--I182 

+  •00139 

•00067 

•0382 

+  13 

+   8 

+  7 

—     2 

3498 

15  40        14 

•OO074 

•OOI84 

+  •2884 

•00184 

•00066 

+  '0200 

+   5 

+  '5 

+  7 

-14 

31/2 

l6     20                  2O 

•OOO73 

•01559 

•2709 

•01561 

•00065 

—•2131 

-   6 

+  2 

0 

—     2 

3202 

I7O                  26 

•OOO72 

'OI  IOO 

•2IO9 

•01096 

•00065 

—  •0926 

-   5 

-   8 

-   8 

+     2 

457' 

17    40                  25 

•OO07I 

"OOIIO            '°573 

•00106         -00065 

+  '006  1 

-16 

-   5 

+     2 

+  10 

2747 

18  20 

27 

•OOO7  I 

-•00955            'ISO? 

+  •00953 

•00063 

—  -0906 

-  9 

+   4 

+  4 

—     2 

3544 

19     o            15 

•OOO72 

+  •00013         '°348 

—  'OOOl  1 

•00064 

+•0346 

+  18 

+   2 

+   i 

+  15 

6080 

19  40 

27 

•OOO7O 

—  -00007     +  -0042 

+  •00009 

•00062 

•0243 

—  ii 

+    i 

-    ' 

+  9 

6074 

20  20            18 

•OOO68 

+  'ooo  1  6     —  -o  1  09 

—  -OOO  I  2 

•00062 

•0353 

-   3 

—     2 

+   i 

o 

4622 

210                 2O 

•OOO68 

—  •ooi  1  8     +-0867 

+  'OO  I  I  2 

•00062 

+•0037 

-17 

+   3 

+     2 

-   6 

3232 

21     40                   17 

•00069 

•01145         '0900 

•01141 

•00063 

—  •1006 

—  10 

-   6 

-   4 

+   5 

6072 

22    20                  23 

•OOO68 

—  •00074 

+  •0245 

+  •00076 

•00060 

+•0283 

—   5 

0 

o 

+  ; 

3594 

23     o 

31 

•00068 

+  •00143 

-•0294 

-  00143 

•00060 

•0358 

+  4 

+  4 

+  4 

+  i 

5696 

23  40 

21 

—  •OOO68 

+  •00082 

+  •0029 

—  -00084 

—  -00060 

+•0396 

+  2 

—    i 

—     2 

—  i 

xxxn 


GREENWICH    ASTROGRAPHIC    CATALOGUE. 


ZONE  +  80°. 
Adopted  Plate  Constants. 


No.  of    j     R.A.  of 

Number 

CK. 

b. 

c. 

d.                    e. 

/. 

a-a. 

b-6. 

d-d. 

v-e. 

Plate.           Centre. 

of  Stars. 

h     m 

int. 

int. 

3608 

O      O 

22 

—•00069 

+  •00165 

-•0194 

—  •00165 

—  •00061 

+  0015 

+     2 

—    I 

-  4 

—   5 

3661 

o  40 

23 

•00068 

•00217 

•0862 

•0021  I 

•00060 

+  •0093 

+   4 

+    3 

+   4 

+  10 

3642 

I    2O 

26 

•00067 

•00254 

•1050 

•00250 

•00060 

-•0144 

-  4 

+   3 

—    i 

+   7 

3644 

2       0 

22 

•00067 

•00249 

•°744 

•00249 

•00059 

+  •0079 

+    i 

+   6 

+   6 

—    i 

3658 

2    40 

27 

•00067 

'OO222 

•0183 

•00220 

•00059 

•0227 

+    3 

-   6 

-   5 

+   6 

4H5 

3  20 

22 

•00066 

•00038 

•°373 

•00034 

•00059 

+  •0522 

-   6 

-   6 

-  7 

4 

4222 

4     ° 

27 

•00075 

+  •00034 

-•0118 

—  '00030 

•00068 

-•0035 

+  4 

+   8 

+  7 

+  10 

6158 

4  40 

'9 

•00076 

—  •OOl88       +'0204 

+  •00186 

•00068 

+  •0131 

+  7 

-   7 

-  6 

o 

373* 

5  20 

20 

•00068 

+  •00709       —-1320 

-•00713 

•00061 

•1847 

—   5 

-    5 

—  i  i 

+  9 

4290 

6     o 

26 

•00076 

—  '00038 

+•0628 

+  •00038 

•00068 

•0305 

+   3 

+     2 

+   i 

+  '3 

4781 

6  40 

'7 

•00074 

•OOOgi 

+  •0370 

•OOOgi 

•00066 

•0530 

+    i 

O 

+    i 

+    i 

3911 

7  20 

18 

•00078 

—  •00055 

-•0079 

+  •00051 

•00068 

+  •0686 

-   4 

-   6 

-   7 

-  6 

3833 

8     o 

20 

•00074 

+  '00609 

—  •1060 

—  '006  1  1 

•00066 

—  •0842 

+  10 

+     2 

+   2 

-   4 

34'3 

8  40 

20 

•00077 

•00061 

+  •0551 

•00065 

•00069 

+  •0682 

-   3 

-   3 

—     2 

+   4 

3884 

9  20 

17 

•00074 

•OOl82 

-•0273 

•00174 

•00069 

•0660 

-17 

-   3 

-    3 

-   5 

3934 

100           13 

•00076 

•00193 

-•0478 

•00193 

•00068 

•0533 

+    i 

o 

o 

—     2 

343° 

10  40 

>9 

•00077 

•00157 

+  •0363 

•00157 

•00069 

•0738 

+   3 

+  7 

+   5 

+  9 

3435 

1  1   20 

H 

•00077 

•00135 

+  •0461 

•00133 

•00069 

•0936 

-   6 

-   4            -    2 

+  i> 

395i 

12       0 

'5 

•00076 

+  -QO2O2 

—  •1246 

—  '00204 

•00068 

•0185 

—     2 

+  4          +2 

+    3 

3474 

12    40 

17 

•00076 

—  •OOO36 

+  'i934 

+  •00038 

•00068 

•0307 

+   7 

-   2          -   4 

o 

349  * 

13     2O 

17 

•00075 

+  -00045 

+  •0758 

—  '00047 

•00067 

+  •0489 

-  4 

+  11          +   5 

+  9 

393" 

14     o 

17 

•00070 

•00165 

-•1390 

•00155 

•00069 

-•0228 

+    3 

o 

—   i 

+   8 

3507 

14    40 

'9 

•00073 

•00062 

+  •0136 

•00058 

'00066 

+  •0492 

o 

+  '3 

+  12 

—    i 

4016 

15    2O 

'7 

•00074 

•00307 

—  •1213 

•00307 

•00066 

•0099 

-   7 

—  1  1 

—  II 

—    i 

35'7 

16     o 

17 

•00073 

•00025 

+  •0103 

•00019 

•00066 

•0428 

-  6 

-  9 

+   4 

+  '5 

3524 

1  6  40 

29 

•00073 

+  •00016 

•0085 

—  •00016 

•00065 

+  •0299 

-'3 

-  7 

~~   3 

+  7 

3174 

17  20 

22 

•00073 

-•01-03 

•1541 

+  •01701 

•00065 

-•2414 

-   8 

-   5          -  4 

—  I  2 

3190 

18     o 

27 

•00072 

•01532 

•2353 

•01532 

•00064 

•1772 

—  20 

—  10                —12 

-13 

2754 

1  8  40 

22 

•00070 

•01  1  52 

•1738 

•01158 

•00063 

•0826 

-    3 

-16          -  7          -16 

3222 

19    20 

27 

•00071 

•01472 

•2586 

•01470 

•00063 

•1838 

-14 

-  9 

+    i          +'5 

3218 

2O       0 

24 

•00070 

•01373 

•1312 

•0'373 

•00062 

•'445 

—  ii 

-  4 

-   3 

+      I 

3231 

20  40 

21 

•00068 

•01424 

•1687 

•01420 

•00061 

•0903 

—     2 

^_           ¥ 

—   3 

-   4 

3241 

21     20 

24 

•00069 

•01143 

•2695 

•01145 

•00061 

•1930 

-14 

O 

—     2 

—    i 

i 

4607 

22        O 

16 

•00069 

—  •00138 

•0737 

+  •00140 

•00061 

-•0149 

+     2 

—  I  I 

—  I  I 

-14 

5690 

22    40 

22 

•00068 

+  -00099 

+  •0397 

—  •00095 

•00061 

+  •0663 

—  I  I 

+    3 

+   3 

-    8 

5777 

23    2O 

36 

—  -00069 

—  •00023 

—  •0264 

+  •00023 

—  •00061 

+  •0342 

+   5 

—    i 

—    i 

-   4 

• 
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ZONE  +  81°. 
Adopted  Plate  Constants. 


No.  of 
Plate. 

R.A.  of 
Centre. 

Number 
of  Stars. 

a. 

b.         c. 

d. 

e. 

/ 

a-ff. 

b-6. 

d-d. 

e-e. 

4119 

4114 

h   m 
0  20      14 

i  o     25 

—  •00068 
•00068 

—  'OO022 

int. 
+  •0588 

-•0339 

+  '00018 
—  '00069 

—  •00059 
•00059 

int. 
+  '0522 

•0375 

—  II 

+  3 

+  5 
—  I 

o 
—  I 

o 
+  I 

4121 

I  40 

22 

•00067 

•OOO66 

-•0886 

•00070 

•00058 

•0467 

-  4 

+  12 

+  n 

—  12 

4138 

2  2O 

23 

•00067 

•0005  I 

+  •0103 

•00047 

•00058 

+  •0275 

-  7 

+  4 

+  3 

+  10 

4172 

^   O 

23 

•00067 

•00037 

+  -°347 

•00029 

•00061 

—  •0062 

+  8 

+  2 

+  i 

+  12 

4206 

34°     2I 

•00071 

•00038 

—  -0161 

•00034 

•00063 

+  '0015 

+  2 

+  7 

+  7 

+  9 

4241 

4  20     21 

•00074 

+  -OOO32   +'0617 

—  •00032 

•00065 

•0355 

-15 

+  5 

+  i 

-  6 

4^53 

5  o     15 

•00074 

—  •OOOO5     '0805 

+  '00005 

•00065 

•0164 

+  17 

+  6 

+  4 

+  7 

4284 

54°     23 

•00076 

+  'OOO52   +-OI25 

—  •00050 

•00067 

•0189 

+  5 

+  2 

+  3 

+  15 

4383 
6249 

6  20       20 

7  o  j    15 

•00074 
•00076 

+  •00077   —-0826 
—  •00914   +-0544 

—  •00087 
+  '009  1  o 

•00070 
•00067 

+  •0736 
—  -08  1  6 

+  22 
-26 

+  5 
-  7 

-  9 

+  '3 
-24 

5986 

7  4°     I2 

•00078 

•004!  I 

•1868 

•00413 

•00069 

+  •0137 

-  6 

+  7 

+  4 

+  4 

4328 

8  20     16 

•00076 

—  •OOO52 

+  •0879 

+  •00056 

•00068 

•0532 

—  IO 

-  8 

+  9 

+  23 

4311 

90        22 

•00075 

+  •00349 

-•0659 

-•00349 

•00066 

•0880 

+  10 

—  i 

+  4 

—  2 

4326 

9  40     1  8 

•00075 

—  •OOO57 

+  •0687 

+  •00055 

•00066 

+  •0355 

+  6 

+  8 

+  8 

+  5 

6258 

IO  20        l6 

•00076 

•00685 

•0069 

•00683 

•00067 

-•0668 

-  8 

+  i 

+  i 

-  8 

4352 

1  1  o     23 

•00075 

•OOO6O 

•0934 

•00060 

•00066 

+  •0141 

+  4 

+  2 

+  4 

-  6 

4401 

I  I  40       22 

'00075 

•00137 

+  '°759 

•00137 

•00066 

•0560 

-  6 

0 

+  5 

+  25 

4439 

12  20 

'9 

•00075 

•OOO8O 

—  •0066 

•00078 

•00066 

•0469 

+  5 

o 

—  i 

0 

4421 

13  o 

16 

•00075 

•OOIO6 

+  •0551 

•00104 

•00066 

•1192 

+  5 

+  3 

—  i 

+  '5 

44+7 

13  40 

2O 

•00073 

•00059 

•1032 

•00067 

•00067 

•0187 

0 

+  8 

+  8 

-  5 

4428 

14  20 

22 

•00074 

•OOIO3 

+  •0507 

•00099 

•00066 

•0796 

+  H 

—  i 

-  3 

+  6 

4452 

15  o 

23 

•00073 

•OOO52 

—  •0926 

•00048 

•00065 

•0648 

+  5 

+  6 

+  6 

+  22 

4429 

15  40 

21 

•00073 

•00096 

—  •0422 

•ooioo 

•00065 

•0592 

+  12 

o 

+  5 

—   I 

4044 

16  20 

'9 

•00072 

•OOO24 

+  •0924 

'OOO2O 

'00064 

•0126 

—  I 

+  6 

+  3 

-  8 

4039 

17  o 

17 

•00072 

•ooioo 

•0548 

•ooioo 

•00063 

+  •0067 

+  12 

o 

+  2 

+  5 

4056 

17  40 

'7 

•00072 

•001  21 

•0140 

'OOI2  I 

'00063 

—  •0262 

—  II 

+  6 

+  4 

-  8 

4048 

18  20 

20 

•00071 

•00134 

•1264 

•OOI32 

•00062 

•01  1  6 

+  I 

o 

+  2 

-  3 

4°53 

19  o 

29 

•00071 

'00047 

•0294 

•00045 

'00062 

—  -O2  I  2 

-  4 

+  7 

+  9 

-  5 

4042 

19  40 

25 

•00071 

•OOO53 

+  •0874 

•OOO53 

•00062 

+•0071 

+  6 

+  i 

+  2 

—  2 

4062 

20  20 

'9 

•00069 

'OOO6  I 

—  •0080 

•00067 

•00063 

-•0325 

-  9 

-  6 

-  5    -  3 

611  1 

21   0 

29 

•00068 

—  •00127 

+  •0431 

+  -OOI3I 

•00060 

+  •0018 

+  5 

+  2 

o 

+  16 

4102 

21  40 

23 

•00070 

+  •00228 

•0519  —-00226 

•00061 

•0632 

-  6 

+  3 

+  4 

—  7 

41  16 

22  20 

18 

•00068 

•OOO58 

+  •0053    -00060 

•00060 

•0451 

—  12 

+  4 

+  2 

+  i 

4107 

23  o 

3i 

•00069 

+  -QOO39 

-•0742 

—  •OOO35 

'00060 

•0084 

-  9 

-  5 

+  I 

-  9 

4117 

23  4° 

23 

—  '00068 

—  •00026 

+  •0368 

+  -OOO26 

—  •00059 

+  •0006 

-  5 

o 

+  I 

-  7 
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GREENWICH    ASTROGRAPHIC    CATALOGUE. 

ZONE  +  82°. 
Adopted  Plate  Constants. 


No.  of 

R.A.  of 

Number 

b.                   c. 

d. 

e. 

f 

a-a. 

b-fc. 

d-d. 

e-e. 

Plate. 

Centre. 

of  Stars. 

li      m 

int. 

int. 

4I23 

o     o 

20 

—  •00067 

+  '00073 

-•0479 

—  •00069 

—  •00058 

+  •0136 

+  I 

+   3 

+   5 

-   3 

4125 

o  40 

22 

•00068 

•00059 

+  •0237 

•00055 

•00058 

-•0043 

+    3 

+    3 

+     2 

+     2 

4127 

I     20 

22 

•00068 

•OOI22 

—  •1510 

•OOI22 

•00058 

+  •0420 

+  I 

+   5 

+  6 

+     2 

4'35 

2        0 

'9 

•00067 

•00036 

+  •0052 

•00034 

•00057 

-•0255 

—    I 

+     2 

+  6 

-18 

4141 

2    40 

21 

•00066 

•OOO5I 

-  -0490 

•00045 

•00058 

+  •0150 

+  7 

+     2 

+     2 

+    5 

4153 

3  20 

21 

•00066 

+  •00037 

+  •0785 

—  '00029 

•00059 

•0181 

+   7 

—     2 

-   3 

-    3 

4223 

4     o 

17 

•00073 

—  'OOOOI 

•0317 

+  •00001 

•00063 

+  •0270 

+  10 

—  12 

—  10 

+   7 

4269 

4  40 

it 

•00076 

+  •00025 

•0652 

—  •00023 

•00066 

—  -0104 

+17 

+  9 

+   7 

+  9 

4259 

5   20 

'7 

•00073 

'OOOO2 

+•0038 

+  •00002 

•00065 

+•0351 

+    8 

o 

-  4 

+    3 

4379 

6     o 

'7 

•00076 

+  -ooo  1  5 

-•0733 

—  •00019 

•00067 

•0815 

+   3 

+    5 

+   6 

-  9 

5956 

6  40 

20 

•00076 

—  •00044 

•0685 

+  •00042 

•00066 

+  •0408 

+  11 

-  7 

-   7 

+  23 

4820 

7  20 

18 

•00075 

+•00057 

•0291 

—  •00057 

•00065 

—  •0105 

+   6 

+   2 

o 

+   5 

4293 

8     o 

15 

•00075 

+  •0001  1 

-•0243 

—  •00009 

•00065 

—  •0169 

+   4 

-   4 

+     2 

—  1  1 

439° 

8  40 

'9 

•00076 

—  •00052 

+•0552 

+  •00050 

•00066 

+•0946 

+    i 

-   3 

—     2 

+   8 

433' 

9  20 

24 

•00076 

•00079 

•0998 

•00079 

'00066 

•0252 

—     2 

+   4 

+   3 

+   4 

4406 

10     o 

23 

•00077 

•00047 

+•0183 

'00045 

•00067 

•1386 

+     2 

+     2 

+   3 

+   7 

4409 

10  40 

24 

•00077 

•00066 

—  '0099 

•00064 

•00067 

•051  1 

+  10 

-  7 

-   6 

+  10 

4393 

1  1   20 

26 

•00074 

—  •00086 

+  •0124 

+  •00082 

•00065 

•1098 

+   5 

+   5 

+   5 

+   7 

4415          12     o 

24 

•00073     +'00012 

-  -0446 

—  -OOO2O 

•00067 

•0879 

+  4 

-   3 

•   2          +   3 

4427          I2  4° 

'5 

•00074     —'00031 

+  •0012 

+  •00023 

•00067 

•1029 

-18 

+   8 

-   3 

+  '5 

4432 

13  20 

'9 

•00075         -00046 

—  •0224 

•00042 

•00065 

•0696 

+   4          +3 

+  4 

+   8 

445° 

14     o 

20 

•00074     —'00066 

•0262 

+  •00064 

•00064 

•0707 

+    3          -    3 

-    3 

+  6 

4445 

14  40 

20 

•00073     +'00019 

•0372 

—  •00023 

•00064 

•1076 

+  10          +    3 

+   i          +6 

4453          i5  20 

15 

•00074     —'00009 

•1148 

+  •00005 

•00064 

'I099 

-13          -   2 

-    i          -    5 

4542          16     o 

23 

•00073         '00228 

•0107 

•00226 

•00063 

•0673 

-    8          +4 

+     2                -     2 

4463         16  40 

23 

•00074        -00046 

—  •0128 

'00042 

•00064 

+  •1277 

+    i          +3 

+   2            -    3 

4068         17  20 

21 

•00072        '00058 

+  •1082 

•00058 

•00062 

-•0331 

+   4          +3 

+   3          -13 

4067 

18     o 

2O 

•00072     —  -ooioi 

•1282 

+  •00099 

•00062 

+  •0253 

-    3 

—    i 

o          -    8 

4065 

1  8  40 

20 

•00072     +'00069 

•0370 

—  •00067 

•00062 

•0847 

—    i 

—       \ 

-   3          -12 

4055                19    20 

'9 

•00071     —'00043 

•0507 

+  •00045 

•00061 

•O2O2 

+   8          +8 

+  7          +u 

4081          20     o 

18 

•00068     +'00128 

•02  1  1 

—  'OOI22 

•00061 

•0352 

-19          +   3 

-   4                o 

4091          20  40 

17 

•00068     —-00090 

•0666 

+  •00098 

•00063 

•oi  6  1 

-   4 

+  9 

+  10              —  II 

4IOO               21     2O 

23 

•00069     +'00029 

•0566 

—•00025 

•00059 

•0290 

+    3 

—   i 

+   3          -    8 

4103 

22        O 

22 

•00070  \      -00005 

•0681 

•00003 

•00060 

•0377 

+  6 

—   i 

—  ii          —  16 

4105               22    40 

27 

•00067 

•00015 

•0769 

•00009 

'00060 

•0128 

-13 

+  6 

+   5          -16 

4094              23    20 

33 

—  '00069 

+  •00058 

+•1035 

—  •00058 

—  •00059 

+  •0003 

+   i 

—   i 

-    i          -   7 
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ZONE  +  83°. 
Adopted  Plate  Constants. 


No.  of 
Plate. 

E.  A.  of 
Centre. 

Number 
of  Stare. 

a.         b. 

r. 

d. 

e. 

/• 

a-o. 

b-ft. 

d-rf. 

e-«. 

h   m 

int. 

int 

4130 

o  30 

'9 

—  '00068 

+  •00293 

-•0659 

—  •00291 

-•00057 

+  •1126 

+  4 

+  7    +  7 

—  2 

6544 

I  30 

16 

•00069 

—  -00.40  1 

+  •0907 

+  •00403 

•00058 

+  •0256 

-25 

+  5 

—  I 

-  8 

6144 

2  30 

'9 

•00072 

—  •00385 

•0674 

+  •00379 

•00063 

—  •0038 

+  9 

+  i 

+  3 

+  16 

t»7' 

3  3° 

20 

•00068 

+  •00101 

•0283 

—  'ooioi    -00057 

+  •0434 

-  5 

+  3 

+  i 

-  8 

4250 

4  3° 

21 

•00072 

+  •00032 

+  -0391 

—  •00024    -00065 

'0208 

+  7 

+  u 

+  n 

+  5 

6412 

5  3° 

17 

•00067 

—  -OOI22 

—  •0832 

+  '00134    -00063 

•01  16 

—  22 

—  2 

+  i 

—  2 

-(-384 

6  30 

2O 

•00073 

+  '00030 

+  •0636 

—  '00042 

•00069 

•1236 

+  8 

-  8 

—  9 

—  3 

4388 

7  3° 

IS 

•00076 

•00073 

-•0993 

•00075 

•00065 

•0879 

-  7 

^_   | 

+  i 

o 

4354     8  30 

22 

•00077 

•OOO29 

+  •0478 

•00027 

•00066 

•0519 

—  i 

+  4 

+  2 

+  9 

4342 

9  30 

28 

•00075 

•OOOI4 

+  •0238 

•00016 

•00064 

•0304 

+  7 

+  i 

+  2 

+  9 

4351 

10  30 

26 

•00076 

'OOIO2 

—  '07  1  1 

'OOIO2 

•0006  5 

•0057 

+  10 

—  i 

+   I 

+  6 

4438 

ii  30 

24 

•0007  5 

•00444 

•2637 

•00448     -OOO66 

•2390 

+  5 

+  5 

+  4 

+  2 

44*5 

12  30 

27 

•00076 

•00426 

•1040 

•00428     -00065 

•2027 

—  2 

—  i 

-  3 

4443 

13  30 

23 

•00074 

+  •00458 

•1226 

—  '00464 

•0006  5 

•2628 

+  6 

+  6 

+  5 

+  9 

4434 

14  30 

20 

•00074 

—  '00038 

-•0248 

+  '00034 

•00063 

•1005 

+  7 

-  i    -  3 

+  5 

4454 

15  30 

21 

•00073 

•OOO95 

+  •1310 

•OOO9I 

•00064 

•0932 

+  5 

-  3    -  3 

-  5 

4485 

16  30 

23 

•00072 

•OO268  i    'I  I"9 

•OO262 

•00063 

•0421 

+  10 

+  2      +1 

+  10 

4521 

17  30 

21 

•00073 

-•00312     -0,37 

+  -OO3I2 

•00062 

•0758 

-  5 

+  5    +2 

—  5 

4083 

1  8  30 

23 

•00068  +'00017   -0726 

—  •OOO25  '    "OOo6o 

•0389 

+  7 

+  8    +11 

+  5 

4078 

19  30 

21 

•00069  +'00040 

+  •0192 

—  -00044 

•00060 

•0160 

+  '9 

+  6    +3 

+  2 

4038 

20  30 

'9 

•0007  1  —  -00064 

—  •0217 

+  -OOO7O 

-00062 

•0138 

+  12 

-  6    -  6 

-  3 

4088 

21  30 

23 

•00068  +-00008 

-•0504 

—  '00004 

•00059 

+  •0036 

—  12 

-  3    -  i 

-  7 

41  10 

22  30 

2O 

•00067  +'00027 

+  •0045 

•OOO3I 

•00058 

—  •0103 

+  3 

—  I       —  2 

-  6 

4112 

23  30 

23 

—  •00067 

—  •00005 

+  •0671 

—  -ooooi 

—  •00058 

+  •0*37 

-  4 

+  11      +10 

-  4 

ZONE  +  84°. 

5136 
4758 

O   O 
I   O 

22 

•6 

—•00068 
•00073 

—  •00128 
•OOO37 

+  •0464 

•0102 

+  •00126 
•00031 

—  •00056 
•00063 

+  -0426 
•0456 

-  4 

—  2 

—  2 

-  4 

-  3 

-  4 

—  2 

-  6 

5108 

2   0 

20 

•00068 

•OOjOl 

•I  06  I 

•00505 

•00057 

'0207 

-  7 

—  i 

+  i 

o 

5364 

3  o 

21 

•00074 

—  -OO22I 

+  •0294 

+  •00219 

•00062 

+  •0246 

+  2 

+  3 

+  2 

-  4 

4828 

4  ° 

21 

•00076 

+  -OOI78 

—  -0608 

—  •00184 

•00066 

—  •0029 

O 

-  4 

-  5 

-  6 

4834 

5  o 

22 

•00077 

+  -OO226 

'0896 

—  •00232 

•00067 

+  •0176 

+  4 

—  2 

+  2 

-  6 

4786 

6  o 

16 

•00075 

-'00133 

•014! 

+  •00133 

•00063 

•0025 

+  2 

+  8 

+  6 

-  4 

4819 

7  o 

'9 

•00075 

+  '00089 

•0591 

—  •00089 

•00063 

•0092 

+  4 

-  4 

-  7 

+  '4 

4872 

8  o 

>9 

•00075 

•OO268 

•1327 

•00274 

•00065 

•0113 

—  IO 

-  3 

-  3 

+  7 

4873 

9  ° 

28 

•00076 

•00235 

•1081 

•00237 

•00064 

•0008 

-  6 

—  2 

-  3 

-  3 

6024 

IO   O 

32 

•00075 

•00084 

•0404 

•00086 

•00064 

•0727 

+  n 

—  I 

0 

o 

4876 

I  I   0 

18 

•00075 

•OO245 

•i  156 

•00247 

•00063 

•0007 

-  4 

+  I 

+  4 

+  6 

4914 

12   0 

23 

•00076 

•00306 

'II2I 

•00306 

•00064 

•0219 

-  5 

+  4 

+  6 

-'5 

4904 

13  o 

25 

•00076 

+  '00264 

—  '1071 

—  •00264 

•00064 

•0062 

+  6 

+  2 

—  2 

+  6 

4487 

14  o 

20 

•00074 

—  'OOl86 

+  -°73J 

+  •00184 

•00062 

•1012 

+  6 

+  2 

+  I 

—  2 

4494 

15  o 

20 

•00076 

•OO282 

•IO9I 

•00282 

•00062 

'0404 

—  i 

+  2 

—   I 

+  4 

4469 

16  o 

18 

•00074 

•OOO4O 

'0646 

•00036 

•00063 

+  -0904 

-  8 

+  2 

O 

-  7 

45" 

17  o 

20 

•00073 

•00290 

'"35 

•00290 

•00061 

-•0047 

-14 

—  I 

O 

+  3 

4499 

18  o 

30 

•00072 

'00362 

+•1638 

•00368 

•00062 

+  '°453 

+  6 

+  9 

+  7 

+  5 

4535 

19  o 

26 

•00072 

•00263 

—  •0107 

•00263 

•00060 

•0515 

+  16 

+  4 

+  3 

-  - 

4558 

20  o 

22 

•00069 

—  'OOo66 

+  •0285 

+  •00070 

•00059 

•0396 

-17 

—  2 

-  4 

+  2 

6329 

21   O 

16 

•00068 

+•00247 

-•0155 

-•00237 

•00062 

+  '0477 

—  20 

—  IO 

-  5 

—  12 

4652 

22   0 

22 

•00068 

—  •00219 

+  •133° 

+  •0022  1 

•00056 

-•0755 

—  i 

o 

o 

—  6 

4691 

23  o 

18 

—  '00067 

-•00387 

+  •0504 

+  •00381 

-•00057 

—  '0229 

-  3 

-  4 

r 

+  4 

1 
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ZONE  +  85°. 
Adopted  Plate  Constants. 


No.  of 

R.A.  of 

Number 

ft. 

b. 

c. 

d.         e.        f. 

a-a.      b-b. 

d-d. 

e-e. 

Plate. 

Centre. 

of  Stars. 

i 

h   m 

int. 

int. 

5119 

0  30 

2O 

—  •OOO68 

—  '00139 

+  •0457 

+  •00135 

—  •00056 

+  •0219 

-14 

+  5 

+  I 

—  IO 

53'7 

I  30 

2O 

•00073 

•00256 

+  •0278 

•00260 

•00061 

+  •0268 

+  6 

+  7 

+  3 

+  '4 

4777 

2  30 

16 

•00076 

•00107 

—  •0062 

•00105 

•00064 

—  •0266 

+  i 

—  5 

-  3 

+  16 

4756 

3  3° 

'9 

•OO070 

•00129 

+  •0362 

'OOI2I 

•00059 

+  •0034 

+  4 

'  4 

—  2 

+  12 

4778 

4  30 

18 

•OOO75 

—  •00132 

—  •0103 

+  'OOI32 

•00062 

—  •0212 

—  i 

—  2 

—   2 

O 

4830 

5  3° 

19 

•OOO75 

+  •00145 

•0387 

-•00153 

•00064 

+  'O2IO 

-  6 

+  3    +3 

—  2 

4818 

6  30 

17 

•00075 

+  •00108 

-•0709 

—  'OOIO6 

•00062 

•0097 

+  2 

—  i 

—  2 

+  6 

5295 

7  3° 

20 

•OOO7O 

—  '00091 

+  '0064 

+  •00097 

•00059 

+  '0349 

+  n 

+  i 

I 

+  10 

4801 

8  30 

23 

•00073 

—  -OO2IO 

+  •0259 

+  'OO2I4 

•00062 

-•0424 

-  3 

-  3 

-  4 

o 

4879 

9  30 

26 

•OOO76 

+  '90240 

—  •0660 

—  •OO242 

•00063 

+  •0134 

—  2 

-  5 

-  5 

+  2 

4918 

10  30 

'9 

•OOO77 

•00371 

•'273 

•00369 

•00064 

+  •0330 

-  3 

-  7 

-  8 

-  4 

4931 

ii  30 

20 

•OOO73 

•OO28O 

•0965 

•00288 

•00062 

-•0578 

+  5 

o 

o 

+  5 

4900 

12  JO 

3« 

•OOO76 

•OO272 

•0753 

•00272 

•00063 

+  •0145 

-  6 

—  i 

—  i 

-  4 

4466 

I3  30 

29 

•OOO75 

+  'OO  I  I  I 

•1516 

—  •ooi  13 

•00062 

•0740 

+  4 

—  i 

-  3 

+  8' 

454' 

14  JO 

23 

•O007I 

—  •00198 

-•0237 

+  •00188 

•00062 

•0544 

+  7 

+  2 

+  2 

—  i 

4491 

15  30 

'9 

•OOO73 

•00270 

+  •1136 

•00262 

•00062 

'0605 

o 

+  3 

+  3 

-  7 

45i3 

16  30 

15 

•OOO72 

•00347 

•1643 

•00353 

•00061 

•0305 

-  2 

fj 

-  7 

-  4 

4518 

17  3° 

19 

•OOO72 

•00284 

•1665 

•00276 

•00061 

•0237 

+  H 

+  7 

+  4 

+  6 

45*3 

18  30 

23 

•OO072 

•00309 

+  '1355 

•00307 

•00059 

•0596 

-  8 

-  3 

—  2 

—  i 

4540 

19  30 

21 

•OOO7I 

•00208 

-•0095 

•00214 

•00060 

+  '0523 

-14      -12 

-  9 

—  21 

4565 

20  30 

21 

•00069 

•00196 

+  •0253 

•00206 

•00060 

-•0118 

-  2       +2 

+  i 

—  IO 

4633 

21  30 

18 

•OOO68 

•00170 

•0685 

•00166 

•00057 

•0439 

—  IO      +2 

-  3 

+  2 

4665 

22  30 

17 

•00069 

•00423 

•0918 

•00423 

•00056 

—  •0180 

-l6      +  2 

+  4 

—  2 

5082 

23  30 

16 

—  '00067 

—  •00157 

+•0271 

+  •00161 

—  •00056 

+  •0172 

+  1      +7 

+  4 

—  5 

ZONE  +  86°. 

v. 

5159 

0   0 

24 

—  '00064 

—  '00190 

+  •0332 

+  •00180 

—  •00055 

+  •0381 

-  9 

—  i 

-  3 

+  7 

5835 

I  30 

21 

•OOO68 

+•00290 

-•'573 

—  '00290 

•00054 

+  •1490 

+  i 

/ 
o 

+  i 

+  5 

6397 

3  ° 

17 

•00069 

—  •00412 

+  •0821 

+  •00416 

•00056 

-•0350 

—  20 

—  10 

—  12 

o 

5929 

4  3° 

!9 

•OOO73 

—  •00063 

—  •0726 

+  •00055 

•00063 

+  •0311 

+  6 

+  7 

+  5 

+  13 

4813 

6  o 

21 

•00075 

+  •00143 

•0527 

—  •00143 

•00061 

•0031 

-  4 

-  5 

—  4 

—  2 

4848 

7  3° 

16 

•00076 

•00313 

•1039 

•00313 

•00062 

•0243 

+  10 

+  3 

—  i 

—  I  I 

4907 

9  o 

19 

•00073 

+  •00498 

-•1673 

—  •005  10 

•00067 

•O22O 

+  2 

+  4 

+  3 

-16 

5547 

10  30 

'9 

•00073 

—  •00088 

+  •1859 

+  '00080 

00063 

•2040 

+  12 

—  i 

+  4 

+  4 

4964 

12   O 

26 

•0007  5 

+  •00468 

-''443 

—  •00470 

•00061 

•0485 

•  5 

-  8 

-  5 

-  7 

4493 

I3  30 

29 

•00073 

—  •00356 

+  -.736 

+•00348 

•00061 

•0440 

+  6 

+  2 

+  6 

-  5 

4496 

'5   ° 

21 

•00073 

•00345 

-I435 

•00339 

•00061 

+  •0501 

-  9 

-  2 

o 

—  i 

45'4 

16  30 

•7 

•00073 

•00245 

+  •0882 

•00249 

•00060 

—  •3616 

+  5 

O 

+  2 

~  7 

45^4 

18  o 

18 

•0007  1 

•00236 

-•0344 

•00242 

•00059 

+  •0631 

+  4 

-  4 

-  5 

—  2 

4528 

19  30 

'9 

•00072 

•00315 

—  '0006 

•00317 

•00058 

+  '0606 

—  2 

-  5 

-  4 

—  2 

4632 

21   0 

18 

•00068 

•00186 

+  •1093 

•00180 

•00056 

-•0572 

-  4 

—  i 

-  3 

-  4 

4688 

22  30 

21 

—  •00067 

-•00431 

+  •0494 

+  •00427 

—  •00055 

-•0338 

-  8 

-  3 

—  i 

-  6 
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ZONE  +  87*. 
Adopted  Plate  Constants. 


No.  ..f         R.A.  of 

Number 

Plate.          Centre. 

of  Stars. 

n.                     b. 

t- 

d.                      e. 

/- 

a-«.               b-6. 

A-d. 

e-«. 

Ii      m 

int. 

int. 

53'2 

o  45 

24 

—  •00071       —'00296 

+  '0907 

+  •00296 

—  '00056 

+  •0207 

—     2 

o 

-*-    3 

-   7 

5852 

2   15 

17 

•00068      +'OOI2O 

-•1313 

—  'OOI  14 

•00055 

•O8l2 

+   5 

+     2 

+  4 

+    5 

5961 

3  45 

20 

'00073      +'00034 

•1024 

—  '00044 

•00061 

•1070 

+  17 

O 

-   5          +13 

595' 

5   ]5 

16 

•00075      —'00096 

—  '1  107 

+  '00094 

•00060 

+  "0223 

—   5 

o 

-    3          +9 

5439 

6  45 

18 

'00075    i       -00463 

+  •0506 

•00463 

•00060 

-•0338 

+   5 

+   4 

+    3 

+  9 

5998 

8  15 

20 

•00073          -00693 

•1468 

'Oo68l 

•00064 

-'0737 

—     2 

—     2 

—    i 

+  3 

6487 

9  45 

'9 

•00074      —-00820 

+  •1634 

+  •00828 

•00063 

+  •0951 

-'3 

+     2 

+    i 

-  9 

494° 

ii    15 

23 

•00076      +'00336 

-•0817 

—  •00340 

•00062 

•0237 

+   5 

-   7 

-  7 

+   i 

4953 

12  45 

30 

'00072 

+  •00590 

—  '1602 

—  •00600 

•00062 

+  •0716 

-  9 

+  10 

o 

+   8 

45°7 

14  15 

28 

'00073 

—  •00252 

+  'Il8o 

+  •00246 

•00060 

—  -007  1 

-'4 

+  I 

+     2 

-   6 

4501 

'5  45 

21 

'00072 

•00350 

•II58 

•00360 

•00061 

+  •0147 

-   4 

—     2 

—     2 

+    3 

4531 

17   '5 

«9 

•00073 

•00371 

•0259 

•00371 

•00058 

•0410 

—     2 

+     2 

+      1 

+    i 

4526 

18  45 

24 

•0007  l 

•00346 

•0461 

•00350 

•00058 

•0522 

+   3 

+     I 

O 

0 

4560 

20  1  5 

18 

•00070 

•00319 

•0568 

•00319 

•00055 

+  •0031 

—  10 

O 

O 

—     2 

4638 

21   45 

21 

•00069 

—  •00076 

+  '1066 

+  '00076 

•00054 

—  •0199 

—  IO 

-  6 

-  6 

-   5 

23   '5 

2O 

—  '00067 

+  '00008 

-•0199 

—  •00014 

—  •00054 

+  •0321 

-   4 

+   7 

+  6 

—   i 

ZONE  +  88°. 

5246 

o     o 

23 

—  -00070 

—  •00194 

+  •0614 

+  00196      —'00054 

+  •0361 

+   6 

o 

-   7          +18 

5828 

2       O 

Z4 

•00068 

•00321 

•°395 

'00315           '00054 

—•0099 

-   3          +12 

+  14         +16 

5968 

4     ° 

23 

•00072 

•00961 

+  '2517 

•00947           -00064 

•1087 

—  10 

—    i 

-   4 

5916 

6     o 

«9 

•00071 

•00245 

—  '0522 

•00237           -00056 

•01  15 

0 

+   4 

+   5         +5 

5995 

-  8     o 

21 

•00075 

•00926 

+  •1363 

•00918           'O0o6o 

•0248 

-    8 

—    i 

+   i 

+   3 

6039          10     o            17 

•00071 

—  •00556 

+  •1048 

+  '00542           "00063 

-•0239 

+   6 

+   4 

+   3 

-   6 

4958 

120                  23 

•00074 

+  •00924 

—  '2267 

—  •00928           -00059 

+  •1259 

—     2 

—    3 

o 

—  I  i 

4939 

14     o            23 

•00073 

+  •00743 

-1461 

—  •00749           '00058 

•0731 

-   6 

—  1  1 

—  IO 

+   5 

45°3 

l6o                   19 

'00073 

—  •00648 

+  •1932 

+  •00652           -00058 

•0084 

-   6 

-   4 

-  6 

+   5 

4532 

180                  27 

•00073 

•00460 

•0292 

•00464           -00056 

+  •0297 

+     2 

—     2 

o 

-   5 

4563 

20     o            25 

'00069 

•00412 

•0592 

'00422           '00056 

-•0618 

—  I  I 

—  I  1 

-  9 

-   4 

4673 

220                  21 

—  •00068 

—  •00428 

+  •0480 

+  •00424 

—  •00051 

-'0313 

-   3 

-   4 

-   4 

—     2 

ZONE  +  89°. 

6139 

I     30                  25 

—  •00073      —-01603 

+  -l87S 

+  •01607 

—  •00057 

-•2439 

—  10 

+   8 

+   7          -    8 

59'3 

4  3°            23 

•00071      —  -00269 

—  -07  10 

+  •00261 

•00058 

—  •0216 

-  4         +6 

+  4          +5 

4843 

7   3°            '9 

•00076      +'00891 

-•1914 

—  •00893 

•00059 

+  •1240 

-   2          +3 

+    '           +4 

5572 

10     30                  22 

•OOO72        —  -OO2  12 

+•1933 

+  •00200  !     '00061 

•1922 

+  10         +    5 

+  3          +12 

4977 

13     30                  21 

'00074        +  'OO974 

—  •1400 

—  '00976     ;           -00057 

•1033 

3                ' 

+   i          -ii 

4982 

16  30           20 

•00074              '0°734 

•0524 

•00738 

•00057 

•0974 

+   4          +  6 

+  5         -   i 

499° 

19  30           26 

-OOO7I              "O12OI 

•1937 

•01193 

•00058 

•1571 

-  6         +i 

+   i         +   * 

5195                22     30                  22 

—  -00069     +  '°°  SS^ 

-•1514 

^'00560         —'00052 

+  '2122 

-   2          -   5 

-   4          +7 

The 

Pole  Plates. 

6219 

O        O                  21 

—  '00069       —  'OOIlS 

-'3357 

+  •00114 

—  •00051 

-•1750 

-   8          -   3 

-   5          -  9 

6468 

60                   21 

"OOO74       —  "00029 

•66  1  1 

+  -00029 

•00056 

—  'OOO1 

-23 

-   8 

-13          -14 

6497 

12        O                  22 

•00075     +'00°37 

-•2034 

—  •00029 

•00059 

+•2663 

—  15 

+   3 

+    1           -18 

5013 

l8        0                   22 

•00073     —-00258 

+  ''979 

+  •00258 

•00055 

—  •0152 

—   6 

—    i 

—      1                         0 

6379 

O       0                   21 

—  •00068     —-00041 

-•3536 

+  •00045 

—  •00051 

-'3430 

—  16          +i 

-    i           -    S 

The  mean  values  of  a-a,  b-i,  d-<l,  o-e  for  the  645  plates  are  —-000007,  'oooooo,  -oooooo,  +-000003. 

XXXviii  GREENWICH   ASTROGRAPHIC  CATALOGUE. 

DETERMINATION  OF  A  STAR'S  RIGHT  ASCENSION  AND 
DECLINATION  FROM  ITS  MEASURED  CO-ORDINATES. 

First  Method. 

It  is  explained  in  the  Introduction  to  Vol.  I.  (pp.  Ivii  and  Iviii)  that  if  a,  S  are 
the  right  ascension  and  declination  of  a  star,  A,  D  the  right  ascension  and  declination 
of  the  centre  of  the  plate,  x,  y  the  measured  co-ordinates  of  a  star  as  given  in  the 
measures  £ca,  y^,  those  measured  co-ordinates  corrected  by  application  of  the  plate 
constants  and 

P  =  cosec  D  cosec  Is         Q  =  21   °cot  0+14 

7T 

log  (a  -A)8  =  log(x1  -i  4)  +  log  P-log  (Q-2/j) 
provided  that  a  correction  equivalent  to  (a  —  A)  —  tan  (a—  A)  is  finally  applied, 

and  that 

S  =  D+(y1-i4)-—  fo-  14)2  sin2  5'  cosec  i"  tan 


+  1?  tan  (D+,){3+tan«  (D+^)}  +  -l|V  tan  (D+,) 
»  4 

+  terms  higher  than  the  fourth  order  in  $  and  r\ 
£  and  r)  heing  written  for  0^—14,  and  yl—  14  respectively. 

Tables  were  given  for  P  and  Q,  for  the  correction  to  (a  —  A),  for  the  conversion  of 
(1/1  —  14)  into  arc,  and  for  the  third  and  fourth  terms  of  the  second  formula,  the  use  of 
which  for  the  plates  in  this  volume  must  be  modified,  as  described  below. 

The  formula  for  (a  —  A)  applies  also  to  all  the  plates  in  this  volume,  but  as  (a  —  A) 
and  therefore  the  correction  (a  —  A)  —  tan  (a  —  A)  increases  rapidly  with  the  declination 
of  the  plate,  Table  II.  is  not  extended,  but  when  this  correction  is  greater  than  lsec  the 
formula  should  be  used  in  the  form 

log  tan  (a—  A)8  =  log  (xl—  14)+  log  cosec  D  —  log  (Q—  ^). 

On  account  of  the  size  of  tan  (D  +  i)  for  plates  of  declination  greater  than  80°  the 
values  of  the  first  factor  of  the  third  term  in  the  formula  for  S,  as  given  in  Table  IV., 
are  not  sufficient  to  give  accuracy  in  the  result  of  the  order  of  hundredths  of  a  second 
of  arc.  If  such  is  required,  this  term  is  readily  computed  by  logarithms. 

Table  V.  of  the  previous  volume,  which  is  simply  a  table  of  tangents,  is  not  repeated 

(»3\ 
—  —  J  is  now  given  under  heading  Table  V.,  and  the  values  of  the 

fifth  term  of  the  series  for  $  is  extended  in  Table  VI.  to  85°.  It  is  to  be  noted  that  this 
term  is  now  of  such  magnitude  that  the  declination  of  the  star  must  be  used  as 
argument  of  this  table. 

The  term  -'-  £Vtan  (D  +  i?),  which  was  neglected  in  the  previous  volume  as  being 

insensible,  amounts  to  0//-07  at  the  corners  of  plates  of  declination  86°,  and  should  now 
be  included. 

The  values  of  the  correction  for  this  term  are  given  in  the  heading  of  Table  VII. 
The  figures  in  the  columns  show  the  limiting  values  of  the  product  £7  for  which  each  is 
applicable. 
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TABLE  I. 

Values  of  Constants  P  and  Qfor  Zones  7  2  "-85°  for  facilitating  determination  of  Eight  Ascension. 


Dec.  of  centre         ,   D 

of  Plate.            lo«P' 

Q. 

72            4-160128 

237'3984 

73          +-I57738 

224-20,0 

74          4'i55492 

211-1516 

4'i5339° 

198-2284 

76          4-151430 

185-4254 

77 

4-149610 

'7Z7333 

78 

4-147930 

160-1432 

79 

4-146387 

147-6461 

80 

4-144983 

135-2340 

81 

4-143714 

122-8972 

82 

4-142581 

110-6289 

83 

4-141583 

98-4205 

84 

4-140720 

86-2644 

85 

4-139990 

74-1528 

TABLE  II. 


Correction  to  be  applied  to  (a.  — A)  obtained  from  the  formula  (a  —  A)  =  — ^     — .     This  correction  is 
a— A— tan  (a  — A),  and  is  always  applied  so  as  to  diminish  (a— A)  numerically. 


a-A. 

0s. 

IO8.                        2O". 

30".                 40*-                 50". 

60". 

m 

8 

s                           s 

s                           s 

s 

S 

0 

•ooo 

•ooo 

•ooo 

•ooo                -ooo 

•ooo 

•ooo 

I 

•ooo 

•OOI 

•OOI 

•OOI                         -001 

•OO2 

•003 

2 

•003 

•004 

•005 

•006                 -007 

•OOg 

•OIO 

3 

'OIO 

•012 

•014 

•016                -019 

•O2  I 

•024 

4 

•024 

•027           -031 

•035                -039 

•°43 

•048 

5 

•048 

•053           -058 

•063                -069 

•076 

•082 

6 

•082 

•089                 -097 

•105                -113 

•121 

•130 

7 

•130 

•140 

•150 

•161                -171 

•182 

•194 

8 

•194 

•207 

•219 

•233                -247 

•262 

•277 

9 

•277 

•293 

•309 

•326                -344 

•363 

•383 

10 

•383 

•402 

•42. 

•441                 -463 

•485 

•506 

n 

•506 

•531 

•554 

•579                -606 

•632 

•658 

12 

•658 

•686                715 

•"4-t-                 774 

•806                        -837 

13 

•837 

•870                -904 

•938                 "973 

TABLE  III. 

For  Conversion  of  Reseau  Intervals  into  Degrees  and  Minutes  of  Arc. 


yi-              Equivalent. 

Vi- 

Equivalent              i/j. 

Equivalent. 

r  55 

!4 

0                   / 

O          O                  O'2 

/                      tt 

I          O 

2                        1           0 

'5 

o       5            0-4               2       o 

3              T       5 

16 

o     10            o-6               3       o 

4                     'o               17 

o     15             o'8                4       o 

5              T     '5 

18 

o     20 

...                 ... 

6              T     20 

19 

o     25 

o-i               o     30 

7             T    *5 

20 

o     30 

o'oi              o       3 

8                     3° 

21 

o     35 

o'ooi            o    0-3 

9                    35 

22                       O       40 

o'oooi          o    0-03 

10               1     40 

23              o     45 

... 

ii              T     45 

24               o     50 

... 

12                                 50 

25              o     55 

... 

... 

13             T     55 

26               i       o 

... 

14               oo 

27               i       5 

... 

xl 


GREENWICH    ASTROGRAPHIC   CATALOGUE. 

TABLE  IV. 

Values  of  \  (xl  —  n)2  sin?  5'  cosec  i"  for  values  of  xl—  14  from  cvoo  to  iz'99- 


*i-i4 

•k- 

-14 

0 

2 

4 

6 

8 

•k-M 

o 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

O'O 

o-oo 

•o 

O'22 

•23 

•24 

•25 

•25 

7-0 

10-69 

72 

75 

78 

•81 

•84 

•87 

•91 

"94 

"97 

•I 

•oo 

•I 

0-26 

•27 

•28 

•29 

•30 

7-1 

I  I'OO 

•03 

•06 

•09 

•12 

•'5 

I  -18 

'22 

•25 

•28 

'2 

•oi 

•2 

0-3I 

•32 

•34 

'35 

•36 

7-2 

11-31 

'34 

•37 

•40 

'44 

•47 

•50 

•53 

•56 

"59 

'3 

•02 

•3 

•38 

•39 

•40 

'4Z 

7'3 

1  1-63 

•66 

•69 

•72 

75 

79 

•82 

•85 

•88 

"91 

•4 

•03 

'4 

°'43 

'44 

•45 

'47 

•48 

7'4 

11-95 

•98 

1  01 

•04 

•08 

•ii 

•'4 

•17 

•21 

'2_ 

'5 

•05 

'5 

0-49 

'5° 

•52 

'53 

•54 

7'5 

12-27 

•30 

•34 

'37 

•40 

'44 

'47 

•50 

'54 

'57 

•6 

•08 

•6 

0-56 

•57 

•59 

•60 

•62 

7-6 

12-60 

•63 

•67 

70 

73 

77 

•80 

•83 

•87 

•9o 

7 

•ii 

7 

©•63 

•65 

•66 

•68 

•69 

77 

12-94 

•97 

Too 

•04 

•07 

•io 

•14 

•17 

•21 

-24 

•8 

•14 

•8 

071 

72 

74 

75 

77 

7'8 

13-27 

•34 

•38 

•41 

•44 

•48 

•51 

'55 

•58 

•9 

•18 

'9 

0-79 

•80 

•82 

'84 

•86 

7'9 

13-62 

•65 

•69 

72 

'75 

79 

•82 

•86 

•89 

'93 

*1-I4 

0 

i 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

2'O 

0-87 

•88 

•89 

•90 

'9 

i 

•92 

•93 

'93 

•94 

"'95 

8-0 

13-96 

l-oo 

•03 

•07 

•io 

•14 

•17 

•21 

•24 

•28 

2'I 

0-96 

'97 

•98 

•99 

1  0 

0 

•oi 

•02 

•03 

•04 

•05 

8-1 

14-31 

'35 

•38 

'42 

•46 

'49 

'53 

•56 

•60 

•63 

2'2 

i  -06 

•07 

•08 

•08 

•o 

9 

•io 

•i  i 

•12 

•13 

•14 

8'2 

14-67 

71 

74 

78 

•8  1 

•85 

•89 

•92 

•96 

'99 

2'3 

IMJ 

•16 

'17 

•18 

•I 

9 

•20 

'22 

•23 

•24 

•25 

8'3 

15-03 

•07 

•io 

•'4 

•17 

•21 

•25 

•28 

•32 

•36 

2  '4 

1-26 

•27 

•28 

•29 

•3 

0 

•31 

•32 

'33 

•34 

'35 

8-4 

•  5-39 

'43 

'47 

'5° 

'S4 

•58 

•6  1 

•6S 

•69 

73 

2'5 

1-36 

'37 

'39 

•40 

•4 

i 

•42 

'43 

•44 

'45 

•46 

8-5 

1576 

•80 

•84 

'87 

"91 

'95 

•99 

l'02 

•06 

•09 

2'6 

1-47 

•49 

•50 

•51 

•5 

2 

•53 

•54 

•S6 

•57 

•58 

8-6 

16-14 

•17 

'21 

•25 

•29 

•32 

•36 

•40 

'44 

'47 

27 

1-59 

•60 

•6  1 

•63 

•6 

4 

•65 

•66 

•67 

•69 

•70 

87 

16-51 

'55 

•59 

•63 

•66 

70 

74 

78 

•82 

•86 

2'8 

171 

•72 

.  73 

75 

7 

6 

77 

•78 

•80 

•8  1 

•82 

8-8 

16-89 

'93 

•97 

I'OI 

•05 

•09 

•13 

•16 

•2O 

•24 

2-9 

1-83 

'85 

•86 

•87 

•8 

9 

•90 

'9' 

•92 

'94 

'95 

8'9 

17-28 

•32 

•36 

•40 

'44 

•48 

•5' 

'55 

'59 

•63 

3'° 

1-96 

•98 

•99 

Too 

•o 

2 

•03 

•04 

•06 

•07 

•08 

9-0 

17-67 

71 

75 

79 

'83 

•87 

•91 

'95 

'99 

1-03 

3'1 

2'IO 

•ii 

•12 

•'4 

•i 

5 

•17 

•18 

•19 

•21 

•22 

9-1 

18-07 

•i  i 

•14 

•18 

'22 

•26 

•3° 

'34 

•38 

"43 

3'z 

2-24 

"25 

•26 

•28 

•2 

) 

•31 

•32 

•33 

•35 

•36 

18-47 

•51 

'55 

'59 

•63 

•67 

71 

•75 

79 

•83 

3'3 

2'37 

'39 

'41 

'42 

'4 

3 

'45 

•46 

•48 

'49 

'51 

9'3 

18-87 

•91 

'95 

'99 

|-03 

•07 

•i  i 

''5 

•20 

"24 

3'4 

2-52 

'54 

'55 

'57 

•5 

8 

•60 

•6l 

•63 

•64 

•66 

9'4 

19-28 

•32 

•36 

•40 

'44 

•48 

•52 

'57 

•6  1 

•65 

3'5 

2-67 

•69 

•70 

72 

7 

3 

75 

77 

•78 

•80 

•81 

9'5 

19-69 

73 

77 

•8  1 

•86 

•90 

"94 

•98 

1-02 

•06 

36 

2-83 

•84 

•86 

•88 

•8 

J 

•91 

•92 

'94 

•96 

•97 

9-6 

2O'I  I 

•'5 

•19 

•23 

•27 

•32 

•36 

•40 

'44 

'49 

37 

2'99 

I'OO 

•02 

•04 

•o 

5 

•07 

•09 

•io 

•12 

•'4 

9'7 

20-53 

'57 

•61 

•65 

70 

74 

78 

•82 

'87 

'9' 

3'8 

3-i5 

•17 

•18 

•20 

'2 

2 

•24 

•25 

•27 

•29 

•30 

9-8 

20-95 

I'OO 

•04 

•08 

•12 

•'7 

•21 

"25 

•30 

'34 

3-9 

3'32 

'34 

•35 

'37 

'3 

3 

•4i 

•42 

•44 

•46 

•47 

9'9 

21-38 

'43 

'47 

•51 

•56 

•60 

"64 

•69 

73 

'77 

4-0 

3'49 

•5i 

'53 

'54 

'5 

5 

•58 

•60 

•62 

•63 

•65 

I  O'O 

21-82 

•86 

•90 

'95 

'99 

1-04 

•08 

•12 

•17 

•21 

4'1 

3-67 

•68 

70 

72 

7 

f 

76 

•78 

79 

•8  1 

•83 

lO'I 

22-25 

•30 

'34 

'39 

•43 

•48 

•52 

•56 

•6  1 

•65 

4-2 

3'85 

•87 

•89 

'9° 

'9 

i 

'94 

•96 

•98 

1  -oo 

•02 

I0'2 

227O 

74 

79 

•83 

•88 

•92 

'97 

I'OI 

•06 

•io 

4'3 

4-04 

•05 

•07 

•09 

•i 

i 

•13 

•15 

•17 

•19 

•21 

I0'3 

23-14 

•19 

•23 

•28 

"32 

'37 

42 

•46 

•51. 

"55 

4'4 

4-22 

•24 

•26 

•28 

'3< 

3 

•32 

•34 

-36 

•38 

•40 

I0'4 

23-60 

•64 

•69 

'73 

78 

•82 

•87 

•92 

•96 

I'OI 

4'5 

4-42 

'44 

•46 

•48 

3 

•52 

'54 

•56 

•58 

•60 

IO-5 

24-05 

•io 

''4 

•19 

•24 

•28 

'33 

'37 

•42 

'47 

4-6 

4-62 

•64 

•66 

•68 

7< 

3 

72 

74 

•76 

78 

•80 

io-6 

24-51 

•56 

70 

74 

79 

•84 

•88 

'93 

47 

4-82 

•84 

•86 

•88 

•9c 

3 

•92 

'94 

'97 

'99 

•oi 

107 

24-98 

1-02 

•07 

•12 

•16 

•21 

•26 

•35 

•40 

4-8 

5'03 

•05 

•07 

•09 

•i 

•13 

•15 

•17 

•20 

'22 

10-8 

'49 

•54 

'59 

•64 

•68 

73 

78 

'83 

4'9 

5'24 

•26 

•28 

•30 

'3 

5 

•35 

•37 

'39 

•41 

•43 

10-9 

25-92 

'97 

1-02 

•06 

•i  i 

•16 

•21 

•25 

•30 

'35 

5-0 

5-46 

£  O 

•48 

•50 

•52 

r 

•56 

•59 

•6  1 

•63 

•65 

1     'O 

26-40 

'45 

'49 

•54 

'59 

•64 

•69 

74 

78 

•83 

5'1 

5  '68 

70 

72 

74 

Tt 

79 

•8  1 

•83 

•86 

•88 

i    -i 

26-88 

'93 

•98 

1-03 

•07 

"12 

•17 

"22 

•27 

•32 

5'z 

5-90 

•92 

'95 

'97 

) 

•oi 

•04 

•06 

•08 

•i  i 

I     '2 

27'37 

•42 

•46 

'SI 

•56 

•6  1 

•66 

71 

76 

•8  1 

5  '3 

6-13 

6f 

''5 

•18 

"20 

. 

•25 

•27 

•29 

•32 

'34 

I      '3 

27-86 

•91 

•96 

•01 

•06 

•io 

•15 

•2O 

•25 

•30 

5  '4 

•36 

•39 

'41 

'43 

'4( 

) 

•48 

'Si 

'53 

•55 

'57 

1    '4 

28-35 

•40 

'45 

"5° 

'55 

•60 

•65 

70 

75 

•80 

S'S 

_  ,/r 

6-60 

60 

•62 

•65 

•67 

7< 

) 

•72 

75 

77 

'79 

•82 

1     5 

28-85 

•90 

'95 

•OO 

>05 

•io 

••5 

•20 

•26 

•3' 

5-6 

•84 

•87 

•89 

•92 

'9-1 

'97 

'99 

•02 

•04 

•06 

i    -6 

29-36 

'4' 

•46 

"51 

•56 

•6  1 

•66 

71 

•76 

•81 

57 

_  .0 

7-09 

•ii 

''4 

•16 

'21 

•26 

•29 

•32 

i    7 

29-86 

•92 

'97 

•02 

•07 

•12 

•17 

'22 

•27 

'33 

5  8 
5'9 

7'34 
7-60 

'37 
•62 

•39 
'65 

•42 
•67 

'44 
7< 

) 

•47 
•72 

'49 

75 

•52 

78 

'54 
•80 

'57 
•83 

i    '8 
1    '9 

30-38 
30-89 

•43 
"95 

•48 

I'OO 

•53 
•05 

•58 
•io 

•64 

•'5 

•69 

•21 

74 
•26 

79 

'84 
•36 

6-0 
6., 

7-86 

•88 

'9' 

'93 

'99 

•or 

•04 

•07 

•09 

I  2'0 

31-42 

'47 

•52 

'57 

•63 

•68 

73 

•78 

•84 

•89 

i 

8, 
'I  2 

8    it  ft.' 

•'5 

'J7 

•20 

"Z3 

•25 

•28 

•3' 

•34 

•36 

1  2'1 

3i-94 

'99 

•05 

•'5 

•21 

•26 

'3' 

•36 

•42 

2 

39 

f 

"44 

'47 

•5= 

•52 

'55 

•58 

•6  1 

'63 

I2'2 

•52 

•58- 

•°3 

•68 

74 

79 

•85 

•90 

'95 

3 

0  "00 

•69 

72 

74 

•T, 

•80 

•83 

'85 

•88 

•91 

12-3 

33-01 

•06 

•I  1 

•17 

'22 

•27 

'33 

•38 

"44 

'49 

4 

94 

•97 

'99 

l'02 

•o; 

•08 

•i  i 

'J3 

•16 

''9 

12-4 

33  54 

•60 

•65 

•71 

•76 

•82 

•87 

•92 

'97 

•03 

6-5 

9-22 

•25 

•28 

•30 

'33 

•36 

'39 

•42 

'44 

'47 

I2'5 

34-09 

.I4 

•20 

•25 

'31 

•36 

"42 

"47 

'53 

•58 

O'O 

6"* 

9-50 

'53 

rt 

•56 

'59 

•6  a 

•65 

•68 

70 

73 

76 

12-6 

34'64 

•69 

75 

•80 

•86 

•91 

'97 

•02 

•oS 

•'3 

7 
6  .c 

979 

•82 

•85 

•ss 

'93 

•97 

I'OO 

"°3 

•06 

127 

35-I9 

•24 

•30 

•35 

'41 

•46 

•58 

•63 

:69 

o 

10-09 

"I  2 

''5 

•18 

•21 

•24 

•27 

•3° 

'33 

•36 

12-8 

35-74 

•80 

•86 

•91 

'97 

•02 

•08 

"'4 

•19 

9 

10-39 

•42 

'45 

•48 

'54 

'57 

•60 

-63 

•66 

12-9 

36-30 

•36 

•42 

'47 

'53 

'59 

•64 

70 

76 

•81 
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TABLE  V. 

Values  of  tan  ~'  ij  —  rj  or 


» 

Un  -»  T,  -  ij. 

y, 

tan  -'  ri  -  ij. 

y, 

tan  -'  ij  -  ij. 

yi.              tan  -»  ij  -  r,. 

»/ 

„ 

lt 

I'O 

+  0'47 

8-0 

+  0-06 

14-0 

—  O'OO 

21'0                        —0'08 

2-0 

'37 

9-0 

•04 

15-0 

•oo 

22'O                              -12 

3-0 

•29 

I  O'O 

•02 

i6'o 

•oi 

2  3  'o                    -15 

4-0 

'22 

I  I'O 

•oi 

17-0 

•oi 

24*0                              '22 

5-0 

-I5 

12-0 

•oi                18-0 

•02 

25'O                              '29 

6-0 

'12                      I3'O 

•oo               19-0 

•04 

26-0                              '37 

7-0 

+0-08 

14-0 

+  O'OO 

20'0 

—  0-06 

27-o               ~°'47 

TABLE  VI. 

Valves  of  £  ?  tan  (D  +  •>,)  {3  +  fan2  (D  + 


D-f,. 

*i-M- 

2. 

3- 

4- 

5- 

6. 

7- 

8. 

9- 

10. 

II. 

13. 

'3- 

• 

,, 

If 

II 

„ 

It 

« 

tl 

// 

a 

/t 

H                           ft 

72 

... 

•oo 

•oi 

•OI             'O2 

•03 

•04 

•06 

•09      -13 

73 

... 

... 

... 

•oo 

•oi 

•OI             'O2 

•03 

•05 

•07 

•I  I 

•15 

74 

•oo 

•oi 

•o  i         -02 

•°4 

•06 

•09 

•13 

•17 

75 

... 

... 

•oo 

•oi         -oi         -03 

•°5 

•07 

•I  I 

•15 

•20 

76 

.  .. 

•oo 

•oi 

•oi         -02 

•04 

•06 

•09 

•'3 

•18 

'25 

77 

... 

... 

•oo 

•oi 

•oi 

•02 

•°5 

•°7 

•I  I 

•16 

•22 

•31 

78 



•oo 

•oi 

•02 

•03 

•06 

•09 

•'4 

•20 

•28 

•39 

79 

... 

... 

•oo 

•oi 

•03 

•04 

•07 

•12 

•18 

•26 

•37 

•>0 

o                  / 

80         o 

•oo 

•oi 

•oi 

•03 

•05 

•09 

•'5 

•23 

•34 

•48 

•65 

80       30 

•oo 

•oi 

•02 

•04    !     -o6 

•10 

•17 

•26 

•39 

.56 

75 

81         o 

... 

•oo 

•oi 

•02 

•04      -07 

'12 

•20 

•3i 

•46 

•66 

•89 

Si        30 

•oo 

•oi 

•02             '05      '       '08 

•'4 

•23 

'37         '54 

•78 

1-06 

82         o 

•oo 

•oi 

•03         -06 

•09 

•17 

•2? 

'44 

•64 

•91 

1-25 

82       30 

... 

•oo 

•o  i         -04 

•07 

'12 

•21 

'34 

'53 

77 

i-io       1-50 

83         o 

•oo 

•01 

•02         -04 

•08 

•16 

•27 

•43 

•65 

•95 

1-35       1-86 

83     15 

•oo 

•oi 

•02         -04 

•09 

•«7 

•3° 

•48 

•72 

I  '00 

1-51      2-06 

83    30 

•oo 

•oi 

•O2            '05            MO 

•19 

•33 

'53 

•81 

1-19 

1-68      2-31 

83       45 

•oo 

•oi 

•02         '05         -II 

•22 

•37 

•60 

•91 

i'34 

1-89 

2-60 

84         o 

•oo 

•oi 

•03        -06        -13 

•25 

'4* 

•67 

1-03 

1-51 

2-13 

2-93 

84       15 

•oo 

•oi 

•03      -07      -15 

•28 

'47 

•76 

1-16 

1-70 

2-41 

3-32 

84       30 

•oo 

•oi 

•03       -08 

•17 

•S2 

'54 

•87 

i'33 

1-93 

275 

379 

84       4; 

•oo 

•oi 

•04      -09 

•20 

•37 

•62 

I  -01 

'•53 

2-22 

3-16 

4'35 

85         o 

•oo 

•oi         -o;         -ii         '23         '42 

•72       1-16 

1-76 

2-58 

3-65 

5-03 

On  account  of  the  difficulty  of  accurate  interpolation  in  the  use  of  this  table  it  will  prolmbly  be 
found  more  convenient  to  use  the  Second  Methol  given  on  the  next  page  for  stars  of  declination 
80°  and  greater. 
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TABLE  VII. 

J  e  r?2  tan  (D  +  ,). 

Tlrix  table  gives  the  limits  of  fyfor  the  values  of  (D  +  if)  in  the  first  column/or  which  the  correction 

in  the  heading  is  applicable. 


Correction         -01''. 

"02". 

•03". 

•04". 

•05". 

•06". 

•07". 

Zone. 

„ 

// 

// 

// 

,, 

ft 

// 

86 

39-67 

68-86 

87-103 

104-117 

1  18-129 

130-140 

141-151 

85 

45-75 

76-98 

99-115 

i  16-131 

132-144 

H5-157 

84 

49-83 

84-107          108-126 

127-143 

144-158 

83 

54-89 

90-115          116-137 

138-155 

82 

57-96 

97-124 

125-146 

147-166 

81  • 

59-ioz 

103-131 

132-155 

80 

63-107 

108-138 

139-164 

79 

65-113 

114-145 

78 

69-118          119-152 

77 

72-123          124-158 

76 

75-128          129-165 

75 

78-133 

'34-171 

74 

81-137          138-177 

73 

83-142          143-182 

7* 

86-146 

Second  Method. 

For  plates  in  the  immediate  neighbourhood  of  the  pole  it  is  convenient  to  use  a 
formula  analogous  to  that  previously  explained  in  the  section  relating  to  the  computa- 
tion of  Standard  co-ordinates. 


With  the  previous  notation 


.  cot  D 


_77-RcotD 
'~      ,  cotD 

I   -4—  ft 

R    ' 


The  numerical  values  of  these  formulae  are  shown  in  the  following  table- 


D. 

Numerator  of  T)O. 

Denominator  of  £0  and  i;0. 

D. 

Numerator  of  i)0. 

Denominator  of  |0  and  TJO. 

« 

89 

int. 

77  —  12-OOI2 

I  +-000025477 

o 

84 

int. 
77-    72-2643 

I  +  -0001529  77 

88 

77-  24-0097 

I  +-0000508  77 

83 

77-    84-4205 

I  +'0001786  17 

87 

77—36-0329 

I  +-0000762  77 

82 

77—    96-6287 

I  +  '0002044  77 

86 

17—48-0781 

I  +-0001017  y 

81 

77—  108-8971 

I  +-0002304  77 

85 

77  —  60-1527 

i  +  -oooi273  77 

80 

77-121-2335 

I  +  '0002565  77 

Examples  of  the  use  of  these  formulae  and  tables  are  given  below.  In  example  I. 
the  measures  of  the  corresponding  images  of  the  same  star  shown  on  two  plates  are 
converted  by  the  second  formulae  into  right  ascension  and  declination.  In  example  IJ. 
the  measures  of  a  star  on  Plate  4879  are  converted  into  right  ascension  and  declination 
by  each  of  the  methods. 
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EXAMPLE  I. — Find  the  Right  Ascension  and  Declination  of  the  star  85°74  whose  measured  co-ordinates  ou  Plates  4778  and  5929 
(page  885)  are  x  =  197837,  y  =  24-2933  and  x  =  19-8198,  y  =  12-2485  respectively.     (By  Second  Method.) 


Centre  R.A. 
a  =  -  -00075 
d  =  +  '00132 

PLATE  4778. 
+h  30m.        1)^.  +  g5°  (D) 
6  =  -  '00132         c  =  -  '0103 

«  =  -  '00062            f  =  -  'O2I2 

PLATE  5929. 

Centre  R.A.  4h  30™.         Dec.  +  86° 
a  =  -  '00073          b  =  -  '00063          e  = 
d  =  +  '00055          «  =  -  "00063         /  = 

(D) 
-  -0726 
+  •0311 

X     "                                          .'/ 

ax                                 dx 

by                               ey 

f 

Sum  =  xl                   Sum  =  yl    • 

rj  —  1  4  (£)                 yl  —  1  4  (rj)  Denominator 
Constant 

Sum 

Subtract  for  Division. 

f0  sin  D      cosec  D 
(Product)     £0                        r)0 

log^-logifc                   log  tan  5' 

=  log  tan  (a—  A)           log  sec  (a  —  A) 

a  —  A                     Sum  =  cot  8 
A 
a    -                               S 

'97837 
148 
321 
103 

24-2933 
+              26l 

212 

19-8198 

-        H5 
77 
-      726 

12-2485 
+         109 
77 
+        3H 

(•000175) 

197265 

24'283I 

19-7250 

12-2828 

+    57265 
+          75 

+  io'283i  1-001308 
—  60-1527 

+  57250 
10 

-    17172  i- 
-48-0781 

—  49-8696 
+        652 

1-00382 

-497953 
87 

1^0244 

57190 
219 

57260 
140 

+    574°9 

-49-8044 

+  57400 

—  49*8040 

07589800 
9-0617123 

1-6972677 
7-1626964 
0-0028662 

07589119 
9-0616477 

+  oh.  26™.  17' 
4    30 
4    56      '7 

i  -6972642 
7-1626964 
0-0028654 

+oh.  26™.  i8"o97              8-8628303 

4    3° 
4    56     18-097          85°49'46"'3i 

•864       8-8628260 
'864     85°  49'  46"-46 

EXAMPLE  II. — Find  the  Right  Ascension  and  Declination  of  the  star  85°'i42  whose  measured  co-ordinates  on  Plate  4879 
(page  891)  are  x  =  9- 1  594,  y  =  21-8156.     (By  First  and  Second  Methods.) 


Plate  centre  R.A.  9h  30".             Dec.  +  85°  (D) 

a  =  -  '00076                         ft  =  +  '00240                         c  =  -  "0660 
d  =  -  '00242                           e  =  -  '00063                          _/  =  +  '0134 

First  Method. 

Second  Method. 

x                               // 
ax                             dx 
by                             ey 

c                               f 

Sum  =  *,                 Sum  =  yl         D+T)  (in  arc) 
Q  (Table  I.) 

*i-H                       Q-Vi 

log(«j-H) 

log  cosec  D 

9-1594     21-8156 

—            70        —      222 

+       5H     ~     '37 
—      660     +     134 

9-1388                           21793' 

ai 
> 

J 
at 

8 

*a 

£ 

9-1388     217931     85°  38'  57*-93 
74-1528 

-4-8612     52-3597 

0-6867435 
0-0016558 

—  4-8612                      +   7793'  1*000992 
—  60-1527 

-52-3596 
•0048                            '°5'9 

2  log  (x-i      1  4) 
Sum                        Constant 
log  (Q-2/0           log  tan  (D  +  7?) 

Difference                      Sum                     Product 
=  log  tan  (a  —  A)                                             Table  V. 
Table  VI. 
Table  VII. 

1  37349 
0-6883993     9-33879 

17189971     1-11874 

—  4-8564      1-00382  —52-3077 
185 

8-9694022      1-83102      —      i      7  77 

+                'IS 
+                -oo 

—  oh.  2im.  I7s>86o 

-4-8749 
0-6879657                     1-7185656 
8-9694001                     7-1626964 
0-0018779 

a  —  A 

A 

a                                                        Sum  =  8 

—  O.   2  I     .    1/054 

9     30                             8-8831399 
9       8     42-146           85    37'  5o"-24 

9      8     42-140               85°  37'  5o"-2i 
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As  a  test  of  the  accuracy  of  the  measures,  the  Right  Ascension  and  North  Polar  Distance  of  certain  stars 
were  computed  from  the  measures  on  all  the  plates  on  which  they  are  shown,  the  results  are  shown  in  the 
following  table : — 


Polaris. 

Bradley  1672. 

Plate. 

R.A. 

N.P.D. 

Plate. 

R.A. 

N.P.D. 

5'95 
5246* 
5828 

59'3 
5968 
6139 

Mean... 

h      m          s 
I      22      35-620 

(37-I04) 
31-890 
34-814 
32-053 
30-024 

0                  /                           // 

I    13    33-90 

(32-48) 

33-25 
33-78 
33-16 

32-59 

4939 
4958 

4977 
5572 
6039 

Mean... 

h        m           s 

12        14        23-534 
22-831 
23-151 

22-953 
24-230 

°i      44     44;92 
44-09 

45-57 
44-77 
44-50 

12         14        23-340 

1     44     44'77 

I        22       32-880 

I    13    33-34 

Groombridge  2283. 

Polaris  (Comes) 
o1  Ursse  Minoris. 

45°' 
45°3 
45°7 
4939 

Meau... 

h       m           s 
15     9     19-326 
19-897 
20-509 
20-140 

2         22        56-56 
56-32 
56-20 
56-19 

5'95 
5828 

59'3 
5968 
6139 

Mean  .  .  . 

h      m         s 
I      22      2-944 

1-433 
0-565 
0-225 
0-534 

I     13     48-42 
48-98 

48-36 

48-01 

48-67 

15     9     19-968 

2        22        56-32 

J  Ursa?  Minoris. 

I          22        I-I4O 

I    13   48-49 

4524 
4526 

Mean  .  .  . 

h         m           s 
18      4     32-226 

32-566 

0                   /                           II 

3     23     11-58 
13-17 

Cephei  51. 

18     4     32-396 

3     23     12-38 

\  Ursse  Minoris. 

54-39 
5916 

5995 
5998 

Mean... 

h       m           s 
6     53     43-541 
43-97° 
43'4'5 
43-584 

2     47     39"85 
39-92 

3975 
40-05 

4532 
4563 
4977 
4982 
4996 
5013 

5'95 
6139 
6219 

6379 
6468 
6497 

Mean  .  .  . 

h       m            s 
19      22      29-401 

30-045 
30764 
28-496 
29-866 
28-631 
29-178 
26-395 
28792 
29-413 
27-652 
28-960 

i     o     43-91 

45-29 
44-05 
44-11 
44-12 
44-28 
44>4 
45-35 
44-16 

44-32 
44-37 
4473 

6     53     43-628 

2     47     39-89 

Groombridge  1119. 

4843 

4977 
5013 

5572 

59'3 
5916 

5995 
6039 
6219 

6379 
6468 

6497 
Mean... 

li       m        s 

7     58     3-5'1 
0-695 
4-396 

z"934 

2-700 

3'54> 
3-03° 
1-079 

4536 
3-14° 
4-3I3 
4736 

0              /                   // 

i     4     1-09 
0-50 
0-78 
0-76 
0-83 
0-72 
0-30 
0-55 

i-33 
0-80 

i-74 
1-29 

19        22        28-966 

i     °     44-4-3 

4688 
4705 
5'59 
53i2 

Mean... 

Bradley  3H7. 

h        ni             s 
23      27      49-274 

48359 
48-306 

47-437 

3     H     38-54 
39''5 
39-38 

3873 

7     58     3-218 

i     4     0*89 

23      27      48-344 

3     H     38-95 

*  On  this  plate  the  images  of  Polaris  a  .1.  its  companion  were  measured  as  one  mass. 
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The  mean  discordances  of  the  results  for   each   plate  from  the  mean  (the  R.A. 
being  reduced  to  arc  of  a  great  circle)  are  : — 


Star. 

Number  of 
Plates. 

Mean  Discordance. 

R.A. 

N.P.D. 

Polaris  

5 

5 
4  ' 

12 

5 
4 

2 
12 

4 

±o';59 
±0-27 
±0-13 
±0-26 

-t-O-22 
±0-15 

zbO'40 

H-H-H-H-H-H-H-H-H- 

ooooooooo. 

•40 
•27 
09 
•32 

•38 

'12 

•80 
'35 

a1  Ursse  Minoris  

Cephei  51  

Groombridge  1  1  19  

Bradley  1672 

Groomhridfe  2283. 

8  Ursai  Minoris   .    .. 

X  Ursae  Minoris 

Bradley  3147  

Mean 

dbO'27 

±o 

•32 

A  further  discussion  of  the  probable  errors  of  places  of  the  stars  deduced  from  the 
photographs  has  been  made  by  comparing  the  separate  results  of  pairs  of  plates  for  a 
limited  number  of  stars.  The  right  ascensions  and  declinations  of  315  stars  between 
72°  and  85°  have  been  deduced,  one  star  at  least  being  taken  on  each  plate  in  these 
zones,  and  the  places  of  each  star  from  its  corresponding  images  on  overlapping  plates 
compared.  The  mean  differences  were  found  to  be  dbO"'37  in  R.A.  and  ±0"'39"in 
declination.  From  this  it  results  that  the  probable  errors  (in  arc  of  a  great  circle) 
of  the  right  ascension  and  declination  of  a  star  deduced  from  the  measures  on  one  plate 
are  ±0"'22  and  ±:0"'23  respectively.  The  probable  errors  corresponding  to  the  mean 
discordances  given  in  the  table  above  are  ±0"'23  and  ±0"'27  in  the  two  elements, 
so  that  taking  both  discussions  together,  the  probable  error  of  the  right  ascension  or 
declination  of  a  star  deduced  from  the  measures  of  one  plate  may  be  taken  as  ±0"'24, 
and  the  probable  error  of  a  catalogue  place  from  the  mean  of  two  plates  as  =hO"'17. 

W.  H.  M.  CHRISTIE. 
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NOTE. 


The  rectangular  co-ordinates  of  the  stars  are  measured  with  reference  to  reseau  lines  on  each  plate, 
which  are  numbered  from  i  to  27  in  direction  of  increasing  R.A.  and  Dec.  respectively,  and  are  5mm 
apart,  representing  5'  very  nearly.  The  centre  of  each  plate  is  at  the  intersection  of  the  lines  numbered  14. 
The  co-ordinates  are  expressed  in  units  of  i  reseau  interval,  and  are  given  to  4  decimals,  the  unit  in  the 
last  place  representing  o"-O3. 

Portions  of  two  plates  covering  the  same  part  of  the  sky  are  measured  together,  and  the  corresponding 
co-ordinates  of  the  same  star  are  printed  in  parallel  columns.  The  limits  of  measurement  are  fixed  so  as  to 
ensure  that  every  part  of  the  sky  is  measured  on  two  photographs  and  two  only,  as  explained  in  the 
Introduction  to  Vol.  I.  The  stars  are  arranged  in  the  order  of  the  x  co-ordinate  for  each  reseau  interval  or 
zone  of  5'. 

Each  reference  number  corresponds  to  a  separate  star.  In  a  few  instances  the  same  star  occurs  twice, 
in  which  case  the  number  given  to  the  star  is  repeated,  and  attention  drawn  to  it  in  the  notes. 

TTor  the  better  determination  of  plate  constants,  reference  stars  are  measured,  although  their  co-ordinates 
are  outside  the  assigned  limits,  provided  they  fall  within  the  reseau  which  covers  65mm  (equivalent  to  65')  from 
the  central  line  in  each  direction.  These  measures  are  given  at  the  end,  a  line  being  drawn  to  separate  them 
from  the  other  measures,  and  the  reference  numbers  being  omitted,  as  the  stars  can  readily  be  identified  by 
the  No.  in  the  Bonn  Durchmusterung,  given  in  the  last  column. 

The  co-ordinates  printed  are  usually  the  means  of  four  measures,  the  6m  and  3™  images  being  each 
measured  in  reversed  positions  of  the  plate.  The  sign  *  denotes  that  the  co-ordinates  depend  on  two 
measures  only,  the  3m  image  being  invisible  or  too  faint  for  measurement.  The  sign  t  denotes  that  three 
measures  were  made,  one  of  the  measurers  considering  the  3m  image  too  faint  for  accurate  measurement. 
The  sign  §  denotes  that  an  image  of  the  star  was  shown  on  the  plate  with  the  subsidiary  20"  exposure. 

The  diameters  printed  are  those  of  the  6m  images,  the  sum  of  the  measures  of  two  measurers  being 
given.  As  the  units  in  which  the  measures  are  made  are  thousandths  of  a  reseau  interval,  the  unit  employed 
in  the  sum  of  the  measures  as  printed  is  0-0005  int.,  representing  o"-i5  ;  thus  26  represents  s"'<). 

m 

A  reference  is  given  to  the  stars  contained  in  the  Bonn  Durctimusterung,  and  the  magnitudes  of  the 
stars'given  in  that  work  are  printed  for  comparison  with  the  measured  diameters. 

The  Plate  number  shows  the  order  in  the  series  of  plates  taken  with  the  Astrographic  Equatorial.  The 
date  of  exposure  (astronomical  reckoning)  is  given  adjoining  the  plate  number. 
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ZONE +  72°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

*. 

y- 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.  A.  oh  om  to  oh  1  2m 

R.A.  oh  of*  to  oh  1  2m—contd. 

Centre      R.A.    oh    om  Dec.  +  72°             R.A.    oh  I2m  Dec.  +  73° 

Centre      R.A.    oh    o™  Dec.  +  72°            R.A.    oh  ii™  Dec.  +73* 

Plate  3660.     1897,  Oct.  4.          Plate  4693.    1899,  Sept.  27. 

Plate  3660.     1897,  Oct.  4.          Plate  4693.     1899,  Sept.  27. 

I 

13 

14-8049 

14-5827 

• 

m. 

46 

44§ 

21-6235 

16-1142 

34§ 

10-5158 

3  '97°5 

7'°      7 

m. 

9'3 

2 

5       i5'9825 

14-6921 

47 

I2§ 

21-9583 

16-4488 

5 

10-8686 

4-2855 

3 

33§     16-3638 

14-8818 

29§ 

5-1962 

3-0250 

48 

33§ 

22-3053 

16-8596 

25§ 

11-2356 

4-6762 

4 

5       16-5012 

14-8088 

49 

7 

22-8913     16-0200 

3* 

117751 

3-8066 

5 

9      16-5013 

14-4407 

5° 

12 

24-6106 

16-9471 

10 

'3-5413 

4-6421 

6 

22§     '7'9475 

14-3011 

IO 

6-7462 

2-3599 

5i 

4 

14-2538 

17-9526 

7 

9      18-2070 

14-9803 

2* 

7-0433 

3-0256 

5* 

3I| 

I5-3723 

17-2080 

'3 

4'3345 

5-4024 

8 

6       18-5817 

'47354 

53 

4 

16-4819 

17-8564 

9 

4      18-6444 

14-2169 

54 

26§ 

16-6388 

17-6464 

'9 

5-6208 

5-7708 

10 

16       19-5356 

14-9333 

6t 

8-3680         2-9054 

55 

42§ 

'7"3'34 

17-2985 

Ml 

6-2775 

5-3859 

72        3 

9-2 

ii 

8       21-6576     14-2121 

2* 

10-4475      !       2-07IO 

56 

i8§ 

19-2370 

17-1228 

IO 

8-1895 

5-1082 

12 

42§     217229  !  14-1  163 

28§ 

IO-5065 

1-9700 

71        8 

9-2 

57 

4 

19-7610 

17-5408 

'3 

6      22-4410    14-0738 

58 

6 

20-1325 

17-2050 

H 

Q 

23-4129      14-8495 

3* 

12-2337 

2-6093 

59 

7 

20-41  '9 

17-7073 

3* 

9-3936 

5-6259 

"5 

7 

23-6834      147851 

2* 

I2-4998 

2-5276 

60 

I7| 

21-5115 

17-9478 

II        10-5014 

5-8074 

16 

6 

24-2917      14-2588 

61 

6 

22-4983 

17-0653 

3* 

11-4382 

4-8726 

'7 

5 

24-7363      14-5526 

62 

23§ 

22-5593 

177527 

1  8] 

""5379 

5'5553 

18 

'5§ 

24-8293      14-0268 

4* 

I3-6003             I7I52 

63 

9 

22-9136 

17-2592 

4* 

11-8663 

5-0446 

19 

8 

25-1796      14-3340 

64 

52§ 

24-6647 

17-4486 

3?§ 

13-6225 

5-1360 

72      13 

9"3 

20 

8 

14-5916      15-9598 

4* 

3-4862 

4-201  1 

65 

4 

14-6349 

18-8890 

21 

10 

15-0915      15-9298 

66 

4 

147928 

18-6121 

22 

12 

15-2748      15-4054 

67 

6 

15-3904 

18-6226 

23 

5 

15-6804      15-7328 

68 

'3§ 

15-6589 

18-4854 

7 

4-6889 

6-6629 

24 

*7§ 

i67377     '5'5°34 

«9 

5-603I             3-6256 

69 

3 

16-2547 

18-2896 

25 

5 

18-5814    15-4174 

70 

12 

16-7991 

18-4723 

6 

5-8260 

6-5866 

26 

4 

18-9401     15-2805 

7i 

12 

17-5408 

18-0188 

4* 

6-5403 

6-0956 

27 

46§ 

19-5366 

15-7283 

38§ 

8-4097            3-6966 

7i        4 

9'5 

72 

6 

17-6239 

18-6810 

28 

ii 

19-7605 

15-5657 

4* 

8-6248             3'5225 

73 

IO 

17-9800 

18-8793 

4 

7-0275 

6-9282 

Z9 

i7§ 

22-0848 

'57494 

1  1 

IO-9570     .       3-5823 

74 

4 

18-2486 

18-3467 

30 

5 

22-5868 

15-6405 

75 

26§ 

18-2756 

18-9790 

22§ 

7-3284 

7-0143 

3i 

i8§ 

22-7801 

15-2482 

7 

II-6227 

3-0430 

76 

7 

19-01  15 

18-5792 

3* 

8-0403 

6-5756 

32 

15 

23-1919 

'S-JSSi 

4t 

I2-O5O4 

3-3256 

77 

6 

19-0448 

'8-4775 

2* 

8-0703 

6-4721 

33 

z8§ 

24-5617 

15-8234 

22§ 

13-4313 

3-5203 

78 

13 

19-2316 

18-4890 

5 

8-2562 

6-4719 

34 

4 

14-4214 

16-0765 

79 

4 

19-3716 

18-3363 

35 

6 

15-7016 

16-4958 

80 

6 

19-9548     18-0773 

3* 

8-9573 

6-0206 

36 

76§ 

I57390 

16-6499 

6i§ 

4-6670 

4-8234 

71  1250 

7-8 

Si 

ii 

20-2869     18-1746 

5 

9-2936 

6-1010 

37 

5 

16-1812 

16-7949 

82 

4 

20-3632 

18-0370 

38 

6 

16-2821 

16-1662 

83 

4 

21-1570 

18-2168 

2* 

10-1603 

6-0951 

39 

9 

16-6232 

16-3123 

84 

6 

22-6151     18-2072 

2* 

1  1-6200 

6-oo8i 

40 

17 

18-8356 

16-6689 

8 

77627            4-6769 

85 

5     j  22-6189    18-6823 

2* 

11-6490 

6-4773 

4' 

3 

19-0548 

16-7136 

86 

5     1  23-2430    18-0360 

2* 

12-2377 

5-8042 

42 

5 

19-3087 

16-4430 

2* 

8-2221     ;      4-4251 

87 

7     114-1630    19-3137 

43 

13 

19-5139 

16-6417 

5t 

8-4376         4-6107 

88 

17     .  14-5793     i9'9565 

'4 

3-6912 

8-1901 

44 

9 

21-5713 

16-2370 

3* 

10-4718 

4-0956 

89 

10     ,15-1737     19-3796 

4* 

4-2519 

7-5833 

45 

10 

21-5852 

16-0685 

2* 

10-4735 

3-9291 

90 

4       16-1809 

19-0472 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64«'7  at  Dec.  +  72"  and  68«'4  at  Dec.  +  73". 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E   +   72°. 


B.D. 

No 

Diuni. 

B.D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

x.                      y. 

Diam. 

X. 

V- 

No. 

Hag. 

R.A.  oh  om  to  oh  i2m  —  contd. 

R.A.  oh  om  to  oh  i2m  —  contd. 

Centre      R.A.    o1*    om  Dec.  +  72°             R.A.    oh  12™  Dec.  +73° 

Centre     R.A.    oh    om  Dec.  +  72°            R.A.    oh  i2m  Dec.  +  73° 

Plate  3660.    1897,  Oct.  4.          Plate  4693.    1899,  Sept.  27. 

Plate  3660.    1897,  Oct.  4.          Plate  4693.     1899,  Sept.  27. 

o 

•a. 

o                    m- 

91 

5 

16-6176 

I9-2354 

149 

28 

21-5671 

23-8420 

15 

10-8772 

•6907 

92 

4 

16-6612 

19-6347 

150 

25         22-1155 

Z3-3259 

12 

11-3976 

•1450 

93 

49§ 

17-1145 

'9-5933 

38§ 

6'2OI2 

7-6868 

72            I 

9-0 

19         22-7849 

23-0790 

9 

12-0513 

0-8632 

94 

4 

18-4324 

19-6478 

152 

7       23-2240 

23-2559 

5 

12-4977        -0158 

95 

1  1 

18-7034 

19-6485 

5 

7-7905 

7-6565 

'53 

8       23-2683 

23-6685 

4 

12-5669        -4253 

96 

7 

20-5144 

i9"74'7 

i54 

6*    23-4018 

23-1957 

3t 

12-6751      0-9457 

97 

1  1 

21-1269 

I9-7955 

6 

IO-2I87 

7-6725 

i55 

72§   ,  23-8857 

23-6495 

47§ 

13-1818         '3712 

72         12 

8-5 

98 

12 

22-1363 

19-6392 

8 

11-2181 

7-4629 

156 

9*    24-1978 

23-8128 

5 

13-5004        -5195 

99 

6 

22-4090 

19-534° 

3 

11-4843 

7-3435 

i57 

7*  i  24-264.8 

23-8159 

4t 

13-5719         "5l88 

IOO 

42§ 

22-4254 

19-2420 

32§ 

11-4861 

7-0490 

72         I  I 

9'5 

158 

19      24-6569 

23-5964 

1  1 

13-9503        '2757 

101 

12 

15-5410 

20-4886 

7 

4-6789 

8-6695 

i59 

6     i  15-0505 

24-4489 

102 

7 

16-4131 

20-3710 

3* 

5-5446 

8-5046 

1  60 

35§   :  15-1652 

24-7126 

i9§ 

4-5315     12-9070 

103 

5      17-6079    20-7946 

2* 

6-7608 

8-8611 

161 

13       15-6338 

24-7449 

6* 

5-0008     12-9156 

104 

10      18-6025     20-9900 

4 

7-7624 

9-0035 

162 

5       16-1313 

24-0527 

3* 

5-4601     12-1977 

105 

6       19-0292 

20-3085 

163 

4*     16-4283 

24-5189 

3* 

5-7848     12-6456 

I  06 

4      19-2796 

20-6050 

164 

22§     16-7;  53 

24-3030 

15 

6*0990     12-4124 

107 

1  1 

19-3973 

20-1798 

4 

8-5128 

8-1512 

165 

9      17-8046 

24-8422 

4 

7-1775 

12-8941 

I  08 

1  81 

19-6565 

20-7399 

1  1 

8-8019 

8-6953 

166 

5*     17-8793 

24-7973 

2* 

7-2503 

12-8465 

log 

30§ 

19-6899 

20-9595 

2I§ 

8-8459 

8-9I35 

167 

9      18-1041 

24-0563 

4 

7-4337 

12*0925 

I  10 

12 

23-6051 

20-6781 

6 

12-7400 

8-4180 

168 

13       18-1908 

24-6793 

7 

7-5538 

127073 

III 

4. 

14-4880 

21-2232 

169 

6       19-3866 

24-2884 

3t 

8-7281 

12-2565 

I  12 

15-7497 

21-8786 

64§ 

4-9613 

10-0450 

72   1140 

8-0 

170 

52§     21-6381 

24-1824 

10-9678 

12-0268 

72      10 

8-5 

I  13 

6 

18-1755 

21-8393 

3* 

7-3825 

9-8756 

* 

171 

8       14-2513 

25-1116 

114 

i6§ 

18-4215 

21-1474 

7 

7'59°4 

9-1715 

172 

9 

14-3221 

25-3I95 

5* 

3-7278     13-5581 

"5 

«5§ 

19-3875 

21-2578 

7 

8-5608 

9-2271 

173 

5* 

14-6704 

25-6220 

3* 

4-0897 

13-8426 

116 

IO 

19-4213 

21-6715 

5 

8-6162 

9-6381 

'74 

H-7336 

25-4633 

]9§ 

4-1440 

13-6781 

H7 

17 

1961  15 

21-6954 

7 

8-8087 

9-6533 

175 

13 

17-6160 

25-0230 

8 

6-9975 

13-0860 

118 

6 

20-8469 

21-1797 

4t 

10-0131 

9-0701 

176 

29§ 

l8'O2IO 

25-1800 

23§ 

7-4113 

13-2207! 

H9 

24§ 

21-4042 

21-6908 

17 

10-5992 

9-5508 

177 

3J§ 

18-0325 

25-2006 

i8§ 

7-4250 

'3-2373( 

72        4 

9'5 

1  20 

3 

22-7222 

21-7366 

178 

6 

18-3079 

25-2016 

4t 

7-6999 

13-2255 

121 

26 

23-6231 

21-4744 

ii 

12-8014 

9-2150 

179 

1  5§ 

20-1614 

25  1396 

6 

9-5477 

13-0630 

122 

5* 

24-0334 

21-4576 

3* 

13-2088 

9-1746 

1  80 

6* 

21-2553 

25-8456 

123 

9 

14-61  12 

227123 

4* 

3-8720 

10-9416 

181 

6* 

21-2576 

257799 

4* 

10-6703 

13-6404 

124 

7 

I5-II25 

22-8747 

4* 

4-3803 

11-0756 

182 

53§ 

21-4618 

25"°4I3 

3o§ 

10-8387 

12-8932 

72       9 

9'4 

125 

4 

15-5640 

22-5784 

183 

IO 

21-5005 

25-1442 

6 

10-8820 

12-9933 

126 

IO 

157027 

22-6752 

4 

4-9623 

10-8434 

184 

2l§ 

22-7657 

25-4445 

9 

12-1628 

13-2264 

127 

4 

15-5819 

22-8459 

185 

iot 

23-0537 

25-2948 

5 

12-4400 

13-0593 

128 

1  1 

16-1867 

22  0250 

5 

5-4098 

10-1663 

186 

8* 

24-1901 

25-9986 

4 

13-6127 

13-7032 

I29 

6 

16-8618 

22-OI65 

2* 

6-0773 

10-1237 

187 

17 

24-2030 

25-4299 

6 

I3-5943 

130 

45§ 

17-2055 

22-6360 

38§ 

6-4594 

10*7228 

72           2 

9-0 

1  88 

5* 

24-2549 

25-0031 

4 

13-6192 

12-7044 

131 

12 

17-5103 

22-5390 

5. 

67569 

io-6o86 

189 

6t 

23-1143 

26-1214 

5 

12-5450 

13-8810 

132 

5 

18-1023 

22-66I4 

3* 

7-3555 

10-6992 

190 

15 

23-9361 

26-1050 

6 

13-3657 

13-8215 

133 

10 

18-5048 

22-7I57 

4 

7-7600 

10-7329 

134 

4 

187914 

22-1676 

82§ 

i  -6400 

97845 

72  1133 

7-0 

135 

3'S 

20-7536 

22-8882 

i9§ 

10-0125 

10-7822 

72        8 

9'4 

io6§ 

25-4893 

19-0313 

72    15 

7-0 

I36 

38§ 

21-1408 

22-4858 

2I§ 

10-3792     10-3576 

9o§ 

26-2968 

21-1943 

72    17 

137 

4* 

23-3603 

22-1739 

2* 

12-5704      9-9140 

25-9740 

23-9865 

72      16 

9"o 

I38 

4* 

23-8344 

22-7691 

2* 

13-0823 

10-4956 

139 

140 

4 
1  1 

14-2403 
14-691  1 

23-6427 

R.A.  oh  i2m  to  oh  24m 

141 

24§ 

15-2605 

23-8557 

i6§ 

4-58I3 

12-0473 

Centre      R.A.    oh  24™  Dec.  +  72°            R.A.    oh  i2m  Dec.  +  73* 

142 

6 

I5-5259 

237595 

2* 

4-8437 

11-9381 

Plate  2924.    1895,  Oct.  1  8.         Plate  4693.     1899,  Sept.  27. 

H3 

13 

15-5613 

23-5180 

7 

4-8650 

•6920 

o 

m. 

144 

6 

16-6251 

23-6946 

3* 

S'9353 

•8103 

191 

6 

6-0113 

14-5801 

H5 

IO 

18-1010 

23-6698 

4 

7-4080 

•7075 

192 

7 

3-6511  i  15-8503 

4* 

14-6065 

3-573I 

146 

8 

18-7630 

'•37273 

4t 

8-0720 

•7270 

193 

18 

5-1061    15-3324 

15 

16-0823 

3-1232 

H7 

23§ 

19-2570 

23-5848 

12 

8-5584 

•5585 

194 

6 

6-0654 

15-4007 

4* 

17-0370 

3-2353 

148 

16 

19-9773 

23-4144 

7 

9-2682 

'3497 

195 

21§ 

6-2347 

15-7164 

20 

17-1930 

3-5571 

196 

6 

6-6018     15-9551 

5 

17-5485 

3-8145 

No.  1  80.     The  3m  image  of  this  star  was  not  measured  because  it  coincides  with 

the  6m  image  of  No.  181. 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64"7  at  Dec.  +  72°  and  68''4  at  Dec.  +  73°. 

GREENWICH  ASTKOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E   +   72°. 


Vr» 

Di&in. 

Diftiii 

B.  D. 

JfO. 

Pi  sin 

Diftiu. 

B.  D. 

.>  0. 

y- 

y~ 

So. 

Mag. 

y. 

•t 

y- 

So. 

Hag. 

R.A.  oh  i2m  to  oh  24™  —  contd. 

R.A.  oh  i2m  to  oh  24™  —  contd. 

Centre      R.A.    oh  14"  Dec.  +  72°              R.A.    oh  izm  Dec.  +  73" 

Centre     R.A.    oh  24™  Dec.  +72°           R.A.    o*  12"  Dec.  +  73° 

Plate  2924.     1895 

,  Oct.  1  8.         Plate  4693.     1899,  Sept.  27. 

Plate  2924.     1895 

Oct.  18.        Plate  4693.    1899,  Sept.  27. 

o 

m. 

1 

m. 

I97 

9 

7-2470 

15-2489 

6f     18-2286       3-1365 

256 

8       13-0906 

20-3774 

4* 

23-8256 

8-5284 

198 

4 

8-5728 

15-1053 

257 

3       I3-4332 

20-9481 

199 

25§       9-6828 

"5-4959 

38§     20-6470       3-4953 

7i      14      9'5 

258 

58§      4-7404 

21-0207 

571 

i5'4529 

87879 

72         17 

7'2 

ZOO 

6      :    9-9106 

1  5-1666 

4*     20-8890 

3-'768 

259 

5        9-6629 

21-4102 

3* 

20-3542 

9-4062 

201 

6 

12-2654 

15-7317 

200 

4 

10-3775 

217414 

202 

1  1 

577H 

16-2088 

5* 

167051 

4-0293 

26l 

4 

11-3205 

21-3514 

203 

8 

5-8251 

16-8758 

5* 

167306 

4-6977 

262 

12 

12-1692 

21-6790 

7 

22-8441 

97897 

204 

4 

7-5I97 

16-1  192 

263 

5 

i3-4*57 

21-0195 

20, 

5 

77648 

16-4044 

3t 

186888 

4-3168 

264 

2 

'3-4275 

2  1  -007  5 

2O6 

4 

7-6988 

16-5813 

3*     18-6140      4-4883 

265 

16 

13-8633 

21-2793 

I*t 

24-557I 

9-4661 

207 

20§ 

7-8187 

16-9818 

'7      187155      4-8966 

266 

13 

3-6791 

22-3681 

10 

14-3316 

10-1862 

208 

6 

8-6153 

16-9050 

6 

19-5141       4-8561 

267 

17 

3-8745 

22-1854 

'4 

'4'534' 

9'9'37 

209 

5 

10-0850 

16-0672 

268 

7 

4-3754 

22-1215 

5 

15-0395 

9-8724 

2IO 

4 

11-8823 

16-8049 

269 

21             57274 

22-9328 

18 

16-3519 

107448 

21  I 

12 

12-0410 

16-7731 

7 

22-9418 

4-8839 

270 

14            6-3850 

22-7080 

8 

17-0205 

10-5506 

212 

6 

12-2361 

16-4565 

3* 

23-1567 

4-5707 

271 

6 

6-4150 

22-4190 

4       17-0628 

10-4629 

2I3 

4 

3'4'52 

'7-3074 

3* 

14-3017 

5-0178 

272 

12 

6-8933 

22-6106 

7 

I7-5331 

10-4774 

214 

i6§ 

46545 

17-1776 

12 

15  5461 

4-945I 

273 

38§ 

7-3300 

22-3649 

36§ 

I7'9795 

10-2518 

72         '9 

8-6 

21  5 

3t 

5'1257 

•7-336i 

4* 

16-0066 

5"i274 

274 

6 

8-5785 

22-2500 

4 

19-2312 

10-1946 

216 

«9§ 

6-0614 

17-8006 

'9 

16-9210 

3-6342 

275 

7 

9-5896 

22-3687 

20-2373 

io-3573 

217 

13 

6-9878 

17-4107 

1  1 

17-8695 

5-2870 

276 

6        9'934> 

22-9588 

4* 

20-5507 

10-9663 

218 

5 

8-2515 

17-8173 

*77 

4       10-0075 

22-0900 

219 

•9 

9-2400 

I7-8477 

17 

20-0967 

5-8230 

278 

13 

10-4316 

227667 

7 

2  I  '0606 

107948 

220 

6 

10-9448 

17*1080 

4t  :  21-8307 

5-2267 

279 

22§  ;  10-5631 

22-6548 

22§ 

21-1959 

10-6891 

221 

10 

117756 

17-1294 

6 

22-6659 

5-2249 

280 

5 

11-8043 

22-3455 

222 

4 

12-4737 

'77575 

28l 

15 

1  1*8906 

22-1204 

10     :  22-5490     10-2149 

223 

66g 

3-7201 

18-9512 

67§ 

14-5312 

6-6741 

72      15 

7-0 

282 

23§ 

'3-4952 

22-8850 

3o§     24-1  150  j  1  1-0563 

72        27 

9'4 

224 

5 

4-1013 

18-1567 

4 

14-9508 

5-8966 

283 

6       13-6170 

22-4683 

3*    24-2540 

10-6446 

225 

6 

4-2304 

18-1073 

5 

15-0800 

5-8528 

284 

*4§     '3'9  '79 

22-6007 

32§   !24'55'4 

10-7901 

72        28 

9'5 

226 

4 

4-5944 

18-4790 

3 

15-4244      6-2426 

285 

6*      3-5450 

23'55'5 

5     i'4'1393 

•2658 

227 

5 

S'37'9 

18-8607 

4 

16-1855 

6-6588 

286 

5*  !    4-0310 

23-8048 

4        14-6148 

'5393 

228 

'3 

lO'I  1OO 

18-1969 

10 

20-9498 

6-2146 

287 

43§       4-6985 

23-8308 

4°§      15-2831 

'5943 

72      16 

9-0 

229 

7 

10-6956 

18-8825 

5 

21-5006      6-9286 

288 

6         6-6253 

23-3605 

5 

17-2296 

•2141 

230 

6      10-8236 

18-3168 

289 

5*      7-2041 

23-6199- 

4 

I7-79I6 

•5001 

231 

«9§     '3'4472 

18-8777 

21               24-2552      :        7-0495 

290 

4* 

7-2233 

23-8066 

3 

17-8078         -6868 

232 

i9§     13-7125 

18-2988 

20          24-5453 

6-4831 

291 

8         7-2397 

23-9390 

6 

17-8183 

•8206 

233 

10 

87254 

19-4959 

8 

19-5060 

7-4484 

292 

35§  !    8'4595 

23-1584 

27§     19-0703 

•0966 

72      20 

9'3 

234 

4 

9-1139 

19-9498 

3* 

19-8732 

7-9184 

293 

19        8-4660 

23-1798 

17       19-0765        -1777 

235 

5 

9-3553 

19-5807 

4 

20-1294 

7-5657 

294 

4-t     '07352 

23'9'93 

4*    21-3106        -9643 

236 

30§ 

9"5367 

19-1781 

33§ 

20-3315      7-1682 

72         21 

9'5 

295 

13       11-4040 

23-1338 

22-0150        -2066 

237 

17 

9-7156 

19-1771 

16 

20-5099 

7-1/83 

296 

32§ 

127247 

237979 

368     23-3029        '9296 

72      26 

9'3 

238 

4 

9-8762 

19-0992 

3* 

20-6714 

7-1068 

297 

17 

12-8005 

23-3643 

'5       23-3985       '-5009 

239 

9 

10-0747 

19-7511 

6 

20-8427 

77656 

298 

18 

13-4687 

23-0285 

14      24-0820       1-1985 

240 

10 

10-1154 

'9'95'3 

6      20-8735 

7-9680 

299 

6*      4-4641 

24'973  ' 

6      I4-9993     12-7244 

24i 

15 

11-8413 

'  9'°4  5  5 

15       22-6390 

7-I433 

3OO 

4* 

6-1259 

24-9186 

4       16-6564     12-7491 

242 

5 

12-4047 

19-0408 

4*     23-1996      7-1668 

301 

8 

9.7390 

24'3455 

5       20-2937  i  12-3429 

243 

10 

13-5034 

19-8317 

5*  !  24-2650 

8-0037 

302 

'9 

10-3141 

24-3016 

16      20-8703     12-3240 

2  44 

4* 

4-6542 

20-1435 

4* 

15-4079 

7-9088 

303 

16 

10-3692 

24-1352 

ii       20-9328     12-1601 

*45 

18 

5-1294 

20-5484 

'5 

15-8648 

8-3356 

304 

23 

11-0365 

24-5761 

21           21-5802        12*6295 

246 

4 

5-0278 

20-2137 

3t 

15-7777 

7-9998 

305 

24§ 

n'3'37 

24-1707 

23§     ^1-8746  '  12-2399 

72      24 

9  '4 

247 

'9 

6-8628 

20-6186 

14       17-5926 

8-4847 

306 

10 

12-0865 

24-7208 

9      22-6227     12-8231 

248 

9 

7-5698 

20-1965 

6     '  18-3206 

8-0959 

307 

17 

12-4563 

24'5553 

'3 

22-9998     12-6776 

'49 

8 

9-6152 

20-9168 

6 

20-3293 

8-9094 

308 

5 

13-1830 

24-2067 

250 

5 

10-1134 

20-3471 

309 

'5 

5-1687 

25-9618 

1  1 

15-6536 

13-7423 

251 

16 

"•.2755 

20-9813 

12 

21-9878 

9'°497 

310 

7 

5-8351 

25-6725 

6 

16-3320     13-4871 

252 

20§ 

12-0431 

20-4037 

21 

22-7801       8-5083 

311 

6 

67115 

25-7263 

5 

17-2041     13-5808 

253 

15 

12-0607 

20-8584 

16      22-7736      8-9653 

3I2 

10 

7-0891 

25-6232 

7 

17-5881     13-4965 

254 

4       I2'3'49 

20-3260 

4*    23-0550      8-4432 

3'3 

4* 

9-0278 

25-4345 

3     j  '9'5364     '3-397I 

255 

6 

12-6558 

20-6941 

4* 

23-37S5  j    8-8259 

3'4 

16 

9-4984 

25-6039 

ii       19-9970     13-5872 

i  rtstau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64'"7  at  Dec.  +  72°,  and  68i-4  at  Dec.  +  73°. 
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GREENWICH  ASTEOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE    +    72°. 


Wrt 

B.  D. 

Wn 

B.  D. 

PtQ. 

nun  u. 

X. 

y- 

X. 

y- 

Bfo. 

Mag. 

->  O. 

I  ']  ;UM  . 

X. 

a- 

X, 

No. 

Mag. 

R.A.  oh  i2m  to  oh  24™  —  contd. 

R.A.  oh  24m  to  oh  36™  —  contd. 

Centre   R.A.  oh  24™  Dec.  -f  72°     R.A.  oh  1  2™  Dec.  +  7  3* 

Centre   R.A.  oh  24*--  Dec.  +72°     R.A.  oh  $(>™-  Dec.  +  73° 

Plate  2924.  1895,  Oct.  18.    Plate  4693.  1899,81^1.27. 

Plate  2924.  1895,  Oct.  1  8.    Plate  3284.  1896,001.23. 

o 

m. 

m. 

3'5 

3* 

10*3741  25-8981 

3t 

20*8589 

13-9260 

365 

6 

17-6378 

18*1  104 

4 

6*5876 

6-1265 

316 

4* 

10*4063 

25*0497 

3* 

20*9275 

13-0763 

366 

5 

'8-2435 

18*3788 

6 

7-2049 

6*3606 

3'7 

33§ 

10-6857 

25*0455 

24§ 

21*2100 

13-0848 

72    22 

9'4 

367 

'4 

19-1947 

18-1615 

9 

8*1404 

6*0920 

3'8 

4'§ 

1  1-1616 

25*0881 

39§ 

2I*68l7 

13*1480 

72    23    9'I 

368 

i8§ 

20-1991 

18*1207 

,8§ 

9-1448 

5-9958 

3'9 

6   11*6629 

25*2597 

6   22-1748 

13-3422 

369 

13   20*2189 

18*8264 

10 

9-1995 

6  7002 

320 

23§ 

12*2363 

25*3619 

i8§ 

22*7436 

13-47I9 

37° 

89^  20*9186 

18-2567 

75§ 

9-8685 

6-0924 

72   35 

6-7 

321 

4t 

13-1313 

25-6135 

3* 

23-6252 

13-7649 

37' 

H 

21*0023 

18*3253 

9 

9-9548 

6-1564 

322 

5 

13-9780 

25-4669 

4*  24*4788 

13*6568 

372 

6 

21-3179 

18-9993 

5 

10*3080 

6-8115 

323 

8* 

3*6418  26-0125 

5   14*1291 

137261 

373 

19   22*6740 

18*3048 

'5 

1  1*6220 

6*0445 

324 

4   15-1277 

I3-9535 

374 

5 

14*9016 

19*8657 

5* 

3*9482 

8-0257 

325 

5* 

5*6039  26-1331 

4   16-0799 

I3-9383 

375 

'4 

15*0821 

19*0824 

12 

4-0879 

7*2362 

376 

'7 

16*5257 

19*6098 

'5 

5-5572 

7*6824 

72   31 

9-5 

80$  25*5194 

1-9708 

71    19 

8*5 

377 

3 

'6*1577 

19*6081 

4* 

5*1902 

7*7013 

44§  24-9298 

13-3950 

72    29 

8-9 

378 

33§ 

16-8673 

19*8702 

3°§ 

5*9108 

7'9243 

72   32 

9'3 

66§ 

2*5887  23  7043 

72    12    8-5 

379 

4 

'8-5335 

19*8275 

3* 

7*5720 

7-7895 

380 

24§ 

18-5195 

19-2777 

25J5 

7-5275 

7*2427 

RA  ^-th  n  A  in  *•-  r\  *~\u  *•*  /-\in 

381 

4 

19-6603 

I9*I  121 

3* 

8*6599 

7*0147 

.A.  O  24   to  O  jO 

382 

1  1 

217481 

19-2872 

6 

10-7513 

7*0763 

Centre   R.A.  oh  24m  Dec.  +  72"     R.A.  oh  36m  Dec.  +  73° 

383 

4 

22-1881 

19-6424 

5 

11*2097 

7-4096 

Plate  2924.  1895,  Oct.  18.    Plate  3284.  1896,001.23. 

384 

6 

14*0590 

20*0886 

6 

3-1231 

8*2947 

m. 

385 

'5 

I5-4323 

20-5854 

1  1 

4-5186 

8"7  '59 

326 

1  1 

14-6934 

14*9463 

9t 

3-4743 

3*1278 

386 

10 

15-607- 

20-0296 

8 

4*6620 

8*1514 

327 

7 

16*9014 

14*6923 

6* 

5-6634 

2-7477 

387 

4 

16*0546 

20-8482 

4 

5-1536 

8-9473 

328 

12 

17-7892 

'4'595' 

ii 

6-5490 

2*6088 

388 

7 

17*5623 

20*2991 

5 

6-6295 

8-3149 

329 

4 

18-3488 

14*7806 

4* 

7*Il67 

2*7654 

389 

20§ 

17*7314 

20*7880 

'7§   6*8227 

8-7941 

33° 

8 

20-2371 

H'9553 

5 

9*0088 

2*8353 

39° 

3* 

18*3120 

20*7363 

5*   7*4029 

8-7109 

33' 

10 

20-8627 

14-2413 

5t 

9-5950 

2*0882 

39' 

'5§ 

I9-8437 

20*8732 

12      8*9390 

87653 

332 

8 

22*0993 

14-1875 

5* 

IO-8282 

1*9668 

392 

4 

20*6424 

20*7626 

4    9-7290 

8*6094 

333 

5 

22*9045 

H'5436 

ft 

I  1*6500 

2*2802 

393 

4* 

16*8291 

21*0048 

4*   5-9364 

9*0628 

334 

1  1 

16*0577 

1  5*3643 

7 

4-8609 

3-47I2 

394 

4* 

'7-5595 

21-5258 

3t   67309 

9*5380 

335 

8 

18-4223 

'5'i°53 

6 

7-2075 

3*0832 

395 

22§ 

17-9688 

21*4854 

20;} 

7*0995 

9-4/68 

72   33 

9'5 

336 

9 

19-1003 

15-2358 

6 

7*801  1 

3*1799 

396 

5 

18-0388 

21*6848 

4 

7-1808 

9*6729 

337 

4* 

21  6092 

15*5170 

3* 

10*4122 

3-3183 

397 

1  1 

19*8836 

21-5997 

8    9-0168 

9*4862 

338 

6 

2I*8292   I5-5955 

6 

10-6341 

3-3850 

398 

6 

20*8798 

2I*2O37 

4*   9*9876 

9-0368 

339 

4 

25*0390 

15*5624 

4* 

I3'8375 

3-1812 

399 

'5 

21-3563 

21-3857 

1  1 

10*4743 

9-1937 

34° 

4 

14-4765 

16*8401 

4* 

3-3615 

5-0287 

400 

6 

21*6572 

21*3439 

4 

10*7710   9-1370 

34' 

6 

15-0492 

16*1  141 

5* 

3-8924 

4-2756 

401 

'5 

21*9138 

21*8515 

1  1 

11-0577  :  9*6315 

34Z 

5 

I5*5290 

16*2213 

402 

8 

21-9488 

21*021  1 

6 

11-0462  !  8*7966 

343 

42§ 

l8*378l 

16-4257 

33§ 

7-2316 

4-4028 

71    23 

9*0 

403 

7 

22*5576 

21  4083 

4> 

1  1*6752 

9'-525 

344 

4t 

19-0466 

16*3470 

4* 

7-9004 

4-2881 

404 

25§ 

23-3455 

2I*2I2O 

12*4519 

8-9130 

345 

6 

19-3960 

16*3864 

5 

8*2489 

4-3°78 

4°  5 

7 

24*5003 

21-9178 

6b 

13*6411 

9-5510 

346 

5 

20-8317 

16*3926 

4* 

9-6807 

4-2368 

406 

4 

14*9418 

22*7I  12 

347 

i8§ 

217637 

16-6144 

i8§ 

10*6235 

4-4064 

71    27 

9'5 

407 

10 

16-81  19 

22*5380 

6t 

6*0002 

10-5904 

348 

5 

23-4528 

16*7917 

6 

12-3207 

4-4943 

408 

8 

17*1936 

22-8(64 

6 

6*3969  10*8502 

349 

22§ 

I5'8l37 

'7-8339 

24 

4*7500 

5-9501 

409 

5t 

17*2362 

22-78O2 

4* 

6*4370 

10-8080 

35° 

4 

I7-I2I8 

17-3082 

4* 

6*0244 

5-355° 

* 

410 

1  1 

19*8564 

22*0966 

7 

9*0175 

9-9858 

35' 

9 

17-6671 

17-9358 

6 

6-6045 

5-9508 

4" 

7 

22*1890 

22*7568 

7 

1  1*3805 

10-5  190 

352 

5 

19-2826 

'7'4338 

4t 

8*1897 

5-3596 

412 

12 

22-8530 

22*092*0 

8 

12*0068 

9-8162 

353 

4 

19-4880 

17-0360 

5 

8*3744 

4-9516 

4'3 

5 

I4-I43' 

23*6735 

5* 

3-3983 

11*8691 

354 

5 

19-8417 

17*5088 

4t 

8-7508 

5-4048 

4'4 

7 

14-4234 

23-8103 

5 

3-6859 

"'9935 

355 

9 

20-3988 

17*9224 

6 

9-3298 

5-7885 

4'5 

7 

14*7333  23-9888 

356 

4 

20-6205 

17-0460 

5* 

9*5064 

4-9058 

416 

18 

14*7570  23-7858 

n* 

4*0164 

1  1*9508 

357 

18 

23-3363 

17-7578 

16 

12-2546 

4'7 

'4 

14*8602  23*6557 

8 

4*1  1  19 

1-8149 

358 

12 

23-6454 

17*3601 

9 

'2-5433 

5-0496 

418 

1  1 

15*4892  23*1362 

7 

4*7110 

1-2597 

359 

48§ 

24-4282 

17*2135 

37§ 

4*8614 

71    29 

9*0 

4'9 

4 

16-7305  |  23*4152 

4t 

5-9698 

1*4699 

360 

10 

I4-I  163 

18-7615 

5 

3-1071 

6-9698 

420 

3* 

18*3298  23*3792 

5 

7-5612 

1-3499 

361 

9 

15-8527 

18*7408 

7 

4-8386 

6-8554 

421 

4* 

18*7368  |  23-8848 

4* 

7*9939 

1-8352 

362 

4 

16*8722 

18-4646 

422 

3'§ 

19*4963  23*0148 

8*7042 

0*9218 

72   34 

9'5 

363 

7 

17*00l8 

18-5459 

6 

5'97'5 

6*5946 

423 

6 

20*0275  Z3'24°' 

5 

9-2484 

1*1  192 

364 

i8§ 

I7-3452  !  18-6738 

I9§ 

6-32  16 

6-7042 

424 

S* 

21*4689  23*8368 

5 

10*721  1 

1-6343 

i  r&seau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64S*7  at  Dec.  +  72°,  ami  683>4  at  Dec.  +  73°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE    +    72°. 


B.  D. 

Vrt 

"Hi  am 

B.  D. 

Xu. 

Diaiii 

X. 

y- 

Dlam. 

X. 

.V- 

So. 

Mag. 

->  O. 

UlmOl. 

X* 

y- 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  o11  24™  to  oh  36m  —  contd. 

R.A.  oh  36"°  to  oh  4&m—  contd. 

Centre      R.A. 

Oh  24m  Dec.  .4,  7±°            R.  A.    oh  36™  Dec.  -f-  73° 

Centre      R.A.    oh  48™  Dec.  -4-  72°            R.A.    oh  36m  Dec.  +  73° 

Plate 

2924.     1895 

,  Oct.  1  8.         Plate  3284.     1896,  Oct.  23. 

Plate  4600.     1899,  Aug.  9.           Plate  3284    1896,  Oct.  13. 

• 

m. 

o 

m. 

425 

5       12-2315 

11-1431 

474 

4 

8-0968 

217405 

4t 

18-8093 

9-5949 

426 

'4 

23-0772 

23-0876 

1  1       12-2865 

10-7990 

475 

4* 

9-8789    21-9973 

4* 

20-5802 

21 

24-0540 

23-0138 

i6§     13-2587 

10-6834 

476 

6 

11-4719    21-4847 

5* 

22-1936 

9-4963 

428 

I  - 

14-3120 

24-2714 

13        3-6001 

12-4589 

477 

18 

11-5865     21-2586 

16      22-3169 

9-2759 

429 

24§ 

14-8456 

24-4193 

i7§ 

4-I393 

12-5789 

478      28§ 

4-6825     22-8481 

2°§        15-3349 

10-5401 

43° 

4 

15-0760 

24-8868 

5* 

4-3955 

'3-0358 

479      1  6 

9-2513     227816 

13     199125 

10-6859 

431 

1  1 

15-1729 

24-5459 

S 

12-6856 

480 

'9 

13-5500    22-3636 

12          24-2276 

10-4704 

432 

6* 

167645 

247412 

6 

6-0717 

12-7942 

481 

7t 

5-2254 

23-6050 

5t 

15-8498 

11-3244 

433 

1  1 

17-3650 

24-0690 

10 

6-6338 

12-0868 

482 

15 

8-2273 

23-8543 

1  1 

18-8407 

1  1-7106 

434 

7 

17-4232 

24-7478 

8 

67303 

12-7633 

483 

'5 

9'3239 

23-0665 

9      J9"9735 

10-9753 

435 

10 

I7H324 

24-5880 

9 

6-7306 

12-6040 

484 

15 

i  o-  1  109 

23-3924 

n      20-7413     11-3352 

436 

5* 

18-8397 

24-7348 

5 

8-1449 

12-6780 

485 

5 

U'4544 

23-8255 

4t     22*0626 

11-8364 

3* 

20-0576 

H'5974 

9-3497 

12-4726 

486     i9§ 

12-8716 

23-5000 

'5       23-4963 

11-5740 

438 

3* 

20-1892 

24-0243 

4 

9-4508 

11-8935 

487 

"1 

I3-4436 

23-7879 

17 

24'0537 

11-8881 

439 

5* 

20-4292 

24-0389 

8 

9-6920 

11-8958 

488       22§ 

13-4505 

23-3988 

17      24-0802 

1  1-5018 

440 

6* 

23-3402 

24-8587 

6 

12-6492 

12-5597 

489 

3t 

5-4272 

24-3666 

4t     16-0162 

12-0945 

44' 

5 

23-3782 

24-8058 

6 

12-6771 

12-4989 

49° 

7 

6-4698 

24-5776 

6 

17-0517 

12-3522 

44  - 

4'§ 

14-4152 

25-1842 

40§ 

37523 

13-3662 

72        29 

8-9 

491 

4* 

7-3150 

24-5655 

5* 

17-8966 

12-3799 

443 

II 

16-7253 

25-5063 

10 

6-0780 

13-5619 

492 

12 

8-1945 

24-8403 

9 

187617 

12-6946 

444 

5* 

17-1853 

25-5406 

4 

6-5384 

13-5725 

493 

6 

8-4129 

246728 

6 

18-9863 

12-5359 

445 

6 

17-5576 

25-8921 

6 

6-9286 

13-9028 

494 

35§ 

8-4930 

24-4034 

24§ 

19-0795 

12-2691 

72    40 

9H 

446 

13 

17-6818 

25-5238 

12 

7-0305 

13-5268 

495 

9 

12-6114 

24-1265 

6 

23-2065 

12-1861 

447 

4 

77852 

13-8787 

496 

5* 

5-93I5 

25-4890 

6 

16-4685 

13-2381 

448 

4 

107674 

'3'5354 

497 

4t 

5-9341 

25-1085 

4 

16-4883 

12-8592 

449 

9t 

22-3586 

25-1195 

6 

I  1-6746 

12-8681 

498 

2i§ 

7-8675 

25  6528 

15 

18-3954 

13-4888 

1 

45° 

'7§ 

-2-7538 

25-I445 

'5 

12-0752 

12-8726 

499 

5t 

8-9708 

25-0788 

5 

'9-5247 

12-9653 

45' 

20 

23-1133 

25-6045 

12 

12-4564 

13-3090 

500 

5* 

9-5375 

25-4821 

4t 

20-0687 

13-3959 

3 

13-6695 

13-4963 

501 

7 

10*1  189 

25-2497 

5 

20-6638 

13-1929 

502 

6 

10-4095 

25-5629 

4t     20-9357 

13-5200 

63§ 

3-1911 

1-9420 

71         19         8-5 

i*S 

8-1995 

1-3805 

71         25         8-5 

53§ 

25-2843 

9-5846 

72     45 

8-7 

7-1607 

1-6657 

71         24         9-0 

6o§ 

2-3913 

17-2726 

71      29 

9-0 

56§       7-9473 

26-6115 

72      39 

8-9 

R.A.  oh  36™  to  oh  48™ 

°»§  ;   9"957°    20-5702 
58:5     10-7275    26-3046 

72     42 
"2      43 

8'4 

7'5 

Centre      R.A. 

oh  48™  Dec.  +71°            R.A.    o»  36"  Dec.  +73° 

Plate 

4600.     1899,  Aug.  9.        Plate  3284.     1896,  Oct.  23. 

K.A.  oh  48™  to  ih  o"- 

m. 

Centre     R.A.    <&  48™  Dec.  +  72*            R.A.    ih    om  Dec.  +73° 

452 

15 

6-1469 

14-8896 

13 

17-1829 

2-6607 

Plate  4600.     1899,  Aug.  9.           Plate  3335.    1897.  Jan.  4. 

453 

'4 

7H9  '7 

15-0360 

9 

18-5200 

2-8679 

, 

m 

m. 

454 

23§ 

7-4999 

15-0567 

'7 

18-5253 

2-8849 

71         36         9-3 

503 

3o§     16-0431     14-2021 

23         5-0433 

2-3945 

71      42 

9'5 

455 

IO2tj 

8-0688 

15-6179 

83§     19-0679 

3-4774 

7i      37 

6-5 

504 

4 

17-8483     14-7/18 

456 

8 

3-6696 

16-5035 

8       14-6328 

4-1548 

5°5 

14 

20-3192     14-7956 

7t       9-3443 

*7739 

457 

14 

4-2730 

16-4732 

10       15-2360 

4-1524 

506 

9 

20-3447     14-8087 

4*      9-3684 

2-7869 

458 

6 

7-7508 

16-6141 

6*     187031 

5°7 

i5§ 

20-8105     14-5864 

7t      9'8z25 

2-5426 

459 

20 

11-7764 

16-5458 

17 

22-7294 

4-5767 

508 

20§ 

21*6922     14-3561 

ii       10-6931 

2-2671 

460 

8 

4-4386 

17-9965 

7       '5-3304 

5-6825 

• 

509 

9 

22-3953     14-2220 

3*    11-3881 

2-0985 

461 

'4 

4-8014 

17-4496 

14       15-7173 

5"'537 

510 

13 

23-9186     14-5017 

6      12*9232 

2-2999 

462 

9 

4-8731 

17-6738 

6       15-7805 

5-3797 

5'  i 

6 

i--9'45     i5-374° 

4*      6-9700 

3-4703 

463 

25§ 

7-2169 

18-9278 

21       18-0615 

6-7399 

5'2 

6 

18-8492     15-7667 

3*      7-9279 

3-8183 

464 

16 

13-1883 

18-3379 

16     ;  24-0542 

6-4335 

5'3 

37§ 

21-6812     15-3855 

27§     i°73°5 

3-2942 

7i      49 

9*1 

465 

7 

5-2285 

I9-5458 

7     j  16-0485 

7-2677 

21-7564   15-5363 

16       108162 

3-4426 

466 

4* 

57173 

19-6257 

4t     16-5315 

;     7-3733 

5'5 

5 

22-4666     15-4056 

4*    11-5084 

3-2765 

467 

16 

;  7-8341 

19-1930 

1  1*     18-6660 

7-0357 

5i6 

5t 

24-6389    15-5227 

3*    13-6964 

3-2851 

468 

i9§ 

8-6514 

19-0995 

14       19-4864 

6-9833 

72      41 

9'5 

5'7 

7 

24-8311    15-3017 

4*     I3-8739 

3^0560 

469 

2I§ 

12-9310 

19-7768 

22           237326 

7-8581 

518 

4 

15-1515     16-1966 

470 

12 

6-7975 

20-7469 

12      :  17-5580 

8-5389 

5'9 

4 

20-8697     16-9718 

471 

59§ 

7-2440 

20-6154 

4I§      18-0093 

8-4280 

72      38 

7'7 

521 

12 

22-6046     16-7152 

5       117183 

4-5783 

472 

5 

10-1810 

•  20*6790 

4*    20-9422 

8-6319 

522 

9 

24-7820  ,  16-8948 

5       I3'9°43      4-649° 

473 

5 

4>378 

21-9923 

523 

3     i  14-1603     17-6707 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  (>\*'j   at  Dec.  +  72°,  audoSa'4  at  Dec.  +73°. 

GREENWICH  ASTKOGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    72°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

V- 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  oh  48™  to  ih  om—contd. 

R.A.  ih  om  to  ih  i2m 

Centre      R.A.     o>>  48m  Dec.  +  72°             R.A.     ih    om  Dec.  +73° 

Centre      R.A.    ih  i2">  Dec.  +  72°            R.A.     ih    o™  Dec.  +73° 

Plate  4600.     1899,  Aug.  9.           Plate  3335.     1897,  Jan.  4. 

Plate  4601.     1899,  Aug.  9.           Plate  3335.     1897,  Jan.  4. 

o 

m. 

o                   m. 

524 

7 

17-2856  1  17-6219 

4*      6-4518 

5-7455 

583 

3*§ 

7-7673 

14-2243 

25 

'8-9753 

2-1847 

525 
526 

56§ 
13* 

18-1923 

18-1993 

I7-3I55 
'7-3953 

383     7-3471 

8*       7-3536 

5-3945 
5-4748 

72      53 

8-8 

584 

585 

i8§ 

8 

7-9028 
7-9096 

14-6394 
14-6372 

'4 

19-0922 

2-6083 

527 

3 

20-8530 

17-7797 

586 

7 

9-2675     14-2000 

4* 

20-4781 

2-2391 

528 

26§ 

20-9434 

17-4670 

18       10-0973 

5-4097 

587 

30§ 

2-9730    15-4492 

22 

14-1239 

3-I732 

529 

33§ 

24-061  5 

17-8107 

2I§        13-2282 

5-5981 

588 

>I§ 

4-2868 

I5-7578 

16 

i5-4237 

3-5429 

530 

4°§ 

14-7719 

18-4053 

29§ 

3-9798 

6-6525 

72      47 

9-2 

589 

26§ 

6-4835 

i  5-2060 

21 

17-6426 

3'IOlS 

7'      55 

9'5 

S3' 

10 

15-1013 

18-9935 

8 

4'3398 

7-2261 

590 

20§ 

4^793 

167120 

'4 

15-7658 

4-5164 

532 

4 

15-3638 

I8-5455 

3* 

4-5830 

67652 

591 

4 

6-3200 

16-8786 

533 

13 

16-8614 

18-8900 

n* 

6-0918 

7-0368 

592 

7 

6-4986 

16-0793 

534 

5 

17-1913 

18-9570 

4* 

6-4238 

7-0834 

593 

16 

6-6605 

I6-5375 

12 

!7755°      4-4430 

535 

15 

18-1731 

18-8572 

1  1 

7-4011 

6-9355 

72      52 

9'5 

594 

10 

9-8272 

16-9748 

7* 

20-8974      5-0367 

536 

6 

19-6618 

18-5776 

4*       8-8744 

6-5831 

595 

36§ 

13-6005 

16-4912 

32 

24-6885      4-7432 

71      65 

9'5 

537 

4 

19-9408 

18-0753 

2* 

9-1248 

6-0718 

596 

6 

13-6286 

16-1459 

538 

53§ 

21-8189 

18-0263 

26 

10-9983 

5-9269 

72      58 

8-6 

597 

8 

13-6633 

16-1744 

539 

26§ 

22-6047 

18-4686 

I8§ 

11-8073 

6-3283 

598 

7 

4'3501 

17-2553 

4* 

15-4105       5-0466 

54° 

23§ 

23-9115 

18-0791 

'9§ 

13-0932 

5^744 

72      59 

9  '4 

599 

•7 

5-0692 

17-4565 

10 

16-1173       5-2795 

54' 

'5 

23-9297 

18-2342 

8t  j  13-1188 

6-0279 

600 

10 

6-5904 

17-5130 

5* 

17-6348       5-4120 

542 

6 

19-1775 

19-1273 

4      :     8-4163 

7-1544 

601 

16 

7-3284 

17-2738 

9 

18-3831       5-2102 

543 

4 

20-4192 

19-2405 

602 

5 

1  1-0798 

17-3536 

3* 

22-1246      5-4808 

544 

5  + 

21-4022 

19-9526 

3* 

10-6788 

7-8648 

603 

7* 

4-5712 

18-0889 

4* 

15-5900      5-8841 

545 

19^ 

22'I  IO1 

'9M-795 

H 

11-3591 

7-3626 

604 

20§ 

4-8400 

18-2385 

9 

15-8500      6-0497 

546 

4* 

22-3159 

19-9896 

2* 

11-5932 

7-8578 

605 

75§ 

13-3400 

18-2184 

66<j 

24-3427      6-4563 

72      68 

6-7 

547 

9 

17-6865 

20-0500 

5* 

6-9739 

8-1547 

606 

9 

3-2135 

19-2253 

4t 

14-1768      6-9552 

548 

H 

18-5971 

20-8225 

7 

7-9216 

8-8770 

607 

4 

7-1114 

19-5290 

549 

1  1 

18-8400 

20-6832 

6 

8-1579 

8-7256 

608 

'9§ 

9-4357 

I9'3323 

'7§ 

20-3865      7-3710 

72      64      9-3 

55° 

7 

20-5079 

20-6956 

6 

9-8226 

8-6580 

609 

298 

4-0914 

20-0685 

20§ 

15-0113      7-8394} 

*?  •?          f\r\ 

55i 

n 

22-2686 

20-0715 

6 

n'5493 

7^443 

610 

29§ 

4''833 

20-2548 

2O§ 

15-0928      8-0305! 

I  Z                \J\J 

9-2 

SS2 

26§     23-7200 

20-1458 

611 

i6§ 

13-0410 

21-7263 

12* 

23-8679      9-9430 

72      66 

9'5 

553 

4'§   ;  '4-5643 

21-4283 

27§ 

3-9230 

9-6835 

72      46 

9'« 

612 

3°§ 

6-3024 

21-2095 

21 

17-1623       9-0881 

554 

42§     14-5890 

21-1683 

28§ 

3-9372 

9-4236 

72      45 

8-7 

613 

26§ 

6-7015 

2  1-192  1 

'9§ 

17-5607       9-0916 

72      63 

9'3 

555 

6 

14-8082 

21-6868 

3t 

4-1815 

9-93I9 

614 

6 

7-8397 

2I-6235 

6* 

18-6814       9-5802 

556 

34§ 

I5-I773 

21-6623 

25§ 

4-5488 

9-8861 

72      49 

9'3 

615 

22§ 

6-6826 

22-4898 

16 

17-4793     10-3883 

557 

»9§ 

2P26OI 

21-3949 

1  1 

10-6075 

9-3183 

616 

7* 

3  -40  1  8 

23-4192 

5 

14-1541 

11-1553 

558 

'5§ 

'4-4835 

22-8253 

9 

3'9'35 

11-0835 

617 

8 

5-2044 

237502 

4* 

15-9381 

II-5770 

559 

12 

16-4966    22-1851 

9 

5-8905 

10-3442 

618 

4 

8-4878 

23-8774 

560 

10 

19-1614 

22-8163 

6 

8-5844 

10-8439 

619 

25§ 

10-2644 

23-2846 

20 

21  -0163 

I  1-3607 

561 

6* 

23-6526 

227871 

5* 

13-0684 

10-5879 

620 

7 

1  1-0023 

23-1338 

3* 

217644 

II-245I 

562 

3 

14  0448 

23-4977 

621 

24§ 

12-1365 

23-8386 

20 

22-8598 

I2-OO73 

563 

10 

16-4731 

23-3594 

8 

5-9275 

1  1-5182 

622 

9 

12-722  i 

23-0882 

3* 

23-4818 

11-2869 

564 

4 

170798 

23-2333 

623 

8 

13-6679 

23-4909 

565 

3i§ 

18-2968 

23-8848 

J9§ 

77727 

1  1-9500 

72      54 

9'S 

624 

5 

8-2517 

24  0830 

566 

i8§ 

19-4508 

23-3118 

1  1 

8-8980 

11-3229 

625 

i6§ 

12-5089 

24-2864 

6 

23-2II4 

12-4727 

567 

6 

19-6969 

239H3 

626 

6 

127857 

24-6808 

4* 

23H64I 

12-8840 

568 

7 

19-8079    23-5534 

6t 

9-2647 

11-5449 

627 

66§  i  13-1272 

24-2936 

63§ 

23-8267 

I2-5105 

72      67 

8-5 

569 

Z3§ 

20-8974    23-0358 

12 

10-3281 

10-7938 

628 

8       13-2614 

24-8184 

4* 

23-933I 

13-0437 

570 

32§ 

21-2143     23-9525 

21 

10-6893 

11-8739 

72      57 

9-0 

629 

5       13-5919 

24-6157 

57i 

5* 

22-7095     23-9082 

4 

12-1793 

H7552 

630 

38§   ,    67339 

25-4586 

24§ 

17-3801 

I3-3537 

72      62 

9'5 

572 

6 

14-4688  ;  24-5666 

631 

6    ;   8-8150 

25-4127 

4* 

19-4638 

I3-4III 

573 

26§ 

15-0235     24-7938 

'9§ 

4-553I 

13-0218 

72      48      9-5 

632 

'3 

11-3561 

25  0413 

7 

22-OI85 

13-1667 

t 

574 

25§ 

16-0215 

24-3300 

'51 

5-5237 

12-5148 

72    "50      9-5 

633 

2'§ 

1  1-4726 

25-II25 

'7 

22-132  I 

13-2471 

575 

4 

16-2018 

24-1846 

3* 

5-6978 

12-3558 

634 

'5 

11-5039 

25-IOI3 

10 

22-1643 

13-2360 

576 

4 

18-0315 

24-2454 

3* 

7-5282 

12-3240 

635 

5 

117255 

25-7248 

577 

4 

14-5097 

25-2165 

3* 

4*oc8o 

1  1"  A  676 

578 

10 

14-8958 

25-6387 

6 

W3  u^ 

4-4656 

1  3  4"/u 
'3-8735 

62§ 

20-5947 

1-6724 

7'      59 

8-3 

579 

3t 

15-1485 

25-0593 

2* 

4-6879  ,  13-2825 

6o§ 

25-4147 

4-9953 

71      67 

8-6 

580 

3 

15-8093 

25-4106 

2* 

5-3648    13-6004 

581 

12 

15-8599     25-4766 

6 

5-4186 

13-6623 

582 

4 

18-8394 

25-6659 

4* 

8-4025 

13-7007 

Plates  4600,  3335.     The  3™  image  of  526  coincides  with  the  6m  image  of  525,  and  is  therefore  not  measured. 

Plate  3335.     No.  552.     Both  images  of  this  star  fall  on  a  riseau  line,  and  are  therefore  not  measurable. 

Plate  3335.     Nos.  584,  585.     The  images  are  not  separable  and  have  been  measured  as  one  mass. 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64"  7  at  Dec.  +  72°,  and  68s  -4  at  Dec.  +  73°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE      +    72°. 


B.  D. 

L)imn 

B.  D. 

Ko. 

Diain. 

X. 

JJiuni. 

X, 

y- 

No. 

Mag. 

X- 

y~ 

y> 

No. 

Mag. 

R.A.  ih  i2m  to  ih  24'" 

R.A.  ih  i2m  to  ih  24"-  —  contd. 

Centre      R.A. 

ih  i2m  Dec.  +  72°            R.A.     ih  24m  Dec.  +  73° 

Centre      R.A.     ih  12™  Dec.  +  72°            R.A.    i>  24n>  Dec.  +  73° 

Plate 

4601.     1899,  Aug.  9.          Plate  4767.     1900,  Jan.  7. 

Plate 

4601.     1899,  Aug.  9.           Plate  4767.     1900,  Jan.  7. 

m. 

•                    m. 

636 

6 

14-2000      14-1096 

o 

695 

4t 

20-9502 

21-9864 

2*       IO-2394 

9-9032 

637 
638 

33§ 

14-6002      14-4672 

16         3-5235 
10         3-2155 

2-7028 
3-2713 

71      69 
71      66 

9'5 

var. 

696 
697 

5* 
*5l 

23-9170 
17-6124 

21-4654 
22-0796 

3* 
6 

13-1685 
6-9030 

9-2422 
lo'i  589 

639 

293 

15-2647      14-8524 

1  8     \    4-2074 

3-0545 

7i      74 

9'5 

698 

4 

18-1240 

22-1278 

3*      7-4181  i  10-1834 

640 

4 

17-432.5    !  14-2351 

699 

2O§ 

19-2207 

22-4028 

9        8-5219 

10-4047 

64, 

1  1 

17-7646      14-9033 

4t 

6-7042       2-9845 

700 

4 

I9-9593 

22-4730 

642 

6 

22-9305      14-6804 

701 

6 

22-0068 

22-5413 

643 

jog 

23-2851      14-9066 

9      12-2187      2-7210 

702 

6 

23-6662 

22-6531 

3       12-9764     10-4390 

644 

1  2 

23-3869  ;  14-13-4 

6*     12-2839       1-9437 

703 

7 

21-1655 

23-0784 

4     ,  10-4997     10-9858 

645 

I, 

24-9213   14-0326 

6 

13-8127       1-7673 

704 

'8-j 

24-5295 

23-2443 

8 

13-8001     10-9875 

646 

6 

16-2277 

15-1066 

3* 

5-1837 

3-2634 

705 

3 

19-3109 

24-8077 

2*      87337     12-7998 

647 

5 

18-0245    5-8401 

706 

10 

I9'336' 

24-7820 

6        8-7533     127745 

648 

19-3616    5-1976 

1  1 

8-3143       3-2017 

7'      77 

9'5 

707 

5* 

20-1425 

24-0203 

3*  i    9-5229     ii-9772 

649 

'4 

21-6989    5-8102 

7 

10-6802       3-7025 

708 

16 

20-4544 

24-0283 

6     :    9-8351     11-9701 

650 

6t 

23-8823    5-6323 

3* 

12-8506       3-4142 

709 

'3 

17-7633 

25-2008 

6        7-2047     13-2721 

651 

5 

24-6797    5-4198 

710 

25§ 

21-5934 

25-8489 

ii       11-0608     13-7340 

72        72         9'4 

652 

9 

24-9085     5-2678 

3* 

13-8602       3-0057 

711 

9 

23-2244 

25-5978 

6       126795 

13-4030 

653 

«9§ 

24-9815    5-2948 

12 

13-9335       3'0245 

712 

5* 

23-9249 

25-5665 

4t  :  13-3746 

13-3332 

654 

14-3374 

167047 

52§ 

3-3678       4-9498 

71      67 

8-6 

713 

21 

24-3850 

25-5663 

9      13-8356 

13  3'39 

655 

4 

'4-9715 

1  6*6762 

656 

5 

16-2707 

6i§   i    2-4456 

6-5121 

72      68 

6'7 

657 

6 

17-1623 

16-5494 

3 

6-1820 

4-6630 

55§       2-5292 

12-5891 

72      67 

8-5 

658 

6 

18-0045   '6-9043 

66§ 

25-4158 

19-1306 

72      76 

8-0 

659 

10 

21-0378   16-8323 

6 

10-0707 

4-7523 

72§ 

26-6876 

24-1820 

72      79 

8-3 

660 

10 

22-7436  ••  16-2565 

4 

11-7438 

4'°943 

661 

4t 

22-7817   16-4929 

3* 

11-7934 

4-3286 

Rl             Yt             m    ±.            \\         zlTn 

662 

6 

23-0263   16-2600 

3* 

12-0279 

4-0816 

.A.  i*  24°-  to  in  36"- 

663 

12 

15-2747 

17-8077 

6 

4-3619 

6-0048 

Centre      R.A. 

ih  36m  Dec.  +  72°             R.A.     ih  24™  Dec.  +73° 

664 

12 

16-1262 

I7-3359 

6 

5-1885 

5-4928 

Plate  3684.    1897, 

Oct.  25.          Plate  4767.     1900,  Jan.  7. 

665 

i 

16-9200 

17-9860 

666 

18-1611 

17-9283 

64^ 

7-2489       5-9875 

72      69 

67 

O 

m. 

667 

6b 

19-7005 

17-3040 

4         8-7548       5-2900 

7H 

4 

5-0606 

13-9855 

668 

4 

21    5664 

17-1090 

3*     10-6073       5-0037 

715 

2I§ 

3-1874 

14-0543 

6* 

14-2897 

I-74I3 

669 

i6§ 

23-4005 

17-3906 

8       12-4546  '    5-1963 

7l6 

7 

3-3380 

14-7213 

,, 

670 

4 

14-5658 

18-2728 

717 

7 

4-3229 

14-2892 

671 

7 

15-5294       18-8137 

4* 

4-6609 

6-9992 

718 

4 

4'5956 

14-7203 

672 

4t 

16-6516       18-8817 

3* 

57849 

7-0099 

719 

8 

5-8229 

'4-5587 

673 

'4 

l8-l6l7       18-8645 

5        7-2962      6-9233 

720 

16 

5-9I39 

14-4841 

674 

24-2375       18-558I 

3o§     I3-3473      63214 

72      75 

7-9 

721 

15 

6-3782 

14-7302 

3* 

17-4441 

2-5727 

675 
676 

12 

9 

24-8577       187774 
16-1760       19-0213 

6 
5 

13-9775 
5-3210 

6-5013 
7-1733 

722 
723 

7 
25§ 

6-6509 

7-5649 

14-2003 
14-7972 

12 

18-6277 

2-6974 

677 

15 

ig-l  IO5 

19-2195 

8 

8-2564 

7-2299 

724 

7 

8-3679 

14-0413 

678 

22-571I 

19-1557 

1  8-j 

11-7116 

6-9993 

72      73 

9'5 

725 

69§ 

8-8663 

14-9780 

43§ 

19-9196 

2-9413 

7i     9' 

8"o 

679 

680 

5 
6* 

23-2508       I9-4773 
24-3162       19-8446 

3* 

4 

12-4062 
'3-4874 

7-2887 
7-6031 

726 
727 

6 
33§ 

12-3281 
3-6158 

14-1741 

17 

14-6548 

3-o839 

•681 

6* 

24-8137 

19-7267 

3*     13-9817 

7-4609 

728 

5 

6-3268 

5-6046 

682 

4 

19-2214      20-0867 

3*       8-4147 

8-0932 

729 

7 

67416 

5-2781 

683 

6 

19-8912 

20-7964 

4t      9""4i 

87667 

730 

4 

6-7482 

5-6204 

684 
685 

23! 

20-7094 
21-1565 

20-0488 
20-2I37 

i6g       9-8956 

12           10-3496 

7-9828 
8-1233 

731 
732 

6 

8-5602 
8-9159 

5-5772 
5-0706 

1  6* 

19-9646 

3-0372 

686 

15 

21-3780 

20-5390 

8       10-5875 

8-4378 

733 

H" 

9-4695 

15-1884 

687 

21-4782 

20-5628 

ii       106869       8-4555 

72      71 

9'5 

734 

5 

10-6294 

15-2685 

688 

5 

22-3516 

20-0536 

3       11-5374 

7-9050 

735 

4 

10-8348 

157376 

689 

5 

23-4161       20-7560 

4*     12-6339 

85577 

736 

5 

12-1518 

15-1789 

690 

8 

23-7126 

2O'OI2I 

4      12-8925 

7-8001 

737 

4 

13-0839 

15-6616 

691 

10 

14-3081 

21-9420 

6        3-5954 

10-1837 

738 

7 

13-2184 

'5"33°4 

692 

3 

16-2632 

21-1383 

739 

5 

3-2141 

16-2565 

693 
694 

'4 

18-9417 
19-4629 

21-5678 
21-0293 

8         8-2038 
ii         8-6983 

9-5860 
9-0220 

74° 
74i 

25 
19 

3-4276 

16-6587 
16-9603 

13       '4"4°53 
5*     14-4738 

4-353I 
4-6612 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64*7  at  Dec.  +  72°,  and  68»'4  at  Dec.  +  73°- 
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GREENWICH  ASTKOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE    +    72°. 


B.  D. 

i 

B.  D. 

No. 

hi  MU. 

X. 

Diam. 

x.                     y. 

No.             Mag. 

No. 

.Mag. 

R.A.  ih  24m  to  ih  36m  —  contd. 

R.A.  ih  24m  to  ih  36™  —  contd. 

Centre      R.A.     ih  36™  Dec.  +  72°             R.A.     ih  24™  Dec.  +  73° 

Centre      R.A.     ih  36™  Dec.  +72°            R.A.     ih  24m  Dec.  +73° 

Plate  3684.     1897,  Oct.  25.          Plate  4767.     1900,  Jan.  7. 

Plate  3684.     1897,  Oct.  25.         Plate  4767.     1900,  Jau.  7. 

m. 

o 

in 

742 

16 

4-3090 

16-0531 

6* 

I5-3I39 

3-7902 

801 

20 

7-5994 

19-7060 

7 

18-4199 

7-6026 

743 

3 

5-1319 

16-6060 

802 

4 

7-8711 

19-5006 

744 

«4 

6-6600 

16-0870 

4* 

17-6614 

3-9402 

803 

16 

9-6739     19-8623 

4* 

20-4856 

7-8637 

745 

12 

7-1800 

16-4435 

804 

10 

10-7416     19-7095 

3* 

21-5574 

7-7632 

746 

5 

9-I934 

16-5853 

' 

805 

4 

1  1-3123 

19-1301 

747 

15 

9-6317 

16-9733 

4* 

20-5851 

4-9747 

806 

23§ 

12-0388 

i9'5595 

9 

22-8603      7-6747 

72    90 

9'5 

748 

4    ' 

10-4384 

16-6120 

807 

4'§ 

12-7607 

19-5224 

29§ 

23-5846 

7-6748 

749 

6 

10-5038 

16-1609 

808 

4 

13-3206 

19-1887 

75° 

5 

10-8117 

16-3363 

809 

15 

I3-9405 

19-7514 

751 

5 

10-8136 

16-3084 

810 

4 

3-3253 

20-4498 

752 

4 

11*1201 

16-3936 

811 

18* 

4-2106 

20  0288 

4 

15-0188 

7-7577 

753 

22§ 

11-1936 

16-61  26 

7* 

22-1648 

4-6927 

812 

4 

5-5620 

20-13OI 

754 

6 

12-9394 

16-2842 

813 

6 

6-2742 

20-8429 

3* 

17-0366 

8-6740 

755 

5 

13-8701 

I6-5573 

814 

20 

7-4990 

20-2677 

6 

18-2918 

8-1587 

756 

4 

I3-8775 

16-1181 

8,5 

13 

8-5426 

20-8610 

4 

19-3069 

8-8035 

757 

'7§ 

3-2876 

17-4429 

5* 

14-2245 

5-I303 

816 

'7 

8-9542 

20-3804 

4 

19-7401 

8-3419 

758 

28§ 

3-6511 

17-6242 

'4 

14-5791 

5-3293 

817 

IIO§ 

9-1073 

20-4741 

89§ 

19-8856 

8-4447 

72      86 

5'2 

759 

3 

5-2347 

17-2045 

818 

4 

9-5251 

20-1833 

760 

6 

7-5480 

17-4777 

819 

8 

9-8261 

20-7794 

3* 

20-5916 

8-7817 

761 

5 

7-6912 

17-3695 

820 

1  1 

10-5320 

20-4699 

4 

21-3148 

8-5104 

762 

4 

8-I935 

17-3108 

821 

42§ 

io'573-l 

20-4286 

22§ 

21-3576 

8-4712 

72      89 

9'3 

763 

4 

8-4400 

17-8329 

822 

20§ 

1  1-6780  j  20"!  594 

9 

22-4708 

8-2553 

764 

21 

8-6890 

17-6796 

5* 

19-6088 

5'6342 

823 

4 

12-4674     20-5782 

765 

19 

8-8742 

17-4946 

5 

19-8034 

5'4565 

824 

'3 

I3-4397 

20-4294 

766 

4 

9'0743 

17-7958 

825 

23§ 

I3-7448 

20-3910 

17 

24-5254 

8-5915 

767 

6 

9-5278 

17-9998 

826 

10 

5-1591 

21-4500 

3* 

15-8937 

9-2252 

768 

4i§ 

9'5399 

17-1031 

24§ 

20-4863 

5-0992 

72        87 

9-0 

827 

8 

5-1771 

2  1-2689 

3* 

15-9243 

9-0406 

769 

7 

10-3302 

17-1860 

828 

7 

5-8135 

21-3742 

770 

4 

1  1-0710 

17-1196 

829 

6 

5-8696 

21-6537 

77' 

3'§ 

12-1314 

17-9910 

'5 

23-0328 

6-i  140 

72        91 

9'5 

830 

1  1 

6-6902 

2I-OI9O 

3* 

17-4451 

8-8655 

772 

7 

12-1723 

'7'3494 

831 

9 

7-6362 

21-7690 

773 

9 

12-5443     17-3911 

832 

18 

8'2IOO 

21-7228 

6 

18-9310 

9-6495 

774 

7 

12-7054     17-4673 

833 

5 

8-7229 

2I-1305 

4* 

19-4749 

9-0818 

775 

8 

13-6824     17-7962 

834 

10-7374 

2I-8262 

8 

21-4501 

9-8750 

776 

16 

137540 

17-0665 

835 

3 

11-1917 

21-5756 

777 

5 

4-8140 

18-3762 

2* 

15-6984 

6-1373 

836 

12 

1  1-2196 

2I-2297 

778 

42§ 

4-8757 

I8-3347 

22§ 

15-7679 

6-0965 

72      77 

9-2 

837 

10 

H'3'44 

2r25l8 

779 

45§ 

5-0258 

18-6049 

22§ 

15-9053 

6-3758 

72      78 

9'3 

838 

6 

12-1069 

21-3087 

780 

16 

5-0313 

18-5858 

6 

15-9115 

6-3563 

839 

20§ 

12-9302 

21-2306 

6 

23-6714 

9-3881 

781 

4 

5-4306 

18-2814 

840 

13 

i3"3258 

21-3591 

4* 

24-0625 

9-5350 

782 

6 

7-3703 

18-5270 

841 

5 

13-9391 

21-4401 

783 

4 

7-3675 

I8-7554 

842 

1  1 

3-5098 

22-8035 

4* 

14-1813 

10-4955 

784 

27§ 

7-4116 

18-8238 

16 

18-2767 

6-7121 

843 

1  1 

5-4354 

22-25OI 

3* 

16-1325 

10*0426 

785 

4 

8-4469 

i8'iz68 

844 

9 

7-8569 

22-3578 

4* 

18-5464 

10-2642 

786 

10 

9-4981 

1  8-4092 

845 

20§ 

22-0333 

6 

18-6795 

9-9449 

787 

8 

9-5424 

18-4026 

3* 

20-4264 

6-3982 

846 

20 

8-1162 

22-0846 

5 

18-8205 

10-0038 

I 

788 

6 

9-5711 

18-4243 

847 

4 

1  1-0398 

22-1986 

789 

4 

10-5787 

18-3619 

848 

4 

1  1-8230 

22-1888 

79° 

4 

1  1-1099 

18-7972 

849 

I3-5754 

22-I3I9 

7 

24-2667 

10-3228 

791 

'3 

1  1-2380 

18-6409 

4* 

22-1130 

6-7159 

850 

4 

13-8804 

22-9888 

792 

26§ 

i2'oi  1  5 

18-7297 

10 

22-8716 

6-8431 

851 

5-4825 

23-0160 

20§ 

16-1442 

10-8034 

72      80 

9'5 

793 

4 

12-5690 

18-1083 

852 

6 

13-4409 

23-3613 

794 

5 

13-1594 

18-6133 

853 

54§ 

5-4562 

26§ 

16-0645 

11-8198 

72      79 

8-3 

795 

6 

13-2191 

18-5124 

854 

4 

7-5898 

24-2304 

796 

66§ 

3-6978 

19-1312 

44§ 

H-5526 

6-8344 

72      76 

8-0 

855 

44§ 

7-9102 

24-0455 

20§ 

18-5177 

11-9533 

72      84 

8-8 

797 

'3 

4-3738 

'9-5363 

4* 

5-2059 

7-2746 

856 

9 

9-2651 

24-0519 

798 

8 

4-4037 

19-2215 

857 

39§ 

12-8388 

24-3966 

26§ 

23-4211 

12-5447 

72      93 

9'5 

799 

20 

5-3799 

19-3104 

6 

16-2255 

7-0973 

858 

4 

13-7759 

24-5998 

800 

39§ 

6-2763 

19-2733 

20§ 

I7-I2II 

7-1047 

72      82 

9'5 

859 

68§ 

6-2007 

25-8098 

32§ 

16-7222 

13-6304 

72      81 

8-2 

B.  D.  72°'9o.     The  R.A.  given  in  the  B.  D.  corresponds  to  the  measure  of  No.  806, 

but  the  diameter  of  807  suggests  that  the  R.  A.  of  this  star  given  in  the  B.  D.  may 

be  i*ntn-  too  small. 

i  rdscait  interval  represents  very  nearly  5'  =  64-7  at  Dec.  +  72°,  and  683'4  at  Dec.  +  73°. 
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B.  D. 

Vrt 

B.D. 

Xo. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam.              JL,.                    y. 

>'o. 

Ma,-. 

jS  O. 

Diani. 

X. 

y- 

W* 

y> 

No. 

Mag. 

1 

R.A.  ih  24™  to  ih  36™  —  contd. 

R.A.  i  h  36™  to  i  h  48m  —  contd. 

Centre      R.A. 

ih  36"  Dec.  +72°                R.A.     i>>24mDec.  +  73* 

Centre      K.A.    ih  36™  Dec.  +72°            R.A.    ih  48"  Dec.  +73" 

Plate 

3684.     1897,  Oct.  25.             Plate  4767.     1900,  Jan.  -. 

Plate  3684.     1897,  Oct.  25.         Plate  3316.     1896,  Nov.  29. 

m. 

o 

m. 

860 

15 

7-4485      25-9598 

4 

17-9610 

13-8426 

910 

20§    1  18-4175    !  I7'6769 

12 

7-4761       5-5592 

861 

18 

9-0250      25-4307 

6 

19-5640 

13-3919 

9II 

II           19-1400       17-3893 

4* 

8-1784      5-0387 

912 

19          19-6938 

I7-47I2 

9 

8-7416      5-2943 

65§ 

17-5030       1-1685 

7I         87 

7-8 

913 

5     1  20-0233 

17-6839 

69" 

2-4711 

18-6774 

72      75 

7'9 

914 

i5§     20-1193     17-1087 

6 

9-1512      4-9112 

9'5 

25§ 

20-5664     17-5394 

17 

9-6160 

5-3216 

916 

3 

20-7845     17-1008 

R.A.  ih  36™  to  ih  48m 

9'7 

5 

21-8294     17-1887 

Centre      R.A. 

,h  36m  Dec.  _|-  72°              R.A.     ih  48"  Dec.  -f  -3° 

918 

*«l 

22-3275     17-3807 

12 

11-3682 

5-0831 

Plate 

3684.     1897,  Oct.  25.         Plate  3316.     1896,  Nov.  29. 

919 

6 

22-7887     17-7408 

O 

m. 

920 

7 

24-3519     17-7118 

3* 

13-4031 

5-3238 

862 

J 

14-3815      147490 

921 

3 

14-6113     18-2974 

863 

22§ 

15-7121      14-5209 

6t 

4-6309       2-5346 

922 

i8§ 

14-7833     18-4094 

7 

3-8809 

6-4580 

864 

6 

17-0367      14-1063 

923 

5 

14-8894   :  187047 

865 

6 

17-0892 

H'9445 

924 

6 

14-9725      18-0500 

866 

5 

17-1016 

14-9342 

925 

15 

15-6605      18-4532 

6 

47583 

6-4644 

86; 

10 

17-1870 

I4'I775 

926 

4 

16-1157      18-8293 

868 

5 

19-1249 

14-8819 

927 

49§ 

17-0293      18-3270 

*9§ 

6-1187 

6-2707 

72      95 

9-2 

869 

8 

20-2221 

14-3679 

928 

6 

17-1629      18-3322 

870 

»»§ 

2O-687I        14-1463 

6* 

9-5814 

1-9262 

929 

5 

17-3945      18-8356 

871 

18 

22-5571    '  14-2512 

7 

11-4515 

1-9460 

93° 

33§ 

18-0445      18-4614 

22§ 

7-1400 

6-3604 

72      96 

9'3 

872 

7 

23-I260       I4-3773 

93' 

H 

18-1656      18-3785 

5 

7-2565 

6-2723 

873 

47§ 

23-91  l8    ;   14-5200 

28§ 

12-8194 

21516 

71     no 

9-| 

932 

4 

18-5904      18-6957 

874 

9 

24-2033       I4-7740 

3*  !  13-1221 

2-3916 

933 

8 

18-8658      18-3158 

3* 

7'95S8 

6-1756 

875 

12 

24'5939 

14-5120 

4*     13-5016 

2-1145 

934 

4 

18-8778      18-3108 

876 

4 

15-2288 

57594 

935 

2i§ 

20-2323 

18-7708 

10 

9-3397 

6-5655 

877 

6 

16-4105       5-9953 

936 

27§ 

22-0833 

187037 

13 

11-1842 

6-4158 

878 

i5 

17-2019       5-3489 

4*       6-1576 

3-2899 

937 

4 

22-0995 

18-9898 

879 

8 

18-1040       5-7819 

938 

1  1 

14-0240 

19-9398 

6t  '    3-I957 

8-0238 

880 

7 

18-2325 

5"4247 

939 

23§   !  14-9628 

I9-4895 

16 

4-1097 

7'53°3 

ISi 

7 

I8-3349       5-3169 

94° 

8 

15-2655 

197003 

3* 

4"4243 

7-7261 

882 

4 

18-4045       5-1894 

941 

7 

15  8902 

19-8328 

3* 

5-0518 

7-8276 

883 

4 

187115       5-9973 

942 

1  1 

16-6544 

19-8356 

4 

5-8148 

7-7965 

884 

10 

19-0283 

5-4814 

943 

10 

I7-5745 

•9-57I5 

4t 

67225 

7-4922 

885 

24§ 

19-2852 

5'334-t- 

ii         8-2377 

3-I825 

944 

i6§ 

18-1580 

19-9053 

8 

7-3209 

77954 

886 

9 

19-9053 

S'4797 

4*       8-8618 

3'294° 

945 

12 

18-1880 

19-5813 

ft 

7-3361 

7-4737 

887 

4 

20-0333 

5-1627 

946 

I  2 

20-4305 

19-2833 

5 

9-5617 

7-0727 

888 

42.* 

20-6589 

5-6414 

25§       9-6209 

3"4230 

71     108 

9-I 

947 

9 

22-0108 

19-2685 

4* 

11-1408 

6-9847 

889 

i8g 

217978 

5-2017 

7       10-7380 

2-9302 

948 

9 

22-0852 

19-5199 

ft 

11-2231 

7-2280 

890 

15 

22-7030       5-3412 

6       11-6504 

3-0318 

949 

'4 

22-5409 

19-8246 

7 

11-6940 

7-5136 

891 

9 

23-1498 

5-9970 

3*     12-1259 

3-6598 

95° 

48§ 

24-0080 

19-1653 

28§ 

13-1290 

67854 

72    107 

87 

892 

4 

17-0758 

16-7271 

95i 

1  1 

24-4873 

19-0610 

6 

13-6029 

6-6595 

893 

9 

i8'6no 

16-2605 

952 

3 

14-9105 

20-6442 

894 

3- 

19-2478 

16-5855 

953 

4 

15-3640 

20-9995 

895 

1  1 

«915777 

16-2277 

4         8-5701 

4-0581 

954 

8 

15-5017 

20-7736 

3* 

47103 

87887 

896 

35§ 

i9"8345 

16-2802 

21         8-8277 

4-0974 

955 

8* 

17-1  108 

20-0289 

4* 

6-2808 

7-9662 

897 

32S 

21-5483 

16-7922 

22           10-5616 

4-5290 

956 

5 

17-1409 

2O-62IO 

898 

28§ 

22-0498 

16-4835 

20       1  1  -049  5 

4"  '983 

957 

i6§ 

«7-4475 

20-0695 

7 

6*6200 

7^943 

899 

2°j 

22-6183 

167893 

II            11-6295 

4-4748 

958 

9 

I8-9375 

20-2075 

5* 

8-1120 

8-0652 

900 

IO 

23-7550     16-6145 

5t     iz'7593 

4'25'7 

959 

8 

19-0328 

20-6303 

3 

8-2262 

8-4788 

901 

17 

24-1273     16-0040 

9       13-1020 

3-6235 

960 

4°§ 

22'7443 

2O'OI  I  8 

"I 

11-9062 

7-6916 

72    105 

9-2 

902 

17 

24-3398     16-6319 

7       I3-3448 

4-2406 

961 

^ 

227445 

20-8121 

13 

1  1-9430 

8-4917 

9°3 

2'§ 

H7993  '  '7-4446 

8 

3-8520 

5-4945 

962 

5 

22-91  18 

20-6031 

2* 

12-1014 

8-2757 

904 

4 

16*0203 

7-3944 

963 

5* 

237986 

20-5384 

m 

12-9813 

8-1668 

9°  5 

12 

16-721  1 

7-5593 

4* 

57771 

5-5183 

964 

7 

14-3313   '  21-2451 

906 

6 

I7-0375 

7-2860 

965 

18 

14-3908     21-7501 

9 

3-6446 

9-8146 

907 

7 

17-6197 

7-6544 

966 

6      15-0188    21-1426 

908 

3 

18-0283 

7-1506 

967 

i8g     157033     21-2748 

8        4-9340 

9-2776 

909 

7 

18-2510 

7-0992 

3*      7-2868 

4-9927 

968 

4       15-8538     21-2712 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  6^-7  at  Dec.   +  72*,  andN>8"'4  at  Dec,  +  73°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    72°. 


B.  D. 

N- 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X, 

i/. 

No. 

Mag. 

0. 

D  1ft  in. 

X. 

y- 

J)l(t  111  . 

X, 

y> 

No. 

Mag. 

R.A.  ih  36m  to  ih  48m—  contd. 

R.A.  ih  48m  to  2h  om 

Centre      R.A.    ih  36™  Dee.  -f  72°            R.A.    ih  48""  Dec.  +  73° 

Centre     R.A.    2h    om  Dec.  +72°             R.A.    i'1  48"'  Dec.  +73° 

Plate  3684.     1897,  Oct.  25.         Plate  3316.     1896,  Nov.  29. 

Plate  2948.     1895,  Nov.  14.         Plate  3316.     1896,  Nov.  29. 

o                   m. 

o                    ni. 

969 

6 

17-7103 

21-7805 

1024 

5 

3-9773 

13-9880 

* 

970 

8 

I7-8475 

21-8411 

3* 

7-IOI4 

9-7458 

1025 

4 

4-9808     14-5929 

971 

34§ 

18-2696 

21-7030 

20§ 

7-5I26 

9-5869 

1026 

4 

6'i  160 

14-4027 

972 

57§ 

19-2741 

21-5809 

33§ 

8*5Il6 

9-4185 

72        99 

8-9 

1027 

6 

6-1365 

H7645 

973 

9 

19-5534 

21-0615 

4 

8-7685 

8-8861 

1028 

8 

6-7974 

14-1112 

974 

8 

i9"85'3 

21-3551 

3* 

9-0799 

9-1664 

1029 

25§ 

7-7172 

I4-3i22 

22 

18-8986 

2-2554 

975 

7 

21-4500 

21-3322 

4* 

10-6732 

9-0699 

1030 

i9§ 

8-2324 

I4-9770 

16 

19-3732 

2-9478 

71    1  16 

9'5 

976 

4°S     2I7438 

21*2121 

2O§ 

10-9633 

8-9363 

72      102    |     9-5 

1031 

'7 

8-8198 

14-4974 

12* 

19-9899 

2-4961 

977 

5o§     23-0003 

2I-8l85 

26§ 

12-2447 

9-4837 

72    106 

9-1 

1032 

9 

2-8929 

1  5-6520 

3* 

14-0104 

3-3344 

978 

5*     23-6808 

21-8189 

3* 

12-9262 

9-4500 

I°33 

23§ 

8-1457 

15-0498 

»9 

19-2845 

3-0130 

979 

i7 

24-2635 

21-9015 

8 

iJ'S1*0 

9-5080 

I034 

6 

6-6653 

15-9735 

980 

10 

14-5498 

22-3836 

i°35 

7 

8-5694 

15-0245 

981 

8 

15-8694 

22-4447 

3* 

5-1532 

10*4382 

1036 

5 

8-9290 

15-5407 

982 

7 

16-8756 

22-4OOZ 

I037 

16 

9-4166 

15-3056 

5* 

20-5399 

3-3363 

983 

•3 

J7'0453 

227990 

6 

6-3427 

10-7361 

1038 

42§ 

n'4453 

I5-4394 

4»§ 

22-5613 

3-5759 

71      118 

9'5 

984 

1  1 

18-5008 

22-3176 

4 

77754 

10-1901 

1039 

16 

i  3-0148 

15-4940 

5* 

24-1220 

37147 

985 

5 

18-91  1  3 

22-8908 

4* 

8-2103 

107447 

1040 

4 

13-4755 

15-6166 

986 

4 

21*0293 

22-1765 

1041 

5 

'3-9535 

157759 

987 

12 

21-1336 

22-7015 

5 

10-4240 

10-4528 

1042 

4 

5-0634 

16-9835 

988 

7     ,  '1-6741 

227198 

4t 

10-9640 

10-4453 

1043 

4 

5-9815 

16-0812 

989 

23 

22-6688 

22-1977 

9 

11-9317 

9-8758 

1044 

5 

10*2063 

16-2989 

99° 

20 

23-1065 

22-0785 

9 

12-3636 

9-7370 

1045 

18 

12-4754 

16-2622 

9t 

23-5428 

4-4542 

991 

22 

23-8540 

22-60OO 

10 

13-1377 

10-2243 

1046 

4 

137/51 

16-8443 

992 

6* 

23-9498  '22-7784 

4* 

13-Z373 

10-3957 

1047 

15 

3-4849 

17-1219 

6 

14-5194 

4-8326 

993 

9 

14-5220    23-1362 

2* 

3-8408 

1  1-1912 

1048 

'9§ 

3-9530 

17-0716 

15 

14-9898 

4-8050 

994 

10 

15-1843     237027 

3* 

4-5228 

11-7257 

1049 

4 

5-2771 

17-3476 

995 

6 

16-0178     23-8731 

1050 

198 

9-1921     17-2599 

'5 

20'2ll8 

5-2744 

996 

8 

16-8805     23'°753 

4 

6-1924 

I  1*02  I  8 

1051 

18 

4-8908 

18-0766 

13 

I5-8718 

5-8584 

997 

5 

16-9515 

23-8364 

3* 

6-2999 

11-7778 

1052 

4 

S-8453 

18-8740 

3* 

167851 

6-7075 

998 

4 

17-5064    23-6675 

1053 

6 

5-8764 

18-4196 

3* 

16-8383 

6-2550 

999 

7 

17-7703 

23-1676 

5* 

7-0857 

11-0757 

1054 

33§ 

7-2191 

18-4289 

273 

IS'ISOO 

6-3345 

72      1I5 

9'5 

IOOO 

6 

18-0669 

23-6514 

1055 

16 

8-0245 

18-4620 

10 

18-9798 

6-4131 

IOOI 

4°§ 

18-6306 

23-4084 

2i§ 

7-9538 

11-2735 

1056 

2i§ 

9-4649 

18-8561 

18 

20-3987 

6-8825 

IOO2 

3°§ 

18-7013 

23-9678 

i8g 

8-2515 

11-8275 

1057 

4 

11-8363 

18-7428 

IOO3 

4* 

19-6808 

23-8894 

2* 

9-0283 

1  1-7060 

1058 

6 

I2'2I  12 

18-6487 

4* 

23-1484 

6-8256 

IOO4 

4 

15-5930 

24-7968 

1059 

7 

12-8239 

18-6421 

3* 

23-7637 

6-8551 

IO05 

5 

16-1095 

24-6013 

1060 

5 

12-9945 

18-4826 

IOo6 

10 

1  6-  1  600 

24-1815 

4 

5-5221 

12-1616 

1  06  1 

4 

I3-5578 

'8-7133 

1007 

25§ 

18-8357 

24-5659 

H 

8-2137 

12-4214 

72      98 

9'5 

1062 

*7 
/ 

3-3255 

19-4257 

1OO8 

17 

*o-5353 

24-3428 

7 

9-9012 

12-1197 

1063 

5 

4-3542 

19-4056 

3* 

15-2658 

7-1606 

IOO9 

10 

20-5779 

24-4779 

6 

9-9503 

12-2539 

1064 

38§ 

4-7695 

19-4120 

24§ 

15-6803 

7-1856 

72      111 

9-0 

IOIO 

6 

21-2560 

24-1193 

4 

io"6io4 

1  1  -8601 

1065 

9 

4-841  1 

19-4284 

4* 

157503 

7-2067 

IO1  I 

26§ 

22-1373 

24-2078 

12 

11-4958 

11-9103 

72    103 

9'5 

1066 

25§ 

5'39'7 

19-5956 

i7 

16-2908 

7-4038 

IOI2 

14 

22-1388 

24-2338 

5 

11-4974 

11-9350 

1067 

5 

7-6521 

19-4957 

4* 

18-5528 

7-4256 

1013 

6* 

23H979 

24-6094 

4* 

12-8518 

12-2480 

1068 

5 

10-0168 

19-6418 

1014 

16 

14-9463 

25-6936 

8 

4-3801 

137275 

1069 

6 

10-1098 

19-6812 

1015 

8 

16-1481 

25-0992 

1070 

9* 

3-2123 

20-2244 

4* 

I4-0799 

7-9140 

1016 

48§ 

16-6413 

25-7004 

22§ 

6-0738 

'3-6555 

72      94 

9'5 

1071 

5 

6-5532 

20  9205 

3* 

17-3794 

8-7909 

1017 

5 

16-7966 

25-4508 

1072 

20§ 

8-1558 

20-5953 

«3 

18-9963 

8-5497 

1018 

*3§ 

I6-9353 

25-6402 

12 

6-3637 

I3-5839 

1073 

4 

10-8514 

20-01  13 

1019 

4 

I7-5494 

25-1692 

1074 

i8§ 

11-2759 

20-8894 

9 

22-O99O 

9-0125 

IO2O 

7 

18-6297 

25-4398 

2* 

8-0498 

13-3001 

1075 

20§ 

11-3815 

20-4947 

'7 

22-2262 

8-6227 

1O2I 

8 

19-6485 

25-4378 

4 

9-0649 

13-2562 

1076 

1O 

12-7725 

20-2909 

4* 

23-6260 

8-4946 

1O22 

21 

20-2843 

25-4297 

10 

9-7008 

13-2165 

1077 

6 

13-9368 

20*6420 

IO23 

47§ 

20-8882 

25-0895 

22§ 

10-2868 

12-8473 

72    101 

9'3 

1078 

6* 

3-2315 

21-8792 

3* 

14-0099 

9-5667 



1079 

4t 

5-3418 

21-0476 

3* 

16-1663 

8-8535 

7o§ 

26-5401 

19-6843 

72    iii 

9-0 

1080 

4 

6-091  1 

21-5727 

3* 

16-8878 

9-4140 

ioS§ 

26-8000 

22-4365 

72       112 

7'2 

1081 

4 

7-7805 

2I-6354 

5*§ 

25-3185 

23-0503 

72     1  10 

9'o 

1082 

6 

8-7465 

21-6436 

• 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64'7  at  Dec.  +  72°,  and  68S'4  at  Dec.  +  73°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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ZONE    +    72C 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

z. 

y- 

Diam. 

x.                   y. 

No. 

Diam. 

X. 

V- 

Diam. 

'•               y- 

So. 

Map. 

Xo. 

Mag. 

R.A.  ih  48m  to 

2h  om  —  contd. 

R.A.  2h  om  to  2h  i2m  —  contd. 

Centre      R.A. 

2h    Om  Dec.  +  72°             R.A.     ih  48**-  Dec.  +  73° 

Centre      R.A. 

2h    o™  Dec.  +72°             R.A 

.    2h  i2m  Dec.  +73° 

Plate  2948.     1895,  Nov.  14.         Plate 

3316.    1896,  Nov.  29. 

Plate  2948.     1895 

Nov.  14.          Plate  3336.     1897,  Jan.  4. 

m. 

o                   *»»• 

1083 

4 

9-7362 

21*1014 

3* 

20-5489 

9-1441 

II3I 

5 

20*6677 

18-0677 

1084 

3 

13-0323 

21-6453 

1132 

7 

20*7804 

18-3465 

1085 

13-2030 

21*4028 

"33 

i8§ 

22-2379 

18*9340 

8 

11-3653 

6-7389 

1086 

4 

13*9430 

21-2858 

"34 

12 

23-3592 

18-3491 

4t 

12*4538 

6-0968 

1087 

35§ 

3*8938 

22-8821 

16 

14-6191      10-6056 

72    110       9*0 

"35 

i8§ 

H-4255 

19-8635 

9 

3*6126 

8-0725 

1088 

66§ 

5-3042 

22-1230 

52§ 

16-0682       9*9237 

72       112 

7*2 

1136 

8 

15-6250 

19-7097 

1089 

8 

10*6024 

22*4221 

4* 

21-3408 

10-5064 

"37 

21§ 

17*2018 

19-5869 

ii 

6-3700 

7-6523 

72     117 

9'5 

1090 

4 

13-3009 

22*7409 

1138 

6 

17*2659 

I9-583I 

1091 

7 

13*3726 

22*3568 

3* 

24-1119 

10*5893 

"39 

5 

18-3065 

19-1753 

1092 

6 

22-4155 

3* 

24-2778 

10*6573 

1140 

8 

18-8100 

19-1729 

1093 

9 

6-1298     23-5537 

4 

16-8133      11-3973 

1141 

IO 

19-5725 

19*8691 

3* 

8*7524 

7-8078 

1094 

29? 

7-4409 

23*4027 

17 

18-1342      11-3145 

1142 

ii 

22-3656 

19-1419 

3* 

11*5048 

6-9419 

1095 

1  1 

13'0449 

23*8891 

4* 

23*7015      12-1042 

"43 

13 

22-9665 

I9-5394 

4 

12-1233 

7-3078 

1096 

20 

5-3310 

24*2875 

IO 

15-9790 

12*0848 

"44 

10 

24*7711 

19-3608 

4* 

13-9203 

7-0364 

1097 

4 

8-1137 

24*1228 

"45 

1  1 

15*4920 

20-4538 

4* 

47054 

8-6041 

1098 
1099 

'5 
1  1 

9-7766 
12-9229 

24*2517 
24-5508 

3* 

20*4191 
23-5437 

12*2876 
12-7570 

1  146 
"47 

6 

i  5-9707 
177383 

20*0988 
20*2701 

15 

6-9410 

8-3062 

72    118 

9'5 

1OO 

6o§ 

7-2165      25-3742 

4°§ 

17*8014     13-2712 

72    114       8-2 

1148 

25§ 

18-1532 

20-6614 

i6§ 

7-3759 

8-6746 

72    119 

9'5 

1OI 

5t 

7-2897      25-9145 

3* 

17*8473   •  13-8152 

"49 

22.§ 

18-1892 

20-5869 

ii 

7-4o79. 

8-5974 

1O2 

6* 

7-8512      25-6686 

3* 

18*4214      13*5987 

1  150 

6 

19-0991 

20-5572 

103 

4t 

8-4054   ;  25-5596 

3* 

18*9814 

13-5234 

"5i 

6t 

21*4172 

20-0386 

2* 

10-6035 

7*8859 

104 

5 

10*3681      25*6716 

3* 

20*9324 

13*7380 

1152 

20§ 

21-9650 

20-8893 

5 

11-1921       8-7062 

105 

10 

13-5441      25-3986 

3* 

24*1189 

13-6355 

"53 

12 

23*2482 

20-4619 

5 

12*4508      8*2120 

"54 

14 

23-2607 

20-6930 

4t 

12-4762 

8*4430 

'46§ 

20-4970        1*2841 

71    1.17 

4*0 

"55 

9 

15*1469 

21*7779 

45§ 

26*2096 

11-5661 

72    1  16 

8*7 

1156 

4^ 

15-4890 

21*5486 

-a? 
*>°S 

2*20'l6 

19*1488 

72    107 

8*7 

"57 

16-6960 

21-4522 

17 

5-9603 

9-5388 

1158 

6 

17-5089 

21-0764 

"59 

"§ 

17-7688 

21-4832 

4 

7*0338 

9-5142 

R.A.  2h  om 

to  2h   I2m 

1  1  60 
1161 

6 

18-2003 
21*8258 

21-7567 
21*0831 

12 

7H794 

9-7651 

Centre      R.A 

.    2h    0*"  Dec.  +  -;-            R.A.    2h  i2°-  Dec.  +73° 

1  162 

17 

23-1687 

21-0436 

6 

12-4026 

8*7981 

Plate 

2948.     1895,  Nov.  14.          Plate  3336.     1897,  Jan.  4. 

1  163 

»7 

24-6300 

21-5569 

6 

13-8898      9-2358 

o                      ™. 

1  164 

ii 

14-4655 

22-4646 

1  06 

19:5 

20-6909      13*9680 

7 

9*5686 

1-8627 

71       114         9-5 

1  165 

8 

14-5680 

22*6915 

107 

.6 

17-3406      14-0505 

1166 

6 

15-5501 

22-7884 

108 

8 

22-5463      14-579; 

1  167 

4°§ 

21-9041 

22*4026 

28§ 

11-2087        10*2210 

72      122         9-2 

109 

8 

22-9463      14-6447 

1168 

10 

24-6170 

22*8753 

5* 

I3*943O        10-5531 

I  IO 

10 

16*4045        5-7525 

3* 

5-3799        3-866o 

1  169 

5 

14-9828 

23*8900 

ii  i 

10 

16-6398        5-6429 

1  170 

4 

15*5032 

23*0634 

I  12 

5 

19*7576        5*6201 

1171 

38§ 

1  5*5200 

23-2216 

27§ 

4*8779        11*3673 

72    116      8*7 

"3 

•9§ 

I9-7742        5-3642 

7 

8*7218        3-3035 

71       123 

9'5 

1172 

20 

15*9768 

23-4232 

6 

5*3446       11-5449 

"4 

21-2362        5-2403 

6* 

10*1739        3*1048 

"73 

7^ 

16*6231 

23-2009 

"5 

u 

24*3011         5*0728 

'4 

13-2283 

2-7775 

71       129 

9'5 

"74 

16-8605 

23-8140 

7 

6-2463        11-8920 

116 

8 

14-2818      16-8752 

"75 

!6§ 

17-7511 

23-'473 

5 

7"IO22        11*1774 

"7 

4 

15-4622 

16-3210 

1176 

6 

18*3052 

23-6013 

118 

i8§ 

17-0718      16-4242 

6 

6-0803        4-5032 

"77 

10 

197954 

23-4036 

3* 

9*1  562     1  1*3292 

"9 

6 

19-4369      16*6170 

1178 

4 

21*0846 

23-3984 

I2O 

2I§ 

24*3713      16-5519 

9 

13-3724       4*2529 

"79 

8 

22-2036 

237396 

3* 

11-5789    11-5422 

121 

29§ 

24-6025      16*0760 

20 

13-5805        3*7657 

71       130         9-5 

1  1  80 

19 

22   ;o6l 

1  23-0023 

4 

12*0440    10*7766 

122 

4 

I4-6439   i  17-5093 

1181 

17 

22*7702 

23-4888 

7 

12*1305     11*2592 

123 

5 

16*0235      17-2265 

1182 

H 

24-2841 

23-8979 

4* 

13-6668     11-5922 

124 

4 

16-1810     17-9465 

1183 

7 

14-0720 

24-5417 

125 

5 

17-4326     17-1427 

1184 

67§ 

21*4670 

24-6092 

46§ 

10*8877     12-4452 

72    121       8-0 

126 

5^ 

17-6632     17-4470 

1185 

9 

I4*12l8 

25-7560 

127 

19-3283     17-2336 

18 

8-3712        5*1929 

1  1  86 

5 

'I4-6653 

25-3062 

128 

6S 

I4-3992 

18-7929 

1187 

13 

162484 

25-1602 

129 

8 

I5-1543 

18-5344 

1188 

IO 

16-2874 

25-5865 

II30 

5 

19-7219 

18-8824 

1189 

6 

18-2853 

25-8252 

i  rteeau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64«7  at  Dec.  +  72",  and  68''4  at  Dec.  -i-  73°. 
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GREENWICH  ASTKOGUAPIIIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    72°. 


B.  D. 

I  M  Hill. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

y. 

I  'lain. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

X. 

Dlftou 

X, 

y- 

Xo. 

JIag. 

R.A.  2h  om  to  2h  i2m—  contd. 

R.A.  2h  i2m  to  2h  24m  —  contd. 

Centre      R.A.    2h    o™  Dec.  +72°            R.A.    2h  1  2™  Dec.  +  7  3° 

Centre        R.A.    2^  24™  Dec.  +  72"          R.A.    2h;i2m  Dec.  -f-  73° 

Plate  2948.     1895,  Nov.  14.         Plate  3336.     1897,  Jan.  4. 

Plate  3637.     1897,  Sept.  18.       Plate  3336.     1897,  Jan.  4. 

111. 

in. 

1  190 

7 

20*5646 

25-1117 

IZ37 

5 

10-6649 

18-5961 

1191 

'5    ' 

'20-7186 

25-5804 

6 

10-1898 

13-4544 

1238 

4 

12-4607 

18-3008 

1192 

22 

20-7888 

25-6520 

8 

10-2643 

13-5234 

1Z39 

6 

12-5334 

18-8712 

I'93 

23 

24-1  161 

25-3465 

6 

13-5712 

13-0473 

1240 

47§ 

13-1977 

18-3442 

40 

24-1418 

6-4243 

72      137 

8-3 

1  24.  i 

2  5^ 

I  7-r  C22 

18-81:87 

7         24/4.733 

6'Q  CJ.? 

68§     26-6831 

21-9958 

72      126 

9-0 

1242 

1  J  55 

13-8712 

5     / 
18-2560 

/                   T   T/  J  J 

5*    24-8203 

7  J  T  J 

6-3668 

ioo§     26-2102 

26-6101 

72      125 

8-3 

'243 

4 

3-8648 

19-4201 

92§     25-9736 

25-9365 

72      124 

8-5 

1244 

5 

5-1705 

19-3527 

1245 

6 

8-2534 

19-3033 

1  246 

9 

8-4815 

19-6828 

1247 

1  1 

8-8085 

19-6177 

3*     19-6963      7-4845 

R.A.    2"   I2m  to   2"   24™ 

1248 

4 

8'8i  15 

19-2601 

Centre       K.A.    211  24"'  Dec.  +  72'            R.A.    zh  izm  Dec.  +  73° 

1249 

7 

9-6106 

19-4490 

Plate  3637.     1897,  Sept.  18.         Plate  3336.     1897,  Jan.  4. 

1250 

4 

10-0575 

197574 

1251 

3 

10-3012 

19-0751 

O 

m. 

1252 

7 

10-8612 

19-4118 

1194 

7 

3-8353 

14-1716 

IZ53 

12-0595 

19-2163 

40$     22-9648 

7-2403 

72      136 

9-0 

"95 

4 

6-0758 

14  0940 

1254 

'7 

4-7022 

20-6579 

6       15-5456 

8-3297 

1196 

7 

6-2928 

14-6909 

1255 

5 

5-5631 

20-1476 

"97 

7 

8-4253 

14-0616 

1256 

348 

5-7462 

207415 

20          16-5831 

8-4636 

72      127 

9'  5 

1198 

'3 

9-4980 

14-5790 

1257 

20§ 

7-1617 

20-9598 

8       17-9875 

8-7503 

"99 

7 

10-6893 

14-8105 

1258 

3 

7-1782 

20-3897 

1  200 

5 

10-9100 

14-4005 

1259 

7-2488 

20-4426 

25       18-1000 

8-2357 

72      129 

9'5 

12OI 

4 

11-3099 

14-4815 

1260 

i8§ 

87995 

2O-2077 

7       19-6612 

8-0750 

I2O2 

6 

12-7113 

I4-4759 

1261 

27§ 

9-6664 

2O-2193 

19       20-5243 

8-1294 

72      132 

9'5 

1203 

6 

I3-I777 

14-0358 

1262 

19$ 

10-1310 

20-6173 

8       20-9708 

8-5498 

1204 

16 

4-0724 

15-6482 

5 

15-1565 

3-2967 

1263 

23§ 

11-6899 

20-9390 

13       22-5134 

8-9443 

1205 

4 

5-0678 

15-6162 

1264 

1  1 

1  1-7008 

2O-6671 

4* 

22-5391 

8-6737 

1206 

4'§ 

6-0501 

'5  '4794 

29§ 

17*1400 

3-2218 

7i    '34 

9'3 

1265 

8 

11-9474 

20-9337 

I2O7 

4 

7-5872 

15-5033 

4* 

18-6737 

3-3165 

1266 

4 

13-0618 

20-6979 

1208 

3 

10-8561 

157520 

1267 

43§ 

5-1740 

2I-8726 

27$ 

15-9608 

9-5649 

72      126 

9-0 

I2O9 

6 

11-0435 

I5-8593 

1268 

57984 

21-IO79 

'4 

16-6182 

8-8306 

I2IO 

26§ 

6-1647 

16-8792 

13 

17-1867 

4-6244 

1269 

'3 

6-8716 

21-4945 

4* 

17-6713 

9-2680 

121  I 

•78 

6-66ij 

16-5328 

5 

17.7018 

4-3033 

1270 

22 

7-9918 

21-294] 

8 

18-8009 

9-1230 

1212 

4     i    8-3822 

16-7077 

1271 

4'§ 

9-3577 

21-l6l7 

28§ 

20-1727 

9-0550 

72      131         9-3 

1213 

23§ 

8-8709 

16-3826 

18 

19-9145 

4-2593 

1272 

4 

97497 

21-5692 

1214 

4 

9-5418     16-2711 

'273 

10-3266 

21-7620 

25§ 

21-1113       9-7023 

72      134 

9'4 

1215 

6 

10-2269    '6-5517 

1274 

i6b 

10-3721 

21-6789 

5 

21-1630      9-6202 

12l6 

3 

10-9217     16-4048 

1275 

8 

10-3815 

21-6698 

1217 

6 

13-6566     16-2783 

1276 

7 

12-4497 

21-4484 

1218 

'9§ 

13-8856 

16-5362 

5* 

24-9182 

4-6534 

1277 

13-4780 

21-4658 

29 

24-2733 

9-5557 

1219 

21§ 

3-9670 

17-0285 

8 

I4'9835 

4-6712 

1278 

22§ 

4-9264 

22-0553 

9 

157012 

9-7356 

I22O 

4 

4-5897 

17-1589 

1279 

5 

5-9820 

22-30IO 

1221 

35§ 

9-1470    17-8825 

24 

2O'I  l8o 

57706 

72    130 

9'4 

1280 

4 

7-4910 

22-2387 

1222 

»4 

9-1882 

17-7954 

4 

20-1609 

m  5-6852 

1281 

4 

9'H79 

22-2992 

1223 

18 

9-3040    17-8216 

5 

20-2767 

57171 

1282 

12 

10-1406 

22-7233 

3* 

20-8807 

10-6521 

1224 

6, 

10-3919    17-5332 

1283 

4 

10-3748 

22-3491 

1225 

6 

10-4715 

17-0275 

1284 

4 

12-7499 

22-835I 

1226 

5 

I  l'I2Ol 

17-6387 

1285 

27§ 

8-2215 

23'3347 

18 

18-9323 

11-1718 

1227 

12 

11-5645 

17-4218 

4* 

22-5539 

5-4275 

1286 

'3 

8-3142 

237148 

1228 

23§ 

12-51  10 

177681 

13 

23-4845 

5-8142 

1287 

10 

23-9250 

1229 

2I§ 

13-0990     16-9940 

7 

24-1115 

5-0702 

1288 

3 

11-2595 

23-2901 

1230 

11 

13-9442 

I7-3377 

1289 

8 

23-8921 

1231 

16 

3-7124 

18-1853 

4 

14^755 

5'8"5 

1290 

22§ 

I3-9455 

23-2521 

7 

24-6529 

1  1-3630 

1232 

18 

4-3572 

18-0849 

5 

15-3220 

57429 

1291 

7 

4-9187 

24-1987 

1233 

26§ 

77490 

18-4302 

21 

18-6957 

6-2508 

1292 

24§          6-5915 

24H33I 

10 

17-2513 

12-1913 

1234 

9 

8-6084 

18-1844 

1293 

38§       3-9152 

25-4908 

20§ 

14-5294 

13-1179 

1235 

45§ 

97948 

18-2474 

36§ 

207489 

6-1643 

72    133 

8-8 

1294 

v  I  £)           4/8oO2 

25-8669 

33§ 

15-4528 

'3-5391 

72      124 

8-5 

1236 

8 

10-31  14 

18-3428 

1295 

6 

7-4316 

25-8357 

I  rtscau  interval  represents  very  nearly  5'  =  6437  at  Dec.  +  72°,  and  6SS14  at  Dec.  +  73°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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ZONE     +     72' 


B.  D. 

N_ 

Til  am 

B.  D. 

No. 

Diain. 

z.                  y. 

Diaiu  . 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

o. 

uiftm. 

X. 

y- 

DiJint.   :           '*/,                      &. 

No. 

Mag. 

R.A.     2hi2mto    2h  24™  —  contd. 

R.A.  2h  24m  to  2h  36m  —  contd. 

Centre      R.A.     2h  24"'  Dec.  +  72°             R.A.    2h  12™  Dec.  +73° 

Centre      R.A.    zh  24™  Dec.  +  72°            R.A.    2h  36m  Dec.  +  73° 

Plate  3637.     1897,  Sept.  18.          Plate  3336.     1897,  Jan.  4. 

Plate  3637.     1897,  Sept.  18.         Plate  3776.     1897,  Dec.  20. 

e,                           m- 

o 

m. 

1296 

28§       87049 

257337 

15 

19-3010 

I3'59I5 

'343 

4 

14-4344 

19-5111 

3*       375°2       77480 

1297 

6        87115 

25-2787 

'344 

13 

15-8165 

19-1699 

8 

5-1124      7-3367 

1298 

4           I2-22I4 

25'5458 

'345 

*'§ 

16-2692 

19-0055 

'9§ 

5-5563      7-1516 

1299 

7       I31494 

25-3733 

1346 

5 

16-4506 

19-1823 

4* 

5-7485      7-3!98 

1300 

4       I3'3584 

25-1480 

"347 

8 

17-1818 

19-4374 

6 

6'493'       7-5393 

1301 

10        6-5527 

26-0813 

4 

17-1325 

13-8343 

1348 

4 

20-2763 

19-4025 

3* 

9-5792      7-3477 

'349 

38§ 

22-2429 

19-0050 

33§ 

11-5239      6-8519 

72       H3 

9'4 

79§ 

5-1621 

26-5138 

72       125 

8-3 

'35° 

8 

15-6009 

207393 

5 

4-9765       8-9170 

9°§ 

6'3974 

267099 

72       128 

7'5 

«35i 

7 

16-1648 

20-7366 

6          5-5391        8-8866 

•352 

9 

17-2993 

20-3560 

6          6-6524       8-4486 

'353 

16 

18-7288 

20-3479 

12      i     8-0805        8-3706 

'354 

10 

19-2146 

20-4787 

7        8'57'9      8'4758 

'355 

23§ 

19-3709 

20-6052 

i9§       87358      8-5937 

R.A.  2h  24m  to  2h  36m 

I356 

22§ 

19-7250 

20-0475 

i9§      9-0608      8-0203 

Centre      R.A.     2h  24™  Dec.  +  72°            R.A.    2h  361"  Dec.  +  73° 
Plate  3637.     1897,  Sept.  18.       Plate  3776.     1897,  Dec.  20. 

'357 
1358 
'359 

'4 
•7i 

19-9708 
21-7896 

20-9855 
20-8274 

12 
13 

4 

9-3545 
1  1-1606 

12-7443 

8-9447 
8-6946 
8-4143 

o 

m. 

1360 

10 

14-8648 

21-0128 

6* 

4'255i 

9-2267 

1302 

5 

17-3257     14-6868 

3*       6-3983 

27877 

1361 

7 

15-4214 

21-5594 

6t 

4-8396 

9-7459 

1303 

H 

18-4700     14-4535 

9 

7-5278 

2-4961 

1362 

8 

15-6296 

21-3226 

5*      5-0365 

9-4982 

I3°4 

5 

19-9147     14-3567 

3* 

8-9684 

2-3230 

1363 

13 

16-6806 

21-8183 

10         6-1108 

99391 

1305 

6 

20-1026  .  14-7376 

5* 

9-1748 

2-6945 

'364 

8 

19-2663 

21-1828 

6        8-6594 

9-1763 

1306 

34§ 

21-6773    :  14-8223 

32§ 

107498 

27024 

71    156 

9'4 

1365 

13 

19-5667 

21-5272 

10        8-9770      9-5055 

1307 

3 

21-8404   :  14-3  146 

1366 

5 

19-5817 

21-1063 

3*      8-9734  ,    9-0842 

1308 

35§ 

22-9408      14-4905 

34§ 

11-9945 

2-3070 

1367 

12 

23-6925 

21-1914 

10       13-0810       8-9622 

1309 

28§ 

23-8829      14-2041 

23§ 

12-9217 

i  '9743 

1368 

4* 

23-9672     21-6984 

5 

I3-3796      9-4570 

1310 

1  1 

14-1025      15-2386 

6*       3-2024 

3-5012 

1369 

IS 

24-1103     21-0751 

13 

13-4912      8-8248 

1311 

8 

17-8749      15-2450 

6*      6-9714 

3-3151 

i37o 

4 

10-8916 

9-0603 

1312 

6 

19-7927      15-7678 

5 

8-9164        37450 

i37i 

4 

14-5502    22-2974 

1313 

7 

21-6403      15-6027 

4* 

107522         3-4851 

'372 

10 

14-8717     22-2988 

7 

4-3285     10-5123 

I3H 

4 

15-3855      16-5888 

1373 

3* 

15-9853    22-8714 

4* 

5-4694 

11-0283 

i3'5 

6 

157210      16-1079 

'374 

4 

16-2802     22-2178 

3* 

5-7270 

10-3614 

1316 

«4 

15-9090      16-4676 

1  1 

5-0708 

4"637i 

1375 

»4 

18-7124    22-0270 

10 

8-1507     10-0476 

1317 

4* 

16-9202      16-0315 

3*      6-0604 

4-1525 

1376 

15 

18-8958    22-8181 

12 

8-3749     10-8290 

1318 

9 

17-3652  ;  16-4093 

1   6-5217  ;    4-5052 

1377 

20§ 

19-8099    22-8089 

'5§ 

9-2860 

10-8146 

•319 

H 

18-0233    16-7962 

1  1 

7-1998        4-8559 

1378 

16 

19-8939     22-5322 

12 

9'3552 

10-4940 

1320 

20§ 

18-4700 

16-4919 

'7 

7-6296 

4'5307 

'379 

20 

20-3295     22-7288 

15 

9-8001 

10-6659 

1321 

'4 

19-1731 

16-6881 

10 

8-3423 

4-6928 

1380 

39§ 

23-8428 

22-1619 

*4§ 

13-2803 

9-9252 

1322 

7 

21-2239 

16-2727 

5 

10-3707 

4-1748 

1381 

'3 

24-1974 

22-1287 

H 

13-6324 

9-8740 

1323 

2I§ 

21-2400 

16-0926 

!9§ 

10-3758 

3-9933 

1382 

3 

12-4366 

10-4639 

J3H 

18 

22-3801    16-6245 

16       11-5404 

4-4691 

1383 

4 

11-8807 

10-5438 

1325 

7 

14-0210 

17-3209 

5*      3-2290 

5-5835 

1384 

3t 

14-0725 

23-5910 

3* 

3-5956 

•8493 

1326 

6       16-6212 

'7'5467 

5*  ]    5-8388 

5-6772 

1385 

25§ 

14-6551     23-6103 

20§ 

4-1772 

•8323 

72       138 

9'5 

13^7 

!9§ 

17-1296 

17-6722 

i7§       6-3496 

57770 

1386 

«3 

15-5699    23-3165 

12 

5-0751 

"4915 

1328 

6 

17-6701 

16-9850 

4t 

6-8562 

5-0648 

1387 

13 

16-8298     23-0585 

10 

6-3203 

•1721 

1329 

•9§ 

21-7448 

17-4682 

'7 

10-9497 

S'34'9 

1388 

4* 

18-5258 

237573 

5 

8-0488 

•7861 

1330 

3 

22-0593 

17-4994 

1389 

20§ 

18-5332 

23-3203 

17 

8-0355 

•3484 

'33' 

6 

14-8626 

18-8019 

5*      4-I445 

7-0237 

1390 

8 

21-3605     23-9755 

10 

10-8936 

•8601 

'332 

15 

'5-8387 

18-9273 

9        5-1229 

7-0949 

I391 

»S§ 

22-2457     23-2322 

»9 

n-7375 

•0751 

'333 

4 

15-9210 

18-8130 

1392 

«3 

24-3037  .23-2224 

7 

137939 

10-9635 

'334 

*5§ 

17-0208 

18-065  1 

2'§ 

6-2607 

6-1756 

'393 

5t 

177678    24-7760 

5 

7-3430 

12-8418 

1335 

3 

18-1049 

18-4002 

'394 

5* 

20-4945     24-2710 

5 

10-0423 

12-1982 

1336 

»3§ 

18-1085 

18-6782 

IO2§ 

7-3775 

67333 

72  140 

5-0 

'395 

6 

12-4690 

12-3943 

1337 

«3§ 

18-8094 

18-5586 

I  I 

8-0713 

6'5793 

1396 

6* 

24-1594    24-3266 

7 

13-7052 

12-0728 

1338 

'5§ 

I9-5488 

18-8311 

14     !    8-8244 

6-8148 

1397 

35§ 

17-3878    :  25-0519 

z6§ 

6-9783 

I3-I349 

72       139    j      9'5 

1339 

«4l 

197150 

18-5471 

10        8-9753 

6-5217 

1398 

28§ 

19-0200     25-1696 

20§ 

8-6151     13-1739 

1340 

44§ 

zo'7334 

1  8-445  3 

42§ 

9-9885 

6-3689 

72    142 

8-3 

1399 

6 

9-9217     13-6081 

. 

'34' 

7 

21-5299 

18-4501 

5 

10-7836 

6-3340 

1400 

3 

10-3519     13-5813 

1342 

5* 

24-1313 

18-6804 

4 

13-3891 

6-4321 

1401 

33§ 

20-8173      25-2003 

23§ 

10-4108  |  13-1112 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64S7  at  Dec.  +  72°,  and  6SE'4  at  Dec.  +  73°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    72°. 


1\* 

B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diani. 

X. 

y. 

Diani. 

0. 

V- 

No. 

Mag. 

No. 

Diani. 

X.                            11. 

Diani.             x. 

.'!• 

No. 

Mat;. 

R.A.  2h  24m  to  2h  36m—  contd. 

R.A.  2h  36™  to  2h  48™  —  contd. 

Centre      R.A.    2h  24™  Dec.  +  72°            R.A.    2''  36™  Dec.  +  73° 

Centre      R.A.    2h  48'"  Dec.  +  72°            R.A.     2h  36'"  Dec.  +  73° 

Plate  3637.     1897,  Sept.  18.       Plate  3776.     1897,  Dec.  20. 

Plate  1701.     1893,  Dec.  21.         Plate  3776.     1897,  Dec.  20. 

o 

m. 

o                     ni. 

1402 

18       22-8462 

25-2827 

178 

12-4401 

I3-0933 

1452 

64§ 

7-1054 

20-0588 

6o§ 

1  8-  1  ico 

8-0,68 

72      H5         7'5 

'4°3 

I  I*      22*1540 

25-0205 

10 

11-7396 

12-8634 

1453 

26§ 

7-1370 

20-1343 

24§ 

18-1383 

8-1345 

'454 

3* 

7-2110 

20*1005 

4 

18-21  14 

8-1055 

55§      2>544 

6-6458 

72    137       8-3 

'455 

4 

7-3427 

20-4937 

4 

18-3229 

8-5035 

54§       1-3605 

7-5736 

72     136 

9-0 

1456 

5        97707 

20-7164 

6 

20-7372 

8-8485 

H57 

2I§        1O-84OO 

20-0879 

23§ 

21-8378 

8-2746 

R.A.   2h  36'"  tO  2h  48m 

1458 
H59 

4t     11-1873 
4*     H'9343 

20-8543 
20-4373 

4t 
4 

22-1452 
22-9115 

9-0595 
8-6729 

Centre      R.A.    2''  48"'  Dec.  +  72°           R.A.    2h  36™  Dec.  +  73° 

1460 

7       12-3381 

20-2699 

8       23-3245 

8-5344 

Plate  1701.     1893,  Dec.  21.       Plate  3776.     1897,  Dee.  20. 

1461 

6       13-2265 

20-7043 

6* 

24-1923 

9-01  10 

e    \ 

e 

ni. 

1462 

17        6-7468 

21-5603 

16 

I7-6754 

9-5415 

1404 

16 

2-8749 

'4'°933 

16     |  14-1821 

1-8906 

1463 

5        9-6653 

*i'3499 

6 

20-5998 

9-4768 

1405 

5 

3-9357 

14-1930 

4 

15-2382 

2-0450 

1464 

15     ;    9-9183 

21-5578 

13       20-8441 

9-6958 

1406 

'5 

8-6403 

14-4591 

2  I 

19-9230 

2-5438 

1465 

4     i  10-5040 

21-8491 

4 

21-4120 

10-0160 

1407 

10 

8-7461 

14-9422 

1466 

53§   :  10-7260 

21-3175 

55§ 

21-6619 

9-4954 

72      147         8-9 

1408 

4 

9'9795 

14-6095 

1467 

10 

1  1-0083 

21-9920 

'9 

21-9103 

10  1846 

1409 

5 

4-0892 

15-6220 

6 

I5-3I95 

3-4783 

1468 

i8Sj 

u-8886 

21-4592 

'9 

22-8167 

9-6942 

1410 

8 

4-6145 

15-2501 

8 

15-8603 

3-1323 

1469 

7 

13-8572 

21-6693 

8 

24-7721 

10-0048 

1411 

15 

6-4566 

15-7628 

18 

17-6777 

37356 

1470 

4 

15-2778 

10-5838 

1412 

4 

8-0168 

'5'3775 

3* 

19-2529 

3-4330 

1471 

4* 

4-7117 

22-4079 

4 

15-6002 

10-2832 

1413 

7 

8-5741 

15-2681 

7 

19-8145 

3-3485 

1472 

6t 

5-6075 

22-1099 

5* 

16-5085 

10-0343 

1414 

4 

8-6765 

15-5110 

4* 

19-9053 

3-5990 

'473 

4t 

6-1909 

22-3013 

6 

17-0790 

10-2550 

1415 

4 

10-7407 

15-1752 

H74 

18 

10-3415 

22-6516 

•7§ 

21-2097 

10-8095 

1416 

3 

11-3119 

15-1113 

'475 

12 

12-4888 

22-3233 

'3 

23-37I9 

10-5884 

1417 

8 

12-8471 

15-1763 

•3t 

24-0913 

3^659 

1476 

4 

13-9590 

22-8753 

4* 

24-8108 

•2151 

1418 

'7 

3-0939 

16-1626 

17 

14-2987 

3-9665 

'477 

21 

8-8637 

23'5979 

20§ 

19-6860 

•6769 

1419 

27§ 

3788. 

16-5786 

H 

14-97I3 

4-4181 

71        l62 

9'5 

1478 

4 

96079 

23-2073 

4 

20-4494 

•3268 

1420 

12 

5-5287 

16-4237 

13 

167173 

4-3493 

'479 

4* 

9-8270 

23-5715 

5 

20-6510 

•7048 

1421 

4 

7*3545 

16-7601 

1480 

25§ 

9'9738 

23-4004 

23i$ 

20-8046 

•5392 

1422 

*7§ 

10-0830 

16-4143 

38§ 

21*2629 

4-5651 

1481 

13 

"'5773 

23-479° 

'3 

22-4043 

6994 

1423 

ii 

10-1807 

16-5548 

'5 

21-3560 

47128 

1482 

ft 

11-8454 

23"357J 

4 

22-6789 

•5909 

1424 

'5§ 

127359 

16-8401 

21           23-8947 

5-I262 

'483 

24§ 

13-0203 

23-5742 

27§ 

23-8400 

•8636 

1425 

'4 

'3'°734 

16-6447 

24          24-2409 

4-9461 

1484 

4* 

3-475° 

24-7682 

4 

14-2487 

12-5790 

1426 

'9 

7-95I3 

17-0636 

23 

19-1042 

5-III5 

1485 

9 

6-4550 

24-9838 

9 

17-2113 

12-944.8 

1427 

'9 

9-2511 

17-7473 

19 

20-3689 

5'8549 

1486 

3 

I7-4I43 

12-1415 

1428 

6 

10-8086 

176351 

7 

21-9273 

5-8233 

1487 

18 

7-5726 

24-9285 

17§ 

18-3310 

12-9445 

1429 

4 

1  1-6917 

i;-!  I2O 

4* 

22-8413 

5-3448 

1488 

65§ 

9-4614 

24-4095 

66§ 

20-2435 

12-5199 

72      146 

7'5 

H3° 

6 

12-4916 

I7-3324 

5* 

23-6251 

5-6038 

1489 

9 

10-3595     24-8730 

9 

21-1  138 

13-0298 

H3I 

'7 

12-5456 

17-48)6 

23 

23-6724 

5-7570 

1490 

4'§ 

11-9445 

24-8934 

38§ 

22-6962 

13-1292 

72      IjO 

9'3 

'432 

12 

3-9848 

18-6968 

12 

15-0603 

6-5439 

1491 

4 

12-6469 

24-7228 

5 

23-4085 

12-9918 

'433 

10 

6-8124 

I8-8882 

10 

17-8735 

6-8761 

1492 

4t 

13-0320 

24-3930 

5 

23-8070 

12-6842 

'434 

4 

13-4853 

I8-27I8 

'493 

6* 

9-5968 

25-0620 

7 

2O  3416 

13-1795 

'435 

20 

4-8020 

19-9022 

'7§ 

15-8157 

77857 

1494 

6 

11-5150 

25-1516 

7 

22-2573 

13-3635 

H36 

'5 

4-9248 

19-1  186 

'7 

15-9778 

7-01I5 

'495 

77§ 

11-6771 

25-5564 

75§ 

22-3986 

13-7750 

72      149 

6-5 

'437 

27 

4-9760 

19-1476 

23§ 

16-0280 

7-0403 

1496 

9 

12-1483 

25-5863 

15 

22-8663 

13-8318 

H38 

8 

5-0426 

I9H975 

9 

16-0760 

7-3953 

'497 

10 

'3-9498 

25-1012 

12 

24-6893 

13-4358 

'439 

35§ 

5-9520 

19-8926 

29§ 

16-9645 

7-8343 

1440 

8 

6"9745 

19-2726 

7 

18-0188 

7-2675 

65§ 

17-0165 

1-1755 

7I       167 

7'5 

1441 

4* 

11-0098 

19-6346 

3* 

22-0303 

7-83II 

7'§ 

25-5264 

5-5879 

72      153 

7-0 

1442 

5 

^      n 

12-2051 

19-7763 

4* 

23-2182 

8-0310 

'443 

65§ 

12-3818 

'97555 

65§ 

23-3936 

8-OI70 

72       152 

8'3 

1444 

2*§ 

12-4898 

19-6628 

29§ 

23-5095 

7-933I 

R.A.  2h  48m  to  3h  om 

'445 
1446 

'447 

4* 
4* 
4* 

4'3857 
4-4217 

5-9523 

20-3927 
20-6016 
20-3942 

4 
4 
3 

15-3798 
'5"4°37 
16-9383 

8-2534 
8H673 

8-3353 

Centre      R.A.    2h  48"  Dec.  +  72°            R.A.     3''    o'"  Dec.  +  73° 
Plate  1701.     1893,  Dec.  21.        Plate  3805.     1897,  Dec.  31. 

1448 

4* 

6-1119 

20-1368 

4 

17-1  I  12 

8-0858 

o 

in. 

'449 

'4 

6-8055 

20-9150 

10 

I7-7655 

8-8972 

1498 

33§ 

23-8539 

14-0280 

3°§ 

12-8953 

1-8706 

1450 

i6§ 

7-0716 

20-0700 

'3 

18-0747 

8-0670 

1499 

i8§     16-1359 

I4-34I3 

26§ 

5-2060 

2-5641 

1451 

3* 

7-0733 

20-1360 

3* 

18-0683 

8-1275 

1500 

9       16-7507 

I4-6537 

1  1 

5-8344 

2-8493 

No.  1437.  This  appears  to  be  a  double  star.     The  images  are  not  separable,  but  are 

measured  as  one  mass. 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64»7  at  Dec.  +  72°,  and  68>'4  at  Dec.  +  73°. 
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ZONE    +    72° 


v; 

Diam.             •"• 

V, 

Diam. 

X- 

B.  D. 

No. 

Di&iu 

B.  D. 

• 

>'o.             Mag. 

y~ 

i. 

;.'. 

Ho. 

M«g. 

R. 

A.  2h  48m  to 

^h  Om  —  contd. 

R.A.  2h  48m  to 

3h  om  —  contd. 

Centre      R.*A.    2h  48'"  Dec.  +  72°.            R.A.     3b    on>  Dec.  +73° 

Centre      E.A. 

2h  48™  Dec.  +72"             R.A.     3h    o<">Dec.+73° 

Plate  1701.     1893 

,  Dec.  21.         Plate 

3805.     1897,  Dec.  31. 

Plate 

1701.     1893 

,  Dec.  21.         1'late  3805.    1897,  Dec.  31. 

1,01 

5* 

16-8775 

14-0542 

5* 

5-9298        2-2445 

o                          HI. 

1560 

18 

23-6405 

19-6335 

20 

12-9595 

7-4788 

O 

m. 

502 

7       '7M-595 

14-8084 

5 

6-5492        2-9615 

1561 

5 

13-9658 

7-1685 

5°3 

4* 

19-3511 

14-5685 

5* 

8-4282        2-6345 

I  562 

4* 

14-1569 

19-7779 

7* 

3-5000 

8-0902 

5°4 

12 

19-7078 

14-6425 

'4 

87869        2-6910 

1563 

6* 

14-8409 

20-2407 

10 

4-2028 

8-5204 

ut 

24-7207 

14-7905 

13 

13-8000        2-5892 

1564 

3* 

15-8746 

19-8308 

4* 

5-2112 

8-0596 

506 

3 

'3-7793        2-7195 

1565 

4* 

16-1  101 

20-7301 

7* 

5-4947       8-9444 

5C~ 

4*     14-6141 

15-3019 

4* 

3-7357       3-5991 

1566 

9 

17-1306 

20-2853 

13 

6-4902 

8-4506 

ic^ 

16 

17-6660 

15-4964 

225 

67894      3-6405 

1567 

6 

7'3924 

8-0675 

509 

6 

19-2068 

15-8086 

4 

8-3429      3-8777 

1568 

7* 

20-2492 

20-8762 

12 

9-6330 

8-8881 

510 

'9'4244 

I  5-0516 

7 

8-5204      3-1  126 

1569 

4* 

21-2848 

20-9058 

IO 

10-6703 

8-8694 

5" 

!9'4749 

15-8832 

46? 

8-6128      3-9397 

71      182         9'2 

1570 

'4 

22-6357 

20-2580 

19 

i'  9*55 

8-1514 

5'* 

3* 

19-9431 

1  5-8040 

3* 

9-0800      3-8369 

'  571 

'3-°373 

8-2388 

5'3 

«9§ 

20-6425 

15-4716 

24.^ 

97603       3-4726 

71      I85         9-5 

'5/2 

8t 

24-0601 

20-9412 

16 

13-4422 

8-7681 

5'4 

i6S 

20-6539 

'57°57 

23J 

9-7819      37047 

1573 

4* 

14-1  168 

21-3110 

3* 

3-533I 

9-62  19 

5'5 

14      237930 

15-2024 

"9§ 

12-8931       3-0475 

1574 

12 

H9275 

21-6^56 

16 

4-35*6 

9-9608 

5,6 

5*    24-5586 

15-3018 

7 

13-6601       3-1097 

J575 

1  I 

16-821  1 

21-6985 

ijg 

6-2497 

9-8790 

5>7 

3*     156861 

16-0343 

3* 

4-8352 

4-2768 

1576 

5* 

19-6683 

21-8356 

8 

9"ioio 

9-8767 

5>x 

12 

16-8407 

16-6570 

15 

6'O2IO 

4-84I7 

'577 

4* 

20-9681 

21-5795 

4 

10-3865 

9'5555 

5'9 

I  I 

17-1077 

16-1305 

i6§ 

6-2601 

4-3044 

1578 

7* 

21-8096 

21-7395 

ii 

11-2364 

9-6766 

,20 

1  1 

17-1929 

16-0503 

15 

6-3417 

4-2205 

1579 

5  6§ 

22-1557 

21-3492 

6o§ 

1  1-5619 

9-2671 

72     157 

77 

5-i 

I  I 

17-1872 

16-3293 

H§ 

6-3528 

4-4983 

1580 

3 

12-2944 

9-0405 

522 

16 

17-3220 

I  6-0802 

2'.;: 

6-4709 

4-2416 

1581 

16 

16-5095 

21-9513 

»i§ 

5'95!3 

10-1481 

52? 

55J 

18-2590 

16-4624 

6og 

7-4278     4-5769 

72      154         7-8 

1582 

9 

19-9212 

22-6302 

'53 

9-3901 

10-6592 

5*4 

13       18-6758 

15:9310 

17 

7-8202 

4-0275 

1583 

i6§ 

20-2700 

22-1503 

«»S 

97'79 

10-1608 

525 

13     '19-6044 

16-0/70 

i8§ 

8-7508 

4-1287 

1584 

4 

10-9397 

10-8344 

526 

12           22-1933 

16-8499 

13 

11-3767 

47703 

1585 

8 

12-6760 

10-6345 

'^-~ 

6 

11-5531 

4'35°5 

1586 

15 

13-2150 

10-6912 

V* 

4*    23-0526 

16-6326 

6 

12-2248 

4-5118 

1587 

3 

4-6099 

•2826 

529 

13       23-7022 

17-0163 

i5§ 

12-8904 

4-8637 

1588 

4 

15-425' 

22-8471 

8 

4-9122 

•0956 

- 

-i.i     23-8009 

16-1649 

74§ 

12-9490 

4-0073 

71      I87 

8-0 

1589 

15 

15-6156 

23-2892 

Ii 

5-1239 

•5276 

53' 

53?      14-3886 

17-2242 

69s 

3'5996 

5-5274 

72      153 

7-0 

1590 

7 

6-51,90 

•3923 

;;- 

5*     16-0126 

16-9243 

6t 

5-2092 

5-1520 

1591 

5 

i7-37:i 

23-2532 

12 

6-8847        -4060 

533 

6f     15-9898 

17-6930 

'4 

5"222I 

5-9183 

1592 

5 

8-5766        -3375 

534 

i-       17-1136 

17-2602 

22§ 

6-3217 

5'43i5 

1593 

7 

10-5^22         -1702 

;  ?  : 

4*     18-2511 

I77443 

6 

7-4824 

5-8590 

'594 

4 

I3"44S9         '9376 

536 

18-7056 

17-2303 

12 

7-9I32 

5-3229 

'595 

4* 

14-8326 

24-4963 

7 

4-4029 

12-7721 

537 

9       18-8241 

I7-5456 

!1§ 

8-0465 

5-6315 

1596 

3* 

15-1584 

H'2539 

4 

4-7I95 

12-5174 

538 

4t     19-3489 

17-8502 

6 

8-5858 

5-9108 

'597 

3* 

16-5538 

24-1168 

7 

6-1003     12-3074 

539 

8      21-4574 

17-6057 

1  1 

IO-68I5           5-5618 

1598 

5 

7-9477     12-6637 

5+° 

5 

I  1-2986 

5-3802 

1599 

1  1 

8-2897  ;  12-8775 

54i 

6*     24-6896 

18-1924 

10 

'3-9365 

5-9880 

1600 

6* 

20-9086 

24"4945 

10 

10-4701     12-4705 

542 

ig§     166257 

18-4889 

24§ 

5-8971 

6-6811 

1601 

20 

21-2960 

Z4'i4"3 

283 

10*8404     12-1071 

54-3 

16-7426 

17-8858 

1  1 

5'9820 

6-0753 

1602 

3 

12-4176     12-1357 

544 

17      21-6835 

18-6332 

•9§ 

10-9572 

6-5762 

1603 

4 

7-3430     13-4773 

545 

5*    23-8005 

18-1972 

8* 

13-0505 

6-0360 

1604 

4 

87285     13-4704 

546 

54" 

4*     i5'594° 
3*     16-3039 

I9-3479 
19-3468 

6 

4 

4-91  10 

5-6176 

7-5936 
7-5575 

1605 
1606 

12 

19-2463 

25'5304| 

"IS 
9 

8-8630 
8-8646 

i3'5877 
13-5824 

54> 

8       16-2973 

19-6798 

H 

5-6286 

7-8889 

1607 

6* 

20-8341 

25-8310 

H§ 

10-4645 

1  3-8091 

549 

5 

6-5687 

7-6290 

1608 

1  1 

10-9585 

13-595I 

5  50 

9       17-6070 

10-7001 

1  3 

6'Q3Qs 

7-8.14.8 

j  j 

551 

7                  1/s 

4*     18-3618 

7    ' 

19-3109 

*  j 
4 

7J7> 

7-6718 

/  "TTU 
7-4190 

36s 

19-0692 

26-4780 

72     155 

9-0 

552 

4 

8-1413 

7-1683 

9>§ 

1-7205       8-1579 

72    152       8-2 

553 

5* 

19-3196 

19-9167 

7 

8-6592 

£          O 

7-9778 

554 

1  1 

20-3859 

19-3085 

H 

9-6918 

7-3164 

555 

6* 

21-3401 

19-5988 

9 

10-6609 

7-5578 

556 

5°S 

21-9795 

19-3797 

59§ 

11-2855 

7-3073 

72      156         8'4 

5  " 

13 

22-2824 

19-3750 

189 

11-5919 

7-2893 

558 

4* 

22-3010 

I9-I543 

6 

"'5954 

7-0661 

1559 

IO 

23-0493 

19-5316 

17 

12-3666 

7-4073 

Plate 

1701.     Xos.  1605,  ibc6.     The 

images  are  not  separable  but  are 

measured  as  one  mass. 

i  r&cau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64*7  at  Dec.  + 

72",  and  68S'4  at  Dec.  +  73°. 

ASTKOGRAPHIC   CATALOGUE. 


GREENWICH  ASTKOGKAPHIC  CATALOGUK,  1900. 


Z  O  N  E    +    72°. 


N,, 

B.  D. 

N. 

n|u*i 

B.  D. 

O. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam.             x. 

</• 

No. 

Mag. 

o. 

jutuutt. 

X, 

!/• 

Dicini. 

z.                     y. 

No. 

Slag. 

R.A.  3hom  to  3h  i2m 

R.A.  3h  om  to  3h  i2m  —  contd. 

Centre      R.A.     3h  12'"  Dec.  +72°             K.A.     3''    o">  Dec.  +73° 

Centre      R.A.    3h  12'"  Dec.  +  72°            R.A.     3h    o'"  Dec,  +73° 

Plate  2990.     1896,  Feb.  3.          Plate  3805      1897,060.31. 

Plate  2990.     1896.  Feb.  3.          PLite  3805.     1897^60.31. 

o 

in. 

O 

111. 

1609 

3* 

6-7976 

14-7827 

7 

18-0849 

2-8581 

1668 

5 

16-0023     13-8454 

1610 

3* 

7-7982 

14-4368 

5 

19  1017 

2-5599 

1669 

6 

16-0600  ;  13-4545 

1611 

6 

8-6520 

14-2661 

'9 

19-9630 

2-4348 

1670 

'7 

9  6325     25-1428 

*93 

20-3912     13-3464 

72   163 

9'5 

1612 

4 

14-0170 

3-5002 

1613 

5 

3-0867 

16-0798 

1  1 

i4-3'45 

3-9594 

7<5§ 

21-9218       i'i537 

71    190 

8-9 

1614 

6 

163953       3-6899 

7o§ 

257608  ,    7-8884 

72   170 

9-2 

1615 

4* 

7-4591 

15-1124 

8       18-7307 

3-2176 

67§ 

i  -7260     16-1919 

71  187 

8-0 

1616 

4 

7-9336 

15-8167 

10       19-1673 

3-9488 

1617 

10 

12-2181 

14-6551 

3i       23-5053       3-0023 

,                           , 

1618 

20§ 

13-4609 

14-8648 

58§     247380 

3-2742 

7'     '93 

9'5 

K.A.  3"  12™  to  3    24™ 

1619 

5*  ;    3-0720 

16-5479 

10 

i4"2757 

4'43°9 

Centre      R.A.     3''  12™  Dec.  +  72°             R.A.     3''  24'"  Dec.  -4-  73° 

1620 

i8 

3-4748 

16-9392 

25§ 

'4-6573 

4-8441 

72     158 

9"3 

1'late  2990.     1896,  Feb.  3.           Plate  3318.     1896,  Nov.  29. 

1621 

3* 

3-6014 

16-9298 

6     :  14-7821 

4-8417 

|                                 1 

O 

in. 

1622 

6         3-9762 

16-4192 

12 

15-1827 

4'3477 

I67, 

7       14-2762  i  15-6772 

1623 

7 

15-9588 

4-6532 

1672 

6     '  20-6078 

15-9580 

4* 

9-5693       3-9358 

1624 

2I§          5-7181 

16-8169 

3o§ 

16-9036 

4-8308 

1673 

8       22-2468 

15-4527 

4t 

1  1  -1800       3-3520 

1625 

3*       5-7280 

16-0680 

4 

16-9506 

4-0863 

1674 

5 

23-0413 

I  5-61  36 

3* 

11-9822       3-4730 

1626 

17         9-8070 

15-9003 

37§ 

21-0345       4-1244 

1675 

9 

23-7440 

'5'2947 

6* 

12-6652       3-1  197 

1627 

2I§ 

5-3712 

17-1845 

34§ 

16-5380 

5-1803 

1676 

5 

19-4650 

16-1  556 

1628 

3* 

7-7807 

17-3559 

8 

18-9400 

5'4748 

1677 

4°S 

19-9918 

1  6-8645 

4^ 

8-9985       4-8713 

72    173 

8-0 

1629 

4 

12-5336 

17-2217 

12 

23-6906 

5-58i3 

1678 

12 

15-6330 

.7-2989 

6* 

4-6681        5-5255 

1630 

5 

14-1175 

7-8068 

1679 

5 

16-9492 

17-6744 

163, 

3i§ 

5-0235 

19-7780 

4'§ 

16-0610 

7-7540 

72     159 

9-2 

1680 

4      I7-4538 

17-1656 

1632 

3 

17-8794 

7-0193 

1681 

8       19-8467 

17-3874 

4* 

8-8895 

5'6°37 

1633 

3°§ 

/•98/5 

19-2577 

48§ 

'9'°453 

7-3872 

72     162 

9-2 

1682 

i9§     17'97°7 

18-6508 

20 

7-0680 

6-7566 

163+ 

2*        10*0633 

19-4346 

4 

21-1113 

7-6656 

1683 

34§     23-5463 

18-8496 

27§ 

12-6438 

6-6754 

72    176 

9'2 

1635 

45§ 

io'i68o 

19-0365 

62§ 

21-2363 

7-2748 

72    166 

8-0 

1684 

27g     14-7181 

19-4198 

34§ 

3-8579 

7-6866 

72    170 

9-2 

1636 

9 

12-8696 

187972 

25 

23-9485 

7-'i752 

1685 

7       19-1668 

19'3'5' 

6 

8-2962 

7-3597 

1637 

23§ 

13-7344 

19-3696 

5o§ 

24-7820  !    7-7898 

72    168 

9-2 

1686 

4 

8-7118 

7-3388 

1638 

7 

5-2696 

20-9600 

15 

162435      S'9493 

1687 

4t 

21-6674 

19-9397 

4 

10-8253 

7-8605 

1639 

4* 

8-8738 

zo'i  826 

9 

19-8872      8-3552 

1688 

4* 

21-8815 

19-8245 

4* 

1  1-0297 

7-7357 

1640 

3*§' 

9-7770 

20-2897 

5o§ 

20-7803      8-5073 

72    164 

87 

1689 

7t 

22-3669 

19-0260 

7 

11-4769 

6-9163 

1641 

2Oi$ 

9-8436 

20-6149 

29§ 

20-8314      8-8350 

72    165 

9'4- 

1690 

9 

23-4921 

19-6730 

8 

12-63  16 

7-5014 

1642 

3* 

10-7775 

19-8843 

7 

21-8028  i    8'i  537 

1691 

5 

14-8552 

20-4463 

8 

4-0490 

8'7°73 

'643 

3 

10-9765 

'9'9745 

4* 

21-9926      8-2536 

1692 

2I§ 

19  6874 

20-6147 

»«§ 

8-8799 

8-6317 

1644 

4* 

13-4292 

20-4236 

6 

24-4x49      8-8206 

1693 

23§ 

20-3686 

20-1842 

2I§ 

9-5398  i    8-1671 

72    174 

9'5 

1645 

5 

3-8721 

21-1692 

15 

14-8403      9-0878 

1694 

5 

16-7232 

21-0972 

4* 

5-9402  .    9-2632 

1646 

16 

6-2518 

21-3661 

23§ 

17-2072      9-4044 

1695 

32§ 

22-2997 

21-8666 

23§ 

i  i'55o8 

9-7520 

72    175 

9'4 

1647 

6t 

8-6148 

21-3029 

ii 

19-5678      9-4612 

1696 

6 

14-5763 

23-0829 

4t 

3-9012 

i   '3544 

1648 

4* 

11-3252 

2''4395 

5 

22-2681 

9-7376 

1697 

'4 

16-2278 

23-3359 

'3 

5-5618 

i    -5242 

72    171 

9'5 

1649 

4t 

11-3152 

21-1488 

6 

22-2731 

9-4433 

1698 

8 

20-7138 

23-7736 

7 

io"o6o8 

'    '7377 

1650 

1  1 

13-3615 

21-2501 

26 

24-3123  !    9-6496 

1699 

6 

21-8964 

23-6164 

5* 

11-2377 

i    -5214 

1651 

5 

15-8015  j  i  -5829 

1700 

So§ 

23-7506 

23-1610 

33§ 

13-0645 

10-9718 

72    177 

9-2 

1652 

4 

18-7747    i   -2400 

1701 

6* 

23-7767 

23-7748 

7 

i  3  1209 

i    -5821 

1653 

3 

22-2685     i   "7299 

1702 

5 

13-3255 

i    -9732 

1654 

4 

12-7523 

2.V3675 

9 

23-5961     i   -7306 

1703 

49§ 

16-7311 

24-1702 

5o§ 

6-1060 

12-3327 

72    172 

7'i 

1655 

8 

1  3  •  1  04  1 

21-7073 

17 

23-9818              'OQ23, 

1704 

'4 

19-6359 

24-2414 

H 

9-0088 

12-2573 

1656 

4*  ;  13-3176 

23-6021 

1  1 

24-1506 

'993° 

1705 

12 

19-7127 

24-3349 

i3 

9-0898 

12-3455 

1657 

14       13-4709 

23-2826 

,  *8§ 

24'3i75 

•6818 

1706 

5 

12-7590 

1  2  -40  1  6 

.1658 

13 

13-9053 

22-7890 

29 

24-7775 

•2125 

1707 

5* 

23-9627 

25-0065 

7 

13-3702 

12-8078 

1659 

4* 

'3-9859 

22-7255 

8t 

24-8627 

•1501 

1708 

3* 

21-1299 

25-1263 

5* 

10-5468 

13-0663 

1660 

4 

14-4438 

12-4505 

1709 

4 

10-8394 

13-5090 

1661 

1667 

10 

5''797 

24-34'  i 

20§ 

'5-9835 

12-3208 

1710 

18 

22-3073 

26-0350 

i6§ 

1  1-7664 

13-9160 

I  J  '  )  L 

1 

1  7-9260 

12-7784 

1663 

6 

8-6064 

24-1973 

i8§ 

19-4117 

12-3510 

45§ 

26-7483 

23-3458 

72    181 

9-0 

1664 

8 

20-7791 

12-9408 

1  '  5S 

24-7342 

26-3073 

72    178 

6'7 

1665 

6      22-1302 

12-1418 

68§ 

25-6610 

26-3070 

72    179 

8-6 

1666 

6 

24-0503 

12-6800 

1667 

i5§     14-4242 

13-6407 

I 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  6487  at  Dec.  +  72°,  and  68S'4  at  Dec.  4  73°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE    +    72°. 


X" 

•B.D. 

Vo 

B.  D. 

_>  '  '. 

y- 

DisiDi.             x.                    y. 

»o.             Mag. 

X. 

V> 

*•              y- 

No. 

Ma,-. 

1                       I 

i 

R.A.  3h  24°  to  3h  36™ 

R.A.  3h  24™  to  3h  36m  —  contd. 

Centre      R.A. 

3h  3gm  Dec.  -f  72°           R.A.     3h  24m  Dec.  +73" 

Centre      H.A. 

3h  36m  Dec.  +  72°             RJ 

L    3h  24™  Dec.  +  73* 

Plate 

3688.     1897,  Oct.  25.       Plate  3318.     1896,  Nov.  29. 

Plate  3688.    1897,  Oct.  25.         Plate  3318.    1896,  Nor.  29. 

I 

O 

m. 

in. 

711 

6 

3-9740      14-0983 

1770 

6 

5-8167 

19-9993 

3* 

16-5984 

7-8012 

712 

8 

4-5792      14-1916 

4*     15-6456 

1-9367 

'77' 

12 

6-3616 

'9"57'3 

6t 

17-1606 

7-3996 

7'3 

27§ 

5-6513 

14-7110 

19       16-6913 

2-5135 

77* 

'3 

7-2234 

19-7979 

6 

•18-0105 

7-6694 

7-4 

4 

6-8528 

14-0200 

773 

5 

8-4639 

'9-3655 

7'5 

3'§ 

6-8593 

14-4720 

22 

17-9098 

2-3314 

71      210 

9'5 

774 

2Ojj 

10-7227 

198877 

1  1 

21-5032 

7-9293 

7.6 

4 

7-0280      14-4651 

775 

16 

1  1-0721 

19-6789 

8* 

21-8611 

7-7398 

7-7 

I  2 

9-8672      14-3315 

5*     20-9196 

2-3372 

776 

6 

1  1-6509 

19-9730 

718 

6 

9-94I5 

14-6622 

-777 

3 

I  1-9067 

19-0233 

7i9 

4 

11-5244 

I4-3598 

778 

4 

13-5316 

19-0228 

720 

3 

11-6003      14-3262 

779 

6 

4-7062 

20-9985 

721 

12"!  153       I  4-9400 

780 

*5§ 

47170 

20-3964 

'7 

'5-4779 

8-1431 

722 

4 

I3-I510 

14-364^ 

781 

10 

5-4422 

20-2543 

5 

l6'2I  10 

8-0375 

723 

4 

I3-5373 

14-7296 

782 

3^ 

6-8462 

20-2851 

7M 

-* 

/ 

3-0007 

5-4275 

4     <  14-0048       3-0963 

783 

8-2544 

20-3178 

'5 

19-0155 

8-2391 

-25 

20j 

3-6708 

5-6612 

12          14-6648          3-3648 

784 

6 

8-2959 

20-0373 

726 

/ 

4-4901 

5-6661 

3*     15-4846      3-4112 

785 

6 

12-5136 

20-5435 

7-7 

6 

6-5133 

5-877' 

786 

6 

13-3199 

20-5833 

728 

4 

6-6824 

5-0456 

787 

5 

15-8322 

20-6096 

729 

»§ 

7-2005 

5-4424 

'5 

18-2018       3-3179 

788 

4 

5-9625 

21-1662 

73° 

5 

9-2329 

5'2595 

789 

8 

6-0553 

2  I-SglO 

4* 

16-7414 

97014 

731 

5 

12-0708 

5-7682 

790 

9 

9-6080 

21-4305 

4* 

20-3123 

9-4167 

73* 

6 

5-2017       16-6550 

79' 

10 

10-4251 

21'22O6 

5 

21-1383 

9-2483 

733 

4 

5-2088 

16-6697 

792 

*4§ 

10-6205 

21-3389 

'9 

21-3267 

9-3759 

7*    185 

9'5 

7;4 

6 

6-9638 

167492 

'793 

4 

10-6268 

21-3457 

735 

9 

7-2536 

16-5674 

3* 

18-1990      4-4417 

'794 

8 

11-8987 

2I-7720 

736 

10 

7'354' 

16-0050 

2* 

18-3281       3-8862 

'795 

4 

12-8505 

21-0695 

,  37 

14 

8-3574 

16-0398 

6t 

19-3268       3-9749 

1796 

«9§ 

12-9066 

21-7I01 

'3 

23-5923 

9-8590 

738 

3 

9'3'40 

16-7471 

'797 

20 

3-4336 

22-9803 

7 

14-0668 

io'66i6 

739 

3 

9-5263     16-0088 

. 

1798 

19 

4-7775 

22-1356 

5 

15-4518 

9-8830 

74° 

3 

10-4488     16-0080 

'799 

5-7980 

22-66l6 

'7 

16-4451 

10-4602 

74: 

4 

10-5139     16-2093 

1800 

10 

5'9'93 

22-1159 

3 

165938 

9-9217 

742 

28§ 

13-7101     16-9560 

27 

24-6321       5-1513 

1801 

3 

6-3524 

22-4689 

743 

4- 

13-8874 

16-8364 

1802 

22§ 

6-4914 

22-1446 

1  5 

17-1653 

9-9770 

744 

4-8205 

7-6567 

22 

15-7164      5-4119 

1803 

4 

7-9187 

22-3337 

745 

23§ 

4-8572 

7-9828 

13 

15-7382       57402 

1804 

13 

8-3705 

22-4658 

5 

19-0250     10-3894 

746 

4 

5-8496       7-1943 

1805 

17 

9-5581 

22-0939 

9 

20-2310 

10-0773 

74" 

5 

6-6897       7-7127 

1806 

4 

9-8052 

22'2O80 

9 

7-6285       7-0190 

1807 

17 

10-0208 

22-0346 

6 

20-6929     10-0418 

749 

4- 

7-6439       7-0553 

1808 

4 

10-2581 

22-6269 

750 

9-0665     17-3312 

2O 

i9"9733       5-2965 

72      I83 

9'5 

1809 

4 

11-3247 

22-4536 

75i 

4 

13-9560     17-^227 

1810 

9 

12-5839 

22-259I 

4 

23-2425     10-3898 

752 

1  1 

4-8130     18-4310 

4 

15-6704      6-1879 

1811 

3'S 

12-9215 

22-5O1O 

27 

23-5707  ;  10-6495 

753 

I  2 

5-2943     18-5360 

4 

16-1437      6-3153 

1812 

13-0935 

22  6190 

47§ 

*37355     107754 

72    187 

8-0 

754 

6 

5-9118     18-7415 

1813 

15 

3-5916 

23   5929 

6 

14-1958     11-2798 

755 

ii 

6-1813     18-7205 

5 

17-0225 

6-5425 

1814 

7 

3  9188 

23-9100 

3* 

14-5056     11-6142. 

756 

5 

7-0938     18-1421 

1815 

1  1 

4'5'35 

23-5369 

4* 

15-1211     1  1-2700 

-•- 

4 

7-1860     18-6308 

1816 

16 

4-6389 

23-2491 

6 

15-2600     10-9890 

23§ 

9-0205     18-1136 

17 

19-8895 

6  0765 

1817 

10 

5-0120 

4t 

15-6011     11-5995 

759 

4 

9-0978     18-4055 

1818 

44§ 

5-4469 

23-2266 

-33 

16-0670     ii-ooSo 

72    181 

9-0 

760 

10 

9-1127     18-0310 

1819 

7-4936 

23-4223 

u 

18-1019     11-3024 

72    182 

9'5 

761 

3o§ 

;    9-4629     18-4615 

23 

20-3138  :  6-4445 

1820 

4 

8-9578 

23-9342 

762 

6 

9-7012 

18-8596 

1821 

16 

1  1  -6906 

23-8255 

g 

22-2735     'i"9'35 

763 

7 

10-6730 

18-8594 

1822 

10 

1  1  -8020 

23-0045 

4* 

22-4262     11-0997 

764 

34§ 

10-8458 

18-5032 

28      21-6936      6-5544 

72    186      9-5 

1823 

4 

12-1807 

23-5606 

765 

4 

10-9182 

18-6508 

1824 

4 

12-6589 

23-0481 

766 

4 

12-3171 

18-6297 

1825 

10 

13-1171 

23-2965 

4 

237251     11-4512 

767 

7 

3-4160 

19-2095 

3* 

14-2361     6-8937 

1826 

6 

13-2600 

23-8346 

768 

7 

4-6653 

19-6010 

3* 

'5-4644    7-3472 

1827 

6 

13-2698 

23-0565 

769 

6 

4-8410 

I9-3552 

** 

15-6531     7-1117 

1828 

16 

13-3681 

23-6483 

st 

23-9575     11-8172 

B.D.  72°,i?3.     The  declination  given  in  the  B.D.  appears  to  be  about  2'  too  large. 

i  reuau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64'  -7  at  Dec.  + 

72°,  and  68S'4  at  Dcr.   +  73°. 
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Z  O  N  E    +    72°. 


N-, 

B.  D. 

Vn 

B.  V. 

O. 

y- 

If* 

No. 

M.g. 

ii  O. 

X.                                11  , 

X. 

No. 

Jlag. 

R.A.  3h  24™  to  3h  36™  —  contd. 

R.A.  3h  36'"  to  3h  48™—  contd. 

Centre      R.A.     31'  36™  Dec.  +  72°             R.A.    3h  24m  Dec.  +  73° 

Centre      R.A.     3''  36'"  Dec.  +  72°           R.A.     3''  48"'  Dec.  +  73"' 

Plate  3688.     1897,  Oct.  25.         Plate  3318.     1896,  Nov.  29. 

Plate  3688.     1897,  Oct.  25.        Plate  4177.     1898,  Nov.  3. 

O 

111. 

in. 

1829 

6 

3-8771 

24-2985 

,877 

8 

24-0588     15-6284 

7 

12-8213 

3-4010 

I  830 

I  1 

3-897I 

24-3934 

3*     14-4611 

12-0987 

1878 

16 

24-3370 

2  I 

i  3-1000 

3-4I34 

15  ^555 

1831 

3'§ 

4-7095 

24-5924 

1  1 

15-2636 

12-3363 

1879 

22§ 

14-1255     16-3698 

28 

2-9398 

4-6593 

1832 

9 

5-2256 

24-1747 

4* 

15-8000 

n-9427 

1880 

4 

16-3437 

16-6561 

4* 

5-1695 

4-8263 

1833 

15 

7-3095 

24-4326 

6 

17-8664 

12-3035 

1881 

"§ 

17-6716 

16  5427 

26^ 

6-4899 

4-6477 

72      I91 

9'5 

1834 

24 

77274 

24-4651 

•3 

18-2849 

12-3531 

1882 

5 

18-7654 

16-9303 

4* 

7-601  1 

4-9/5° 

.835 

4 

97004 

24-8299 

1883 

6 

21-0788 

16-5605 

5 

98938 

4-4865 

1836 

5 

10-9650 

247654 

1884 

33§ 

217743 

16-7456 

10-5987 

4-6353 

72      195 

9-2 

1837 

4 

11-2938 

24-2077 

1885 

4* 

22-4282 

16-4932 

3  3* 

11-2372 

4-3544 

1838 

4 

I  1-3014 

24-1645 

1886 

"§ 

22-6629 

16-2151 

24§ 

11-4596       4-0611 

1839 

22 

I  2-0295 

24-8091 

17 

22-5656 

12-9103 

1887 

5 

23-2305 

16-2303 

6* 

12-0242       4-0520 

1840 

4 

12-45  lo 

24-6236 

1888 

16 

24-1072 

16-8739 

'3 

12-9318       4-6427 

1841 

4 

12-5123 

24-3484 

2* 

23-0691 

12-4777 

1889 

21 

24-8424 

17-0430 

20 

13-6789       47748 

1842 

13-0238 

24-3229 

18 

23-5829 

12-4746 

l  890 

15 

25-0248 

16-4056 

l6 

13-8262       4-1260 

1843 

19^ 

13-3828 

24-4989 

8 

23-9310 

12-6679 

1891 

7 

14  2048 

16-8346 

6 

3-0432   '    5-1231 

1844 

31 

5-0633 

25-6006 

12 

15-5662 

13-3582 

1892 

4 

14-5813 

16-7793 

3* 

3-4168   ;     5-0450 

1845 

8 

7-1440 

25-1377 

4* 

17-6688 

12-9972 

'893 

st 

14-6314 

17-5509 

4* 

3-5066       5-8113 

1846 

20 

8-374° 

25-7804 

7 

18-8656 

13-7005 

1894 

7 

15-1723      17-5038 

7 

4-0438       5-7367 

1847 

*s 

8-8488 

25-8096 

12 

19-3382 

137510 

18^5 

3* 

16-2985   i  16-9942 

3* 

5-H47 

5-1704 

1848 

8-8997 

25-8222 

1  4 

19-3780 

13-7687 

1896 

4 

16-3501      17-2689 

4* 

5-2096  j    5-4427 

1849 

14 

9-8802 

25-3732 

5 

20-3893 

13-3689 

1897 

6       18-4953     17-2717 

6 

7-3501       5'3320 

1850 

15 

10-2013 

25-1877 

9 

20-7179 

13-1986 

1898 

6       18-5105     17-8688 

7 

7-3980 

5'9255 

I85I 

22§ 

12-5308 

25-6201 

H 

23-0245 

13-7463 

1899 

12           18-9730        17-9273 

9 

7-8603 

5-9610 

6 

12-8845 

25-2610 

1900 

203      19-4065 

17-5695 

8-2755 

5-5810 

1853 

8 

13-0223 

25-6170 

3* 

23-5176 

137687 

1901 

2I§ 

20-5117 

17-7452 

24!$ 

9-3898 

5-6993 

1902 

7 

20-8955 

17-2468 

5 

9'7494 

5-1849 

48 

23-8023 

1-9248 

71     215 

9-0 

1903 

3 

20-7887 

17-5521 

3* 

9-6590 

5-495° 

6i§ 

1-8150 

19  0700 

72      176 

9-2 

1904 

6o§ 

21-7628     18-0553 

6o§ 

10-6555 

5-9470 

72      196 

8-0 

1323 

3-7332 

26-3733 

72      178 

67 

1905 

3 

11-8593 

5-1785 

8i§ 

4-6555 

26-281  5 

72      179 

8-6 

1906 

9 

23-1115 

18-1478 

6 

1  2-0048 

5-965o 

1907 

23-6406 

i7-345i 

i8| 

12-4926 

5^369 

R.A.  3h  36™  to  3h  48™ 

1908 
1909 

15 

23-8224 

17-6594 

1  2 

3 

12-6902 
12-8954 

5-4411 
5'°49° 

Centre      R.A.     3h  36™  Dec.  +72°            R.A.    3h  48""  Dec.  +73° 

1910 

9 

24-3082 

17-3656 

10 

13-1593 

5'1235 

Plate  3688.     1897,  Oct.  25.         Plate  4177.     1898,  Nov.  3. 

1911 

st 

24-461  1 

17-313^ 

5* 

13-3114 

5-0656 

0 

in. 

1912 

st 

24-7696 

17-6533 

5       I3-6373 

5-3880 

1854 

3 

22-7217 

147887 

3* 

11-4443 

2-6336 

1913 

3 

16-0540 

18-6780 

3*       4-9871 

6-8650 

1855 

13 

22-7460 

14-0925 

13 

11-4299 

1-9388 

1914 

4 

16-2285 

18-3099 

3*       5-1401 

6-4880 

1856 

7 

24-5790 

14-0050 

5* 

13-2550 

1-7544 

1915 

5 

17-2886 

18-6243 

4*       6-2196 

6-7450 

1857 

26 

25-0578 

14-0138 

23 

I3-734I 

1-7366 

1916 

4 

18-4730 

18-4291 

4         7-3898 

6-4895 

1858 

9 

14-9208 

I4'3io8 

6* 

3-6296 

2-5636 

1917 

1  1 

19-1295 

18-2638 

1  1 

8-0340 

6-291  1 

1859 

3 

15-0806 

14-3650 

1918 

4t 

19-4491 

18-0399 

3 

8-3418 

6-0516 

1860 
1861 

1  1 

1  2 

I5-4536 

14-7440] 
14-739°] 

18 

4-1831 

2-9650 

1919 

1920 

H 

19-5428 

18-4748 

13 
4 

8-4596 
12-2600 

6-4790 
6-2460 

1862 

>7lS 

16-9275 

14-6606 

22 

5-6500 

2-8070 

71     219 

9'4 

1921 

16 

14-1313 

19-0263 

3-0834 

7-3152 

1863 

223 

I7H414 

i4-<775 

283 

6-1380 

2-2956 

1922 

7 

'S'4333 

18-8172 

5* 

4-3769 

7-0375 

1864 

6 

18-4625 

14-8218 

6 

7-1906 

2-8853 

1923 

4 

!5'4495 

19-1558 

3* 

4-4096 

7-3747 

1865 

37§ 

19-0868 

14-7212 

43§ 

7-8094 

27538 

71     220 

9'3 

1924 

*»§ 

159963 

19-4873 

29^ 

4-9708 

7'6753 

1866 

4 

14-1075 

14-8678 

4* 

2-8459 

3-1625 

1925 

4* 

16-3876 

18-9252 

4* 

5-3333 

7-0942 

1867 

6 

14-8983 

15'5303 

5* 

3-6680 

3-7818 

1926 

16-4569 

18-8563 

3°§ 

5-3985 

7-0200 

1868 

18 

15-1051 

15-3123 

18         3-8618 

3-5520 

1927 

7 

16-8315 

19-1602 

5 

5-7891 

7-3066 

1869 

4 

I7-4784 

15-8103 

4*       6-2596 

3-9284 

1928 

4 

17-7732 

I97855 

4 

67607 

7-8814 

18/0 

8 

18-0673 

I5H542 

6*       6-8289 

3-5389 

1929 

3* 

19-3127 

19-3162 

2* 

8-2765 

7-3322 

1871 

5       18-2375 

15-1153 

4t       6-9804       3-1900 

1930 

12 

197055 

19-8200 

9 

8-6909 

7-8127 

1872 

4       !9'0843 

•5-5963 

4*      7-8501 

3-6279 

'931 

'4 

20-8923 

19-3475 

H 

9-8519 

7-2803 

1873 

4 

20-5683 

157503 

1932 

5 

21-1468 

i9'2354 

5 

10-1005 

7-I55I 

1874 

47§ 

20-8552      15-6503 

57§    i    9-6217       3-5913 

71      221 

9-0 

1933 

4 

10-3914 

7-8243 

I875 

23§     21-9913 

15-6795 

3o§     107591       3-5605 

]934 

1  1 

21-9643 

19-1726 

1  1 

10-91  1  5 

7-0526 

1876 

4       22-8097 

15-9105 

3*     11-5872       3-7468 

'935 

4 

22-6176 

i9-443i 

4T 

1  1-5807 

7-2856 

Plate  4177.     Nos.  1860,  iS6i.     The  images  are  not  separable  but  are  measured 

as  one  mass. 

i  re'seau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64S7  at  Dec.  +  72°,  and  68S'4  at  Dec.  +  73°. 
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\ 

ftiam 

B.  D. 

W__,      ! 

B.  D. 

1  ML 

X. 

y- 

X. 

y- 

Xo.             Mag. 

So. 

Diftm. 

'••   •  . 

X. 

No. 

Mag. 

R.A.  3h  36™  to  3h  48m—  contd. 

R.A,  3h  36m  to  R.A.  3h  48m 

—  contd. 

Centre      K.A.    3b  36"'  Dec.  +  72°            R.A.    3h  48m  Dec.  +73° 

Centre     R.A.    3h  36m  Dec.  +  72°            R.A 

.    3>>  48"  D 

ec.  +  73° 

Plate  3688.     1897,001.25.          Plate  4177.     1898,  Nov.  3. 

Plate  3688.     1897,  Oct.  25.         Plate 

4177.     1898,  Nov.  3. 

1936 

2O         22-812O       19-4949 

18       11-7762 

7-3283 

0                                    *»• 

1996 

5       177739    22-4699 

4 

6-9003 

10-5623 

0 

m. 

8       23-1709     19-7885 

6       12-1499 

7-6027 

'997 

7     i  18-021  3     22*7098 

6 

7-1601 

10*7865 

38S'     23-2477     19-9548 

4°S      12-2357 

77644) 

1998 

8       18*8216     22-3063 

10 

7-9400 

10-3411 

'939 

8o§     23-9295     19*4-,-- 

8o§      12-8902 

7-2086J 

7Z    199      7"° 

1999 

3*     19-9222     22-5054 

5 

9-0500 

10-4833 

1940 

5       14-3007     20-4914 

5*       3-3315 

87685 

2OOO 

4*     20-3782     22-3582 

3* 

9-4936 

10-3135 

1941 

5       15-6318    20-2381 

6        4^455 

8-4435 

2OOI 

7      ;  20-4674      22-1019 

6 

9-57I5 

10-0540 

1942 

4       i6-4535     19-8528 

3*       5-4470 

8-0160 

2OO2 

3*     20-4869     22*7787 

4 

9-6288 

10-7256 

1943 

4        17-1031     20-3294 

3*  :  6-1194 

8-4562 

2OO3 

9      20-6280    22-4697 

8 

975H 

10-4102 

'944 

ii        17-2705     20-142? 

8         6-2788 

8-2650 

2OO4 

3*    20-8766    22-2887 

4* 

9-9931 

10-2157 

'945 

5       17-2830     20-0801 

4t       6-2882 

8-1996 

2OO5 

6      20-9805    22-5079 

7 

10-1041 

10-4322 

?8§ 

17-6615   20-0000 

405'       6-6598 

8  •  i  oo  i 

20O6 

8      23-4640    22-2463 

1  1 

12-5730 

10*0425 

194- 

5 

i-"3OO     20-0915 

5        67339 

8-1879 

2OO7 

3t    23-4675     22-5715 

5-* 

12-5915 

10*3654 

1948 

4 

18-0783     20-2904 

4*       7-0951 

8*3668 

2OO8 

3*    23-5394     22-2832 

3* 

12-6506 

10-0826 

'949 

6 

18-4267     20-4684 

6        7-4475 

8*5256 

2009 

42§     23-5508     22*3951 

12*6650 

10-1870 

72       198 

8-9 

1950 

20^ 

18-7209     20-2538 

22§'           7-/3O2 

8*3002 

2OIO 

30       23*9477     22*8975 

2oi5 

13-0861 

10*6654 

1951 

8 

18-8364    20-0280 

6        7-8329 

8-0663 

201  I 

!3 

13-8105 

10-7029 

1952 

4* 

18-9082     20-0271 

3         7  '909' 

8*0615 

2OI2 

35;?         14-2749        23-0103 

J7S 

3-4343 

•2834 

'953 

4 

20-1084     20-9538 

4        9''523 

8-9258 

2013 

5       I4-57-7     22*9315 

5 

37280 

•1879 

'954 

'9 

20-4661     20-8296 

15        9-5020 

8-7850 

2014 

2o§     147493     22*9693 

22J5 

3-9085 

-2175 

72    188 

9'5 

'955 

46$ 

20-5  -  •-- 

20*3030 

59§ 

9-5933 

8-2525 

72      194         9-0 

2015 

4* 

17*54*5     23-7570 

4 

6-7345 

•8552 

1956 

6 

20*9170 

20-2310 

5 

9-9205 

8-1614 

2Ol6 

21 

18-5475    23-4296 

20-5 

-  -225 

•4796 

'957 

4T 

2  1-3896 

20-4853 

3* 

10-4094 

8-3928 

2O17 

3* 

19-0167    23-3492 

3 

8-1865 

•3756 

1958 

«9 

21*7158 

20*9605 

18 

10-7595 

8*8497 

2018 

21 

19-6979    23-3897 

•if 

8-8714 

•3804 

'959 

It 

21*8943 

20*1943 

.    3* 

10-9006 

8*0786 

2019 

3 

20-3224    23-4313 

4* 

9-4991 

•3900 

1960 

3*     22-6982 

20-5792 

4 

I1TI73 

8*4169 

2O2O 

"9 

20-9675    23-5246 

IT! 

i  o-  1  466 

•4502 

1961 

12           24*6820 

20*4308 

"3 

13-6929 

8-1652 

2O2I 

i> 

21-3310    235791 

13 

10-5093 

•4839 

1962 

6      24-98*30 

20  4466 

5 

13-9958 

8-1652 

2O22 

42$ 

21-8666     23-6925 

4°§ 

1  1*0501 

•5709 

72    197 

9-5 

1963 

18^ 

14*1396 

20-9505 

'9§ 

3-1904 

9-2343 

2O23 

4* 

23-5232     23-8297 

4 

12-7125 

"6200 

1964 

I4-5635 

2I-0213 

16 

3-6197 

9*2826 

2O24 

5 

14-2717     24-3112 

4 

3*5000 

12-5851 

1965 

4t 

15-0086 

21-2096 

3 

4-0783          9^450 

2O25 

6 

14-6665     24-3129 

.* 

3-^926 

12-5650 

1966 

4 

15-2885 

21-2267 

3* 

4  3536       9'44^2 

2O26 

5t 

'5-5724    24-6883 

4* 

4-8161 

12-8913 

1967 

5 

16-0573 

20-9790 

5 

5'i  100 

9*1618 

tOX7 

24? 

16-0475     24-6179 

23§ 

5-2895 

12-795' 

1968 

4* 

16-0833 

209492 

3* 

5-I347 

9-1318 

2028 

ji 

16-0984     24-5433 

4 

5-5351 

12-7202 

1969 

jt 

16-0943 

21-3643 

3* 

5-1  694 

9-5398 

2O29 

4 

16-3129     24-6092 

4 

5-5543 

12-7742 

1970 

4 

16-4814 

21-6301 

3* 

5-5667 

9-7916 

2030 

i8§ 

167095     24-5172 

•7§ 

5-9455 

12*6612 

1971 

4 

17-4086 

2I-2790 

3 

6*4721 

9-3894 

2O31 

6 

17-2529     24-3221 

6 

6-4791 

12-4377 

1972 

3* 

17-3167 

21-4184 

4 

6-3898 

9-5368 

2O32 

5 

18*4737     24*8644 

5 

77234 

12-9162 

1973 

4 

17-4473 

21-OOJ2 

4t 

6-4977 

9-1156 

2033 

5 

187597     24*7865 

4* 

8*0036 

128254 

'974 

6 

18-4221 

2I-5I21 

4 

7-5003 

9-5723 

2034 

16 

19*6123     24-9853 

1  5 

8*8074 

12-9790 

1975 

ti§ 

1  8  -49  1  o 

2I-6I24 

»»§ 

7-5-726 

9-6665 

2035 

2* 

19-7287     24-2972 

3 

8*9498 

12-2845 

1976 

8        18-8-36 

21  9595 

- 

7-9528       9-9960 

2036 

4 

19-9192     24-2650 

4 

9-'379 

12-2451 

'977 

12        18-9373 

21-61  19 

12 

8-0188       9-6455 

2037 

20-0093     24-3594 

21> 

9*2298 

12-3325 

1978 

3        18*9680 

21-1889 

4 

8-0238 

9-2163 

2038 

29§ 

20-0900     24-4122 

263 

9-3131 

12*3806 

72     193 

9-5 

'979 

5       20-1704 

21-7661 

4 

9-2580 

9-733I 

2039 

27-5 

21-3816     24-4123 

21? 

10-6041 

12*3150 

1980 

19      21*4548 

21-2678 

16 

10-5145 

9*1696 

2O4O 

4t 

21-6084     24-2340 

6T 

10-8202 

12*1231 

1981 

4!     22-0574 

21-6914 

3 

1  1-1400 

9*5614 

2041 

3* 

216358     24-8892 

3* 

10-8810 

;  12775° 

1982 

19       22-2805 

21-3612 

16 

11-3421  :  9-2195 

2O42 

7t 

22*0143     24-2600 

7 

1  1-2296 

!  12-1289 

1  6      22-4416 

21-9798 

,6§ 

11-5389  ;  9-8284 

2043 

22 

22-5612     25-0463 

I7§ 

11-8145 

12*8855 

15       23-7148 

21-9685 

•78 

12-8081       07534 

2°44 

4 

11-9750 

12-6,88 

1985 

12          24-8173       21-3686 

11       13-8759      9-0940 

2045 

4* 

23-6303     24-8801 

7 

128747 

12-6643 

1986 

4       14-3867     22-3629 

4         3-5112     10-6335 

2046 

45§ 

23-7097     24-7831 

33? 

12-9487 

12-5619 

1987 

4T      14-5978     22*2027 

4         3-7124     10-4613 

204- 

Ht 

237678     25-2163 

13 

13-0300 

12*9908 

1988 

4       14-^470     21-20:0 

3*       39651     10-4450 

5 

14-4329     25-0685 

5 

3-6993 

13*3285 

1989 

5        -4-S744     22-0398 

5         3-9828     10-2864 

2049 

8 

15-6450     25-3569 

8 

4'9255 

I3-5550 

1990 

12           16-8769       22-3428 

10     ,    6'cooo     10-4834 

2O5O 

7 

!5'7225     25*4530 

5 

5-0075 

13-6489 

1991 

1  I            16*9228       2  1  "9623 

14         6-0260     10-1009 

2051 

73§ 

18-9521     24-9933 

74§ 

8-2093 

13-0198 

72    192       8-0 

1992 

4    ;  17-0143    22-7798 

3 

6-1587     10-9123 

2O52 

5 

8-9435 

13-9580 

'993 

11     17-1675    22-3175 

10 

6*2866     10-4391 

2053 

-T 

20-2490    25-6723 

6 

9-5392 

13-6328 

'994 

13       17-2307     22-0851 

12 

6*3408     10-2068 

2054 

5* 

20-3187     25-8004 

6 

9*6184 

137584 

199-; 

2  i*i     17-2325     22-1492 

19 

6'^J.J.S        IO-26-Q 

- 

Pmte  3688.     The  6*n  image  of  1994  and  the  3**-  image  of  i9<xS  are  coincident.                              Plate  3688.     No.  201  1.     Both  images  of  this  star  fall  on  a  ,ts,-a«  line. 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64«7  at  Dec.  +  72°,  and  68''4  at  Die.  -  -3  . 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    72°. 


T-J- 

B.  D. 

Vn 

DlH.111. 

B.  D. 

JNO. 

Diam. 

X. 

X, 

y- 

No. 

Slag. 

J.1  O. 

Diani. 

y. 

No. 

-Mag. 

R.A.  3h  36™  to  3h  48m—  contd. 

RA       4bb    j  Qm  ^-/~\    AII  r\Ki       fn 
.-r\_.    3      4                 4     ^    —  —  ^ 

Centre      R.A.    3^  3611  Dec.  +  72°            R.A.     3h  48-"  Dec.  +  73° 

Centre      R.A.    4h    om  Dec.  -f  72°             R.A.     3h  48'"  Dec.  +73° 

Plate  3688.     1897,  Oct.  25.          Plate  4177.     1898,  Nov.  3. 

Plate  1703.     1893,  Dec.  21.         Plate  4177.     1898,  Nov.  3. 

o 

m. 

111 

2055 

12 

20-6604      25-4664 

15 

9-9392 

13-4051 

2103 

6* 

3-5356        17-7879 

7 

14-4262 

5-5990 

2056 

3t 

20-6772      25-1658 

4 

9-9419 

13-1077 

2104 

8 

3-5460       17-6636 

1  1 

14-4418 

5  "47^9 

2057 

4 

10*2266     13-4088 

2  105 

32§ 

4-4646        17-7384 

33§ 

I5-3598 

^5953 

72      201           9-5 

2058 

3* 

21-3462      25-2272 

4 

io-6i  13     1  3-127  1 

2106 

14 

5-0148 

18-0600 

19 

15-8904 

5-9425 

2059 

3* 

227177 

25-2490 

4* 

11-9781     13-0766 

2107 

3]§ 

5-40I2 

17-5088 

28§ 

16-3057 

5-4086 

2060 

4 

12-7827     13-7019 

2108 

'9 

6-9381 

17-2487 

20 

I7-8537 

5-2243 

2061 

7 

13-1123     13-6488 

2  109 

6 

9-8651 

17-4189 

8 

20-7681 

5-537° 

2062 

10* 

23-8540 

25-4118 

12 

13-1259     13-1831 

21  10 

7* 

9-9894 

16-9969 

6t 

20-9095 

5-1249 

2063 

4 

I3-9453     13-3318 

21  I  I 

9 

107569 

17-5316 

13 

21-6538 

5"69!3 

21  12 

4 

14-0570 

6-8030 

76§ 

1-4024  ;    2-1415 

71  215 

9-0 

2113 

4* 

3-4631 

19-0218 

5 

14-2996 

6-8272 

79§ 

2-2336      10-9540 

72  187 

8-0 

21  14 

6 

4-l6l6 

19-0105 

6 

14-9913 

6-8463 

54§ 

16-9118 

26-8999 

72    190 

9-0 

2115 

16 

4-2740 

18-3517 

21 

15-I364 

6-1987 

I02§ 

26-0770 

26-7323 

1 

72      2O2 

8-3 

2  I  l6 

12 

4-2763 

18-3821 

15 

15-1389 

6-2277 

2117 

1  I 

5-l66l 

18-9953 

15 

15-9950 

6-8856 

R.A.  3h  48™  to  4h  om 

21  l8 

2119 

5 

5-5040 
5-786I 

18-1623 
18-5041 

7' 

I6-3738 
16-6416 

6-0676 
6-4228 

72      203          9-5 

Centre      R.A.    4h    o">  Dec.  +  72°             R.A.     3''  48™  Dec.  +  73° 

2120 

5 

6-5119 

18-6327 

5 

'7'3593 

6-5895 

Plate  1703.     1893,  Dec.  21.          Plate  4177.     1898,1^07.3. 

2121 

9 

6-5287 

18  6995 

12 

17-3/42 

6-6536 

0 

m. 

2122 

3 

17-4856 

6-3794 

2064 

4 

3-2305 

14-1101 

3* 

14-2969 

'•9135 

2123 

9 

IC'3835 

18-4294 

ii       21-2348 

6-5702 

2065 

7 

4-8626 

i3'9793 

10 

I5-9347 

1-8616 

2124 

IO 

3-9240 

19-8389 

1  1 

14-7164 

7-6664 

2066 

4* 

3-8518 

14-2826 

4* 

14-9089 

2-1138 

2125 

28§ 

4-4865 

19-7518 

27§ 

15-2837 

7-6065 

2067 

IO 

6-3671 

14-6849 

H 

17-4060 

2-6365 

2126 

9 

6-4198 

19-9320 

8 

17-2038 

7-8798 

2068 

9 

6-4373 

14-1986 

9 

17-4990 

2-1517 

2127 

5 

7-4478 

19-8970 

7 

18-2363 

7-8954 

2069 

39§ 

7-6364 

14-4959 

53§- 

18-6823 

2-5073 

71       226 

9'4 

2128 

23§ 

8-0991 

19-1880 

25§ 

18-9188 

7-2192 

2070 

5 

11-3643 

14-3231 

3* 

22-4096 

2-5196 

2129 

6 

10-861  1 

19-6490 

5 

21  '6569 

7-8135 

2071 

6 

11-6226 

14-5654 

7 

22-6601 

2-7732 

21  30 

5 

11-5233     19-0248 

5t 

23-3481 

7-2223 

2072 

6 

12-0743 

14-2070 

6* 

23-1301 

2-4338 

2131 

5* 

12-6579     19*1010 

5* 

23-4706 

7-3506 

2073 

27§ 

12-6863 

147176 

47 

237169 

2-9718 

71       232 

9'5 

2I32 

16 

13-3533     19-1020 

20 

24-1687 

7'3«55 

2074 

3* 

3-1785 

15-3496 

5t 

14-1874 

3-1480 

2I33 

6 

13-4271   i  18-9938 

5* 

24-2497 

7-2808 

2075 

1  1 

3-3691 

15-2717 

9, 

143835 

3-0801 

2134 

5* 

4-0134 

20-3235 

10       H7752 

8-1578 

2076 

4 

4-0850 

15-8768 

4* 

15-0673 

3  7208 

2135 

4      16-0525 

8-1544 

2077 

7* 

6-6440 

15-5598 

5* 

17-6332 

3-5227 

2136 

3* 

6-4668 

20-6164 

4       17-2206 

8-5635 

2078 

13 

6-8423 

I5-6737 

H 

17-8318 

3-6508 

2137 

4     :  17-3872 

8-0646 

2079 

'4 

7"2  12O 

15-0832 

18 

18-2286 

3-0768 

2138 

55§ 

6-6880 

20-6605 

6°§      17-4395 

8-6202 

72      204 

8-0 

2080 

5 

n'3434 

15-5712 

5* 

22-3318 

37638 

2139 

9 

6-7194 

20-4233 

13       17-4828 

8-3846 

2081 

3* 

11-4741 

15-0656 

3* 

22-4804 

3-2587 

2140 

3* 

9-0659 

20-4462 

3       19-8229 

8-5221 

2082 

6 

12-3753 

15-2071 

6* 

23-3853    1    3-4480 

2141 

4* 

9-9739 

20-7499 

5       20-7144 

8-8697 

2083 

'9§ 

12-8098 

15-3073 

26 

23-8100 

3-5685 

71       233 

9'5 

2142 

9 

117834 

20-7351 

12           22-5232 

8-9410 

2084 

»4 

13-2935 

15-1799 

•4 

24-3012 

3-4625 

2I43 

4t 

12-0740 

20-5650 

4* 

22-8203 

8-7862 

2085 

12 

3-1580 

16-3949 

'4 

14-1155 

4-1906 

2144 

4 

12-1134 

19-8841 

6 

22-8945 

8-1075 

2086 

6 

3-3646 

17-0883 

IO 

14-2901 

4-8925 

2145 

7 

12-2265 

20-5874 

12           22-9765 

8-8126 

2087 

5 

4-2242 

16-3320 

6 

15-1851 

4-1798 

2146 

IO 

13-4106 

20-0406 

16       24-1796 

8-3275 

2088 

9 

475-9 

16-2960 

IO 

15-7134  ]  4-1694 

2147 

13 

4'4572 

21-3854 

12           I5-5744 

9-2563 

2089 

8 

5-2940 

16-6622 

6 

16-2398 

4-5571 

2148 

3       15-7508 

9-5833 

2090 

4* 

5-3499 

17-0731 

4* 

16-2731 

4-9700 

2149 

4       15-8283 

9-9233 

2091 

27§ 

5-5658 

16-6399 

3]§ 

16-5104 

4-5512 

2150 

1  1 

7-5845 

21-4770 

14       18-2906 

9-4/88 

2092 

7 

5-8091 

16-5506 

7 

16-7577 

4-4742 

2151 

4* 

8-9839 

21-1347 

4       197083 

9-1993 

2093 

5* 

6-2640 

16-3923 

5* 

17-2215 

4-335° 

2152 

4 

9-1960 

21-1491 

5       19-9148 

9-2320 

2094 

6 

6-5954 

16-3579 

*' 

17-5528 

4-3190 

2I53 

6 

97577 

21-0681 

6       20-4833 

9-1783 

2095 

5* 

7-3732 

16-8023 

5 

18-3046 

4-8002 

2154 

8 

11-0253 

217405 

12       11-7200 

9-9089 

2096 

«4 

8-3188 

16*2329 

'9 

19-2809 

4-2765 

2155 

4 

II-349' 

20-9402 

4T 

22-0798 

9-1240 

2097 

5 

8-3419 

16-2075 

7 

19-3034 

4-2558 

21  56 

4*     12-3841 

21-6057 

4t 

23-0842 

9-8433 

2098 

4* 

8-3716 

16-6598 

3* 

19-3150 

4-7047 

2157 

23          5-5101 

22-8083 

23 

16-1582 

10-7061 

2099 

4 

8-9443 

15-9930 

4* 

19-9144 

4-0704 

2158 

4 

16-2850 

10-5749 

2100 

3 

10-5352 

16-5380 

2159 

5*       7-6687 

22-4167 

5 

18-3335 

10-421  1 

2IOI 

26§ 

10-5697 

16-5841 

38§ 

21-5118 

4-7345 

2l6o 

20         7-9983 

22-6865 

a6§ 

18-6497 

10-7066 

2IO2 

IO 

i37ii> 

16-1057 

»4 

24-6709 

4-4090 

2161 

12              8-5884       22-6815 

'7 

19-2396 

10-7302 

I  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  (>4*'j  at  Dec.  +  72°,  and  68a>4  at  Dec.  +  73°. 

GREENWICH  ASTROGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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B.  D. 

B.  D. 

Xo. 

Diam. 

Z. 

y- 

Diam. 

x. 

V- 

No. 

Diam. 

x.                   y. 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

Xo. 

Mag. 

E.A.  3h  48™  to  4h  om—contd. 

R.  A.  4h  om  to  4h  1  2m  —  contd. 

Centre       R.A.    4h    o™  Dec.  -f-  7  2°            R.A.     3b  48""  Dec.  +  73" 

Centre      R.A.    4h    om  Dec.  +72°            R.A.    4*  izm  Dec.  +  73° 

Plate  1703.     1893,  Dec.  21.         Plate  4177.     1898,  Nov.  3. 

Plate  1703.     1893,  Dec.  21.         Plate  3016.     1896,  Feb.  22. 

| 

m 

a                   m. 

2162 

6f      9-4981     22-4485 

7 

20-1582 

105443 

D 

2211 

l8§ 

19-6564 

'4'5'47 

12 

8-6111       2-4336 

71     242 

9-2 

2163 

10       11-6384     22-2805 

10 

22-3066     10-4763 

2212 

12           19-9780       14-4384 

-  * 

8-9289       2-3371 

2164 

6           13-1312        22-1  398 

10 

'23-8022     10-4082 

2213 

35§     20'2840 

14-1402 

26ij 

9-2194      2-0300 

7'     245 

9-0 

2165 

23           13-6561        21-9555 

32§ 

24-3340     10-2511 

2214 

5     ]  20-5514 

14-1223 

/• 

2l6(3 

5 

'5"5295         ''573 

2215 

20§     20-7944 

14-2009 

8 

9-7305       2-0613 

2167 

i2f      4-925+     23'253i 

12 

i5'5524        -1253 

2216 

i9§ 

21-3607 

14-7181 

1  1 

10-3247       2-5497 

71     246 

9'5 

2168 

yt       5-6623     25-1600 

10 

16-2910        -0660 

2217 

9* 

23-1670 

14-7342 

5 

12-1275       2-4789 

2169 

5 

l6'69^3 

•6114 

2218 

16      23-2948 

14-4802 

8 

12-2404    ;      2-2147 

2170 

4o§       7-0248 

24-0220 

4°§ 

17-61  16 

'9933 

2219 

ii     j  14-2197 

5-I534 

4* 

3'2'4< 

3'3437 

2171 

3 

17-7827         -5000 

222O 

4 

14-6638 

5-7250 

2172 

9*       8-0495 

23-8489 

9 

18-6421 

•8719 

2221 

5 

16-0430 

5'3'J7 

2l/3 

30        8-5011 

23-8174 

34§ 

19  0946 

•8618 

72     205         9'5 

2222 

6 

17-6073 

5-2323 

2174 
2'75 

10       10-9^05     23-4960 
9      13-2218     23-3028 

10 
10 

21-5498 
23'8355 

•6563 

•5774 

2223 
2224 

5 
40§ 

18-6918 
20-0916 

5-6935 
57098 

33§ 

9-1056 

3-6054 

72     214 

9'3 

2  176 

10       13-858,     23-5364 

16 

24'4594 

•8387 

2225 

58§     20-5363 

5-9958 

49S       9-5642 

3-8672 

72     217 

7'5 

2177 

12 

'4'4433 

12-0785 

2226 

10       22-8204 

5-5703 

5 

11-8234 

3-3259 

2178 

6*      4-2374     24-2998 

9 

1+-8135 

12-1376 

2227 

20.^       24-6431          5-95IO 

'9 

136631       3'6'S1 

2179 

5 

17-6806 

12-2091 

2228 

6      24-6945  j    5-2520 

2180 

7         8-5745     24-6674 

9 

19-1310 

12-7125 

2229 

6      15-7168     16-0000 

2181 

3*       9'i2>9     24-5355 

5 

19-6859 

12-6072 

223O 

16       16-0763 

16-4671 

6 

5-1352       4-5649 

2182 
2183 

4*       9-6233     24-8587 
34§       9-8857     24-4626 

4* 
33S 

20-1631 
20-4490 

12-9585 

12-5-12 

2231 
2232 

6       17-4585 

2O§        18-1690 

16-8084 
16-7048 

'3 

7-2366 

4-6952 

2184 

4 

20-5996     12-5314 

2233 

58§      19-5048 

16-1966 

5o§       8-5432      4-1215 

72     213 

S 

2185 

i6g     10-3783     23-8854 

25§ 

20-9675     12-0198 

2234 

8       19-5423 

16-8913 

4         8-6157       4-8106 

12186 

14       1  1-0846     24-2613 

18 

21-6543 

12-4286 

"35 

8*     19-8644     163520 

3* 

8-9104      4-2010 

2lS; 
2l88 

8 

21 

12-3354     23-8034 
12-54-24     24721- 

9 
»4§ 

22-9231     12-0355 
23-0883     12-9566 

2236 
2237 

18       20-0540     16-6735 
46s     20-3454     '6-79'9 

12 

4°§ 

9-1168 

9-4098 

4-5707 
4-6721 

72     215        9-4 

72    216      8-6 

2189 

34? 

12-6872 

24-2664 

38§ 

23-2553     12-5144 

2238 

5      20-9625     16-0438 

2190 

23§ 

12-9553 

24'5375 

3'§ 

23o°89     127937 

2239 

8       21-2323 

16-5664 

4* 

10-2894 

4-4039 

2191 

7 

13-3989 

23-9938 

6 

23-9768     12-2763 

2240 

4 

21-5312 

16-4646 

£ 

2192 

5 

24-5193     12-2689 

2241 

i8§ 

22-9548 

16-3767 

6* 

11-9994 

4-1264 

:2I93 

5 

15-0890     13-8751 

2242 

5 

14-0463 

17-6352 

2j94 

19 

5-4879 

25-2396 

23§ 

16-0195     13-1343 

2243 

4 

14-1866 

7-4867 

"95 

lit 

5'9329 

25-8072 

H 

'6-4349     i3-7245 

2244 

4 

17-0676 

7-7638 

2196 

5* 

7-6066 

25-2367 

B 

18-1288     13-2335 

2245 

7 

17-0833 

7-4824 

3 

6-1914 

5'5273 

•2197 

4 

18-2816     13-9166 

2246 

8 

18-5001 

7'5797 

4 

7-6125 

5-5512 

2198 

6 

18-7470     13-9185 

2247 

H 

20-8265 

7-0113 

8 

9-9032     4-8047 

2199 

14        9-1046    25-0000 

16 

19-6408     13-0695 

2248 

8 

21-0303 

7-4501 

4       10-1309 

5-2941 

22CO 

f'§ 

9-4166     25-5675 

38§ 

19-9249     13-6498 

2249 

19-^ 

21-1636 

7'3394- 

13       10-2590 

5-1765 

22OI 

7 

9-8649     25-3456 

9 

20-3815 

'3-4557 

2250 

12 

21-9880 

17-475° 

7       11-0887 

5-2741 

22O2 

4 

21-1275 

13-3622 

2251 

8 

22-6248 

17-7229 

5       11-7360 

5-4849 

2203 

4 

21-2813     13-2318 

2252 

7      23-9743 

I7-6735 

6      13-0833 

5-37II 

2204 

17 

12-0190 

24-8716 

19$ 

22-5583     13-0527 

2253 

9 

14-9167      18-7559 

4*      4-0903 

6-9059 

22O5 
2206 

4 

4* 

12-8069     ;   25-2957 
I2-8828        25-3266 

6 
6 

23-3262     13-5445 
23"393i     '3'5742 

2254 
2255 

1  1 

;2o§ 

!5'3346 
'7-3145 

18-0183 
18-9853 

4 

12 

4'47  H 
6-4993 

6-1503 
7-0148 

2256 

1  1 

17-5503 

18-4973 

7 

6-7075 

5  '54 

92§ 

2-0765 

I9H675 

lOlg 

26-4173 

2-6193 

71      237 
72      199 

8-9 

7-0 

2257 
2258 

4 
6 

17-5816 
19-2073 

18-2785 
18-5587 

4 

8-3682 

6-4936 

54 

I-9978 

22-4570 

72     198 

8-9 

2259 

4       20-25:0 

18-2955 

8£§ 

4"9424 

26-5177 

72      2O2 

8-3 

2260 

4       20-3581 

184126 

<C* 

/C.,,,/:Q 

2261 

ii       20-7778 

18-1810 

6* 

9-9157 

o  0300 

R.A.  4h  om  to  4h  i2m 

2262 

1  1 

21-3092 

18-2341 

6 

10-4486 

6-0642 

Centre       R.A.    4h    oln  Dec.  +  72°             R.A.    4h  12™  Dec.  +73° 

2263 

10 

23-5754  :  '8-8795 

6 

12-7430 

6-5933 

Plate  1703.     1893,  Dec.  21.          Plate  3016.     1896,  Feb.  22. 

2264 

4 

24-4860 

18-4008 

3* 

13-6281 

6-0714 

m. 

2265 

5 

18-6015 

19-0832 

2207 

13 

H-7356 

14  6605 

4* 

3-7061 

2-8:-  5 

2266 

3i§     19-2362 

19-3871 

'9 

8-4?74 

7-3202 

72      212 

95 

2208 

47§ 

1  5-3666 

I4'2357 

4°S 

4-3093 

2-3710 

71       237 

8-9 

2267 

6*     19-5014    19-8797 

3* 

8-7294 

77974- 

2209 

7 

17-2728 

14-2069 

2268 

8       19-7072  |  19-6102 

2210 

4 

17-6348 

I4'3637 

2269 

i8§     207865  j  19-3709 

1  1 

9-9858 

7-2247 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64>7  at  Dec.  +  72°,  ar  i  oS  -4  ,u  Dec.  -f-  73°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


Z  O  N  E    +    72°. 


B.  D. 

B.  I). 

No. 

Diaiu. 

X. 

!/• 

Diam.     x. 

?/• 

Ho. 

Mas. 

No. 

Diam. 

ttt 

V' 

I  Main.      X. 

y- 

No. 

-Mag. 

R.A.  4h  om  to  4h  1  2™  —  contd. 

R.A.  4h  i2m  to  4h  24m 

Centre   E.A.  4h  0™  Dec.  +  72°     E.A.  4h  12'"  Dec.  +  73° 

Centre   R.A.  4''  24'"  Dec.  +72°     R.A.  4h  12™  Dec.  +  73 

Plate  1703.  1893,  Dec.  21.    Plate  3016.  1896,  Feb.  22. 

Plate  3017.  1896,  Feb.  22.    Plate  3016.  1896,  Feb.  22. 

m. 

o 

m. 

2270 

i8§ 

22-3932   19-6213 

12    11  "6008 

7-3947 

2322 

4 

3-3557 

'4-6373 

4* 

14-3716 

2-4159 

2271 

33§ 

23-9450   19-8618 

19$   I3"'597 

7-5555 

72  219 

9'5 

2323 

5 

4-091  1  114-1415 

2272 

24§ 

15-4886 

20-5315 

193 

f.75'7 

8-6525 

72  207 

9'S 

2324 

6 

5-I04I 

14-3025 

4* 

16-1295 

2-1609 

2273 

5 

17-3939 

20-9993 

3* 

6-6769 

9-0223 

2325 

'3 

6-5695 

14-0695 

9 

17-6074 

1-9973 

2274 

10 

19-3630 

20-6705 

6 

8-6288 

8-5950 

2326 

6 

8.T-  r  tt 
7-5° 

14-0770 

2175 

5* 

20*4478 

20-8246 

3* 

9-7191 

8-6940 

2327 

6 

I1-3177 

14-2945 

2276 

6* 

21-1331 

20-0635 

3*  10-3707 

7-8061 

2328 

4 

I3-0490 

14-3380 

2277 

4  '  10-8914 

8-3932 

2329 

25§ 

13-3929 

14-1586 

4i§ 

24-4195 

2-39S7 

71  260 

9-l 

2278 

4* 

14-6121 

21  6246 

3*   2-9304 

97874 

2330 

9 

4-9850 

15-7430 

7 

15-9447 

3'5967 

2279 

9 

15-2207 

21-62OO 

4*   4-5399 

97549 

2331 

24§ 

6-03I3 

15-4472 

24§ 

17-0068 

3-3458 

72   222 

9'S 

2280 

35§ 

17-5250 

21-8036 

'y§ 

6-8484 

9-8189 

72  209 

9'5 

2332 

10 

6-4896 

'5'°453 

2281 

4* 

18-1439 

21-3598 

2* 

7-4477 

9'343o 

2333 

4 

1O-6I92 

15-8288 

2282 

6 

18-2368 

21-9085 

3* 

7-5620 

9-8864 

2334 

6 

II-8455 

15-1825 

2283 

4* 

I9"4479 

21-1841 

3*   8-7373 

9-1063 

2335 

3 

I3-0405 

15-8830 

2284 

10 

H">975 

22-7750 

o 

3-5800 

10-9585 

2336 

6 

13-IOI2 

15-0768 

2285 

5 

14-3821 

22'66l2 

2337 

4t 

5-8205 

16-1781 

3* 

16-7606 

4-0705 

2286 

S 

15-3820 

22'8OIO 

4* 

47605  10-9214 

2338 

5 

8-9915 

16-4295 

2287 

6 

18-8405 

22'5  l6o 

4* 

8-2009  |  10-4654 

2339 

9 

9-3469 

16-9845 

4t 

20-2473 

5-0343 

2288 

12 

22-7897 

22-3733 

9 

12-1366 

10-1243 

2340 

4 

H'3935 

16-6481 

3* 

22-3073 

4-7884 

2289 

-  6* 

23-6104 

22-6464 

2* 

12-9694 

I0'3544 

2341 

3 

13-4226 

167784 

2290 

6 

15-5960 

23-6951 

3* 

5-0214 

•8050 

2342 

7 

I3-89I2 

16-1891 

2291 

5 

167387 

237872 

3* 

6-1688 

•8422 

2343 

*7§ 

5'3552 

'7-1555 

26$ 

16-2525 

5-0230 

72   221 

9'5 

2292 

6 

17-1541 

23-2860 

3 

6-5555 

•3169 

2344 

15 

6-6942 

17-3560 

1  1 

17-5801; 

5-2840 

2293 

6o§ 

i7'43'3 

23-3788 

478 

6-8362 

"3954 

72  208 

8-5 

2345 

8 

7-3782 

17-3034 

5 

18-2661 

5-2642 

2294 

4*§ 

17-9165 

23-8078 

258 

7-3404 

•7980 

72   211 

9'4 

2346 

6 

7-5643 

17-8213 

4 

18-4287 

5-7s77 

2295 

10 

18-1868 

23-1460 

5 

7-5803 

•1252 

2347 

8o§ 

I2-I835 

17-6857 

93§ 

23-0515 

5-8642 

72   22- 

6-0 

2296 

3* 

18-9292 

23-0970 

3* 

8-3241 

•0392 

2348 

5 

I2-58IO 

17-2702 

2297 

7* 

21-5517 

23-5367 

4 

10-9568 

'344+ 

2349 

6 

6-4478 

18-3370 

6 

17-2915 

6-2543 

2298 

4* 

21-6169 

23-5499 

3* 

1  1-0209 

"3544 

235° 

4 

6-61,99 

18-3418 

4* 

17-4604 

6-2666 

2299 

20§ 

22-0148  23-8949 

'5 

1  1  -4407 

•6828 

2351 

3°§ 

10-9813 

18-0440 

37S 

21-8305 

6-1690 

72   225 

9-1 

2300 

4* 

22-041  1  !  23-6621 

2* 

1  1-4560 

"4459 

2352 

9* 

4^883 

19-8697 

6 

1  5-7626 

7-7168 

2301 

3* 

16-0626  24-7737 

3* 

5-5404 

12-8585 

2353 

4* 

5-29I8 

19-4481 

3 

16-0886 

7-3I05 

2302 

25§ 

16-4836  24-5220 

'3 

5-9460 

12-5854 

2354 

4 

5-6035 

19-1904 

4 

16-4097 

7-0683 

2303 

IO 

16-5503 

24-9038 

5 

6-0330 

12-9628 

2355 

6 

6-6376 

19-9938 

4 

17-4007 

7-9158 

2304 

4* 

17-7216 

24-0542 

2* 

7-1623 

12-0543 

2356 

1  1 

7-0638  j  19-9530 

6 

17-8296 

7-8962 

2305 

4* 

17-7641 

24-5227 

3* 

7-2283 

12-5223 

2357 

6 

7-8609 

19-8545 

5 

18-6301 

7-8349 

2306 

4°3 

17-7707 

24-4546 

25§ 

7-2297 

12-4543 

72   210 

9'4 

2358 

5 

8-3699 

19-9419 

4 

19-1348 

7-9453 

2307 

4* 

17-9016 

24-1639 

3 

7-3460 

12-1554 

2359 

7 

9-6548 

19-2463 

5 

204511 

7-3090 

2308 

13 

19-7199 

24-3252 

7 

9-1697 

12-2271 

2360 

8 

H'4377 

19-0850 

5 

22-2395 

7-2310 

2309 

28§ 

22-5787 

24-5904 

12 

12-0405 

I2'3455 

2361 

28 

II-4478 

19-0943 

35§ 

22-2499 

7-2407 

72  226  ;  8-7 

2310 

21 

24-0098 

24'9235 

12 

13-4808 

12-6066 

2362 

1  1 

6-5690 

20-3777 

7 

17-3156 

8-2973 

2311 

4* 

14-2155 

25-7690 

3* 

37484 

'3  "9444 

2363 

i7§ 

7-5309 

20-0686 

'4 

18-2903 

8-0348 

2312 

5 

15-8275 

25-5078 

»t 

5-3438 

13-6035 

2364 

5 

9-6444 

20-8583 

5 

20-3685 

8-9177 

*3'3 

17 

16-0447 

25-2099 

I  2 

5'5423 

13-2940 

2365 

4 

9-6969 

20-0228 

2314 

6 

16-2135 

25-2405 

3 

57123 

13-3169 

2366 

35§ 

9-9628 

2O'O1  I  8 

43§ 

20-7224 

8-0767 

72  223 

9-0 

2315 

4* 

16-471  1 

25-0647 

3 

S^S 

13-1294 

2367 

16 

12-5259  j  20-9298 

15 

23-2430 

9-1213 

2316 

4* 

17-1910 

25-1802 

2* 

6-6904 

13-2064 

2368 

i6§ 

I3-0748- 

2O-O005 

H 

23-8335 

8-2199 

2317 

1* 

19-3825 

25-3691 

4 

8-8866 

13-2867 

2369 

4 

I3-0902 

20-7620 

2318 

4* 

19-4662 

25'6375 

2* 

8-9795 

13-5469 

237° 

7 

I3-4635 

2O  6213 

4 

24-1936 

8-8570 

2319 

54S 

20-7242 

25-5991 

3°§ 

I0"2354 

13-4464 

72  218 

9-1 

2371 

4 

5-4210 

21-5607 

4 

16-1181 

9-4266 

2320 

4* 

23-2280 

25-4043 

3* 

12-7294 

13-1316 

2372 

4 

IO-47IO 

21-4923 

2321 

8* 

23-3058 

25-2578 

4 

I  2  '80  I  6 

12-9765 

2373 

5 

11-0575 

21-9058 

2374 

13 

4-4/12 

22-4186 

12 

15-1279 

10-2422 

76§ 

25-1012 

24-3244 

72   220 

7'9 

2375 

7 

6-3028 

22-2047 

5 

16-9703 

io'i  117 

2376 

4t 

7'SlOO 

22-0666 

3* 

18-4771 

10-0438 

2377 

16 

8-9635 

22-1296 

•4 

19-6269 

10-1579 

2378 

9 

10-3709 

22-9430 

2379 

20 

I2-0295 

22-5477 

18 

22-6713  10-7150 

2380 

IO 

I2-8595 

22-8257 

7* 

23-4879 

11-0339 

I  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  6487  at  Dec.  +  72°,  and  68S'4  at  Dec.  +  73°. 

GREENWICH   ASTBOGKAPHIC   CATALOGUE,    1900. 

Z  O  N  E    +    72°. 


B.D. 

B.  D. 

No. 

Diani. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

X. 

tf. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  4h  i2m  to  4h  24™  —  contd. 

R.A.  4h  24m  to    4h  36™  —  contd. 

Jentre      R.A. 

4h  24m  Dec.  4,  72°             R.A.    4h  I2m  Dec.  -f  73° 

Centre     E.A.    4h  24"  Dec.  -f  72°             R.A.    4h  36""  Dec.  +73° 

Plate  3017.    1896,  Feb.  22.       Plate  3016.     1896, 

Feb.  22. 

Plate  3017.      1896,  Feb.  22.         Plate  4210.     1898,  Dec.  22. 

m 

m. 

2381 

1  1 

I3-4338 

22-9328 

9      24-o559 

11-1645 

2431 

6 

16-0470 

16-1903 

4* 

4-9500 

4'6/53 

2382 

34§ 

I3-5437 

22-6866 

39§     24-1771 

10-9259 

72     228 

8-5 

2432 

4* 

16-3298 

16-9550 

2* 

5-2583 

5-1247 

•383 

4 

14-0410 

H'3945 

2433 

i7§ 

19-6515 

16-5050 

21 

8-5642 

4791  5 

•  384 

4 

14-4528 

10-8132 

2434 

4 

20-0678 

16-0435 

3* 

8-9570 

4-3132 

2385 

13 

3-9570 

23-8089 

8 

I4-5497 

11-6056 

2435 

4 

20-1051 

16-7847 

4* 

9-0315 

5-0442 

2386 

23 

23-0565 

16      14-9726 

10-8734 

2436 

13 

21-1544 

16-0558 

18 

IO-0388 

4-2636 

2387 

22 

5-0576 

23-0835 

15     .15-6819 

10-9308 

2437 

3 

22-2566 

16-6236 

3* 

II-I700 

47660 

2388 

5t 

5-3958 

237469 

4       15-99I5 

11-6088 

2438 

4 

22-5619      16-5739 

3* 

II-4742 

47044 

2359 

Ht 

6-4110 

23-6677 

5t  i  17-0057 

11-5770 

2439 

8 

14-6862      17-4469 

7 

3^579 

6-0078 

2390 

19 

6-6270 

23-5452 

16       17-2306 

11-4652 

2440 

20§ 

16-2668 

17-2319 

29§ 

5-2209 

57044 

239' 

6* 

9-6247 

23-0356 

4      20-2477 

11-0923 

2441 

16 

I7-1I95 

17-8794 

18 

6-1108 

6-3056 

2392 

4 

10-8798 

23-3680 

3      21-4880 

11-4828 

2442 

6 

17-1270 

17-6443 

4 

6-IOI7 

6-0675 

2393 

5 

10-9348 

23-4279 

4      21-5390 

11-5452 

2443 

6 

20-1576 

17-3828 

6 

9-II4I 

5-6430 

2394 

6 

11-4024 

23-6229 

2444 

3* 

22-7194 

17-3867 

4t 

II-6742 

5-5046 

2395 

39§ 

3-9668 

24-1590 

29.?     !4'5448 

11-9548 

72     220 

7-9 

2445 

5 

15-2282 

18-3035 

3* 

4-2466 

6-8285 

2396 

26 

57318 

24-9240 

17       16-2716 

12-801  1 

2446 

J7§ 

17-2781 

18-6748 

2I§ 

6-3II5 

7-0915 

239" 

4T 

5-9833 

24-5534 

4      16-5463 

12-4439 

2447 

Ml 

17-2871 

187655 

i6§ 

6-3259 

7-1802 

2398 

4^ 

6-9533 

24-8012 

4       17-4983 

127351 

2448 

33§ 

17-4967 

I8-5537 

47§ 

6-52O2 

6-9558 

72     230 

9-0 

2399 

5 

7-0053 

24-8043 

4       i7-55i6 

12-7401 

2449 

6 

187910 

I8-3376 

5 

7-8058 

6-6715 

2400 

19 

8-6529 

24-3627 

12          19-2172 

12-3740 

2450 

3* 

19-4993 

18-9549 

4 

8-5425 

7-2471 

2401 

5 

12-3744 

24-1506 

2451 

12 

20-0595 

18-2995 

12 

9-0698 

6-5626 

240; 

6 

13-8319 

24-0413 

4       24-4027 

12-2903 

2452 

8 

20-5119 

187609 

7 

9*5445 

6-9973 

2403 

6* 

3-9688 

25-9056 

6       14-4630 

137035 

2453 

33§ 

20-9550 

18-8901 

4°§ 

9-9910 

7-1048 

72     234        8-9 

2404 

4* 

4-33I3 

25-4186 

4       14-8493 

I3-2359 

2454 

5 

21-8360 

18-2195 

5 

IO-839I 

6-3849 

2405 

8 

57132 

25-3444 

6 

16-2320 

13-2211 

2455 

6t 

227774 

18-7839 

5 

II-8II7 

6-8956 

2406 

6 

9-5943 

25-2465 

4 

20-1142 

13-3029 

2456 

8 

23-4490 

18-7891 

9 

12-4800 

6-8650 

2407 

6* 

4'395° 

26-1407 

5 

14-8781 

13-9543 

2457 

7 

24-6923 

18-8198 

7 

137230 

6-8267 

2458 

ii 

14-6554 

I9-9I34 

12 

37610 

8-4703 

/ 

54§ 

10-7479 

26-3853 

72     224 

8-4 

2459 

8 

15-8186 

19-0295 

6 

4-8767 

7-5258 

2460 

4* 

177456 

19-1273 

3* 

6-8000 

7-5160 

2461 

4 

187568 

19-2051 

3* 

7-8I58 

7-5360 

R,A.  4h  24m  to  4h  X 

)m 

2462 

10 

21-0183 

19-1725 

12 

IO-O7O8 

7-3815 

Centre      R.A.    4h  24™  Dec.  +  72"           R.A.    4h  36°!  Dec.  +73° 
Plate  3017.     1896,  Feb.  22.        Plate  4210.     1898,  Dec.  22. 

2463 
2464 
2465 

8 

4- 
7* 

21-4437 
21-5447 
22-3799 

19-9369 
19-0820 
19-2679 

10 

4 
8 

10-5399 
10-5914 
11-4379 

8-1219 
7-2612 
7-4046 

m. 

2466 

ii 

23-1015 

19-9650 

16      12-2500 

8-0560 

2408 

5 

15-6479 

13-9995 

2467 

4 

217377 

20-5966 

4      10-8635 

8-7670 

2409 

4 

14-3191 

14-8018 

3* 

3-I494 

3-3836 

2468 

9 

21-8400 

20-4239 

ii       10-9620 

8-5850 

2410 

16 

17-8365 

14-8739 

1  6$ 

6-66  10 

3-2626 

2469 

7 

227456 

20-3546 

7      11-8638 

8-4669 

2411 

8 

19-6266 

14-2714 

7 

8-4178 

2-5621 

2470 

5t 

227540 

20-7276 

7 

11-8898 

8-8426 

2412 

3 

19-9118 

14-4044 

2471 

5* 

23-7148 

20-8049 

5t     12-8552 

8-8647 

4t 

20-6237 

14-9633 

4t 

9-4502 

3-2040 

2472 

4* 

15-0794 

21-1569 

3* 

4-2537 

9-6878 

2414 

15 

22-5610 

14-1  193 

H 

11-3383 

2-2526 

2473 

3 

15-3100 

21-2164 

2415 

4t 

23-7862 

14-6812 

3* 

12-5900 

2*7454 

2474 

6 

16-0083 

21-4365 

7 

5-1959 

9-9161 

2416 

10 

[23-8985 

i  I4-4579 

9 

12-6907 

2-5123 

2475 

H§ 

16-8648 

21-4393 

15 

6-0495 

9-8715 

2417 

8 

25-1646 

i  14-8763 

7 

13-9805 

2-8654 

2476 

ii 

I7-I375 

21-8046 

ii 

6-3416 

IO-220I 

2418 

23§ 

:  I4-6877 

15-7091 

45§ 

3-5615 

4-2703 

2477 

5* 

18-8283 

21*6672 

4 

8-0243 

9^943 

2419 

5 

15-8437 

15-9060 

3* 

4'73°4 

4-4022 

2478 

4 

19-8729 

21-8238 

3* 

9-0782 

10-0942 

2420 

16-9075 

15-9124 

10 

57906 

4'35'  i 

2479 

5 

21-2029 

21-5730 

5^ 

10-3889 

9-7700 

2421 

6 

19-1956 

157666 

5 

8-0698 

4-0783 

2480 

21-5719 

21-2395 

107388 

9-4160 

e\-f 

2422 

7 

;  2O-2401 

15-9263 

6 

9-1193 

4-1851 

2481 

4°§ 

21-6131 

21-5589 

45! 

107967 

9-7325 

72     235         5-0 

2423 

10 

20-6010 

15-0538 

10 

9-4308 

3-2934 

2482 

8t 

23-3658 

21-9261 

ii 

12-5699 

lO-OOIj 

2424 

8t 

227910 

,15-0451 

9 

11-6182 

3-1623 

2483 

4* 

14-1863      22-6559 

4* 

3-4440 

II-2342 

2425 

3* 

23-1931 

15-0009 

3* 

I2-O2OO 

3-0957 

2484 

3*     16-0583   ;  227362 

3* 

5-3181 

II-2II3 

2426 

4* 

23-2096 

15-4354 

3* 

12-0600 

3-5279 

2485 

6      167476 

227589 

5 

6-0065 

11-1967 

2427 

4 

23-3546 

15-2205 

4 

12-1879 

3-3084 

2486 

ii       19-1873 

22-9063 

13 

8-4481 

I  I  -2  1  06 

2428 

4* 

24-7612 

15-4582 

5t 

13-6083 

3-4660 

2487 

9      19-5951 

22-0108 

12 

8-8089 

10-2941 

2429 

3 

14-4006 

16-1347 

2488 

3 

11-0213 

10-3877 

»43Q 

1  1 

14-6180 
1 

j  167043 

ii 

3-5495 

5-2682 

2489 

7 

22-1153 

22-9198 

12           II-3726 

11-0645 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  648-7  at  Dec.  +  72°,  and  68s-4  at  Dec.  —  73"- 

ASTROGBAPHIC   CATALOGUE. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    72°. 


No. 

Di<un 

B.  D. 

No. 

B.  D. 

No. 

Mag. 

X* 

Diani. 

X. 

V- 

No. 

Mag. 

R.A.  4h  24m  to  4h  36™  —  contd. 

R.A.  4h  36™  to  4h  48™  —  contd. 

Centre     R.A.     4''  24™  Dec.  +  72°            R.A.    4h  36™  Dec.  +73° 

Centre      R.A.    4h  48m  Dee.  +72°            R.A.    4h  36"  Dec.  +73° 

Plate  3017.    1896,  Feb.  22.          Plate  4210.     1898,000.22. 

Plate  3871.     1898,  Feb.  26.        Plate  4210.     1898,  Dec.  22. 

2490 

4* 

23-9503 

22-0064 

5 

I3-IS56 

10-0491 

0 

m. 

2538 

6 

6-0948     16-8559 

4 

17-0765 

5-0025 

o 

m. 

2491 

'5 

15-9880 

23-0488 

'9 

5-2639 

I-5293 

2539 

'4 

6'I  128     ;   I6-O235 

'4 

17-1342 

4-1743 

2492 

4t 

16-5864 

23-2467 

4 

5-873O 

1-6943 

2540 

4 

7-1057  ;  16-0828 

2493 

9 

18-5889 

23-3464 

ii 

7-8756 

1-6823 

2541 

18 

9-5405     167590 

21 

20-5232 

5-0728 

2494 

7 

20-1029 

23-0749 

5 

9-3720 

1-3320 

2542 

4 

10-3097 

16-7172 

2495 

5t 

20-1407 

23-3969 

6 

94278 

1-6453 

2543 

4 

11-5036 

16-1030 

2496 

47§ 

20-1954 

23-4233 

56§ 

9-48I5 

1-6692 

72  233 

8-0 

2544 

4 

11-7800 

16-4854 

2497 

5 

21-1039 

23-6156 

8 

IO-4OII 

1-8131 

2545 

4 

3-2754 

17-1658 

3* 

14-2447 

5-1783 

2498 

5* 

22-6753 

23-3034 

8 

II-9500 

1-4135 

2546 

1  6 

3-6001 

17-7237 

12 

14-5428 

57497 

2499 

5* 

22-9723 

237711 

7 

12-2754 

1-8650 

2547 

7 

4-5632 

17-4263 

5 

15-5194 

5-5016 

2500 

5* 

23-0143 

23-3094 

7 

12-2917 

1-4038 

2548 

28§ 

5-1675 

17-8090 

16-1038 

5-9107 

72      239 

9*4 

2501 

3* 

23-1306 

23-1371 

4* 

12-3985 

1-2237 

2549 

12 

7-3582 

17-9868 

IO 

18-2825 

6-1948 

2502 

4* 

14-1737 

24-1654 

4 

3-5134 

127415 

2550 

23§ 

7-4395 

17-8311 

24§ 

'8-3742 

6-0423 

2503 

9 

9'3364 

12-6147 

2551 

4t 

8-8599 

17-8188 

3* 

19-7901 

6-1000 

2504 

4* 

16-3920 

24-2288 

3t 

57302 

12-6816 

2552 

24§. 

9-7007 

17-6542 

24 

20-6387 

S'9735 

72      244 

9'5 

2505 

4°§ 

19-9442 

24-8570 

4'§ 

9-3II6 

I3-II57 

72  232 

8-0 

2553 

7 

10-4239 

17-5844 

8* 

21-3642 

S'9393 

2506 

6 

9-9425 

12-2304 

2554 

4 

10-8179 

17-0768 

5* 

217844 

5-4506 

2507 

3 

IO-0686 

12-4008 

2555 

24§ 

11-6821 

17-2507 

27 

22-6383 

5-6639 

2508 

" 

4 

I  I  '  I  I  OO 

12-7089 

2556 

5 

13-2675 

17-0631 

4* 

24-2318 

2509 

IO 

13-9923 

12-2316 

2557 

7 

I3-3I99 

17-2352 

4* 

24-2758 

57271 

2510 

12 

14-5992 

25-1665 

'3 

3-9925 

13-7191 

2558 

22§ 

3-5793 

18-7954 

20 

14-4703 

6-8210 

2511 

4 

4-2634 

13-7609 

2559 

IO 

3-9920 

18-4879 

1  1 

14-8983 

6-5336 

2512 

6 

5-1497 

13-5260 

2560 

'7§ 

4-4046 

18-6429 

12 

15-3024 

6-7068 

2513 

9 

16-5720 

25-4228 

14 

5-9750 

13-8665 

2561 

6 

5-5782 

18-0125 

5 

16-5029 

6-1348 

2514 

IO 

17-2560 

25-0685 

'4 

6-6397 

13-4750 

2562 

7 

6-5088 

18-1864 

5 

17-4269 

6-3511 

2515 

5* 

21-9394 

25'4334 

8 

11-3357 

13-5780 

2563 

4 

6-521  1 

18-8019 

3 

17-4098 

6-9668 

2516 

58§ 

24-2071 

25-7211 

558 

13-6136 

13-7423 

72  236 

8-5 

2564 

27§ 

6-6599 

18-4443 

3°§ 

17-5651 

6-6163 

2565 

5 

7-6938 

18-9310 

5t 

18-5751 

7-1523 

'42§ 

1-1706 

6-3784 

72  227 

6-0 

2566 

9 

8-3602 

18-2932 

8 

19-2713 

6-5470 

62§ 

2-8014 

11-3027 

72   228 

8-5 

2567 

6* 

8-5262 

18-0342 

6 

19-4486 

6-2983 

4o§ 

267746 

23-2099 

72  238 

8-5 

2568 

23§ 

9'°345 

18-8666 

23§ 

19-9155 

7-1542 

2569 

3t 

9-1225 

18-5367 

3* 

20-0198 

6-8276 

2570 

5* 

10-5103 

18-4180 

3* 

21-4084 

67768 

R.A.  4h  36™  to  4h  48m 

2571 

9 

10-7405 

18-4576 

7 

21-6395 

6-8255 

Centre     R.A.    4h  48""  Dec.  +  72°            R.A.    4h  36""  Dec.  +73° 

2572 

'2§ 

11-2849 

18-4274 

1  1 

22-1852 

6-8228 

Plate  3871.     1898,  Feb.  26.         Plate  4210.     1898,  Dec.  22. 

2573 

IO 

3-6343 

'9'4344 

6 

14-4958 

7-4603 

2574 

14 

3*6735 

19-4523 

IO 

I4-5339 

7-4790 

2517 
2518 

6 
9 

3-9130 
5-0637 

H-9763 

14-7766 

4* 
6 

14-9858 
16-1470 

3-0254 
2-8797 

O 

m. 

2575 
2576 

2577 

7 
5 
3 

4-0930 
6-1592 
8-8567 

19-2817 
19-7623 
19-1  106 

5 

14-9598 

2519 
2520 

4 

5 

6-4239 
7-2184 

I4-5I95 
H'5340 

3* 

18-3108 

27375 

2578 
2579 

8 
4 

8-8585 
10-4177 

19-9201 
19-1613 

8 

19-6873 

8-1979 

2521 

'3 

7-9925 

14-2683 

'3 

19-0950 

2-5118 

2580 

7 

1  1-2416 

19-8357 

5* 

22-0742 

8-2281 

2522 

'4 

8-5806     14-5835 

ii 

19-6670 

2-8537 

2581 

ii 

11-2742 

I9-H57 

12 

22-1405 

7-5378 

• 

2523 
2524 

IO 

4 

10-9790 
10-9835 

14-4054 
14-3294 

8* 

22-0718 

2-7880 

2582 
2583 

ii 

4 

12-6805 
13-1700 

19-6416 
19-8546 

'4 

23-5205 

8-1008 

2525 
2526 

22§ 

5 

11-4194 
11-5644 

I4-5336 
14-5094 

27§ 

22-5057 

2-9378 

2584 
2585 

5 

12 

5-0990 
5-2644 

20-0443 
20-9233 

4t 

IO 

15-9271 
16-0518 

8-1405 
9-0255 

2527 
2528 

4 
'4 

13-9720 
3-0515 

.           £ 

H-3252 
15-6602 

_   —     £  O 

'3 

14-0955 

3-6645 

2586 
2587 

3 
ii 

8-6308 

87747 

2O'I  174 
20-3242 

3* 
9 

19-4545 
19-5862 

8-3819 
8-5933 

2529 

4 

3-0613 

15  6821 

2588 

ii 

9-0725 

20-6556 

'4 

19-8707 

8-9398 

2530 

4 

3-9405 

15-2375 

2589 

12 

9-2093 

20-8820 

1  1 

19-9938 

9-1736 

2531 
2532 

'7 
'5 

47697 
5-I43I 

15-9073 
15-6374 

'5 
'5 

157996 
16-1850 

3-9935 
37423 

2590 
2591 

5 
4 

12-8274 
12-8389 

20-II79 
20-8046 

4* 

23-6456 

8,5843 

2533 

25§ 

o 

7-1111 

'5  '9473 

27§ 

I8-I347 

4''483 

72     240 

9'4 

2592 

'7 

3-4402 

21-4744 

1  1 

14-2037 

9-4876 

2534 

2I§ 

7-1522 

15-2929 

21 

18-2073 

3-494I 

2593 

13         3-7932 

21-4053 

6 

14-5617 

9H359 

2535 
2536 

2537 

3 
II 

24§ 

8.   -                 w 
5221 

9-1697 

9-8387 

15-2080 
15-4005 
1  5-8032 

I  I 

30 

20-2183 
20-8662 

3-6970 
4-1296 

2594 

2595 
2596 

6        3-8500 

13         5-'°24 
7        6-2211 

21-8389 
21-6962 
21-6036 

4 
9 

5 

14-5960 

I5-8539 
16-9753 

9-8736 
9-7908 
97505 

i  riitau  interval  represents  very  nearly  5'  =  648-7  at  Dec.  +  72°,  and  688'4  at  Dec.  +  73°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    72°. 


—      , 

B/D. 

B.  D. 

Diam. 

Xo. 

Diain. 

Diam 

o. 

y. 

y- 

Xo. 

Mag. 

y- 

y- 

Xo.            Mag. 

R.A.  4h  36°-  to  4h  48m—  contd. 

R.A.  4h  48°-  to  5h  CJ™  —  contd. 

Centre       E.A. 

4>>  48m  Dec.  +  72°            R.A.     4h  36m  Dec.  4-  73° 

Centre      R.A.    4h  48m  Dec.  4-  72°            R.A.    5h    om  Dec.  4-73° 

Plate  3871.     1898,  Feb.  26.         Plate  4210.     1898.  Dec.  22. 

Plate  3871.     1898,  Feb.  26.         Plate  2978.     1896,  Jan.  17. 

m. 

•L 

2597 

i8§ 

6-5775 

21-6207 

16 

17-3303 

9-7854 

2646 

6 

17-0503 

15-9383 

4* 

6-0047 

3-9926 

2598 

i8g 

7-6275 

21-3563 

18 

18-3907      9-574' 

2647 

ii 

18-1097     15-3153 

10 

7^357 

3-3146 

9 

11-8448 

21-5246 

8 

22-5966      9-9424 

2648 

3      20-4572     15-9988 

2* 

9-4169 

3-8758 

2600 

5 

12-9303 

21-2772 

3* 

23-6939      9-7465 

2649 

35§     21-8076 

15-6338 

3'§ 

I0745I 

3'44'4 

72     254 

9"! 

2601 

11 

13-1488 

217955 

ii 

23-8865     102778 

2650 

4 

22-0708 

15-7720 

3* 

II*OIO1 

3-5677 

2602 

19.3 

4-9608 

22-3738 

18 

15-6790     10-4599 

72     237 

9'3 

2651 

8      23-6586     15-4666 

6 

12-5839 

3-1810 

2603 

35S 

5-3527 

22-9910 

3J§ 

16-0405     11-0968 

72      238 

8-5 

2652 

4 

16-3902     16-3636 

3* 

5-3753 

4^99 

2604 

•4 

6-4699 

22-8030 

8 

17-1664    10-9613 

2653 

13 

16-8672     16-5721 

ii 

5-8576 

4-6321 

2605 

10 

7-4615 

22-1546 

8 

18-1879 

10-3623 

2654 

20§ 

17-1100 

167075 

20§ 

6-1071 

4-7566 

2606 

23§ 

7-8303 

22-8536 

24$ 

18-5234 

11-0765 

2655 

i8§ 

17-6599 

16-5274 

16 

6-6467 

4-5484 

2607 

5 

9-1519 

22-5686 

3* 

19-8574 

10-8563 

2656 

H 

18-3778 

16-6550 

ii 

7-3732 

4-6380 

2608 

6 

9-2684 

22-4343 

4 

19-9790 

10-7260 

2657 

6 

18-6834    !6"i474 

5 

7-6504 

4'i»73 

2609 

9 

10-0837 

22-3918 

7 

207957 

10-7244 

2658 

4 

19-3438     16-5257 

2610 

•9 

10-7618 

22-4888 

18 

21-4668 

10-8551 

2659 

7*    20-0237 

16-0342 

8 

8-9858 

3-936S 

26:1 

4 

13-5686 

22-8677 

2660 

5 

20-0795     16-6892 

4* 

9-0719 

4-5867 

2612 

6 

4-4492 

23-2691 

5 

15-1236        -3326 

2661 

2g§     20-2316    16-4053 

24§ 

9-2120      4-2933 

2613 

1  1 

6-1914 

23-3607 

6 

16-8613        "5082 

2662 

3*    20-5114    16-6252 

3* 

9-5026     4-5023 

2614 

*8*3 

1  1-0365 

23-3673 

27§ 

21-6996 

•7466 

72      245 

9'5 

2663 

14 

21-1474 

16-7850 

13 

10-1452      4-6250 

261  5 

20 

11-6445 

23-8438 

15 

22-2850 

2-2490 

2664 

H 

237218 

'6-3573 

H 

12-6941      4-0675 

2616 

5 

13H377 

23-0630 

4 

24-1125  '     '5544 

2665 

5 

24-1506 

16-7338 

4* 

13-1429 

4-4426 

2617 

6 

13-9762 

23-2589 

5* 

24-6423        -7765 

2666 

i8§ 

I4T332 

17-2864 

17§ 

37660 

5-4548 

«6i8 

5 

3-5995 

24-3568 

4 

14-2252  j  12-3762 

2667 

ij§ 

15-6618 

17-4950 

H 

4-7049 

5-6165 

2619 

-* 
•> 

24-5487 

3* 

14-2651     12-5765 

2668 

13 

16-2505 

17-3651 

1  1 

5-2852 

5-457I 

2620 

4-6302 

24-8261 

16 

15-2322     12-8948 

2669 

6 

16-3055     17-2835 

4* 

5-3342 

5-3751 

2621 

'7 

5-4402 

24-1703 

'3 

16-0730     12-2787 

2670 

53§     16-5122     17-6142 

+'§ 

5-5583 

5-6908 

72     247 

8'9 

2622 

7 

7-6209 

5 

l8'221O       12-9850 

2671 

<>4§ 

16-5599     17-1655 

5'§ 

5-5822 

5-2441 

72     248 

8-4 

2623 

7-8128 

24-3522 

44§ 

18-4336     12-5720 

72     241 

9-2 

2672 

5 

17-1338     17-9216 

2624 

44* 

7-8903 

24-4562 

3* 

18-5072     12-6796 

2673 

12 

18-4800     17-3962 

ii 

7-5149 

5-3712 

2625 

8 

8-6297 

24-0158 

6 

19-2650 

12-2777 

2674 

6 

18-8922     17-8746 

4* 

7-9493 

5-8285 

2626 

54§ 

87701 

24-6159 

6o§ 

19-3751 

12-8821 

72     242 

8-0 

2675 

3 

20-3513     17-6598 

3* 

9-3911 

5-5385 

2627 

5 

24-9883 

4* 

24-0842 

13-4808 

2676 

21-5024 

177889 

34§ 

10-5530 

5-6121 

72     2S3 

8-5 

2628 

4-5770 

25-I385 

15-1644 

13-2040 

2677 

4      22-8256 

17-3480 

4* 

11-8494 

5-1053 

2629 

8 

5-2970 

25-2429 

6 

15-8777 

13-3420 

2678 

4*    23-0578 

17-0243 

4* 

12-0672 

4-7653 

2630 

7 

25-3293 

5 

15-9540 

13-4318 

2679 

9    ;  14-0400 

18-1144 

8 

3-1191 

6-3185 

2631 

24 

6-1138 

25-2791 

15       16-6909  !  13-4180 

2680 

4i§     15-9100 

187994 

4°§ 

5-0183 

6-9077 

72     246 

9-0 

2632 

8 

6-8859 

25-4703 

6       17-4519 

13-6467 

2681 

12          17-0603 

18-7299 

10 

6-1643 

67766 

2633 

26§ 

9-0298 

25-1832 

24§     19-6107 

13-4596 

72     243 

9'4 

2682 

•71 

17-9125 

18-8258 

15 

7-0170 

6-8295 

2634 

6* 

13-6165 

25'4465 

3*    24-1753 

13-9441 

2683 

9 

18-8505 

18-1099 

6 

7-9191 

6-0673 

2684 

5 

19-5303 

18-4207 

4 

8-6108 

6-3438 

76§       3-0544 

76§     267881 

7-4163 

72     246 

9-0 

2685 

10 

20-2073 

18-2101 

8 

9-2794 

6-0986 

25T53I 

72      236 

8-5 

2686 

10 

21-3101 

18-9628 

9 

10-4182 

6  7916 

2687 

3 

21-3405 

18-1346 

y; 

—  -,            -,    -    - 

8._ 

2688 

39§ 

21-8908 

18-3188 

32§ 

10-9670 

6-1229 

7*     25., 

9 

R.A.  4h  48°-  to  5h  o111 

2689 

4 

22-1344 

18-1745 

Centre      R.A. 

4h  4gm  Dec.  4-  72°           R.A.    5h    o"  Dec.  4-  73* 

2690 

£ 

8 

22-7182 

18-9850 

6 

11-8266 

67412 

Plate 

3871.    1898,  Feb.  26.       Plate  2978.    1896,  Jan.  17. 

2691 
2692 

3 
4 

H-3339 
15-9503 

19-3407 
I9-4343 

O 

m. 

2693 

3* 

18-4197 

19-2028 

3* 

7-5444 

7-1791 

2635 

4^ 

14-8852 

14-8550 

2694 

1  1 

18-8900 

19-0268 

9* 

8-0042 

6-9803 

2636 

I7-4352 

14*2282 

5?§ 

6-3044 

2-2603 

71   288 

8-2 

2695 

4 

19-2655 

19-6456 

4* 

8-4097 

7-5808 

2637 

14 

20-9353 

14-4438 

12 

9-8155 

2-2988 

2696 

8 

197915 

19-5672 

5 

8-9352 

7-4730 

2638 

7 

22-3771 

14-2243 

5* 

1  1-2421 

2-0083 

2697 

,* 

3 

20-3493 

19-2288 

4* 

9-4740 

7-1082 

2639 

10 

227281 

H7364 

7 

11-6182 

2-5009 

2698 

12 

20-9390 

I9-4777 

ii 

10-0734 

7-3263 

2640 

4 

22-8565 

14-5010 

2699 

10      20-9578 

19-5719 

6 

10-0964 

7-4I73 

2641 

8 

23-0208     14-3881 

4* 

11-8936 

2-1367 

2700 

15      21-0481 

197303 

ii 

10-1950 

7-573I 

2642 

23 

24-7297  ;  14-4531 

21 

13-6020 

2-1139 

2701 

17!     21-3888 

19-2969 

«4 

10-5144 

7-1250 

2643 

6 

14-2987   15-0548 

2702 

13     i  22-41  10 

19-2749 

9 

11-5354 

7-0470 

2644 

8 

14-5120  15-6306 

7* 

3-4590 

3-8121 

2703 

14       24-4837 

19-5468 

12 

13-6170 

7-2134 

2645 

18 

16-1070  ,  15-0078 

17 

5-0183 

3-1098 

2704 

15       16-0310     20-8197 

13 

5-2428      8-9194 

i  ri-seau  interval  represents  very  nea«ly  5'  =  (>$f'7  at  Dec.  +  72°,  and  68S'4  at  Dec.  +  73°. 
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B.  D 

w/\ 

Tliam 

T\l«,  *« 

B.  D. 

No. 

Diani. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

.MO. 

iHam. 

X. 

y- 

mam. 

X. 

y- 

Xo. 

Mag. 

R.A.  4h  48m  to  5h  om  —  contd. 

R.A.  5hom  to  5h  i2m 

Centre      R.A.    4''  48"'  Dec.  +  72°            R.A.    5h   om  Dec.  +73° 

Centre      R.A.    5h  i2-n  Dec.  +72°            R.A.    5h    om  Dec.  +73° 

Plate  3871.     1898,  Feb.  26.         Plate  2978.     1896,  Jan.  17. 

Plate  1705.     1893,  Dec.  21.        Plate  2978.     1896,  Jan.  17. 

o 

ra. 

o 

in. 

2705 

6 

16-1808 

20-1332 

4* 

S'3593 

8-2245 

2762 

*3§ 

6-9612 

13-9883 

25 

18-1933 

17873 

2706 

7 

',18-1598 

20-1875 

4* 

7-3339 

8-1777 

2763 

37§ 

4-4346 

•47545 

298 

15-6368 

2'439' 

72  259     9-5 

2707 

16 

18-4667    20-2401 

15 

7-6442 

8-2135 

2764 

25§ 

5-1898 

14-2489 

i8§ 

16-4154 

1-9663 

2708 

"78 

19-2789 

20-3701 

15 

8-4636 

8-3033 

2765 

12 

5-4752 

14-9805 

IO 

16-6657 

2-7106 

2709 

6 

19-7073 

20-5150 

4* 

8-8990 

8-4263 

2766 

5 

6-8952 

14-0722 

2710 

15 

21-0045     20-9650 

16 

10-2140 

8-8068 

2767 

5 

7-7204 

14-2666 

2711 

5 

21-5870    20-0478 

2768 

5 

7-9140 

14-9425 

2712 

6 

22-0085 

20-1535 

4 

11-1789 

7-9460 

2769 

6 

8-9546 

14-6825 

27>3 

10 

23-2244 

20-2392 

(3*) 

12-3960 

7-9703 

2770 

7 

9-2470 

14-6815 

4* 

20-4480 

2-5793 

2714 

3* 

24-5721 

20-3941 

4 

i37529 

8-0520 

2771 

6 

9-8003 

14-6522 

2715 

4 

14-3212 

21-5464 

2772 

H 

117815 

14-8898 

14* 

22-9737 

2-9003 

2716 

6 

14-9158 

21-9983 

4* 

4-1904 

10-1541 

2773 

5 

2-9825 

'5-"35 

5* 

14-1671 

2-7348 

2717 

10 

17-0398  121-4651 

9 

6-2852 

9-5150 

2774 

4 

4-3124 

15-5113 

3* 

15-4819 

3-1879 

2718 

9 

'7'4935 

21-6710 

8 

67453 

9-6920 

2775 

24§ 

5-7564 

15-7440 

20 

16-9133 

3-4862 

2719 

4 

17-6648 

21-8546 

3* 

6-9247 

9-8678 

2776 

4 

7-1909 

I5-5497 

2720 

16 

19-6501 

21-4328 

»4 

8-8897 

9'3449 

2777 

22§ 

7-6535 

15-0165 

22 

18-8400 

2-8436 

2721 

'9 

2  j  -0993 

21-5470 

17 

10-3398 

9-3856 

2778 

4 

8-7870 

15-2787 

2722 

3°§ 

21-7498 

217912 

*3§ 

10-9983 

9-5935 

2779 

4 

10-3636 

15-5844 

2723 

5* 

23-3197 

21-7952 

4 

12-5721 

9-5228 

2780 

7* 

3-9391 

16-4128 

5 

15-0690 

4-0757 

2724 

i6§ 

14-8092 

22-3214 

IS 

4-0997 

10-4806 

2781 

8* 

4-6249 

16-3472 

4* 

i  5-7600 

4-0368 

2725 

3 

15-2075 

22-1931 

2782 

'7§ 

4-8878 

16-0603 

13 

16-0332 

37637 

2726 

4 

16-6427 

22-0053 

3* 

5-9172 

10-0713 

2783 

22ij 

5-5865 

16-1713 

'9 

I67Z52 

3-9073 

2727 

6 

17-1416 

22-5052 

5* 

6-4376 

10-5430 

2784 

5 

5-7896 

16-3182 

3* 

16-9243 

4-061  1 

2728 

13 

19-7703    22-2478 

12 

9-0477 

10-151  1 

2785 

'9 

5-8769 

16-3652 

«7| 

17-0080 

4-1115 

2729 

1  1 

22-3600    22-1969 

7 

11-6323 

9-9695 

2786 

6 

7-3606 

16-1079 

5* 

18-5004 

3-9214 

2730 

38§ 

22-9633 

22-7078 

26§ 

12-2617 

10-4504 

2787 

23§ 

7-4166 

16-9758 

2'§ 

18-5193 

4-7899 

72  263 

9'3 

2731 

3* 

14-1102 

23-4152 

2* 

3'4563 

1-6090 

2788 

6 

7-4693 

16-4532 

3* 

18-5926 

4-27»3 

2732 

i8§ 

147474 

23-3651 

14 

4-0881 

1-5267 

2789 

4 

9-3862 

16-0023 

2733 

'3 

15-0961 

23-2056 

IO 

4"43i  2 

I'349° 

2790 

5 

12-3657 

16-2443 

2734 

6 

15-1888 

23-6168 

4* 

4-5440 

1-7543 

2791 

6i§ 

13-0806 

16-3124 

65§ 

24-2075 

4-3753 

72  265 

8-5 

2735 

16 

l6'I22O 

25-6666 

15 

5-4813 

1-7561 

2792 

7 

13-6263 

16-6534 

2736 

6 

I7-3208 

23-1399 

4* 

6-6514 

1-1678 

2793 

7 

13-8945 

16-6395 

2737 

3* 

'8-3493 

23-3742 

2* 

7-6892 

n-3457 

2794 

6 

3-6024 

17-9768 

7 

14-6627 

5-6217 

2738 

4 

18-4000 

23-9260 

3* 

7-7672 

11-8953 

2795 

7* 

4-oi34 

17-0390 

5* 

15-1156 

4-7043 

2739 

4 

7-8090 

•7780 

2796 

4°§ 

4-8196 

17-1277 

26§ 

»5'9»7S 

4-8277 

72    260 

9'5 

2740 

7 

19-3142 

23-2492 

4 

8-6457 

•1772 

2797 

n* 

5-0019 

17^0670 

9 

16-1029 

4-7779 

2741 

53§ 

21-2361 

23-8311 

55§ 

10-5936 

•6572 

72      252 

8-4 

2798 

5 

6-2166 

17-2338 

3 

17-3085 

4-9928 

2742 

9 

21-5101 

23-2767 

7 

10-8391 

•0904 

2799 

5 

8-3271 

17-1656 

3* 

19-4183 

5'O222 

2743 

16 

22-7296 

23-5870 

13 

12-0722 

'34°i 

2800 

i6§ 

10-8208 

17-8507 

18 

21-8784 

5-8I7I 

2744 

6 

15-4399    24-3959 

5 

4-8358 

12-5193 

2801 

6 

10-9935 

17-4227 

4* 

22-0680 

5-3950 

2745 

5 

'7-4*33 

24-7866 

2802 

4 

12-7516 

17-2044 

2746 

23§ 

18-8996 

24-4542 

18 

8-2949 

12-4006 

72      250 

9'5 

2803 

12 

I3-II44 

17-0255 

10* 

24-2083 

5-0897 

2747 

ii 

19-0636 

H7433 

7 

S'4739 

12-6800 

2804 

5* 

3-0119 

187354 

6 

14-0375 

6-3543 

2748 

IO 

19-3844 

24-8915 

7 

8-8018 

12-8106 

2805 

4 

4-3239 

18-2197 

3* 

15-3730 

5-8988 

2749 

5* 

20-0667 

24-3377 

4* 

9-4500 

12-2271 

2806 

6 

5-83I9 

18-7209 

4 

16-8575 

6-4632 

2750 

38§ 

21-0378 

24-4444 

27§ 

10-4281 

12-2778 

72      251 

9-1 

2807 

20 

6-8643 

18-4046 

16 

17-9023 

6-I952 

2751 

6* 

21-1880 

24-2956 

4* 

10-5717 

12-1251 

2808 

4 

7-4869 

18-1781 

2752 

12 

14-8692 

25-3455 

9 

4'3H9 

'3'495° 

2809 

i7§ 

8-2608 

18-9890 

'7 

19-2726 

6-8403 

2753 

6 

16-2539 

25-6897 

5 

5-7I34 

13-7691 

2810 

1  1 

10-1736 

18-8481 

9 

21-1920 

6-7805 

2754 

22§ 

17-1339 

25-0483 

17 

6-5616 

13-0835 

2811 

22§ 

1  1-0760 

18-7901 

21 

22-0960 

6-7661 

2755 

42§ 

17-8071 

75-6913 

36§ 

7-2662 

13-6917 

72      249 

9-1 

2812 

20§ 

12-6621 

18-8591 

2O 

23-6730      6-9023 

2756 

6* 

18-01  17 

25-3237 

4 

7-4547 

13-3148 

2813 

4 

127592 

18-9283 

2757 

13       18-1257 

25-2484 

5 

7-5629 

13-2351 

2814 

12 

127837 

I8-3397 

iof 

23-8205 

6-3896 

2758 

5       18-2706 

25-2330 

4* 

77072 

13-2089 

2815 

22 

3-0140 

19-5058 

12 

14-0073      7-1230 

2/59 

4*     19-4206 

25-6639 

4 

8-8765 

13-5801 

2816 

9* 

3-4206 

!9'4573 

6 

14-4187      7-0925 

2760 

75§     23-5995 

25-I479 

44§ 

13-0213 

12-8503 

72      256 

8-5 

2817 

ii 

3*5933 

19-3527 

IO 

14-5915      6-9943 

2761 

5*    23-8919 

25-7082 

4* 

'3'3412 

13-3965 

2818 

4* 

4-1694 

19-3520 

3* 

15-1701      7-0212 

2819 

4 

6-8175 

19-6165 

3* 

17-8017 

7-4046 

5°§ 

9-8634 

1-2898 

71      290 

8-0 

2820 

6 

7-3346 

19-0170 

4 

18-3499 

6-8252 

9°§ 

25-1212 

21-6746 

72      258 

7-9 

No.  2713.     Plate  2978.     The  6m  image  falls  on  a  rdseau  line.     The  diameter 

given  is  that  of  the  3m  image. 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64*7  at  Dec.  +  72°,  and  68»'4  at  Dec.  +  73°. 
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DlHJll. 

Diani 

B.  D. 

B.D. 

y- 

X. 

y. 

Xo. 

Mmg. 

X. 

y. 

X. 

y- 

No.             M»g. 

R.A.  5h  om  to  5h  i2m  —  contd. 

R.A.  5h  o"-1  to  5h  1  2m  —  contd. 

Centre      R.A.    ^  izm  Dec.  +  72°           R.A.    5h    om  Dec.  +73° 

Centre     R.A.    5h  izm  Dec.  +  72°            R.A.    sh    o™  Dec.  +  73* 

Plate  1705.     1893, 

Dec.  21.        Plate  2978.     1896,  Jan.  17. 

Plate  1705.     1893,  Dec.  21.        Plate  2978.     1896,  Jan.  17. 

m. 

o                          m- 

2821 

13   '  8-1356 

19-3070 

ii 

19-1354      7-1511 

2880 

12 

6-6580 

24-I745 

ii 

17-4408 

11-9500 

2822 

4         8-2519 

19-3790 

3* 

19-2453      7-2281 

2881 

12 

7-5127 

24-4910 

10 

18-2837     12-3018 

2823 

19-8193 

3* 

20-2638      77155 

2882 

10* 

3-5077 

25-4660 

8 

14-2375     13-0994 

2824 

22J          9-3208 

19-8465 

'9 

20-2946      7-7405 

72     264 

9'5 

2883 

4 

16*4754    13-2620 

2X25 

20§        10-5014 

I9-3455 

20 

21-4961       7-2914 

2884 

12 

6-9778 

25-6941 

9 

17-6954    13-4789 

2826 

II 

11-7950 

19-7500 

10 

227712      77556 

2885 

56§ 

7-2158 

257341 

35§ 

17-9322 

13-5291 

72    262 

9-0 

2827 

10 

11-9938 

I9-7057 

13 

22-9723 

77'99 

2886 

5* 

77485 

257475 

3t 

18-4626 

13-5688 

2828 

3* 

4-2581 

20-4905 

3 

15-2142      8-1603 

2887 

5 

H'3493 

25*1980 

4       22*0828 

I3-I774 

2829 

f 

6-5219 

20-5496 

4*     17-4661       8-3213 

2888 

6 

11-4974 

25*2693 

5      22*2284 

13-2568 

2830 

16        7-6589 

20-9503 

13       18-5836      8-7737 

2889 

7 

12-9463 

25-1637 

9    !  23-6779 

13-2153 

2831 

6        8-5747 

20-1417 

4      I9-5357      8-0003 

2832 

7         8-5935 

20-2740 

5       '9-5464  ;    8-1339 

67§ 

25-2415 

3-0460 

72    267      9-0 

2833 

26§       8-9875 

20-8643 

2i§     19-9169      8-7448 

94§ 

2-2783 

25-274° 

72  256 

8-5 

2834 

ii       10-1407 

20-3884 

10      21*0915       8-3183 

2835 

5       10-1503 

20-0863 

4       2  1  -i  146       8-0155 

_                                       , 

1836 

4       10-5727 

20-4601 

3t 

21-5156 

8*41  10 

K.A.  5    1  2m  to  5    24"- 

2837 

7 

11-3964 

20-0180 

4* 

22-3610      8-0023 

Centre     R.A.    5h  i2m  Dec.  +  72°            R.A.    s1*  24™  Dec.  +73° 

2838 

8*     11-4629 

20-9915 

6 

22-3844      8-9818 

Plate  1705.     1893,  Dec.  21.        Plate  3868.     1898,  Feb.  24. 

2859 

4       12-1106 

20-3791 

0 

m. 

2840 

9      13-0927 

20-7704 

9t 

24-0208 

8*8309 

2890 

9 

19-5185     13-9858 

3* 

8-5170 

1-8239 

2841 

5    :  13-2847 

20-5495 

2891 

I4-0555     I4-9376 

4&§ 

3-1082 

3-0645 

72        267 

9-0 

2842 

29§     I3-7352 

20-6123 

33 

24-6714 

87004 

72      266 

9'5 

2892 

46 

14-2926     14-8160 

2843 

91.55       3-4602 

21-6707 

75§ 

14-3613 

9-3056 

72      258 

7'9 

2893 

5 

15-0342     14-2526 

2844 

4*      4-37I7 

21-3846 

3 

15-2834 

9-0589 

2894 

6t 

15-5832     14-6118 

3* 

4-6193 

2-6564 

2845 

8     :    5-9703 

21-7804 

6 

16-8578 

9-5270 

2895 

44§ 

20-9324 

14-2111 

33§ 

9-9371 

1-9653 

71     308       9-0 

2846 

5         6-4957 

21-5903 

4* 

'7-3941 

9-3609 

2896 

10 

22*2452 

14*8697 

5 

11-2834 

2-5517 

2847 

28§ 

6-6085 

21-3117 

1-5184 

9-0870 

2897 

9 

24-5808     14-0857 

4* 

I3-5740 

1-6469 

2848 

6 

6-6744 

21-0927 

V 

'7-5955 

8-8727 

2898 

5* 

24-6178     14-1512 

2* 

13*6105 

1-7059 

2849 

I7§* 

6-8090 

21-9270 

16 

17-6911 

9-7084 

2899 

'7 

'4-5747     15-9429 

7 

3*6820 

4-0430 

2850 

31^       6-8121 

21*8610 

23§     17-6960      9-6456 

72      261 

9'2 

2900 

5 

15-1177     15-5426 

2851 

6t      8-9599 

21-1189 

4* 

19-8760 

8-9983 

2901 

6 

16-9073       5-5931 

2852 

4*      9-2448 

21^6025 

3* 

20-1421 

9-4878 

2902 

4 

17-1471        5*4588 

2S53 

21-4770 

7 

20-6981 

9*3926 

2903 

'7 

19*8634       5-4438 

9 

8-9365 

3-2364 

2854 

5       10-5841 

21-4494 

4* 

21-4854 

9-3978 

2904 

9 

20-3856       5-9328 

4* 

9-4846 

3-7171 

2855 

19       1  1-6913 

21-2294 

16 

22-6019 

9*2289 

2905 

5 

21*8047 

5-9773 

2856 

18 

12-4865 

21-8516 

17 

23-3711 

9-8831 

2906 

9 

14-1738 

16-9168 

2857 

12     112-5570 

21-2059 

10 

23-4681 

9-2428 

2907 

5 

157736 

16-6198 

1858 

4* 

4-6413 

22-5615 

4 

15-5009 

10-2465 

2908 

7 

16-2675 

16*0792 

2859 

28 

4'9375 

22-9985 

I5-7753 

10*6958 

2909 

'4 

16-6305 

16*6955 

5 

57764 

4-6814 

2860 

4* 

6-3256 

22-8140 

3t 

17-1711 

10-5783 

2910 

'9 

17-5158 

16-3666 

9 

6-6397 

4-3060 

2861 

8 

7-3907 

22-8534 

6 

18-2336 

10-6621 

291  1 

4 

177311 

16-3634 

2862 

5t 

8-8743 

22-7612 

4t 

19-7169 

10-6362 

2912 

'7 

17-9385 

16-3234 

9 

7-0626 

4-2391 

2863 

i8§    i  10-2849 

22-5960 

18       21-1350 

10-5302 

2913 

33§ 

18-5739 

16-4554 

22 

7-7025 

4-3358 

72    271 

9'4 

2864 

5*     11-8699 

22-3378 

4* 

227285 

10-3446 

2914 

34§ 

19-1733 

16-6102 

20§ 

8-3101 

4-4562 

72    272 

9-5 

2865 

'4 

12-6836 

22-0817 

13       23-5560 

10-1244 

2915 

7 

19*6780 

16-4924 

3* 

8-8118 

4-3132 

2866 

4* 

4-59I3 

23-3000 

4* 

15-4174 

10-9813 

2916 

1  1 

22-1745 

16-4690 

5 

11-2988 

4-1558 

2867 

6*      4-8228 

23-0100 

4* 

15-6593 

107025 

2917 

8 

22-2380 

16-0750 

4* 

11-3422 

37592 

2868 

5*      6-9904 

23-5655 

6 

'77999 

11-3568 

2918 

24§ 

23-4575 

16-6426 

'5§ 

12*5904 

4"2597 

72    274 

9'4 

2869 

21              7-1908 

23-1299 

16 

18-0215 

10-9276 

2919 

4* 

24-8421 

16-9246 

3* 

13*9840 

4-4656 

2870 

I  I 

8-9008 

23-2695 

6 

19-7224 

11-1424 

2920 

12 

189640 

I7-3794 

7 

8*1417 

5-2379 

2871 

7       10-1930 

23-5961 

292! 

6* 

19-1734 

17-5240 

3* 

8*3645 

5-3735 

2872 

6*  :  10-31  12 

23-3256 

3* 

21-1272 

11-2634 

2922 

6 

20*5076 

17-2932 

3* 

9*6799 

5-0674 

2873 

2C§        10-8375 

23-8846 

16 

21-6299     '  i  '8428 

2923 

12 

21-1612 

17-0894 

S 

10-3201 

4-8287 

2874 

5* 

11-6636 

23-9211 

3 

224539    11-9174 

2924 

'5 

22-5777 

177350 

7 

11-7714 

5-3957 

2875 

6* 

3-5858 

24-2040 

4* 

14-3750    11-8433 

2925 

12 

15-1649 

18-8853 

5 

4-4311 

6-9520 

2876 

9* 

3-9095 

1  24-9306 

6 

14-6637     12-5824 

2926 

27§ 

16*9763     18*2903 

20§ 

6-2081 

6-2571 

72    269       9-5 

2877 

5 

5-2841 

24-9141 

4* 

16-0362     12-6304 

2927 

5 

17-1456  !  18*1585 

2878 

5 

5-7697 

24-0464 

4 

16-5602     11-7845 

2928 

'5 

17-4142    18-7836 

8 

6-6701 

67244 

2879 

7 

5-8873 

24-9110 

5 

16-6381     12-6516 

2929 

9 

19-1178    18-5268 

4t 

8*3584 

6-3751 

The  3"  image  of  2849  is  covered  by  the  6°>  image  of  2850. 

i  r&cav  interval  represents  very  nearly  5'  =  64«7  at  Dec.  +  72°,  and  688'4  at  Dec.  +  73°. 
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GREENWICH  ASTEOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    72°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Ilium. 

X. 

y- 

Diam. 

z. 

y- 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  5h  i2m  to  5h  24™  —  contd. 

R.A.  5h  1  2m  to  5h  24™  —  contd. 

Centre      R.A.     5h  12™  Dec.  +72°            R.A.    5h  24™  Dec.  +  73° 

Centre      R.A.    5"  12™  Dec.  +72°            R.A.    5h  24"  Dec.  +  73° 

Plate  1705.    1893,  Dec.  21.        Plate  3868.    1898,  Feb.  24. 

Plate  1705.     1893,  Dec.  21.         Plate  3868.     1898,  Feb.  24. 

2930 

IO 

19-6068 

18-7179 

0 

m. 

2989 

9 

17-6060 

23-4852 

4* 

7-1169 

11-4084 

O 

m. 

2931 

8 

20-6551 

18-2936 

4 

9-8809 

6-0603 

2990 

8 

17-9189 

23'3538 

3 

7-4251 

11-2595 

2932 

IO 

20-8759 

18-6401 

4 

10-1201 

6-3926 

2991 

5* 

20-5920 

23-8711 

3* 

10-1215 

11-6364 

2933 

9 

21-7361 

18-5429 

4 

10-9720 

6-2514 

2992 

H 

20-8922 

23-7895 

6 

10-4155 

11-5352 

2934 

4 

21-7495 

18-8454 

2993 

1  1 

23'2733 

23-3038 

4 

12-7678 

10-9216 

2935 

6t 

23-1365 

18-6897 

3* 

12-3805 

6-3242 

2994 

ii 

16-4174 

24-3485 

4 

5-9795 

12-3352 

2936 

1  1 

23-4326 

18-6706 

5 

12-6749 

6-2840 

2995 

5t 

17-5018 

24-9863 

2* 

7-0939 

12-9169 

2937 

12 

14-0601 

19-3200 

5 

3'35'5 

7-44I5 

2996 

8f 

18-7364 

24-3122 

3* 

8-2919 

12-1756 

2938 

20§ 

14-1362 

19-2671 

'4 

3"424o 

7-3864 

2997 

I0f 

19-0204 

24-3728 

4 

8-5821 

12-2193 

2939 

24§ 

14-8883 

19-0920 

i8§ 

4-1660 

7:1718 

2998 

8t 

19-3310 

24-8245 

3* 

8-9124 

12  6551 

2940 

4 

15-0473 

19-3917 

2999 

12 

19-9838 

25-5549 

8 

9-6055 

I3-3470 

2941 

5 

'5'3739 

19-1990 

3000 

7* 

20-0509 

25-3559 

2* 

9-6632 

I3-I479 

2942 

7 

16-1542 

19-2834 

4t 

C'4?Q4 

7-2021 

2943 

9 

16-4510 

19-8465 

T  * 

3t 

J     t  J  7T 
57672 

/         f 

7'8379 

55§ 

2-2096 

4-4928 

72   265 

8-5 

2944 

4 

16-7046 

19-8890 
,/• 

6.f         ^ 

f          £ 

2945 

6 

17-3190 

19  6223 

2* 

6246 

7-5696 

2946 

12 

18-1678 

19-3406 

7 

7'453I 

7-2398 

R.A.  5h  24m  to  5h  36™ 

2947 

9 

18-5864 

19-7114 

4 

7-8905 

7-5871 

Centre      R.A.    5"  36™  Dec.  +  72°            R.A.    sh  24™  Dec.  +  73° 

2948 

16 

18-7004 

19-6544 

9 

8-OOI3 

7-5H3 

Plate  1820.     1894,  Feb.  24.         Plate  3868.     1898,  Feb.  24. 

2949 

7 

18-7225 

19-8413 

111. 

2950 

12 

19-8518 

19-7731 

5 

9-1601 

7-58IO 

3001 

'9 

3-4893 

14-9083 

22§ 

14-6297 

2-6649 

72°  278 

9'5 

2951 

24§ 

20-1982 

19-2301 

'4 

9-4762 

7-OI88 

3002 

1  1 

10-4841 

14-1768 

II 

21-6514 

2-32IO 

2952 

5 

20-5438 

19-4215 

3003 

18 

3-9618 

I5-3749 

21 

15-0726 

3-I565 

72  279 

9'5 

2953 

16 

24-2163 

19-1014 

'4 

13-4805 

6-6733 

72  275 

9'5 

3004 

5 

4-3668 

15-6922 

6 

15-4606 

3-4969 

2954 

12 

16-5256 

20-9830 

4* 

5-9030 

8-9706 

3005 

5 

6-2636 

15-6572 

5 

17-3568 

3-5656 

Z955 

9 

17-2360 

20-3192 

5 

6-5763 

8-2675 

3006 

54§ 

6-5296 

I5-4538 

58§ 

17-6350 

3-3761 

72   281 

8-2 

2956 

4* 

17-4581 

20-8403 

3* 

6-8296 

87769 

3007 

'9 

12-9235 

14-8670 

26 

24-0498 

3'1432 

72  285 

9'S 

2957 

5 

18-5886 

20-4978 

3008 

6 

8-0817 

16-2287 

7 

19-1392 

4'235° 

2958 

4 

19-7683 

20-1139 

3009 

6 

8-0885 

16-2176 

7 

I9'I475 

4-2253 

2959 

9 

23-801  1 

20-2939 

6 

13-1314 

7-8862 

3010 

10 

8-9650 

16-8489 

ii 

19-9883 

4-9048 

2960 

6 

24'3543 

20-1379 

3011 

2I§ 

9-0070 

16-6002 

34§ 

20-0430 

4-6586 

72   282 

9-2 

2961 

12 

14-1565 

21-3662 

6 

3-5593 

9-4804 

3012 

6 

9-8597 

16-4553 

7 

20-9033 

4-5598 

2962 

4 

14-6583 

21-9983 

3013 

12 

10-7288 

16-0674 

18 

21-7920 

4-2205 

2963 

5 

14-6963 

217387 

3014 

6 

13-6032 

16-0205 

4* 

24-6591 

4-3380 

2964 

8t 

15-3069 

21  '4943 

4* 

4-7151 

9'54S7 

3°'5 

10 

37705 

17-5319 

9 

14-7618 

5-3005 

2<)6A 

36§ 

15-3810 

21-4334 

«9§ 

47843 

9-4808 

72   268 

9'5 

3016 

3* 

4-0726 

17-3550 

4 

15-0780 

5-1423 

2900 

4 

1  5  7445 

21-8803 

3017 

42§ 

9'35°4 

16-9508 

44§ 

20-3690 

5-0255 

72   283 

R-4 

2967 

IO 

16-5802 

21-3996 

4 

5-9793 

9-3829 

3018 

4 

11-8118 

17-7310 

5 

22-7808 

5-9435 

2968 

5 

16-6013 

21-1471 

3* 

5-9890 

9-I3I4 

3019 

4 

137345 

17-6104 

5* 

24-7088 

5-9283 

2969 

3°§ 

17-5093 

21-1297 

i9§ 

6-8933 

9-O62I 

72    270 

9-I 

3020 

7 

4-8340 

18-8571 

7 

'57495 

6-6812 

72    280 

9'S 

2970 

29§ 

I7-5I45 

21-5766 

*9§ 

6-9221 

9-5086 

3021 

4 

6-7262 

18-9536 

5 

17-6373 

6-8840 

2971 

9 

18-6361 

21-3759 

4 

8-0315 

9-2494 

3022 

3 

10-3733 

18-1019 

4 

21-3266 

6-2344 

2972 

25§ 

19-6781 

21-0180 

i6§ 

9-0518 

8-83II 

3023 

4 

12-2775 

17-8837 

6f    23-2390 

6-1  240 

2973 

8t 

19-9916 

21-8952 

6 

9'4i57 

9-6964 

3024 

3t 

12-2271 

17-9329 

3*  ,23-383° 

6-1790 

2974 

13 

20-2797 

21-6292 

5 

9-6871 

9-4089 

3025 

6 

6-1106 

19-4928 

5       16-9898 

7-3877 

2975 

8 

21-9688 

21-1142 

3* 

"'3435 

8-8059 

3026 

5 

9-2939 

19-3801 

5      20-1770 

7-4505 

2976 

17 

1  4"4774 

22-3761 

9 

3-9342 

IO-4730 

3027 

4 

11-1369 

19-3593 

4      22-0183 

7-5333 

2977 

8 

15-5947 

22-5528 

4* 

5-0579 

10-5894 

3028 

5 

15-8374 

8-2261 

2978 

8 

18-1158 

22-9474 

4 

7-5990 

IO-845I 

3029 

4 

16-6405 

8-1730 

2979 

6 

18-1396 

22-3619 

3030 

7 

6-7750 

20-7064 

9 

17-5883 

8-6347 

2980 

12 

18-5280 

22-4297 

8 

7-9820 

10-3048 

3031 

3 

17-6251 

8-7430 

2981 

6 

18-8765 

22-6634 

3* 

8-3404 

IO-5I52 

3032 

5* 

9-0096 

19-9464 

8 

19-8620 

S'oooo 

2982 

12 

19-4241 

22-1203 

6 

8-8589 

9-9483 

3°33 

3 

12-5540 

20-1391 

3 

23-3891 

8-3900 

2983 

>5 

2I-4555 

22-0125 

5 

10-8820 

97296 

3°34 

9 

12-5614 

20-1478 

1  1 

23-3992 

8-39/6 

2984 

12 

21-4758 

22-3872 

5 

10-9218 

IO-IO4O 

3°35 

7 

5-2192 

21-7814 

7 

15-9768 

9-6225 

2985 

H 

21-4777 

22-5191 

7 

10-9301 

10-2352 

3036 

12 

9-3871 

21-1652 

1  1 

20-1728 

9-2381 

2986 

32§ 

2  I  -6O2O 

22-3754 

r9§ 

11-0453 

10-0853 

72    273 

9'5 

3°37 

i7§ 

10-4380 

21-3622 

20§ 

2I'2Il6 

9-4950 

72  284 

9'5 

2987 

13 

I5-30I2 

23-6002 

7 

4-8241 

11-6482 

3038 

9 

4-2793 

22-8592 

9 

'4'9793 

10-6479 

2988 

8 

15-9018 

23-2218 

4 

5-4007 

I  1-2389 

3°39 

7 

5-0255 

22-3475 

6 

157532 

10-1756 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64»7  at  Dec.  +  72°,  and  688'4  at  Dec.  +  73°. 
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No. 

Diam. 

Diani. 

X, 

B.  D. 

Xo. 

Diani 

B.D. 

y. 

y> 

So. 

Mag. 

Xt 

y- 

No. 

Mag. 

RA.  5h  24™  to  5h  36m  —  contd. 

RA.  5h  36m  to  5h  48m  —  contd. 

Centre      B.A.    5"  36"  Dec.  +  72"            R.A.    5"  24-»  Dec.  +73° 

Centre     R.A.    5h  36"  Dec.  +72°            R.A.    p  48"  Dec.  +  73* 

Plate  1820.     1894,  Feb.  24.         Plate  3868.     1898,  Feb.  24. 

Plate  1820.    1894,  Feb  24.          Plate  3367.    1897,  Feb.  23. 

m. 

° 

m. 

304.0 

5 

77106    22-4157 

5 

18-4259  :  10-3963 

3093 

8 

16-9322 

19-9973 

i8§ 

6-0240 

8-1678 

3041 

3* 

137189 

22*2526 

4* 

24-4364 

10-5630 

3094 

5 

20-7075 

20-3870 

'3 

9-8113 

8-3776 

3042 

5 

24-1152 

11-4930 

3095 

4 

10-3997 

8-9155 

3°43 

4 

13-6363 

22-7361 

5 

24-3280  '  1  1*0415 

3096 

5 

107530 

8-0548 

3=44 

5 

15-2385     12-8417 

3097 

4* 

23-4440 

20-5209 

14      12-5512 

8-3891 

3°45 

4 

18-1560     12-9085 

3098 

9 

23-4645 

20*2786 

i8§     12-5624 

8-1416 

3046 

5* 

87912 

24-3905 

6 

19-3999     12-4246 

3°99 

4      12-575' 

8-1261 

3°47 

26 

4-0058 

257450 

25§ 

H-5443     I3-5I54 

72      277         9-3 

3100 

'3 

23-5497 

20-1400 

20§        12-6380 

8-0023 

72     294 

9'3 

3048 

4 

14-8225   ;  13-3059 

3101 

6 

12-8386 

8-8047 

3049 

4 

14-9618     13*4226 

3102 

16 

I7-8I02 

21-1255 

2I§ 

6-9557 

9-2532 

72     289 

9'3 

3050 

4 

15-3158     13*4898 

3103 

4 

8-5162 

9-5245 

3051 

5 

18*9445     13-2882 

3104 

5 

11*0170 

9-9718 

3052 

4* 

98253     25-2493 

7 

20-3802     13-3416 

3105 

'3 

12-4979 

96477 

3°53 

19 

11-5755     25-2497 

20§ 

22*1314     13-4364 

3106 

8 

5-8854 

10-4681 

1 

3107 

3 

8-1560 

10-5252 

_           ,                    ,      0 

3108 

4 

8-9100 

10-8954 

K.A.  5    3om  to  5n  4om 

3109 

3 

12-3592 

107860 

Centre      R.A.    5h  36°>  Dec.  +  72°            R.A.     5h  48™  Dec.  +  73° 

3110 

6 

12-6100 

10-4950 

Plate  1820.     1894,  Feb.  24.         Plate  3367.    1897,  Feb.  23. 

3111 

.6§ 

13-2731 

10-9488 

O 

m. 

3112 

5 

8-2961 

1  1-2626 

3°54 

9 

127959 

1-9718 

3113 

4 

9H365 

11-7148 

3°55 

4* 

24-2916 

14-8386 

15 

13*1391 

2-6728 

3114 

4 

13-2148 

"'5943 

3056 

4* 

18-0875 

157890 

y 

6-9820 

3-9122 

3115 

10 

12-9105 

3°57 

9 

7-8627 

3-3684 

3116 

7 

47039 

12*8759 

3058 

'9 

19-8273 

15-6882 

29§ 

87165 

3-7289 

72     293 

9'3 

3H7 

3 

6-3959 

12*6884 

3°59 

6 

37209 

4-53I9 

3118 

16 

17-6556 

24*6287 

6-9653 

12*7604 

72     287 

9-5 

3060 

c 

4-0387 

4-2114 

3119 

7 

10-1385 

12-6734 

3061 

5       18-4958     16-5389 

13 

7-4256 

4-6410 

3120 

4 

4-8932 

13-0853 

3062 

20§        18-9420    \  16-5085 

363 

7-8684 

4-5891 

72     291 

9-0 

3121 

ii 

7-5479 

13-9274 

3063 

II           14-1034       17-5400 

19         3-0870  !    5-8473 

3122 

13 

10-0938 

13-0450 

3064 

5      14-1475     167667 

;  3-0957     5-0745 

3123 

5 

117728 

13-8306 

3065 

6       147923     17-4524 

12             3-9500          5-7203 

3124 

8 

12-8367 

13-8742 

3066 

5       15-0622 

167915 

9        4-0090      5-0563 

3125 

'3 

12-9198 

13-3269 

3067 

4      17-4221 

17-4113 

IO 

0*3960 

5-5631 

3068 
3069 

9       17-5152 
3*     17-9285 

17-1076 
177285 

i8§ 
6 

6*4717 
6-9145 

5-2554 
5-8550 

R.A.  5h  48™  to  6h  om 

3070 

3 

9*3998      5  8250 

Centre      R.A.    6"    o«°  Dec.  +72°            R.A.     5"  48"  Dec.  +  73° 

3071 

7 

io-3473 

5-2962 

Plate  3372.     1897,  Feb.  27.         Plate  3367.     1897 

,  Feb.  23. 

3072 

4 

10-6249 

5-8176 

o 

m. 

3°73 

5 

10*8437 

5-8323 

3126 

4* 

9-8821 

14-4671 

5 

20-9898 

2-5497 

3074 

9       11-0653 

5-5907 

3127 

4 

I2-I766 

14-2258 

5* 

23-2932 

2-4272 

16 

22-1223     !7"3i73 

2I§ 

11-0842 

5-2492 

3128 

6 

I3-3228 

14-4041 

10 

24-433I 

2-6582 

3076 

6* 

23-9806     17-4003 

'5 

12*9440 

5-2477 

3129 

6 

57039 

15-3912 

ii 

16-7714 

3-2635 

3°77 

27§ 

15-6392 

17-8402 

35§       4-633I 

6-0748 

72     286 

9'3 

3130 

IO 

9-8486 

15*8549 

20 

20-8862 

3-9345 

3078 

4        7-0407 

6-9533 

3131 

9 

10-91  16 

I5-397I 

20 

21-9720  ' 

3-5302 

3079 

15 

18-1632 

18-5207 

20J5       7-1853 

6-6370 

3132 

3 

37032 

16-5223 

7 

14-7160 

4'2937 

3080 

13 

18-9625 

18-0413 

i8§       7*9600 

6-I2I2 

72     292 

9'5 

3133 

4 

15-5021 

4-1805 

3081 

3         8-6773 

6-2367 

3'34 

'9 

4-5872 

17-0925 

15-5710 

4-9078 

3082 

6       10-3502 

6-4598 

3135 

1  1 

6-0977 

16-4748 

21 

17-1098 

4-3650 

3083 

5      11-9160 

6-3494 

3136 

3* 

8-5395 

16-6469 

4* 

'9-5404 

4-6607 

3084 

6       12-0285 

6-2123 

3137 

3* 

9*1403 

167856 

4 

20-1330 

4-8231 

3085 

5       12*9698 

6-9898 

3138 

12 

13-6579 

16-6194 

27 

24-6539 

4-8886 

3086 

3* 

15-2842 

19-4355 

5        4-3583 

7-6841 

3139 

8 

13-8765 

16-4754 

18 

24*8784 

47559 

3087 

4o§ 

17-7848 

19-2700 

53§      6*8397 

7-40IO 

72     288 

77 

3140 

7 

17-2416 

1  1 

16*8095 

5-1186 

3088 

5        9-2469 

7-0689 

3141 

(7*) 

9-8883 

16-9655 

22 

20-8723 

5-0453 

3089 

3       10-3202 

7-4068 

3142 

26§ 

10-5591 

177228 

4'§ 

21*5028 

5-8322 

72  301     8-4 

3090 

4      12-6381 

7-6809 

3H3 

6 

11*5690 

17-5009 

16 

22*5221 

5-6636 

3091 

6 

157672 

'97779 

14        4-8515 

8*0042 

3H4 

21§ 

5-5196 

18-5159 

26-5 

16-4309  | 

6-3734 

72  295    9-5 

3092 

4        5-2440 

8-5496 

3H5 

8-3757 

18*8155 

48§ 

19-2679 

6-8161 

72   298     8-4 

Xo.   3141.     Plate  3372.     The  6m  image  is  on  a  reseau  line.     The  diameter 

given  is  that  of  the  3™  image. 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =64a'7  at  Dec.  +  72  ,  and  681'4  at  Dec.  +  73*. 
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Tfn 

B.  D. 

fSn 

l.tijiiil. 

B.  D. 

ItO, 

y- 

Diniii. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

Pt  O, 

I  ll.'Uil. 

X. 

y- 

X, 

V- 

No. 

Mag. 

R.A.  5h  48m  to  6h  om—contd. 

R.A.  6h  om  to  6h  1  2m 

Centre      R.A.    6''    om  Dec.  +  72°            R.A.    5h  48m  Dec.  +  73° 

Centre       R.A.    6h    o™  Dec.  +72°            R.A.  6h    12"  Dec.  +73° 

Plate  3372.     1897,  Feb.  27.          Plate  3367.     1897,  Feb.  23. 

Plate  3372.    1897,  Feb.  27.         Plate  3370.     1897,  Feb.  26. 

m. 

m. 

3H6 

13 

12-3155 

18-7532 

24 

23-2069 

6-9520) 

Tf        tf\t 

9*  r 

3195 

12 

15-2400     14-6567 

15 

4-1414 

2-8879 

72°    304 

9'5 

3  H7 

10 

12-3045 

18-4016 

28 

23-2138 

6-6003] 

72        3O2 

5 

3196 

15 

19-0238 

14-1402 

2I§ 

7-8927 

2-1831 

3U8 

4 

3-3965 

19-9390 

8 

14-2372 

7-6924 

3i97 

34§ 

21-3392 

I4-3745 

46§ 

10-2156 

2-2975 

72      309 

9"' 

3H9 

24§ 

6-3679 

19-4622 

33§ 

17-2307 

7-3614 

72        296 

8-6 

3198 

5 

23-3963 

14-8268 

10 

12-2966 

2-6517 

3150 

7 

6-9750 

19-1602 

15 

17-8508 

7-0913 

3199 

4 

15-4984 

15-1287 

8 

4-4232 

3-3461 

315' 

4 

7-8673 

19-8487 

6 

18-7073 

7-8230 

3200 

8 

15-5768 

16-6085 

H 

4-5754 

4-8197 

3152 

5 

8-2356 

19-8607 

8 

19-0750 

7-8533 

3201 

•5 

15-8283 

16-5013 

23 

4-8192 

4-6996 

3153 

8 

8-9242 

19-1038 

17 

19-8032 

7-I32I 

3202 

4 

16-6032 

16-5851 

7 

5-5993 

47439 

3154 

4 

10-6371 

i9"5445 

6 

21-4885 

7-6575 

3203 

2t 

20-2764 

16-7707 

4 

9-2755 

47474 

3i55 

4 

I  I'2O12 

19-2776 

10 

22-0673 

7-4209 

3204 

57§ 

21-9297 

16-2647 

64§ 

10-9000 

4-I574 

72    31' 

6-3 

3156 

3t 

11-5046 

19-3766 

6 

22-3638 

7-5340 

3205 

7 

14-5840 

17-2043 

12 

3-6134 

5-4640 

3iS7 

1  1 

11-6030 

19-6245 

23§ 

22-4518 

77849 

3206 

15 

16-9064 

17-2956 

2O 

S'9354 

5-4379 

3J58 

3* 

H7738 

18-9791 

4 

22-6532 

7-I5I2 

3207 

i6§ 

24-4049 

17-5930 

22§ 

13-4386 

5-3601 

3159 

3* 

IZ-268O 

19-5166 

4* 

23-1199 

77127 

3208 

'9§ 

16-5814 

18-141  1 

3°§ 

5-6536 

6-2966 

72    3°5 

9'3 

3160 

4 

14-2262 

8-3200 

3209 

3 

9-0330 

6-2174 

3161 

4 

14-4711 

87386 

3210 

5 

12-0846 

6-1850 

3162 

6* 

4-8761 

207994 

8 

15-6732 

8-6229 

321  1 

15 

24-5815 

18-4544 

19 

I3-6595 

6-2107 

3163 

7 

7-0915 

20-2842 

12 

17-9125 

8-2183 

3212 

6 

14-0608 

18-9535 

12 

3-1790 

7-2376 

3164 

3* 

8-4803 

20-2495 

4 

19-3000 

8-2544 

3213 

9 

18-0398 

19-8264 

16 

7-I953 

7-9095 

3165 

6 

87877 

20-8160 

10 

19-5805 

8-8358 

3214 

9 

19-4321 

19-6483 

17 

8-5758 

7-6622 

3166 

6 

9'3755 

207358 

13 

20-1719 

87828 

3215 

5 

19-6806 

19-4897 

6 

8-8177 

7-4932 

3167 

9 

12-5623 

20-3103 

'9 

23-3753 

8-5174 

3216 

20§ 

20-6889 

19-7862 

23§ 

9-8369 

77360 

3168 

4 

13-2423 

20-6798 

8 

24-0379 

8-9232 

3217 

3t 

22'5359 

19-5710 

6 

11-6723 

7-4279 

3169 

3 

16-5299 

9-2435 

3218 

6 

22-8805 

197178 

12 

I2-O2IO 

7-5599 

3170 

4 

8-7003 

21-1514 

ii 

19'4754 

9-1663 

32I9 

4 

13-0532 

7-7663 

3i7i 

53§ 

9-0268 

21-2803 

69§ 

19-7932 

9-3II9 

72       299 

8-0 

3220 

20§ 

14-2496 

I9-7355 

38§ 

3  '4°49 

8-0083 

72    3°3      9'° 

3172 

17 

9-2885 

21-1930 

23§ 

20-061  3 

9-2360 

3221 

4 

14-5206 

20-3626 

7 

3-7098 

8-6215 

3173 

4 

9-5889 

21-6485 

8 

20-3392 

9-7080 

3222 

4* 

15-1102 

20-1636 

5 

4-2838 

8-39I9 

3i74 

4* 

5-0888 

227511 

6 

157867 

10-5843 

3223 

10 

20-9052 

20-2693 

16 

10-0776 

8-2086 

3'75 

3* 

9-3252 

22*0901 

6 

20-0535 

10-1356 

3224 

IO 

24-6732 

21-1966 

i8§ 

13-8881 

8-9461 

3'76 

1  1 

10-5808 

22-6294 

'9 

21-2805 

10-7366 

3225 

I9§ 

18-1757 

20-9555 

33§ 

7-3868 

9-0318 

72    307 

9'5 

3177 

3 

18-6569 

11-4880 

3226 

5 

19-6984 

21-2839 

6 

8-9216 

9-2801 

3'7« 

4 

9-9890 

23-3659 

5 

20-6514 

1  1  -44  1  8 

3227 

16 

20-3785 

21-3976 

*'§ 

9-6095 

9-3626 

72    308 

9'5 

3179 

10 

12-3873 

23-1116 

16 

23-0608 

11-3082 

3228 

4 

10-3771 

9-8668 

3180 

13 

4-8953 

24-2494 

ii 

15-5192 

12-0685 

3229 

«4 

21-3299 

21-5978 

'7§ 

10-5689 

9-5150 

3181 

27 

7-4928 

25-0295 

H§ 

18-0758 

12-9788 

72        297 

9'4 

3230 

7 

^^S^ 

9-6753 

3182 

3t 

9  2641 

24-4750 

5 

19-8730 

iz'S^S 

3231 

17 

16-4394 

22-6179 

20§ 

57362 

10-7777 

3i83 

4 

20-4607 

12-1925 

3232 

9 

17-8035 

22-0698 

13 

7-0695 

10-1618 

3i84 

3*     10-1413 

24-2131 

6 

20-7605 

12-2938 

3233 

4* 

18-7417 

22-6636 

6 

8-0404 

10-7069 

3i8S 

26§     10-4535 

24-6840 

3°§ 

21-0502 

127817 

72        300 

9'3 

3234 

8 

20-9740 

22-5931 

12 

10-2629 

10-5268 

3186 

3*  !  107933 

24-4696 

8 

21-4020 

12-5864 

3235 

4 

10-7596 

10-0160 

3187 

4*     10-8918 

24-4448 

7 

21  '497  3 

12-5650 

3236 

5* 

24-4512 

22-3262 

14 

13-7226 

10-0853 

3188 

5 

24-1  I2O 

12-9400 

3237 

13 

16-4739 

23-1159 

16 

57954 

11-2737 

3189 

6 

"3-5I93 

24-3221 

1  1 

24-1304 

12-5748 

3238 

4t 

17-4552 

22-9936 

5 

67702 

11-1041 

3190 

6*  ;    4-7574 

25-2056 

10 

'S'3343 

13-0193 

3239 

15 

19-9027 

23-0653 

17 

9-2168 

1  1-0505 

3I91 

6 

5-3721 

25-1843 

12 

15-9505 

13-0260 

3240 

5 

22-2568 

23-8476 

12 

1  1-6096 

11-7175 

3192 

6 

9-3083 

25-6958 

'4 

19-8544 

137370 

3241 

5* 

23-6595 

23-6634 

5* 

12-9966 

11-4596 

3193 

4 

20-4274 

13-8636 

3242 

4t 

14-0300 

24-3837 

9 

3-4170 

12-6621 

3194 

3 

21-9593 

1  37463 

3243 

4 

14-0608 

24-6677 

5* 

3-4664 

12-9459 

3244 

29§ 

16-5904 

24-3056 

44§ 

5-9726 

'2-4553 

72    306 

8-3 

S2§ 

25-0899 

8-0305 

72        303 

9-0 

3245 

9 

17-6096 

24-1379 

15 

6-9800 

12-2371 

68§ 

6-1532 

26-8785 

73    3°5 

8-4 

3246 

18 

21-6594 

24-2456 

20§ 

11-0295 

12-1414 

72    310 

9'5 

3247 

8 

15-7900 

25-2194 

H 

5-2196 

13-4075 

3248 

2* 

16-7500 

25-2436 

4 

6-1779 

13-3879 

3249 

9 

16-9116 

25-7525 

IS 

6-3635 

13-8834 

3250 

5* 

17-6667 

25-3440 

8 

7-0963 

13-4392 

3251 

5'§ 

19-2197 

25-8057 

6o§ 

8-6698 

13-8228 

73    322 

77 

3252 

H 

20-6191 

25-8980 

i9 

10-0733 

I3-8443 

i  riteau  interval  represents  very  nearly  5'  =  6487  at  Dec.  +  72°,  and  68S'4  at  Dec.  +  73°. 
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ZONE    +    72° 


B.  D. 

Di&ni. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Di&m. 

X, 

y- 

No. 

Mag. 

Dijun. 

z.                   y. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  6h  om  to  6h  1  2m  —  contd. 

R.A.  6h  i2m  to  6h  24"-  —  contd. 

Centre      R.A.    6^    o"n  Dec.  +72°             R.A.    6^  izm  Dec.  +  73° 

Centre      R.A.    6*  z4m  Dec.  +  72°             R.A.    6&  12°"  Dec.  +73° 

Plate  3372.     1897,  Feb.  27.         Plate  3370.    1897,  Feb.  26. 

Plate  4381.     1899,  Mar.  15.        Plate  3370.     1897,  Feb.  26. 

o 

m. 

o 

m. 

3*53 

4* 

20-7604       25-2443 

7 

10-1814 

13-1863 

302 

14 

10-2378 

2  1  -40  1  9 

22 

20-8782 

9-5370 

72  318 

9'5 

3254 

'3 

22-2915       25-2638 

i-       11-7138 

13-1279 

303 

4t 

12-2246 

21-3995 

9      22-8628 

9-6363 

1QA 

c        1/1-0280 

I  O'  A.2,  'I  7 

j8§       8-5284 

1-0977 

71    348     8-9 

3°5 

5 

7 

15-5852 

10-3765 

66§ 

26-6229 

21-8724 

72    314  i    8-8 

3°6 

25§ 

6-6943 

22-9860 

27§ 

17-2579 

10-9398 

3°7 

16 

6-8979 

22-4743 

23§ 

17-4873 

io-4395 

3308 

5 

I7-5244 

10-9461 

R.A.  6h  1  2m  to  6h  24m 

33°9 

7 

18-6253 

10-9865 

Centre       R.A.    6&  24""  Dec.  +  72°            R.A.    6^  I2m  Dec.  +73° 

3310 

5 

187113 

10-0473 

3 

1  0*420  2 

Plate  4381.     1899,  Mar.  15.        Plate  3370.     1897,  Feb.  26. 

3312 

4* 

10-0690 

22-5754 

8 

20-6486 

10-7003 

o                   m. 

1313 

6 

13-4093 

22-I525 

10 

24-0060 

10-4482 

3255 

5* 

4-6735 

I4-4571 

16       15-6699       2-3250 

33H 

7 

15-1810 

II-2I03 

2* 

7-3137 

I4'9I34 

7*     18-2839       2-9131 

33i5 

4 

16-3528 

•2785 

3257 

45§ 

8-3I73 

14-9148 

35§ 

19-2864      2-9628 

72     3'7 

8-2 

33l6 

4 

17-4623 

•9913 

3258 

4* 

IO-l684 

147706 

8f     21-1432       2-9125 

33!7 

5 

17-6672 

•2003 

3259 

«4 

3-0873 

15-4169 

23§     14-0358 

3-2016 

72     312 

9-5 

39§ 

7-1985 

23-3099 

177442 

•2892 

72  316 

8*8 

3260 

4 

3-2860 

15-2681 

12 

14-2391 

3-0628 

3319 

4 

17-9503 

•1IOI 

3261 

4* 

6-1464       15-9424 

8 

17-0657 

3-8811 

3320 

8 

17-9643 

•222O 

3262 

6 

6-3595 

15-5806 

17 

17-2978 

3-5299 

3321 

6 

18-7828 

•3284 

3263 

7        7-6027 

15-2342 

22 

18-5561 

3-2460 

3322 

5 

9-4095 

23-8138 

13 

19-9255 

"9°55 

3264 

4 

18-9468 

37313 

3323 

20 

11-7660 

23-2259 

28§ 

22-3118 

-4362 

72  319 

9'5 

3265 

3*     10-5487 

14-9218 

7 

21-5135 

3-0828 

3324 

4 

14-0645 

I2-I332 

3266 

4* 

12-4875 

15-6391 

7t 

23-4140 

3-8965 

3325 

19 

4-2500 

24-3178 

25§ 

147495 

12-1463 

72  313 

9-3 

3267 

5 

15-3862 

47530 

3326 

5 

15-3368 

12-2523 

3268 

4* 

4-9235 

16-1290 

10 

15-8363 

4-0063 

3327 

3 

15-6503 

12-0838 

3269 

4* 

6-4693 

16-7532 

12 

i7-3465 

4-7076 

3328 

3 

16-8625 

12-5957 

3270 

5       19-7820 

4-o653 

3329 

4 

18-3375 

12-5447 

3271 

3* 

10-1725 

16-1830 

5 

21-0738 

4-3253 

333° 

3* 

9-0610 

24-3534 

6 

I9-5533 

I2-4275 

3272 

6 

13-1270 

16-5482 

U 

24-0103 

4-8348 

4* 

9-2421      24-1764 

10 

197438 

12-2561 

3273 

7 

14-1098 

5-8535 

3332 

6* 

9-7818 

23-9864 

15 

20-2907 

I2-O97I 

3274- 

6 

14-1586 

5-3769 

3333 

9 

I4H533 

13-6769 

3275 

3* 

4-8266 

I7-3337 

8 

15-6770 

5-2008 

3334 

3 

15-8135 

I3-I1I7 

3276 

4 

I7-7045 

5-6244 

3335 

5 

177533 

I3-5678 

3277 

5* 

3-5228 

19-0184 

10 

14-2902 

6-8184 

3336 

3* 

10-1774 

25-1735 

8 

20-6245 

I3-3035 

3278 

6* 

3-9970 

18-7678 

12 

147772 

6-5934 

3337 

6 

22-3940 

I3-1227 

3279 
3280 

3 

1  4."Qo  3  o 

15-0565 

6*7906 
6-6483 

87§ 

25-5812 

3-3268 

72  322     7-5 

3281 

3 

6-0335 

18-6849 

6 

16-8135 

6-6103 

56§ 

25-9945 

8-1690 

72    323       8-8 

3282 

3 

17-4965 

6-6349 

66§ 

26-2084 

I3-4549 

72    324       8-7 

3283 

4* 

7-7408 

18-2189 

10 

18-5447 

6-2350 

41 

8-1419 

26-8371 

73    335      8-5 

3284 

5 

147430 

7'2474 

34     :    8-1643     26-3523 

73    334       »•» 

3285 

1  1 

5-8783 

19-0963 

20§ 

16-6390 

7-0160 

72     315 

9'5 

3286 

3* 

6-0100  !  19-6737 

7       I6-7395 

7-5997 

R.A.  6h  24ro  to  6"  36'" 

3*87 

6-5812     ig'6538 

3'i 

17-3132 

7-6073 

Centre      R.A.    6h  24°"  Dec.  +72°            R.A.    6h  36™  Dec.  +73" 

3288 
3289 

3* 

7-5938  i  19-1154 

7 
3 

18-3491 
18-7126 

7-1238 
7-0575 

Plate  4381.     1899,  Mar.  15.         Plate  3386.     1897,  Mar.  8. 

3290 
3291 

7 

97538 

19-8563 

10 
5 

20-4715 
15-0777 

7'97'3 
8-8873 

3338 

4*     22-3748 

13-9870 

7 

11-1776 

1-9460 

O 

m. 

3292 

6 

15-2923 

8-7256 

• 

3339 

5      22-4663 

14-2076 

5 

11-2769 

2-1592 

3293 
3294 
329 

3* 
3* 

8-5283     20-7151 
11-7675   i  20-3812 
12-6314     20-0230 

I 

19-2066 
22-4564 
23-3391 

8-7654 

8"5955 
8-2813 

72     320 

9'3 

334° 

3341 

3342 

3* 
7t 

23-4511 
23-6597 
14-6192 

14-4860 
14-5948 
I4-9588 

6 

10 

62$ 

12-2759      2-3874 
12-4880,     2-4845 
3-4742      3-2957 

1  72  322 

7'5 

3296 

4^ 

14-8970 

9-2965 

3343 

13 

15-2085 

I5-3474 

17 

4-0853  ;    3-6561 

329- 

3298 

39§ 

5^325 

21-6385 

3 

15-8658 
18-7195 

9-5217 

72     3H 

8-8 

3344 
3345 

4* 
16 

16-4571 

17-0778 

157053 
14-9152 

5 
19 

5-347I       3-9478 
5-9293       3-1332     /2    326 

9'5 

3299 
3300 

33° 

5 

21 
I  I 

9-0738 
9-2343 
9-7025 

21-4350 
21-4660 
21-2425 

13 

25§ 

19-7125 
19-8735 

20-3513 

9-5130 
9-5520 
9'35H 

3346 
3347 
3348 

3t 
* 

20-9673 
227879 
23-3103 

15-3980 
15-9058 
157964 

8 
8 

10 

9-8378    ;     3*4204 
11-6810        3-8382 
12-1981        37046 

1                                1 

1 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  6^-7  at  Dec.  +  72°,  and  68a'4  at  Dec.  +  73  . 
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GREENWICH  ASTKOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


Z  O  N  E    +    72°. 


B.  D. 

TV*i 

i;.  i>. 

Xo. 

Diam. 

X. 

</• 

Oifl.ni. 

X, 

y- 

No. 

Mag. 

.DIO, 

l)i:i  HI. 

X. 

?/« 

lM;un,               X. 

y~ 

No. 

Mag    1 

R.A.  6h  24™  to  6h  36™  —  contd. 

R.A.  6h  36™  to  6h  48™ 

Centre      R.A.    6"  24™  Dec.  +72°            E.A.    6l>  36™  Dec.  +73° 

Centre      R.A.     6*  48m  Dec.  +72°            R.A.    6''  3  6m  Dec.  +73° 

Flute  4381.     1899,  Mar.  15.         Plate  3386.     1897,  Miir.  8. 

Plate  1814.     1894,  F.-b.  20.         Plate  3386.     1897,  Mar.  8. 

e 

m. 

o                          1". 

3349 

17 

24-2785 

15-6491 

23 

I3-I554 

3-5064 

3408 

15 

3-1629 

14-9368 

22§ 

14-1919 

2-6736 

72    334      9'5 

335° 

4* 

H-2333 

16-4460 

5 

3-1642 

47984 

34°9 

4 

6-5962 

14-9749 

8 

17-6194 

2-8795 

335' 

J9 

I5-9348 

16-4457 

27§ 

4-8604 

47152 

341° 

4 

6-8439 

14-6402 

4* 

17-8854 

2-5647 

3352 

7 

23-3483 

167357 

H 

12-2786 

4-6383 

34'1 

22§ 

10-5347 

14-0226 

44§ 

2  I  '600  I 

2-1272 

72    338 

8-0 

3353 

5 

12-6253 

4-I438 

3412 

28§ 

13-3208 

14-6708 

57§ 

24-3520 

2-9091 

72    341 

7'7 

3354 

<,* 

3 

24-1998 

16-2497 

1  1 

13-1063 

4-1124 

3413 

6 

8-6606 

15-4529 

15       19-6576 

3-4620 

3355 

4 

5-4021 

5-5164 

34H 

4 

8-9642 

157103 

6       19-9480 

3-7327 

3356 

ZI§ 

18-7893 

17-1646 

3i§ 

77477 

5-2902 

72   327 

9'4 

34'5 

4 

13-0193 

15-8002 

3357 

4t 

24-5100 

18-0751 

1  1 

13-5056 

5-9I75 

3416 

4 

13-6399 

'5-59H 

7 

24-6261 

3-8473 

3358 

7 

13-5232 

5-6680 

34J7 

5 

3-5477 

17-0398 

9 

14-47I9 

47937 

3359 

1  1 

21-3753 

187910 

i8§ 

10-4106 

67867 

34i8 

3* 

5-2879 

16-6892 

3* 

I6-2266 

4-5276 

3360 

5 

21-3782 

18-8138 

9 

10-4132 

6-8114 

34'9 

9 

11-9047 

16-4148 

15 

22-8519 

4-5837 

3361 

2* 

22-4734 

18-5660 

6 

11-4969 

6-5090 

3420 

6 

12-1884 

16-3611 

7t 

23-1399 

4-543I 

3362 

8 

23-101  1 

18-3234 

18 

12-1128 

6-2350 

342i 

4 

15-2454 

5-4000 

3363 

3* 

14-2458 

19-5309 

5 

3-3277 

7-8804 

3422 

3 

I7-22I  I 

5-536z 

3364 

4* 

16-3288 

197093 

6 

5-4196 

7^545 

3423 

7 

6-2395 

18-3202 

14     i  17-0982 

6-2055 

3365 

5t 

18-6987 

197640 

12 

77878 

7-8909 

3424 

6 

7-6168 

18-2771 

ii       18-4755 

6-2276 

3366 

22§ 

20-7419 

19-2935 

26§ 

9-8043 

7-3I94 

72   328 

9'4 

3425 

4 

10-0556 

18-0190 

6      20-9255 

6-0920 

3367 

8 

22-2298 

I9-5339 

H 

1  1-2991 

7-4876 

3426 

6 

10-2795 

19-5056 

13      21-0762 

7-5890 

3368 

10 

13-9140 

7-1238 

3427 

5 

10-7902 

18-9087 

10      21-6155 

7-0171 

3369 

28§ 

15-2778 

197750 

37§ 

4-37H 

8-0709 

72   323 

8-8 

3428 

8t 

3-4639 

21-0441 

15       14-1878 

8-7871 

337° 

4* 

19-0248 

2O'2o6l 

7 

8-1361 

8-3156 

3429 

8       14-9615 

8-9595 

337' 

3* 

19-4651 

20-4682 

7  ' 

8-5841 

8-5569 

3430 

3* 

7-3888 

20-321  1 

6 

I8-I493 

8-2612 

3372 

6 

20-5140 

2O-I255 

12 

9-6177 

8-1638 

343i 

20§ 

9-1280 

20-7479 

25*5 

19-8633 

8-7730 

72    337 

9'5 

3373 
3374 

«4 

2I'2OOO 

20-235IJ 

1O 
12 

10-3013 
10-3096 

8-2368 
8-2408 

72   329 

9'5 

3432 
3433 

4 
4 

10-6023 
11-3307 

20-5027 
20-8313 

8       21-3497 
4*     22-0614 

8-6011 
8-9643 

3375 

6 

1  1-3296 

8-1015 

3434 

3* 

12-1217 

20-5297 

5 

22-8645 

8-7048 

3376 

5* 

24-2587 

20-5426 

H 

I3-3774 

8-3959 

3435 

6 

7'34'9 

21-6498 

1  1 

18-0343 

9-5838 

3377 

3* 

16-9428 

21-4960 

4 

6'i  192 

97059 

3436 

H 

4-6443 

23-1797 

i7§   i  I5'2645 

10-9760 

3378 

'9 

16-9868 

20-8434 

22§ 

6-1295 

9-0539 

72   325 

9'5 

3437 

18 

5-5581 

22-3780 

20S$     |  16-2150 

10-2236 

72    336 

9'4 

3379 

1  1 

18-4520 

21-5384 

15 

7-6279 

9-6764 

3438 

3       16-3647 

10-3936 

338o 

7       I377I5 

9-0077 

3439 

5 

8-3018 

22-5336 

9       1  8-9505 

10-5163 

338i 

7 

10-6449 

10-8221 

344° 

12 

9-1351 

22-2876 

18 

19-7938 

10-3076 

3382 

6t 

21-6690 

22-7853 

13 

10-9030 

10-7601 

344i 

'9 

13-4299 

22-0670 

29§ 

24-0952        10-3008 

72    340 

9'5 

3383 

18 

23-8799 

22-4265 

20§ 

13-0894 

10-2942 

72   330 

9*5 

3442 

26§ 

4-5028 

237298 

27§ 

15-0957           1-5199 

72    335 

9-2 

3384 

6* 

24-1688 

22-4752 

13 

13-3845 

10-3289 

72   332 

9'5 

3443 

6 

16-5922 

•8435 

3385 

4* 

15-4688 

23-6396 

7 

4-7548 

•9249 

3444 

5 

I7-3855 

"OO2O 

3386 

3* 

I7-2O2O 

22-8165 

6 

6-4436 

•0132 

3445 

4t 

8-7552 

23-1308 

7 

I9-37I7 

•I3l8 

3387 

3 

6-8186 

•3H8 

3446 

IO 

10-6352 

23-4712 

'5§ 

21-2347    ,          -5690 

3388 

6 

20-7544 

23-9264 

'5 

10-0442 

•9478 

3447 

23§ 

12-8363 

23-1965 

33§ 

23-4460             -3982 

72    339 

9-0 

3389 

10 

20-9087 

23-3535 

i8§ 

10-1692 

•3663 

344s 

4 

13-8166 

23-2642 

8 

24-4229  ;   -5169 

339° 

4 

10-4445 

•7799 

3449 

17 

13-8756 

23-1208 

26 

24-4884 

•3756 

72    342 

9'5 

3391 

5 

12-7506 

•1266 

345° 

4 

15-5565 

12-1967 

3392 

55§ 

23-9640 

23-9643 

5°§ 

13-2475 

•8256 

72   331 

8-5 

345' 

5 

18-0140 

127787 

3393 

5 

13-5693 

•5671 

3452 

5 

14-1986  13-4855 

3394 

9 

15-1262 

23-8836 

'4 

4-4235 

12-1846 

3395 

9 

15-8625 

24-4279 

i3 

5-1846 

12-6906 

62§       2-6733 

24-1314 

72    33i 

8-5 

3396 

4 

6-5294 

12-2538 

3397 
3398 

4 

7 

8-9053 
10-6814 

12-2896 
12-5096 

R.A.  6h  48™  to  /h  om 

3399 

10 

21-6169 

24-5686 

»7§ 

10-9376 

12-5456 

Centre      R.A.    6''  48"  Dec.  +72°             I.'.A.     7h    o™  Dec.  +73° 

3400 

4 

11-5075 

12-2207 

Plate  1814.     1894,  Feb.  20.         Plate  3008.     1896,  Ft-h.  10. 

3401 

4      I3-4975 

12-4086 

0 

in. 

3402 

20 

14-3892 

25-1787 

2i§       3-7525 

i3'5i38 

72   321 

9'5 

3453 

6*     24-2292 

14-6546 

12           13-0250 

2-4239 

34°3 

7 

15-2400 

25-1752 

14        4-6010 

13-4668 

3454 

i9§   '  17-5148 

15-2660 

36§ 

0-3473 

3-3645 

72    344 

9'3 

3404 

38§ 

I576lO 

25-0443 

36§       5-I14i 

13-3091 

72     324   !    87 

3455 

4 

I8-5733 

15-4623 

7 

7-4188 

3'5°95 

34°5 

7       13-0173 

13-5I57 

3456 

7 

19-5370 

15-0323 

13* 

8-3594 

3-0353 

3406 

H 

24-5226 

25-1929 

20§       13-8720 

13-0252 

72    333 

9-2 

3457 

4 

20-4222 

15-5583 

8 

9-2675 

3-5142 

34°7 

6      13-8874 

i3-7565 

3458 

3 

21-1275 

15-4508 

5* 

9-9672 

3-3698 

Plate  4381.     Nos.  3373,  3374-     The  images  are  not  separable  and  are  measured  as  one  mass. 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64*7  at  Dec.  +  72°,  and  68s-4  at  Dec.  +  73°. 
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Z  O  N  E    +    72°. 


N'_ 

B.  D. 

B.C. 

_  o. 

V. 

y- 

Diaiu. 

X, 

y- 

No. 

Mag. 

DBU  . 

r 

x.                    y. 

No.            Mag. 

R.A.  6h  48m  to  7h  om  —  contd. 

R.A.  7h  om  to  7h  i2m  —  contd. 

Outre     R.A.    6>»  48m  Dec.  +  72°             R.A.    7h    o^  Dec.  +73° 

Centre      R.A.    7^  12™  Dec.  +  72°            R.A.    7^    om  Dec.  +73° 

Plate  1814.     1894,  Feb.  20.         Plate  3008.     1896,  Feb.  10. 

Plate  3910.     1898,  Mar.  21.         Plate  3008.     1896,  Feb.  10. 

o 

m. 

o 

m. 

3459 

r 

10-3104 

3-5934 

3508 

5 

9-8222 

14-2588 

3460 

5 

22-5107  15-3652 

12         11-3422 

3-2183 

35°9 

5 

9-8586 

14-3233 

346i 

22-7028  15-4559 
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i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  643-7  at  Dec.  +  72°,  and683-4  at  Dec.  -r  73°. 
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R.A.  7h  om  to  7h  i2m  —  contd. 

K.A.  7h  i2m  to  7h  24™  —  contd. 

Centre      R.A.    7h  12™  Dec.  +  72°            R.A.    /h    om  Dec.  +73° 
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Plate  3910.    1898,  Mar.  21.         Plate  3888.     1898,  Mar.  2. 
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i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  6487  at  Dec.  +  72°,  and  68s-4  at  Dec.  +  73°. 
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Ji. 

3677 

«§ 

14-4276 

22-2286 

'5§ 

3-7986 

10-4026 

3730 

3 

9-7121 

16-1155 

3678 
36/9 

4 

20§ 

15-1766 
15-9185 

22-1524 
22-2503 

15 

5-2879 

10-3483 

3731 
3732 

6 

146 

13-1139     16-1017 
13-1289     16-1085 

}•" 

24-2836      4-4172 

3680 

23§ 

16-9935 

22-8562 

i6§ 

6-3906 

10-8993 

3733 

7 

13-2248     16-0753 

S*    24-3873  ;    4-3872 

3681 

H 

18-7432 

22-9343 

7* 

8-1411 

10-8876 

3734 

6* 

3-2757 

17-0367 

5 

14-4002      4-8442 

3682 

6 

19-9933 

227648 

5 

9-3860 

10-6593 

3735 

9 

5-2241 

17-4569 

7 

16-3186      5-3626 

3683 

5 

22-4195 

22-2184 

4 

II7776 

9-9930 

3736 

4 

6-2375 

17-6793 

3684 

25§ 

23-3426 

22-2239 

•58 

12-6985 

9-9490 

3737 

5 

7-6918 

17-2476 

3685 

59§ 

24-0000 

22-1699 

42§ 

I3-353I 

9-8613 

72      367 

8-8 

3738 

5 

9-3033 

17-9788 

5* 

20-3664 

6-0899 

3686 

24§     24-3236 

22-9465 

17 

13-7129 

10-6221 

3739 

10 

9-8338 

17-4180 

6* 

20-9252 

5-5568 

3687 

15 

14-6834 

237933 

7 

4-1312 

11-9507 

374° 

3 

10-1170 

17-5694 

3688 

i8§ 

14-8950 

23-5921 

1  1 

4-3309 

7374 

374i 

4 

10-2275 

17-5387 

3689 

195 

14-9875 

23-8346 

8 

4-4364 

•9760 

3742 

10 

107150 

17-3663 

10 

21-8088 

5-5502 

3690 

4* 

15-9376 

23-8160 

3* 

5-3873 

•9086 

3743 

8 

12-4955 

17-6609 

3691 

5 

16-1586 

23'4457 

3744 

5 

I3-8547 

17-0573 

3692 

5* 

18-0367 

23'H53 

2* 

7-4487 

•1065 

3745 

27§ 

4-0140 

18-8013 

248 

15-0442      6-6465 

72    369 

9'5 

3693 

4* 

20-3966 

23-6660 

3* 

9-8306 

'5425 

3746 

3t 

4-0772 

1  8-  1  606 

3* 

15-1451       6-0069 

3694 

8* 

24-3697 

237856 

7* 

13*8049 

'4573 

3747 

'9§ 

5-3763 

1  8  -46  1  3 

18 

16-4233      6-3739 

3695 

8* 

24-3866 

23'4563 

8 

13-8018 

•1290 

3748 

4 

6-4059     18-9171 

3* 

17-4278 

6-8819 

3696 

42§ 

17-2053 

24-8512 

36§ 

6-7002 

12-8810 

72      3<>4 

9'4 

3749 

4 

6-4026 

18-1615 

3697 

5 

18-8059 

24-6090 

3* 

8-2873 

12-5616 

375° 

6 

6-4868 

18-8095 

4* 

i7-5'55  ,    67796 

3698 

20 

22-0910 

24-0256 

10 

1  1*5400 

11-8137 

375' 

7 

6'5'45 

18-1093 

4* 

I7-5757 

6-0824 

3699 

25§ 

14-1960 

25-6347 

'4§ 

3735' 

13-8140 

3752 

4 

7-0408 

18-5983 

3700 

H7751 

25-1625 

7* 

4-2917 

13-3170 

3753 

10 

9-1766 

187677 

10 

20-2032      6-8699 

37°' 

4* 

17-9627 

257797 

4* 

7-5046 

13-7684 

3754 

3 

9-2451 

18-2434 

3702 

5* 

20-6395 

25-5946 

4* 

10-1710 

1  3  '4497 

3755 

7 

9-6155 

18-9983 

5t 

20-6276 

7-1243 

37°3 

5 

13-6820 

1,3-5982 

3756 

4 

"7533 

18-9200 

3757 

6* 

3-5562 

19-4956 

5 

14-5502 

7-3156 

375s 

2I§ 

3'59'9 

19-2605 

J9§ 

14-5988 

7-0815 

R.A.  7h  24m  to  7h  36m 

3759 

6 

+-I755 

19-1671 

5* 

15-1864 

7-0174 

Centre      R.A.    7h  36™  Dec.  +  72°            R.A.    7h  24°"  Dec.  +  73* 

3760 

6 

6-7086 

19-5780 

4* 

17-7007 

7-554=6 

Plate  3023.    1896 

,  Feb.  25.         Plate  3888.     1898,  Mar.  2. 

3761 

6 

7-4132 

19-6107 

4 

18-3993 

7-6254 

1 

m. 

3762 

13 

7-5321 

19-9938 

8t 

18-4940 

8-0159 

37°4 

4        5-5787 

14-1655 

3763 

4 

9-1664 

19-9386 

3* 

20-1352 

8*0404 

37°5 

5        7-3900 

14-4267 

3764 

10 

9-1863 

19-1179 

9 

20-1945 

7-2206 

3706 

i5§       7-4861 

14-0178 

13 

18-7561 

2-0433 

3765 

6       10-2325 

19-1031 

4* 

21-2376 

7-2632 

3707 

i9§      7-7116 

14-6825 

18 

18-9433 

27213 

72    37i 

9'5 

3766 

i3§     11-4022 

I9-3385 

«3 

22-3982 

7-5550 

3708 

4        7'9012 

I4'4$57 

3767 

5       II-59°4 

19-0672 

3709 

10         8-0999 

14-0204 

8* 

19-3682 

2-0794 

3768 

9      11-6145 

19-6138 

7 

22-5930 

7-8431 

371° 

5         8-5069 

14-8751 

3769 

4       12-2250 

19-7520 

3711 

4        9'l853 

14-8034 

377° 

i5§     12-3643 

19-8616 

13 

23-3299 

8-1286 

3712 

5       10-5271 

14-4073 

377i 

i7§   :  12-4758 

19-6373 

'3 

23-4524 

7-9097 

7*    377 

9'5 

3713 

i4§     10-8158 

14-0483 

14* 

22-0787 

2-2429 

3772 

4       12-8641 

19-8626 

37*4 

3       1  1  -6  1  1  1 

14-8251 

3773 

6        4-3929 

20-2602 

4* 

15-3520 

8-1208 

37*5 

ii       12-2148 

14-0788 

3774 

6f      4-6258  !  20-6242 

4 

15-5634 

8-4950 

3716 

7       12-5160 

14-1482 

3775 

23§       4-8833 

20-8316 

M| 

15-8092  |    8-7163 

72    370 

9*5 

3/17 

13       13-0648 

I472S5 

10* 

24-2916 

3-0309 

3776 

6        8-5363 

20-2834 

3718 

2-9445 

15-1033 

5 

14-1634 

2-9025 

3777 

6       12-0368 

207998 

3719 

6        3-2336 

15-5946 

6* 

14-4285 

3-4024 

3778 

4      12-2465 

20-8750 

3720 

4        4-9294 

15-6916 

3779 

4        7-404° 

21-2017 

4* 

18-3066 

9-2164 

3721 

5-1661 

15-9803 

5 

16-3387 

3-8878 

3780 

5 

77485 

21-1511 

3722 

5         5-6814 

157653 

378i 

35§   ''    8-0577  121-1910 

4'§ 

18-9595      9-2357 

72    37* 

8-6 

3723 

4        6-3253 

15-4590 

3782 

3       11-4449  121-0893 

3724 

5        9-8670 

i5'597i 

3783 

8t       3-2196     22-6012 

6 

14-0582     10-4001 

3725 

5      10-9885 

15-2815 

3784 

9        3'4!57    22-8650 

7 

14-2393  i  10-6720 

3726 

i6§     11-8898 

15-8600 

H 

23-0575 

4-1055 

72    376 

9'  5 

3785 

28§       9-5810 

22-7423 

26§ 

20-4042     10-8640 

72    375 

9'5 

3727 

9        3-2919 

16-2396 

7*     '4'4>25 

4-0485 

3/86 

4        9-8211 

22-5835 

3728 

6        4-9031 

16-5511 

5*     16-0442 

4-4442 

3787 

6       12-6385 

22-2957 

4* 

23-4787     10-5684 

3729 

24§       8-4718 

16-3396 

28g     19-6200 

4-4119 

72    373 

9-0 

3788 

5       I3-5755     22-1337 

| 

i  r&cau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64*7  at  Dec.  +  72°,  and  6SS*4  at  Dec.   +  73°. 
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GREENWICH  ASTEOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    72°. 


B.  D. 

H.  H. 

No. 

Diam. 

x. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

!/• 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  7h  24™  to  7h  36™  —  contd. 

R.A.  7h  36™  to  7h  48m—  co7?«rf. 

Centre      E.A.    7h  36m  Dec.  -f  72°             R.A.     ;h  24™  Deo.  +  73° 

Centre      R.A.    7h  36'"  Dec.  +  72°            R.A.    7''  48"'  Uc.-c.  +73" 

Plate  3023.     1896,  Feb.  25.          Plate  3888.     1898,  Mar.  2. 

Plate  3023.     1896,  Feb.  25.        Plate  3738.     1897,  Nov.  30. 

o 

m. 

o 

m. 

3789 

22§ 

3-6301 

23-6996 

i5§     14-4107 

11*5174 

3840 

I8§ 

18*3649 

16*4742 

22§    !     7-4105 

4-5968 

379° 

6* 

4^637 

23-0422 

4      15-7757 

10*9315 

3841 

4t 

18-6028 

16*0176 

3*   ;     7-6241 

4*1310 

3791 

5* 

6-8348 

23'3693 

3*     17-6262 

11-3489 

3842 

«4 

20*0600 

16*4505 

H§ 

9*1041 

4-491  3 

3792 

5 

8-3282 

237977 

5*     19-0976 

•8559 

3843 

12 

20*0656 

16*4419 

'4§ 

9-1052 

4-4854 

3793 

5 

10-0832 

23-3329 

3*     20-8742 

•4809 

3844 

8 

20*5991 

16-3022 

6 

9-6322 

4-3154 

3794 

13 

IO-22I7 

23-5212 

9      21-0030 

•6741 

3845 

5 

20-8871 

16*7136 

4 

9-9420 

4*7104 

3795 

J9§ 

10-5094 

23-6005 

ig§     21-2865 

7683 

3846 

5 

21-0300 

16*6953 

4* 

10-0845 

4*6869 

3796 

6 

10-6023 

23-5351 

4      21-3831 

•7060 

3847 

5* 

21*9401 

16*1380 

4 

10-9630 

4-0856 

3797 

4 

II*9I37 

23-4910 

3848 

4* 

22-4631 

16*4240 

4 

11-5028 

4'34'5 

3798 

9 

12-0248 

237878 

7*    22-7897 

2-0320 

3H9 

25§ 

22*7438 

16*6761 

28§ 

11-7927 

4-5819 

3799 

15 

12-2434 

23-5331 

H 

23-0223 

1-7876 

3850 

4* 

23*4089 

17*0138 

5 

12-4744 

4*8890 

3800 

4 

13-0724 

23-0840 

3851 

7* 

23-4920 

16-8790 

7 

12-5518 

4*7482 

3801 

5 

13-4448 

23-0713 

4* 

24-2406 

1-3909 

3852 

10 

24-1966 

16-6489 

13 

13-2463 

4-4845 

3802 

9t 

4-Il6o 

24-0079 

7 

14-8815 

1-8499 

3853 

4* 

15-2658 

17-6776 

2* 

4-3698 

5-9522 

3803 

7* 

4-2512 

H'3597 

5 

14-9925 

12-2103 

3854 

4 

15-7116 

17-6605 

3804 

22§ 

4-9128 

24-4618 

*7§ 

15-6500 

I2'3444 

3855 

9 

16-9753 

17-4655 

7 

6-0715 

5-6593 

3805 

9t 

6-5683 

24-8651 

8 

17-2861 

12-8288 

3856 

15 

18-1158 

17-8096 

18 

7-2292 

5*9450 

3806 

12 

9-0315 

24-4082 

9 

19-7660 

12-4979 

3857 

9 

19-6987 

17*7540 

8 

8-8057 

5*8105 

3807 

6 

10-0543 

24-1348 

4* 

20-8047 

12-2804 

3858 

15 

217959 

17*5680 

IBS 

10-8900 

5-5204 

3808 

7 

10-6594 

24-9080 

7 

21-3691 

13-0826 

3859 

16 

22-4677 

17*9948 

18 

11-5829 

S'9'35 

3809 

6* 

I  1-0527 

24-0336 

6t 

21-8062 

12-2279 

3860 

5* 

24'3749 

18*0306 

8 

13-4889 

5-8535 

3810 

5 

I2-II88 

24-61  1  1 

4* 

22-8397 

12-8604 

3861 

13 

24-5586 

17-2721 

«78 

I3-6344 

5-0907 

3811 

4 

12-5650 

24-2789 

3862 

5* 

24-7250 

17*2604 

6 

13-8025 

5*0720 

3812 

4 

12-5968 

24-1495 

3863 

5* 

24-7819 

17-6929 

5 

13-8811 

5-4988 

3813 

4 

13-0958 

24-9993 

4* 

23-7987 

13-2974 

3864 

5t 

i4-I493 

18-3606 

3* 

3-2953 

6-6889 

3814 

13 

4-9220 

25-4364 

10 

15-6108 

13-3198 

3865 

4 

157357 

18-5210 

4t 

4-8878 

6*7731 

38i5 

4 

10-6309 

25-7645 

3t 

21*2951 

I3-9374 

3866 

4 

16-2326 

187605 

3* 

5-3920 

6*9861 

3816 

9 

1  1  -0767 

25-7499 

7 

21-7417 

I3'9437 

3867 

6* 

18-4482 

18-6349 

5 

7-5999 

6*7503 

3817 

8 

12*4614 

25-6775 

7 

23*1268 

13-9423 

3868 

4t 

20-4868 

18-9505 

6 

9-6499 

6*9641 

3818 

7 

13-0767 

25-2617 

4 

23-7662 

I3-5538 

3869 

n§ 

20-8716     18-2457 

22§ 

lo'ooio 

6-2398 

72    384 

9'5 

3870 

4* 

21-8430 

18-7680 

4* 

10-9951 

6-7196 

54§ 

2-4875 

22'IODO 

72  367 

8*8 

3871 

12 

14-6152 

19*6122 

ii 

3-8218 

7-9198 

3872 

17 

16-0959 

18*8273 

'9§ 

5'2597 

7-0594 

R.A.  7h  361U  to  ;h  48™ 

3873 
3874 

«7 

5 

17-4858 
18-1537 

19-0685 
19*8220 

1  8 

4 

6-6608 
7-3656 

7-2313 
7-9506 

Centre      R.A.    7h  36""  Dec.  +72°            R.A.    7h  48m  Deo.  +73° 

3875 

4 

8-1822 

7-3088 

Plate  3023.     1896,  Feb.  25.        Plate  3738.     1897,  Nov.  30. 

3876 

5 

19-4516 

19*5603 

6 

8-6486 

7-6242 

m. 

38/7 

6* 

20-3639 

19-2678 

6 

9-5473 

7*2901 

3819 

6 

15-4674 

H7338 

3878 

«3 

21-0690 

19*6391 

'5 

10-2686 

7-6283 

3820 

H 

157598 

H-2557 

12 

4-6977 

2-5118 

3879 

5* 

21-6670 

19-8734 

7 

10-8740 

7-8317 

3821 

6 

I8-357I 

14-6455 

4 

7-3145 

2-7686 

3880 

4* 

22-4536 

19-8680 

6 

11-6579 

7-7856 

3822 

42§ 

19-01  10 

14-4081 

5o§ 

7-9528 

2-4994 

72  382 

7-2 

3881 

4 

12-2081 

7-7589 

3823 

7 

19-8391 

14-7093 

5 

8-7987 

2-7600 

3882 

'4 

24-1701 

19-2718 

!9§ 

I3-3497 

7-1070 

3824 

ii 

19-9194 

14-5654 

ii 

8-8715 

2-6133 

3883 

6t 

14-7458 

20-4108 

4 

3-9920 

8-7089 

3825 

ii 

20-5590 

14-3798 

13 

9-4983 

2-399! 

3884 

9 

15*52^ 

19-7469 

7 

47327 

8-0078 

3826 

6* 

25-0160 

14-9468 

8 

13*9815 

27463 

3885 

i8§ 

16*4604 

20-5046 

2I§ 

5-7079 

8-7150 

3827 

'9§ 

I5-44I7 

15-2281 

26§ 

4'43i2 

3-4949 

3886 

4 

16*8712 

20-3289 

3* 

6-1089 

8-5186 

3828 

7 

16-2446 

15-6766 

5* 

5-2536 

3-9041 

3887 

13 

18-2139 

20-6647 

H 

7-4681 

8-7899 

3829 

7t 

19-0651 

15-0321 

8t 

8*0401 

3*1225 

3888 

24§ 

19-4544 

20-0540 

25§ 

8-6757 

8-1195 

72    383 

9  "4 

383° 

4* 

ZO-SgOO 

15-4628 

4* 

9*8845 

3-4654 

3889 

4* 

19-6770 

20-1653 

4 

8-9040 

8-2191 

3831 

7 

21-4157 

15-4508 

8 

10*4085 

3-4261 

3890 

5f 

19-7012 

20-5427 

6 

8-9466 

8-5956 

3832 

53§ 

22-6346 

i5'3503 

72§ 

11*6188 

3-2659 

72    385 

7-0 

3891 

H§ 

19-8467 

20-2731 

16 

9-0794 

8-31/5 

3833 

2I§ 

22-8o62 

15-9529 

3o§ 

11*8199 

3-8599 

3892 

13 

21-2880 

20-3299 

i8§     10-5196 

8-3058 

3834 

16 

24-0576 

15-1632 

26§ 

13-0308 

3-0075 

3893 

4* 

21-7104 

20-8675 

4       10-9693 

8-8245 

3835 

4* 

24-1845 

16-0003 

4 

13-2025 

3-8392 

3894 

5* 

22-7308 

20-5502 

7      11-9728 

8-4555 

3836 

6 

24-8765 

15-7816 

1  1 

13-8785 

3-5856 

3895 

28§ 

24-1123 

20-5894 

24§ 

i3"35n 

8-4243 

72    388 

9'5 

3837 

4* 

I5'l625       15-8555 

3* 

4-1847 

4-I387 

, 

3896 

i?§ 

24-1845 

20-7814 

i8| 

'3'4343 

8-6122 

3838 

'5§ 

15-7403       16-5585 

J9 

47956 

4-8102 

3897 

7t 

24-5021 

20*6420 

•3§ 

13-7412 

8-4580 

3839 

10 

16-9363       15-9131 

1  1 

5-9585 

4-1088 

3898 

17 

157737 

21-2287 

i9§ 

5'°549 

9H753 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64»7   at  Dec.  +  72°,  and  683'4  at  Dec.  +73°. 

GREENWICH  ASTKOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E   4-   72°. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

x.                     y. 

Diam. 

X. 

!/. 

Vo. 

Diam. 

z. 

y- 

Diam. 

X. 

V- 

No. 

Mag. 

No. 

\la-. 

R.A.  7h  36™  to  7h  48™  —  contd. 

R.A.  7h  48m  to  8h  om  —  contd. 

R.A.    7h  36m  Dec.  4-72°            R.A.    ;h  48"  Dec.  +73° 

Centre      R.A.    8"    o">  Dec.  +  72°             R.A.    7h  48™  Dec.  +  73° 

Plate  3023.    1896,  Feb.  25.       Plate  3738.    1897,  Nov.  30. 

Plate  3024.     1896 

,  Feb.  25.         Plate  3738.     1897,  Nov.  30. 

o                   m. 

m. 

3899 

5* 

17-2800 

21-2993 

4        6-5665 

9-4704 

3949 

l8§ 

9-4614 

14-8769 

36§ 

20-5933 

2-9306 

3900 

6 

17-5496 

20-9635 

7        6-8175 

9-I2I7 

3950 

H§ 

10-5103 

14-8767 

30§ 

21-641  1 

2-9823 

3901 

17 

•97553 

21-6403 

ig§   '    9-0527 

9-6893 

3951 

4 

3*0478 

I5-4037 

9 

14-1618 

3-1354 

3902 

7* 

21-5772 

21-2353 

7       10-8515 

9-1985 

3952 

6 

6-i  162 

15-1249 

13 

17-2426 

3-0090 

39°3 

4 

12-2307 

9-9190 

3953 

4 

11-9845 

157569 

6* 

23-0673 

3-9376 

3904 

4 

13-8938 

9'32I5 

3954 

4 

12-5758 

15-091  I 

39°5 

4t 

14-5275 

22-0861 

3* 

3-8539 

IO-3903 

3955 

22§ 

12-5948 

15-0466 

4°§ 

23-7147 

3-2602 

72    397 

9'3 

3906, 

5 

14-5907 

22-6668 

3956 

6 

13-2763 

15-3420 

ii 

24-3817 

3'59°7 

39°7 

4* 

15-3869 

22-2072 

3* 

4-7211 

10-4691 

3957 

3* 

4-8453 

16-9459 

4 

15-8802 

4-7666 

3908 

8 

18-9202 

22-5124 

1  1 

8-2633 

IO-6O28 

3958 

4 

7-0168 

17-0618 

4 

18-0423 

4-9903 

39°9 

4 

8-5798 

10-9368 

3959 

6 

9-2250 

16-6785 

12 

20-2673 

4-7188 

39'° 

4 

9*3365 

10-6195 

3960 

4'§ 

11-4487 

16-6727 

6i§ 

22-4880 

4-8197 

72    395 

8-0 

39'1 

i8§ 

21-5151    22-5989 

25§ 

10-8580 

10-5591 

3961 

1  1 

12-4004 

15-9913 

23 

23-4744 

4-1917 

3912 

6* 

23-2096    23-0551 

7 

12-5733 

IO-9351 

3962 

8 

12-4860 

16-3427 

19 

23-5428 

4-5463 

39'3 

55§ 

23-6799  '  22-8930 

45§ 

13-0318 

10-7485 

72    387      8-7 

3963 

3* 

37732 

18-1312 

5 

14-7478 

5'8945 

39'4 

n* 

23-8433    23-o504 

i6§ 

13-2090 

10-8964 

3964 

5 

4-3619 

'7-3393 

7 

I5-3744 

5-1303 

39'5 

4      i3-5678 

10-2405 

3965 

12 

4'4243 

18-0264 

«9§ 

15-4042 

5-8206 

3916 

'5 

14-6352 

23-6208 

«9§      4-0389 

I  1-9224 

72    378 

9'5 

3966 

4* 

4-6368 

17-9229 

6       15-6233 

57268 

39'7 

5 

16-0256 

23-6303 

8 

5-4267 

1I-86I5 

3967 

3 

16-0240 

5-3639 

3918 

4* 

16-3600 

23-6833 

4 

57599 

11-8987 

3968 

'7§ 

6-2427 

17-2696 

23§ 

17-2578 

5-I549 

39'9 

8 

18-4801 

23-4110 

8 

7-8676 

I  1-5226 

3969 

6 

6-4413 

18-0405 

u§ 

17-4189 

5-9401 

3920 

Jl§ 

18-6381 

23-1983 

35§ 

8-0150 

II-302I 

72    381 

9-2 

39~o 

3 

6-5164 

17-4805 

4 

17-5219 

5-3809 

3921 

4 

8-0410 

II-3992 

397' 

i8§ 

7-4815 

17-0847 

26§ 

18-5035 

5-0358 

3922 

5* 

21-1430 

23-4206 

9 

10-5259 

I  1-3986 

3972 

4 

7-6021 

17-1204 

4 

18-6255 

5-0790 

3923 

7* 

22-9504 

23-6541 

10 

12-3399 

II-54I3 

3973 

5 

19-1099 

5-8387 

3924 

6 

13-8540 

II-4765 

3974 

7 

10-6396 

17-2364 

n 

21-6504 

5-3484 

3925 

4* 

14-1721 

24-3905 

4 

3-6i57 

127098 

3975 

5 

13-5839 

17-2998 

7      H'5875 

5-5610 

3926 

7 

14-4671 

24-6049 

10 

3'9'97 

12-9126 

3976 

4 

3-I352 

18-3049 

7       14-1024 

6-0315 

3927 

7t 

I54H5 

24-0370 

9 

4-8344 

12-2969 

3977 

3* 

6-1353 

19-0489 

7       17-0603 

6-9278 

3928 

7 

15-8128 

24-1731 

9 

5-2407 

I2-4I43 

3978 

6 

6-3361 

18-6278 

10       17-2852 

6-5,83 

3929 

25§ 

15-9180 

24-5103  i  25§ 

5-3626 

127465 

72    380 

9'5 

3979 

i8§ 

8-1774 

18-6381 

26$     19-1219 

6-6220 

72    39' 

9'5 

393° 

4 

10-1248 

12-3083 

3980 

4 

10-7707 

18-5166 

4*    217149 

6:6307 

393i 

4    ;I0737i 

127296 

398i 

8 

13-1807 

18-5602 

19      24-1249 

6-8006 

3932 

8* 

21-3659 

24-5057 

13      10-8031 

I24731 

3982 

4* 

3-7096 

19-4654 

9      14-6165 

7-2224 

3933 

4      12-2688 

12-8802 

. 

3983 

4 

14-6803 

7-1736 

3934 

9      '3'9395 

12-5008 

3984 

6 

4'53S° 

I9-7544 

10 

15-4270 

7-5553 

3935 

4        3-5229 

I3-6393 

3985 

4* 

6-1729 

19-2007 

4t 

17-0894 

7-0809 

3936 

3* 

14-4388 

24-6929 

5 

3-8946 

I3-OO28 

3986 

4* 

6-9659 

19-7412 

4 

17-8568 

7-6637 

3937 

4* 

14-0520 

25-0382 

4* 

3-5230 

13-3662 

3987 

5 

7-2347 

19-6426 

12 

18-1293 

7-5790 

3938 

4 

4-8626 

13-l6o8 

3988 

5 

8-3343 

19-6983 

8 

19*2221 

7-6886 

3939 

6* 

16-7704 

25-0263 

9 

6-2400 

I3-22O2 

3989 

4 

19-4730       7-9221 

394° 

6* 

16-8537 

25-2006 

7        6-3307 

•3-3892 

399° 

8 

11-1738 

19-1803 

16 

22-0866       7'3HO 

3941 

13 

17-3241 

25''35i 

i6§       6-7986 

13-3OOO 

3991 

5 

13-3727 

18-8123 

7 

24-3024      7-0579 

3942 

6* 

19-7790 

25-2238 

8         9-2520 

13-2662 

3992 

26§ 

3-8198 

20-3203 

25§ 

14-6834      8-0810 

72    389 

9'5 

3943 

4       11-4100 

13-4680 

3993 

4 

15-2542       8-3212 

'944 

4       I24555 

137726 

3994 

6 

ij-6z55       8-8706 

3995 

9 

5-4271 

20-8881 

12 

16-2617 

87312 

8g§     12-1943       1-2802 

-2       386 

7'3 

3996 

23§ 

7-1813 

20-1  121 

30S 

18-0498 

8-0422 

72    39° 

9'5 

6o§ 

19-3989 

25-9271 

73    387 

8-4 

3997 

4 

n'5755 

(  19-8969 

10 

22-4499      8-0533 

3998 

3* 

3-4'47 

!  21-5463 

5 

14-2175      9-2875 

R.A.  7h  48™  to  8h  om 

3999 

4000 

5* 
ii 

3-8748 
4-5253 

21-9214 
217265 

7 
14 

146564      9-6839 
i5"3>53      9-52ii 

Centre      R.A.    8h    om  Dec.  +72°.           R.A.    7''  48'"  Dec.  4-  7  3°  " 

4001 

4 

18-8178      9-6366 

Plate  3024.     1896,  Feb.  25.        Plate  3738.     1897,  Nov.  30. 

4002 

9 

8-4286 

21-8738 

15 

19-2088      9-8636 

m. 

4003 

4* 

8-9408 

21-8935 

4 

19-7168      9-9160 

3945 

5         5-9353     13-9880 

6     '  17-1  199       1-8648 

4004 

3* 

9-1782 

2  I  '604  I 

3* 

19-9695      9-6376 

3946 

i5         3-3756     14-2784 

23§     14-5486      2-0258 

4005 

4 

9-2416 

21-3614 

6 

20-0472      9-3958 

3947 

4         5'2I43     14-2127 

4       16-3849      2-0534 

4006 

4* 

3-7443 

23-1682 

8 

14-4646     10-9200 

3948 

43§       9-3434     14-8925 

63§     20-4762      2-9393 

72    394      7'3 

4007 

4* 

6-3135 

23-0559 

4 

17-0383     10-9463 

1 

No.  3911.     This  is  a  double  star.      Its  components  are  not  separable  for  the  6"1  and  3™  images,  but  are  measured  us  one  mass  on  botli  plates. 

The  208  image  on  Plate  3738  shows  the  companion  to  be  -ooo  in  x  and  —'007  in  y  distant  from  the  principal  star. 

I  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64'7°at  Dec.  +  72"  and  68''4  at  Dfc.  +  73°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E   +   72°. 


B.D. 

B.D. 

No. 

Diam. 

X, 

Diam 

No. 

1  *i.'  1  1  1 

,,. 

y- 

No. 

Mag. 

y- 

y> 

No. 

ilag. 

R.A.  7h  48m  to  8h  om  —  contd. 

R.A.  8h  om  to  8h  I2m—  contd. 

Centre     R.A.     8h    om  Dec.  +72°            R.A.    7h  48™  Dec.  -f  73° 

Centre      R.A.    8h    om  Dec.  +72°            R.A.    8>>  i2>"  Dee.  -f  73° 

Plate  3024.     1896,  Feb.  25.        Plate  3738.     1897,  Nov.  30. 

Plate  3024.    1896,  Feb.  25.         Plate  4761.     1900,  Jan.  2. 

4008 

4* 

6-7000 

22-8904 

4 

17-4260 

10-7998 

• 

m. 

4°57 

ii 

17-1489 

16-8486 

23§ 

6-2138 

4"9°39 

0 

m. 

4009 

!5§ 

7-3950 

22-0705 

2O§ 

18-1652 

10-01  18 

4058 

25§ 

22-5367 

16-6215 

4°§ 

11-5835 

4-4036 

72  407 

9-2 

4010 

27§ 

9-2532 

22-7411 

35§ 

19-9865 

107739 

72      392 

9'4 

4059 

4 

12-1139 

4-0895 

4011 

!9§ 

9-4569 

21-9893 

24§ 

20-2291 

10-0338 

72    393 

9'5 

4060 

8 

14-0578 

17-5005 

ii 

3-1621 

5-7I47 

4012 

7 

10-1321 

22-6499 

13 

20-8706 

10-7285 

4061 

ii 

14-0586 

17-6611 

17 

3-1695 

5-8740 

4013 

20§ 

12-1557 

22-0595 

3°§ 

22-9185 

10-2409 

72    396 

9'5 

4062 

5 

14-1  126 

17-6879 

7 

3-2244 

5-9000 

4014 

8t 

37539 

23-8712 

ii 

I4-435I 

I  -6262 

4063 

5 

14-9810 

16-8941 

7 

4-0525 

5-0638 

4015 

12 

4-4522 

23-2908 

2I§ 

15-1640 

I   -0805 

4064 

4 

15-5198 

16-9528 

8 

4-59I3 

5-0900 

4016 

6 

15-7820 

•5693 

4065 

6* 

18-1501 

17-0309 

1  1 

7-2202 

5-0388 

4017 

4 

20-6193 

•8348 

4066 

'5§ 

18-5482 

17-2994 

26§ 

7-6315 

5-2852 

72  404 

9'5 

4018 

4* 

11-8058 

23-6096 

5 

22-4889 

•7738 

4067 

i8§ 

19-3911 

17-4843 

3°§ 

8-4811 

5-4251 

4019 

7 

23-4333 

•1545 

4068 

25§ 

I9-5755 

17-2894 

44§ 

8-6574 

5-2217 

72    4°5 

8-8 

4020 

27§ 

13-0540 

23-4538 

4i§ 

237451 

•6789 

72    398 

9'3 

4069 

4* 

23-6671 

I7-5I53 

14 

127557 

5-2430 

4021 

20§ 

13-8214 

23-4670 

3:§ 

24-5120 

•7299 

72    399 

9'4 

4070 

6 

13-4171 

5-2400 

4022 

13 

13-8249 

23-0723 

20 

24-5367 

•3378 

4071 

3J§ 

157017 

18-1151 

5^§ 

4-8306 

6-2453 

72    401 

8-1 

4023 

9* 

3-9119 

24-3264 

10 

14-5737 

12-0843 

4072 

9 

15-8144 

18-1226 

20 

4-9458 

6-2448 

4024 

5 

I5'i  J33 

12-2485 

4°73 

ii 

16-3079 

18-1100 

22§ 

5-4379 

6-2061 

4025 

5* 

4-5223 

247786 

10 

15-1576 

12-5722 

4074 

138 

18-8791 

18-7007 

24S 

8-0335 

6-6678 

4026 

17 

4-8205 

24-9995 

24§ 

15-4422 

12-8068 

73    392 

9'4 

4075 

4 

19-4649 

I8'9354 

7 

8-6273 

6-8716 

4027 

4 

16-3070 

12-7832 

4076 

7      20-5880 

18-8603 

15 

97475 

67403 

4028 

4 

6-773! 

24-5048 

8 

17-4211 

12-4105 

4°77 

23§ 

22-7359 

19-2267 

363 

11-9115 

6-9998 

72    411 

9  "4 

4029 

5 

7-58I3 

24-5999 

12 

18-2228 

'2-5475 

4078 

13 

18-6112 

19-3679 

22§ 

7-8003 

7-3453 

4030 

20 

8-4846 

24-6120 

25§ 

19-1239 

12-6050 

4079 

ii 

20-0851 

J9'4575 

J9§ 

9-2782  1    7-3608 

4°3I 

4 

20-6450 

12-4186 

4080 

21 

23-7962 

19-4772 

25§ 

12-9858 

7-1950 

72    4i3 

9'5 

4032 

6 

14-4700 

13-9263 

4081 

18 

23-8634 

19-5913 

28§ 

I3-0553 

7-3050 

4°33 

6* 

4-1264 

26-1928 

10 

14-6914 

13-9613 

4082 

14 

24-4890 

19-4608 

243 

13-6743 

7-1442 

4°34 

8 

15-8308 

13-5762 

4083 

i6§ 

14-7084 

20-2880 

2I§ 

3-9528 

8-4622 

4°35 

4 

15-8911 

13-5522 

4084 

4 

15-6535 

19-8955 

6 

4-8744 

8-0255 

4036 

4t 

5-4817 

25-8003 

9 

16-0598 

13-6449 

4085 

2* 

16-0243 

20-4338 

5* 

5-273° 

8-5469 

4°37 

4 

16-5417 

13-0390 

4086 

4t 

16-0467 

12-2489 

9 

5-2853 

8-3571 

4038 

49§ 

7-2056 

25-2620 

62§ 

17-81  52 

13-1873 

73    395 

8-3 

4087 

5 

16-2096 

20-2368 

9 

5H49I 

8-3363 

40  39 

4 

18-9808 

13-6695 

4088 

16 

16-6053 

20-3642 

24§ 

5-8476 

8-4421 

4040 

10 

9-2093 

25-0975 

'9§ 

19-8248 

13-1248 

4089 

2* 

17-5708 

20-0821 

4 

6-8006 

8-1143 

4041 

3* 

117150 

25-6216 

4 

22-3003 

137742 

4090 

8 

10-4270 

8-1023 

4042 

4 

12-7962 

25-39I8 

4 

23-3872 

13-6013 

4091 

36§ 

21-3411 

20-6965 

56§ 

10-5912 

8-5387 

72    406 

9-0 

4°43 

6 

I3794I 

25-1592 

9 

24-3997 

13-4182 

4092 

!5§ 

22-7112 

20-6051 

3i§ 

11-9585 

8-3790 

8.-/C/C  „ 

72    408 

9-5 

78§ 

26-6630 

6-4808 

72    401 

8-1 

4°93 
4094 

15 

14-7682 

21-3320 

5 

22§ 

1  3  "4226 
4-0625 

7003 

9-5035 

54§ 

2-3067 

23-0681 

72    387 

87 

4095 

5 

17-2073 

21-6667 

12 

6-5163 

9-7152 

37§ 

6-4618 

26-3783 

73    394 

9-0 

4096 

4      17-2923 

21-2003 

6 

6-5755 

9-2448 

4097 

4       17-6115 

21-7219 

12 

6-9203 

97493 

4098 

4 

8-3505 

9-9198 

R.A.  8h  om  to  8h  1  2m 

4099 

6*    20-6977 

21-3791 

9 

9-9828 

9^545 

Centre      R.A.     8h    om  Dec.  +  72°            R.A.    8h  12™  Dec  -t-?i° 

4100 

9      22-9463 

21-9260 

i8§ 

12-2574 

9-6852 

1     /  J 

Plate  3024.     1896,  Feb.  25.          Plate  4761.     1900,  Jan.  2. 

4101 
4102 

10* 

7 

24-3111 

14-8180 

217911 

20§ 

16 

13-6176 
4"!  747 

9-4766 
10-7200 

4044 

4 

I4-0535 

13-9690 

6* 

2-9782 

2-1869 

o 

m. 

4103 
4104 

6 
4* 

14-9165 
15-1179 

22'68O2 
22-3044 

ii 

7* 

4-2801 
4-4622 

10-8423 
10-4570 

4045 
4046 

13 

14-5961 
18-4501 

14-0930 
14-8789 

18 

7>i49 

2-2821 
2-8712 

72      400 

9-5 

4105 
4106 

5* 

16-5930 

22-4941 

8 
6 

5-9428 
6-3754 

10-5765 
10-6099 

4047 
4048 
4049 
4050 
4051 
4052 

i8§ 

3* 

20-9322 
22-8347 

23-2793 
15-7809 

167933 
I8-5432 

14-0113 
15-1105 

14-8133 
15-4056 
15-0725 
I5-63I3 

28§ 

7]§ 
8 

6* 

4 

9-8480 
11-8037 
12-2352 

47770 
5-7718 
7-5488 

1-8817 
2-8815 

2-5644 
3-5319 

3-6169 

72    410 

87 

4107 
4108 

4109 
41  10 
41  1  1 

41  12 

35§ 

10 

4* 

6o§ 

29§ 

17-9253 
19-8170 
21-1353 
22-6067 

227525 

22-8915 
22-9828 
22*4664 
22-7915 
22-8089 

47§ 

lot 
95§ 

10 

7-2920 
9-1862 
10-4765 
11-9613 
12-1064 

I  2'  I  190 

10-9025 
10-9001 
10-3146 
10-5669 

10-5748 
10-7552 

72    403 

72    409 
72    412 

9-0 

6-2 
9'5 

4°53 
4054 

4°55 
4056 

3* 

2* 

8 

22-6145 
23-2481 
23-6002 

15-1836 
15-9694 
16-0024 
15-6540 

14 
6* 

4* 

7-95IS 
11-6304 
12-2619 
12-5961 

3-I495 
3-7549 
37523 

4H3 
4114 
4115 

4* 
6 

16-3708 
17-1808 

22-9410 
23-1295 

7 
6* 

14 

I2-97IO 
6-5595 

10-5307 
11-0313 
11-1784 

i    interval  represents  very  nearly  5'  =  64»7  at  Dec.  +  72°,  and  68«'4  at  Dec.  +  73°. 
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B.  II. 

N'o 

B.  D. 

No. 

9- 

So. 

Mag. 

i  '  i  .nil. 

X. 

y. 

No.             Mag. 

R.A.  8h  om  to  8h  I2m  —  contd. 

K.A.  8h  i2m  to  8h  24™  —  contd. 

Centre      R.A.    8h    o'"  Dec.  +72°             R.A.    8h  12^  Dec.  +73° 

Centre      R.A.     8h  24™  Dec.  +  72°           R.A.    8b  12-"  Dec.  +  73° 

Plate  3024.     1896 

Feb.  25.          Plate  4761.     1900,  Jan.  2. 

Plate  4762.    1900,  Jan.  2.         Plate  4761.     1900,  Jan.  2. 

o                   m. 

0                                   III. 

41  16 

9 

'4-4538 

237994 

i8§ 

3-8705 

1-9865 

4l65 

10       12-4948     16-7309 

11*       23-5874          4-8916 

4H7 

4* 

16-4815 

23-8977 

6 

5-9043 

1-9788 

4166 

40§     13-8970  !  16-7144 

54§     24-9873      4-9442 

72     422 

9'4 

4118 

6 

10-2714 

0-9723 

4167 

15        4-7081 

I7-9513 

18       157500      57276 

4119 

15 

12-4034 

1-9980 

4168 

15        47I96 

17-9463 

18       157595       57236 

41  20 

10       23-0380 

23-8264 

24§ 

12-4465 

1-5762 

4169 

13        47217 

17-0137 

1  8       15-8077       47921 

4121 

4 

12-8809 

1-5861 

4170 

n         6-1775 

'7'4954 

ii       17-2387       5-344I 

4122 

6       i  5  4036 

24-6891 

i5§ 

4-8636 

12-8231 

4171 

4         6-6168 

17-0555 

4*     17-6962  i    4-9314 

4123 

28§        I5H536 

24-6082 

4°§ 

4-9098 

127417 

73    400 

9'4 

4172 

9        6-6308 

17-0483 

9       177104      4-9213 

4124 

6*     18-0856 

24-0740 

15 

7-5109 

12-0720 

4173 

ii         67057 

17-4364 

IO        17-7688   ;     5-3120 

4125 

3* 

18-8894 

24-9544 

5* 

8-3627 

12-9168 

4174 

33§       7-4403     17-9960 

4°§     18-4758      5-9079 

72     415 

9'5 

4126 

19-9248 

24-7698 

44§ 

9-3816 

12-6765 

73    4°4 

9'3 

4175 

6        9-2081 

17-3037 

5         20-2754   :     5-3016 

4127 

5 

1  1-5061 

I  2  "6  I  60 

41/6 

4        9'4549 

17-1205 

4*    20-5311       5-1310 

4128 

4* 

15-2792 

25-0974 

9 

47613 

13-2404 

4177 

4        9-6981 

17-1060 

4*     207729       5-1316 

4129 

4* 

15-5678 

25-6423 

9 

5-0778 

137690 

4178 

4       10-4888 

I7-8339 

4130 

25-8128 

i6§ 

5-1670 

13-9365 

4179 

4       10-4900 

17-6221 

4131 

4 

5-2803 

13-601  3 

4180 

10       10-5342 

I7-5334 

12          21-5865 

5-5988 

4132 

8 

6-8689 

13-8432 

4181 

6       12-6229 

17-3449 

4*     23-6819 

5-5123 

4133 

8 

6-9750 

13-4222 

4182 

8       12-6795 

17-4500 

8*     23-7343 

5  621  1 

4134 

3* 

17-6328 

25-2749 

1*1 

7-1238 

13-2976 

4183 

4       12-8548 

17-5980 

4135 

4*     20-0442 

25-6129 

1  1 

9-5478 

13-5129 

4184 

28§       3-7983 

18-8339 

26§      147939 

6-5638 

4I36 

7 

127772 

13-9095 

4185 

20§           5-5495 

18-9230 

2I§        16-5402 

67399 

4137 

10       23-9388 

25-9202 

26§ 

I3-4477 

13-6238 

4186 

13       5-779° 

18-5199 

16       16-7890 

6-3487 

4138 

5^ 

13-5666 

i3:33°9 

4187 

5         6-5624 

18-5079 

5*  17-5717  ;  6-3787 

4'39 

40^     24"!  588 

25-8710 

13-6651 

13-5620 

73    408     9-2 

4188 

2I§ 

7H386 

18-3845 

23^     18-4529 

6-2943 

ii  80 

6 

8-8098 

18-6638 

6f     I9'8ii2      6-6416 

48§ 

I6-7III 

25-9258 

73    4°i 

8-6 

41  °y 
4190 

i7§ 

10-2275 

18-4475 

2i§   !  21-2363      6-4988 

423     18-9132 

26-6184 

73    4°3 

8-5 

4191 

5 

10-2977 

18-2763 

4*    21-3155 

6-3290 

4192 

5 

10^6712 

18-0455 

5* 

21*7000 

6-1191 

60 

4193 

9 

11-0478 

18-6708 

1  1 

22-0455 

759s 

R.A.  8h  i  2m  to  8h  24m 

4194 

i9§ 

11-4815 

18  3015 

24§ 

22-4963 

6-4132 

A.  I  Q  " 

I  2"?sQQ 

18-0517 

Centre      R.A.     S"  24'"  Dec.  +  72"             R.A.    8"  12"  Dec.  +  73" 

4196 

4 

J  J  7  J 
I3-9II3 

18-2450 

Plate  4762.     1900,  Jan.  2.           Plate  4761.     1900,  Jan.  2. 

1          X 

22 

3-4091 

19-4988 

22§ 

14-3724 

7-2102 

O 

m. 

4198 

4 

S^bg 

19-3555 

St 

16-43/2 

7-1694 

4140 

4 

3-715I 

14-4243 

4199 

24§ 

19-8936 

24§ 

I6-5957 

77138 

4141 

9 

4'I  162 

14-5023 

IO 

15-3249 

2-2536 

4200 

6 

6/975° 

19-2516 

6* 

17-9503 

7-I377 

4142 

10 

4-6175 

14-7086 

10* 

15-8158 

2-4865 

4201 

13 

7-1425 

19-3657 

16 

18-1123      7-2598 

4H3 

17 

4-9270 

I4-9775 

22 

16-1125 

2-7693 

4202 

7 

7-5788 

19-2771 

8 

18-5498 

7-1943 

+H4 

i6§ 

6-1137 

14-8973 

2O 

17-3037 

z-7459 

4203 

Z7§ 

10-2452 

197386 

28g 

21-1904 

77865 

72     4l6 

9'5 

5 

6-3855 

14-2425 

4* 

17-6076 

2-1070 

4204 

22§ 

10-6252 

I9'3793 

28§ 

21-5893 

7-4465 

4146 

9 

8-3784 

14-0667 

9* 

19-6087 

2-0305 

4205 

3 

106549 

19-5656 

4'47 

6 

8-9953 

14-7414 

12* 

20-1903 

27315 

4206 

14 

5-4131 

20-8781 

12 

16-3070  !    8-6865 

4148 

23§ 

9-0857 

14-7165 

32§ 

20-2819 

2-7122 

4207 

4 

5-6057 

20-4043 

4* 

16-5231           8'22O2 

4H9 

1  1 

9-6978 

14-6744 

n* 

20-8933 

2-7025 

4208 

13 

5-8657 

20-5616 

14 

167743     i      8-3922 

4150 

9 

12-4936 

H-4474 

4209 

9 

6-2706 

20-8323 

7 

17-1658    1      8-6824 

4151 

12-7115 

14-773° 

4210 

4 

6-3410 

20-441  1 

5 

I7-2582 

8-2943 

4152 

23§ 

5-0258 

15-1124 

22§ 

16-2048 

2-9082 

421  1 

7 

9-9540 

20-4603 

7 

20-8637 

8-4920 

4'53 

8 

5-1120 

15-9765 

IO 

16-2483 

3-7766 

4212 

4 

10-8313 

20-8737 

4154 

13 

5-575I 

15-0395 

H 

167554 

2-8639 

4213 

4 

n'5347 

20-6281 

3* 

22-4345 

87375 

4155 

22§ 

57877 

15-0358 

23 

16-9712 

2-8696 

4214 

3 

I3-3495 

20-7281 

4156 

IO 

6-2722 

15-9225 

13 

17-4103 

37795 

4215 

6 

13-6250 

20-6576 

4157 

13 

6-8931 

15-6800 

16 

18-0428 

3-5675 

4216 

4t 

6-6501 

21-5311 

4* 

I7-5I03 

9'3999 

4158 

13 

7-799° 

15-4843 

15 

18-9585 

3-4161 

4217 

4 

8-5274 

21-3514 

5 

19-3934 

9-3128 

41  59 

i8§ 

8-0874 

15-6866 

24 

19-2342 

3-6323 

4218 

59§ 

10-9670 

21-4775 

62-5 

21-8246 

9-5599 

72     420 

7'5 

4160 

6 

9-1824 

157853 

st 

20-3248 

3-7823 

4219 

5 

11-9110 

21-5938 

6t 

22-7597 

97199 

4161 

6         9-3364 

15-7818 

9* 

20-4782 

37887 

4220 

3*     122824 

217760 

3* 

23-1243 

9-9230 

4162 

3 

107235 

15-3129 

422  1 

n       13-5823 

2  1  -4010 

14 

24-4411 

9-6124 

4163 

4 

H'9793 

15-3124 

4222 

ii         37908 

22-0223 

9 

14-6301 

9"7472 

4164 

2I§ 

9-4084 

16-5173 

25§ 

20-5138 

4-5259 

4223 

4         6-5548 

22-7414 

5 

I7-3555 

10-6040 

• 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64S'7  at  Dec.  +  72°,  and  683-4  at  Dec.  +  73°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE     +    72°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

1  'i.'Un 

Oitini 

_ 

Vrt 

_. 

_.  . 

No. 

Mag. 

StV, 

Jjiftrn. 

tfm 

ui3.ni. 

X, 

No. 

Mag. 

II.  A.  8h  I21"  to  8h  24'"—  contd. 

R.A.  8h  24'"  to  8h  36"'—  contd. 

Centre      R.A.    8h  24™  Dec.  +  72°            K.A.    8>>  12'"  Dec.  +  73° 

Centre      R.A.    8h  24"'  Dec.  +  72°             R.A.     8>>  36'"  Dec.  +  73° 

Plate  4762.     1900,  Jan.  2.           Plate  4761.     1900,  Jan.  2. 

Plate  4762.     1900,  Jan.  :.          Plate  4794.     1900,  Jan.  24. 

m. 

m. 

42,24 

22§ 

9-2602 

22-5240 

21 

20-0695 

10-5203 

4272 

4- 

19-2700 

15-2762 

4225 

13 

9-5987 

22-6024 

12 

20-4029 

10-6162 

4273 

7 

22-7210 

'5'2937 

4* 

117876      3-1543 

4226 

4 

10-2943 

22-0860 

3t 

21-1250 

10-1363 

4274 

24§ 

22-961  1 

I5-9555 

26-5 

12-0607       3"8ol3 

4227 

44§ 

10-7048 

22-3469 

46§ 

21-5214 

10-4145 

72     418 

9-0 

4275 

4 

14-4084 

167157 

4228 

10-8783 

22-2781 

25§ 

21-6971 

io-3549 

4276 

25§ 

16-0500 

16-7423 

27§ 

5-1996 

4'9338 

4229 

8' 

11-9152 

22-7126 

6 

22-71  12 

10-8399 

4277 

'3 

18-0125 

16-0895 

9 

7-1284 

4-1847 

4230 

'3 

13-8273 

22-9151 

'3 

24-6104 

>'-i37? 

4278 

6 

18-0958 

16-1  176 

4 

7-2126 

4-2066' 

423' 

3* 

4-1192 

23'5485 

4* 

14-8828        11-2883 

4279 

5 

21-8236 

16-6168 

3* 

10-9586 

4-5169 

4232 

10 

1  1-2050 

237253 

10 

21-9530        11-8159 

4280 

5t 

22-6374 

16-5089 

3* 

1  17662 

4-3699 

4233 

'5 

n-4530 

23-6455 

'7 

22-3043        11-7490 

4281 

'5 

24-5901 

16-5560 

'4 

13-7194 

4-3I77 

4234 

8 

12*0560 

23-9592 

10 

22-7896        12-0931 

4282 

6 

I5-5939 

17-2085 

3* 

4-7677 

5'4237 

4235 

21* 

3-7656 

24'4557 

i8§ 

14-4834       12-1789 

4283 

28§ 

15-7785 

17-7823 

28§ 

4-9798 

5-9853 

4236 

32§ 

4-8497 

24-2451 

25§ 

'  5'5788  i  12-0208 

4284 

10 

16-0508 

17-0228 

9 

5-2185  j  5-2155 

4237 

29 

6-2612 

24-7329 

22§ 

16-9650 

12-5786 

4285 

9 

16-9840 

17-1535 

7* 

6-1545 

5-2978 

4238 

4* 

6-4790 

24-5044 

4 

17-1941 

12-3633 

4286 

9 

17-8485 

17-8983 

5 

7-0521 

5'9977 

4239 

1  1 

7-7608 

247259 

10 

18-4629 

12-6458 

4287 

6 

19-8835 

17-0558 

3* 

9-0445 

5-0557 

4240 

'9§ 

8-2284 

24'2335 

i8g 

18-9540 

12-1763 

4288 

10 

22'3344 

17-6887 

7 

11-5230 

5-5647 

4241 

'9 

9-1910 

24-3320 

20§ 

19-91  10 

12-3239 

4289 

62§ 

14-2739 

18-1048 

59§ 

3-4943 

6-3848 

72    423 

7-8 

4242 

'4 

9-735I 

24-0848 

I  1 

20-4658 

12-1035 

4290 

1  1 

H'475' 

18-4468 

7 

37I23 

67136 

4243 

9 

10-6997 

24-5573 

8 

21-4059     12-6237 

4291 

4 

'5'2235 

18-1635 

4244 

3* 

3-7482 

25'7635 

4 

14-3943  '  13-4879 

4292 

6 

15-4823 

18-0038 

3* 

4-6988 

6-2223 

4245 

4t 

4-6793 

25'9533 

10 

15-3187     i37227 

4293 

'4 

16-2198 

18-9313 

12 

5-4799 

7-1135 

4246 

16 

4-9256 

25-4659 

15 

15-5926  :  13-2459 

4294 

5 

17-2783 

18-3944 

4247 

21 

5-8706 

25-4928 

'7 

16-5354     13-3190 

4295 

ii 

18-4695 

18-9391 

9 

7-7250 

7-0060 

4248 

3* 

6"5737 

25-6692 

5 

17-2254     13-5317 

4296 

'5 

18-8200 

18-8159 

1  1 

8-0700 

6-8658 

4249 

'3 

67832 

25-6419 

16 

'7'44'S  '  i3'5'22 

4297 

'3 

19-0373     18-9850 

8 

8-2981 

7-0250 

4250 

4* 

8-0512 

25'3477 

5* 

18-7208     13-2801 

4298 

10 

22-4956  !  18-4082 

9 

1  1-7189 

6-2747 

4251 

4t 

8-3997 

25-8319 

4* 

19-0458     13-7804 

4299 

4 

23-6037 

18-2455 

4* 

12-8184 

6-0558 

4252 

4* 

9-5090 

25-7000 

4 

20-1621     13-7046 

4300 

9 

14-6447 

19-2459 

6 

3'9244 

7-5058 

4253 

"§ 

11-0188 

25-7989 

2I§ 

21-6626     13-8789 

4301 

9 

15-6250 

'9-9538 

7 

4-9398 

8-1638 

4254 

1  1 

13-3103     25-4920 

10 

23-9680     13-6855 

4302 

4 

16-4126 

'9'4'53 

3*' 

5-6988 

7-5836 

4255 

4 

13-5796    25-4475 

4* 

24-2409     13-6495 

4303 

5 

17-0190 

19-6167 

3* 

6'3'53 

7-5558 

4256 

12 

13-5977 

25-4568 

1  1 

24-2533     13-6658 

4304 

12 

17-0873 

i9'3057 

10 

6-3659 

7-4436 

4305 

5 

2O'2OOO 

19-4092 

4 

9-4798 

7-3896 

88§ 

25-2986      6-3541 

72    423 

7-8 

4306 

22§ 

2I"553' 

19-2400 

20 

10-8209 

7-1510 

'°4§ 

1-1645 

22-9718 

72    409 

6-2 

43°7 

8 

2'"5743 

19-8902 

6 

10-8752 

77989 

68§ 

1  1-2984 

26-2944 

73    416 

7-2 

4308 

17 

227545 

19-2130 

'5 

12-0185 

7-0652 

43°9 

4* 

23-1267 

19-0664 

4 

12-3844 

6-8986 

4310 

n* 

23-2214 

19-0233 

7 

12-4788 

6-8506 

R.A.  8h  24™  to  8h  36™ 

43" 

37§ 

24-1428 

19-8648 

3o§ 

I3-439' 

7-6461 

(  'entre      R.A.    8h  24™  Dec.  +  72°            R.A.    8>>  36™  Dec.  +  73° 

43'2 

10 

14-4082 

20-0065 

6* 

37226 

8-2758 

Plate  4762.     1900,  Jan.  2.          Plate  4794.     1900,  Jan.  24. 

43'3 
43'4 

'3§ 

15-2270 
15-2631 

20-2403 

20*8440 

10 

22§ 

4'5548 
4-6209 

8-4712 
9-0703 

o 

m. 

10 

15-6302 

20-2319 

7 

4-9568 

8-4424 

4257 

6 

14-2045 

13-9978 

4* 

3-2199 

2-2832 

43'6 

6 

16-5228 

20-0103 

4258 

9 

'575'5 

13-9870 

4* 

47596 

2-1948 

4 

16-9815 

20-5348 

4* 

6-3194 

8-6730 

5259 

6 

15-1587 

14-2590 

3* 

4-1696 

2-4965 

4318 

6 

17-1862 

20-3459 

4 

6-5193 

8-4782 

4260 
4261 

20§ 

'4 

16-4085 
16-7490 

14-6068 
14-9848 

18 
8 

5-4483 
5-8127 

27825 
3-I458 

43'9 

4320 

4 
'5 

18-3502 
20-5531 

20-2575 
20-2760 

4* 
1  1 

7-6716 
9'8733 

8-3292 
8-2376 

4262^ 

8 

17-4940 

14-2581 

4* 

6-5151 

2-3810 

432' 

12 

20-9046 

20-7334 

8 

10-2488 

8-6763 

4263 
4264 
4265 

10 
16 

g 

18-5603 
23-9026 
24-0980 

'4'8535 
14-7168 
14-2617 

6 

12 

6t 

7-6117 
12-9398 
23-1117 

2-9251 
2-5163 

2-0534 

4322 
4323 
4324 

4* 
20 

4 

21-7277 
217542 
22-4605 

20-1476 
20-5269 
20-3244 

3* 
'7 

11-0386 
11-0870 

8-0551 
8-4260 

4266 

5 

16-0403 

15-0570 

4* 

5-1069       3-2480 

4325 

1  1 

15-1701 

21-1356 

10 

4-5422 

9-3656 

4267 
4268 
4269 

4 

4 
10 

16-4784 
16-5288 
167559 

15-4018 
15-1667 

15-1808 

3* 

r# 

5'5953       3'3299 
5-8291       3-3372 

4326 
4327 
4328 

'4 

5 
53§ 

157279 
16-2970 

197647 

21-4983 
21-7722 
21-2650 

1  1 

3* 
48§ 

5-1165 
5-6991 

9-7010 
9-9452 
9-2652 

72    425 

8-1 

4270 

6 

16-9783 

15-0573 

4329 

20§ 

207725 

2'"4234 

'5 

10-1502 

9"3729 

4271 

8 

17-2198 

15-8549 

4* 

6-3253 

3-9892 

4330 

6 

21-7009 

21-3836 

5 

11-0773 

9-2856 

Plate  4762.     No.  4235.     The  ^im&ge  coincides  with  a  fault  in  the  plate. 

i  r&scau  interval  represents  very  nearly  5'  =  6407  at  Dec.  +  72°,  and  68«'4  at  Dec.  +  73°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE     +    72°. 
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V 

DlfLIll. 

Difiro. 

B.  D. 

X-,, 

Diuiii. 

rxl__. 

B.  D. 

nO. 

•'  . 

JL. 

No. 

Mag. 

o. 

X  '. 

UMun. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  8h  24m  to  R.A.  8h  ^'"—contd. 

R.A.  8h  36-**  to  8h  48m—  contd. 

Centre      R.A.    8^  24-"  Deo.  +  72°            R.A.     8h  36™  Dec.  -(-  73° 

Centre       R.A.    8h  48"  Dec.  +  72°            R.A.    8i»  36"  Dec.  +  -3 

Plate  4762.     1900,  Jan.  2.          Plate  4794.     1900,  Jan.  24. 

Plate  4763.     1900,  Jan.  2.          Plate  4794.     1900,  Jan.  24. 

o                   m. 

, 

o 

m. 

433' 

16 

22*6048 

21-^275 

12 

11*9863 

9-3839 

4380 

3°§       5-3789 

18-7507 

3'§     '6-3234 

6-6028 

4332 

28§ 

23-1552 

21-6645 

»5f 

12*5408 

9-4929 

4381 

5-4599 

187837 

46§     16-4014 

6*6404 

72    429 

7-8 

4333 

4t 

16-0900 

22-9368 

3* 

5"552' 

1  1*1184 

4382 

6        63954     18*6806 

4 

I7-3432 

6-5840 

4334 

5 

16-2606 

22-4292 

4* 

5^955 

10-6050 

4383 

6 

6-4485 

18-4224 

4       '7'4°93 

6-33I9 

4335 

3t 

17-0511 

22-3154 

4* 

6-4796 

10-4484 

4384 

'4 

7-1615 

'8-7353 

16     ;  18-1055 

6-6769 

4336 

7 

182734 

22-1588 

4     j    7'69'4 

10-2314 

4385 

5 

18-1914 

4* 

20-4527 

6-2476 

4337 

5* 

20-8895 

22-5844 

3*     10*3253 

10*5259 

4386 

«4 

11-3902 

18-9643 

16 

22-3179 

7-1176 

4338 

21 

21-0153 

22-8253 

12 

10*4630 

10-7596 

4387 

5 

13-8634     18-3018 

4339 

C* 
3 

19-5067 

23'4359 

4t 

8*9863 

11-4458 

4388 

6 

7*5108 

197666 

6 

18-4031 

7-7250 

434° 

9 

20-5089 

23-5184 

6 

9-9928 

11*4791 

4389 

5 

8*1  120 

19-1078 

5t 

19-0375 

7-0956 

434' 

i8§ 

21-8202 

23-1647 

'5§ 

1  1-2845 

11-057* 

439° 

4 

9-3680    19-1752 

4*    20-2876 

7-2272 

4342 

20? 

14-7805 

24-4376 

i6§ 

4-3198 

12-6855 

4391 

4 

13-4285    19-7874 

4343 

4 

15-4199 

24  3/83 

4* 

4-9492 

12-5945 

4392 

10 

3-4642    20-2392 

6 

14-3375 

7-9938 

4344 

6 

16-7562 

24-3850 

4 

6*2877 

12-5335 

4393 

18 

4-3765 

20-7281 

'4 

I5-2247 

8*5293 

4345 

10 

16-7996 

24-4071 

6 

6-3337 

12-5527 

4394 

6 

5-3798 

20-1170 

6 

16*2579 

7-9668 

4346 

24§ 

17-5801 

24-7280 

zo§ 

7*1299 

12-8344 

4395 

6 

5-9093 

20-4371 

6 

167683 

8-3150 

4347 

5 

17-6921 

24-3286 

4        7-2233 

12-4289 

4396 

'7§ 

7-5743 

20-6668 

•7§ 

18*0230 

8-6065 

4348 

9 

21-0848 

24-2049 

8       10-6028 

12-1347 

4397 

24§ 

13-4685    20-5714 

32§ 

24-3  '43 

8-8253 

72    434 

9'5 

4349 

4 

H'5597 

25-2403 

4*      4-1406 

'3-4977 

4398 

13*6251     20*5164 

27 

24-4745 

87788 

435° 

'9 

16-3604 

25'3'74 

'4 

5-9408 

13-4843 

4399 

32§ 

3-7534  >2'-5435 

26§ 

14-5615 

93129 

72    426 

9'4 

435' 

4t 

17*3421 

24-9502 

4* 

6-9035 

13-0674 

4400 

'9§ 

8-9444    21*8981 

12 

197293 

9-9253 

4352 

'9. 

18*6140 

25-4359 

'4 

8-1985 

13-4890 

4401 

4 

12-5914  \  21*7569 

4353 

19*6902 

25-2463 

22§ 

9-2631 

13-2458 

73    427       9'5 

4402 

10 

13-5008    21*7859 

7      24-2840  i  10-0413 

4354 

4* 

19-7796 

25  4386 

4t 

9'3596 

44°3 

7t 

3-6568    22-4268 

6     ;  14-4198     10-1883 

4355 

22 

19-8124 

25-1284 

2°§   j    9"377' 

13-1218 

4404 

21 

4-7323     :  22-62I3 

17      15-4846    10-4364 

4356 

4       10*1905 

13-8896 

4405 

4* 

5-3032        22-2894 

3*     16*0741     10-1355 

4357 

4 

11-5773 

I3-5348 

4406 

4 

6-1792     22-4334 

4       16-9398     10-3226 

4358 

4 

12-5016 

13-1215 

4407 

4t 

6-2328     22-4878 

4t 

16-9881     10-3792 

4359 

6o§ 

24-2624 

25-4601 

33§ 

13-8375 

13-2255 

73    43' 

9*2 

4408 

22§ 

6-2754 

22-0130 

20 

17-0580      9-9053 

A  A  (*\C\ 

6*62  I  I 

22*8060 

£ 

17-3613        IO'7l6/l 

66§ 

26'5597 

17-7820 

72    428 

8-7 

4409 
4410 

1  1 

7-8550 

22*9985 

IO 

18*5860 

/    T 
1O-97IO 

lOOg 

25-2206 

23-2592 

72    427 

6-8 

44" 

H§ 

10-4443 

2-2-3931 

'3 

2I'2O2I 

10-4943 

112i        26-5401 

26-8962 

73    434 

8-4 

4412 

5* 

3-6600 

23-3166 

3* 

14-3798 

I   I-O763 

6O 

44'  3 

86§ 

3-9565 

23-2057 

8o§ 

I4-68II 

I  O'98OO 
f 

72    427 

•8 

44  14 

4t 

5-1857 

23-6682 

5 

15-8853 

5O62 

R.A.  8h  36m  to  8h  4} 

Sm 

44'  5 

4* 

5-8553 

23-2591 

3* 

'6*5774 

•'348 

Centre      R.A.    8&  48n>  Dec.  +  72°             R.A.    8>»  36™  Dec.  +  73° 

4416 

6t 

7-49  '4 

23-5880 

$t 

18-1912 

•5404 

Plate  4763.     1900,  Jan.  2.           Plate  4794.     1900,  Jan.  24. 

4417 

3*-    7-5018 

23-5746 

3* 

m 

18*2060 

•526O 

o                        m- 

4418 

26§      9-1220 

237325 

24§ 

19-8135 

7659 

4360 

22§          9-6515 

14-4961 

25§ 

20-8060 

2-5676 

4419 

5*      9-1539 

237185 

3t 

19-8413         7542 

4361 

6         3'4534 

5-8247 

5t 

14-5480 

3-5840 

4420 

34§       9-2040 

237827 

29§ 

19-8935 

72    431 

9"2 

4362 

22§     i      3-8865 

5-2287 

18 

15*0095 

3-01  18 

4421 

24§ 

10-2767 

23-0253 

20§ 

21-0025 

•1196 

72    432 

9'5 

4363 

4         6-9215 

5-8459 

4422 

7 

11-2395 

237975 

7 

21-9255 

•9380 

4364 

i7§       7-6909 

57382 

18       18-7831 

3-7101 

4423 

10 

11*2453 

23-8735 

ii 

21*9285       I2-OI1O 

4365 

13       10-6728 

5-2053 

10       21*7900 

3'3253 

4424 

'7§ 

I2'6l2O 

23-5238 

H 

23-3097       II7320 

4366 

32§      15-2302 

5*2646 

46§     24-3424 

3*5120 

72    433 

9'5 

4425 

39§ 

4-8833 

24-6235 

25§ 

I5-5360       12-4442 

4367 
4368 

12             3-0663 

10        5'!589 

16*8391 
16-8605 

9      14*1090 
6      16-1988 

4-5794 
4-7044 

4426 
4427 

33§ 

5-7992 

24-0060 

5 

16-4814    j  11-8739 
18-6480       12*9446 

4369 

10         5-6578 

16*9655 

10      16-6917 

4428 

6* 

9-6358 

24-0362 

4 

20-3135    1  12-0966 

4370 

4         8-1903 

16-3118 

4429 

4 

9-7193 

24-2332 

4 

20-3865       12-2967 

437' 

24§       9-3806 

16-4875 

21       20-4333 

4*5428 

443° 

6 

117216 

24-4668 

6 

22-3734       12-6323 

4372 

5     ,13794' 

16*0258 

443' 

20§ 

117769 

24-5278 

17 

22-4256       12-6947 

4373 

48§       4-7441 

17*6207 

45§ 

15-7468 

5-4430 

72    428 

87 

4432 

3°§ 

12-3856 

24-9438 

25§ 

23-0135       I3-I391 

4374 

5     .    8-6271 

17-3989 

4t 

19-6378 

5-4152 

4433 

ii 

6-8466 

25-5125 

ii 

17-4501       13-4320 

4375 

6       10*0448 

17-8663 

4* 

21*0301 

5'9542 

4434 

32§ 

7*8915 

25-2297 

24§ 

18-5107       13-1992 

4376 

27§     10*1219 

17-1035 

29§ 

21*1460 

5*1946 

4435 

12* 

11-0539 

25-0378 

'3 

21-6799       13-1696 

4377 

.   .  _  n 

4 

10-2906 

17-5088 

4436 

5 

11-8995 

25-2007 

6 

22-5143    j  13-3732 

4378 

6        j    12  0005 

'7-3053 

5* 

23-0920 

5'4949 

8.  . 

4379 

4       12*2217 

17-6990 

7'§ 

5-6327 

26*6900 

73    434 

4 

i 

Plate  4762.     No.  4332. 

Both  images  of  this  star  coincide  with  faults  on  the  plate. 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64S7  at  Dec.  +  72^,  and  688'4  at  Dec.  +  73  . 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z-ONE    +    72°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

x.                     y. 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

>*o. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam.              x. 

V- 

No. 

Mag. 

R.A.  8h  48m  to  9h  om 

R.A.  8h  48'",  to  9h  o™—contd. 

Centre      R.A.    8>>  48"°  Dec.  +72°            R.A.    9''    o"'  Dec.  +73° 

Centre      R.A.     81>  48'"  Dec.  +  72"             R.A.    gh    o'"  Dec.  +  73° 

Plate  4763.     1900,  Jan.  2.            Plate  4766.     1900,  Jan.  2. 

Plate  4763.     1900,  Jan.  2.            Plate  4766      1900,  Jan.  2. 

ni. 

O 

m. 

4437 

25§ 

14-4770 

14-6826 

lit 

3-3309 

2-9728 

4496 

33§       2I'42OO       22"!  IO7 

25^       10-6325 

10-0440 

4438 

6 

14-9858 

14-3532 

4497 

'9§ 

22-9088  i  22-4527 

12         12-1376 

10-31  16 

4439 

'7§ 

16-4829 

14-5702 

8t 

5-3294 

27596 

449s 

i8§ 

23-1822     22-6282 

9       12-4193 

10-4715 

4440 

6 

20-5876 

144763 

4499 

75§ 

23-9863     22-7086 

64$       13-2236 

10-5119 

72    44' 

7'7 

444' 

6 

20-6522 

14-2701 

4500 

i6§ 

14-2254   23-3275 

6         3'5"9 

1  1  -6207 

4442 

6 

15-4877 

1  5-1261 

45oi 

5 

147241    23-1790 

4443 

2I§ 

17-3713 

15-5768 

12 

6-2644 

37196 

72      438 

9'3 

4502 

7 

15-4139   23-3369 

4444 

i8§ 

19-5328 

'57959 

9 

8-4353 

3-8300 

4503 

4 

16-2595    23-4201 

2* 

5-5476 

1  1  -6109 

4445 

7 

19-8328 

'5-4445 

4* 

87140 

3-4619 

4504 

9 

17-3204 

237845 

3 

6-6245 

1  1-9230 

4446 

62§ 

20-0630 

15-2034 

58^ 

8-9345 

3-2108 

72    439 

7-8 

45°5 

6* 

19-2154 

23'2543 

3* 

8-4896  ,  1  1-2959 

4447 

'5§ 

23-2630 

15-1150 

6* 

12-1262 

2-9650 

4506 

5* 

22-4726 

23-5761 

3* 

117587 

"'4543 

4448 

6 

16-6124 

16-6525 

45°7 

333 

11*8019 

24-3863 

'7 

11-1286 

12  2969 

4449 

5 

18-4430 

16-5875 

4508 

22-0295 

24-0876 

16 

11-3424     11-9865 

4450 

4 

18-6998 

16-1  161 

4509 

'7§ 

23-9033 

247908 

6 

13-2510     12-5982 

73    446 

9'5 

445i 

2I§ 

21-3813 

16-8658 

'7 

10-3311 

4-8048 

4510 

18-2300 

25-1771 

28§ 

7-6020     13-2659 

73    441 

9'3 

4452 

z6§ 

15-2361 

I7-5247 

'5 

4-2310 

57738 

72    435 

9'5 

45" 

coij 

20-0205 

25-7923 

49§ 

9-4209     13-7894 

73    443 

87 

4453 

'5§ 

16-9598 

i7-5843 

7 

5'9548 

5'745° 

4454 

*'§ 

19-5180 

17-0770 

'4 

8-4814 

5-1123 

c  nS 

25-4212 

22-1879 

72    442 

8-3 

4455 

12 

19-9193 

17-0427 

6 

8-8814 

5-0568 

4456 

4 

20-8923 

17-3918 

. 

R.A.  91'  om  to  9h  i  2m 

4457 
4458 
4459 

6 
4 

24-6213 
14-7169 
167999 

17-0043 
187241 
18-9868 

4* 

I3-5735 
3-7720 

47835 
6-9963 

Centre      R.A.     9"  12'"  Dec.  +  72°             R.A.     9"    o™  Dec.  +73' 
Plate  4764.     1900,  Jan.  2.           Plate  4766.     1900,  Jan.  2. 

4460 

1  1 

I7-8I3I 

18-0260 

5* 

6-8270 

6-1436 

O 

111. 

4461 

6 

20-1684 

18-8550 

4512 

6 

5-1298    14*0213 

4462 

6 

zi'3'37 

18-8764 

45'3 

84§ 

6-9337   14-8539 

79§ 

18-0073 

2-8479 

72    444 

•3 

4463 

4 

22-5650 

'8-7355 

45'4 

5 

7-7378   14-6687 

4464 

17 

24-8433 

18-9658 

'5 

I3'8957 

67319 

45'5 

34§ 

8-9510 

14-8504 

26 

2O"O228 

2-9476 

72    447 

9-1 

4465 
4466 

12 

i8§ 

14-5019 

15-0483 

19-3778 
19  0650 

5* 
1  1 

4-1205 

7-6583 
7-3225 

4516 

45'7 

3 

10 

9-'4'3 
9-6180 

14-5604 
H''374 

4* 

20-7206 

2*2696 

4467 

6 

15-1393 

19-4031 

4518 

'7 

9-8146 

14-7540 

7 

20-8888 

2-8956 

4468 

5 

15-1973 

19-6167 

45'9 

3 

1  1-4610 

14-0932 

4469 

1  1 

17-5265 

19-0550 

5* 

6-5957 

7-1846 

4520 

6 

11-6898 

14-5992 

X 

447o 

5 

18-1713 

19-0653 

4521 

'9 

12-1465 

14-3023 

8* 

23-2412 

2-561  I 

447' 

5 

21-0572 

19-2958 

3* 

10-1290 

7-2485 

4522 

58§ 

12-3049 

14-9100 

56§ 

23-3688 

3-I750 

72    45° 

8'3 

4472 

8 

21-8287 

4* 

10-9284 

7-7602 

4523 

10 

4-5097 

15-8591 

4* 

I5-5330 

3733' 

4473 
4474 

«§ 
'4 

24-0410 
24-2192 

'9-5234 
19-0955 

'7 
6 

13-1228 
13-2789 

7-3273 
6-8923 

72    440 

9'5 

4524 
4525 

3 

8-4484 

I5-2356 
15-5268 

16 

19-4869 

3'5984 

4475 

7 

24-5175 

'9"8335 

4* 

13-6131 

7-6135 

4526 

8 

87363 

I5-4174 

4476 

'7§ 

24-8483 

19-6950 

7 

'3'9377 

7'4598 

4527 

8 

9-1569 

15-6045 

4* 

20-1885 

3-7131 

4477 

5_ 

157389 

20-7000 

4528 

12 

11-1617 

15-3363 

4* 

22-2008 

3-5445 

4478 

15-8645 

20-4052 

4529 

7 

4-8383 

16-4616 

4* 

15'8354 

4-3526 

4479 

2'§ 

17-1063 

20-0093 

18 

6-2246 

8-1608 

4530 

18 

12-0788 

16-4220 

9 

23-0663 

4'6743 

4480 

14! 

17-3242 

207996 

5 

6-4785 

8-939I 

453' 

25§ 

5-7698 

17-5834 

20 

16-7087 

5-5178 

72    443 

9'5 

4481 

5 

19-3260 

26-4695 

4532 

22§ 

6-2512 

17-2587 

13 

17-2065 

5-2168 

4482 

5 

19-8103 

20-8314 

4533 

22§ 

67370 

17-9865 

8 

17-6532 

5-9683 

4483 

7 

20-5864 

20-7491 

3* 

9-7343 

87235 

4534 

16 

8-3047 

17-9963 

9 

19-2203 

6-0565 

4484 

6 

20-8439 

20-2360 

3* 

9-9673 

8-2003 

4535 

7 

9-2295 

'77775 

4485 

6 

'4-4563 

21-1250 

4536 

'3 

9-3223 

17  1619 

8 

20-2786 

5-2750 

4486 

3Z§ 

16-6253 

21-9376 

26§ 

5-8380 

IO'I  I  12 

72    437 

9'5 

4537 

10 

11-9695 

17-8630 

4487 

10 

18-2280 

21-5144 

c* 

7-4178 

9-6063 

4538 

'4 

4-3659 

18-4761 

6 

15-2603 

6-3398 

4488 

'7§ 

20-3533 

21-6859 

1  1 

9-5496 

9-6718 

4539 

4 

9-0583 

18-6024 

4489 

H§ 

22-5353 

21-1034 

5 

1  1-6970 

8-9818 

4540 

'3 

13-6268 

18-6679 

5* 

24-5010 

6-9931 

O      £ 

4490 

4 

14-8907 

22-5578 

454' 

5 

3-8229 

19-4508 

2* 

14-6678 

7-2856 

449' 

4 

15-7622 

22-3340 

4542 

4-0896 

19-8348 

2O 

14-9160 

8-6845 

n     £ 

4492 

10 

16-5747 

22-2047 

4* 

5-8013 

10-3785 

4543 

6 

4-7058 

19-9455 

4* 

15-5277 

7-8262 

4493 

6 

16-6656 

22-8878 

4544 

4 

6-344' 

19-3239 

4494 

9 

18-6326 

22-3595 

4* 

7-8617 

16-4320 

4545 

32§ 

7-9725 

19-1177 

28§ 

18-8323 

7-1620 

72    445 

9'5 

4495 

6 

19-9068 

22-9400 

3* 

9-1643 

10-9450 

4546 

18 

8-8412 

19-6656 

9 

19-6720 

775" 

i  riseaw  interval  represents  very  nearly  5'  =  648-7  at  Dec.  +  72°,  and  68S'4  at  Dec.  +  73  . 
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Vr> 

Diflni 

B.  D. 

S". 

Diam 

rtiam 

B.  D. 

..'  O. 

V- 

So. 

M»e. 

v- 

HUB. 

z.                      y. 

No.             Mag. 

R.A.  9h  om  to  9h  i2m  —  confc/. 

R.A.  9h  i2m  to  9h  24m  —  contd. 

R.A. 

9h  12"  Dec.  +72°            R.A.    9h    om  Dec.  +  73° 

Centre      R.A.    9h  I21"  Dec.  +  72°            R.A.    9h  24™  Dec.  +73° 

Plate 

4764.     1900,  Jan.  2.           Plate  4766.     1900,  Jan.  2. 

Plate  4764.     1900,  Jan.  2.          Plate  2516.     1895,  April  9. 

O 

m. 

m. 

454' 

4 

979'  5 

19-1270 

4597 

3 

15-8344     16-9226 

*548 

1  1 

11-3816 

19-9532 

8 

22-1939      8-1678 

4598 

5 

16-6928     16-0108 

4549 

4 

1  1-4128 

19-1422 

4599 

5 

16-7256     16-2235 

3* 

5-656*         4-2693 

*55C 

9 

127370 

19-6255 

4600 

4 

I9-5739     16-7333 

4 

8-5269         4-6409 

4  :  ;  ! 

22 

3-7644 

20-9527 

15 

14-5348      87851 

4601 

ii 

20-7532     16-0153 

6* 

9-6706         3-8673 

4552 

5 

4-2009 

20-6398 

4602 

9 

22-9393     16-5887 

6 

II'SSlO         4-3358 

4553 

1  1 

5'6494 

20-4519 

6 

16-4454      8-3764 

4603 

>4 

15-2810     17-2610 

6* 

4-2643          5-3759 

5 

6-0200 

20-8293 

4604 

32§ 

227898     17-4588 

25§ 

II77I8          5-2091 

4555 

'4 

6-8836 

20-5280 

7 

"7-6723 

8-5141 

4605 

1  1 

14-4116     18-5997 

6* 

3-4614          67529 

4556 

5 

7^495 

207739 

4606 

i6§ 

14-6872     18-4244 

9 

3-7279         6-5660 

4>  ; 

«4i 

9-0060 

20-2249 

13 

19-8080 

8-3190 

72      446 

9-5 

4607 

5 

14-7342     18-2618 

•«§ 

9-6782 

20-3289 

12 

20-4760 

8-4555 

4608 

6 

17-6030     18-5954 

5* 

6-6477      6-5947 

4559 

20 

4-2660 

21-9245 

4609 

15 

17-7166     18-1302 

10* 

6-7382      6-1249 

4560 

20 

4-3707 

21-6745 

10       15-1057 

9'5349 

4610 

37§ 

19-4312     18-2773 

34§ 

8-4573      6-1892 

7*     454 

8-5 

4561 

8 

5-2179 

2  1-6897 

5t    15-9517 

9-5916 

461  1 

6 

22-0792     18-3129 

4* 

U-IO47       !         6-0968 

4562 

17 

6-1  126 

2I-OI88 

6       16-8784 

8-9675 

4612 

9 

22-5552     18-0765 

5 

II-5676      '         5-8370 

4563 

8 

6-6345 

21'5734 

5       17-3711 

9'5464 

46l3 

13 

H'7479     '9-3156 

8* 

3-8297               7-4530 

4564 

58§ 

10-6868 

21-2564 

56§     21-4356 

9'433' 

7*    449 

8-5 

4614 

>9§ 

15-0038     19-2832 

i8§ 

4-0834               7-4062 

4565 

34S 

137368 

21-9938 

3'§     24-4463 

10-3238 

72    451 

9-0 

4615 

6 

16-5840     19-3453 

4566 

45.* 

3-9189 

22-0838 

3i§     14-6334 

9-9200 

72    442 

8-3 

4616 

20§ 

18-6568     19-3165 

•SS 

77350               72638 

4 

5-8534 

22-2099 

3*     16-5590 

10-1426 

4617 

21 

237632     19-5672 

'5S 

I2-8458               7-2705 

4568 

8 

6-9605 

22-1837 

5     !  17-6664 

10-1727 

4618 

9 

24-4924     19-175° 

6* 

«3'5559      6-8449 

4569 

8 

8-6993 

22-6354 

4* 

19-3815 

10-71  16 

4619 

4t 

247499     19-1445 

4* 

13-8132      6-8004 

. 

8 

8-9169 

22-1830 

4       19-6225 

10-2683 

4620 

8 

14-4294    20-7759 

5* 

3-5828      8-9282 

4 

12-1776 

22-0915 

4621 

5 

14-81  1  1.  20-5756 

5* 

3-9547      8-7072 

4.57* 

16 

5-8205 

23-1470 

6 

16-4806 

1  1-0778 

4622 

10       16-4285     20-5643 

7 

5-5680 

8-6185 

22§ 

8-2460 

23'5327 

ii       18-8828 

1  1-5840 

4623 

6o§     23-4318     20-7499 

54§     '2-5739 

8-4695 

72    459 

7-2 

45"4 

8 

9-3070 

23-8875 

4*     >9'9259 

11-9941 

4624 

35§ 

14-1761     21-4948 

26§ 

3-3683 

9-6566 

72  452 

9'« 

4575 

6 

12-5167 

23-0869 

4625 

7 

14-3944    21-7948 

6* 

3-5978 

9-7462 

4576 

5* 

3-8700 

24-3666 

4       I4-4733 

12-1968 

4626 

13 

14-5426       2P22OI 

9 

37'73 

9-3645 

4577 

7 

7-9697 

247172 

3*     18-5470 

127561 

4627 

7 

14-5499       21-6720 

5* 

3747* 

9-8158 

10 

97153 

24-0723 

4 

20-3226 

12-1979 

4628 

6 

15-4240       2P2740 

4579 

9 

9-8671 

24-0478 

4 

20-4763 

12-1795 

4629 

6 

15-7881        21-7948 

6* 

4-9922 

9-8767 

4580 

•4 

13-4308 

24-0996 

5 

24-0340 

12-4110 

4630 

6 

I7-I325       2I-2532 

4* 

6-3077 

9-2748 

4581 

45S 

6-0863 

25'7847 

2S§ 

16-6138 

12-7251 

73    449 

9'5 

4631 

16 

17*2432       21-9176 

j    6*4494 

9'93«  5 

«8* 

4 

87518 

25-4885 

3 

19-2902 

13-5646 

4632 

4* 

19-4725 

21-7899 

4* 

8-6651 

9-6951 

4583 

4 

1  1*1622 

25-0945 

4633 

10 

21-4394 

21  '1048 

8 

1  0-60  1  8 

8-9181 

4634 

8t 

23-1533 

21-1790 

7 

12-3132 

8-9071 

95;? 

2-5402 

227450 

72    441 

77 

4635 

28§ 

23-2959 

2I-2805 

«9§ 

12-4620 

9-0040 

72    458 

9'4 

4636 

5 

24-3244 

21-9035 

6*     i3'5'47 

9'5745 

4637 

20§ 

16-2048 

22-857I 

H§       5-4572 

10-9200 

R.A.  Qh   I2m  to  Oh  24m 

4638 

6 

16-6725 

22-3224 

6*  '    5-8966 

10-3651 

Centre      R.A. 
Plate 

s                                          s                 • 

9h  ,2m  Dec.  -f  72°             R.A.    9h  24™  Dec.  +  73° 
4764.     1900,  Jau.  2.         Plate  2516.     1895,  April  9. 

4639 
4640 
4641 

18 

20§ 

9 

18-6847 
19-7613 
21-I085 

22-2792 
22-2747 
22-7605 

12 

'5 

9 

7-9054 
8-9803 
10-3485 

10-2207 
10-1664 
10-5871 

o                    m. 

4642 

18 

22-0808 

22-2690 

13      11-2973 

10-0486 

4584 

4 

21-2899 

139925 

4643 

37§ 

22-6881 

22-2939 

25§     11-9047 

10-0436 

7*    457 

9'3 

45^5 

3 

15-4289 

14-35'S 

4644 

7* 

22-8542 

22-8837 

5       12-0985 

10-6245 

4586 

8 

19-4483 

14-4334 

4*      8-2896 

2-3488 

4645 

33§ 

23-8046 

22"OO2O 

20§        13-0065 

9-6986 

4587 

9 

22-1509 

14-6161 

4646 

25§ 

14-8209 

237629 

18         4-1185 

11-8907 

4588 

10 

17-1047 

15-9428 

4647 

4t 

l8l6lO 

23-8086 

4*  i    7-4582 

117753 

4589 

12 

I7-4945 

15-9284 

6*      6-4111 

3-9378 

4648 

4* 

20-4802 

237942 

3*  !    9-7690 

11-6478 

4590 

I  2 

19-2363 

15-2172 

5*      8-1164 

3-I451 

4649 

H 

2I-IO87 

23-7802 

iof     10-3987     11*6065 

4591 

6 

20-3982 

15-2062 

5*  :    9'2747 

3-0777 

4650 

62§ 

21-7360 

23-1167 

53§     10-9923 

IQ-gl  12 

72    456 

7-8 

4592 

6 

20-6256 

15-8623 

4*      9'5355 

37197 

4651 

'7 

22-6324 

23-2307 

13 

11-8930 

10-9813 

4593 

4 

21-6184 

15-6191 

3*     10-5125 

3-4296 

4652 

4 

14-7018 

H'5'35 

4594 

4 

21-7203 

15-6836 

4653 

4* 

I5-294Z 

24-5318 

4*      4-6297 

12-6388 

4595 

4'§ 

23-9326 

15-2045 

42§     12-8072 

2-9022 

72     460 

9'1 

4654 

22 

18*1242 

24-1272 

i5§       7-4357     12-0949 

4596 

«5 

15-1  640 

16-1057 

7*  .    4-0910 

4-2258 

4655 

4* 

23-IOI7 

24-4247 

5* 

12-4266 

12-1574 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  dif-;  at  Dec.   +  72*,  and  68S"4  at  Dec.  +  73°. 
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GREENWICH  ASTROGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    72°. 


B.  D. 

N,, 

Dl£UH. 

Tliam 

B.  D. 

No. 

Diara. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

.</• 

No. 

Mag. 

O. 

X. 

y> 

itinni. 

X.                        !/• 

No. 

Mag. 

R.A.  9h  i2m  to  9h  24m  —  contd. 

R.A.  9h  24™  to  9h  36m  —  contd. 

Centre      R.A.    9h  1  2m  Dee.  +  7  2°            R.A.    gh  24™  Dec.  +  73° 

Centre      R.A.    9h  36""  Dec.  +  72°            R.A.    gh  24"  Dec.  +  73' 

Plate  4764.     1900,  Jan.  2.          Plate  2516.     1895,  April  9. 

Plate  4399.     1899,  March  23.       Plate  2516.     1895,  April  9. 

o 

m. 

/ 

o 

Hi. 

4.656 

16 

24-6182     24-1086 

I2§ 

13-9197     11-7620 

4707 

32 

6-31OO 

24-8073 

27§ 

16-7862 

12-5794 

72    469 

9-2 

4657 

4* 

16-0812     25-3175 

4t 

5-4492  1  13-3827 

4708 

4t 

10-6927 

24-5367 

6 

21-1798  ;  12-5384 

4658 

29§ 

16-6167 

25-1668 

20 

5-9807  1  13-2083 

73    462 

9-5 

4709 

'5 

I2-II86 

24-5106 

'9§ 

22-6049    12-5866 

4659 

3* 

20-8455 

257134 

4 

10-2194 

13-5370 

4710 

3* 

12-2478 

24-4639 

5* 

22-7348     12-5445 

4660 

3* 

22-0417 

25-3620 

4* 

11-4157 

13-1442 

47" 

2* 

I2-3OI2 

24-7426 

5* 

22-7746     12-8324 

4661 

24 

23-0787 

2  5-9269 

18 

12-4683 

13-6534 

4712 

5 

17-7562     13-3856 

4662 

12 

24-2456 

25-2349 

IO 

13-6056 

12-9100 

47  '3 

3* 

9-6849 

*5'4556 

6 

20-1225 

13-4005 

4663 

5'§ 

20-7002 

26-0472 

42§ 

10-1017 

13-8878 

73  .465 

87 

47  '4 

3i§ 

II7723 

25-5247 

37§ 

22-2059 

'3'5775 

73    473 

9'4 

57§ 

1-1766 

3-1706 

72    450 

8-3 

6o§       i'886i     20-9252 

72    459 

7'2 

'5o§ 

26-0748 

22-0830 

72    462 

6-0 

R.A.  9h  36™  to  9h  48™ 

R.A.  9h  24™  to  9h  36™ 

Centre      R.A.    9"  36"°  Dec.  +  72°             R.A.    gh  48™  Dec.  +  73*- 

Centre      R.A.    9h  36™  Dec.  -f  72"             R.A.    9h  24™  Dec.  +  73° 

Plate  4399.     1899,  March  23.        Plate  4795.     1900,  Jan.  24. 

Plate  4399.     1899,  Marcli  23.        Plate  2516.     1895,  April  9. 

0 

m. 

m. 

47'5 

5 

16-2946 

14-3792 

8 

5-1511 

2-6023 

4664 

22§ 

3-6905 

14-3026 

24      14-7209 

1-9486 

72°  46' 

9-4 

4716 

i8§ 

17-9295     \   14-1880 

33§ 

6-7707 

2-3259 

72  470 

9'5 

4665 

IO 

8-4Z73 

I4'I24O 

13*    19-4616 

2-0172 

47'7 

ITS 

18-1787        14-6756 

32§ 

7-0428 

2-8017 

4666 

5 

9-1286 

I4-3I40 

9*    20-1540 

2-2452 

4718 

6 

21-6572        14-0897 

'3 

10-4908 

2-0503 

4667 

ii 

1  1-2199 

14-5962 

15      22-2269 

2-6356 

47'9 

5* 

15-8847        I5-5732 

8 

4-7981 

3-8126 

4668 

4 

4-1991 

I5-6538 

5*    15-1572 

3-3287 

4720 

3 

17-2410 

14-9970 

4 

6-1271 

3-1691 

4669 

4 

7-9278 

15-6028 

5*    18-8881 

3-4664 

4721 

5 

10-3120 

3-0013 

4670 

5 

4-6138 

16-8225 

6t    '5'5"3 

4-5162 

4722 

57§ 

22-5807 

15-9372 

74§ 

ii-503S 

3-845I 

72    473 

7'I 

4671 

24§ 

6-4302 

I6-6228 

29§    i7-337i 

4-4086 

72    463 

9'3 

4723 

7 

23-6105 

'5-3552 

'4 

12-5076 

3-2146 

4672 

4 

9-1471 

16-1364 

5*    20-0745 

4-0697 

4724 

3* 

I6-6828 

16-045  1 

4 

5-6163 

4-2451 

4673 

4 

9-2853 

16-6394 

5*    20-1886 

4-5759 

4725 

12 

21-4594 

16-4301 

'9 

10-4089 

4-3965 

4674 

56§ 

9-9588 

I6-5012 

67§    20-8694 

4-4723 

72    465 

77 

4726 

5 

2I-7532 

167363 

8 

10-7190 

4-6854 

4675 

12 

'1-357' 

16-2332 

16      22-2768 

4-2792 

4727 

4 

12-5694 

4-4912 

4676 

4 

'3-5452 

16-3043 

7* 

24-4583 

4-463' 

4728 

6* 

237962 

16-2039 

16 

127295 

4'°535 

4677 

'4 

4-2128 

17-0045 

16 

15-0998 

4-6754 

4729 

4* 

14-8203 

17-1362 

7 

3-8139 

5-4241 

4678 

4 

5-5782 

!7'5333 

4 

'6-4374 

5-2730 

473° 

3* 

15-II59 

17-5642 

6* 

4>I3°4 

5-8388 

4679 

10 

I3-5735 

17-9607 

13* 

24-4019 

6-I2II 

473' 

6 

16-0395 

16-9586 

12 

5-0205 

5-1904 

4680 

12 

4^353 

18-9050 

'5 

15-4248 

6-5975 

4732 

H§ 

16-7204 

17-3166 

24§ 

5-7I95 

5-5126 

4681 

4t 

7-6974 

'8-3734 

3* 

18-5108 

6-2251 

4733 

5 

18-6361 

17-3850 

9 

7-633I 

5-4864 

4682 

2I§ 

77791 

18-8221 

26§ 

18-5696 

6-6754 

4734 

8 

I9-2I28 

17-6199 

'7 

8*2224 

5^945 

4683 

i8§ 

'37993 

18-4471 

30 

24-6012 

6-6167 

4735 

5* 

2I-O7O4 

17-3643 

7* 

10-0627 

5-3454 

4684 

4* 

7-0426 

19-0869 

5 

17-8231 

6-9050 

4736 

4* 

21-5894 

17-7898 

7 

10-6043 

5-7469 

4685 

3'§ 

12-8036 

19-8731 

4«§ 

23-5333 

7-9888 

72    467 

9'4 

4737 

3* 

21-5936 

17-8042 

6 

10-6088 

5-7590 

4686 

*S§ 

12-8518 

19-5137 

16 

23-6007 

7-6317 

473s 

7 

2I76l6 

17-2874 

12 

10-7526 

5-2362 

4687 

IO 

5-1883 

20-8208 

IO 

15-8767 

8-5377 

4739 

6t 

23-6293 

17-1643 

i5§ 

12-61  1  6 

5-0228 

4688 

7 

5-2152 

20-3043 

7 

15-9298 

8-0238 

474° 

5* 

24-4031 

17-2676 

1  1 

13-3898 

5-0912 

4689 

59§ 

67671 

20-4434 

64§ 

17-4740 

8-2423 

72    464 

7'3 

474' 

'7§ 

15-6091 

19-2634 

24§ 

4-7009 

7-5095 

4690 

3 

12-5245 

20-7433 

4* 

23-2061 

8-8495 

4742 

6 

2I-08I5 

19-7058 

1  1 

10-1899 

7-6855 

4691 

4 

12-9535 

20-4183 

4743 

7 

22-6888 

19-7353 

16 

11-7978 

7-6360 

4692 

9o§ 

4-6464 

21-9835 

98§ 

15-2741 

9-6708 

72    462 

6-0 

4744 

5 

13-2715 

7-6237 

4693 

5t 

7-6903 

21-5515 

7 

18-3366 

9-4003 

4745 

4 

I4-4583 

19-8556 

7 

3-5843 

8-1595 

4694 

6 

8-1995 

21-6607 

8 

18-8398 

9-5329 

4746 

5 

15-3950 

20-6321 

10 

4-5S8i 

8-8902 

4695 

3* 

12-4591 

21-8051 

4* 

23-0836 

9-9022 

4747 

3* 

I9-3579 

19-9866 

7 

8-4799 

8-0525 

4696 

4* 

13-6714 

21-8558 

4* 

24-2949 

10-0146 

4748 

5 

10-6161 

8-9885 

4697 

'9 

7-0073 

22-5637 

20§ 

17-6034 

10-3742 

4749 

6 

22*7012 

20-2957 

16 

11-8376 

8-1950 

4698 

4 

7-3176 

22-2766 

6 

'7-9254 

10-1044 

475° 

6 

11-8543 

8-0028 

4699 

IO 

10-8382 

22-2552 

'5 

21-444.5 

10-2667 

475' 

22§ 

19-3261 

21-0663 

33§ 

8-5038 

9-1319 

72    471 

9'5 

4700 

86§ 

12-0718 

22-4698 

'°3§ 

22-6635 

10-5409 

72    466 

5'3 

4752 

6 

12-2444 

9-6391 

4701 

4* 

13-0266 

22-0074 

4*. 

23-6431 

1-0-1382 

4753 

4 

12-4937 

9-1178 

4702 

29§ 

I3-3833 

22-9783 

35§ 

23-9476 

11-1233 

72    468 

9'5 

4754 

4 

127543 

9-3564 

47°3 

6 

14-6892 

11-8644 

4755 

7 

I5-5448 

22-3172 

13 

4-7895 

10-5671 

4704 

24 

7-7511 

23'6334 

23§ 

18-2877 

1  1-4805 

4756 

'7§ 

16-5694 

22-2217 

24§ 

5-8047 

10-4208 

47°5 

6 

9-0870 

23-6163 

1  1 

19-6235 

11-5331 

4757 

12 

19-4206 

22-0453 

i8§ 

8-6470 

10-1039 

4706 

3* 

5-4681 

24-4649 

4t 

15-9628 

12-1923 

j 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  6487  at  Dec.  +  72°,  and  688'4  at  Dec.  +  73°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE    +    72°. 
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1)1  am 

Diani 

B.D. 

No. 

Diam 

Dt&ni                x 

B.  D 

X. 

y- 

X. 

Ho. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R;A.  9h  36™  to  9h  48m  —  contJ. 

R.A.  9h  48m  to  ioh  c^—contd. 

:v       R.A 

9h  36m  Dec.  +  72°             R.A.    9h  48"  Dec.  +  -  3 

Centre      R.A.  ioh    o™  Dec.  +-z"             R.A.    9h  48™  Dec.  +  73° 

Plate  4399.     1899,  March  23.        Plate  4795.     1900,  Jan.  24. 

Plate  934.      1893,  March  28.         Plate  4795.      1900,  Jan  24. 

m. 

0                                   '" 

10 

20-1028      22-0680 

16       9-3285 

10-0945 

4809 

4* 

7-6466     18-8676 

4 

18-3815      6-9268 

4759 

4       11-0592 

10-6334 

4810 

6t 

10-0137     18-3715 

8 

20-7708      6-5568 

4760 

9       11-575° 

I0"5459 

4811 

4 

10-3680    17-8737 

6      21-1523      6-0780 

4~6> 

7* 

24-7399 

22-7261 

12       i3'9925 

10-5226 

4812 

4* 

13-6586     18-0371 

6      24-4319      6-4176 

4762 

7 

15-5290 

23"5843 

13        4-8330        -8328 

4813 

18 

4-3409     '9765° 

'9§ 

15-0298      7-6432 

47^3 

5     i    8-3033 

•0108 

4814 

8 

5-4269     19-7680 

9 

16-1170      7-7046 

4764 

'7 

20-3801 

23-4438 

24^       9-6711         -4543 

4815 

6 

16-2451       7-0620 

4-65 

7t 

20-6734     23-5325 

13     :    9-9703 

•5269 

4816 

8 

6-2050     19-1527 

1  1 

16-9262      7-1324 

4766 

>2§ 

21-3633      23-5259 

20;=; 

10-6577 

•4882 

4817 

4       177262       7-7554 

4767 

4 

11-3838 

•2727 

4818 

4 

7-6125     19-2778 

4      18-3214      7-3326 

4768 

4 

12   3983 

•6166 

4819 

4       19-2911 

7-0880 

4769 

4 

13-5462 

•2914 

4820 

10 

4-2330    21-1042 

ii       14-8476 

8-9733 

477° 

4       13-6483 

•4534 

4821 

4* 

7-6447 

20-71  19 

4       18-2799 

8-7660 

5* 

24-6359     23-5803 

16       13-9303         -3826 

4822 

2I§ 

8-8481 

20-2321 

24$     19-5090 

8-3521 

8 

14-1647      24-2281 

'4         3'5°23 

12-5428 

4823 

4 

9-3367 

20-3353 

5       '9-99°3 

8-4817 

4773 

6 

4-6196 

12-5134 

4824 

4       14-7231 

9-0075 

4774 

5 

4-7385 

12-8444 

4825 

5* 

4-2709 

22-0271 

10       14-8388 

9-8971 

4775 

5 

6-0422 

12-8343 

4826 

4* 

5-1321 

21-65  '  ' 

8       15-7146 

9-5711 

4776 

20 

18-7842     24-8671 

8-1488 

12-9515 

4827 

5 

13-2975 

21-3098 

6      23-8922 

9-6657 

7 

20-4761      24-0825 

ij 

97975 

12-0882 

4828 

7 

5-6556 

22-6394 

10       16-1891 

10-5848 

6* 

212107      24-4926 

'4 

10-5511 

12-4611 

4829 

4* 

7-8246 

22-7123 

3 

18-3515 

10-7744 

*779 

6           I1'1222 

12-9056 

4830 

12 

7-8966 

21-9590 

i6§     18-4658 

10-0243 

7         5'5535 

I3-3794 

4831 

8 

8-8420 

22-2345 

12       '9'3954 

10-3505 

10 

175457      25-5866 

19-5       6-9461  ;  137337 

4832 

5* 

12-4243 

22-6236 

5      229530 

10-9318 

'3 

19-7389      25-4253 

22§   ;    9-1299     13-4663 

4833 

6* 

13-3155 

21-9910 

6      23-8761 

'0-3457 

5 

9-9443     13-7226 

4834 

45§ 

13-6451 

22-0780 

49§     24*1985 

io-4544 

72  478 

8-9 

47S4 

5 

10-0497     13-3476 

4835 

4 

18-3737 

1  1  -4645 

4836 

5 

8-5954 

23-5402 

8 

19-0770 

1  16427 

I2I§            1-3239       10-8873 

72    466 

5'3 

4837 

9 

10-4440 

23-0153 

'3 

20-9515 

11-2153 

4838 

6 

13-8078 

22-6589 

6* 

24-3301 

11-0402 

R.A.   Qh  4.8m  tO    I0h  Om 

4839 

4* 

6-6052 

24-1626 

5 

17-0517 

12-1581 

^            i 

Centre     R.A.  ioh    om  Dec.  +  72°              R.A.    9h  48™  Dec.  -|-  73° 
Plate  934.     1893,  March  28.          Plate  4795.     1900,  Jan.  24. 

4840 
4841 
4842 

6o§ 
'3 

8-0773 
8-6445 

24-6992 
24-6998 

12 

62§ 

16 

17-9180 
18-4963 
19-0610 

12-9255 
127697 
12-7999 

73    48' 

8-2 

o 

m. 

4843 

4 

9"4233 

23-8780 

7 

19-8818 

12-0263. 

4785 

5 

6-4889     14-9393 

5       I7-4338      2-9381 

4844 

5 

11-5974 

24-2879 

9 

22-0338 

12-5489 

4786 

6 

7734° 

14-0203 

7*     18-7272       2-0911 

4845 

'3 

13-3795 

23-6533 

16 

23-8486 

12-0118 

4787 

'7 

9-9360 

I4-I977 

25       20-9175       2-3839 

4846 

6 

14-4184 

13-2891 

4788 

5* 

37395 

16-0266 

9       14-6304      3-8783 

4847 

4* 

107231 

24-9026 

5 

21*1306 

13-1168 

4789 

5       '4-9n7       37097 

4848 

4t 

11-0352 

24-9174 

6 

21-4383 

I3-I473 

4790 

4 

6-6179 

15-4005 

5       I7-5387       3-4049 

4791 

8 

8-1422 

I4-9943 

ii       19-0843       3-0820 

75§ 

25-7536 

4-4S3I 

72  479      7-5 

4792 

5* 

8-3121 

15-1056 

5*    19-2472       3-2027 

257065 

8-4209 

72  480      9-0 

4793 

18 

I1-O2IO       15-4644 

'7 

21-9311       3-7078 

4794 

1  1 

4-0984       16-6784 

16 

14-9525      4-5485 

4795 

7 

II-7I22       15-8113 

7 

22-6026      4-0931 

R.A.  ioh  om  to  ioh  12™ 

4796 
4797 
4798 

4 

4 
16 

12-0808     15-6634 
13-2751     16-2511 
13-3850     16-6182 

5* 
'9 

24-1425      4-6124 
24'2357      4-9855 

Centre      R.A.  ioh    om  Dec.  +72°           R.A.  ioh  12™  Dec.  +73° 
Plate  934.     1893,  March  28.      Plate  2501.     1895,  March  29. 

4799 

37§ 

3-8175     17-2740 

35§ 

14-6416      5-1281 

72    475 

9'5 

o                    m. 

4800 

4 

14-8205       5-7457 

4849 

'4 

'5'2534 

14-8904 

4*      4-0189 

3-I734 

4801 

5 

6-9288     17-4182 

8 

«774»3 

5-44o5 

485° 

22 

17-5100 

14-9878 

18         6-2775 

3-1602 

4802 

20 

7-3012     17-8628 

25§ 

18-0905 

5-9040 

4851 

ll 

17-9063 

14-6780 

13         6-6578 

2-8329 

4803 

9 

10-3615     16-8870 

18 

21-1987 

5-0942 

4852 

2O 

18-2501 

147610 

13         7-0063 

2-9009 

MS 

12-4262     17-0148 

45§ 

23-2534 

5-3289 

72    477 

9'5 

i8§* 

19-1354 

14-0362 

9*  i   7-8569 

2-1337 

4805 

4 

14-0892 

6-7840 

4854    38§ 

23'3542 

14-3563 

34§     12-0837 

2-2476 

4806 

24§ 

4-4377     18-4811 

25§ 

15-1961 

6-3650 

4855 

6 

20-0850 

'5'4'57 

4807 

18 

4-7810     18-6286 

«9l 

15-5289 

6-5328 

4856 

7 

14-0810 

16-0198 

4808 

»55 

6-9765     18-1260 

17-7523 

6-1494 

4857 

14-8738 

16-0070 

6o§       3-6894 

4-3026 

72    479 

7-5 

Plate  934.     No.  4840.     The  images  coincide  with  faults  in  the  plate 
and  are  not  measurable. 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64»7  at  Dec.  +  71°,  and  6g"4  at  Dec.  +  73°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    72°. 


N-_ 

B.  D. 

Ttfn 

I  Huin. 

B.  D. 

o. 

l>ialn. 

X. 

V- 

Dia.ni. 

X. 

No. 

Hag. 

Ft  O. 

X, 

y~ 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  ioh  om  to  ioh  i2ra  —  contd. 

R.A.  ioh  i2m  to  ioh  24m  —  contd. 

Centre      R.A.  io>>    o'»  Dec.  +72°            R.A.  iob  12"  Dec.  +  73° 

Centre      R.A.  ioh  24™  Dec.  +72°            R.A.  ioh  i2m  Dec.  +73° 

Plate  934.     1893,  March  28.       Plate  2501.     1895,  March  29. 

Plate  3890.     1898,  March  2       Plate  2501.     1895,  March  29. 

m. 

o 

m. 

4858 

12 

15-8348 

16-2593 

5* 

4-6647 

4-5126 

4908 

4 

"•5463 

15-0760 

4859 

5 

17-7001 

16-1545 

4909 

5 

5'°73' 

16-9405 

4860 

2I§ 

18-3670 

16-3522 

20 

7-I975 

4-4830 

4910 

44§ 

5-9197 

16-9263 

4'§ 

16-9165 

4-6478 

72  487 

9'3 

4861 

4 

20-0535 

16-8425 

49" 

33§ 

67730 

16-3386 

3'§ 

17-7970 

4-1004 

72  488 

9'5 

4862 

7 

19-1630 

17-0195 

5* 

8-0224 

5'I  122 

4912 

36§ 

11-9195 

16-5745 

46§ 

22-9285 

4'5785 

72    49' 

9'5 

4863 

13 

14-8249 

18-6346 

7* 

3-7688 

6-9333 

49'3 

5 

57439 

I77H5 

4864 

10 

15-1570 

18-4494 

49  14 

6 

7-5251 

17-5029 

4865 

33§ 

16-6747 

18-6466 

26§ 

5-6168 

6-8535 

72     481 

9'5 

4')i5 

8 

7-8592 

17-9196 

4* 

18-8063 

5-7346 

4866 

17 

17-6564 

18-0005 

'3 

6-5674 

6-1627 

4916 

6 

9-8326 

17-1225 

4867 

7 

177710 

18-3788 

49'7 

27§ 

3-5638 

18-6562 

•9 

14-4828 

6-2652 

4868 

3'§ 

18-6208 

18-9106 

26§ 

7-5745 

7-0255 

72     483 

9'5 

4918 

4 

5-4866 

18-4031 

4869 

'9 

18-8572 

18-0010 

'7 

7-7661 

6-1083 

4919 

12 

6-5616 

18-1481 

6 

17-5003 

5-8977 

4870 

6 

20-8365 

18-0566 

4* 

9-7483 

6-0708 

4920 

16 

6-7622 

18-3113 

8 

17-6940 

6-0707 

4871 

11* 

20-8373 

18-0447 

8 

9-7456 

6-0550 

4921 

3 

6-8513 

18-6789 

4872 

ii 

22-9883 

18-7186 

8 

11-9277 

6-6261 

4922 

6 

8-1143 

18-4519 

4873 

18 

14-2228 

19-5052 

1  1 

3-2118 

7-8310 

4923 

4 

8-6955 

18-6599 

4874 

4°§ 

15-0420 

19-9703 

4°§ 

4-0498 

8-2557 

72     48° 

9-0 

4924 

7 

8-8644 

18-4277 

4875 

8 

17-6472 

19-9863 

4* 

6-6549 

8-1444 

4925 

9 

9-0902 

18-1090 

4876 

42§ 

18-5247 

19-8576 

37§ 

7-5230 

7-9760 

72     482 

8-4 

4926 

6 

9-4463 

18-5053 

4877 

5 

2i-5493 

19-6750 

4* 

'0-5374 

7-6508 

4927 

47§ 

4-6227 

'9'4385 

36§ 

'5'5°38 

7-0959 

72    484 

9-0 

4878 

1  1 

22-1759 

19-6892 

6 

11-1615 

7-6328 

4928 

'9 

5-2228 

19-9160 

12 

16-0803 

7-6030 

4879 

1  1 

18-3956 

20-3408 

6t 

7-4196 

8-4636 

49*9 

3 

5755° 

19-6283 

4880 

9 

J97477 

20-8104 

5 

8-7910 

8-8707 

493° 

4 

5-9215 

19-8220 

4881 

7 

19-9173 

21-6993 

4* 

9-0039 

97484 

493' 

*'§ 

6-3776 

19-8035 

16 

17-2381 

7-5437 

4882 

5* 

21-2424 

21-1052 

4* 

10-2984 

9-0923 

4932 

6 

8-8989 

19-7932 

4883 

10 

15-4787 

23-3506 

6 

4-6490 

1I-6137 

4933 

7 

9-0618 

19-5507 

4884 

10 

23-2288 

22-6015 

7 

'2-3554 

10-4941 

4934 

12 

9-7877 

19-0910 

5 

20-6833 

6-9928 

4885 

5o§ 

24-0971 

22-8492 

3°§ 

13-2326 

10-6968 

4935 

15 

4-1409 

20-6079 

10 

14-9678 

8-2428 

4886 

«3 

19-9660 

23-2356 

1  1 

9-1251 

1I-28I8 

4936 

3o§ 

5-6247 

20-3802 

23§ 

16-4598 

8-0843 

4887 

6* 

23-5I93 

23-6736 

6 

12*6942 

I1-550I 

4937 

4 

12-4005 

20-6393 

4888 

4 

13-2206 

II7I33 

4938 

4 

12-5594 

20-2240 

4889 

6t 

17-9784 

24-5183 

4* 

7-2018 

12-6600 

4939 

5 

I3-I543 

20-8878 

4890 

4* 

18-4828 

24-2777 

3* 

7-6982 

12-3872 

4940 

'5 

3-5988 

21-6434 

7 

H'3749 

9-2498 

4891 

6i§ 

23-7079 

24-6834 

4°§ 

12-9310 

12-5480 

73    49° 

9-0 

4941 

37§ 

3-9007 

21-9290 

23§ 

14-6637 

9-5477 

4892 

20 

24-6060 

24'53i8 

'9§ 

13-8195 

I2'3534 

4942 

38§ 

5-635' 

21-2016 

26§ 

16-4302 

8-9058 

72    485 

9'5 

4893 

12 

14-5824 

25-4391 

8 

3-853° 

'37393 

4943 

i8§ 

7-6346 

21*2860 

16 

18-4250 

9-0852 

4894 

9* 

18-4387 

25-6542 

6 

7-7132 

13-7707 

4944 

4 

7-6749 

21-2706 

4895 

82§ 

23-8623 

*5'3345 

59§ 

i3-"55 

13-1932 

73    49' 

7-6 

4945 

'4 

8-0878 

21-2233 

8 

18-8810 

9-0418 

4896 

4 

13-6429 

I3-6775 

4946 

6 

8-2186 

21-5873 

4947 

10 

8-6629 

21-9240 

4 

19-4197 

97725 

62§ 

26-5385 

i9'3593 

72    484 

9-0 

4948 

5 

9-9050 

21  '6256 

4949 

4 

12-8021 

21-3176 

495° 

67§ 

5-7408 

22-3182 

55§ 

16-4846 

10-0248 

72    486 

8-4 

R.A.    I0h   I2m  to   I0h  24m 

4951 

18 

5-8596 

22-5245 

10 

16-5905 

10-2383 

T 

Centre      R.A.  lot"  24"  Dec.  +72°            R.A.  ioh  12™  Dec.  +  73° 

4952 
4953 

4 
'7§ 

7-1037 
7-6089 

22-3226 
22-7760 

9 

18-3278 

10-5725 

Plate  3890.     1898,  March  2.      Plate  2501.     1895,  March  29. 

4954 

6 

11-3627 

22-8733 

3* 

22-0796 

10-8488 

m. 

4955 

24§ 

11-5662 

22-4740 

20 

22-2948 

10-4577 

4897 

'7§ 

5  8658 

14-8905 

10 

16-9615 

2-6137 

4956 

'7 

12-5294 

22-3392 

10 

23-2668 

10-3697 

4898 

6oij 

7-0123 

14-2503 

62§ 

18-1361 

2-0235 

72    489 

8-5 

4957 

42§ 

8-9440 

23-5275 

35§ 

19-6265 

1  1-3850 

73    494 

9-2 

4899 

36 

7'3337 

14-0723 

34§ 

18-4625 

1-8624 

72    49° 

9-0 

495s 

7 

9-6507 

23-584' 

4900 

8 

77243 

14-1725 

4959 

12 

10-4716 

23-0980 

10 

21-1748 

11-0275 

4901 

7 

10-5409 

I4-573I 

4960 

4 

11-8430 

23-1528 

4902 

4°§ 

13-6681 

14-5178 

52 

247737 

2-6076 

72    492 

9'3 

4961 

8 

12-9710 

23-9058 

4903 

22§ 

3-8654 

15-7986 

'7 

14-9165 

3-4260 

4962 

20§ 

5'5'99 

24'9343 

12 

16-1396 

12-6283 

4904 

5 

S7484 

15-1929 

4963 

12 

10-2825 

24-4418 

9 

20-9213 

12-3626 

4905 

4 

6-4001 

l$'W>> 

4964 

5 

10-2870 

24-0038 

4906 

3 

6'9377 

'57733 

4965 

6 

12-8873 

24-8738 

4907 

6       10-6561 

15-4048 

4966 

20 

4-2169 

25-6457 

H 

14-8040 

13-2786 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  btf-j  at  Dec.  +  72°,  and  68s-4  at  Dec.  +  73°. 
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B.D. 

Xo 

B.  D. 

Di&m. 

X. 

y- 

Diain,              x. 

y- 

Xo. 

Mag. 

X. 

y- 

Di&iu. 

*. 

y. 

Xo. 

Mag. 

R.A.  ioh  i2m  to  ioh  24m  —  contd. 

R.A. 

I0h  24in  to  I0h  36m—  contd. 

Centre      R.A.  ioh  24""  Dec.  +  72°                R.A.  ioh  izm  Dec.  +73° 

Centre      B.A.  ioh  24""  Dec.  +  72°             R.A.  io>»  36"n  Dec.  -f  73° 

Plate  3890.     1898,  March  2.         Plate  2501.     1895,  March  29. 

Plate  3890.     1898, 

March  2.        Plate  4857.     1900 

,  March  20. 

o                        m- 

m. 

4967 

16 

6-9848    25-7832 

8 

17-5618 

13-5481 

5016 

5 

15-9037 

20-8164 

3* 

5-1905 

8-9281 

4.968 

5* 

7-4061    ;  25-0046 

3* 

18-0178 

127899 

5017 

4 

16-1403 

20-2802 

4969 

7* 

7-9973     25-0878 

4*     18-6076     12-8990 

5018 

5 

16-9612 

20-5601 

4970 

8 

8-3581     25-3042 

6       18-9568 

13-1326 

5019 

ii 

18-4976 

20-8640 

6 

77855 

8-8489 

497' 

17 

9-0345     25-6529 

10       19-6165 

I3-5I35 

5020 

H 

19-2874 

20-8149 

I 

8-5801 

8-7570 

4972 

4t 

9-4300     25^0584 

3* 

20-0368 

12-9479 

5021 

9 

19-9725 

20-9146 

5 

9-2607 

8-8251 

4973 

9 

12-1528     25-2572 

4 

22-7500 

13-2648 

5022 

3i§ 

19-2010 

21-8498 

"S 

8-5373 

9-7971 

72    495       9'5 

5023 

5 

19-8925 

21-6380 

2* 

9-2209 

9-5527 

73§       2-3110    25-0058 

73    490      9-0 

5024 

16 

20-5197 

217183 

10 

9-8471 

9-6022 

99§       2-5242     25-6413 

73    491       7-6 

5025 

8t 

22-0460 

21-8906 

4 

n-3793 

9-7018 

5026 

.* 

23-4032 

2  I  -6OIO 

3 

127243 

9-3410 

5027 

10 

14-6282 

22'0013 

4t 

3-9787 

10-1760 

R..\.  ioh  24°  to  ioh  36m 

5028 

20§ 

17-5231 

22-3180 

12 

6-8822 

10-3483 

«J 

Centre      R.A.  ioh  24™  Dee.  +  -2'           R.A.  ioh  36™  Dec.  +73° 
Plate  3890.     1898,  March  2.      Plate  4857.     1900,  March  20. 

5029 
5030 
5031 

IO 

7* 

18-0664 

21-5733 
23-2336 

22-2880 
227794 
22-3363 

4t 
4 

7-4271 
10-9532 
12-5878 

10  2915 
10-6069 
10-0855 

• 

0 

IP. 

5°32 

39§ 

23-6824 

22-2685 

2I§ 

13-0325 

99945 

72    497 

9"5 

4974 

7 

18-0013 

14-6857 

5°33 

•4 

14-1521 

23-4402 

8 

3-57H 

11-6366 

4975 

23§ 

18-2910     14-9983 

16 

7-2899 

2-9975 

5°34 

13 

14-3088 

23-3742 

7 

37547 

11-5618 

4976 

4 

19-5279     14-6838 

5°35 

3°§ 

14-8696 

23-9051 

«§ 

4-3112 

12-0647 

73    497 

9'5 

4977 

5 

19-7899     14-0410 

5036 

9 

16-4572 

23-4594 

5t 

5-8752 

11-5389 

+978 

5 

21-3993      '4-0945 

5037 

/ 

24-2327 

23-3157 

st 

13-6332 

1  1-0107 

4979 

6 

15-9885   j    5-4231 

5038 

8* 

24-3276 

23-7109 

4 

137463 

11-4031 

4980 

10 

16-4236 

5-8639 

6* 

5-4681 

3-9540 

5039 

16 

16-9244 

24-4577 

IO 

6-3914 

12-5173 

4981 

6       18-4404 

5'4983 

3* 

7-4643 

3-4930 

5040 

6* 

18-2264 

24-6379 

4 

7-6992 

12-6343 

4982 

7       18-6546 

5-372I 

5041 

5* 

19-2660 

24-8169 

4 

8-7481 

12-7584 

4983 

16      22-7061 

3-5615 

10 

II7273 

3-3464 

5042 

33§ 

20*0721 

24-I939 

24§ 

9-5208 

12-0950 

4984 

8       23-1873 

5-5185 

3* 

I2-2C59 

3-2777 

5°43 

45§ 

22-4865 

24-9407 

24§ 

1  1-9706 

12-7234 

73    5°2      9'3 

498; 

3       17-1294 

16-4904 

5°44 

9t 

22-8452 

24-3023 

6 

12-2987 

12-0675 

4986 

7       17-2707 

16-5426 

4* 

6'3434 

4-5948 

5°45 

12 

15-2499 

25-2922 

6 

4-7588 

13-4328 

4987 

23§     17-3123 

16-3043 

'9§ 

6-3747 

4-3518 

72    493 

9  '4 

5046 

9 

157936 

25-3538 

6 

5-3093 

13-4677 

4988 

17       17-3215 

16-2837 

1  1 

6-3846 

4"3322 

5°47 

24§     16-1961 

25-4I93 

i3 

5-7112 

13-5127 

73    49s 

9'5 

4989 

8       177835 

16-0693 

3* 

6-8358 

4-0932 

5048 

12          16-2158 

25-8168 

6 

5"75!4 

13-9079 

499° 

3i§     17-8367     167415 

26§ 

6-9203 

47633 

72    494 

9'5 

5°49 

25§     16-9352 

25'3784 

H 

6-4484 

I3-4350 

4991 

21       18  8995 

16-5484 

«4 

7-9730 

4-5187 

5050 

6*  ;  23-1080 

25'5984 

5 

12-6223 

I3-3517 

499  2 

4       20-6005 

16-1056 

5051 

28      24-3299 

25-4855 

«7§ 

I3-8395 

I3-I755 

AQQ  3 

11           22'llIQ 

1  6-7  169 

8t 

1  1*3880 

A'CI  1Q 

___^_ 

T77J 

4994 

J          7 

i6§   :  22-7068 

16-9532 

w  1 

13 

i  17961 

T   J      J7 

4734' 

g8§     26-7687 

24-2280 

73    5°4 

6-8 

4995 

6 

23-2662 

16-1281 

,<•               s- 

4* 

12-3153 

3-8810 

4996 

5* 

23-3752     10-0301 

3* 

12-4201 

3-7861 

4997 

20§ 

24-0646     16-1834 

12 

13-1  120 

3-8971 

R.A.  ioh  36™  to  ioh  48  '• 

4998 
4999 

3o§ 
'51 

i4'5637 
15-8950 

7-6883 
7-9125 

*8§ 

7* 
/ 

3-6980 
4-0406 

5-8699 
6-0275 

Centre      R.  A.  ioh  48™  Dec.  +  72°            R.A.  ioh  36"  Dec.  +  73° 

5000 

9 

17-9032 

7-4690 

4* 

7-025I 

5-4878 

Plate  4797.     1900 

,  Jan.  24.        rlate  4*57.     1900 

Marcn  20. 

5001 

13       18-6894 

7-5484 

6 

7-8I40 

5-5269 

0                   m- 

5002 

13       I9'4io7 

7-9068 

4 

8-5500 

S'8497 

5052 

27§ 

4-4586 

'4'5937 

28^ 

15-6374 

2-4755 

"2      500        9'4 

5003 

7t  j  24-4865 

7-3861 

4* 

I3-5945 

5-0811 

5°53 

1  1 

6'3'34 

14-4171 

7t 

17-5001 

2-3961 

5004 

8       16-1516 

18-9805 

4 

5'35°8 

7-0859 

5°54 

6 

6-9613 

14-0835 

4t 

18-1638 

2-0948 

5005 

7 

19-1449 

18-9060 

4t 

8-3336 

6-8637 

5°55 

5 

7-3697 

14-2976 

5006 

35§ 

21-6956     18-5535 

»7§ 

10-8659 

6-3837 

72    496 

9-0 

5056 

6 

10-3384 

14-9258 

5007 

49§ 

24-6597     18-6006 

34§ 

13-8283 

6-2833 

72    498 

9-0 

5°57 

15 

ii-33i4 

i4-539i 

13 

22-5061 

277H 

5008 

7 

H-3677 

19-4826 

5058 

22g 

1  1-6920 

14-8468 

24§ 

22-8505 

3"°995 

5009 

i6§ 

14-7285 

19-2984 

7* 

3^436 

7-4705 

5°59 

20§ 

12-8476 

14-2989 

24§ 

24-0320 

2-6079 

5010 

-* 

18-0080 

19-4503 

4* 

7-2275       7-4625 

5060 

6 

37738 

57951 

4 

14-8925 

3-6426 

501  1 

5 

18-4650 

19-8945 

5061 

4^ 

3-8058 

5-0163 

3 

14-9638 

2-8673 

5012 

9 

19-0360 

19-8785 

ft 

8-2757 

7-8372 

5062 

'78 

7-3857 

5-6168 

H 

18-5086 

3-6496 

5OI3 

15 

21-7615     19-4602 

8 

10-9770 

7-2866 

5063 

4 

11-6654 

5-6310 

5°'4 

19 

23-3934     19-2086 

13 

12-5943 

6-9530 

5064 

'3 

I37741 

5-3737 

16      24-9031 

3-7296 

5015 

30§ 

14-0498     20-1434 

22§ 

3-3085 

8-3473 

5°65 

10         3-4441 

16-9380 

8    ;  14-5059 

4-679 

i  ristaM  interval  represents  very  nearly  5'  =  64*-;  at  Dec.  +  72?,  and  68»'4  at  Dec.  +  73°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    72°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

x. 

y- 

Diam. 

x.                      y. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

Xo. 

Mag. 

R.A.  ioh  36™  to  ioh  48m—  contd. 

R.A.  ioh  48™  to  uh  om  —  contd. 

Centre      R.A.  ioh  48"  Dec.  +  72"            R.A. 

I0h  jfim  JJec   -)-73° 

Centre      R.A.  ioh  48™  Dee.  +  72°            R.A.  n>>    om  Dec.  +73° 

Plate  4797.     1900,  Jan.  24.        Plate  4857.     1900,  March  20. 

Plate  4797.     1900,  Jan.  24.        Plate  4417.     1899,  April  18. 

m. 

o                    ni. 

5066 

12 

3'5738 

16-0728 

8 

14-6803 

3-9060 

5114 

22§ 

18-7415 

18-0933 

20§         7-8056 

6-1009 

72      508         9-5 

5067 

52§ 

6-9793     16-2536 

55§ 

18-0708 

4-2610 

72      502 

8-0 

5"5 

1O§ 

20-9730 

18-8655 

•9J 

10-0738 

6-7543 

72    5°9      5'5 

5068 

19! 

7-7573 

16-7173 

18 

18-8232 

4-7650 

72    5°3 

9'5 

5116 

17' 

23-9628 

I8-9343 

'5 

13-0618 

6-6684 

5069 

5 

8-6807 

16-6676 

4* 

19-7508 

4-7621 

5117 

9 

18-1091 

19-9465 

7        7-2699 

7-9850 

5070 

6 

10-1495 

16-1787 

jf 

21-2427 

4-3486 

5118 

'3 

19-7200 

19-4505 

9        8-8523 

7-4062 

5071 

6 

11-1676 

16-8555 

4* 

22-2244 

5-0784 

5119 

'4 

21-5199 

19-7863 

9 

10-6693 

7'6474 

5072 

5t 

3-4227 

17-3517 

5 

14-4634 

5-1790 

5120 

5* 

15-0715 

20-6289 

3* 

4-2735 

8-8218 

5°73 

4 

9-7964 

17-6693 

3* 

20-8123 

5-8224 

5121 

4* 

15-9799 

20-7986 

3* 

5-1904 

8-9458 

5°74 

4      12-5303 

17-8426 

5122 

6 

16-9490 

21-0465 

4* 

6-1731 

9-1408 

5°75 

24§ 

12-3343     !    18-6759 

27§ 

23-2986 

6-9553 

72    505 

9'5 

5123 

12 

17-1541 

20-4885 

8 

6<3435 

8-5758 

5076 

35§ 

5-8024     '    19-8258 

34§ 

16-7133 

7-7716 

72    501 

8-9 

5124 

2  6S 

23-7957 

20-0810 

21 

12-9578 

7-8228 

72    5'3      9'5 

5°77 

5 

6-O1O8        20-9645 

6 

16-8658 

8-9190 

5125 

'9 

19-4669 

21-7864 

16 

8-7214 

9753" 

5078 

37§ 

9-4049 

20-3063 

36§ 

20-2888 

8-4335 

72    504 

9-2 

5126 

'7 

19-8499 

21-6730 

'3 

9-0962 

9-5841 

5079 

4 

97086 

20-2351 

4 

20-5939 

8-3800 

5127 

5 

14-6134 

22-3098 

4* 

3-9003 

10-5261 

5080 

4-4999 

21-3504 

22§ 

9-2255 

72    499 

9'5 

5128 

'3 

22-3897 

22-3829 

7 

1  1-6699 

10-1961 

5081 

i8§ 

8-6328 

21-0919 

I7§ 

19-4775 

9-1805 

5129 

32§ 

14-3903 

23-5533 

28§ 

3-7431 

11-7787 

73    5°9      9'2 

5082 

6 

I2-7408 

21-5920 

5 

23-5528 

9-8879 

5'3° 

12 

15-8271 

23-9203 

7 

5-I995 

12-0716 

5083 

7 

5-2579 

22-4618 

10 

16-0355 

10-3743 

5131 

'5 

19-3500 

23-2040 

13 

8-6799 

1  1-1728 

73    513      9'5 

5084 

2I§ 

8-4899 

22-7092 

20§ 

19-2508 

10-7871 

5132 

17 

21-6720 

23-3594 

'3 

1  1-0050 

11-2079 

5085 

4 

12-2922 

22-7083 

Jt 

23-0495 

10-9828 

5'33 

16 

23-5584 

23-1288 

12 

12-8791 

10-8797 

72    5'2      9'5 

5086 

22§ 

12-5437 

22-0250 

27§ 

23-335' 

10-3113 

72    506 

9'5 

5134 

6* 

21  -0044 

24-8837 

5 

10-4172 

12-7626 

5087 

6o§ 

5-5029        23-8714 

48§ 

16-2090 

•7958 

73    5°4      6'8 

4*     19-3289     25-7428 

4* 

8-7904 

13-7122 

5088 

10 

6-3245        23-6822 

9 

17-0400 

•6465 

5  136 

10*     19-8409     25-5729 

5 

9-2928 

13-5120 

5089 

4 

17-0949      -3934 

5137 

27§ 

21-3338       25-1533 

'7 

10-7613 

13-0155 

5090 

4 

18-8363       -2098 

5091 

15 

I3-3489 

23-4930 

'5 

24-0637 

•8161 

46§ 

1-8601 

13-5067 

73    5°6 

8-8 

5092 

5 

13-8727 

23-5658 

4t 

24-5830 

•9164 

86§ 

26-3093 

20-3000 

72    5'5 

8-0 

5°93 

ii 

5-8978 

24-7391 

"§ 

16-5599 

12-6834 

7°§ 

26-7064 

21-3563 

72    516 

8-1 

5094 

7        7-131° 

24-3908 

7 

17-8095     12-3973 

6i§ 

25-4280 

22-2357 

72    5H 

8-2 

5°95 

5*   :     8-8414      25-0958 

8 

19-4810 

13-1900 

5096 

12           10-1902 

25-4462 

1  1 

20'8l  10     :    13-6088 

5097 

4*     1  1-0806  \  25-2659 

5 

21-7064     I    13-4733 

R.A.  nh  om  to  iih  i2m 

5098 

45§ 

12-4190       25-1815 

44§ 

23-0480 

'3'4559 

73    5°6 

8-8 

Centre      R.A.  nh  i2m  Dec.  +  72°             R.A.  n'1    om  Dec.  +  73° 

49§ 

2-8448 

18-4863 

72    498 

9-0 

Plate  3980.     1898,  April  23.         Plate  4417.     1899,  April  18. 

34§ 

13-6158        25-7641 

73    508 

9-0 

O 

m. 

5138 

10 

7-6864 

13-9875 

5139 

6 

3-6185 

14-4692 

5140 

65§ 

5-4678       14-6373 

44§ 

'6-5113 

2-3840 

72  517 

8-9 

R.A.  ioh  48™  to  nh  om 

5141 

38§ 

5-4733        14-2862 

22 

16-5366 

2-0358 

72  518 

9-0 

Centre       R.A.  ioh  48™  Dec.  +  72°            R.A.  nh    om  Dec.  +73° 

SH2 

8 

8-9445        I4-93IO 

Plate  4797.     1900,  Jiin.  24.        Plate  4417.     1899,  April  1  8. 

5143 
5'44 

4 

'5§ 

9-20I9       14-9978 
9-4830       14-8069 

o 

m. 

5H5 

48§ 

9-5730        I4-5749 

4Z§ 

20-6170 

2-5256 

72  523 

9-0 

5099 

25§ 

22-13O8        14-1350 

27§ 

10-9853 

1-9700 

72    510 

9'5 

5146 

6 

I2-4I75 

14-6124 

5100 

9 

24-8657        14-6149 

6* 

I3-7404 

2-3097 

5H7 

'9§ 

13-8059 

14-2764 

5101 

8 

I7-2626        I5-3595 

5* 

6-1904           2-4473 

5148 

'5 

13-9018 

14-7489 

5102 

»9 

23-3598        15-4801 

17 

I2-28II            3'2538 

72    5°' 

8-9 

5H9 

12 

3-3404       15-9623 

5 

14-3198 

3-6041 

51°3 

5 

15-8769        I6-2O78 

3* 

4-8499           4-3693 

5150 

32^ 

4-0893 

15-6708 

'7 

15-0849 

3-351° 

5104 

9      20-2555     10-2798 

4 

19-2236           4-2094 

5'5' 

23§ 

5-6713 

15-5332 

8 

16-6705 

3-2898 

5105 

12 

22-2OO4        IO*894I 

8 

I1-258I            4-7195 

5152 

i8§ 

6-4564 

15-3678 

5 

17-4624 

3-1654 

5106 

6* 

22-7314 

16-5709 

4* 

II--122           4-3750 

5'53 

45§ 

6-9167 

15-8970 

17-8983 

3-715° 

72  519 

9-1 

5107 

10 

22-7495     i°'47«5 

9 

II-7230     '       4-2788 

5154 

26§ 

7-4730 

15-1069 

10 

18-4909 

2'9538 

5108 

i8§ 

14-3143     17-5765 

'4 

3-3579      5'8'5° 

5'55 

48§ 

8-0435        157074 

28§ 

19-0310 

3-5825 

72  521 

8-9 

5109 

7 

15-8237     17-9228 

5 

4-8808      6-0835 

5156 

57§ 

87500       I5-9333 

4Z§ 

197248 

3-8441 

72  522 

8-5 

51  10 

!9 

22-6541   |  17-1558 

'7 

1  1-6640  ,    4-9638 

5'57 

6 

II-2I40       15-1815 

5III 

6 

15-0265     18-0648 

5 

4-0930      6-2650 

5158 

8 

I1-2505        15-2750 

5112 

7t 

15-3675  :  18-3650 

5* 

4-4504      6-5471 

5!59 

'3 

II-5587 

15-0993 

5'i3 

23§ 

16-4601 

18-8464 

2I§ 

5-5678      6-9705 

5  160 

'4 

II-850I        15-4818 

i  rtseau  interval  represents  vt-ry  nearly  5'  =  64»7  at  Dec.  +  72°,  and  68»'4  at  Dec.  +  73°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    72°. 


51 


Diaiu. 

*. 

Oiaiu               x                        ** 

B.  D. 

No. 

B.  D. 

V,.             Ma;,-. 

fm. 

Mas. 

R.A.  i  ih  om  to  i  ih  i2m  —  contd. 

R.A.  nh  o"1  to  nh  I2m  —  contd. 

tre      R.A.  nh  i2m  Dec.  +72°             R.A.  n>>    omDec.+73° 

Centre      R.A.  nh  12"  Dec.  +  72°            R.A.  i  ih    o™  Dec.  +  73'- 

Plate  3980.    1898 

April  23.       Plate  4417.    1899,  April  18. 

Plate  3980.     1898,  April  23.       Plate  4417.     1899,  April  18. 

o                   m. 

m. 

5161 

10       11-8626 

15-5910 

5220 

6 

6-2381     24-3558 

5  162 

14      3-3904 

16-3340 

5221 

6 

7-9785    24-3363 

5163 

6         555  ^4 

16-2626 

• 

5222 

26§       9-6116    24-0375 

10 

20-1832 

11-9778 

5164 

6-0847 

16-9212 

5223 

7       10-9452     24-8098 

| 

5165 

4         7-0483 

'6-0553 

5224 

12          12-9141       24-2354 

3* 

23-4703     12-3437 

5166 

4         7-5425 

16-9873 

5225 

£ 

55§     13-2111     24-8225 

36S   1237370     12-9440 

73    520 

9-0 

5  1  ®7 

24.5       9-9625 

16-5442 

9 

20-9076 

4  5  '  5 

5226 

9     |    3-6230    25-2755 

3*     14-1403     12-9164 

5168 

ii       10-2969 

16-0961 

5227 

23§       4-0893     25-3634 

6       14-6007     13-0265 

5169 

4       11-1483 

16-6222 

5228 

37§       8-5200    25-8028 

18       19-0028     13-6856 

5170 

4       "'959° 

16-1900 

5229 

4°§     10-4134     25-5177 

20§     20-9098     13-4954 

51-1 

4       12-3131 

16-1971 

5230 

23     j  11-5416     25-6129 

7      22-0313     13-6485 

5172 

6        4-5554 

17-8281 

5173 

7        4-737I 

17-3386 

5174 

25§       8-1751 

17-8304 

'3 

19-0569    5-7082 

R.A.  ith  I2m  to  nh  24™ 

»  i  ~  * 

ii     i    8-8250 

17-9303 

5176 

;8§ 

10-1184 

17-8528 

40§ 

20-9970    5-8270 

72     524        9-0 

Centre      R.A.  nh  12™  Dec.  +  -2°             R.A.  n*  24"  Dec.  -f  73° 

517" 

6 

12-8836 

17-0940 

Plate  3980.     1898,  April  23.       Plate  4858.     1900,  March  20. 

5178 

44.x      13-8883 

17-1753 

38§ 

24-7977     5-3380 

72     529        9-4 

o 

m. 

5  '79 

5        4-8674 

18-3864 

5231 

3 

17-1681     14-8694 

5180 

23     .    5-0721 

18-4895 

6 

15-9245    6-2132 

5232 

20§ 

i7"4345     '4-9965 

13        6-3614      3-1460 

5181 

29§       5-5430 

18-3680 

12 

16-4008    6-1140 

5233 

4 

l8'202O       14-3764 

5182 

4oS       7-2713 

187465 

21§ 

18-1088       6-5768 

72     520        9-3 

5234 

'9§ 

19-2685       14-1703 

ii         8-1553      2-2341 

5183 

6         8-3354 

18-1768 

5235 

8       19-3404     14-6670 

4* 

8-2494 

27256 

5184 

33^       9-1884 

18-8218 

2O§ 

20-0195       67490 

5236 

5       19-6735     14-42=5 

2* 

8-5722 

2-4658 

5185 

6       10-2271 

18-6105 

5237 

16     i  20-1016     14-2105 

8* 

8-9890 

2-2341 

5186 

5 

10-970.0 

18-1876 

5238 

8 

20-1460       14-2275 

5187 

*i§ 

11-5618 

18-3940 

7 

22-4126       6*4415 

5239 

9* 

2I-OO59       14-8819 

6* 

9-9201 

2-8641 

5188 

1  1 

12-1779 

18-9793 

5240 

5*    21-8293     14-8655 

3* 

10-7437 

2-8078 

5189 

5 

4-5848 

19-9158 

5241 

24§     21-8910     14-0783 

21 

107703 

2-0183 

5190 

12 

6-7903 

19-1497 

3* 

17-6093 

6-9614 

5242 

8      23-4891     14-2580 

5191 

1  I 

8-4107 

19-4498 

5243 

23§     23-8837     14-2190 

'4 

12-7680      2-0665 

5192 

'4 

10-0315 

19-4398 

3t 

20-8293 

7-4068 

5244 

n       14-5265     15-8792 

-* 

3-498o      4-1639 

5i93 

3 

13-4403 

19-9306 

5245 

14       14-6829     15-7102 

8* 

3-6498      3-9871 

5'94 

'4 

13-8517 

19-1087 

5246 

10       18-0813     I5'54'4 

4         7-0334 

3-6576 

5'95 

98§ 

4-7071 

20-2080 

6i§ 

I5-4752 

7-9108 

72    5'5 

7-0 

5247 

'9 

20-5522       I5-OI53 

'4     ;    9-4/59 

3-0170 

5196 

10 

6-5791 

20-5853 

3* 

17-3283 

7-3802 

5248 

6 

14-7411        16-2339 

5'97 

35.§ 

6-8124 

20-9329 

18 

17-5410 

87391 

5249 

7 

16-0100     16-1718 

4* 

4-9940 

4-3856 

5198 

1  1 

10-5616 

20-05  '  ' 

5250 

4 

16-4680     16-5163 

5  '  99 

84§ 

10-8487 

20-6462 

63§ 

21-5890 

8-6548 

72    526 

7-0 

5251 

6 

17-7885     16-2573 

4* 

6-7745 

4-3882 

5200 

4 

10-9588 

20-7649 

4      19-1315     '6-5824 

5201 

45? 

13-4085 

20-3675 

34^ 

2O'l  383 

8-5033 

72    528 

9-1 

5253 

9      19-5496    16-8630 

5* 

8-5625 

4-9126 

5202 

13 

4-3984 

21-2608 

3* 

I5-1I63 

8'9454 

5254 

18      20-1850    16-^280 

'4 

9-1761      4H445 

5203 

7«8 

52113 

21-2188 

63§ 

15-9288 

8-9446 

72    516 

8-1 

5255 

4 

22-5190     16-1783 

3*    11-4925      4-0865 

5204 

9 

11-5941 

217857 

18 

236972     16-9243 

14      ;  12-7060 

4775° 

5205 

'5 

12-7153 

21-9583 

5 

23-3886       10-0569 

5257 

32 

23-8962     16-1090 

24,^     12-8666 

3-9535 

5206 

17 

3*7125 

22-255- 

5 

14-3806          9-9053 

5258 

'3 

14-7000     17-4266 

5?       3-7468 

5-7011 

5207 

7°§ 

4-0268 

22-2225 

425 

14-6967 

9-8886 

72    5H 

8-2 

5259 

J7S 

16-1288     17-4338 

34?       5-1712 

5-6390 

5208 

'3 

6-1271 

22-3461 

4* 

167858 

IO'I  169 

5260 

16 

16-6086     176991 

10         5-6628 

5-8841 

5209 

'9 

6-7904 

22-2733 

6 

I7-4526 

10-0758 

5261 

5 

16-9800     17-5153 

3*      6-0285 

5-6822 

5210 

1  1 

7-4404 

22-8354 

5262 

6o§ 

17-0188     17-2764 

52^       6-0512 

5'4387 

72    533      8"° 

5211 

15 

4-1529 

23-0403 

4 

I478I3 

10-7143 

5263 

'5 

17-2551     17-8439 

9        6-3177 

5-9978 

5212 

45§ 

4-3369 

23-6199 

i8f 

H'9359 

1  1*2992 

5264 

4 

17-8919     17-6/69 

3213 

6 

5-8821 

23-6169 

5265 

3 

19-0605     17-6771 

5214 

28 

8-8876 

23-5639 

9 

19-4835        11-4687 

5266 

13 

20-3074     17-5610 

9        9-3501       5-5720 

5215 

6 

9'2O22 

23-3988 

5267 

12 

20-7143     i"-669i 

9-7620      5"6>93 

5216 

6 

9-8410 

23-4315 

5268 

*3§ 

21-0737     17-1966 

20      10-0998      5-1682 

5217 

1  1 

I3-III6 

23-5485 

5269 

18 

14-2715     18-6341 

13        3-3730      6-9281 

5218 
5219 

'5 

'7 

3-88I2 
5-8328 

24-6495 
24-0660 

4t 

I4-430I 
16-4078 

12-3038 
11-8198 

5270 
5271 

5 
9 

15-6664     18-9503 
19-8720  '  18-3-15 

4* 

8-9546      6-3976 

1 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64«7  at  Dec.  +  72%  and  68>'4  at  Dec.  -  -3  '. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE    +    72°. 


B.  D. 

B.  D. 

Nn 
Oi 

1  '],'!  in  . 

X. 

* 

Diiini.             x.                       y. 

No.             Mag. 

No. 

Diara.             *. 

y. 

Diarn. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  nh  i2m  to  uh  24™  —  contd. 

R.A.  i  ih  24™  to  i  Th  36™  —  contd. 

Centre     R.A.  nh  i2«>  Dec.  +  72°            R.A.  nh  24""  Dec.  4-73° 

Centre      R.A.  nh  36™  Dec.  +  72°            R.A.  nh  2410  Dec.  +  73° 

Plate  3980.     1898,  April  23.       Plate  4858.     1900,  March  20. 

Plate  3925.     1898,  March  31.      Plate  4858.     1900,  March  20. 

m. 

o 

CD, 

5272 

5t 

20-6769 

18-5856 

3* 

97675 

6-5765 

5321 

4 

9-1278 

14-5470 

5*73 

18 

22-3610     18-8389 

1  1 

1  1-4603 

6-7503 

5322 

6 

IO'OI2O 

14-4127 

5274 

«»« 

23-0195     18-2499 

<5S 

12-0903 

6-1295 

5323 

5 

IO-0330       14-5338 

5275 

5 

15-0048     19-0923 

4*       4-1284 

7-3506 

5324 

4 

10-2043       14-5109 

5276 

19           14-8046       2O-  1  263 

13     !    3-9781 

8-3929 

5325 

6       11-2029'   14-5549 

5* 

22-4653 

27211 

5277 

4t 

17-0381     20-4022 

3*       6-2223 

8-5636 

5326 

6 

1  3-5008  !  14-4430 

5278 

4 

17-8413     20-1927 

3*       7-0100       8-3149 

5327 

9 

3-5013     15-5919 

8 

14-7208 

3-3655 

5279 

6 

18-5473    20-8395 

4*      77452       8-9271 

5328 

4 

10-6726  ,  15-6003 

5280 

'3 

22-0385     20-7457 

9    ;  11-1998     8-0702 

5329 

7 

12-0250 

15-0188 

5281 

5* 

22-6604     20-4198 

4       "-8378 

8-3176 

533° 

8 

i3-8477 

15-8424 

5282 

9 

22-8488    20-6679 

6       ;  12-0330 

S'5547 

533' 

3°§ 

4-0874 

16-5528 

33§     15-2585 

4-355° 

5*83 

5* 

23-0963     20-0370 

4*     12-2525       7-9171 

5332 

7 

4-5596 

16-2136 

5* 

15-7476     4-0409 

5284 

3o§ 

14-2077   21-3776 

3°S       3'437' 

9-6708 

5333 

7 

4-71  56     16-7614 

6 

15-8767     4-5968 

5285 

8 

14-6502   21-5375 

5*      3-8885 

9-8085 

5334 

20 

3-2465     17-5853 

'71 

14-3671     5-345° 

5286 

6* 

16-1  123 

21-4710 

4*  ,    5'3492 

9-6766 

5335 

1  1 

4-5183     17-7551 

9 

15-6279     5-5787 

5287 

4°§ 

16-1145     21-4175 

3i     ;    5-3426 

9-6206 

72    53' 

9'4 

5336 

22§ 

6-5864     17-1513 

22§ 

I7-7238       !         5-0805 

72    538      9-5 

5288 

4 

16-4804    21-5119 

2*       5-7139      9-6969 

5337 

4 

6-9405     17-0168 

5289 

25§ 

16-7602 

21-1768 

«S 

5-9798      9-3486 

72    532 

9'5 

5338 

2OS? 

9-1761     17-2644 

22§ 

20-3047 

5-3233 

5290 

6* 

23-5696 

21'3435 

5 

12-7846 

9-1978 

5339 

i8§ 

9-5035     '7-8729 

igij        2O-60I3 

5-9473 

5291 

5* 

22-9014 

21-3881 

4t 

12-1217 

9-2754 

534° 

5* 

3-6464     187599 

4       '47085 

6-5397 

529,2 

9t 

20-5617 

22-7880 

6t 

9-8524 

10-7816 

534' 

'7 

4-1571     18-9405 

i8g      15-2063 

6-7446 

5293 

12 

21-5619 

22-4913 

'4 

10-8369 

10-4379 

5342 

24§ 

6-4201     18-3535 

26§ 

J7-4973 

6-2731 

5294 

37§ 

23-9625 

22-2203 

22i? 

13-2208 

10-0545 

72    535 

9'5 

53+3 

'3 

7-4143     18-5861 

16 

I8-48OO 

6-5554 

5295 

7* 

24-0319    22-7757 

5* 

13-3207 

10-6076 

5344 

7 

9-7571     18-2076 

5 

20-8377 

6-2954 

5296 

29 

24-5979    22-8075 

i9§     13-8807 

10-6098 

5345 

'3 

9-9480     18-4527 

10 

2I-OI53 

6-5507 

5297 

8* 

24-6360    22-5895 

6       13-9101 

'°"3945 

5346 

4* 

10-9685 

18-7557 

3* 

22-OI9O 

6-9075 

5298 

38§     14-0493     23-8621 

»78 

3'3972 

12-1603 

73    52' 

9'4 

5347 

8 

1  1-6254 

'8-9497 

7 

22-667I 

7-1321 

5299 

7       i5'55°8     23'4396 

4 

4-8752 

n-6666 

5348 

6 

12-0015 

18-8987 

12 

23-0452 

7-1018 

5300 

32§   :  17-2178     23-6328 

21§ 

6-5501     11-7808 

5349 

4 

12-6623 

'8-8574 

5301 

5*     14-0639 

24-5017 

4*       3-4400  j  12-8001 

535° 

37§ 

3-3448 

19-2713 

33§ 

'4'3794 

7-0318 

72    536 

9'3 

53°2 

7 

14-4340 

24-3781 

5t       3-8066     12-6563 

535' 

5 

3-9042     19-7812 

4 

14-9I13 

7-5708 

5303 

29§ 

'4-6357 

24-3081 

14        4-0050     12-5783 

5352 

'4 

4-4200     19-4170 

'5 

I5-4446 

7-234° 

5304 

9* 

16-9974 

24-1939 

ii         6-3570     12-3536 

5353 

"3 

5"2°37 

19-9548 

'4 

I6-2OO2 

7-8109 

53°5 

13          19-1212       24-8927 

8-5123     12-9505 

5354 

13 

5-3120     197671 

12 

I6-3I95 

7-6303 

5306 

23       23-5545     24799' 

16       1  2-9352  i  12-6495 

5355 

5 

6-0578     19-9048 

4 

I7-O568 

7-8041 

53°7 

10*     24-2093 

24-0290 

8       13-5513     11-8498 

5356 

6 

8-2902     19-7047 

7 

I9-2992 

7-7169 

5308 

8*  :  24-3794 

24-8421 

6       13-7630     12-6558 

5357 

4 

8-6819     19-7226 

4 

I9-6860 

7-7553 

5309 

4*   ;  15-7002 

257066 

4*       5">364     13-9281 

5358 

4 

87371     19-6545 

3 

'97454 

7-6884 

53io 

9 

18-3391 

25-8057 

9 

7-7726 

13-8993 

5359 

4 

9-0530 

19-7962 

5311 

27 

19-7306 

25-0273 

19! 

9-1262 

13-0557 

5360 

29§ 

11-4584     19-2760 

3'§ 

22-4823 

7-4478 

72    540 

9*5 

5312 

56§ 

21-3151 

25-0805 

38§ 

10-7095     13-0358 

73    524 

8-8 

536i 

6  . 

3-7160    20-3853 

4 

14-6944 

8-1643 

5313 

45§ 

22-2449  ;  25-4217 

24§ 

"•655i     13-3312 

5362 

5  ' 

9-6069    20-1146 

i  /**)•  ^f\f\  T       •>  n  "n  i  18 

4* 
4* 

20-5905 

2  I  '  7OQJ. 

8-1948 

Q"O3OC 

55§ 

2-6043     13-1602 

73    52° 

9-0 

5363 
5364 

5 

22g 

I.  \j    \\J\J  i         BU  U  JdLw 

1  1-9990   20-6826 

29§ 

•  l    J      7T 
22-9518 

7         J      J 

8-8803 

59§ 

26-2556 

14-3346 

72    537 

9-0 

5365 

198 

13-0303   20-4033 

29§ 

23^940 

8-6544 

5366 

23§ 

13-2386   20-0833 

32S 

24-22O3 

8-3449 

5367 

7 

3-6721 

21-0280 

5 

I4-6l88 

8-8035 

R.A.  nh  24m  to  nh  i6m     • 

5368 

5* 

4-2229   21-8774 

4 

I5-I26O 

9-6815 

O 

Centre      R.A.  n"  36'"  Dec.  +72°            R.A.  nh  24™  Dec.  +73° 
Plate  3925.     1898,  March  31.      Plate  4858.     1900,  March  20. 

5369 
537° 
537i 

4* 
4 
29§ 

5-8268 
6-2660 

8-1499 

21-9958 
21-4743 
21-4885 

3* 
3 
33§ 

16-7222 
I7-I842 
I9-0655 

9-8735 
9-3837 
9-4918 

72    539 

8-9 

m. 

5372 

4 

8-7014   21-7407 

4t 

I9-6050 

9-7722 

53H 

3'§ 

3-8565 

i4"2737 

37§ 

15-1410 

2-0665 

72°  537 

9-0 

5373 

4 

10-6638 

2''3855 

3* 

2I-58I3 

9-5176 

53'5 
5316 

4 
*'§ 

4-348o 
4-8964 

14-2642 
14-2638 

22§ 

l6*l8ll        2'iogo 

5374 
5375 

'3 

8 

4-4922 
5-0225 

22-8524 
22-0701 

'3 

5 

I5-3432 
I5-9I4I 

10-6694 
9-9148 

5317 

3 

5-2244 

14-1247 

5376 

4 

7-0285  i  22-420,2 

3t 

17-8984 

10-3760 

53'8 

4 

5  '4944 

14-9878 

J  J  ' 

5377 

4 

9-2889 

22-3218 

3* 

2O-l626 

10-3784 

53'9 

6 

8-5599 

14-35'° 

4* 

I9-837I        2-3854 

5378 

6 

9-4703 

22-8744 

5 

2O-3I4O 

10-9435 

5320 

8 

8-9795 

14-8056 

5 

20-2312 

2-8597 

5379 

6 

13-0492 

22-9156 

5 

23-8885 

1  1-1691 

Plates  3980,.  4858.    The  3™  image  of  No.  5286  is  coincident  with  the  6m  image 

of  5287. 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  f>4*'7  at  Dec.  +  72°;  and  68»'4  at  Dec.  +  7°. 
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N'_ 

T  lii  ni 

B.  D. 

Tit  am 

B.  D. 

O. 

uiani. 

X, 

?/• 

0H.;uii  .                A,.                        u  . 

No. 

Mag. 

NO.              LMUIll. 

X. 

y. 

uiani-             -JL.                    y. 

No. 

Mag. 

R.A. 

i  ih  24""  to  i  ih  36m  —  contd. 

R.A. 

I  ih  36™  to  I  ih  48™  —  contd. 

Centre      R.A.  1  1^  36m  Dec.  +72°            R.A.  n"1  24™  Dec.  +73° 

Centre     R.A.  nh  36"  Dec.  +72°            R.A.  nh  48"  Dec.  +73° 

Plate  3925.     1898,  March  31.     Plate  4858.     1900,  March  20. 

Plate  3925.    1898, 

March  31.         Plate  3470.     1897,  May  6. 

o                          !". 

n 

m. 

5380 

z8§       8-0965 

23''477 

22§        18-9298 

11-1452 

5430 

10 

16-0388 

I7-5738 

6* 

5-2033       5-6961 

5381 

19         8-7020 

23-2652 

i8ij      19-5289 

1  1-2938 

543' 

8 

17-0293 

17-0834 

4* 

6-1689       5"I585 

5382 

18         9-6306 

23-2370 

1  8$    120-4582 

11-3125 

5432 

5 

17-5200 

17-4409 

3* 

6-6764      5-4903 

5383 

4*       97388 

23-1271 

3*     20-5744 

1  1-2079 

5433 

10 

20-6152 

17-8565 

5        97849       5'7534 

5384 

5       13-8742 

23-0150 

3* 

24-7062 

1  1-3064 

5434 

10 

20-6793 

17-1438 

5*      9-8H9       5-0374 

5385 

21         5-0392 

24'4738 

l?i 

15-8097 

12-3159 

5435 

1O          22-I22O 

I7-3531 

6 

11-2697       5-1750 

5386 

5t      5*3795 

24-3616 

4t 

16-1534 

12-2195 

5436        12           22-2416 

17-3992 

10 

11-3904 

5-2149 

5387 

20        7-1286 

24-0653 

'7§ 

17-9160 

12-0143 

5437     10       23-7003 

17-3482 

4* 

12-8439 

5-0952 

5388 

5*      7-3875 

24-6086 

4 

18-1482 

12-5693 

5438     ii       16-7898 

18-1709 

6 

5-9825       6-2568 

5389 

4*      7-8372 

24-8306 

4 

18-5858 

12-8147 

5439      5       17-6192 

18-0792 

539° 

16        8-5094 

24-9339 

12 

19-2505 

12-9503 

5440     i4§     18-0233 

18-1747 

1  1 

7-2149      6*1986 

539' 

i8§ 

1  1-0280 

24-4064 

16 

21-7921 

12-5514 

544'     24:5     18-1213 

18-8653 

'7§ 

7-3458      6-8826 

5392 

7       13-5256 

24-4260 

6f 

24-2842 

12-6961 

5442      7 

18-5044 

18-8583 

4* 

7-7272 

6-8554 

5393 

8*      5-3096 

25'7977 

- 

16-0108 

13-6529 

5443 

4 

19-3970 

18-2778 

3* 

8-5921 

6-2329 

5394 

3* 

6-1726 

25-2616 

3* 

16-8975 

13-1649 

5444    37§     22-8104 

18-1571 

27§ 

11-9953 

5-9455 

72    548       8-8 

5395 

18 

6-3110 

25-0273 

'7§ 

17-0502 

12-9338 

5445     '9§     14-0343 

19-7994 

15 

3-3130      8-0193 

5396 

3 

17-3862 

13-9180 

5446 

6       16-0848 

'9-4453 

4* 

5-3419      7-564° 

5397 

6* 

6-9799 

25-0448 

6       17-7187 

12-9855 

5447 

6       17-1581 

19-4945 

3* 

6-4180 

7-5601 

5398 

22 

9-8753 

25-5906 

22§        20-5816 

13-6750 

5448 

7       17-6839 

19-1392 

5* 

6-9254      7-1805 

5399 

7 

10-1848 

25-5591 

6      20-8913 

13-6591 

5449 

6*    20-6629 

19-9847 

3* 

9-9418      7-8757 

5400 

5 

10-2465 

25-2808 

4     i  20-9693 

13-3856 

545° 

5      20-6805 

19-8824 

545' 

5      20-7244 

19-1961 

4* 

9-9639      7-0857 

4-6$ 

10-9490 

26-8768 

73    530 

9-0 

5452 

15      24-5056 

19-1332 

9 

137355      6-8342 

5453 

9 

I4-3303 

20-8571 

5* 

3-6609      9-0591 

5454 

4 

15-9523 

20-6331 

R.A.  nh  36m  to  nh  48™ 

5455 

6 

I9-9943 

20-5106 

«j 

?456 

4 

20-3380 

20*2727 

Centre      K,  A.  i  ih  361"  Dec.  +  72°            R,  A.  i  ih  48™  Dec.  +73° 

J     T  J 

5457 

48§ 

23-3659 

20-5450 

33§ 

12-6664 

8-3038 

72    549 

8-6 

Plate  3925.     1898, 

March  31.         Plate  3470.     1897,  May  6 

54>8 

6* 

23-3997 

20-6557 

4 

12-7041       8-4081 

f       n                     O..O-  — 

m. 

5459 

17 

24-2976 

207717 

8 

13  6081 

o  4029 

5401 

5 

'4-5541 

14-2049 

5460 

18 

15-5728 

21-6706 

ii 

4-9418 

9-8117 

5402 

23§ 

16-3132 

14-1196 

'9:5 

5-3077 

2-2355 

5461 

10 

16-7144 

21-2214 

5t  '    6-0592 

9-3077 

54°3 

6 

16-5204 

14-9978 

5462 

8 

17-3273 

21-0542 

5t      6-6631 

9-II05 

54°4 

1  1 

I7-8347 

'4"3855 

4* 

6-8386 

2-4240 

5463 

1  1 

17-4628 

217123 

5        6-8296 

97575 

8.0 

54°5 

i3 

I7-9438 

14-8939 

-* 

6'9754 

2-9253 

5464 

37§ 

'77744 

21-8404 

26§       7-1477 

9-8742 

72    545 

8 

5406 

248     i9"8675 

H'5492 

'9 

8-8752       2-4870 

5465 

6 

19-2049 

21-5164 

3*       8-5598 

9-4790 

54°" 

4      20-5521 

14-1328 

5466 

25§ 

15-3990 

21-9936 

i9§       47824 

10-1437 

72    543 

9-1 

5408 

ii       20-6450 

14-3031 

-* 

5 

9-6436 

2-2045 

5467 

10 

16-5091 

22-41  1  1 

5         5-9  '37 

10-5049 

54°9 

9      22-5°44 

14-7252 

5 

11-5194 

2-5324 

5468 

6 

17-1037 

22-3594 

4*     16-5007 

10-4245 

5410 

7       23-6392 

14-9261 

5469 

H 

17-1405 

22-2230 

8         6-5321     io-2«34 

5411 

4       14-3804 

'+•955° 

5470 

7t 

17-1654 

22-8501 

5t 

6-5881 

10-9089 

5412 

10       14-4900 

14-9815 

547  i 

8 

'7-574' 

22-1650 

5*      6-9639 

10-2061 

54'3 

8       15-7618 

i5'5359 

5472 

10 

18-3174 

22-8177 

7        7736o 

10-8204 

54'4 

4       16-0602 

15-3126 

5473 

15 

18-9628 

22-5634 

10        8-3691 

10-5352 

54'5 

7       16-1191 

15-6247 

5474 

16 

19-2849 

22-2078 

10        8-6740 

10-1643 

5416 

5      21-3233 

'5'2359 

5475 

4 

19-3417 

22-5822 

4*      8-7507 

10-5383 

54'" 

6      21-8401 

15-1418 

5476 

22§ 

20-0323 

22-3185 

'53       9-4259 

10-2374 

5418 

7       14-1685 

16-2352 

5477 

21 

20-1277 

22-6245 

13        9-5349 

10-5378 

54'9 

17       14-2442 

16-0795 

9 

3-3393      4-298° 

5478 

5 

14-4416 

23-9723 

3* 

3-9265     12-1072 

5420 

2I§        I5-I027 

16-7629 

'5 

4-2267      4-9351 

5479 

H 

I4-53I5 

23-3382 

8 

3-9825   11-5290 

5421 

14           16-0835 

16-8125 

9 

5-2121      4-9353 

5480 

4 

14-8330 

23-4689 

5422 

4 

16-4892 

16-4047 

5481 

16 

15-8980 

23-7902 

8         5-3696 

•9'35 

5423 

8 

17-4331 

16-1696 

5* 

6-5285 

4-2255 

5482 

10 

16-5483 

23-8298 

5*      6-0208 

•9203 

5424 

22§ 

17-8570 

16-5143 

i9§ 

6-9645 

4-5473 

5483 

4 

16-8955 

23-2672 

3*      6-3429 

'3433 

5425 

3 

18-5228 

16-7967 

5484 

20§ 

17-1912 

23-0608 

15        6-6233 

•1193 

5426 

6 

22-3017 

167576 

6 

11-4193 

4-5730 

5485 

3i§ 

i7-3304 

23-7068 

2o§       67963 

•7582 

73    533 

9'5 

54Z7 

30^ 

'5-5254 

17-6681 

2I§ 

4-6945 

5-8152 

72    544      9'4 

5486 

4* 

17-5914 

23-3968 

3*      7-0415 

•4342 

5428 

17 

15-6807 

'7'2455 

1  1 

4-8304 

5-3865 

5487 

29§ 

18-0550 

23-8982 

2i§       7-5271 

"9  '4+ 

73    534 

9'5 

5429 

i6§ 

I5-8593 

'7-4154 

10* 

5-0149 

5-5456 

5488 

27§ 

18-6016 

24-9973 

i6§       8-1286 

12-9853 

No.  5485.     Variable.     4,  1903.   Draconis. 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  (>±*'7  at  Dec.  +  72°,  and  68S'4  at,  Dec.  +  73  . 
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B.  D. 

r\io  m 

B.  D. 

No. 

Diatn. 

X. 

Diaiu. 

X. 

!/• 

No. 

Mag. 

Diaui. 

.'•'. 

i/iani. 

a- 

No. 

Mag. 

R.A.  iih  36m  to  iih  48™  —  contd. 

R.A. 

nh  48m  to  i 

2h  om—  contd. 

Centre      R.A.  nh  36™  Dec.  +72°           R.A.  nh  48m  Dec.  +  73° 

Centre      R.A.  izh    o™  Dec.  +72°             R.A.  1  11'  48™  Dec.  +73° 

Plate  3925.     1898,  March  31.      Plate  3470.     1897,  May  6. 

Plate  3046.     1896, 

March  27.      Plate  3470.     1897,  May  6. 

5489 

7 

18-7181       24-1538 

5*      8-2039    12-1352 

0 

m. 

5536 

1 

8-6243 

20'122  I 

4t 

19-5074 

8-0836 

o 

m. 

5490 

7* 

19-4827       24-9363 

jt      9-0057     12-8797 

5537 

4* 

9-8863 

20-3528 

3* 

20-7545 

8  3"72 

5491 

6* 

20-1509       24-6734 

3*       9-6574     12-5827 

5538 

7 

10-0375 

20-1504 

4 

20-9153 

8-1850 

5492 

5* 

20-8494     ;    24-3920 

4*     10-3443     12-2676 

5539 

20§ 

11-2624 

20-8515 

H 

22-1029 

8-9453 

5493 

10 

23-2O78        24-7369 

9       127164     12-4959 

554° 

6 

13-7909 

20*41  12 

5494 

5495 
5496 

10* 

4* 
4* 

24-3685 
I7-5I29 
I8-7088 

24-0263 

25-3257 
25-5322 

7 
4* 
4t 

13-8412 
7-0629 
8-2594 

II7273 
13-3667 
13-5I37 

5541 
5542 
5543 

6* 

10 

4t 

6-0836 
8-5667 
9-2055 

21-4840 
2I-IO28 
21-6946 

3 
6 

3* 

16-8962 
19-3978 
20-0064 

9-3I95 
9-0607 

9-6827 

5497 

5* 

2I-6353 

25-5732 

5* 

1  1-1929 

13-4089 

5544 

3 

11-1524 

2I-5024 

5498 

6* 

22-2885 

25-3955 

5* 

11-8266 

13-1962 

5545 

4 

11-5132 

2I-2786 

51:46 

69§ 

4-1204 

22-7263 

52§ 

14-8838 

10-4527 

72     551 

8-0 

9°§ 

25^300 

20-0950 

i72    55° 

7'I 

J  JT 

5547 

ii 

T            7  I 
6-9983 

/                  J 

22-0834 

J      O 

17-7813 

9-9566 

9'§ 

25-4767 

22-8046 

72    551 

8-0 

5548 

I8§ 

7-2524 

22-0348 

1  1 

18-0378 

9-9228 

I00§ 

26-0490 

25-7176 

73    537 

8-0 

5549 

5 

12-5963 

22-8480 

3* 

23-3324 

1  1-0062 

5550 

i3§ 

I2-8257 

f 

22-68I3 

7 

23-5731 

-  *£.  O      O 

10-8523 
.  r  _ 

555i 

22§ 

49763 

23-5985 

15 

15  6818         "3°73 

5552 

I  I 

5-2I65 

23-9983 

5 

15-9043         -7805 

R.A.  nh  48™  to    i2h  om 

5553 

1 

5-5744 

23-3294 

4 

16-2947 

•1304 

Centre     R.A.  I2h    o™  Dec.  +72°             R.A.  nl>  48™  Dec.  +  73° 

5554 

15 

6-9243 

23-0618 

9 

17-6569 

0-9340 

'late  3046.      1896,  March  27.       Plate  3470.     1897,  May  6. 

5555 

32§ 

7-I233 

23-1234 

«§ 

17-8542 

'0018 

72    553 

9'5 

P  "  ;-^) 

5* 

8-9060 

23-5877 

3* 

19-6060 

"5567 

5499 

5500 

6 

22§ 

4-8078 

14-9675 
14-399I 

16 

16-3416 

2-I92O 

O 

m. 

5557 
5558 
5559 

6 

5* 
8* 

12-4869 
I3-3083 

23-2034 
23-6688 
24-7697 

4t 
3* 
4 

7 

23-2070 
24-0019 
14-0725 

J  J       1 

•3500 
•8639 
12-4602 

, 

5501 
5502 

55°3 
55°4 

4 
6 

12 
20§ 

11-8848 
127983 
5-6694 

14*2619 
14-4468 

I4-9793 
15-9798 

6* 
'4 

23-9390 
16-7654 

3-I56I 
3-7940 

5560 
5561 
5562 
5563 

8* 
6* 

H 

4* 

4-0692 

9'2395 
9-8341 

24-2957 
24-9075 
24-I255 
24-1006 

4 
3 
7 
3* 

14-4980 
147093 
19-9140 
20-5062 

12-0073 
12-6364 
12-1152 

I2'I  162 

55°5 
5506 

55°7 
5508 

55°9 
5510 

55H 
5512 

5513 
55'4 

6o§ 
7 
«5S 

20§ 

9 

4 
7 
3 

5-97I4 
8-8457 
9-8622 
IO-63O4 
I2-8I38 

I3-1434 
137647 

7H574 
8-3I06 

15-3102 
15-7070 
15-3066 

15-7138 

15-9276 
16-0695 
16-9165 
16-5424 

19 

48§ 

10 
H 

5* 

4* 

17-1019 
19-9513 

21-7387 
23-9136 
24-2515 

18-5052 

3-I433 
3-6838 

3-6663 

3-895I 

37481 

4-8239 

72    554 

8-0 

5564 
5565 
5566 

5567 
5568 

5569 

5570 
557i 
5572 

23 

73§ 
13 

5t 
5* 
3i§ 

9 
9* 

3-8946 
4-99IO 
5-4605 
7-7028 
9-6447 
II-4682 
I  1-5067 
4-3406 

25-9318 

25-5672 
25-0173 
25-0418 

25-1595 

25-0680 

25-0950 
26-0662 
26-0979 

i3§ 
4 

24§ 

17 
7 
6 

14-4836 
15-5982 
16-0925 
18-3322 
20-2704 
22-0925 
22-1299 
14-9230 
16-1645 

13-6444 

I3-3337 
I2'8l  12 

13-1647 
13-1647 
13-1948 
I3-80IO 

13-8965 

73    537 
73    543 

8-0 
9-1 

5516 

6 

97044 
I2-9368 
I3-9035 

16-3656 
16-4053 
16-0078 

16 

20-7746 

4-3858 

5°§ 

I-OI70 
I-8034 

18-3691 
20-6957 

72    548 
72    549 

8-8 
8-6 

55,8 

5 

5-I986 

17-6239 

4* 

16-2107 

S-4I34 

5519 
5520 

7 
5 

7-581I 
1I-I5O9 

17-7508 
17-2854 

5 

18-5839 

5-66l2 

R.A.  i2hom 

tO    I2h   I2m 

5521 

5 

H'9434 

17-1095 

Centre     R.A.  i2h    o'«  Dec.  +72°             R.A. 

I2h  ,2m  Dec.  +73° 

5522 

5 

13-0624 

17-4148 

Plate  3046.     1896, 

March  27.       Plate  4419.     1899,  April  18. 

5523 

20§ 

I3-5I70 

17-2585 

22 

24-5388 

5-4749 

o 

m. 

5524 

20§ 

6-4986 

18-0688 

H 

17-4898 

5-9250 

5573 

7 

I5-4142 

14-5842 

5525 

7 

6-9460 

18-6186 

4 

17-9063 

6-4992 

5574 

8 

16-4509 

H-2759 

5526 

ii 

I2-O822 

18-8556 

6 

23-0245 

6-9948 

5575 

5 

16-8089 

14-3161 

5527 

•  7§ 

4-6580 

19-2260 

9. 

15-5917 

6-9850 

5576 

12 

17-1669 

14-9046 

4* 

6-1094        2-9376 

5528 

35§ 

5-2491 

I9-53I2 

"* 

16-1655 

7-322I 

72    55Z 

9'5 

5577 

6 

18-3647 

'47785 

5529 

6 

77787 

19-4997 

18-6925 

7-4205 

5578 

9 

I9-3075 

14-9268 

553° 

25§ 

9-l8O9 

19-2487 

2I§       20'lo66 

7-2367 

72    555      9'5 

5579 

9      20-9434 

14-6048 

553i 

5 

II-5I79 

19-3648 

3* 

22-4397 

7-4747 

5580 

12 

24-2791 

14-0562 

5* 

13-1691 

1-7260 

5532 

i3§ 

I3-97I6 

19-1965 

8* 

24-8941 

5581 

7* 

25-0294 

14-4399 

3* 

13-9360 

2-0709 

5533 

8 

3-6090 

20-5027 

4 

14-4757 

8-2057 

5582 

6 

15-5592 

15-2643 

5534 

8o§ 

3-8062 

20-0336 

55§ 

14-6973 

77468 

72    550 

7-1 

5583 

ii 

I5-8979 

I5-8574 

5535 

H 

6-I845 

20-1153 

8 

17-0687 

7-9508 

5584 

I9§ 

18-5607 

15-2983 

12 

7-5189 

3-2644 

x  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64*7  at  Dec.  +  72°,  and  6SS<4  ;it  Dec.  +  73°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    72°. 
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B.  D. 

Tkiani 

B.  D. 

V 

Diam.             x.                     y. 

Diam.             x. 

y- 

No.             Mag. 

No. 

•mm. 

x. 

y. 

V- 

So. 

Mag. 

R.A.  i2homto  i2h  i2m  —  contd. 

R.A.    I2h    I2m  tO   I2h  24m 

Centre     R.A.  izh    om  Dec.  +  -2'             R.  A.  iz*  12"  Dec.  +  -;° 

Centre     R.A. 

lib  24m  Dec.  -j_  -,-           K.A.  i2h  ixm  Dec.  +  73* 

Plate  3046.    1896,  March  27.       Plate  4419.     1899, 

April  1  8. 

Plate  4002.    1898,  May  14.        Plate  4419.     1899,  April  18. 

m. 

• 

m. 

55lS5 

I7il      22-7585      15-9950 

I  I 

n-"425 

37430 

5639 

2Ij 

7-2045 

"4-0743 

23       18-2458 

1-8893 

72      S6! 

9'5 

5586 

10       14-4085     16-2556 

4* 

3-4214 

4'436l 

5640 

4 

7-30I3 

'4-2794 

4       17-3382     16-9173 

5641 

6 

7-5377     H'9458 

6       17-4085     16-4658 

5642 

6 

107928     14-7416 

5589 

;        17-6131      16-0734 

5643 

4 

7-4803     15-1600 

559° 

6f     18-5320     16-9819 

3* 

7-5735 

4'949' 

5644 

«7 

7-5208     15-0380 

ii       18-5139 

2-8685 

559' 

8       18-6571     16-6879 

4* 

7-6862 

4-6460 

5645 

12 

8-4651     15-1100 

ii       19-4525 

2-9878 

5592 

13       20-0716     16-8774 

8 

9-1072 

4-7648 

5646 

4 

4-4889     16-4812 

4       15-4139 

4-1580 

5593 

20§       21-5187       16-3816 

i8Sj 

10-5246 

4-I947 

5647 

8 

10-4331     16-8663 

5* 

21-3326 

4-8400 

5594 

6 

21-5676     16-8075 

4* 

10-5993 

4-6158 

5648 

4 

11-3180     16-2086 

5595 

i5i 

22*2239     16-2611 

16 

1  1-2217 

4-0370 

5649 

i+§ 

I2-OO2O       16-4233 

H 

22-9223 

4'4745 

5596 

/ 

22-5917     16-1637 

5650 

3 

12-3608        16-2256 

• 

5597 

4 

15-2868     17-4615 

5651 

4 

12-5229       16-6542 

559* 

36^ 

15-5605     17-9561 

Jig 

4"6573 

6-0704 

7*    557 

8-9 

5652 

i8§ 

12-5353        16-1675 

20 

23-4688 

4-2449 

5599 

H 

15-6714     17-3616 

6* 

47356 

5  '4744 

5653 

6 

I2-7OO3 

16-0153 

5600 

1  1 

16-5732     17-8057 

6 

5-6611 

5-8679 

5654 

4 

6-3179 

17-0955 

4t 

17-2090 

4-8642 

5601 

64? 

16-6645     17-8377 

56S 

5-7500 

5-8948 

72    558 

8-3 

56>5 

12 

6*6464 

>7-37+8 

7 

17-5239 

5'  '59+ 

5602 

4 

17-2543     17-3109 

5656 

3 

107607 

17-6044 

5603 

I7§ 

20-7909     17-2864 

12 

9-8431 

5-I342 

5657 

6 

I3-5254 

I7-3507 

5604 

8*    24-8859  .17^48+ 

5* 

13-9409 

5'°843 

5658 

4* 

6-0756 

18-1870 

4* 

16-9157 

5-9425 

5605 

5       14-5735     i8-3°45 

5659 

4 

9-2OO7 

18-8824 

5606 

6       15-6712     18-4955 

5660 

10 

97510 

18-6804 

7 

20-5613 

6-6176 

5607 

8       17-8851     18-2820 

.* 

6-9945 

6-2781 

5661 

17 

I3-03I3 

18-5857 

«4 

23-8426 

6-6831 

5608 

205     18-4199     18-5951 

16        7-5440 

6-5606 

5662 

«$8 

13-8804 

18-2013 

10 

247093 

6-3415 

5609 

4       18-6597     18-1590 

5663 

2  6S 

4-4823 

19-1376 

22§ 

15-2756 

6-8  1  20 

5610 

i6§     1473-46     19-6574 

8 

3'9'93 

7-8130 

5664 

28g 

6-I226 

19-6472 

27§ 

16-8893 

7-4034 

72     560 

9'3 

561  1 

4 

16-2913     19-9703 

3* 

5H917 

8-0441 

5665 

>7§ 

7-9546 

19-8379 

16 

187078 

7-6834 

5612 

18 

17-4503     197168 

15 

6-6336 

77300 

5666 

3°§ 

8-2379 

19-3285 

26§ 

19-0173 

7-1890 

72      364 

9-2 

5613 

2°§ 

18-8923     19-4312 

«7S 

8-0595 

7-3732 

5667 

12 

8-7396 

19-0913 

10 

19-53I3 

6-9765 

X1 

5614 

I  I 

15-0968     20-4356 

4-3209 

8-5700 

5668 

8i§ 

12-3802 

»9'8474 

78§ 

23-1296 

7-9141 

72      565 

5 

5615 

6 

19-1203     20-0970 

5669 

5 

12-9900 

19-3511 

3* 

23-7570 

7  '++8  3 

5616 

i8§ 

19-9056    20-152- 

12             9-1089 

8-0405 

5670 

6 

13-4100 

19-9191 

5617 

5* 

21-8029    20-5813 

3*     11-0235 

8-3738 

5671 

4 

11-3648 

20-9443 

4* 

22-0647 

8-9540 

5618 

'5 

17-4908     21-1163 

9        6-7486 

9-1289 

5672 

i8§ 

13-89*8 

20-2649 

23 

24-6208 

8-4043 

5619 

7t 

23-3700    21-7250 

6       12-6492 

9'4333 

5673 

5 

5-8516 

21*1123 

3       16-5493 

8-8508 

5620 

6 

14-0023     22-6417 

5674 

17 

5-8768 

21-7996 

13 

16-5364 

95410 

5621 

6 

17-0203     22-2784 

4         6-3328 

10-3133 

56/5 

4t 

6-8707 

21-3347 

4* 

17-5549       91209 

5622 

12 

17-6895     22-1253 

6"9953 

10-1234 

5676 

4 

11-7681 

21-5849 

4 

22-4349      9'6i5° 

5623 

20j;     24-1453     22-8816 

i6§     13-4809 

10-5494 

56"7 

>5§ 

13-5250 

21-177  j. 

16 

24-2061 

9-2978 

5624 

10 

14-6488     237385 

5*      4'04i5 

i   -8932 

5678 

4 

7-5160 

22-7858 

4       18-1230 

10-6056 

5625 

1  1     !  16-2226     23-2509 

5* 

5-5921 

i   -3269 

5679 

12 

9-3284 

22-9193 

8       19-9288 

10-8271 

5626 

-     17-8492   23-2846 

6        7-2164 

i  -2749 

5680 

20§ 

13-4825 

22-2392 

19 

24-1112  i  10-3542 

5627 

7 

18-6450    23-5643 

5t      8-0273 

1   '5155 

5681 

8 

8-1812 

23-1917 

6 

18-7679 

11-0435 

5628 

I4T 

20-4904    25-9489 

10        9-8868 

i   -8061 

5682 

4* 

8-3494 

23-7913 

3 

18-9086 

11-6498 

5629 

8 

16-0366     24-8645 

4*       5H845 

12-9476 

5683 

6 

9-3726 

23-4657 

5 

19-9458 

n'3775 

5630 

8* 

18-3947     24-8867 

5         7-8406 

12-8505 

5684 

6 

"•3355 

23-6254 

4 

21-8991 

11-6349 

5631 

10       19-2578     24-0662 

6        8-6600 

11-9853 

5685 

32§ 

13-4893 

23-4642 

3i§ 

24-0582     11-5707 

73    55+ 

9'5 

5632 

46§ 

20-9690     24-3981 

32§     10-3808 

12-2285 

73    547 

9-1 

5686 

•+s 

13-5706 

23-3599 

8 

24-1450     11-4784 

5633 

8* 

23-4821     24-3406 

6       12-8931 

12-0368 

5687 

6 

14-2392     12-1935 

5634 

8 

15-1253     25-1176 

4t       4-5903 

13-2500 

5688 

13 

8.-  -_0 
i  5,  S 

24-3663 

9 

19-2863     12-2472 

5635 

42t 

19-1749     25-7901 

275     8-6654 

13  7104 

73    546 

9'4 

5689 

10 

9-5265 

24-8568 

8 

20-0313  ;  127736 

5636 

i6§ 

19-2148    25-9320 

i6g 

8-7152 

13-8492 

5690 

39§ 

9-8017       24-6483 

33§ 

20-3162     12-5792 

73    55i 

•7 

5637 

9 

20-6992     25-2046 

9 

10-1603 

13-0470 

5691 

6 

8-3084      25-0620 

5 

18-8031     12-9165 

5638 

6 

237202     257493 

5* 

13-2048 

13-4412 

5692 

7 

8-8364 

25-0133 

10 

19-3330  i  12-8965 

5693 

44S 

11-0528  :  25-2870 

38§ 

21-5350     13-2797 

73    SS2 

7 

i  reseau  interval  represents  very  neariy  5'  =  64*7  atjDec.  4-  72°,  and  68P'4  at  Dec.  —  73   . 

56 


GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    72°. 


Nn 

B.  D. 

1  li-,  i 

B.  D. 

u. 

Diani. 

X, 

y. 

Diani  . 

X. 

No. 

Mag. 

No. 

JJlam, 

x.                  v. 

Diani. 

X. 

"' 

No. 

Mag. 

R.A.  i2h  24™  to  I21'  36m 

R.A.  1  2h  36m  to  1  2h  48m 

Centre       R.A.  i2h  24™  Dec.  +72°            R.A.  iz*  36'"  Dec.  +73° 

Centre      R.A.  i2h  48™  Dec.  +  72°            R.A.  izh  36""  Dec.  +73° 

Plato  4002.     1898,  May  14.         Plate  4423.     1899,  April  19. 

Plate  2573.     1895,  April  28.        Plate  4423.     1899,  April  19. 

m. 

0                                    "'• 

5694 

IO 

'7'2777     '39925 

5749 

21§ 

5-0070     14-8042 

24§ 

16-0406      2-6496 

72  576     9-2 

5695 

7 

15-1061 

14-7089 

575° 

6        8-9601     14-6033 

5696 

23§ 

15-2284 

14-7358 

26 

3-9855 

2-9040 

72    568_ 

9'5 

575' 

7        9-9048 

14-1235 

5697 

5 

23-0935 

14-4158 

5752 

8 

10-7860 

14-4168 

5698 

IO 

17-0608 

15-3996 

6 

5-8501 

3-4663 

5753 

4°§ 

13-1369     14-0848 

65§ 

24-1967  ,    2-3363 

72  585 

8-4 

5699 

28§   118-0547 

15-1508 

34§ 

6-8283 

3  '743 

72    572 

9-2 

5754 

i8§ 

13-8449 

14-3569 

•9 

24-8906      2-6466 

72  586 

9'5 

5700 

15      18-1813 

15-4160 

12 

6-9694 

3-4339 

5755 

ii         6-7878 

15-1932 

'4 

17-8006      3-1267 

570: 

6       22-2362 

15-4222 

5756 

i8§ 

11-1190 

15-2642 

21 

22-1243       3-4126 

72  582  ;  9-5 

5702 

ii       24-2239 

157654 

5t 

13-0235 

3H787 

5757 

'7§ 

12-1613 

15-2004 

23 

23-1695 

3-4028 

72  584    9-5 

5703 

16 

24-4385 

15*3081 

IO 

13-2143 

3-0120 

5758 

5 

4-4001 

16-4113 

5 

I5-3525 

4-2224 

5704 

6 

14-2682 

16-1106 

4* 

3-0997 

4-3293 

5759 

4 

9-4477 

16-8859 

57°5 

13       15*4465     16-0098 

5 

4-2709 

4-1660 

5760 

12 

3-7640 

18-7021 

12 

14-6012 

6-4803 

5706 

4 

18-6913 

16-4406 

5761 

5 

10-7146 

18-7764 

5 

21-5426 

6-8992 

5707 

7 

22'OQIO 

16-0028 

7 

10-8123 

3-8293 

5762 

6 

1  1-6014 

18-2450 

5708 

4 

14-8581 

17-8722 

5763 

22§ 

7-9505 

19-6825 

24§ 

18-7332  '    7-6650 

72  58°    9-5 

5709 

1  1 

18-2418 

17-7131 

5 

7-I433 

5-7249 

5764 

12            9-4223 

'97455 

IO 

2p'20l6         7-8038 

5710 

4 

19-0700 

'77433 

4* 

7-9735 

5-7178 

5765 

4 

10-0510 

19*9132 

5711 

4* 

21-8557 

17-8888 

3* 

10-7585 

57197 

5766 

13 

12-6035 

i9'i944 

14 

23-4096 

7-4143 

5712 

7 

22-4274 

17-1931 

5 

11-2993 

4-9948 

5767 

5 

13-4562    19-7136 

5* 

24*2304 

7-9771 

57'3 

4 

17-5667 

18-1571 

4* 

6-4935 

6-2064 

5768 

10 

5-5266    20-4987 

10 

16-2738 

8-361  1 

57'4 

6 

19-1776 

18-2698 

4 

8-noi 

6-2350 

5769 

6 

12-3722  ,20-7145 

5 

23-1024 

8-9202 

57'5 

5 

20-0568 

18-1184 

3* 

8-9785 

6-0388 

577° 

8 

13-9320    20-3931 

7 

24-6762 

8-6765 

57'6 

25§ 

22*1517 

187741 

20§ 

11*1019 

6-5861 

577i 

47§ 

6-9045     21-4730 

5'§ 

17-6012 

9-4040 

72    578       8-0 

5717 

13 

23-2723 

18-6288 

9 

12-2138 

6-3872 

5772 

7-5336 

21-8159 

45§     18-2109 

97775 

72    579 

8-1 

5718 

28$ 

24-5679 

18-4560 

'9§ 

13-4981 

6-1484 

5773 

'7§ 

8-4643 

21-0782 

i8§      19-1801 

9-0879 

57'9 

5 

15-4018       I9-4794 

4 

4-3976 

7-6340 

5774 

3 

8-4708 

21-5549 

4       19-1601 

9-5649 

5720 

4 

I5-7123 

19-1202 

5775 

'7 

II'6l2I 

21-9273 

'9§     22-2785 

10-0949 

5721 

9 

I7-1552 

19-3303 

6 

6-1406 

7-3954 

5776 

'5 

5-9367 

22-2145 

i5§   !  16-5961 

10-0956 

72    577 

9'5 

5722 

25§ 

I9-I750 

19-4823 

22§ 

8-1652 

7H449 

72    573 

9-5 

5777 

37§ 

8-1611 

22-0633 

32§   i  18-8243 

10-0563 

72    581 

9-0 

5/23 

10 

19-5003       I9-I135 

6 

8-4725 

7-0603 

5778 

4       19-8665 

10-8058 

5724 

10 

24-3468 

19-2670 

7 

13-3206 

6-9688 

5779 

5 

20-5360 

10-8173 

5725 

10 

14*5896 

20-4864 

7 

3-6384 

8-6782 

4°§ 

11-3813 

22-2688 

22-0318 

10-4238 

72    583 

8-3 

5726 

5 

16-1659       20-3070 

4 

5-2024 

8-4201 

5781 

IO 

12-2883 

22-3031 

I   I           ;    22*938O 

10-5028 

5727 

'3 

16-3657       20-7740 

8 

5-4260 

8-8747 

5782 

5* 

4.9003 

23-5905 

8       15-4938     11-4213 

5728 

6 

22-0383 

20-0647 

5 

11-0540 

7-8836 

5783 

9 

6-3501 

23*1630 

10       16-9612     11-0643 

5729 

6 

22-7795 

20-3752 

4 

11-8097 

8-1580 

5784 

49§ 

3-5941 

24-9358 

33§     14*1197     12-6950 

73    563 

9'3 

573° 

7 

20-4519 

21-8076 

4 

9-5580 

9-7028 

5785 

7* 

4-3766 

25-5644 

ii       14-8710 

13-3585 

5731 

12 

14-5639 

22-2204 

6 

3-7000 

10-4144 

5786 

9 

7-1723 

10       17-6810 

I3-0743 

5732 

'9 

14-8822 

22-2057 

16        4-0168 

10-3821 

5787 

8-3791 

25-9343 

353     18-8488     13-9314 

73    >68 

9-0 

C731 

5* 

1  5-3348 

2  2"O2Q6 

4.         iL*d_6o8 

i  n*  i  fi  ,1  ^ 

j  /  3  J 

5734 

6 

16-7897 

22-8846 

1  \J      1   O  J_  I  J 

10-9630 

go§     26-1498 

3-6443 

72    508 

7'8 

5735 

5 

17-0258 

22-4310 

4 

6-1653 

10-4974 

70§     26-8971 

5-5989 

72    59' 

8-9 

5736 

i8§ 

17-0300 

22-8445 

'3 

6-1902 

10-9093 

76§ 

1-7764     22-4162 

72    575 

8-1 

5737 

54§ 

17-4211 

22-8220 

53§ 

6-5798 

10-8677 

72    570 

7-6 

I 

5738 

22§ 

17-5675 

22-2798 

'9§ 

67003 

10*3194 

72    571 

9'3 

5739 

6 

20-4108 

22-1324 

5* 

9'533° 

10-0293 

R.A.  i2h  48™  to  i3h  om 

574° 

12 

20-81  16 

22-4293 

7 

9-9487     10-3081 

574' 

64§ 

23-3050 

22-3359 

y    7  i      '                  J 

12-4328    10-0876 

72    575 

8-1 

Centre      R.A.  i2h  48™  Dec.  +72°             R.A.  13''    om  Dec.  +73" 

5742 

8 

23-9683 

23-2898 

6       13-1435     11-0063 

Plate  2573.     1895,  April  28.       Plate  4431.     1899,  May  3. 

3743 

8 

'4  43°5 

24-6490 

5         3-6891     12-8434 

o 

111. 

5744 

'7 

14-7788 

24-2452 

13        4-0143     12-4220 

S788 

4 

17-8695     14-2557 

5*       6-6622       2-3660 

5745 

465 

24-6301 

24-6512 

20§        13-8724       12-3307 

73    56z 

9'4 

5789 

7       20-9943     14-1110 

7 

9-7718 

2-0650 

5746 

7 

15-9800 

25-0120 

5         5-2528     13-1295 

5790 

6o§     15-1486     15*2951 

78§ 

3-9915 

3-533I 

72  588 

7-8 

5747 

5* 

20-6793 

25-1616 

4        9'9555     '3-0458 

579' 

6       16-0770     15-6230 

4t 

4-9378 

3-8186 

5748 

'3 

24-1436 

25-3403 

10      13-4239  i  13-0448 

5792 

5       20*4757     15-8202 

7 

9-3398 

3-7975 

5793 

15       207372     15-8344 

20 

9-6003 

3-7986 

9°§       1-3977 

8-1533 

72    565 

6-5 

5794 

4      17-3082     16-0775 

5 

6-1871 

4-2117 

8o§ 

18-8603 

26-4638 

73    559 

7*2 

5795 

4      18-7827     16-0865 

4* 

7-6649 

4-146' 

5796 

22§     '  21-8441       16-3214 

25 

10-7303 

4-2302 

72    595      9'5 

i  rtstau  interval  represents  very  nearly  5'  =  6487  at  Dec.  +  72°,  and  68»-4  at  Dec.  +  73°. 
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ZONE    +    -J2- 


B.  D. 

K'_ 

Diam                9 

B.  D. 

No. 

M  -.. 

O. 

y. 

Diam. 

z. 

y- 

No. 

M^. 

R.A.  i2h  48m  to  I3b    o"1  —  contif. 

R.A.  i3h  o™  to  i3h  i2m  —  contd. 

Centre      R.A. 

I2h  4gm  D( 

c.  +  -2=             R.A.  I3h    om  Dec.  +  73° 

Centre      E.A.  I3h  12™  Dec.  +72°             R.A.  I3h    om  Dec.  +73° 

Plate  2573.     1895,  April  28.        Plate  4431.     1899,  May  3. 

Plate  2587.    1895 

,  May  2.            Plate  4431.     1899,  May  3. 

3 

13-2161       4-1313 

0 

m. 

5846 

3°§ 

12-6030 

14-8019 

53§ 

23-6004 

3-0100 

72     605         9-0 

6 

24-4982 

167787 

9 

13-4075      4-5552 

5847 

19! 

3-2287 

15-2951 

21 

14-2152 

3-0253 

5799 

»«§ 

15-2003 

17-0600 

36j       4-1307       5-2963 

72      589 

9'3 

5848 

10 

3-343I 

12 

14-3155 

3-2673 

5800 

36? 

15-9958 

17-2068 

47§       4-9308       5-4029 

72      59I 

8-9 

5849 

6 

47973 

5-2643 

6 

15-7809 

3-0766 

5 

17-0932 

I7-I445 

5         6-0275       5-2864 

5850 

9 

5'54'3 

5-2649 

IO 

16-5202 

3-1167 

5802 

7 

187741 

I7-3328 

7-7140      5-3896 

5851 

15 

11-8151 

5-6952 

22 

22-7693 

3-86*0 

5803 

7i§ 

24-7331 

17^2459 

67;;     13-6599       5  oi°3 

72    599 

77 

5852 

6 

8-8079 

7-6392 

10 

19-6663 

5-6524 

5804 

6 

15-5014 

17-9880 

4-4781       6-2071 

5853 

6 

6-2454 

18-3100 

6 

17-0746 

6-1919 

5805 

7 

17-8843 

18-6033 

9        6-8884      67034 

5854 

13 

6-6430 

I9-3957 

15 

17-4144 

7-2950 

5806 

•98 

18-9828 

18-6163 

22             7-9855          6-6605 

5855 

4* 

4-8781 

21-0409 

5 

15-5704 

8-8510 

5807 

39§ 

2I-I622 

18-5796 

45§ 

10-1596      6-5180 

72    594 

8'9 

5856 

4 

207874 

5 

15-5775 

8-5976 

5808 

9 

15-5285 

19-35;! 

13 

4-5743  ;    7-5718 

5857 

9       n-4950 

20-0450 

10 

22-2284 

8-1919 

5809 

5 

167679 

I9-3388 

8 

5-8109      7-4945 

5858 

4* 

57436 

21-6032 

4 

16-4081 

9-4543 

581: 

9 

14-6126 

19-9680 

9 

3-6895      8-2264 

5       10-3674 

21-4107 

4 

21-0343 

9-4966 

5M  I 

6 

14-8141 

19-8295 

4 

3-8842       :         8    0800 

5860 

7       II-5053 

21-9623 

9 

22-1413 

10-1063 

5812 

16 

157729 

19-9276 

'9 

4-845I       ,         8-I297 

5861 

3*      5-5604 

23-5882 

4 

16-1  171 

11-4321 

5813 

22§ 

14-6088 

21-3493 

333 

37514      !        9-6064 

72    587 

9'5 

5862 

5*      7-1973 

24-2918 

9 

17-7212 

12-2140 

5814 

4 

14-8641 

21-6170 

6 

4-0230 

9-8626 

5863 

27§       7-3920 

24-6549 

24§ 

I7-8975 

12-5853 

5815 

5 

I7-I72I 

21-1475 

5 

6-3033               9-2821 

5864 

4*      9-2180 

24-0294 

6 

i975!5 

12-0573 

5816 

7 

17-I754 

21-4011 

8 

6-32O3               9'5347 

5865 

4i§     10-6301 

24-4390 

42.< 

21-1418 

12-5353 

73    586 

9'i 

5817 

4* 

17-3130 

20-9628 

5 

6-4346               9^996 

5866 

7       11-5825 

23^558 

12 

22-1215 

12-0025 

5818 

5 

17-4285 

21-2342 

8 

6'5643               9-3554 

5867 

77§       4-2373 

25-4275 

633 

14-7077 

13-1958 

73    S8! 

8-1 

5819 

H 

19-0033 

21-4005 

17 

8-I438               9^421 

5868 

4 

15-8818 

13-5127 

5820 

13 

20-1430 

22-0043 

15 

9"3105 

9-9896 

5869 

4 

17-0165 

13-3782 

5821 

5 

97470 

9-5438 

5870 

4 

17-2262 

137488 

5822 

4 

IO-3226 

9-6431 

5871 

7*      7-4558 

25-2778 

10 

17-9270 

13-2121 

5823 

4 

11-0935 

9-0738 

5872 

3 

18-3927 

13-6072 

5824 

35 

23-4589 

22-0818 

27§ 

I2-6249 

9-9049 

72    596 

9'5 

58/3 

23        9-3614 

25^935 

22§ 

19-8093 

I3-7245 

5825 

9* 

24-3498 

22-1444 

H 

I3-5I9I 

9-9193 

58/4 

6      10-9488 

25-5644 

12 

2  I  -40  I  O 

13-6760 

5826 

4 

15-1729 

22-5204 

4* 

4-3747 

10-7483 

5875 

4       11-2205 

25-8118 

6 

2I-6593 

I3-9338 

5827 

24| 

I8-I7I3 

22-0602 

3°§       7-3457 

10-1403 

72    593 

9'5 

5876 

3*     12-0555 

25-7014 

•t 

22-5006 

13-8674 

5 

14-2926 

23-3491 

3-535I 

11-6212 

5877 

15       I3-3353 

24-9927 

19 

23-8163 

13-2255 

5829 

8       10-9685 

11-6254 

58-8 

16       13-9361 

24-7762 

2O 

24+272 

13-0378 

5s  .->- 
5831 

J 

j  3 

12-7704 

11-1888 

68^ 

177495 

1-0792 

72    600 

7-0 

5832 

5 

8-4778 

12-0035 

35§ 

25-4400 

10-2840 

72    606 

9'2 

5833 

6 

10-2530 

12-2904 

73§       2-7771 

I7-3054 

s 

72    599      77 

5834 

5 

12-5084 

12-1842 

9i§       2-7120 

26-5033 

73    579      8-0 

3 

12-6890 

12-5134 

5836 

20 

24-261  I 

247177 

22? 

13-5580 

12-4940 

26 

24-3780 

24-3440 

32§ 

13-6589 

12-1139 

73    580 

9'5 

R.A.  i*h  i2m 

to  i3h  . 

24™ 

5839 
5840 

8* 
ii 

15-6673 
20-0403 

25-6277 

5 
15 
20^ 

13-9059 
5-0203 
9-3745 

12-8796 
13-8283 
13-3269 

73    577 

9'5 

Centre      R.A.  I3h  i2m  Dec.  +72=             R.A.  I3b  24m  Dec.  +73° 
Plate  2587.     1895,  May  2.          Plate  3106.     1896,  April  28. 

5841 

4 

io'5335 

13-2050 

5842 

12 

13-7688 

13-1539 

5879 

14 

14-6174 

1  14-5598 

23 

3-4695 

2-8837 

5880 

,  i 

I  i'ofii  3 

I  A*  I  323 

I  r 

3*To63 

2-441  5 

79§       1-9210 

2-4245 

72    585 

8-4 

5881 

2I§ 

15-5489 

f  T    *  J  *  J 

14-4792 

1  3 

4-3958 

TT     J 
27554 

72    607      9-5 

99§ 

25'3"63 

25-4774 

73    581 

8-1 

5882 

6 

18-7402 

14-2888 

12 

7-5759 

2-4IIO 

8o§ 

237508 

26-3958 

73    579 

8-0 

5883 

Q 

8-8505 

2-4051 

5884 

5 

21-7786 

14-6067 

1  1 

10-6296 

2  5759 

R.A.  i3h  o™  to  i3h  i2m 

5885 
5886 

14 

14-2236 

15-2741 

23 
5 

3'i  I24 

3-6i49 
3-9I38 

Centre      R.A 

i3h  12™  Dec.  +~2              R.A.  i3h    om  Dec.  +73* 

5887 

3* 

20-6744 

15-2483 

3* 

9-5579 

3-2745 

PUte  2587.     1895, 

May  2.             Plate  4431.     1899,  May  3. 

5888 

9 

20-9265 

15-0751 

14 

97995 

3-0850 

S 

o                     m. 

5889 

4* 

21-6246 

15-0291 

5 

10-4920 

3-0060 

5^43 

4 

3-1869 

14-8664 

589° 

2 

23-3189 

I5-3395 

5 

I2'2OI  I 

3-2313 

5844 

13 

9-0895 

14-2860 

17      20-1192 

2-3I74 

5891 

4 

14-2170 

16-2743 

5* 

3-1597 

4-6i55 

5845 

10 

9-6206 

14-2847 

14      20-6462 

2-3445 

5892 

16-6554 

28§ 

4-I075 

4-9484 

i  rtuau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64*—  at  Dec.  +  72°,  and  688'4  at  Dec.  4-  73°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    72°. 


No. 

B.  D. 

N_ 

B.  D. 

y. 

y- 

No. 

-Mag. 

_   O. 

z.                     y. 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  i3h  i2m  to  i3h  24m  —  contd. 

R.A.  i3h  i2m  to  i3h  24m  —  contd. 

Centre      R.A.  i3h  i2m  Dec.  +  72°             R.A.  I3h  24"  Dec.  -f-  73° 

Centre     R.A.  i3h  12"  Dec.  +72°            R.A.  i3h  24""  Dec.  +73° 

Plate  2587.     1895,  May  2.            Plate  3106.     1896,  April  28. 

Plate  2587.     1895,  May  2.           Plate  3106.     1896,  April  28. 

m. 

0                            Hi. 

5893 

-* 

17-6317 

16-2955 

7 

6-5682 

4-4666 

5952 

5* 

18-0174      24-5305 

I  I 

7-3617 

12-6758 

5894 

4 

17-6287 

16-3150 

6 

6-5688 

4-4874 

5953 

86§ 

24-2668      25-0673 

86§ 

13-6284 

12-8963 

73    592       6-0 

5895 

5 

17-9553 

15-9077 

7 

6-8716 

4-0645 

5954 

5 

14-5084 

25-3634 

1  1 

3-8982 

13-6801 

5896 

4 

18-6817 

16-4561 

9 

7-6259 

4-5755 

5955 

17 

14-6619 

25-2970 

22§ 

4-0464 

13-6048 

73    589      9'5 

5897 

5t 

18-8839 

16-4216 

9 

7-8266 

4-5316 

5956 

4 

6-2785 

13-0819 

5898 

20§ 

18-9365 

16-0355 

3i§ 

7-8582 

4-1442 

5957 

6 

17-1013 

24-9970 

1  1 

6-4697 

13-1874 

5899 

4 

9-2908 

4-6153 

5958 

IO 

7-2I88 

13-6571 

5900 

42§ 

21-6879 

16-2428 

44§ 

10-6155 

4-2144 

72    615       8-7 

5959 

6* 

18-6139 

25-7657 

13 

8-0185 

I3-8757 

5901 

6 

13-5745 

4-8759 

5960 

6 

9-1598 

13-3030 

5902 

6 

16-2482 

17-6704 

13 

5-2548 

5-9097 

5961 

7 

9-5694 

13-3265 

59°3 

21§ 

16-6818     16-8878 

3°§ 

5-6467 

5-1048 

72     609         9-4 

5962 

5 

9-6564    1  13-8658 

5904 

4t 

19-4836 

17-8041 

5 

8-4914 

5-8863 

5963 

6 

12-9746       13-6759 

59°5 

4* 

20-3367 

16-9865 

6 

9-3013 

5-0243 

5964 

12 

I3-3773  !  13-1052 

5906 

6 

14-3167 

17-6906 

9 

3-3283 

6-0248 

5965 

12 

24-2066      25-6974 

20§ 

13-6001   !  13-5308 

5907 

3* 

15-7140 

18-3871 

4* 

4-759° 

6-6526 

5966 

9 

13-6955     13-8998 

5908 

5* 

at 

16-0214 

17-9174 

8 

5-0417 

6-1678 

5909 

3* 

16-1614 

18-0545 

4 

5-1  897 

6-2945 

5910 

3* 

16-9344 

18-0419 

5 

5-9601 

6-2468 

R.A.  i3h  24™  to  i3h  36m 

59II 
5912 
59J3 

6 
4 

17-0338 
17-3906 

18-1685 
18-4697 

•12 

9 
4 

6*0640 
6-4357 

6-3662 
6-6498 
6-0188 

*J                                   *J       \j 

Centre      R.A.  I3h  36"  Dec.  +72°            R.A.  i^  24m  Dec.  +73° 
Plate  1978.     1894,  April  10.      Plate  3106.     1896,  April  28. 

59H 

48§ 

20-4656 

187217 

54§ 

9-5194 

6-7506 

72     613         7-5 

| 

o                        111- 

59!5 

4 

11-5318 

6-3262 

5967 

5 

15-5660       2-1262 

5916 

'9§ 

18-3546     19-3033 

22§ 

7-4384 

7'4346 

72    610      9-5 

5968 

4 

7-3258 

14-0764 

8* 

18-4623       2-0250 

59'7 

7 

18-9945     19-6078 

12 

8-0898 

7-7075 

5969 

5 

7-7262       14-2183 

IO 

18-8538 

2-1861 

5918 

'7§ 

20-8535 

19-0120 

i9§      9-9178 

7-0207 

597° 

6 

19-2730 

2-8039 

59J9 

4       H"585i 

7-3900 

597i 

9 

3'3978 

15-8514 

12 

14-4490      3-5944 

5920 

4 

15-4385 

19-8828 

7        4'5576 

8-1603 

5972 

6 

14-4628       3-5889 

5921 

i7§ 

16-9753 

20-0130 

•9§       6-0953 

8-2129 

5973 

5* 

4-3523       15-4031 

9 

15-4243 

3-I957 

5922 

ii 

18-4641 

20-3697 

15 

7-6007 

8-4950 

5974 

4 

16-8759 

3-7681 

5923 

4 

18-6617 

20-7329 

8 

7-8173 

8-8476 

5975 

5 

17-8266 

3-4228 

5924 

6 

19-3004 

20-3954 

10         8-4381 

8-4807 

5976 

4 

10-5074 

15-0095 

IO 

21-5925 

3-1187 

5925 

6 

21-3433 

20-2767 

8       10-4699 

8-2603 

5977 

12 

10-9568 

I5-5548 

26 

2  2  'OH  8 

3-6816 

5926 

4       10-9105 

8-8238 

5978 

25§ 

3-8010 

16-9192 

24§ 

14-7974 

4-6774 

72     617 

9'5 

5927 

4       13-3058 

8-5759 

5979 

8 

5-9094 

16-9402 

15      ;  16-9022 

4-8081 

5928 

4t 

14-8601 

21-6888 

5        4-0659 

9-99I3 

5980 

35§ 

8-0580 

16-8055 

32§     19-0555 

4-7827 

72     622       9-0 

5929 

4     i    4-1347 

9-0450 

5981 

27§ 

8-1234 

16-8267 

27§     19-1174 

4-8055 

5930 

4 

15-9518 

20-9315 

5 

5-1198 

9-1854 

5982 

5     j  20-6322 

4-3671 

5931 

4t 

16-4573 

21-6388 

6 

5-6603 

9-8665 

5983 

5* 

13-395° 

15-9577 

12 

24-4259 

4-21  1  1 

5932 

8 

16-9573 

21'5439 

ii 

6-1532 

9745° 

5984 

7 

13-9475 

16-0631 

13 

24-9749 

4-3439 

5933 

5* 

17-2259 

21-5155 

8 

6-4212 

9-7044 

5985 

4 

14-9190 

5-5207 

5934 

3* 

20-1319 

21-0650 

5 

9-3005 

9-1067 

5986 

5 

!4"9345 

5'643° 

5935 
5936 

34§ 
6f 

20-3839 
21-6573 

21-3550 
21-8991 

33§ 

10 

9-5680 
10-8656 

9-3853 
9-8659 

72    614 

9-i 

5987 
5988 

42§ 

77003 

I7-75IO 

4 

18-6441 
14-5426 

•5-7114 
6-2757 

72     621 

7'7 

5937 

23§ 

14-8095 

21-9703 

29§ 

4-0310 

10-2760 

72    606 

9-2 

5989 

4* 

4-8235 

18-5925 

6 

157343 

6-4067 

5938 

IO 

17-8291 

22-6949 

H 

7-0797 

10-8486 

599° 

4 

16-9032 

6-3732 

5939 

6* 

18-4339 

22-3397 

8 

7-6690 

10-4648 

5991 

4* 

12-7214 

I8-5939 

7 

23-6188 

6-8088 

594° 

8 
6* 

21-5426 
237804 

22-6934 
22-6041 

12 
II 

10-7893 
13-0205 

10-6655 
10-4649 

5992 
5993 

16 

4-0712 

J9§ 
4 

14-9136 
15-6226 

7-2870 

5942 

6 

3-45I7 

1-3017 

5994 

3 

16-0525 

5943 

4* 

14-5141 

227479 

5 

37727 

1-0657 

5995 

5* 

7-3407 

19-2074 

8 

18-2156      7-1493 

5944 

4* 

I5-6335 

23-7340 

6 

4-9418 

1-9988 

5996 

7 

12-4299 

19-4629 

1  1 

23-2861 

7-6632 

5945 

£ 

27§ 

19-1942 

23-0688 

32§ 

8-4613 

!"i554 

72    611 

9-2 

5997 

5 

16-3803 

8-7265 

5946 

5 

9-3681       1-4480 

5998 

4 

19-5024 

8-3966 

5947 

5 

11-6997 

1-4179 

5999 

6 

8-7339 

20-4533 

IO 

19-5386 

8-4603 

594s 

4 

12-4688 

11-6871 

6000 

2I§ 

8-8331 

20-9688 

20§        19-6151 

8-9820 

5949 

72§ 

£        n 

23-9435 

23-6347 

67§ 

13-2318 

11-4844 

73    591 

7'3 

6001 

4 

!9'835i 

8-7860 

595° 

64§ 

24-5628     23-3158 

54§ 

13-8350    11-1356 

72    616 

8-6 

6002 

4 

I4-4555 

9-7488 

595i 

5 

5-9196    12-4548 

6003 

4 

16-4513 

9-4831 

i  rdteau  interval  represents  very  nearly  5'  =  648-7  at  Dec.  +  72°,  and  68S>4  at  Dec.  +  73°. 
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ZONE    +    72C 


B.  D. 

Vo 

Diam. 

B.  D. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

jr. 

y. 

So. 

Mag. 

x.                   y. 

Diam.              x. 

y- 

Ho. 

Mag. 

R.A. 

i3h  24™  to  i 

3n  36™  —  contd. 

R.A.  i3h  36™  to  i3h  48m  —  contd. 

Centre      R.A.  13"*  36™  Dec.  +  72°            R.A 

i3h  24™  D 

ec.  +73° 

Centre     R.A.  i3h  36™  Dec.  +72°            R.A.  i3h  48"  Dec.  +  73° 

Plate  1978.     1894,  April  10.        Plate 

3106.     1896,  April  28. 

Plate  1978.    1894,  April  10.       Plate  4898.    1900,  April  15. 

o 

m. 

o                     m. 

6004 

4 

17-7036 

9-2253 

6051 

7       13-3040 

5-5259 

6005 

18 

7-0065 

21-6558 

20? 

I7-7584 

9'5747 

6052 

6 

5-2794 

6-6233 

6006 

4* 

7-8025 

21-1279 

6 

18  5788 

9-0905 

6053 

4 

IO-22OI 

6-8378 

6007 

4 

19-2365 

9-3839 

6054 

5 

IO-8237 

6-0885 

6ocS 

4* 

12-7347 

20-8565 

6 

23-5182 

9-0696 

6055 

15       22-7816     19-0383 

i8§   i  11-9371 

6-9603 

6009 

4 

I7-4323 

10-5446 

6056 

4* 

22-8136      18-5511 

1  1       11-9485 

6-4689 

6010 

4* 

7-9800 

22-1355 

4 

18-7023 

10-1041 

6057 

6       12-7105 

6-2157 

601  1 

19 

9-8522 

22-8106 

«§ 

20-5373 

10-8740 

6058 

2* 

17-6851 

19-6707 

6 

6-8794 

7-8264 

6012 

6* 

237572 

10 

15-6800 

11-5741 

6059 

4 

77725 

7-0435 

6013 

4* 

5-0947 

23-2493 

7 

15-7647 

11-0639 

6060 

4 

8-3324 

7-8077 

6014 

4 

16-3949 

1  1-0032 

6061 

7 

19-6281      19-2432 

H 

8-7964 

7-3125 

6015 

3* 

8-2585 

23-9784 

7 

18-8868 

11-9597 

6062 

17 

21-6953      19-5383 

22§        10-8758 

7-5049 

6016 

4 

19-2047 

11-5058 

6063 

5 

14-0608      19-8346 

12              3-2622 

8-1628 

6017 

12 

9-1822 

23-1505 

14 

19-8505 

11-1783 

6064 

23§ 

15-7289      19-8939 

26§       4-9331 

8-1410 

72     624 

9-4 

6018 

5 

11-4482 

23-5869 

1  1 

22-0945 

11-7284 

6065 

2I§ 

15*8696   i  20*0976 

28§   i    5-0815 

8-3384 

6019 

5 

12-8604 

6066 

3*     15-9547     19-8732 

6         5-1593 

8-1127 

6020 

3 

19-4106 

12-61  1  1 

6067 

4         8-1447 

8-8153 

6021 

4 

19-9645 

1  2'4744 

6068 

2* 

15-2491      21-4365 

6 

4-5284 

9-7054 

6022 

4 

16-1528 

13-3828 

6069 

7 

15-6118      21-0499 

i6§       4-8702 

9-3034 

6023 

5 

19-6380 

13-1730 

6070 

'3 

18-6660      21-4534 

2i§       7-9395 

9-5613 

6024 

5 

9-7327 

249823 

10* 

20-3048 

13-0375 

6071 

5       11-9760 

9-7012 

6025 

4 

23-2988 

I3-3H7 

6072 

7 

13-3533 

9-0563 

6073 

6i§ 

24-2451 

21-2980 

6o§ 

13-5031 

9-1453 

72     628 

8-1 

44 

26-5592 

8-2588 

72    624 

9'4 

6074 

5 

14-8120 

22-3547 

10 

4-I337 

10-6449 

8o§ 

2-5851 

23-7959 

73    591 

7'3 

6075 

5 

7-7056 

10-0855 

655 

23-4158 

72    616 

8-6 

6076 

9 

12-4709 

10-9873 

90§ 

3-0525 

25-1883 

73    592 

6-0 

6077 

2* 

14-9067 

22-8401 

5 

4-249° 

11-1237 

i 

6078 

5 

4-8101 

11-7426 

6079 

5-4203 

11-5722 

R.A.  13*  36m 

to  1  3h  48™ 

6080 

3* 

17-8763 

22-9850 

7 

7-2222 

11-1269 

Ceutre      R.A.  i3h  36™  Dec.  4-  72°            R.A.  i-.h  48™  Dec.  -1-  77* 

6081 

5 

7"4462 

11-7880 

Plate  1978.     1894 

April  10.        Plate 

4898.    1900,  April  15. 

6082 

4 

9-2588 

-  QQ 

11-3438 

6083 

3 

92500 

11-3757 

o                        n!- 

6084 

9 

9-936j 

11-2704 

6026 

4*     I7-4585 

14-7566 

9 

6-4201 

2-9288 

6085 

4-2097 

I2'I  IOI 

6027 

i5       I7-7374 

14-0636 

27§ 

6-6622 

2-2265 

72  627     9-5 

6086 

7 

17-7562      24-2315 

i8§       7-1600 

12-3802 

6028 

5       18-7003 

»4'37°5 

12 

7-6434 

2-4852 

6087 

25 

i9'4575     24-3583 

27$       8-8665 

12  4282 

73    600      9-5 

6029 

6 

97505 

2-8127 

6088 

3* 

20-6688 

24'°575 

12 

10-0610 

12-0675 

6030 

6f    21-2117 

14-5057 

15 

10-1574 

2-5034 

6089 

4 

11-5514 

I2-I67I 

6031 

7 

11-2134 

27404 

6000 

6 

4-3194 

13-6142 

6032 

6      17-4146 

14-8296 

10 

6-3815 

3-0033 

7 

6001 

5 

7-7137 

13777' 

6033 
6034 

6 

4 

10-8828 
1  1-2296 

3-9960 
3-6808 

7 

6092 
6093 

16 

19-2841 

25-5623 

»§ 

87487 
13:8136 

I3-6350 
13-4081 

60^; 

4 

I  I-52IQ 

VI27O 

J  J 

6036 

£ 

£     £       0 

T 
O4. 

J         7 
12-5663 

O           £ 

j   *  *  /  v 
3-5661 

36 

25-4590     18-5084 

72    629      9-3 

6037 

3*     H77=5 

16-6285 

8t 

3-8236 

4-9260 

6038 

7       18-6623 

I6-4575 

19 

7-7009 

4'57i" 

R.A.  i3h  48™  to  14° 

° 

6039 

7 

10-1786 

4'6524 

Outre      R.A.  14"    o°>  Dec.  +  72              R.A.  i3»>  48m  Dec.  +73° 

6040 

3*    22-0599 

16-5687 

B 

1  1  -0992 

4-5229 

Plate  4871.     1900,  March  29.   Plate  4898.     1900, 

April  15. 

604! 

7 

11-2690 

4-2128 

o                          m- 

6042 

5 

11-3390 

4-2904 

6094 

6         3-4381 

14-8132 

4       14-4960 

2-33/8 

6043 

5* 

23-1463 

16-4288 

14 

12-1794 

4-3343 

6095 

4*      47388 

14-8254 

4*     157939 

2'4'53 

6044 

3 

12-7502 

4-3445 

6096 

8         5-8902 

14-3849 

4*     16-9675 

2-0342 

6045 

40§ 

16-1750 

16-9995 

46§ 

5-2433 

5-2290 

72  625     9-2 

6097 

6        9-3577 

14-5004 

4!     20-4273 

2-3185 

6046 

«4 

16-5070 

16-82/2 

25S 

5-0453 

72    626       9-4 

6098 

3       10-8590 

14-4669 

6047 

5t 

16-7575 

17-0657 

12 

5-8287 

6099 

3       11-9903     14-1044 

6048 

4 

7-4575 

5-5759 

6lOO 

4*      4-3763  ;  15-9646 

6       I5-3739 

3-5360 

6049 

-* 

21-4635 

I7-2494 

ii 

10-5378 

5-2287 

6101 

6         47180 

157529 

5       157308 

3'3394 

6050 

5 

12-3509 

578/3 

6102 

9        6-9026 

15-9422 

8       17-9038  : 

3-635I 

6103 

4       12-0598 

I5-9783 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64g<7  a:  Dec.  +  72°,  and  68'"4  at  Dec.  +  73*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    72°. 


B.  D 

B.  D. 

No. 

l)i  am. 

X. 

y- 

Diain. 

X, 

y- 

No.            Mag. 

No. 

Diam. 

X, 

y- 

X. 

y. 

No. 

Slag. 

R.A.  13''  48m  to  i4h  om  —  contd. 

R.A.  i4h  om  to  i4h  i2m 

Centre      R.A.  14^    om  Dec.  +72°            R.A.  i3h  48m  Dec.  +  73" 

Centre      R.A.  i4h    om  Dec.  +72°            R.A.  i4h  iz™  Dec.  +  73° 

Plate  4871.     1900,  March  29.       Plate  4898.     1900,  April  15. 

Plate  4871.     1900,  March  29.         Plate  4925.     1900,  April  21. 

o 

ra. 

m. 

6104 

i8§ 

8-5280 

16-2870 

i8§     19-5094 

4-0637 

6l6l 

4 

15-1310 

14-5548 

6105 

9 

9-9195 

16-6571 

8 

20-8814 

4-5011 

6162 

5 

17-7311 

H-7973 

4 

6-6575 

2-6627 

6106 

5 

10-6459 

16-4719 

4* 

21-6172 

4"35H 

6163 

j 

18-6209 

14-9885 

5* 

7-555I 

2-8090 

6107 

i7§ 

12-6783 

16-8698 

21 

23-6261 

4-8482 

6164 

6      19-0418 

14-8549 

5 

7-9687 

2-6554 

6108 

!9 

3-ii93 

17-0250 

'5 

14-0710 

4-5335 

6165 

4       14-0278 

15-9235 

4* 

3-0066 

3-9555 

6109 

4 

6-0803 

17-2623 

3 

17-0152 

4-9138 

6166 

5       17-4197 

i5'3855 

6 

6-3726 

3-2651 

61  10 

9 

8-9695 

177043 

7 

19-8811 

5-4983 

6167 

4       18-4473 

15-7264 

6  1  1  1 

4 

9-8935 

I7-4445 

3* 

20-8150 

5-2844 

6168 

8       I9-3395 

15-7258 

7 

8-3089 

3-5110 

61  12 

40§ 

37226 

18-7642 

3o§ 

14-5883 

6-3010 

72    629 

9'3 

6169 

6      21-4712 

15-1176 

5 

10-4094 

2-7997 

61  13 

17 

7-1051 

18-4144 

12 

17-9830 

6-1  160 

6l"0 

6      23-0408 

15-2405 

6 

11-9830 

2-8447 

6114 

5 

7-8010 

18-4310 

4 

18-6778 

6-1668 

6171 

5      24-8257 

15-6715 

4 

I3-788I 

3-1895 

6115 

6 

7-8298 

18-4139 

6 

18-7058 

6-1521 

6172 

4       16-9080 

16-2743 

3* 

5-9064 

4-1768 

6116 

5 

7-9605 

18-4362 

5 

18-8356 

6-1839 

6173 

7       17-1365 

16-6148 

5 

6-I520 

4-5048 

61  17 

6 

8-4113 

18-9748 

5 

19-2610 

6-7401 

6174 

ii       17-5686 

16-3280 

1  1 

6-5691 

4-1991 

6118 

5 

9-1170 

18-1092 

3* 

20-0093 

5-9128 

6175 

4 

19-2234 

16-0627 

4* 

8'2IOI 

3-8543 

61  19 

4 

10-4174 

18-5180 

4* 

21-2848 

6-3849 

6176 

19-4829 

16-6733 

ITS 

8-4989 

6120 

24§ 

10-5313 

18-9980 

25§ 

2I-3776 

6-8693 

6177 

10 

21-3179 

16-0666 

9 

10-3008 

37543 

6121 

4 

10-5452 

18-8748 

4* 

21-3939 

6-7471 

6178 

3* 

22-6246 

16-0357 

3t 

11-6056 

3-6596 

6122 

4 

12-5495 

18-1350 

6179 

19-2383 

17-1323 

36§ 

8-2767 

4-9206 

6123 

34§ 

4-4506 

19-7212 

24§ 

15-2678 

7-2899 

72    630 

9'4 

6180 

27§ 

19-6754 

17-1247 

26*5 

8-7104 

4-8909 

72     634 

9'5 

6124 

7 

6-3024 

19-6146 

6 

17-1242 

7-2758 

6181 

12 

21-6624 

177756 

5 

10*7296 

5-4450 

6125 

9 

6-4537 

!9'3245 

7 

17-2892 

6-9930 

6182 

2 

12-1425 

5-1  162 

6126 

42§ 

7-7830 

19-0225 

4'§ 

18-6316 

67573 

72    631 

8-5 

6183 

3* 

23-6623 

17-2619 

4 

12-7042 

4-8329 

6127 

5 

8-2453 

19-1627 

4 

19-0839 

6-9198 

6184 

4 

23-9606 

17-9085 

4 

13-0313 

5-4660 

6128 

9 

9*4944 

19-4133 

9 

20-3209 

7-2307 

6185 

4 

15-1043 

18-0747 

3* 

4-1965 

6-0659 

6129 

20§ 

10-7703 

19-0078 

23§ 

21-6145 

6-8911 

72    632 

9'5 

6186 

4 

16-8813 

18-1879 

5-9749 

6-0926 

6130 

5 

13-2785 

19-2638 

4* 

24-1084        7-2702 

6187 

15 

22-7241 

18-3989 

1  1 

11-8195 

6-0148 

6131 

4 

5-4488 

20-1653 

5 

16-2402        7-7846 

6188 

23-1544 

18-3852 

9      12-2498 

5-9792 

6132 

2* 

7'8447 

20-8254 

3* 

18-6047 

8-5607 

6189 

2I§ 

14-7221 

19-2588 

23§       3-8699 

7-2665 

6133 

8 

7-9400 

20-2897 

6 

18-7230 

8-0308 

6190 

7 

15-5910 

19-4069 

5 

47461 

7-3728 

6134 

9 

10-2655 

20-9663 

7 

21-0148 

8-8215 

6191 

4 

15-8305 

19-9005 

5* 

5-0096 

7-8550 

6i35 

5 

12-0748 

20-1758 

4* 

22-8599 

8-1242 

6192 

6 

16-5490 

19-4054 

6 

5-6999 

7-3233 

6136 

2I§ 

12-2500 

20-4854 

26§ 

23-0223 

8-4404 

6193 

4 

16-6623     19-2007 

4t 

5-8062 

/•H53 

6137 

H 

4^355 

21-6155 

12 

14-9605        9-1748 

6194 

7 

20-2385  ;  19-9443 

5        9-4I3I 

7-6803 

6138 

5 

9-9605 

21-9535 

4 

20-6599      97934 

6195 

20§ 

14-2016    20-9993 

18 

3-4369 

9-0318 

6139 

9 

10-9230 

21-9161 

7 

21-6258 

9-8041 

6196 

7 

17-6419    20-1918 

5 

6-8305 

8-0525 

6140 

4 

13-9780 

21-4693 

6197 

4 

17-7151   ;  20-5844 

3 

6-9935 

8-4453 

6141 

6 

5-6499 

22-4938 

6 

16-3290 

10-1185 

6198 

!9 

24-5810    20-3952 

1  1 

13-7732      7-9168 

6142 

9 

57425 

22-3250 

6 

16-4312 

9'9555 

* 

6199 

6 

16-9308     21-3311 

4 

6-1775       9-2262 

6143 

n 

8-6610 

22-9748 

10 

19-3123 

107477 

6200 

6 

17-1513    22-9863 

5 

6-4798     10  8726 

6144 

6145 

15 

2I§ 

13-3640 
13-3806 

22-1440 
22-0148 

H 

24-0521 
24-0768 

10-1525 
10-0226 

6201 
6202 

4* 

20-6240    22-0025 
16-3763     23-7392 

4 
4 

9-8995 

574*9 

97176 
1  1-6603 

6146 

32 

3-9798 

23-9318 

.  22§ 

14-5891 

n-4733 

73    603 

9'5 

6203 

13 

17-6760 

23-7118 

6 

7-0380 

11-5701 

6147 

£                      Q 

4 

18-3704 

10-8684 

6204 

4* 

20-7726 

4 

10-1003 

10-7514 

6148 

II 

11-4890 

23-9045 

1  1 

22-0920 

11-8164 

6205 

9 

22-6144 

23-6543 

7 

11-9685 

11-2688 

6149 

6 

I3-4305 

23-6234 

6 

24-0447 

11-6344 

6206 

4 

15-8074 

24-4217 

4 

5-2064 

12-3698 

61  50 

£ 

^. 

4 

15-3659 

12-2129 

6207 

9 

17-7604 

24-4135 

6 

7-1601 

12-2687 

6151 

£ 

3* 

9-7767 

24-5744 

6 

20-3480 

12-4020 

6208 

5*    20-0551 

24-2952 

4 

9-4441 

12-0384 

6152 
6153 

£ 

7 

12-8127 

24-2528 

6 

7 

207815 

12-8553 
12-2307 

6209 
6210 

4* 
6 

20-2741 
I7-4137 

24-5422 

25-0755 

4* 
4 

9-6746 
6-8446 

12-2685 
12-9478 

6154 

4 

15-1  1  60 

13-2469 

621  1 

5* 

17-7800 

5 

7-2318 

13-4024 

6l55 

£               £ 

5 

18-4740 

13-0518 

6212 

18-4524 

25H744 

23§ 

7-9003 

13-2926 

6156 

£ 

4 

20-0768 

13-6063 

6213 

32§ 

20-0365 

25-1326 

2  ^s 

9-4671 

12-8714 

6157 

£                      Q 

4 

10-7542 

25-2254 

6 

21-2932     13-1047 

6214 

4J§ 

21-5338 

25-6461 

2  3  v 

10-9880 

I3-3I35 

6158 
6159 

20 

,* 

12-4183 

25-7213 

.,  -  ./C-  ,  < 

4 

2  1  -8  no 
22-9297 

13-8402 
13-6760 

6215 

35 

22-8679 

25-2958 

22§        12-3024 

12-8978 

I     0 

3 

13*  51 

25  6746 

4 

24-3624 

13-7008 

79§ 

2-7804 

21-6597 

72    628 

8-1 

i  rfseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64S7  at  Deo.  +  72°,  and  688'4  at  Dec.  +  73°. 
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Diam.             i.                     y. 

B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Di&m 

TV: 

No. 

M.g. 

Diani.             z. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  i4h  i2m  to  i4h  24™ 

R.A.  14**  i2m  to  i4h  24m  —  contd. 

Centre      R.A 

I4h  24m  D 

ec.  +71°            R.A.  i4h  12™  Dec.  +73° 

Centre      E.A. 

i4h  *t4m  Dec.  4-  Ti"           R.A.  I4"  i2m  Dec.  +77° 

Plate 

3972.     1898 

,  April  21.       Plate 

4925.     1900,  April  21. 

Plate  3972.    1898,  April  21.        Plate  4925.    1900,  April  21. 

J62i6 

7 

3-0294 

14-1690 

7 

14-2392        1-9433 

0 

m. 

6276 

6* 

7-8918     24*5478 

5      18-5392 

12-5679 

0 

m. 

16217 

8 

3-4148 

14-6970 

7 

'4-5959      2'49'9 

6277 

5* 

8-0766     24-3913 

6       18-7306    12*4249 

|62iS 

4t 

4-8384 

14-3197 

4t 

16-0375       2-1907 

6278 

3* 

117682     24*8549 

5      22*3915     13-0847 

6219 

10 

5-0475 

147332 

8 

16-2228       2-6148 

6279 

14 

12*5759    24*5805 

17      23-2144    12-8546 

6220 

3* 

67523 

'4-4431 

3* 

17-9431     2-4142 

6280 

6 

13-1041     24*4803 

7      23'7483     127819 

6221 

'4 

10-8048 

14-2179 

1  1 

22-0045       2'4°48 

6281 

5 

14-3128     13-6067 

6222 

13 

10-8510 

14-4093 

13 

22-0382      2-6040 

6282 

4      20-4389     13*3129 

6223 

4 

111117 

14-0070 

5* 

22-3195       2-2145 

6283 

'4 

10-3504    25-7120 

15 

20-9295     13*8653 

6224 

5 

12-9278 

147418 

6284 

4* 

12-1472     25-7048 

5 

22-7259     13*9548 

6225 

5* 

3-7100 

5-6527 

4 

14-8387       3-4620 

6285 

12 

13-1146    25*0113 

12 

237298     13*3139 

6226 

1  1 

4-0063 

5-5629 

15 

15-1387 

3-3858 

6286 

35§ 

13-1470    25*5606 

3'§ 

237312     13-8632 

73    627 

9'4 

62  27 

ITS 

•••8610 

~  *2Q  "  8 

17 

I  7"OOQ  t 

3*2  1  7  1 

6228 

1  /S 

3* 

*)  •jtjjw 
6-2288 

£                       X" 

5-7994 

1  / 

3* 

17-3488 

3-7437 

54.S 

219561       1-1323 

72    638 

9-2 

6229 

1  5 

6-5265 

57H7 

16 

17-6495 

3-6739 

6230 

8 

7-*7»4 

5-8019 

9 

18-3934     3-8019 

R.A.  i4h  24™  to  i4h  ^6m 

6231 

13 

2-9328 

16-0910 

13 

14-0398      3-8559 

Centre      R.A. 

i                          i        \J 

6232 

4 

13-9003 

16-5599 

Plate  3972.     1898,  April  21.       Plate  4457.    i8qq,  May  6. 

6233 

9 

5-9197 

17-5104 

9 

16-9477 

5-4342 

6234 

5 

6-5484 

17-0005 

3 

17-6020 

4-9596 

o 

m. 

6235 

4* 

8-7987 

17-6993 

3* 

19-8128 

6287 

7 

19-5113     14-1 

5 

8-3490      2*1249 

6236 

7 

9-9370 

'-•7238 

9 

20-9450 

5-8628 

6288 

32§ 

20-2770    14-3795 

3*1  § 

9-1257      2-3255 

6237 

27§ 

10-8769 

17-3703 

21-9031 

5-5617 

72      639          9'5 

6289 

54§ 

21-8871     14-2785 

57§ 

10-7278      2-1444 

72  649 

8-2 

6238 

4 

11-0243 

17-4950 

4* 

22-0465 

5-6931 

6290 

4 

22-8050    14*3676 

6239 

13 

J  1-4774 

17-8706 

'7 

22-4768 

6-0943 

6291 

12 

24*0623     14-6332 

ii 

12-9193      2*3934 

6240 

7 

I2'22O6 

17-7380 

6 

23-2276 

6-0018 

6292 

3 

14-0900      5*6819 

6241 

8 

12-2958 

17-3177 

9 

23-3226 

5'5837 

6293 

23§ 

15-2847 

5-873I 

26        4*2128      4-0643 

6242 

4-1898 

18-6907 

9 

15-1554 

6-5224 

6294 

9 

16*1745 

5-3510 

5t      5-0791      3H978 

6243 

15 

5-57I9 

18-3185 

16 

i6'55"5 

6-2235 

6295 

4 

16*5013 

5-2114 

6244 

16 

5-6401 

18-7129 

16 

16-6020 

6*6212 

6296 

7 

18*0570 

5'9928 

7* 

6-9875      4-0484 

6245 

3* 

I2-2877 

18-9913 

4* 

23-2295      7-2556 

6297 

4 

18*5731       5*6180 

6246 

7 

I3-7718 

18-4222 

8 

24-7398 

6-7696 

6298 

4 

207919  j    5-7515 

3*      97°'7 

3*6706 

624- 

12 

5-2625 

19-8314 

1  1 

16-1656 

77178 

6299 

5 

21-0723 

5-8820 

6        9-9905 

37865 

6248 

5 

6-7546 

19-8428 

6 

17-6550 

7-8096 

6300 

3'§ 

17-46/3 

16-8008 

33§       6-4363 

4-8824 

72  644 

9'3 

6249 

8 

7-4647 

19-0190 

9 

18-4094 

7*0245 

630! 

7 

17*5460 

167245 

5        6*5134 

4*8009 

6250 

i7§ 

9-8052 

i9"2547 

20-7324 

6302 

7 

18*5380 

16-6534 

6        7-5001 

4-6833 

6251 

3* 

9-82~7 

'97445 

4 

20-7279 

7-8766 

6303 

5 

21-5961 

16-5903 

4*  i  10-5510 

4*4695 

6252 

5 

10-6447 

19-9780 

6 

21-5337 

8-1532 

6304 

35§ 

217971 

16*0866 

3i§   i  10-7251 

3-9548 

72  648 

9'0 

6253 

5 

I  1-4169 

19-0497 

6 

22-3547 

7-2668 

6305 

10 

23*6127 

16-2557 

8       12-5495 

4-0350 

6254 

4t 

11-5679 

19-5807 

4 

22-4784 

7-8051 

6306 

12 

25-0477 

16-3310 

8       13-9883 

4-0398 

6255 

4 

I4-5498 

8-8725 

6307 

9 

14-1729 

177323 

10         3*1956 

5'9755 

6256 

3 

17-2900 

8-2810 

6308 

13 

15-8710 

17-0533 

ii         4-8554 

5-2140 

6257 

23§ 

6-8340 

20-2851 

19^ 

17-7106 

8-2550 

6309 

8 

16*3047 

I7-8523 

6        5-3289 

5-9920 

6258 

»7S 

8-83II 

20-7889 

>9§ 

19-6793 

8-8655 

6310 

10 

20*8220 

17-6713 

6        9*8314 

5*5879 

6259 

15 

9-3636 

20-1623 

15 

20-4437 

8-2805 

631! 

8 

14-3964 

18-3489 

6        3-4478 

6*5817 

6260 

22^ 

9-9041 

20-5251 

20-7647 

8-6588 

72      637 

9'4 

6312 

4 

19-9185 

18-1301 

3*       8-9520 

6-0890 

6261 

4* 

10-8390 

20-3913 

5 

21-7077 

8-5768 

6313 

20-3972 

18*4738 

2o§       9*4454 

6-4079 

6262 

I  1-2890 

20-4563 

22-1507 

8*6650 

72      641 

9'5 

6314 

6* 

23-6418 

19*9736 

5 

12*7620 

7-7496 

6263 

12 

7-2409 

2I-735* 

13 

18-0398 

9-7248 

6315 

15 

I7-3399 

20*4030 

13 

6-4864 

8-4858 

6264 

3 

8-I1O3 

21-7112 

4 

18-9111 

9-7494 

6316 

6 

I7-5344 

20*1813 

5 

6-6719 

8-2558 

6265 

6 

8-3491 

21-4781 

6 

19-1609 

9*5256 

6317 

4 

19-3278 

20-5884 

3 

8*4829 

8-5722 

6266 

3* 

9-0996 

21-8010 

3* 

19-8940 

9*8902 

6318 

H 

19-8632 

20-0528 

9 

8*9905 

8-0125 

6267 

4 

20-2575 

10-5144 

6319 

5 

20-0283 

20-5274 

6 

9-1774 

8-4766 

6268 

i8§ 

10-8924 

21-8795 

'9§ 

21-6785 

10*0658 

6320 

7t 

24-5303 

20*8345 

7 

13-6930 

8-5649 

6269 

3* 

12-2687 

21-9313 

4* 

23-0515 

10-1900 

6321 

8 

14-6609 

21*1131 

8 

3*8491 

9-3284 

6270 

4* 

7-9682 

22-3774 

4 

18-7293 

10-4055 

6322 

7 

14-6629 

21*8655 

6 

3-8856 

10-0801 

627I 

5 

1I-944I 

22-8590 

5 

22-6--; 

11-1003 

6323 

9 

17-1265     21-6994 

7 

6-3390 

97911 

62-2 

7 

I3-3485 

22'9355 

8 

24-0750 

11-2545 

6324 

17-9190    21-8075 

13 

7-1360 

9-8617 

6273 

4* 

7-6958 

23-9733 

5 

18-3707 

11-9868 

6325 

42§ 

18-5019    22-4005 

38§ 

77478 

10-4252 

72  645 

8-3 

3* 

9-8892 

23-2468 

4 

20*6064 

11-3765 

6326 

19-5722    22-2908 

3'§ 

8-8110 

10-2618 

72    646 

9*0 

6275 

IS 

13-6421 

23'3353 

'7 

24-3457 

1  1-6663 

6327 

19 

19-7591     22-4914 

15 

9*0058     10-4525 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  °4i"">  at  Dec.   + 

-2',  and  68'  4  at  Dec.  +  73'. 
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No. 

Diuiii. 

X, 

1  '.''M                            X, 

B.  D 

B.  D. 

y- 

No. 

Mag. 

Diani. 

X. 

y- 

Diani. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i4h  24™  to  i4h  36™  —  contd. 

R.A.  i4h  36'°  to  I4h  48°-—  contd. 

Centre      R.A.  14^  24"°  Dec.  +  72°            R.A.  i4h  36™  Dec.  +  73° 

Centre      R.A.  1411  48™  Dec.  +  72°             R.  A.  i4h  36"°  Dec.  -f-  73° 

Plate  3972.     1898,  April  21.         Plate  4457.     1899,  May  6. 

Plate  1024.     1893,  Apr  1  21.        Plate  4457.     1899,  May  6. 

6328 

5* 

21-6605 

22-5334 

6 

10-9074 

10-4019 

0 

m. 

6379 

9!     11-6141  :  24-7259 

6      22*1189     12-6002 

0 

in. 

6329 
6330 

20§ 

i8§ 

14-0418 
14-6064 

23-6375 
23-3113 

'9 
16 

3-3543 
3-9008 

11-5259} 

72  643 

9'2 

6380 
6381 

10       13-1984 
42         5-5061 

24-2604 

8       23-7292     12-2130 
23§     16-0105     12-5735 

633' 

28§ 

17-8490 

24-3514 

2I§ 

7-1904 

12-4050 

6382 

4       16-3074     13-8205 

6332 

25§ 

20-3876 

24-6418 

2O§ 

9-7404 

12-5703 

6383 

52§       5-9873 

25-9196 

26§       16-4405    ;  13-5026 

73    638 

9'4 

6333 

'4 

20-8248 

24-5812 

I  I 

10-1739 

12-4871 

6384 

5*      8-0548     25-8952 

4     ;  18-5093  :  13-5895 

6334 

6 

11-7250 

I2-IO22 

6385 

6*      9-0438     25-0539 

3       19-5400     127974 

6335 

'5 

15-2199 

25-2305 

'5 

4-6086 

13-4124 

6386 

8f     10-3434    25-8485 

rj 

1 

20-7972 

13-6546 

6336 

27§ 

157879 

25-3821 

23§ 

5-1842 

13-5362 

73    629 

9'5 

6387 

15       12-7889     25-7815 

12 

23-2405 

13-7146 

6  3  37 

7 

18-371;  c 

2  C  "7  8  2  C 

7 

7-7880 

I  v8OQ7 

6338 

s 

57§ 

j  i  j  j 
21-1229 

25-2213 

S       f 

/ 

•Idfi 

/  / 
10-5029 

J   ""^  / 

13-1132 

S  f) 

73    634 

8-9 

7'§ 

26-7068 

5-1671 

72    657 

9-0 

6339 

21 

23-7078 

25  6063 

'9 

13-1019 

13-3685 

RA       T  A  h    A  &111    tr-i    T  c*h  r^nl 

88§ 

26-8473 

22-9338 

72    650 

7'3 

.JTX.       \  4        ^.O            IO      1  ^         (J 

Centre       R.A.  14*  48™  Dec.  +72°             R.A.  15-^  om  Dec.  +73° 

Plate  1024.    1807    April  21.       Plate  4476.     i-Boo   May  **. 

R.A.  i4h  36m  to  i4h  48m 

m. 

Centre      R.A.  I4h  48"  Dec.  +72°             R.A.  I4>>  3611  Dec.  +73° 
Plate  1024.     1893,  April  21.       Plate  4457.     1899,  May  6. 

6388 

6389 
6390 

aig 

5* 
45§ 

23-3329 
14-0723 
15-1380 

13-9968 
14-1403 
14-9465 

'4 
3* 
44§ 

12-1166       1*5942 
2-8616      2-1873 
3-9785       2-9358 

72    655 

9  '4 

o 

m. 

6391 

22 

16-7377 

147253 

'9 

5-5671       2-6402 

634° 

10 

12-8240 

14-5195 

6392 

21 

18-8113 

14-9429 

H 

7-6441       2-7559 

6341 

88§ 

13-2760 

14-3418 

93§ 

24-3190 

2-3133 

72    653 

7'5 

6393 

'7 

'97935 

14-9078 

10 

8-6243      2-6743 

6342 

18 

3-5454 

15-7722 

18 

14-5204 

3-2483 

6394 

5 

23-6490 

14-7676 

3* 

12-4705       2-3517 

6343 

'5 

5-1654 

15-0682 

12 

16-1774 

2-6260 

6395 

23 

14-0198 

15-9376 

23 

2-9083       3-9810 

6344 

'7 

7-7450 

15-9898 

'3 

18-7057 

3-6754 

6396 

5 

16-7421 

15-7607 

3*      5-6217 

3-6769 

6345 

7 

7-0422 

16-4162 

6t 

17-9840 

4-0709 

6397 

5 

17-2680 

15-3078 

4* 

6-1243 

3-1944 

6346 

7 

7-9734 

16-3996 

5* 

18-9120 

4-0946 

6398 

ii 

17-3223 

15-7047 

8 

6-1932      3-5886 

6347 

9 

8-2608 

16-7655 

5* 

19-1810 

4-4779 

6399 

'9 

17-7562 

I5-I43I 

'4 

6-5857 

3-0020 

6348 

6* 

9-0154 

16-0375 

4 

19-9718 

3-7923 

6400 

22 

17-8415 

15-0815 

'7 

6-6857 

2-9436 

72    659 

9'5 

6349 

6* 

10-5318 

16-0480 

3* 

2IH873 

3-8763 

6401 

42§ 

18-5855 

I5-0553 

39§ 

7-4261 

2-8797 

72    660 

9'i 

6350 

6 

"'7339 

16-1961 

6402 

16 

19-6627 

15-8652 

IO 

8-5393       3-6377 

6351 

23 

4'4°55 

17-7101 

'9 

15-2818 

5-2253 

6403 

7 

I5-4I93 

16-6422 

3* 

4-3418      4-6183 

6352 

7 

7*3853 

17-3632 

7* 

18-2790 

5-0336 

6404 

6 

20-4349 

16-6282 

4* 

9-3496      4-3624 

6353 

16 

9-3452 

17-8304 

'3 

20-2105 

5-5988 

6405 

48§ 

15-8091 

17-0688 

44§ 

4-7498 

5-0248 

72    657 

9-0 

6354 

12 

10-1428 

17-0490 

8* 

21-0487 

6406 

21 

18-6129 

17-9491 

'4 

7'59°3 

57679 

6355 

6 

10-1619 

17-9094 

4 

21-0188 

5-7165 

6407 

6 

23-2610 

17-9938 

6 

12-3363 

5-5835 

6356 

'5 

11-2657 

17-5480 

12 

22-1463 

5-4125 

6408 

7 

24-4449 

17-2715 

8 

I3-3835 

4-8107 

6357 

10 

11-2679 

17-3776 

7* 

22-1578 

6409 

6 

20-2678 

18-8593 

5 

9-2889 

6-5985 

6358 

6 

11-2577 

18-9469 

5* 

22-0679 

6-8120 

6410 

8 

15-3096 

19-5892 

5 

4-37I7 

7-5663 

6359 

95§ 

11-6594 

18-7673 

8i§ 

22-4744 

6-6498 

72    652 

6-8 

641  1 

16 

21-8721 

19-1736 

12 

10-9067 

6-8357 

6360 

6 

6-7801 

19-2804 

4t 

17-5724 

6-9160 

6412 

4* 

23-4714 

19-2380 

4 

12-5072 

6-8227 

6361 

9 

9-1210 

19-2896 

8 

19-9113 

7-0415 

6413 

24 

'57747 

207313 

'9 

4-8917 

8-6850 

6362 

16 

9-3817 

19-8592 

12 

20-1425 

7-6252 

6414 

7 

18-2648 

20-7729 

5 

7-3801 

8-6057 

6363 

4 

10-6676 

20-3382 

5 

2  '  '4°45 

8-1663 

6415 

2I§ 

18-6336 

20-4177 

'7 

7-7310 

8-2335 

6364 

6 

1  1-6719 

20-6909 

3* 

22-3913 

8-5763 

6416 

6 

19-7401 

20-4803 

5 

8-8414 

8-2450 

6365 

6* 

12-1575 

20-8792 

•ft 

8-7853 

6417 

26 

22-0804 

20-3375 

23§ 

11-1702 

7-9863 

72    662 

9"5 

6366 

25 

5-3982 

21-4095 

'9 

16-0859 

8-9708 

6418 

5t 

22-4967 

20-5336 

5 

11-5969 

8-1645 

6367 

7* 

5-9165 

21-6344 

4 

16-5903 

9-2235 

6419 

18 

23-9078 

20-9808 

'4 

13-0240 

8-5416 

6368 

18 

8-9253 

21-6474 

'5 

19-5969 

6420 

5 

24-4725 

20-3068 

4 

I3-5592 

7-8421 

6369 

79§ 

5-5007 

22-9800 

6i§ 

1  6-  1  06  1 

10-5446 

72    650 

7'3 

6421 

21 

17-7242 

21-9913 

2I§ 

6-8983 

9-8473 

72    658 

9'5 

6370 

21 

8-1859 

22-6400 

ig§   i  18-8085 

10-3437 

6422 

'7 

22-9196 

21-8427 

1  1 

12-0792 

9-4518 

6371 

IO 

13-9020 

22-9208 

6423 

'5 

15-2096 

22-1311 

1  1 

4-3947 

10-1099 

6372 

4t 

22-9792 

10-7850 

6424 

20 

16-5602 

22-6835 

12 

5-7691 

10-5961 

6373 

IO 

9-1456 

23-8025 

8 

19-7038 

11-5533 

6425 

1  1 

19-8419 

227469 

12 

9-0520 

10-4999 

6374 

'4 

10-8515 

23-4014 

12 

21-4286 

11-2398 

6426 

6 

16-8504 

23-7425 

5 

6-1108 

1  1-6408 

6375 

22 

7-3959 

24-8009 

16 

17-9068 

12-4616 

6427 

6 

15-55/0 

24-7825 

5 

4-8715 

I2-/445 

6376 

8 

8-0655 

24-71  18 

5 

18-5813     12-4054 

6428 

ii 

16-8547 

24-1496 

7 

6-1358 

1  2-0472 

6377 

6* 

97530 

24-7948 

5 

20-2607     I2'5745 

6429 

53§ 

22-6255 

24-8820 

34§ 

11-9318 

12-5017 

73    651 

8-8 

6378 

7 

10-9698 

24-8296 

4 

21-4781     12-6706 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64S*7  at  Dec.  -f  72^,  and  6S3>4  at  Dec.  -f-  73''. 
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No. 

Diuni                x. 

Diani.               T 

B.  D. 

No 

B.  D. 



No. 

Mag. 

Diani.              x.                      y. 

I  'i;im.                 x. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  i4h  48™  to  i5h  om—  contd. 

R.A.  1  5h  om  to  1  5h  1  2m  —  contd. 

Centre      R.A.  I4h  48""  Dee.  +  72°              R.A.  i$h  om  Dec.  +  73° 

Centre      R.A.  ish  I2m  Dec.  +  72°              R.A.  I5h    om  Dec.  +73° 

Plate  1024.     1893,  April  zr.          Plate  4436.     1899,  May  3. 

Plate  3088.     1896,  April  22.        Plate  4436.     1899,  ilay  3. 

6430 

45§     15-9181    25-9028 

36^        5-2823     13-8431 

0 

m. 

6476 

8       10-8182 

25-5126 

7 

2>'3395     i3'5538 

0 

m. 

6431 

27$    21-5339    25-0420 

23§ 

10-8493 

127143 

73    649 

9'5 

6477 

22 

5-4639 

26-0460 

2I§ 

15-9628     13-8173 

I00§ 

2-0865 

2-4216 

72    653 

7'5 

65§ 

26-4332       7-6740 

72    675       8-0 

1  1  3.*    25-4230     16-2787 

72    664      6-3 

53§ 

26-8583 

12-0870 

72    676      9-0 

43 

1-3710 

24-9363 

73    651       8-8 

R.A.  i5h  om  to  i5h  i2m 

R.A.  i5h  i2m  to  i5h  24m 

Centre      R.A.  I5h  I2m  Dec.  +72°            R.A.  ip  24™  Dec.  +73° 

Centre      R.A.  I5h  12™  Dec.  +  72°            R.A.  i5h  om  Dec.  +73° 

Plate  3088.    1896,  April  22.        Plate  4927.    1  900,  April  2  1  . 

Plate  3088.     1896,  April  22.        Plate  4436.     1899,  May  3. 

6478 

4 

8-6141 

27104 

O 

o                   m. 

6432 

8 

6-2569 

14-3664 

6       17-3466 

2-1917 

6479 

6 

197723 

14-5673 

9 

8-7249 

2-6152 

6433 

2O§ 

7-0845 

14-1192 

32       18-1860       1-9858 

72      667 

9'4 

6480 

4       20-6876     14-3296 

9        9-6279 

2-3409 

6434 

4 

10-6343 

14-3667 

6481 

7     1  21-7957     14-1325 

13       10-7246 

2-0908 

6435 

ii 

4'457o 

I5-5839 

12       15-4857 

3-3I54 

6482 

3* 

15-3966 

14-8073 

6        4-3666 

3-0631 

6436 

4 

5'344! 

15-0838 

6483 

5 

16-4965 

157683 

6        5-5119 

3-9708 

6437 

15-8664 

39§     18-3361 

37427 

72    668 

9'0 

6484 

38§     16-8692 

15-3647 

49§ 

5-8650 

3-5499 

72    677 

8-0 

6438 

28§ 

12-1060 

15-1613 

53§     23-1483 

3-279I 

72    673 

8-3 

6485 

ii       20-5762 

15-5808 

20§ 

9'5749 

3-5939 

6439 

9 

12-2836     15-7198 

7* 

23-2937 

6486 

ii 

24-6009 

16-0188 

'9 

13-6159 

3-8387 

6440 

5 

13-1991     15-3053 

6487 

21 

24-5997 

16-1742 

24§     13-6236 

3"994° 

6441 

78§ 

3-3025   ,  16-0978 

96§ 

14-3020 

37746 

72    664      6-3 

6488 

3 

14-9491 

15-9030 

4     !    3-974° 

4-1846 

6442 

5 

5-3487     16-6837 

4* 

16-3213 

4-4568 

6489 

4 

17-3098 

16-5764 

9        6-3606 

4739° 

6443 

4 

7-5034     16-5978 

6490 

IO 

17-3988 

16-5318 

1  8        6-4481 

4-69  1  1 

6444 

1  1 

8-0360     16-4755 

13 

19-0130 

4-3878 

6491 

99§ 

187914 

16-2400 

95§ 

7-8255 

4'3353 

72    678 

5'5 

6445 

3°5j 

13-6070 

16-4987 

62§ 

24-5775 

4-6902 

72    674 

8-6 

6492 

4 

19-1846 

16-1603 

8 

8-2130 

4-2370 

6446 

7 

13-9528 

16-0580 

5 

24-9428 

4-2742 

6493 

5 

19-4548 

167779 

12 

8-5129 

4-8387 

6447 

7 

7-4688 

17-0745 

8 

18-4199 

4^579 

6494 

9 

I9-5358 

16-2177 

20§ 

8-5679 

4-2741 

6448 

53§ 

8-2519 

17-2271 

62^ 

19-1906 

5-1476 

72    670 

7-0 

6495 

9 

20-9075 

16-4274 

i9§ 

9-9458 

4-4226 

6449 

10 

1  1-6403 

177456 

IO 

22-5525 

5-8348 

6496 

20§ 

21-6634 

16-6953 

24§ 

107129 

4-6570 

6450 

5 

1  1-8387 

17-1074 

4* 

22-7851       5-2099 

6497 

i55§ 

22'2O2O 

16-3730 

'7°§ 

11-2352 

4-3071 

72    679 

2-8 

6451 

10 

8-0028 

18-7890 

IO 

18-8683      6-6959 

6498 

5 

13-8778 

4-0280 

6452 

4 

13-3068 

18-3058 

6499 

38§ 

24-9252 

16-6515 

37§ 

!3"9693 

4-4605 

72    680 

9-0 

6453 

6 

5-2951 

19-9166 

5 

16-1056      7-6849 

6500 

4* 

I5-4I04 

16-8625 

6 

4-4774 

5-1178 

6454 

10 

8-1592 

19-6367 

1  1 

18-9798      7-5521 

6501 

3 

18-3095 

I7-5795 

5 

7-4055 

5-6963 

6455 

4 

11-9237 

19-8546 

6502 

12 

19-6129 

17-8934 

20§ 

8-7200 

5-9501 

6456 

20§ 

5-7165 

20-0033 

2I§ 

16-5210      7-7936 

6303 

3 

19-8597 

16-9809 

6 

8-9263 

5-0265 

6457 

7 

7-2846 

20-2599 

6 

18-0746  :   8-1268 

6504 

4 

10-9038 

5-3602 

6458 

6 

6-5579- 

21-1660 

7 

17-3034 

8-9973 

6505 

5 

11-1935 

5-6298 

6459 

i6§ 

11-5075 

21-9775 

16 

22'2o6l 

10-0563 

6506 

13 

23^522 

17-8689 

16 

127555 

S'7335 

6460 

13 

11-9503 

21-7925 

12 

22-6557 

9-8926 

6507 

4 

12-8728 

5-8479 

6461 

4*§ 

4-0364 

22-5617 

4°S 

I4-7H7 

10-2651 

72    665      9-1 

6508 

12 

23-9848 

18-0185 

ig§ 

13-0935 

5-8656 

6462 

17 

10-3585 

22-0433 

18 

2I-O55O 

10-0655 

6509 

5 

13-3784 

576i8 

6463 

5 

10-9442 

22-3363 

J 

21-6250 

10-3870 

6510 

4 

I3-5438 

5-6910 

6464 

46§ 

10-9808 

22-9646 

21-6296     i  i-oi  55 

72    671 

77 

6511 

5 

H'0735 

177017 

12 

3-1805 

6-0213 

6465 

H 

4-1792 

23-8523 

15 

147903     11-5614 

72    666 

9'5 

6512 

4 

9-9195 

6-5420 

6466 

9 

8-2278 

23-1284 

9 

18-8710     11-0388 

6513 

'3 

177675 

18-2262 

22§ 

6-8948 

6-3690 

6467 

12 

9-5518 

23-0065 

ii 

2O'2COO    '  10-9855 

6514 

19-7046 

18-9266 

23§ 

8-8612 

6-9753 

6468 

25§ 

117434 

23'9534 

28§ 

22-34I7       12-0433 

8._ 

6515 

3 

17-5026     18-6076 

4 

6-6465 

6-7627 

6469 

29§ 

1  1-7656 

23-9514 

37§ 

22-3627       12-0403 

7  2    072 

9 

65  16 

5 

13-6305 

6-2445 

6470 

23§ 

5^299 

24-6493 

20 

16-4998       12-4445 

6517 

20 

24-4749 

19-0740 

«§ 

I3-6343 

6-8992 

6471 

8 

8-5206 

24-0543 

7 

I9-I172        11-9827 

6518 

3 

14-1252 

19-2397 

5 

3-3080 

7-5535 

64-2 

25§ 

9-2772 

24'4553 

27§ 

19-8516       12-4195 

73    659 

9'5 

6519 

7 

14-4280 

18-9513 

H 

3-5940 

7'2535 

6473 

6 

1  1-6130 

24-3474 

6 

22-I898        I2-43I5 

6520 

6 

14-8855 

19-5603 

15 

4-0787 

7-8381 

6474 

4        14-9583    ;  13-3658 

6521 

36§ 

15-6081 

19-3836 

44§ 

4-7930 

7-6265 

72    675 

8-0 

6475 

6 

7-2756 

25-7613 

7 

177864       13-6279 

6522 

4* 

iS-ooii 

19-1528 

6 

7-1716 

7-2837 

Plate  4436.     No.  6433.     The  20"  image  coincides  with  a  fault  in  the  plate.                                                                  No.  6497.  -y  Ursse  Minoris. 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64s-7  at  Dec.  +  72°,  and  68s-4  at  Dec.  +  73  . 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    72° 


i  ii-i  n  > 

B.  D. 

Wrt 

B.  1). 

No. 

DIam. 

X. 

V- 

Lfiam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

.WO. 

Diain. 

X. 

y- 

M                                          If. 

No.                  .Mi,;:. 

R.A.  i5h  12™  to  i5h  24™  —  contd. 

R.A.  i5h  24m  to  i5h  36"'  —  contd. 

Centre      R.A.  I5h  12™  Dec.  +  72°            R.A.  i5h  24™  Dec.  +  73° 

Centre      R.A.  I5h  36™  Dec.  +  72'             R.A.  i5h  24™  Dec.  -|-  73° 

Plate  3088.     1896,  April  22.         Plate  4927.     1900,  April  21. 

Plate  4033.     1898,  June  21.            Plate  4927.     1900,  April  21. 

o 

in. 

o 

111. 

6523 

4        9-4280 

77443 

6571 

5 

4-4640 

15-4996 

5 

157132       3-3106 

6524 

5 

20-6698 

I9-3572 

8 

9-8465 

7-3604 

6572 

4 

5'6793 

15-0799 

3 

16-9458       2-9548 

6525 

4 

10-9155 

77242 

6573 

5 

5739s 

15-1093 

4* 

17-0057      2-9846 

6526 

1  1 

22-0920 

19-3783 

18 

11-2656      7-3157 

. 

6574 

i6§ 

6*2462 

i  5-0028 

18 

17-5186 

2-9062 

6527 

4 

12*0831 

7-8605 

6575 

5 

6-9293 

15-7124 

3* 

18-1640 

3-6519 

6528 

9 

24-5386 

i9"55!5 

12 

13-7208 

7-3740 

6576 

3 

9-2242 

15-0745 

6529 

12 

15-3099 

20-5124 

2O 

4-5469 

87674 

6577 

3 

10-0524 

15-7886 

4* 

21-2764 

3-8910 

6530 

3 

167987 

20-2950 

6 

6-0260 

8-4768 

6578 

7 

10-4610 

15-3642 

9 

21-7089 

3-4882 

6531 

4 

12-7033 

8-1773 

6579 

'9§ 

3-9210     16-3383 

20$ 

15-1258 

4-1191 

6532 

5* 

24-4689 

20-4480 

1  1 

13-6923 

8-2-05 

6580 

22§ 

3-9963 

16-2443 

*i§ 

15-2061 

4-0276 

72    681 

9'5 

6533 

ii 

16-6470 

21-1569 

17 

5'9'43 

9-3473 

6581 

3 

4743Z 

16-4720 

3* 

1  5-9402 

4"2954 

6534 

4 

17-5049 

21-1411 

10 

6-7691 

9-2939 

6582 

3 

4-8453 

16-2606 

4* 

16-0546 

4-0866 

6535 

4 

13-1567 

9-7632 

6583 

'9§ 

5-4814 

16-5925 

»7§ 

16-6731 

4-4520 

6536 

12 

157473 

22-3429 

20 

5-07i3 

10-5779 

6584 

'3 

5-8900 

16-6295 

12 

17-0773 

4-5123 

6537 

4 

16-4519 

22-2775 

5 

57/04 

10-4778 

6585 

46§ 

7-3643 

16-8383 

42§ 

18-5369 

47972 

72    683 

9-0 

6538 

6 

17-7729 

22-2141 

12 

7-0866 

IO-35H 

6586 

4 

7-9437 

16-9081 

3* 

19-1  141 

4-9010 

6539 

4 

7-3080 

10-9175 

6587 

34§ 

8-1293 

16-5391 

32§ 

19-3194 

4-5385 

6540 

4* 

22-2829 

22-7912 

ii 

1  1-6194 

10-7152 

6588 

6 

8-8209 

16-5974 

7* 

20-0067 

4-6331 

6541 

4 

14-2456 

.23-2478 

ii 

3-6148 

•5490 

6589 

'9§ 

8-8420 

16-3741 

20 

20-0405 

4-4117 

6542 

2* 

15-8656 

23-5420 

4 

5-2458 

•7680 

6590 

5 

8-9905 

16-7333 

5 

20-1678 

4-7776 

• 

6543 

32§ 

16-2551 

23-7719 

39§ 

5-6458 

•9800 

72    676 

9-0 

6591 

5 

14-1871 

5-7699 

6544 

4 

6-6961 

•6449 

6592 

4* 

3-5076 

17-7668 

3 

14-6354 

5'5235 

6545 

4* 

17-4626 

23-2820 

6 

6-8321 

•4330 

6593 

H§ 

4-4047 

17-5650 

12 

'5-5453 

5-3698 

6546 

16 

18-5046 

23-2100 

'9§ 

7-8658 

•3148 

6594 

5 

5-5691 

177943 

5 

16-6949 

5-6615 

6547 

6* 

19-9367 

23-0415 

8 

9-2880 

•0778 

6595 

5 

5-9535 

177257 

4 

17-0865 

5-6094 

6548 

4 

12-8442 

•2494 

6596 

5 

6"4347 

I7-8735 

4 

17-5562 

5-7854 

6549 

8 

16-7828 

24-4710 

16 

6-2049 

12-6554 

6597 

6 

8-0505 

17-5203 

6 

19-1888 

5'5'35 

6550 

34§ 

'9'5793 

24-1968 

35§ 

8-9898 

12-2451 

73    67° 

9'3 

6598 

10 

8-1466 

17-0704 

10 

19-3069 

5-0705 

6551 

5t 

20-3503 

24-8715 

9 

9-7909 

12-8858 

6599 

4 

10-0876 

17-8478 

6552 

4 

127450 

12-6813 

6600 

4°§ 

10-3016 

17-2141 

36§ 

21-4539 

5-3264 

72    684       8-8 

6553 

34§ 

17-2932 

25-6490 

39§ 

67707 

13-8025 

73    669 

9-0 

6601 

4 

13-8865 

17-5820 

6554 

7 

17-6209 

25-2057 

10 

7-0767 

I3-3492 

6602 

4 

3-3610 

18-3473 

4 

14-4605 

6-0948 

6555 

2* 

17-6218 

25-5295 

6 

7-0920 

13-6722 

6603 

5t 

3-9353 

18-8398 

3t 

15-0097 

6-6166 

6556 

3* 

19-5741 

25-3190 

8 

9-0320 

13-3700 

6604 

3* 

4-6981 

18-9021 

3 

15-7640      6-7227 

6557 

4* 

23-4798 

25-8374 

1  1 

12-9575 

137014 

6605 

10 

6-4072 

18-7948 

8 

17-4808      6-7014 

6606 

9 

8-5486 

18-5063 

10 

I9-6343 

6-5254 

67§ 

1-0910 

3-5722 

72    673 

8-3 

6607 

7 

97899 

18-4290 

7 

20-8803 

6'ji23 

42§ 

1-1676 

12-3717 

72    672 

8-9 

6608 

10 

10-0358 

18-6367 

10 

2I-I  136 

6-7332 

53§ 

2-6533 

4-8394 

72    674 

8-6 

6609 

3 

11-2279 

18-7871 

. 

6610 

4 

13-6766 

18-2483 

6611 

5* 

4-2321 

19-5966 

3t 

15-2669 

7-3877 

R.A.  i5h  24"'  to  i5h  36m 

Centre     R.A.    I5h  36'"  Dec.  +  72"           R.A.     I5h  24m  Dec.  +  73° 
Plate  4033.    1898,  June  21.            Plate  4927.    1900,  April  21. 

6612 
6613 
6614 
6615 

5* 
44§ 
5 
4 

57911 
6-2734 
7-4896 
7-6100 

19-2152 
19-0814 
19-21  14 
19-2675 

4 
42§ 
4 
3 

16-8434 

I7-33I4 
18-5409 
18-6568 

7-0890 
6-9810 
7-1758 
7-2360 

72    682 

8-8 

m. 

6616 

4 

12-2849 

19-1590 

4* 

23-3295          7-3739 

6558 

5 

2-7209 

14-6056 

6617 

4 

I3-5I74 

19-9525 

4t 

24-5211          8-2340 

6559 

4 

3-3940 

H7751 

6618 

7 

3'134° 

20-3452 

5 

14-1344         8-0783 

6560 

20§ 

4-3007 

14-1916 

20§ 

15-6160 

J'9935 

6619 

6 

4-6062 

20-5928 

6 

15-5870         8-4011 

6561 

6 

4-3646 

14-6709 

5* 

15-6562      2-4751 

6620 

3 

16-6830 

8-0200 

6562 

4 

5-9640 

14-2040 

6621 

9 

6-3586 

20-6224 

7 

I7-3368 

8-5228 

6563 

H 

6-0666 

14-8527 

H 

17-3465      27464 

6622 

6 

9-2058     20-2075 

6 

2O-2O28 

8-2594 

6564 

16 

87156 

14-6049 

20 

20-0045 

2-6400 

6623 

4* 

9-9004     20-3818 

4* 

20-8892 

8-4698 

6565 

5 

9-2537 

H7753 

4* 

20-5332 

2-8383 

6624 

12 

12-2068     20-8856 

'4 

23-1635 

9-0942 

6566 

4 

9-44*5 

14-1971 

4* 

20-7547 

2-2715 

6625 

«5§ 

13-1111     20-5049 

17 

24-0858 

8-7608 

6567 

4 

9-8947 

14-2612 

6626 

4 

13-1  122       20-4894 

4t 

24-0859 

8-7439 

6568 

5 

11-0650 

14-0470 

6627 

7* 

3-8919      21-5845 

5 

14-8248 

9-3529 

6569 

16 

11-6037 

14-7830 

16 

22-8800 

2-9688 

6628 

3* 

7-5456       21-5365 

3* 

18-4762 

9-4983 

6570 

5 

3-3730 

15-6871 

4 

14-6159 

3-44I9 

6629 

7 

9-1765       2I-3152 

6 

2O-I  142 

9-3627 

.  » 

i  rfreau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64s  7  of  R.A.  at  Dec.  +  72°  aiu   68a<4  at  Dec.  +  73°. 
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Z  O  N  E    +    72'. 


! 

S- 

Tli  ani 

_ 

B.D. 

Vn 

Di&m. 

T>l*m                    — 

'     B.D. 

_  O. 

UlfUn. 

X. 

y- 

y- 

Xo. 

M««. 

.AU. 

x.                      y. 

L/1ZUD. 

»• 

No. 

Mag. 

R.A.  i5h  24™  to  i5h  36™  —  contd. 

R.A.  I5h  36m  to  I5h  48m—  contd. 

Centre      R.A. 

I5h  jgm  Dec.  .4.  72°             R.A.  i5h  24™  Dec.  +73° 

Centre     E.A.  i;h  36"  Dec.  +  72°            R.A.  i5h  48"  Dec.  +  73° 

Plate  4033.     1898,  Jane  21.         Plate  4927.     1900,  April  21. 

Plate  4033.     1898,  June  21.        Plate  2674.     1895,  June  12. 

o                      m- 

o                        m- 

6630 

7 

10-4238 

217143 

7 

21-3393 

9-8264 

6681 

7      21-0208     15-2566 

4* 

10-1770  :  3-1103 

• 

6631 

3 

1  1-2606 

20-8504 

4t     22-2230 

9-0098 

6682 

5       21-4685 

15-6727 

3* 

10-6432 

3-5118 

6632 

'4 

11-2900 

21-7996 

9 

22-1991 

9'9564 

6683 

8      23-3044     15-2275 

4* 

12-4534 

2-9728 

6633 

5 

11-6481 

21-7199 

6 

22-5629 

9-8956 

6684 

4       14-6100     16-2016 

6634 

"8 

12-4908 

21-4224 

22§ 

23-4192 

9-6450 

6685 

6       16-6003     16-6419 

4* 

5-8333 

47259 

6635 

4 

7-4554  '22-6594 

3*     18-3247     10-6151 

6686 

10       17-2490     167414 

6 

6-4854 

4-7922 

6636 

7-8963 

22*7690 

3* 

18-7573  ;  10-7516 

6687 

12 

17-8416     16-4704 

6* 

7-0614 

4-4922 

6637 

4* 

8-8339 

22-3682 

2*     19-7143     10-4004 

6688 

4     ;  18-1681   !  16-5999 

6638 

4 

9-1219   j  22-6758 

4*     19-9862     10-7228 

6689 

40§    '  22-0568  '  16-5217 

37§ 

11-2752 

4-3306 

72      692 

9-0 

6639 

9 

10-6240     22-8944 

8       21-4779  ,  11-0173 

6690 

28§     ;  22-2172       16-0448 

24§ 

1  1-4078 

3-«423 

72      693          9'4 

6640 

4 

11-0065      22-1502 

4         21-8963    <  10-2935 

6691 

22ij     '23-1916       16-5798 

16 

12-4109 

4-3275 

72      693          9'5 

6641 

8 

3-2237     23-2548 

5      14-0695     10-9888 

6692 

6     j  16-3258     17-6763 

4* 

5-6114 

57696 

6642 

5* 

4-4791      23-0017 

4      15*335°     10-8031 

6693 

4      I7-3572     17-8187 

6643 

20 

6-5124     23-3675 

16       17-3462     11-2733 

6694 

i5§  ;  17-4961    17-3144 

9 

6-7604 

5-3520 

6644 

-* 

3 

7-9781      23-0576 

4*     18-8272     11-0400 

6695 

7 

17-8312 

17-5630 

4* 

7-1074 

5-5839 

6645 

3* 

8-6898  :  23-4670 

3*     19-5172 

11-4853 

6696 

8 

19-1814 

17-6424 

5* 

8-46ii     5-5959 

6646 

3* 

9-4588    23-2500 

3*    20-2959     11-3031 

6697 

i6§     20-0800 

17-6764 

13 

9-3593     5-5813 

6647 

7 

10-4928  '  23-9462 

7     121-2912  ,  12-0595 

6698 

27!     20-9620 

17-0373 

23§ 

10-2049 

4-8990 

72      691 

9'5 

6648 

7 

10-6405    23-0963 

5      21-4838     11-2203 

6699 

I5§     21-4270 

17-2878 

8t 

10-6834 

5-I245 

6649 

5 

11-2992  ,23-9715 

4 

22-0948    12-1280 

6700 

6      ;  22-9073      17-3052 

3* 

12-1640 

5-0668 

6650 

"§ 

12-1479    23-9192 

22§ 

22-9450 

12-1193 

6701 

6      I4-5995     18-3299 

6651 

4 

12-2749 

23-7004 

4 

23-0840 

11-9078 

6702 

8       17-4808     18-1036 

4* 

67849 

6-1428 

6652 

H§ 

13-2730 

23-3632 

12 

24-0977 

11-6234 

6703 

5     1  22-2095     18-5074 

3* 

11-5286 

6-3038 

6653 

13 

13-8771 

23-4875 

H 

24-6944 

11-7775 

6704 

8 

22-6030     18-9039 

5* 

11-9420 

6-6759 

6654 

14 

3-3463 

24-8040 

12 

14-1094 

12-5437 

6705 

23§     22-7165     187957 

17 

12-0485 

6-5658 

6655 

10 

4-5864 

24-0538 

9 

15-3870 

11-8579 

6706 

6      22-9613 

18-1039 

3* 

12-2587 

5-8643 

6656 

4°§ 

8-0440 

24-8604 

38§ 

18-7969 

12-8442 

73    679 

8-6 

6737 

13      237150 

18-6974 

8 

13-0395 

6-4171 

6657 

5 

10-4406 

24-9421 

7 

21-1865 

I3-0555 

6708 

8 

24-0173 

18-2823 

4* 

13-3208 

5'9873 

6658 

15 

10-9893 

24-1726 

14 

21-774* 

12-3100 

6709 

5* 

24-0486 

18-7881 

4* 

13-3804 

6-4918 

6659 

16 

12-1784 

24'3259 

i6g 

22-9545 

12-5273 

6710 

st 

24'57'7 

18-2094 

5* 

13-8744 

5-8858 

6660 

4 

12-2017 

24-5588 

4 

22-9643 

12-7589 

6711 

8t 

24-651  1 

18-0401 

5* 

13-9443 

57125 

6661 

4t 

12-2178 

24-6703 

4 

22-9755 

12-8739 

6712 

IT! 

14-2505 

197171 

13        3-6412 

7-9183 

6662 

IO 

13-1425 

24-9184 

9 

23-8877 

13-1686 

6713 

4 

15-9810 

19-2159 

5*       5-3396 

7-3271 

6663 

9 

5-6622 

25-8765 

7 

16-3680 

13-7340 

6714 

8 

16-5592 

19-4898 

6*       5-9354 

7-5764 

6664 

4 

7-4472 

25-9043 

5 

18-1472 

I3-8573 

6715 

4 

187032 

19-6301 

3* 

8-0965 

7-6184 

666, 

4t 

9-8767 

25-5241 

4 

20-5936 

13-6044 

6716 

5 

18-7308 

19-2328 

3* 

8  0849 

7-2054 

6666 

2* 

10-1612 

25-5088 

4 

20-8745 

13-6098 

6717 

5 

18-8106 

19-0058 

6667 

5 

11-3462 

25-4158 

5 

22-0677 

I3-5733 

6718 

25§ 

19-0303 

19-5783 

22§ 

8-4059 

7-5368 

72      690 

9-0 

6668 

7 

12-0732 

25-2018 

8 

22-8045 

!3'3954 

6719 

4 

197852 

19-0835 

3* 

9-1633 

6-9973 

6"  t  r\ 

9  ri*ft  ?  4  n 

I  O'J-2OC 

44§ 

2-7836 

167385 

72    680 

9-0 

/  £\J 

6721 

4 
13 

£U    O  i  41 

21-0888 

ly  T***^ 

19-3545 

9 

10-4509 

7-2068 

6722 

10 

23-4724 

19-7286 

6* 

12-8524 

7H593 

6723 

13 

23-6422 

19-6890 

7t 

13-0168 

7-4104 

R.  A.  1  5h  36™  to  1  5b  48™ 

6724 
6725 

7 

15-7339 

l6'O72O 

20-1882 
20-7194 

4* 
4* 

S^S"? 

5-4703 

8-3131 
8-8319 

Centre      B.A. 

151-  36"  Dec.  4-  72°            R.A.  ish  48m  Dec.  +  73° 

6726 

4      16-4^78 

20-4134 

Plate  4033.     1898,  June  21.        Plate  2674.     1895,  June  iz 

6727 

6_ 

8    ;  17-6977 

ff 

20-2588 

0   f 

5* 

.  «. 

7-1119 

7*  Y  Q  f\r\ 

8-2824 

8*  A     '    ~    * 

in 

728 

5      177660 

20  3860 

4 

I  Boy 

4-:> 

6669 

5 

15-8052      13-9935 

. 

6729 

5t 

19-2349 

20-8078 

3* 

8-6792 

87583 

6670 

23§ 

14-5919     147765 

25 

37290 

2-9655 

72    686 

95 

6730 

s     19-3217 

20-8500 

6671 

16 

16-9588     14-6744 

9* 

6-0863 

27434 

72    688 

9'5 

6731 

5      20-9053  ,20-4291 

6672 

3i§ 

17-0210     14-2987 

3°§ 

6-1308 

2-3635 

72    689 

9-0 

6732 

7*    23-0092    20-1171 

4* 

12-4101 

7-8725 

«             s 

6673 

8 

17-1070     14-5575 

6733 

H 

25-1208    20-7988 

8 

'2-5549       «'54°4 

6674 

12 

17-1996  ,  14-5310 

4-t 

6-3191   !    2-5874 

6734 

i«S 

23-1588 

20-0903 

IO 

12-5557       7-8375 

6675 

»5j 

21-0285 

14-7460 

*4§ 

10-1571   '    2-6052 

6735 

4      14-1153  i  21-0868 

6676 

168 

»5-5994 

'5-435' 

9 

47664      3'5693 

6736 

20§        16-4543 

21-0966 

16;;       5-9140      9-1873 

66-7 

16-7010 

15-8428 

6/37 

9     !  16-6386 

21-8853 

7*  j    6-1422      9-9613 

6678 

4 

18-6549 

1  5-1869 

6738 

12 

16-8806 

21-4452 

7    :   6-3563      9-5129 

6679 

8 

18-7575 

1  5-6099 

6* 

7-9324      3-5848 

6739 

>9§ 

17-7548 

21-0148 

15*      7-2041      9-0353 

6680 

5 

19-0180 

i5'5034 

6740 

IO 

18-1404 

21-5954 

8*       7-6209       9-5955 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  (>n"7  at  Dec.  +  72°,  and  68S'4  at  Dec.  +  73°- 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE    +    72°. 


B.  D. 

Dialii. 

Diatn. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

X. 

V- 

X, 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i5h  36m  to  i5h  48™—  contd. 

R.A.  i5h  48™  to  :6h  om  —  contd. 

Centre    R.A.  i5h  36m  Deo.  +  72°               R.A.  ish  48"  Dec.  +  73° 

Centre      R.A.  i6h  om  Dec.  +  72°               R.A.  I51*  48"  Dec.  +  73° 

Plate  4033.     1898,  June  21.          Plate  2674.     1895,  June  12. 

Plate  4944.     1900,  April  28.        Plate  2674.     1895,  June  12. 

m. 

m. 

6741 

5 

19-6894 

21-8456 

4* 

9-1827 

9-7654 

6789 

5 

10-4900 

17-7197 

6 

21-5758 

5-6986 

6742 

7 

21-6263 

217225 

4* 

11-1069 

9-5448 

6790 

5 

10-8204 

17-0145 

6743 

7 

21-6349 

21-6454 

5* 

1  1  -m  5> 

9-4685 

6791 

5 

12-0413 

17-7750 

6t 

23-1275 

5-8291 

6744 

5 

14-0700 

22-6840 

4* 

3-6i47 

10-8893 

6792 

7 

12-1920 

17-3244 

6* 

23-2990 

5-3835 

6745 

6 

14-0981 

22-5873 

6793 

18 

13-2404 

17-6574 

18 

24-3332 

5-7660 

6746 

IO 

15-8298 

22-8756 

6 

5-3802 

10-9930 

6794 

22§ 

13-4690 

17-8716 

24 

24-5449 

5-9920 

72     704 

9'4 

6747 

2I§ 

16-2609 

22-0635 

18 

5-7700 

10-1595 

6795 

4 

13-8497 

17-3391 

6748 

8 

16-8704 

22-8769 

4t 

6-4202 

10-9395 

6796 

4 

3-8227 

'8-3219 

5 

14-8883 

5-9783 

6749 

8 

18-0203 

22-4760 

4* 

7-5454 

10-4815 

6797 

4 

6-7671 

18-2762 

5 

17-8312 

6-0766 

6750 

i8§ 

18-0975 

22-1681 

'Si 

7-6063 

10-1711 

6798 

16 

9-0648 

18-1870 

'9 

20-1332 

6-0978 

6751 

i6§ 

18-2218 

22'IOQI 

12 

7-7280 

10-0970 

6799 

16 

9-5290 

18-4273 

16 

20-5837 

6-3586 

6752 

5 

14-3713 

237652 

6800 

4 

9-8988 

18-3773 

6 

20-9553 

6-3302 

6753 

4 

16-361  1 

23-5773 

6801 

6 

10-3483 

18-5954 

4 

21-3953 

6-5676 

6754 

ii 

16-8371 

23-2777 

9* 

6-4033       1-3410 

6802 

6 

11-1693 

'8-3349 

6 

22-2278 

6-3468 

6755 

5* 

18-2897 

237370 

4t 

7-8806       1-7289 

6803 

4 

17-4246 

7-4652 

6756 

12 

19-9515 

23-5906 

7* 

9-5334  ;   1-4948 

6804 

5 

17-4469 

7-234' 

6757 

'3 

20-2821 

23-9246 

8t 

9-8794     1-8107 

6805 

6 

7-5018 

19-5761 

6 

18-5050 

7-4106 

6758 

35§ 

22-1490 

23-8894 

22§ 

11-7433      1-6803 

72     694 

9'5 

6806 

13 

5-0593 

20-7133 

12 

16-0073 

8-4274 

6759 

4 

16-0625 

24-1438 

6807 

4* 

5-3704 

20-4959 

4 

16-3315 

8-2266 

6760 

7 

17-3650 

247163 

6808 

27§ 

6-4601   j  20-2634 

25§ 

17-4310 

8-0438 

72     699 

9'4 

6761 

7* 

17-9432   24-6348 

4* 

7-5789 

12-6398 

6809 

3t 

7-I055 

20-9064 

4 

18-0479 

8-7215 

6762 

4 

18-1085   '24-3718 

6810 

14 

8-5765 

20-6153 

9 

19-5250 

8-4982 

6763 

9 

21-6367  i  24-5636 

6* 

11-2668 

12-3819 

6811 

'7 

10-8495 

20-2580 

'7 

21-8153 

8-2512 

6764 

'4 

22-2147     24-1292 

1  1 

11-8236 

11-9165 

6812 

3* 

11-3920 

20-9744 

5       23-3250 

8-9940 

6765 

15 

22-5771    24-2754 

8t 

12-1914 

12-0435 

6813 

23        47039 

21-2661 

21     ;  15-6274 

8-9633 

6766 

7* 

23-2026    24-4821 

4* 

12-8323 

12-2240 

6814 

46§       9-6742 

21-1574 

46$  i  20-5986 

9-0940 

72      702 

8'3 

6767 

2I§ 

15-9292   25-1750 

'3 

5-5970 

13-2821 

6815 

6        9-7340 

21-6172 

8 

20-6370 

6768 

10 

16-4504    25-8583 

6 

6-1544 

I3-9395 

6816 

4      12-9900 

21-5931 

6t 

23-8891 

9-6871 

6769 

6* 

17-1618  i  25-5866 

4* 

6-8509 

13-6316 

6817 

5^ 

17-3185 

10-8066 

6770 

10 

19-0833    25-8318 

5 

8-7796 

13-7796 

6818 

63§     11-0130 

22-1893 

21-8872 

10-1880 

72     703 

7'° 

6771 

8 

20-4696    25-6678 

5* 

10-1565 

13-5462 

6819 

6     113-0313 

22-3170 

5 

23-8982 

10-4149 

6772 

23     :  22-2915     25-8004 

12 

11-9848 

13-5805 

6820 

IO      !  13-3279 

22-8855 

6 

24-2142 

9-9985 

1                 i 

6821 

8 

3-8943 

23-4888 

9 

14-7133 

11-1452 

4°§ 

13-2956 

1-5907 

72     696 

8-5 

6822 

28 

4-5503 

23-2555 

'7§ 

15-3783 

10-9431 

72     698 

9'5 

5o§ 

25-8094 

14-2067 

72     697 

9-0 

6823 

5 

9-5496 

23-1040 

6* 

20-3774 

11-0337 

'57434 

26-5084 

73    685 

9-0 

6824 

4 

9-8841 

23-6530 

7 

20-6873 

11-5970 

6825 

'7 

3'3299 

24-4777 

'7§ 

14-0998 

12-1080 

6826 

4 

22-2268 

12-8183 

R\      T  Ch  A  8m  tf>    T  fih  Om 

6827 

IO 

11-8401 

24-5H5 

9 

22-6032 

12-5525 

•  «Ti-.        J.   J           "~T                                                           ^ 

Centre       R.A.  i6h  om  Dec.  +72°              R.A.  i$h  48"  Dec.  +73° 
Plate  4944.     1900,  April  28.        Plate  2674.     1895,  June  12. 

6828 
6829 
6830 

23 

37 

13-9608 
4-2860 
6-9665 

24-2620 
25-6153 
25-9158 

24-7311 

15-0000 
17-6643 

12-3993 
13-2885 
13-7172 

72     705 

73    696 
73    697 

9'3 
9'5 
9'5 

O 

m. 

6831 

3 

21-1254     '3-393I 

6773 

38§ 

3-6397 

I4''7I3 

29§ 

14-9035 

1-8246 

72    697 

9'0 

6832 

5* 

7-7402 

25-0658 

7 

18-4765 

12-9091 

6774 

6 

7-0398 

14-2245 

4 

18-2999 

2-0413 

6833 

3* 

12-1814 

25-1876 

4* 

22-9134 

13-2419 

6775 

'9 

3-0827 

15-8359 

13 

14-2684 

3-4617 

6776 

6 

4-5794 

'57397 

6 

15-7684 

3-4375 

49§ 

2-0203 

14-0155 

72    696 

8'5 

6777 

3 

6-2717 

__  tf           n 

'S'5320 

3* 

17-4717 

3-3096 

6778 

9 

7-6998 

15-7241 

1  1 

18-8881 

3-5662 

6779 
6780 
6781 
6782 

/"—  O  >• 

'3 
9 

'7 
7 

*  O 

8-3791 

10-7161 

12-1197 

2-8788 

15-3252 
15-9673 

I5-3540 
16-6334 

*  £..        ££. 

9 

7 
18 

7 

19-5838 
21-8896 
23-3207 
14-0268 

3-2033 
3-9605 

3'4"5 

4-2466 

R.A.  i6h  om  to  i6h  i2m 

Centre       R.A.  i6>>  om  Dec.  +72°             R.A.  i6l>  i2m  Dec.  +73° 
Plate  4944.     1900,  April  28.       Plate  4945.     1900,  April  28. 

6783 

lo 

7-7613 

104960 

'5 

18-9118 

4-3469 

72    701 

9'5 

m. 

6784 

3* 

8-3809 

16-8083 

5t 

19-5182 

4-6871 

6834 

4       15-0013 

14-6502 

6685 

4 

8-6911 

16-1012 

5t 

19-861  1 

3-9953 

6835 

18       15-2952 

14-5321 

'9 

4-2952       2-7360 

6786 

7 

13-0828 

16-1963 

7* 

24-2435   i    4-2996 

6836 

26§     16-6695     14-9920 

4°§ 

5-6870       3-1262 

72    707 

9-5 

6787 

4 

3-9900 

17-7205 

4* 

15-0843       5-3872 

6837 

25§     21-0722  '  14-3414 

3°§ 

10-0555   ,    2-2657 

72    713 

9-5 

6788 

6 

8-0698 

17-7130 

8 

'9-1599       5-5753 

6838 

10 

15-3037     '5''355 

10* 

4-332Q  ;    3-3392 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64*7  at  Dec.  +  72°,  and  68S>4  at  Dec.  +  73°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +     72°. 


Disni.              x. 

B.D. 

Xo 

B.D. 

X. 

Xo. 

Mag. 

y- 

X. 

y- 

No.             Mag. 

R.A.  i6homto  i6h  I2m  —  contd. 

R.A.  i6b  i2m  to  i6h  24m 

•re       R.A.  16*  om  Dec.  +72°             R.A.  i6»  12™  Dec.  +  73° 

Centre      R.A.  i6>>  24m  Dec.  +72°            R.A.  i6»>  12™  Dec.  +73° 

Plate  4944.     1900,  April  28.       Plate  4945.     1900,  April  28. 

Plate  2708.     1895,  June  20.        Plate  4945.    1900,  April  28. 

o 

m. 

m. 

6839 

5      16-1848 

15-8651 

4* 

5-2485 

4-0253 

6894 

5 

3-3654 

14-5381 

6840 

17        17-9553 

15-8353 

17 

7-0115 

3-9080 

6895 

6o§ 

5-2359 

14-5079 

64§ 

16-4639 

2-4331 

72     720 

8-0 

6841 

33§      20-5528 

15-8323 

36§ 

9-6093 

3-7801 

72  712 

9-0 

6896 

5 

14-3117 

6842 

4 

22"!  130 

I5-I458 

4 

11-1333 

3-0215 

6897 

6 

6-4426 

H-4833 

6843 

26§ 

15-2029 

16-3321 

4-2875 

4-5358 

72   706 

9'3 

6898 

4 

6-6859 

14-8058 

6844 

22 

15-8320 

16-8928 

23 

4-9448 

5-0678 

6899 

7 

6-8735 

14-9185 

6845 

5 

18-0045 

16-2913 

st 

7-0855 

4-3622 

6900 

'3 

6-9833 

14-7921 

9 

18-1950 

2-8101 

6846 

S«§ 

18-3654 

16-8932 

57§ 

7-4738 

4-9451 

72  711 

8-0 

6901 

9 

7-5303 

14-5521 

5* 

18-7504 

2-5962 

6847 

16 

22-8952 

16-8120 

'5 

11-9943 

6902 

7 

87806 

14-5906 

6848 

6 

16-5108 

177180 

-7 

5-6622 

5-8600 

6903 

6 

10-2742 

'4-5659 

6849 

4 

19-3737 

17-5381 

st 

8-5122 

S'54'9 

6904 

6 

10-5499 

14-7392 

6850 

5 

22-2979 

17-3865 

4 

11-4245 

5-2491 

6905 

ii 

13-2878 

14-7010 

6851 

«3§ 

22-5424 

17-2590 

24§ 

1  1-6620 

5-1103 

72  715 

9'5 

6906 

6 

3-4303 

157068 

6852 

'4 

247053 

I7-3744 

17 

13-8294 

5-1216 

6907 

*9§ 

4-0456 

15-1850 

'7 

15-2405 

3-0455 

6853 

17-7102 

18-1106 

17         6-8777 

6-1933 

6908 

32§ 

4-4230 

15-7529 

33§ 

15-5892 

3-6337 

72     719 

9'3 

6854 

7 

22-2O24 

18-7760 

8 

"•3954 

6-6426 

6909 

8        4-5881 

15-6300 

5 

15-7587 

3-5170 

6855 

38§ 

22-5647 

18-5352 

4°§ 

n'7477 

6-3838 

72  716 

9-1 

6910 

3        4-9432 

15-6600 

6856 

3 

14-9108 

I9-4773 

6911 

9 

67732 

15-8056 

9 

17-9318 

3-8072 

68;- 

16 

15-3237 

19-8753 

22 

4-5805 

8-0723 

6912 

6 

7-2774 

15-9569 

6858 

8 

17-601  I 

19-9361 

7 

6-8573 

8-0243 

6913 

4 

8-8071 

I5-2593 

6859 

7 

17-8567 

19-0637 

IO 

7-0688 

7-1399 

6914 

7 

9-9973 

15-3829 

6860 

4 

19-3067 

19-8935 

4 

8-5592 

7-8960 

69,5 

193 

12-1954 

15-2200 

20 

23-3773 

3-5I59 

6861 

3 

14-9182 

20-1938 

6916 

C 

12-9000 

I5-9I57 

6862 

4 

H-9257 

20-9928 

6917 

6 

12-9363 

15-0363 

6863 

6 

15-0660 

20-8228 

6 

4-3690 

9-0318 

6918 

8 

3-4556 

16-9076 

6 

14-5580 

47357 

6864 

9 

15-8827 

20-5180 

8 

5-1702 

8-6856 

6919 

5 

4-0348     16*6020 

6865 

9 

I5-II43 

21-5151 

9 

4-4503 

97205 

6920 

7 

5-7689     16-2100 

3* 

16-9089 

4-1616 

6866 

14 

157739 

21-2353 

'3 

5^944 

9-4065 

6921 

5. 

8-4780     16-0953 

686; 

18 

17-9092 

21-1148 

16 

7-2203 

9-1848 

6922 

8-9083     16-3773 

>9§ 

20-0305 

4-4965 

6868 

18    ;;  20-9698 

21-9333 

'9 

10-3185 

9-8547 

6923 

'4§ 

9-5949     16-6879 

15 

20-6998 

4-8435 

6869 

4       15-8950 

22-8351 

4* 

5-2932 

1  1-0009 

6924 

20§ 

12-4424     16-3575 

23 

23-5633 

4-6646 

6870 

5       16-0905 

22-5786 

5 

5-4758 

107357 

6925 

3 

13-2283     16-7479 

6871 

'9 

I6-I2O7 

22-3088 

21 

S'49'4 

10-4650 

6926 

7 

13-2762     16-5454 

68-2 

5 

I7-5371 

22-5770 

6 

6-9189 

10-6645 

6927 

15 

4-1014    177757 

ii 

15-1594 

5-6345 

6873 

28§ 

17-9950 

22-9666 

25§ 

7-3960 

11-0320 

72  709 

9'4 

6928 

5 

47953     17-0686 

6874 

3* 

20-2550 

22-8408 

5 

9-6484 

107994 

6929 

7 

7^625         ;      I7-2287 

4 

18-1426 

5-2463 

6875 

8i§ 

24-5722 

22-0571 

75§ 

13-9203 

9-8052 

72  718 

7-0 

6930 

4 

10-7742               I7-5I53 

6876 

3*     16-3904     23-2466 

4* 

5-8066 

11-3886 

6931 

13 

I3-4709               17-2504 

9 

24-5397 

5-6141 

6877 

42§     16-8895 

23-9156 

42§ 

6-3386 

12-0340 

72  708 

8-6 

6932 

5 

I3-7I4I                I7-0476 

6878 

17       23-3841 

23-4304 

'9§ 

12-8005 

11-2345 

6933 

4 

3-9536 

18-8112 

6879 

12          15-8496 

24-6357 

15 

5-3334 

12-8018 

6934 

4 

4^762 

18-8290 

2 

15-2729 

6-6952 

6880 

7       17-8341 

24-9461 

6 

7-3301 

13-0160 

6935 

4 

4-5379 

18-4782 

6881 

14     18-0543 

24-0215 

16 

7-5069 

12-0828 

72  710 

9'5 

6936 

5 

7-6823               I8-2744 

6882 

14      18-0913 

24-7083 

ITS 

7-5781 

127659 

73    705 

9'4 

6937 

8-436I               18-4534 

26§ 

19-4491 

6-5438 

72     72! 

9'5 

6883 

12          I8-IOO7 

24-6952 

•38 

7-5850 

12-7520 

6938 

7 

8-8822               18-8693 

4 

19-8713 

6-9838 

6884 

4*     18-2676 

24-5356 

4 

7-7422 

12-5840 

6939 

4 

8^705               I8-2989 

6885 

6       18-4690  |  24-3558 

6 

7-9345 

12-3940 

6940 

4 

IO-75O7               I8-O785 

6886 

5t     19-0498 

24-4167 

4 

8-5196 

12-4277 

6941 

4 

I2-3396 

18-0148 

6887 

5i§     23-1005 

24-0270 

40§ 

I2'5453 

11-8450 

72    717  '    9'° 

6942 

I3-I952 

18-0885 

4S§ 

24-2227 

6-4348 

72     727 

9-0 

6888 

'9       i5"3355 

25-3873 

19 

4-8559 

13-5777 

6943 

13 

4-9608               19^337 

9 

15-9150 

7-5357 

6889 

17-8107 

25-8000 

'4 

7*3496 

13-8703 

6944 

5 

5-I42I 

19-6318 

4* 

16-0980      7-5470 

6890 

24 

18-0692 

25-6982 

23 

7-6012 

137553 

73    7o6      9-4 

6945 

10 

5-3350 

19-5646 

6 

16-2910      7-4851 

6891 

9       18-1883 

25-2236 

13 

7-6984     13-2753 

6946 

5 

6-3879              19-8685 

6892 

5 

11-5014     13-5197 

6947 

18 

6^686 

19-9430 

17 

17-4019     7-9245 

6893 

12       22-3010  -25-3353 

15 

ii'8io2     13-1894 

6948 

14 

7-0220 

19-1909 

7 

17-9963      7-2043 

6949 

4 

7H309        i      I9-7I74 

6950 

4        8-2333     19-3862 

6951 

6      12-9605     19-4665 

6952 

ii       13-5537     19-1408 

8 

24-5205 

7-5056 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64»7  at  Dec.  +  72°,  and  68S'4  at  Dec.  +  73°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    72° 


N'rt 

B.  U. 

TUrt 

B.  D. 

_  o. 

Diain. 

X. 

y- 

Diam. 

t.                        !/. 

No. 

Mag. 

JNO. 

Diam. 

X. 

!/• 

Diam.             t. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i6h  i2mto  i6h  24m  —  contd. 

R.A.  i6h  24m  to  i6h  36m 

Centre      R.A.  16"  24^  Dec.  +  72°            R.A.  i6h  12™  Dec.  +  73°    * 

Centre      R.A.  i6h  24™  Dec.  +  72°              R.A.  i6h  3611  Dec.  +  73° 

Plate  2708.     1895,  June  20.         Plate  4945.     1900,  April  28. 

Plate  2708.     1895,  June  20.         Plate  4027.     1898,  June  17. 

o 

m. 

O 

in. 

6953 

8 

5-4712 

20-6844 

5* 

16-3691 

8-6118 

7009 

20§ 

14-1648     14-8651 

'7 

3-0080 

3-2372 

6954 

6 

5-8848 

20-2185 

5 

I6-8082 

8-1736 

7010 

4 

14-8056  1  14-2908 

6955 

6 

6-2957 

20-5538 

4t 

I7-I994 

8-5255 

701  I 

i8§ 

14-8072 

I4-2977 

16 

3-6210 

2-6376 

6956 

i9§ 

7-3010 

20-0103 

J9 

18-2305 

8-0355 

7012 

i9§ 

14-8761 

14-4030 

H 

3-6952 

27375 

6957 

4 

9-938S 

20-7050 

7013 

2O§ 

14-9362 

14-9890 

16 

37841 

3-3212 

6958 

3 

107347 

20-1455 

7014 

3       17-3966 

14-3093 

6959 

ii 

11-0876 

20-7955 

7 

2I-9700 

9-0255 

7015 

7      19-8402 

I4-19I5 

4* 

8-6426 

2-2799 

6960 

4 

11-3282 

20-5153 

7016 

3       20-1259 

14-4284 

6961 

i8§ 

11-3429 

20-5963 

19 

22-2375 

8-8394 

7017 

9 

24-6678 

14-4674 

5 

13-4796 

2-3131 

6962 

15 

I2-4933 

20-2827 

i3 

23-4015 

8-5892 

7018 

4 

25-1724 

I4-5500 

4* 

13-9896 

2-3698 

6963 

52§ 

12-5306 

20-5191 

54§ 

23-4279 

8-8256 

72      725 

8-0 

7019 

2 

16-3514 

I5'2706 

6964 

7 

I3-I599 

20-6148 

7020 

8 

18-6553 

15-1076 

4 

7-5070 

3-2540 

6965 

H 

13-8811 

20-8746 

9 

•4754' 

9-2550 

7021 

15 

21-8776 

15-9295 

13 

107625 

3-9142 

6966 

i8§ 

13-9958 

20-4043 

17 

24-8962 

8-7882 

7022 

6 

23-0615 

I5-I262 

6967 

6 

4-1617 

21-1361 

4* 

15-0379 

8-9954 

7023 

8 

24-0163 

15-9132 

5 

12-8987 

3-7931 

6968 

i7§ 

7-9423 

21-1082 

16 

18-8118 

9-1675 

7024 

16 

24-5963 

15-8148 

•5 

13-4711 

3-6622 

6969 

10 

9-0075 

21-4884 

8 

19-8582 

9-6054 

7025 

24 

24^6669 

157740 

2I§ 

13-5405 

3-6183 

72     738 

9-5 

6970 

4 

9-6743 

21-1867 

7026 

25§ 

15-9027    ;  16-2503 

26§ 

4-8124 

4-5309 

6971 

24§ 

10-9687 

21-6191 

24§ 

21-8081 

9-8422 

7027 

i7§ 

16-8953 

16-8905 

14 

5-8353 

5-1236 

6972 

5°§ 

11-0580 

21-4242 

5!§ 

21-9083 

9-6538 

72      722 

8-0 

7028 

3 

18-6529 

16-5932 

6973 

22§ 

n'5979 

21-8201 

22 

22-4231 

10-0758 

72      723 

9'5 

7029 

6 

18-9367  |  i6-i  106 

4 

7-8350 

4-2404 

6974 

5 

11-6468 

21-4976 

7030 

6 

19-2488 

I6-II28 

5* 

8-1496 

4-2288 

6975 

i7§ 

12-8400 

21-8921 

16 

23-6597 

10-2150 

7031 

3 

19-3906 

16-41  18 

6976 

12 

12-9565 

21-7665 

10 

23-7816 

10-0958 

f 

7032 

16 

20-4774 

16-0742 

16 

9-3720 

4-1283 

6977 

12 

3-4872 

22-0525 

7 

i4-3i'3 

9-8700 

7°33 

33§ 

22-3323 

16-8410 

36§ 

11-2621 

4-7994 

72    733 

9'3 

6978 

I  I 

4-7244 

227575 

7 

15-5106 

10-6434 

7°34 

54§ 

24-2880 

16-3204 

45§ 

13-1906 

4-1827 

72    737 

8-4 

6979 

5 

5-5182 

22-9860 

7°35 

7 

H-433I 

17-4290 

5 

3-4035 

57830 

6980 

5* 

5-8984 

22-8804 

3 

16-6741 

10-8265 

7036 

4 

14-4897 

17-1495 

6981 

5 

7-2421 

22-8978 

7°37 

4 

14-4938 

17-2140 

6982 

10 

7-2910 

22-7115 

9 

18-0763 

10-7349 

7038 

4 

15-9470 

17-4605 

6983 

3 

97483 

23-0993 

7°39 

2I§ 

I7H943 

17-1  100 

20§ 

6-4421 

5-3116 

72    732 

9  '4 

6984 

4 

1  1-61  1  1 

237894 

• 

7040 

22§ 

18-4392 

17-1030 

2I§ 

7-3881 

5-2587 

6985 

4 

12-1484 

23-0310 

7041 

IO 

21-4020 

17-1726 

7 

10-3505 

5-1801 

6986 

i3 

12-4801 

23-9128 

10 

23-1907 

12-2151 

7042 

6 

14-3586 

18-3725 

5* 

3-3770 

67309 

6987 

3 

12-6293 

23-2858 

7°43 

6 

14-4705 

18-4549 

4* 

3'49°4 

6-8054 

6988 

3 

5-0223 

24-4134 

2* 

15-7172 

12-3129 

7044 

4 

15-1387 

18-3167 

6989 

5 

6-2327 

247078 

2* 

16-9093 

12-6754 

7°45 

39§ 

15-5581 

18-8334 

4i§ 

4-5968 

7-1306 

72    730 

9'3 

6990 

12 

6-9088 

24-6715 

8 

17-5890 

12-6728 

7046 

27§ 

16-8944 

18-1374 

28§ 

5-8959 

6-3663 

72    73i 

9'5 

6991 

8 

7-6794 

24-3565 

4* 

I8-3749 

12-3970 

7047 

20§ 

17-0402 

18-6476 

i7§ 

6-0680 

6-8679 

6992 

22§ 

9-3H5 

24-3416 

!9§ 

20-0085 

12-4707 

7048 

4 

17-5719 

18-5681 

6993 

6 

10-2608 

247556 

7049 

17 

17-6076 

18-8338 

16 

6-6423 

7-0261 

6994 

38§ 

11-6994 

24-1312 

4°§ 

22-401  1 

12-3897 

72      724 

9-0 

7050 

3* 

20-6315 

18-5244 

3* 

9-6443 

6-5664 

6995 

4 

11-7295 

24-3044 

7051 

*4§ 

22-7518 

18-7121 

20§ 

117724 

6-6500 

6996 

7 

11-8081 

24-8680 

5 

22-4698 

13-1327 

7052 

28§ 

23-9655 

18-2641 

22§ 

12-9637 

6-1380 

6997 

4 

12-7109 

24-1914 

7°53 

5 

24-4200 

18-0656 

3t 

13-4093 

5-9189 

6998 

4 

13-3611 

24-6940 

7054 

4 

I4-3257 

19-4286 

6999 

12 

i3-548o 

24-1062 

7 

24-2472 

12-4644 

7°55 

4 

14-6422 

197285 

7000 

6 

4-6873 

25-6341 

4* 

15-3169 

I3-5137 

7056 

7 

14-6650 

19-4377 

6 

3-7356 

7-7772 

7001 

H 

5-2972 

25-2548 

12 

15-9479 

13-1667 

7057 

4 

i6'i23O 

19-4338 

7002 

4 

7-4200 

25'4'77 

2* 

18-0595 

13-4469 

7058 

4 

16-2081 

19-4644 

3* 

5-2793 

7-7250 

7003 

8 

8-7251 

25-7536 

6t 

19-3407 

13-8497 

7059 

6 

16-3075 

197826 

3* 

5-3922 

8-0386 

7004 

16 

9-6557 

25-4755 

13 

20-2891 

13-6234 

7060 

4 

16-9660 

19-1392 

7005 

5 

10-2582 

25-7232 

4 

20-8749 

13-9005 

7061 

26§ 

17-3871 

19-5186 

27§ 

6-4567 

77217 

7006 

1  1 

107088 

25-6499 

6 

21-3286 

13-8530 

7062 

5 

20-2659 

19-2743 

3t 

9-3218 

7-3317 

• 

7007 

10 

1  1-4892 

25-1297 

6 

22-1359 

13-3759 

7063 

5 

20-6072 

19-2467 

4 

9-6608 

7-2869 

7008 

7 

n'7355 

25-6241 

5 

"•353i 

13-8829 

7064 

27§ 

20-6309 

19-9201 

26§ 

97163 

7-9568 

7065 

6 

21-2372 

19-8560 

4 

10-3177 

7-8657 

79§ 

3-0930 

22-0078 

72      718' 

7-0 

7066 

9 

21-7323 

19-1747 

5 

10-7769 

7-1649 

64§ 

1-8284 

24-1172 

72      717 

9-0 

7067 

9 

22-1425 

19-2338 

5 

11-1914 

7-2023 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  (na'y  at  Dec.  +  72°,  and  688%4  at  Dec.  +  73°. 
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69 


Z  O  N  E    +  72°. 


Iff  1-1 

THorn 

Tii  am 

B.  D. 

Vn 

B.D. 

JtO. 

jjiatn. 

X. 

y- 

UHUDi 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

fllfh 

z. 

y- 

z. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i6h  24m  to  i6h  36m  —  contd. 

R.A.  i6h  36m  to  i6h  48m  —  contd. 

Centre      R.A.  i6h  24""  Dec.  +72°          R.A.  :6>>  36m  Dec.  +73° 

Centre     R.A.  if>*  48m  Dec.  +  72°            R.A.  i6h  36"-  Dec.  +  73" 

Plate  2708.     1895,  June  20.        Plate  4027.     1898,  June  17. 

Plate  4968.     1900,  May  10.        Plate  4027.     1898,  June  17. 

m. 

o 

m. 

7068 

23§ 

23'5742 

19-0355 

i5§ 

12*6135 

6-9282 

7113 

21 

57594 

17-6345 

23§ 

16-5720 

5-4687 

72  742 

9'3 

7069 

5 

23-6549 

19*4372 

5 

12*7141 

7-3265 

7"4 

6 

6-2627 

18*0050 

6 

17-0579 

5-8633 

7070 

27§ 

24*2756 

19-6987 

13*3461 

7-5564 

7115 

6 

7-2575 

17-2853 

7 

18-0843 

5-1923 

7071 

6 

24-5029 

19-4666 

3* 

13-5610 

7-3160 

7116 

3* 

9*3825 

I7-6979 

3* 

20-1868 

57000 

7072 

23§ 

14-1336 

20-2004 

27§ 

3-2424 

8-5646 

72     7*8 

9'5 

7117 

4 

12-9833 

16-9900 

4* 

23-8178 

5-1615 

7°73 

4 

18-0914 

20-5770 

7118 

4 

13-8665 

16-8647 

5* 

24-7072 

5-0771 

7°74 

5 

20-7647 

20-0610 

5* 

9-8580 

8-0964 

7119 

8 

4-2428 

18-9545 

6* 

14-9965 

6-7192 

7075 

4 

14-2200 

21-8621 

3* 

3'4"7 

10-2203 

7120 

'6§ 

6*0008 

18-4469 

23§ 

167758 

6-2942 

72    743 

9'4 

7076 

22§ 

15-0298 

21-7432 

2'§ 

4-2139 

10*0623 

72     729 

9'5 

7121 

3* 

6-0910 

18-2802 

4 

16-8703 

6*1301 

7077 

4 

15-1742 

21-1209 

3t 

4-3271 

9'434° 

7122 

'4 

77663 

18-8589 

'5 

18-5212 

67868 

7078 

4 

179426 

21-8712 

4* 

7-1337    :  10-0473 

7123 

12 

9-5903 

18-1110 

H 

20-3774 

6*1226 

7079 

5 

22-1206 

21-0180 

3* 

11*2586 

8*9861 

7124 

6 

11*1836 

18-6371 

8 

21-9455 

6-7241 

7080 

2I§ 

22-2740 

21-8730 

«5§ 

H'4539 

9-8293 

7125 

3       12*8528 

18*2264 

3* 

23-6306 

6-3940 

7081 

5 

15-8010 

22-5199 

3t 

5-0224 

10-8009 

7126 

4 

15-9225 

7*9285 

7082 

8 

20-1783 

22-3004 

6 

9-3838 

10*3602 

7127 

4* 

6-4350 

19*8351 

5 

17-1486 

7*7011 

7083 

3'§ 

22-1908 

22-0310 

24| 

11-3800 

9-9930 

72    735 

9-0 

7128 

27§       9-2645 

19-5391 

4°§ 

19-9858 

7-5357 

72    746 

9'4 

7084 

52§ 

22-5862 

22-5688 

1  1-8003 

10-5078 

72    736 

8-9 

7129 

4 

10-0595 

'9-3545 

4      20*7888 

7-3848 

7085 

4* 

23-9700 

12-4475 

43* 

I3-I783 

10-3205 

7130 

3 

10-6476 

19*1663 

4*    21-3839 

7-2270 

7086 

6 

23-9940 

22-4069 

6 

I3-20II 

10-2774 

7131 

18 

11*1892 

'94795 

23§     21-9108 

7-5659 

7087 

'4 

15-5910 

23-5583 

8 

4-8648 

1-8461 

7132 

7 

11-2099 

19*5001 

10     '  21-9304 

7-5874 

7088 

12 

15-7813 

23*4690 

6 

5-0496 

17458 

7133 

ii 

11-7152 

19*4995 

13     '  22-4362 

7-6084 

7089 

IO 

20-5603 

22-9766 

7 

97976 

1-0181 

7>34 

44§ 

4-9598 

21*0673 

47§ 

15-6125 

8-8607 

72    740 

8-5 

7090 

8i§ 

22-0045 

23-8906 

85§ 

II*286o 

1*8585 

72    734 

6-3 

7'35 

8 

6-0678 

20*5454 

Q 

16-7459 

8*3920 

7091 

7t 

24-2606 

23-1519 

4 

13*5048 

1*0065 

7136 

4     i    7*6290 

20*1686 

6 

18-3232 

8*0896 

7092 

32§ 

24-3752 

23-2654 

23§ 

13*6240 

1-1159 

72    739 

9'5 

7137 

ii 

11-2933 

20*4037 

'4 

21-9723 

8*4924 

7°93 

23§* 

24-3878 

23-3386 

'7§ 

13-6408 

1-1872 

7138 

Z5§ 

9-3697 

21*7016 

*9§ 

19-9898 

9*6981 

72    747 

9'4 

7094 

7 

15-6452 

24-0068 

5 

4*9410 

12-2942 

7139 

27§ 

10-1400 

21*8807 

38§ 

207507* 

9*9170 

72    748 

9-2 

7095 

'9 

16-1209 

24-161  1 

1  1 

5^34 

12-4243 

7140 

'7 

13-5691 

21-5581 

i8§ 

24-1905 

97515 

7096 

3 

19*1379 

247237 

3 

8-4666 

12-8352 

7141 

'4 

3-6890 

22-7066 

18 

14-2693 

10*4395 

7097 

32§ 

23-5941 

24-6270 

22§ 

12-91  12 

12-5151 

7142 

7 

7-1201 

22-5902 

ii 

177023 

10-4869 

7098 

6* 

23*6692 

24-0291 

5      12*9550 

11-9116 

7'43 

22§ 

8-6910 

22-7822 

21§ 

19-2633 

107475 

7099 

5     i  14-2248 

25-1614 

"'44 

6 

9-1681 

22-8650 

8 

19-7363 

10-8538 

7100 

9 

16-5294 

25-2098 

5         5-8839 

13-4189 

7'45 

4t 

9-6990 

22*6528 

5 

20*2754 

10*6668 

7101 

3 

19-0942 

25*2378 

7H6 

5* 

9-7956 

22-0645 

5 

20*4007 

10*0806 

7102 

15 

19-4683 

25*4338 

9 

8-8300 

13-5273 

7H7 

5* 

10-3300 

22-0330 

5* 

20-9354 

10*0770 

7148 

3* 

13-3362 

22*5055 

3* 

23-9144 

10*6867 

458 

1-6814 

17142 

72    726 

9-0 

7'49 

5 

i3-3'93 

21-8184 

6 

23-9283 

10*0035 

45§ 

2-1995 

6-5010 

72    727 

9-0 

7150 

5 

15-6781 

117156 

6o§ 

.-6538 

8-9643 

72    725 

8-0 

7151 

3* 

9*1800 

23*2870 

4 

19-7282 

11-2732 

39§ 

I  '0065 

12-6144 

72    724 

9-0 

7152 

2lg 

10-9648 

23*5205 

23§ 

21-5003 

11-5923 

68§ 

26-4764 

21-1155 

72    74° 

8*5 

7'53 

23§ 

12*2943 

23-6314 

26§ 

22-8228 

117629 

7'54 

6 

13*8976 

23-0578 

7 

24-4488 

11*2669 

7'55 

5 

14-6843 

12*8026 

R.A.  i6h  36m  to  i6h  48m 

7156 

7'57 

o 

6-4369 

24-4249 

5 

IO 

14-8467 
16-9330 

12-3053 
12-2881 

Centre      R.A.  i6h  48'"  Dec.  +  72°           R.A.  i6>>  36"  Dec.  +  73° 

7158 

7 

7-1680 

24*2761 

ii 

17-6703 

12*1717 

Plate  4968.     1900,  May  10.        Plate  4027.     1898,  June  17. 

7'59 

6o§   |    9-0675 

24-3935 

64§ 

19-5623 

12-3743 

72    745 

7-0 

7160 

37§ 

10*8702 

24*1051 

42§ 

2I-3773 

12*1704 

72    749 

9'3 

7103 

20              37452        I4-8l68 

24§ 

14-6900 

2-5643 

O 

m. 

7161 

5*2301 

25*9860 

1            V 

33§ 

15-6557 

13-7879 

73    73i 

9-2 

7104 

4t      7-2732     14-3883 

3* 

I8-2334 

2-3015 

6j§ 

23-1849 

1-3565 

72    75' 

8-2 

7105 

7'P6 
7107 

23§       6-0947     1  5-8251 
3        8-9433     15-8415 
14       12*7800     15-5166 

24§ 

4* 

20§ 

16-9900 
19*8384 
23-6853 

3-6766 
3-8271 
3*6786 

72    744 

9'5 

S»§ 

2-3243 
1-2275 

16-5046 

22-8860 

898 

26-3054 

3-9663 

72    754 
72    737 
72    736 

8-5 

8-4 
8-9 

7108 

7         3-2357     16*6904 

9 

14*0933 

4*4125 

5*8 

13-1860 

26-0333 

73    742 

8*5 

7109 

4         6*2913  i  16-1933 

6 

I7*1719 

4'°553 

7IIO 

7111 

4       12*9010     lo'ozio 
4         7-9600     17-0003 

5 

18-7998 

4-9383 

7112 

'7 

5-5129     17-3777 

18 

I6-3384 

5-2025 

72    74' 

9'5 

Plate  2708.     No.  7093.     The  3m  image  coincides  with  the  6m  imagf  of  No.  7092 

and  is  therefore  not  measurable. 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  6^-7  at  Dec.  +  72°,  and  688-4  at  Dec.  +  73°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    72°. 


B.  D. 

Nff. 

1  li-.i.i 

B.  D. 

No. 

Diam  . 

X. 

V- 

Diam. 

X, 

y- 

No.             Mag. 

O. 

iJiani. 

X. 

y- 

Diain. 

X. 

."• 

No. 

Mag. 

RA.  i6h  48™  to  i;h  o"1 

R.A.  i6h  48™  to  i7h  om  —  contd. 

Centre     R.A.  16^  48""  Dee.  +  72°              R.A.  i7h  om  Dec.  +  73° 

Centre      R.A.  16^  48^  Dec.  +  72°             R.A.  i7h  om  Dec.  +  73° 

Plate  4968.     1900,  May  10.         Plate  4974.    1900,  May  14. 

Plate  4968.     1900,  May  10.          Plate  4974.     1900,  May  14. 

o 

m. 

m. 

7162 

2* 

16-3899 

14-1268 

6* 

5-2633 

2-2780 

7221 

4t 

20-5712 

19-2327 

9 

9-6988 

7-1739 

7l63 

4* 

18-2947 

14-8058 

7 

7-2051 

2-8632 

7222 

5 

IO'O2O8 

7-9470 

7164 

5 

23-3002 

14-7529 

1  1 

12-2013 

2-5601 

7223 

6 

21-2820 

19-1955 

178 

10-4076 

7-0965 

7165 

48§ 

15-4093 

15-6850 

62§ 

4-3641 

3-8839 

72    754 

8-5 

7224 

23§ 

22-4094 

19-2745 

29§ 

n-5353 

7-1200 

7166 

5 

>9-2353 

15-8866 

13 

8-1974 

3-8963 

7225 

5 

11-6293 

7-2744 

7167 

4 

19-4389 

15-9260 

7 

8-4034 

3'9223 

7226 

5 

13-8061 

7-4893 

7168 

4 

10-0740 

3-8755 

7227 

5 

37242 

8-6782 

7169 

23§ 

21-3463 

I5-S738 

35§ 

10-2890 

3-4764 

72    759 

9-4 

7228 

5 

4-2684 

8-1210 

7170 

5 

11-7166 

3-2771 

7229 

4 

5-6410 

8-4159 

7171 

5 

23-1904 

15-6834 

13 

12-1385 

3-4962 

7230 

3 

16-4685 

20-1643 

"4 

5-6471 

8-3072 

7172 

5 

237442 

15-5647 

12 

12-6858 

3-3489 

7231 

1  1 

16-5992 

20-8342 

16 

5-8107 

8-9696 

7173 

20§ 

23-9418 

'5  -67  54 

28§ 

12-8875 

3-4478 

7232 

5 

6-4393 

8-7727 

7174 

3 

I3'5335 

3-4923 

7233 

4 

6-5994 

8-8974 

7I7S 

4 

15-6003 

16-3265 

9 

4-5895 

4-5186 

7234 

3* 

17-5081 

20-7834 

5 

6-7164 

8-8685 

7176 

4* 

17-5034 

16-5508 

7 

6-5029 

4-6467 

"235 

3* 

20-7137 

20-4859 

5 

9-9062 

8-4150 

7177 

4* 

17-7994 

16-4922 

ii 

6-7924 

4-5718 

7236 

'5 

21*1872 

20-6685 

20§ 

10-3863 

8-5750 

7178 

4 

77135 

4-7818 

7237 

3 

iQ-5554 

8-6683 

7179 

7 

'19-1030 

16-3551 

18 

8-0902 

4-3707 

7238 

3* 

2i'4>34 

20-2742 

9 

10-5930 

8-1680 

7180 

22§ 

19-9266 

16-2450 

35§ 

8-9055 

4-2174 

72    756. 

9'5 

7239 

3 

11-3898      8-7458 

7181 

10 

19-9915 

16-6492 

i8§ 

8-9915 

4-6200 

7240 

5 

11-7317 

8-6088 

7182 

4* 

21-5306 

16-1293 

6 

10-5017 

4-0243 

7241 

23§ 

22-5845 

20-5786 

26§ 

11-7765 

8-4149 

7183 

2* 

23-0708 

16-6300 

5 

12-0627 

4-4448 

7242 

'4 

3-2219 

9-1675 

7184 

3 

12-9210 

•4-7248 

7243 

3 

14-0265 

21-4158 

12 

3-2727 

9-6811 

7185 

10 

24-2510 

16-9061 

i8§ 

13-2568 

4-6652 

7244 

5 

6-9715      9-254.8 

7186 

4 

13-8755  i    4-0453 

7245 

1  1 

18-0708 

217764 

20§ 

7-3286      ;        9-8363 

7187 

4 

4-5121 

5-8616 

7246 

4 

8-3099  ;   9-3724 

7188 

20§ 

167294 

17-2450 

35§ 

5-7608 

5-3773 

72    755 

9'5 

7247 

'9§ 

20-1043 

21-5569 

26§ 

9'3494  :    9-5169 

72    757 

9-2 

7189 

5 

6-9000 

5-0770 

7248 

4°§ 

20-3170 

21-6961 

45§ 

9-5678      9-6436 

72    758 

87 

7190 

3* 

20-1818 

17-8571 

5 

9-2409 

5-8163 

7249 

6 

21-0095 

21-1903 

«S 

10-2359      9-1034 

7191 

5 

10-4953 

5-3093 

7250 

5 

10-2817      9-0855 

7192 

3 

21-5449 

17-9643 

9 

10-6092 

5-8568 

7251 

5 

10-8915 

9-5948 

7193 

4 

11-9613 

5-8673 

7252 

3* 

22-2357 

21-2051 

7 

1  1  -4607 

9-0548 

7194 

4 

12-1335 

5-4760 

7253 

8t 

23-4929 

22-1890 

i5 

12-7659 

9'9783 

7195 

7 

23-5980 

17-5250 

15 

12-6348 

5-3136 

7254 

26§ 

14-2653 

22-3358 

4°§ 

3-5564 

10-585  i 

72    752 

9-2 

7196 

5 

12-7872 

5-2111 

7255 

5 

4-0078 

10-6296 

7197 

4 

13-6478 

5-1759 

7236 

Z7§ 

15-0193 

21-9853 

34§ 

4-2907 

10-1979 

72    753 

9'4 

7198 

7 

13-6807 

5-4935 

7257 

4 

5-2351 

10-4089 

7199 

4 

14-5400 

18-0210 

8 

3-6163 

6-2634 

7258 

3* 

16-0893 

22-7961 

6 

5-4031 

10-9556 

7200 

3* 

14-6551 

18-6672 

5* 

3-7616 

6-9017 

7259 

4 

6-6322 

10-8430 

7201 

5 

17-9880 

18-2010 

12 

7-0667 

6-2689 

7260 

3* 

18-9023 

22-6637 

6 

8-2084 

10-6815 

7202 

4* 

18-9714 

17-9966 

8 

8-0398 

6-0163 

7261 

4 

8-5232 

10-3052 

7203 

3* 

20-1378 

18-5449 

5 

9'23i3 

6-5048 

7262 

5 

11-2449 

10-5429 

7204 

5 

10-2902 

6-1696 

7263 

3* 

23-9409 

23-2324 

13 

13-2664 

10-9963 

7205 

5 

10-4517 

6-1395 

7264 

3 

5-5482 

•3639 

7206 

3* 

21-7615 

18-5564 

6 

10-8548 

6-4375 

7265 

4 

6-0313 

•8328 

7207 

4 

"'4733 

6-4641 

7266 

4* 

I7-3352 

23-7605 

10 

6-6924 

•8553 

7208 

3* 

22-4145 

18-9457 

6 

11-5254 

6-7909 

7267 

4 

8-7884 

7870 

7209 

3* 

22-5768 

18-2101 

5 

11-6486 

6-0465 

7268 

4 

8-9302 

•3458 

7210 

4 

12*0460 

6-6942 

7269 

6 

9-0805 

•i  1  1  1 

721  1 

6 

12-1221 

6-1507 

7270 

5 

21-3892 

23-1614 

12 

10-71  10 

•0538 

7212 

4 

12-1604 

6-8769 

7271 

5 

ii-oi  17 

"2140 

7213 

«4 

23-6120 

18-8184 

2I§ 

127155 

6-6057 

7272 

5 

12-9700 

•5946 

7214 

10 

14-3596 

19-6975 

i8§ 

3-5I78 

7-9458 

7273 

5 

13-0360 

•3589 

7215 

3 

4-8014 

7'335° 

7274 

4 

13-8648 

•1168 

7216 

3 

5-2960 

7-6602 

7275 

5 

5-3922 

12-5865 

7217 

2* 

16-3779 

19-7321 

5 

5-5348 

7-8813 

7276 

4* 

18-2529 

24-2938 

10 

7-6365 

12-3431 

7218 

4 

6-8733 

7-5528 

7277 

4 

7-8105 

12-7034 

7219 

5 

18-1919 

19-4360 

ii 

7*3335 

7-4920 

7278 

6 

9-8299 

12-2255 

7220 

5 

19-1796 

19-2725 

'3 

8-3107 

7-2783 

7279 

10 

21-7785 

24-2853 

20§ 

11-1588 

12-1573 

X 

I  rteeau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64^*7  at  Dec.  +  72°,  and  68*  '4  at  Dec.  +  73°. 
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ZONE    +    72°. 
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Diam. 

i. 

y- 

Warn. 

z. 

y- 

B.C. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

B.D. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  i6h  48m  to 

i  j*  om  —  contd. 

R.A.  i7homto  i7h  i2m  —  contd. 

Centre     R.A.  i6h  48™  Dec.  +  72°            R.A 

.  i7h  om  Dec,  +  73° 

Centre      R.A.  17*  I2m  Dec.  +  72°            R.A.  I7*>  o^  Dec.  +  73° 

Plate  4968.     1900,  May  10.         Plate 

4974-     '90°.  May  '4- 

Plate  2717.    1895,  June  24.           Plate  4974.     1900,  May  14. 

a 

m. 

m. 

7280 

2O 

227365 

24*1915 

23§ 

12-1085 

I2-0150 

733' 

9 

9-0586      18-6921 

«§ 

20-0460 

6-8240 

7281 

5 

5-0517 

13-9569 

7332 

6 

9*8717      18*1979 

i8§ 

20*8818 

6-3760 

7282 

5* 

15-6634    25-3724 

12 

5-1076 

13-5465 

7333 

4 

10*3149      17-8290 

7* 

21-3426 

6-0340 

7283 

7 

15-9878 

25-2118 

i8§ 

5-4202      13-3721 

7334 

5 

21-4001 

67016 

7284 

5 

5-6727      137955 

7335 

i8§ 

10-4692      18*0033 

24§ 

21-4913 

6-2150 

7285 

4 

57377     13-4132 

7336 

3* 

11*0597      187573 

6 

22-0393 

6-9968 

7286 

6t 

18-0293 

25-4943 

'4§ 

7-4723     13-5496 

7337 

'3 

12-6055      I7'875I 

26§ 

23-6315 

6-1960 

7287 

3 

8*0455     13-3247 

7338 

6 

13-3585      18-2057 

15 

24-3693 

6-5664 

7288 

5* 

18-9944    25-0457 

'4 

8*4195  i  13-0603 

7339 

4* 

4-9787      19-S676 

7 

15-9243 

7-4828 

7289 

7 

19-3499     25-5667 

12 

8-7940    13-5601 

734° 

4 

6-8O22      19-2435 

9 

17-7613 

7-2583 

7290 

35§ 

19-3641     25-5820 

36§ 

8-8111 

I3-57I4 

73    747 

9-2 

7341 

3* 

8-4322      19-8753 

4 

19-354' 

7*9740 

7291 

5 

10-6363 

13-8613 

7342 

4*       8-9061      18-8973 

6 

19*8822 

7-0210 

7292 

8 

11-1774 

13-9003 

7343 

3       13-9018     19-3229 

6 

24*8484 

77'34 

7293 

5 

11-9257 

I3-2205 

7344 

6       13-9690     19-2978 

17 

24'9'53 

7*6901 

7294 

7* 

23-2861     25-3157 

'5 

12-7140 

I3-II43 

7345 

6 

I5-4592 

8-1317 

7346 

5*      6*0027  '  20-4889 

9 

16*8974 

8*4570 

99§ 

I-0043               I'SS^Z 

72    751 

8-2 

7347 

3* 

6*1082      20*1872 

6 

17*0193 

8-1638 

42§     26-137-     17*6280 

72    761       9-0 

7348 

7 

6*1764 

20-6315 

12 

17-0625 

8-6078 

7349 

2* 

6*2249 

20-4889 

3 

17-1188 

8-4675 

R.A.  i7h  om 

tO   I7h   I2m 

73>o 

ii 

7*9263 

20-2687 

'9 

18-8318 

8*3404 

Centre      R.A.  I7h  izm  Dec.  +  72°              R.A.  i7h  om  Dec.  +  73° 

735' 

9 

9-1726 

20*3659 

'9§ 

20-0680 

8-5045 

Plate  2717.     1895,  June  24.          Plate 

4974.     1900,  May  14. 

7352 

3 

10*5851 

20-  1  146 

£.       £.  t* 

6 

21-4919 

8-3284 

80  £i 

o                        *"a- 

7353 

9 

10*8979 

20*6368 

'9 

217781 

8650 

7295 

4t 

2-8853     14-2459 

6t 

14-1194 

2-0563 

7354 

3* 

11-7420 

20*3444 

5 

22-6370 

8-6173 

7296 

4* 

3-3452     14-2014 

4* 

14-5816 

7355 

23§ 

12-5774 

19-7788 

43§ 

23-5022 

8-0973 

72     769 

9'4 

7297 

- 

157628 

2-6541 

7356 

7 

127730 

'97735 

'9 

23-6944 

8*1043 

7298 

4 

5-9823 

14-9003 

12 

17*1737 

2-8777 

7357 

16 

13*4569 

20-5703 

*7§ 

24-3396 

8-9343 

7299 

4' 

6-6152 

14-8413 

7 

17*8107 

2-8500 

7358 

7 

I4-7978 

9-9820 

7300 

4 

6-6452 

14-1903 

4* 

17-8784 

2-2031 

7359 

3* 

6-1973 

21-4904 

6 

17-0388 

9-4666 

7301 

2* 

6-7329     i4-055o 

3* 

17*9706 

2-0692 

7360 

4 

17-3805 

9-8750 

7302 

5 

18-6282 

2-1280 

7361 

4* 

7-0127 

21-4933 

9 

I7-8533 

9-5I53 

7303 

6 

10-6761 

14*7129 

15 

21-8735 

2-9358 

7362 

8-7857 

21-5435 

*S§ 

19-6222 

9-6588 

7304 

4 

11*6880 

14-4692 

8* 

22-8937 

27465 

7363 

3* 

9'4399 

21-0491 

4 

20-3006 

9-2021 

7305 

3 

11-8777 

I4-3723 

5* 

23-0915 

2-6613 

7364 

6 

9-6843 

20-8503 

12 

20*5544 

9-0160 

7306 

6 

5-4422 

15-4263 

10 

16-6083 

3-3757 

7365 

'3S 

10-8340 

21-0835 

22§ 

21-6910 

9'3°74 

7307 

4 

17-1844 

3-3225 

7366 

5 

11-1165 

20-9151 

H 

21-9813 

9-1551 

7308 

3* 

7-8370 

'57974 

5* 

18-9811 

3-8676 

7367 

6 

11-4279 

21-7425 

'7§ 

22*2477 

9-996> 

7309 

9-6268 

15-6196 

55§ 

20-7752 

3-7860 

72  765     8-9 

7368 

5 

11-8197 

21*1384 

10 

22*6719 

9'4'44 

7310 

24§ 

13-2528 

15-1428 

57§ 

24-4230 

3-5040 

72  771     9-2 

7369 

2 

13-1873 

20*9157 

4 

24*0535    !    9-2648 

73" 

6 

13-3389 

15-4869 

'5 

24-4914 

3-85I3 

737° 

5 

4-1948 

22*3092 

8 

14*9928     10-1810 

7312 

5 

15-3870        4*8253 

737' 

27§ 

6'2IOO 

22-5969 

36§ 

16-9920     10-5733 

72     764 

9'5 

73'3 

ii 

4-9573     16-1808 

21 

16-0820        4-0992 

72  762 

9'4 

7372 

7 

6*6760 

22-0646 

12 

17-4854     10-0664 

73'4 

it 

5-6197 

16-8330 

7 

16*71  16 

4*7850 

7373 

4 

19-3832     10-1280 

3* 

8-3861 

16-6027 

5* 

19-4819 

4*7060 

7374 

9 

12*5383 

22*4180 

2I§ 

23-3215     10-7314 

7316 

3* 

87497 

16-2631 

19-8675 

4*3850 

7375 

4 

23*4639     10-0718 

73'7 

1  1 

10-8970 

16-4378 

'9 

21-9995      4-6701 

7376 

4 

14-3238        17398 

73'8 

3* 

11-9663 

16-0506 

7* 

23-0920      4-3450 

7377 

4 

H-5325       i'93°8 

7319 

25§ 

4-1152 

17-4181 

4°§ 

15-1777       5-2918 

72  761 

9-0 

7378 

6* 

4-5482 

23*6461 

ii 

15*2741       1*5364 

7320 

3 

15-3148       5-1460 

7379 

3 

16-21  18       ''1352 

7321 

4 

8-3538 

17-3895 

10 

19-4105 

5-4869 

4 

17-8478       1-3464 

7322 

5 

8-4002 

17*4007 

9 

19-4578 

5*5026 

7381 

6 

18-3302       1-1500 

7323 

5    .    8-7700 

17-2336 

10 

19-S35I 

5*3528 

7382 

4 

18-3408       1-3163 

7324 

5 

20-5079 

5-4496 

7383 

18 

13-1061 

23-5756 

25§ 

23-8263       1-9178 

7325 

58§     12-2849 

16-9875 

7'§ 

23-3600 

5-2946 

72    -68 

7'3 

7384 

6 

4-7467 

24-1723 

'5 

15-4445  ,12*0696 

7326 

9       137329 

16-8490 

'9§ 

24-8107 

5-234° 

7385 

4 

16*4178     12-6062 

7327 

5 

15-7760      6-3571 

7386 

'5 

6-1249    24-6819 

2'§ 

16-7948     12-6504 

7328 

7         5-2747 

19-0153 

17 

16-2491       6-9458 

7387 

4* 

7-0924   24-9430 

7 

17-7489     12-9580 

7329 

4 

18*3095      6-3925 

7388 

5 

7-0837 

24*1167 

6 

17*7860  \  12-1350 

7330 

5 

18-3579      6-2624 

7389 

6 

7-6925 

24-3229 

'3 

18*3813     12-3755 

i  r&cau  interval  represents  very  nearly  5'  =  648--  at  Dec.  +  72°,  and  68B'4  at  Dec.  +  73°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    72° 


N_ 

B.  D. 

B.  D. 

0. 

X. 

y- 

Diat  11  . 

X. 

y- 

No. 

Mig. 

No. 

Diam. 

X, 

y- 

DlBlHi 

y* 

No. 

Mag. 

R.A.  i;h  om  to  i;h  i2m  —  contd. 

R.A.  i7h  i2m  to  i7h  24™  —  contd. 

Centre      R.A.  i7h  12™  Dec.  +72°             R.A.  i7h  om  Dec.  +73° 

Centre      R.A.  i7h  I2m  Dec.  +  72°              R.A.  17'"  24"  Dec.  +73° 

Plate  2717.     1895,  June  24.        Plate  4974.     1900,  May  14. 

Plate  2717.    1895,  June  24.          Plate  2706.     1895,  June  19. 

o 

m. 

o 

m. 

739° 

3* 

10-6797 

24-0264 

7 

21-3781 

12-2406 

744' 

1  1 

14-1082 

20-8784 

IO 

3-3I54 

9-1364 

739' 

25§     11-0596 

23-8625 

38^ 

217681 

12-0953 

72  766 

9'5 

7442 

i6§ 

14-5672 

20-8258 

17 

3'77i2 

9-0647 

7392 

23§ 

11-3641 

24-6675 

28§ 

22-0278 

12-9150 

72  767 

7443 

4 

16-2692 

20-3601 

4 

5-4492 

8-5I21 

7393 

6 

12-3279 

23-9249 

'3 

23-0293 

12-2254 

7444 

'5 

17-1892 

20-2869 

'7§ 

6-3636 

8-3933 

72    776 

9'4 

7394 

7 

12-4290 

24-6093 

17 

23-0945 

12-9155 

7445 

7 

18-8975 

20-8295 

6 

8-0963 

8-8497 

7395 

3* 

12-4982 

23-7830 

7 

23-2073 

12-0925 

7446 

5 

19-1051 

20-7961 

4* 

8-3005 

8-8081 

7396 

7 

14-3162 

13-0438 

7447 

6 

19-1598 

20-2024 

5 

8-3265 

8-2134 

7397 

5* 

4-5690 

25-3129 

10 

15-2059 

13-201  1 

7448 

26§ 

21-7410 

20-2765 

27§ 

10-9083 

8-1585 

72    781 

8.* 
3 

7398 

4 

16-0283 

13-1959 

7449 

5 

22-3407 

20-5268 

5 

11-5199 

8-3765 

7399 

25 

6-1097 

25-2764 

28§ 

167499 

13-2448 

72  763 

9'4 

7450 

23 

23-8770 

20-6743 

16 

13-0582 

8-4472 

72    785 

9'5 

74°° 

'5 

6-4938 

25-5709 

'9§ 

17-1149 

13-5585 

745' 

'4 

14-1653 

21-1748 

'3 

3-3836 

9-4289 

72    773 

9'3 

7401 

4* 

8-8857 

257925 

6 

19-4931 

13-9068 

7452 

4 

17-0153 

21-0858 

3 

6-2256 

9-1992 

7402 

4 

20-2950 

'3-5845 

7453 

2'§ 

17-1490 

21-3193 

'9§ 

6-374° 

9-4270 

72    777 

9'3 

7403 

8 

10-9559 

25-1481 

'5 

21-5941 

I3-3730 

7454 

6 

18-0835 

21-2730 

4 

7-3042 

9-334° 

74°4 

6 

11-7087 

25-2905 

12 

22-3394 

'3-5557 

7455 

4 

13-8649 

9-7589 

74°5 

3* 

13-9827 

24-6867 

6t 

24-6424 

7456 

•7  A    P  1 

5 

14-6714 

22-3815 

5 

T  "> 

3-95I8 

8  *  A  1  O  -5 

10-6100 

T  f*\'  T  •?  C  I 

8o§ 

24-I553 

2'2I  19 

72  770 

8-7 

7457 
7458 

'5 

20§ 

I  Q"  I  70  1 

19-5653 

22-1275 
22-0654 

1  Z 

i8§ 

8  43°3 
8-8230 

10  1351 
10-0518 

7459 

28§ 

22-8530 

22-1904 

24§ 

I2-I  125 

10-01431 

72      782 

8-3 

R.A.  i;h  i2m  to  i;h  24™ 

7460 
7461 

III 

22-8625 
14-3895 

22-2048 
23-2566 

28§ 
22§ 

I2-I2O6 
3-7I31 

10-0263! 
1  1-5000 

/  L      I  01 

"2      772 

°  3 
9'1 

Centre      R.A.  I7h  i2n>  Dec.  +  72°            R.A.  i7h  24""  Dec.  +  73° 

7462 

tig 

18-6274 

23-0653 

'9§ 

7-9367 

1  1-0978 

72      778 

9'5 

Plate  2717.     1895,  June  24.        Plate  2706.    1895,  June  19. 

7463 

f 

10 

18-6472 

23-1029 

O  f 

6 

7^595 

11-1352 

M. 

7464 

6 

22-9195 

23-8637 

4 

12-2593 

1  1-6761 

7406 

8 

21-4493 

14-9206 

6 

10-3516 

2-8238 

o 

7465 

5 

14-7931 

24-0260 

7 

4-1555 

12-2478 

74°7 

ii 

21-5695 

14-1528 

8 

10-4321 

2-0530 

7466 

4 

14-9808 

24-3975 

5 

4-3603 

12-6085 

7408 

16 

22-0385 

14-8498 

'5 

10-9337 

2-7248 

7467 

'4 

15-4088 

24-2982 

ii 

47829 

12-4889 

7409 

7 

14-9177 

15-1532 

6 

7468 

32§ 

17-0033  ,24-8483 

3Os 

6-4020 

12-9571 

72    7<75 

8-6 

7410 

'9§ 

15-1050 

15-6367 

21 

4-0470 

3-8546 

7469 

4°§ 

17-0160    24-3180 

40^3 

6-3877 

12-4269 

72    774 

8-3 

74" 

4 

15-2386 

15-8918 

3* 

4-I947 

4-I007 

7470 

'7 

17-9480 

24-3888 

12 

7-3225 

12-4528 

7412 

'5 

I5'3752 

'5'4383 

'4 

4-3089 

3-6409 

747i 

12 

18-4855 

24-5068 

8 

7-8662 

12-5442 

74'3 

4 

20-2715 

I5-3552 

4* 

9-1894 

3-3144 

7472 

'4 

21-9073 

24-0754 

9 

12-2644 

H  '9443 

74'4 

5 

22-2274 

15-9440 

4 

11-1768 

3-8058 

7473 

5 

'3'35°I 

12-7329 

74'5 

9 

24-5382 

15-8551 

7 

13-4799 

3-6018 

7474 

8 

'4-3731 

25-6888 

6 

3-8194 

13-9294 

7416 

1  8 

15-0573 

16-9280 

20 

4-0671 

5-1460 

7475 

5 

14-3879 

25-4035 

5 

3-8207 

13-6426 

74'7 

6 

19-1219 

'16-2500 

6 

8-0903 

4-2652 

7476 

9 

17-1783 

25-0050 

7 

6-5889 

13-1058 

7418 

8 

19-2192 

16-9706 

8 

8-2224 

4-9820 

7477 

4* 

17-6079 

25-2590 

4 

7-0255 

13-3379 

7419 

4 

20-3970 

16-4568 

4 

Q  "3  72Q 

4-4088 



7420 

37§ 

20-7641 

16-4541 

Q'74°4- 

4-3851 

72    780 

9-0 

O  C§ 

17723 

2-1951 

72    770 

8-7 

7421 

6 

22-9985 

16-6346 

6 

11-9813 

4'4577 

7O^ 

1-2986 

72    768 

7'3 

7422 

6 

24-8387 

16-2697 

6 

13-8062 

4-0005 

93§ 

26-6269 

26-5167 

73    772 

8'5 

7423 

4 

14-5082 

17-6280 

7424 

4 

15-7925 

17-7741 

3* 

4-8418 

5-9559 

7425 
7426 

6 

26§ 

I7-5873 
19-2662 

I7-9748 
17-1611 

6 

22§ 

6-6467 
8-2799 

6-0650 
5-1671 

72    779 

9'3 

R.A.  i7h  24m  to  i7h  36™ 

7427 

6 

20-8670 

17-6098 

6 

9-9007 

5'5347 

Centre      R.A.  i7h  36™  Dec.  +  72°             R.A.  17*  24™  Dec.  +  73° 

7428 

*7  A  t  f\ 

i8§ 
f. 

I5-5845 

I8-534I 

.  Q  .  -  Qf.Q 

'9§ 

4-6695 

*  m  m  tm  O  £ 

6-7243 

Plate  2678.     1895,  June  12.          Plate  2706.     1895,  June  19. 

74Z9 

\J 

16-4994 

1  o  3  oOo 

6 

5-5786 

6-5333 

m. 

7430 

12 

17-0397 

18-5344 

12 

6-  1  244 

6-6523 

7478 

'4 

3-2271 

14-1916 

12 

I4-I7I7 

1-8682 

743' 

II 

21-9843 

18-4625 

9 

11-0597 

6-3348 

7479 

'5 

3-9375 

14-0627 

I  I 

14-8870 

I-7786 

7432 

20§ 

23-4904 

18-8671 

'5 

12-5839      6-6629 

72    783 

9-2 

748o 

4-2240 

15-1715 

23§ 

15-I  17O 

2-8992 

72    786 

9-4 

7433 

14-0388 

19-9102 

5 

3-1975  i    8-1761 

7481 

5 

7-3884 

14-4963 

5 

18-3085 

2-3786 

7434 
7435 
7436 

4 
4 
3t 

'7-4445 
17-4649 

18-2369 

19-8485 

19-8387 

19-1231 

4* 
3* 
3* 

6-5984 
6-6173 

7-348' 

7-9439 
7-9344 

7-1751 

7482 
7483 
7484 

I  Q 

o 
5* 

9-1761 

3-6759 
3-965! 

14-5072 
15-5818 
16-0607 

1 

6 

20-0958 

I4-5477 
14-8138 

2-4794 
3-2807 

3-7729 

7437 
7438 

1  1 

7 

19-5288 
21-9890 

19-7470 

19-3126 

x- 

8 
6 

8-6706 
11-1057 

773S8 
7-1848 

7485 
7486 

5 

7-2693 
12-5917 

15-6331 
'5-339' 

5t 
5* 

I8-I351 
23-4624 

3-5I02 
3-4820 

7439 
744° 

20§ 

237806 

19-3463 

19-0165 

4* 
i8§ 

11-3582 
12-8820 

7-2032 
67957 

72    784 

9-1 

7487 
7488 

H 

5 

13-6419 
13-8110 

I5-5303 
I  5-1819 

11 

24-5055 

37259 

Nos.  7459,  7460.     The  images  of  these  two  stars  coalesce  on  Plate  2717,  but 

it  is  possible  to  measure  them  separately. 

i  rfteau  interval  represents  very  nearly  5'  =  648-7  at  Dec.  +  72°,  and  68S<4  at  Dec.  +  73°. 

GKE>;X\\-ICH   ASTIiOGKAl'HIC    CATALOGUE,    1900. 

ZONE    +    72°. 
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N'o. 

1'lHlll                       X 

B.D. 

Ho. 

Diam.             x.                    y. 

B.D. 

y* 

No.              Ma-. 

I'lUIll.                    X,                               t/. 

No. 

Ma,. 

R.A 

.  17--  24"-  to  i7h  36m- 

—contd. 

R.A.  i7h  24"-  to  i7h  36™  —  contd. 

Centre       R.A.  17''  36-"  Dec.  +72°             R.A.  17"  24™  Dec.  +73° 

Centre      R.A.  i7h  36m  Dec.  +72°             R.A.  17''  24"  D.  c.  +  73° 

Plate  2678.     1895 

,  June  12.        Plate  2706.     1895,  June  19. 

Plate  2678.     1895,  June  12.         Phite  2706.     1895,  June  19. 

o                      .". 

in 

7489 

,* 

13-9295 

15-3287 

,  6* 

24-8039 

3-5394 

7548 

5!§ 

6-4354 

25-3795 

36§ 

16-8153     13-2005 

72°  789 

8'5 

7490 

33,' 

7-6662 

16-2595 

3'* 

18-5027 

4-1522 

72    793       9-1 

7549 

4 

17-8863     13-0518 

7491 

1  1 

77697 

16-4026 

8 

I8-5971 

4-3034 

_75jo 

23            9-3198 

25-8212 

19.^      19-6753     '3-787I 

73    777 

9'5 

7492 

4 

8-5283 

16-1951 

5 

I9-3653 

4-1326 

755' 

4       21-8178     13-4,19 

7493 

5 

8-9150 

16-4918 

6 

I9-735I 

4-4509 

' 

i 

7494 

1  1 

9-2710 

16-4079 

1  2 

20-0944 

4-3825 

55.*       I-5758 

22-4257"! 

"•*  *»         *7  8  "-I 

O.  , 

7495 

5        974«7 

16-1491 

5* 

20-5854 

4-I475 

593       1-5^65 

22-4411} 

72     7»2          o  j 

7496 

r         I  7  *  co~Q 

J                     J     J       '    S 

16-6204 

5 

24-3H4 

4-8077 

7i§       5-7623 

73    772      8-5 

7497 

12             7-5464 

177277 

12 

I8-3IO2 

5-6138 

t 

7498 

10 

7-5819 

'7-8305 

IO 

18-3389 

5-7189 

7499 
75°° 

4          8-0578 
28;$        851:5: 

17-8817 
17-8216 

; 

I8-8088 
19-2704 

5795i 

5'7577 

72    794       9'4 

R.A.  17''  36m  to  i7h  48"' 

7501 

6        8-8295 

'7-3973 

7 

19-6052 

5-3507 

Centre       R.A.  i7>»  36m  Dec.  +  72°            R.  A.  17''  48m  Dec.  4-  73° 

7502 
75°3 

4f      9-0927 
7         97662 

17-1904 

17-9238 

4* 
9 

19-8770 
20-5153 

5-'554 
5-9218 

Plate  2678.     1895,  Jane  12.        Plate  2707.     1895,  Jane  19 

7504 

9       '  °"4999 

17-6210 

9 

21-2626 

5-6567 

0                                    III. 

75°5 

21       10-7155 

'7779s 

2  It 

21-4708 

5-8247 

72    797      9'5 

7552 

5       16-9196 

14-5231 

4t       3-6457       2-6861 

7506 

22§ 

5-8739 

18-2429 

22$        16-6133 

6-0488 

72    788 

9-2 

7553 

17$     17-8013 

14-0033 

14         6-5027       2-1232 

75°7 

'4 

6-0883 

18-5435 

14           16-8131 

6-3594 

7554 

6        18-4340 

H'44'4 

4         7-1566       2-5288 

7508 

27j 

7-3842 

18-8186 

25,         18-0933 

6-6967 

72    790 

9'5 

7555 

'7        20-4794 

14-1  560 

12              9-1847    j      2-1466 

7509 

23 

7-5936 

19-0200 

2ii      18-2911 

6-9107 

72    792 

9"5 

7556 

28.-;      24-7112 

14-4618 

24$     13-4264      2-2367 

72    808 

8-5 

75io 

4 

8-9252 

18-4882 

4*  ',  19-6449 

6-4429 

7557 

9       15-8172 

15-0431 

6*       4-5726       3-2610 

751' 

24-;       9-1328 

18-3140 

24;:'      19-8607 

6-2786 

72    796 

9-2 

7558 

6g§     16-5060 

'5-2477 

62$        5-2676 

3-4260 

72    799 

7'3 

7512 

6       10-9690 

18-3024 

7 

21-6935 

6-3609 

7559 

10       19-6643 

15-9196 

6         8-4599       3-9463 

75  '3 

4 

1  1-8013 

18-3803 

4* 

22-5239 

6-4805 

7560 

7       20-1053 

1  5-7671 

-T          8-8909          37730 

75'4 

12 

•4-0485 

19-6105 

8 

14-7226 

7-3231 

7561 

4      21-0508 

I5-54IO 

3             9-8269          3-5008 

75'5 

12 

4-8067 

19-321- 

ii        '5-4933 

7-0747 

7562 

18       23  3272 

I5-1453 

16 

12-0782       2-9905 

72    806 

9'5 

75'6 

12 

5-0298 

20-097  i 

7            .3          /   / 

7-8561 

7563 

5       15-7727 

16-9932 

5 

4-6256       5-2124 

75  '7 

'5, 

5-1020 

19-9066 

13     15-7593 

7-6718 

7564 

5       16-4783 

16-3843 

4* 

5-3023       4-5677 

7518 

4! 

7-4264 

19-2992 

4 

18-1  101 

7-1850 

25$     17-8005 

16-2435 

6-6133       4-3596 

72    801       9-5 

75'9 

4 

>2'5394 

19-4217 

4*     23-2102 

-•;;572 

7566 

7* 

18-9971 

16  4210 

4         7-8152       4-4773 

75-° 

8 

13-0523 

18-9830 

6*    237402 

7-1470 

7567 

21-2445 

16-4150 

109;"     10-0600       4-3609 

72    804      4-8 

7521 

12 

7-6615 

20-8087 

9       18-2691 

8-6997 

7568 

gi§     21-2704. 

16-5160 

10-0897       4-4614 

72    805      6-2 

7522 

If 

50831 

22-2213 

5       15-6203 

9-9820 

7569 

1  1 

21-5123 

16-2502 

10       10-3204      4-1848 

7523 

9 

8-4055 

21*2058 

7     '18-9923 

9-1313 

757° 

15 

22-5681 

16*6502 

1  1 

n-3944       4-5298 

7524 

1  1 

8-6569 

21-7273 

9       19-2210 

9-6653 

72    795 

9'5 

757i 

P 

14-6050 

I7-6545 

7525 

'4 

8-8236 

21-3923 

ii       19-4027 

9-3389 

7572 

5 

14-9565 

17-6355 

3 

3-8430       5-8925 

7526 

5t 

4-1396 

23-2809 

6       14-6256 

10-9920 

7573 

9 

15-5670 

17-8962 

- 

4-4645       6-1243 

7527 

4     ,  14-8023 

10-2398 

3 

14-3429 

18-2052 

7528 

4*       4-31-2 

22-5364 

4        '4-S4i4 

10-2600 

7575 

4 

14-5028 

18-1391 

4t       3-4I5I 

6-4192 

7529 

4* 

7-38.0 

22-7112 

5 

17-8930 

10-5887 

7576 

12 

15-8679 

18-0365 

8 

4-7723 

6-2496 

7530 

5         7-4765 

22-4052 

4 

18-0045 

10-2848 

7577 

20$ 

16-4020 

18-424- 

18         5-3248 

6-6095 

753' 

6        8-9835 

22-7726 

6 

19-4914 

10-7281 

7578 

3* 

1  8  -oo  1  1 

18-7137 

3t 

6-9412 

6-8171 

7532 

6        9-1123 

22-7516 

6 

19-6217 

10-7125 

7579 

I8§ 

19-9613 

18-6317 

8-8879 

6-6378 

7533 

6       1  1  -i  556 

22-5082 

7 

21-6736 

10-5711 

7580 

5 

22-3244 

18*7319 

5 

11-2550 

6-6217 

75?4 

7*      3-9046 

23-6697 

7 

I4-3730 

11-3697 

7581 

4 

14-0959 

19-4860 

4* 

3-0753 

77837 

7535 

4         8-72.5 

23-4010 

5 

19-1996 

11-3426 

7582 

17 

19  5760 

1  6* 

4-8518 

7-7841 

7536 

8         9-3739 

23-6474 

7 

19-8378 

11-7178 

7583 

5.4S 

20-5486 

19-4840 

44* 

9  5163 

7-4593 

72    803 

8*2 

7537 

7       13-0098 

22-8487 

8 

23-5093 

11-0023 

7584 

3 

21-7436 

4 

10-6900 

7-0548 

7538 

4 

15-8659 

127503 

7585 

9 

14-4271 

20-0880 

6 

3-4355 

8-3698 

7539 

4 

16-3789 

12-5682 

7586 

16-9110 

20-0550 

5'9'47 

8-2095 

72    800 

6-0 

754° 

43§       6-0055 

25-0420 

23>' 

16-4053 

12-8463 

7-    787 

9-1 

7587 

10 

18-8719 

20-9890 

6 

9-9187 

9-0450 

7541 

56^       7'53io 

24-6665 

5  5S 

i7-94*5 

12-5428 

72    791 

7'5 

7588 

5 

21-2283 

20-3415 

4-t 

10*2390 

8-2818 

7542 

2  I              9'OOgO 

24-5149 

i8§  :  19-4302 

12-4684 

7589 

3 

10-6622 

8-1086 

7543 

6       10-7642 

24-0630 

7       21-2065 

12-1053 

759° 

5t     22-1729 

20-6357 

5       ii  1990 

8-5320 

7544 

17     113-9883 

23-9396 

12           24-4308 

12-1411 

759i 

4       12-5397 

8-4847 

7545 

6*  |    4-2136 

25-8406 

12           14-5708 

i3'55'7 

7592 

4 

I3-I793 

8-5478 

7546 

4-5§ 

4'5729 

25-7983 

24^         14-9382 

13-5265 

73    77° 

9'3 

7593 

12       156934 

21-3528 

ii 

4-7616 

9-5692 

75+7 

13 

5-5068 

25-2498 

13 

15-8939 

13-0253 

7594 

4*     17-9811 

21-5370 

* 

7-0558 

9-6401 

Xo.  7567.     x  Draconis. 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64«7  at  Dec.  +  72°,  and  68s  '4  at  Dec.  -f  73°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    72°. 


B.  D. 

N- 

X.                             '/. 

niuni 

B.  D. 

No. 

X, 

Diam. 

X. 

No. 

Mag. 

0. 

DIKED, 

X,                          V- 

No. 

Mag. 

R.A.  i;h  36m  to  i;h  48™—  contd. 

R.A.  i;h  48™  to  i8h  om—  contd. 

Centre      R.A.  I7h  36™  Dec.  +72°            R.A.  i7h  48-°  Dec.  +73° 

Centre      R.A.  !8h    o"'  Dec.  +72°            R.  A.  17''  48™  Dec.  +73* 

Plate  2678.    1895,  June  12.         Pkte  2707.     1895,  June  19. 

Plate  1204.     1893, 

June  17.        Plate  2707.     1895,  June  19. 

111. 

111. 

7595 

'9 

18-6060 

2I-4I79 

'7§ 

7-6749 

9^875 

7642 

6 

1  1-5600 

16-6468 

5* 

22-5639      4-7469 

7596 

4* 

18-7401 

2I-8579 

4t 

7-82^4 

9-9206 

7643 

6 

1  1-6726 

16-9800 

4* 

22-6607 

5-0857 

7597 

5 

19-0850 

21-0997 

5 

8-1390 

9-1500 

7644 

5 

1  2-2822 

16-5981 

4* 

23-2889      4-7331 

7598 

5 

19-1368 

21-3199 

5 

8-2006 

9-3655 

7645 

4* 

12-4938 

16-5499 

4* 

23-4996  ;  4-7012 

7599 

7t 

22-5725 

21-8764 

8 

11-6552 

9-7485 

7646 

5 

13-3829 

i6"ooo8 

7600 

12 

24-0173 

2I-21G4 

10 

'3'07'5 

9-0128 

7647 

7     i    3-6429 

17-9528 

5 

14-5901      5-6493 

7601 

IO 

I5-2485 

22-9302 

7 

4-3975 

11-1643 

7648 

13        8-0823 

17-4687 

9 

19-0482     5-3944 

7602 

4* 

17-3013 

22-8684 

4t 

6-443I 

I  I  -0007 

7649 

8-4369 

17-6585 

6* 

'9-3948     5-5968 

7603 

3* 

17-4032 

22-3342 

3t 

6-5176 

10-4638 

7650 

6        9-9430 

I7-4578 

6 

20-9101      5-4731 

7604 

3* 

2O-I2I  I 

22-4173 

5 

9-2392 

10-4139 

7651 

6 

6-7305 

18-3501 

5 

17-6547     6-2032 

7605 

22=; 

20-5500 

22-2685 

'7§ 

9-6569 

10-2427 

72     8O2 

9-5 

7652 

6 

9-0450 

18-2576 

5* 

19-9696     6-2293 

7606 

44§ 

23'4225 

22-O4O8 

38-! 

12-5147 

9-8716 

72      807 

7-5 

7653 

2OS 

1  I  -1064 

18-9998 

18 

21-9920  '•  7-0735 

72      8l7 

9'5 

7^07 

12 

16-8418 

23-8165 

1  1 

6-0308 

11-9740 

7654 

4 

12-7137 

18-5446 

4*     23-6186       6-7028 

7608 

7 

17-4616 

23"'433 

7 

6-6190 

1  1-2674 

7655 

r 

i 

13-3669 

18-5700 

4f     24-2704       6-7619 

7609 

33§ 

20-6849 

23-081  1 

2  33 

9-8339 

I    -0473 

7656 

5     i    4"°592 

19-3913 

it   ;  14-9292        7-III3 

7610 

'4 

23-0340 

23-2292 

'3 

12-1870 

I    -0763 

7657 

9        4-6963 

19-9703 

7 

'554'3     77219 

7611 

5 

13-2122 

'   775' 

7658 

7         5"I255 

19-8970 

5 

15-9724     7-6669 

7612 

4 

13-8492 

10-9242 

7659 

9 

5-7076 

19-6730 

7 

16-5682     7-4749 

7613 

4 

'  3  "9  '47 

i   '3759 

7660 

12 

5-7150 

19-4472 

8 

16-5846     7-2497 

7614 

3 

139605 

i   -1048 

766! 

6f 

4-2093 

20-2940 

5t 

15-0403     8-0206 

7615 
7616 

10 

ii 

167599 

24-5950 
24-2267 

9 

IO 

4-7028 
5-9687 

12-8138 
12-3868 

7662 
7663 

4         5'2453 

20-7613 
207073 

3* 
6 

16-0476     8-5348 
16-4805     8-5058 

7617 

4t 

16-9850 

24-2771 

4 

6*1965 

12-4257 

7664 

15         5-8981 

20-4699 

9      16-7143      8-2788 

7618 

5* 

19-9416 

24-2861 

7 

9-I5I3 

12-2861 

7665 

20-1593 

28§ 

18-4301      8-0540 

72      814 

8-5 

7619 

7620 

IO 

8 

20-1046 
21-2863 

24-7757 
24-4636 

1°         9-3404 
9       10-5024 

12-7663 
12-3948 

7666 
7667 

4t       8-3345 
ii       12-4661 

20-3666 
20-9690 

4 
6* 

19-1572 
23-2511 

8-2981 
9-1129 

7621 

f 

18 

21-4001 

24-0572 

16 

10-5964 

1  1  9830 

7668 

igg        6-6499 

21-0483 

i6§ 

17-4372     8-8939 

7622 

6 

13-0927 

12-1059 

7669 

9 

9-2003 

21-2294 

7 

19-9765 

9-2048 

7623 
7624 
7625 

/•      s 

'9 

'9§ 

24-2995 
14-6204 
19-3246 

24-3168 
25-5882 

25-6944 

'3 

'5§ 

57§ 

3-9010 
8-6039 

1  2-0996 
13-8514 
13-7225 

72     809 
72     798 

73    786 

9-5 
9-4 

8-2 

7670 
7671 
7672 

II 

4'§ 

10-5115 

4-2161 
4-6649 

21-8731 

22-6598 
22-2800 

9 
9 

21-2499 
14-9225 
15-3892 

9-9167 
10-3817 
10-0248 

72    810 

7-8 

7626 

7 

13-3062 

13-8058 

7673 

s 

8-8274 

22-5654 

3b 
f  i 

19-5361 

10-5218 

72    816 

8-5 

66S 

26-2891 

O    £ 

22'3355 

72    810 

7'8 

7674 
7675 

8 
4 

'3M754 

22-9377 
22-0518 

6t 

3* 

23-8550 
24-1982 

1  1-1  128 
10-2483 

5°£ 

18-6435 

26-2442 

s~  . 

73    785 

9-0 

7676 

IO 

4-2762 

23-4931 

6 

14-9414 

11-2175 

7°3 

19-4210    20-1323 

i 

73    787 

8-0 

7677 

18 

6-5402 

23-4743 

8 

17-2026 

n-3'45 

7678 

'7 

7-4216 

23"'C54 

9 

18-1038 

10-9900 

7679 

4* 

9-7027 

23-4806 

it 

20-361  1 

11-4799 

R.A.  i;h  48m  to  i8h  om 

7680 

iof 

4-4030 

24-85  10 

5* 

1  5-0001 

12-5774 

Centre      R.A.  i8h    om  Dee.  +72°            R.A.  1711  48'"  Dec.  +  73° 
Plate  1204.     1893,  June  17.          Plate  2707.     1895,  June  19. 

7681 
7682 
7683 

6 

25S 

5-9850 
6-3822 
7-8159 

24-6123 

24-1  508 
24-3322 

5 

22§ 

16-5923 
17-0140 
'8-4338 

12-4227 
11-9800 
12-2359 

72    813 
72    815 

9-2 

m 

7684 

6t 

12-2180 

24-2084 

St    22-8382 

12-3351 

7627 

6        3-6761 

13-9660 

4* 

14-8266 

1-6742 

7685 

10 

12-2224 

24-6699 

6      22-8181 

12-7936 

7628 

19         4"4'°4 

14-2069 

12 

15-5436 

'"9493 

7686 

42§ 

6-0468 

25-9164 

2I§ 

16-5864 

137267 

72    812 

9'4 

7629 

u6§     11-1228 

14-1758 

"5§ 

22-2572 

2-2582 

72    818       6-0 

7687 

6 

9-7041 

25-8705 

4 

20-2377 

13-8687 

7630 

28§           5H544 

15-I379 

2  5:5 

I6-5434 

2-9331 

72    811 

9'1 

7688 

st 

I0'3235 

25-301  1 

4t 

20-8889 

13-3308 

76^1 

7*  ;    6-co86 

1  5  0363 

At 

1  7  "60  3O 

..CQQQ 

/        J 

7632 

/ 
6 

J  7 
7-1355 

'5-3538 

T  ' 

4 

18-2122 

z  o  o  oo 

3-2321 

45§ 

26-3128 

7-0070 

72    780 

8-8 

7633 

4* 

8-033I 

15-0814 

4t 

19-1188 

3-0091 

37§ 

2-3079 

14-6013 

72    808 

8-5 

7634 

6 

8-7695 

15-5373 

4* 

19-8341 

3-4998 

59§ 

1-7813 

22-2726 

72    807 

7'5 

7635 

mUmii 

4 

9-02I5 

I5-I433 

3* 

20-1091 

3-1180 

7636 

II-8477 

15-2590 

4* 

22-9246 

3-3749 

7637 

5 

3-2467 

16-6251 

4 

14-2621 

4-3086 

7638 

5* 

S^Oig 

'6-9744 

4t 

'4'3987 

4-6645 

7639 

'7 

3'442I 

16-1399 

1  1 

14-4822 

3-8292 

7640 

6 

1O-O922 

16-4586 

4* 

21-1076 

4-4872 

7641 

5 

11-1274 

16-2663 

4* 

22-1497 

4-3502 

i  rteeau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64»7  at  Dec.  +  72°,  and  68-4  at  Dec.  +  73°. 

GREENWICH  ASTUOGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +      2~. 


B.  P. 

B.    >. 

No- 

0ifl.ni 

_ 

)j 

Iti-lll'                            9 

Xo. 

Dinni 

I)'  in               •*• 

;'• 

!*• 

Xo.             Mag. 

Z.                        y. 

.*• 

Xo. 

Mag. 

R.A.  iS"  om  to  1  8"  i 

2m 

R.A.  i8h  ora  to  i8h  i2m—  contd. 

Centre       R.A.  i8>>  o">  Dec.  +72°             K.A.  i8h  12'"  Dec.  +73° 

Centre       R.A.  i8»-  om  Dec.  +72°              R-  A.  i8k  12""  Dec.  +  73° 

Plate 

1204.     1893,  June  17.        Platw  2728.     1895.  June  27. 

Plate  1204.     1893,  June  17.        Plate  2728.    1895.  June  27. 

* 

0                                    '••• 

Ml. 

76^9 

3* 

I4T329 

14-0+97 

3* 

3-5s79 

2-1301 

774$ 

24^     22-4035 

19-6528 

24? 

"•55-5       73345 

72°   825 

9-0 

5690 

3 

16-6217 

14-4727 

9 

5-4930 

2-4562 

7749 

- 

6 

>3"'°'5       73795 

7691 

8 

6-0513 

2-6192 

7 

13-9335       7-5600 

7692 

6 

l8'2I2O 

14-5261 

12 

7-0871 

2-4300 

7751 

•  7 

3-7436       8-1578 

7693 

5 

8-6408 

2-8769 

7752 

4       '47'75 

20-5376 

10 

3-8980       8-6085 

"694 

3* 

2I-OO65 

14-7501 

4t 

8-8918 

2-5084 

7753 

4*     14-9630 

20-6408 

8 

4-1491     -  8-7030 

"695 

35.§ 

207388 

14-7823 

4°> 

9-6215 

2-5536 

72    823      8-9 

7754 

4 

6-1400       8-1075 

7696 

27.^ 

2I-O239 

14-9025 

35.* 

99114 

2-6602 

72  824    9-1 

7755 

3 

7-7573       8-6852 

7697 

4 

11-5666 

2-6706 

7756 

. 

4 

8-2531       8-6537 

7698 

6 

1  1-6362 

2-8169 

7757 

283     21-2650 

20-9097 

*7l 

10-4569 

8-6508 

7699 

5 

3-2'49 

3-7699 

7758 

7      21-3520 

20-821  1 

10 

10-5396       8-5567 

7700 

4* 

16-3-:: 

'5"9433 

1  1 

5"3'99 

3'9395 

7759 

12          22-6291 

20-8750 

'4 

1  1  8163 

s'545' 

77  =  ' 

16-5081 

15-5885 

54357 

3-5762 

7760 

8 

1  1  8406 

8-0473 

7/02 

3* 

«7''S97 

15-84 

7 

6-1013 

3-801  1 

7761 

29§     23-1064 

21-0250 

28§ 

12-3  : 

8-6717 

72      828 

9'5 

7703 

-* 

3 

18-7096 

15-5183 

12 

-•6323 

3-3929 

7762 

8       23-8109 

20-5710 

1  1 

12-9825       8-1840 

7~34 

1  1 

20-3826 

15-3615 

1C 

9-2968 

3-1528 

7/63 

ii       24-0528 

20-90.42 

16 

13-2403       8-4986 

7705 

4* 

21-2393 

15-9--; 

'3 

10-1852 

3-7290 

7/64 

3 

4-0971 

9-7526 

7706 

10 

22-4721 

15-8959 

20 

1  1-4083 

3-5802 

7765 

2-$        14-9258 

21-6374 

2?g 

4-1638 

9-6963 

3 

12-0637 

3-0969 

7766 

19           18-6507 

22-0370 

25S 

7-9030 

9-9114 

5 

12-3825 

3-8209 

776- 

I  1 

20-6750 

22-2010 

'3 

9-9335 

9-9702 

7709 

64§ 

23-8052 

15-7161 

75? 

12-7320 

3-3321 

72   829     7-8 

7768 

5 

2I-75OO 

21-9128 

9 

10-9930 

9-6261 

7710 

5 

24-2521 

15-5036 

12 

13-1671 

3-1006 

7769 

6 

137780 

9-4537 

77" 

3 

13-8880 

3-5893 

7770 

4* 

16-1237 

22-0283 

7 

53824 

10-0243 

7-1: 

*8 

14-041? 

16-8355 

38? 

3-0398 

4'945" 

72  819     9-3 

777« 

4 

5-5459 

10-8043 

16 

1.7  2225 

16-2343 

2  I 

6-1852 

4-1836 

7771 

5 

8-0803 

10-6824 

7714 

6 

6-4122 

4-4390 

3 

8-5780 

10-7518 

77'5 

4 

8-0708 

4-8099 

7774 

*5J 

19-9442 

22-2548 

27§ 

9-2058 

10-0583 

72      822 

9'3 

77i6 

5 

8-4720 

4-3864 

4 

9-5523 

10-5874 

77'" 

«8§ 

'9-7449 

16-7095 

345       8-7260 

4-5324 

72    821      9-0 

7776 

9 

20-7467 

22-8887 

'3 

10-0418     10-6544 

7718 

3         8-8370 

4'6554 

1 

10 

zi'4477     23'2'4' 

i-       10-7562     10-9400 

77'9 

16 

22-0328 

16-7291 

20j        11-0163 

4-4349 

7778 

4* 

21-8570     22-7502 

10      1  1-1460  !  10-4571 

5       11-2074 

4-6984 

7       I2'ii8o 

107233 

77^1 

3* 

23'7'33 

16-4296 

9       '2-6743 

4^495 

7780 

15 

23-2274     22-3840 

zo§     12-4925 

10-0243 

9 

24-0545 

16-6199 

I'.:       13-0258 

4-2269 

7781 

4       12-9813 

10-3460 

5       '3-9530 

4-6835 

7782 

3       I3-8378 

10-2556 

77^4 

3* 

16-2703 

I7-C493 

6         5-2722 

5-0485 

77«3 

1  1 

14-1338     23-1400 

1  6        3-4485 

11-2375 

77=5 

5         6-3086 

5'332« 

7784 

'4 

14-6254 

23-7690 

20§          3-9720 

11-8413 

3         7-4'52 

5-4778 

7785 

4        4-5758 

-5956 

4         7-4254 

5-6263 

7786 

3         47659 

•1811 

20-5173 

17-3103 

34>        9-5274 

5-o9'3 

12 

16-1542     25-0270 

17         5-4619 

•0250 

7729 

5       12-2053 

5''3'3 

7788 

3         7-5998 

•89/6 

4* 

'5-3635 

18-9429 

10        4-4641 

6-9850 

. 

7789 

4* 

20-9245    24-1350 

9       10-2834 

•8884 

Ml 

'5"4'63 

18-7147 

46*       4-5042 

6-7519 

72    820       8-8 

779° 

5f 

21-4326     23-6497 

9       10-7677 

'3779 

7732 

4          5-2274 

6-6890 

779' 

3       11-8957 

•1740 

7733 

12 

16-2564 

18-2626 

5-3223 

6-2573 

7792 

5       12-8641         -oi  18 

4         5>434 

67674 

7793 

3         5-1069  -  12-2348 

7735 

3* 

16-9435 

18-7430 

7     ,    6-0367 

6-7016 

7794 

9 

17-8646     24-6325 

H        7-2533 

12-5396 

7736 

6         7-0223 

6-5551 

7795 

8t 

18-2218     24-5769 

13        7-6059  i  12-4656 

7737 

6 

18-6630 

18-537! 

ii     :    7-7411 

6-4]  12 

7796 

8-3621  \  12-8015 

7 

19-8441 

18-8991 

16        8-937:; 

6-7148 

7797 

3         8-8880 

12-7778 

7739 

5       10-0620 

6-847$ 

7798 

6     !    9-7320 

12-3421 

774C 

4       10-2185 

6-7539 

7799 

5       10-2615 

12-3941 

774' 

6       1  1  -7406 

6-8679 

7800 

5       11-0847 

12-0650 

774i 

7 

14-7220 

19-2907 

16        3-8414 

7-368I 

7801 

5       12-6730 

12-6535 

774? 

5         7-7475 

7-3334 

7802 

3       '3-5231 

12-4420 

7744 

3         8-6910 

7-1263 

7803 

5        4-0624 

13-0185. 

7745 

3         8-9618 

7-66l  I 

7804 

5        4-8362 

I3-2973 

7746 

4* 

20-0745 

19-6303 

6         9-2035 

7-4347 

7805 

6         5-8708 

13-7678 

774" 

'5 

22-3537 

20-2710 

i8§     11-5138 

7-95*5 

72    826       9-4 

7806 

8       18-7862     25-3887 

ii         8*2119 

13-2494 

X  .  --iS. 

This  appears  to  be  a  double  star.     The  components  are  not  separable 

and  are  measured  as  one  > 

i  riseaii  interval  represents  very  nearly  5'  =  6437  at  Dec.  +  71°,  and  68S>  at  Dec.  +  73*. 

76 


GREENWICH  ASTROGRAFHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE   +   72°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Dtam. 

X. 

y- 

Diam. 

ar. 

y- 

So. 

Mag. 

No. 

I  )i;i  MI. 

r 

Riain. 

X, 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i8>-olu  to  i8h  i2m  —  contd. 

R.A.  i8h  i2rn  to  i8h  24™  —  contd. 

Centre       R.A.  i8h  o™  Dec.  +  72°             R.A.  i8h  12™  Dec.  +  73° 

Centre      R.A.  iS1"  24™  Dec.  +  72°            R.A.  18"  12'"  Dec.  +73° 

Plate  1204.     1893,  June  17.         Plate  2728.      1895,  June  27. 

Plate  2721.     1895,  June  24.          Plate  2728.     1895,  June  27. 

O                                 '"  • 

o 

m. 

7807 

4 

8-3814 

13-6331 

I 

7858 

4      22-6686 

8-0977 

7808 

- 

3 

10-1850 

13-6885 

7859 

5t 

12-8859  ;  20-8211 

i8g     23-6336 

8-856; 

7809 

4 

i   -0450 

13-2136 

7860 

7       24-3059 

8-6584 

7810 

4*     21-8234 

26*0008 

1  1 

i   -2766 

13-7082 

7861 

16 

13-895" 

20*2796 

33§     24-6739 

8-3604 

78ll 

3    :  i  -3510 

134695 

7862 

5       17-2280 

97155 

7812 

7 

i   '6331 

137589 

7863 

ii       17-5992 

9-7805 

7813 

4°§ 

22-3320 

26*0368 

32§ 

i   -7817 

13-7152 

72    827 

9'4 

7864 

22 

7-1397 

22-0213 

3i§     17-8380 

97744 

72  834 

9'5 

7814 

3 

12-9431 

13-8239 

7865 

I  I 

7-3792 

21-9163 

20§        18-0828 

9-6782 

i 

7866 

4 

9-5947 

2I"2  I2O 

16     '  20-3298 

9-0853 

7867 

4 

9-9725 

2I-2227 

163    20-7047 

9-1149 

R.A.  i8h  i2m  to  i8h  24™ 

7868 
7869 

3 

1  1-7030 

2I-5223 

5  . 
«4 

22"!  2OO 

22-4178 

9-0998 
9M975 

Centre      R.A.  i8h  24'"  Dec.  +72°            R.A.  i8h  i2m  Dec.  +73° 

7870 

23§ 

12-9088 

2I-3572 

41^     23-6326 

9-3899 

72    840 

9'3 

Plate  2721.    1895,  June  24.        Plate  2728.     1895,  June  27. 

7871 

4       '5-5839 

10-2383 



7872 

8* 

4-9963 

23-2778 

i6§     15-6341 

10-9208 

7815 
7816 
7817 

5 
I 

19-9116 
15-0583 
16-5637 

1-9808 
2-1873 
2-9820 

0 

ID. 

7873 
7874 
7875 

4 
5 
4 

15-6368 
I8-255I 
21-2890 

10-7948 
10-4683 
10-8074 

7818 
7819 

9 

9-II59 

15*0845 

if 

20-1515 
23-1261 

2-9403 
2-4544 

72  835 

9'5 

7876 
7877 

i44§ 

12-9988 

22-2158 

7 

I82§ 

22-50I7 
23-6827 

10*8079 
10-2501 

72  839 

3-8 

7820 

6 

14-1050 

3-8613 

7878 

7 

23-8458 

10-7132 

7821 

7822 

6 

12 

15-7172 
16-5594 

3-I573 
3-4893 

7879 
7880 

4* 

7-9206 

23-2769 

1  1 

H-SbS6 

18-5540 

•9953 

•0621 

7823 

6 

18-3032 

3-260? 

7881 

1  1 

19^745 

•8524 

7824 
7825 
7826 

10 

10-4320 

15-3988 

6 

34 
6 

19-5921       3-2523 

21-4503      3'3'9! 
22-6034      3747i; 

7882 
7883 
7884 

6 

10-9260 

23-8299 

4 
'7 
4 

21-2775 
21-5321 
22-1746 

•2983 
•7652 
11-8743 

7827 
7828 
7829 
7830 
7831 
7832 
7833 

5t 

4 
6 

"3 

3-3309 

S'7955 
9-5225 

127450 
3-1320 

16-6003 

17*1142 
16*8174 
16-8895 
18*3931 

'7§ 

5 
1  88 

20§ 

6 

14-2980 
19-1797 
19-7310 
20-4719 
23-6862 
14-0078 
19-8248 

4-1721 

4-7324 
4-9505 
4-6895 
4-9211 
5-9526 
5-0618 

72  838 
72  830 

9'5 
9-5 

7885 
7886 
7887 
7888 
7889 
7890 
7891 

4 
23 

1  1 

5t 

13-9323 

5-9317 

9-9845 

10-8860 

23-0615 
25-0720 

24-4780 
24-2OI  I 

20 

7 

12 

»9§ 

4 

24-5703 
16-4786 
16-7088 
18-6690 
20-5568 
21-3370 
21-4706 

11-1472 
12-7617 
12-6130 
12-3887 
12-3660 
12-8338 
12-1326 

72  832 

9'5 

7834 
7835 

'18 
6 

10-5360 

1  1*8  1  66 

17-6777 
'77734 

33§ 

21-4425 
22-7174 

5-5986 

72  836 

9'5 

7892 
7893 

4 
1  1 

21-8746 

12-7186 
12-6275 

7836 

1  1 

22-8275.      5-088? 

7894 

5 

22-3645 

12-1393 

7837 
7838 
7839 

»§ 

3-5285 

18-8207 

8       24-5501       5-4135 
28:5     14-3879       6-4010 
7       16-3621       6-601:0 

72  831 

9'4 

7895 
7896 

7897 

4 

I 

24-I20I 
144488 
15-1425 

13-6708 
13-2461 

7840 

6      16-4438 

6-3835 

7898 

4 

16-8327 

I3-5983 

7841 

6      17-8191 

6-3587 

7899 

5 

17-7890 

13-3822 

7842 
7843 

'7 
4 

10-7431     18-5850 

5*2217       2O'O2IO 

32§     21-6042 
i8§     16-0188 

6-5174 
7-6826 

72  837 

9'5 

7900 
7901 

4 
*4§ 

18-5382 
19-9263 

'37653 

7844 
7845 

28§ 

6-5472 

19-8958 

38§     17-3483 
9     ;  21-6727 

7-6204 
7-9920 

72  833 

9-1 

7902 
79°3 

4 

7 

21-1855 
23-2625 

13-6016 
13-3186 

7846 

6       23-5592 

7-7249 

7904 

5 

24'3593 

13-4780 

7847 

4 

13-7040 

19-5987 

16       24-5157 

7-6746 

1 

78+8 

5 

I3-782I 

19-3189 

19 

24-6090 

7-3973 

7849 

12 

8-2J.28 

68§ 

26-6512 

5-3639 

72  843 

9-0 

7850 

6       16-0632       8-6186 

66ij 

26-1690 

8-8755 

72  842 

9-0 

7851 

7       18-9540       8-6226 

57-5 

25-7416 

12-1034 

72  841 

9-0 

7852 

6       19-5769      8-2852 

65§ 

1-7244  1  15-8395 

72  829 

7-8 

7853 

5       19-9462       8-5489 

7854 

• 

8       20-6997       8-9404 

7855 

4 

II-3736 

20-7493 

19       22-1298  ,    8-7114 

7856 

4       22-1791       8-9915 

7857 

4       22-5175       8-7074 

No.  7877.     x  Dracoms. 

i  r,'sr.au  interval  represents  very  nearly  5"  =  64«7  at  Dec.  +  72°,  and  68-4  at  Dec.  +  73°. 
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B.  D. 

Vn 

['itllll. 

B.  D. 

No. 

Diam.             x.                     y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

_>  O. 

X.                            y. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i8h  24m  to  18''  36"' 

R.A.  i8h  24™  to  i8h  36™  —  contd. 

Centre      R.A.  i8h  24™  Dec.  +72°            R.A.  i8>>  36"'  Dee.  +73° 

Centre      R.A.  i8>>  24"°  Due.  +72°            R.A.  i8h  36'"  Dec.  +  73° 

Plate  2721.     1895,  June  24.         I'lnte27i5.     1895,  June  22. 

Plate  2721.     1895,  June  24.        Plate  2715.     1895,  June  22. 

m. 

e 

m. 

79°5 

3* 

23-4937 

'4-0753 

5 

12-3422 

1-8983 

7964 

24 

23-9347     25-2485 

36§ 

'3-345' 

13-0350 

72   850 

9'5 

7906 

23 

17-4928 

14-8250 

6-3847 

2-9539 

72      845 

9-2 

7965 

4 

I3-5779 

13-2616 

79°7 

3*     21-5187 

14-7085 

5     \  10-4018 

2-6357 

7908 

6      23-9693 

14-2155 

8     :  12-8225 

2-0.55 

'6i§ 

2-2675 

10-5631 

72   839 

3-8 

7909 

4*     24-5563 

14-5420 

8 

13-4250 

2-3103 

62§ 

25-9340 

16-4655 

72   855 

7-0 

7910 

18       15-2333     15-5419 

22 

4-1643 

3-7819 

73§     26-5061 

17-7407 

72   857     6-5 

79" 

6 

7-7194 

3-3889 

593     25-0145 

18-0927 

72    852      6-8 

7912 

5 

12-8014 

3-0140 

27      25-8713     18-0205 

72    854      8-3 

1  1 

16-0800 

15-8756 

17 

5-0285 

4-0745 

4°§ 

25-4632 

19-5972 

72    853       8-3 

79'4 

'4 

20-1396 

16-3751 

21 

9-1069 

4-3684 

68jj 

22-0500 

26-1062 

72    848       77 

79'5 

4* 

21-3277 

16-8143 

7       10-3163 

4-7486 

7916 
79'7 

23-3629 

i?-o355 

33§ 
10 

12-3614 
12-6261 

4-8638 
4'8395 

72      849 

87 

R.A.  :8h  36m  to  i8h  48m 

79i8 

9 

13-2259 

4  6643 

Centre      R.A.  i8>»  48m  Dec.  +  72"             R.A.  i8h  36m  Dec.  +73" 

79'9 

5 

14-7080 

17-0719 

9 

3-7I49 

Plate  3213.     1896,  July  31.            Plate  2715.     1895,  June  22. 

7920 

8 

15-6889 

17-2446 

13 

4-7068 

5-4622 

O 

m. 

7921 

28§ 

15-7247 

17-1869 

373 

47367 

5'4°35 

72      843 

9-0 

7966 

2I§           4-0023        14-2638 

18 

15-1243 

1-9703 

7922 

18       18-0790 

17-6857 

2O3 

7-1131 

5-7817 

7967 

12             6-3567       14-3622 

8       17-473° 

2-1780 

7923 

14       17-4885 

18-2673 

i8.§ 

6-5566 

6-3919 

7968 

10         7-0133     H'4557 

8       18-1182 

2-3047 

7924 

5       '8-0353 

.8-1748 

7          7-0969 

6-2717 

7969 

4        7-8833     14-8192 

7925 

29*5      18-0616 

17-9978 

343        7-1132 

6-0930 

72     846 

90 

79-c 

35§       8-1211     14-1954 

45:;      19-2409 

2-0965 

71    904 

9'5 

7926 

6         8-6237 

6-0530 

797' 

ii       10-9718 

14-3877 

6*     22-0766 

2-4272 

* 

7927 

5*     20-8826 

18-9426 

9        9-9780 

6-8913 

7972 

4       11-4612      14-2253 

7928 

12       22-6577 

18-5038 

16       11-7295 

6-3647 

7973 

2O§      11-4935     14-6809 

31 

22-5875 

2-7411 

7929 

5       13-8483 

6-4758 

7974 

7 

"'9383 

14-1802 

795° 

5      '20-2509 

19-5502 

9-3813 

7975 

Z3§ 

3-9630 

15-4465 

24$     15-0278 

3-1489 

72    856 

9'4 

793' 

6       12-8749 

7-0395 

7976 

»5 

5-5748 

15-6577 

14       16-6266 

3-4350 

7932 

5       24-6750 

19-6556 

12 

i3-79*3 

7-4108 

7977 

10 

5-8014 

'57599 

6*     16-8520 

3'5470 

7933 

6      24-7751 

'9'9'73 

12        I   13-9139 

7-6717 

7978 

4 

6-6336 

15-7248 

7934 

353     I5-4I59 

20-7  1  89 

40^       4*6095       8-9457 

72      842 

9-0 

7979 

7 

10-6773 

5*     217312 

3-5766 

7935 

6 

'5'7475 

20-5328 

10 

4-9266      87411 

7980 

7 

12-6173 

15-0595 

4*     23-6869 

3-1755 

7936 

7 

10-3412      8-1382 

7981 

7       12-6798 

15-1132 

7937 

8 

11-6929      8-5282 

7982 

6 

3-1352     16-0538 

4* 

14-1688 

3-7162 

7938 

8 

12-6452      8-9383 

7983 

643 

3-8836  .  16-4640 

593 

14-8983 

4-1625 

72    855 

7"° 

7939 

6 

12-9530      8-6620 

7984 

5-4486     16-2484 

453 

16-4725 

4-0160 

72    858 

8-5 

794° 

5 

245146     21-2355 

14 

iv-253      8-9998 

7985 

5 

6-9030  ;  16-5939 

3*     17-9155 

4-4289 

7941 

'9§ 

15-9081     20-8649 

263 

5-1063      9-0666 

7986 

7 

7-9392    16-6070 

4 

'8-9453 

4-4969 

7942 

4t 

16-0984     21-3232 

7 

5-3204      9-5153 

7987 

4 

8-8123    16-7.74 

7943 

6 

17-24.69     21-4550 

i  . 

6-4779      9-3880 

7988 

5 

13-3437    16-5681 

7944 

3 

13-6018      9-2455 

7989 

IS.5        13-4534       167895 

23 

24'4433 

4'9398 

7945 

253 

16-1522     22-3338 

3'3 

5-4264     10-5217 

72      844 

9  "4 

7990 

4       13-4974     16-3134 

7946 

8 

19-2270     22-55^5 

'4 

8-5077     10-5896 

7991 

4-5757    17-6799 

63§ 

I5-5342 

5-4086 

72    857 

6'5 

7947 

7 

9-4383     10-0263 

7992 

13 

6-0434 

17-1332 

'4 

17-0245 

4-9303 

7948 

3i§ 

206458     22-9998 

383 

9-9490     10-9565 

72      847 

8-5 

7993 

5 

6-5301 

17-9034 

2* 

17-475' 

5-7263 

7949 

8 

20-9728     23-0148 

16 

10-2741     10-9545 

7994 

8 

6-9953 

17-7172 

6 

17-9468 

5-5604 

795° 

8 

10-3012     10-6752 

7995 

1  1 

10-5850 

17-4936 

7 

21-5444 

5-5096 

7951 

5 

22-1117     22-2044 

10 

.1-3713     10-0917 

7996 

68§ 

3-1269 

18-1739 

563 

14-0637 

5-8327 

72    852 

6-8 

795- 

25 
/ 

24-6476     22-41.30 

323 

13-91  '9     10-1662 

j-                \ 

72     85I 

9'5 

7997 

7 

3-1437    18-7850 

4t 

14-0487 

£ 

6-4444 

O  f 

7953 

16 

24-6380     23-2019 

]9 

13-9460     10-9552 

7998 

333 

3-9735    18-0215 

24-5 

14-9146 

5-7200 

72   854 

3 

7954 

8 

6-0218     1  1-5797 

7999 

21§ 

4-6835    18-2845 

18-5 

I5-6lOI 

6-0170 

7955 

6 

24-0325 

23-5037 

1  1 

13-3522     1  1-2858 

8000 

6 

9-1410   18-02/5 

7956 

353 

15-1517     23-9611 

4°3 

4-5089     12-1986 

72      841         9-0 

8001 

2I§ 

9-4153    18-9263 

23§ 

203069          6-8831 

72    860 

9'5 

7957 

4 

18-1585     24-1445 

9 

7-52.7        I2'2222 

8002 

12 

10-8029   '8-3055 

14      21-7210 

6-3312 

7958 

7 

8-1483        12-5369 

8003 

4 

13-4390    18-9680 

7959 

16 

20-1585 

24-6052 

'9 

9-5435        12-5857 

8004 

'9§     13-9898     18-1963 

28      24-9155 

6-3742 

7960 

7 

23-7096 

24-5991 

'5 

13-0900       12-3958 

8005 

38§  i    3723°     19-6296 

36$     14-5883 

7-3I55 

7*    853 

8-3 

7961 

12 

15-5545     25-5657 

18 

4^925        13-7796 

8006 

7         3-9753     '9'5'59 

3       14-^477 

7-2113 

7962 

5 

18-3706 

25-8683 

1  1 

7-8216        13-9377 

8007 

16        4-7504     19-1570 

10       15-6364 

6-8914 

7963 

'5 

21-4853     25-2959 

17 

10-9018        13-2063 

8008 

6 

8-1294 

19-1290 

4*     19-0136 

7-0251 

i  resrau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64S'7  at  Dec.  +  72°,  and  68S'4  at  Dec.  +  73°. 
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B.  D. 

B.  IX 

No. 

Diam. 

X. 

!/• 

Diam. 

X. 

y- 

No.                 M.-m. 

No. 

Diam. 

X. 

;/. 

• 

Diam, 

X. 

y- 

No. 

Ma;;. 

R.A. 

i8h  36™  to  :8h  48™—  contd. 

R.A.  i8h  48"'  to 

i9h  o™  —  contd. 

Centre      K.A:  i8>>  48""  Dec.  +72°             K.A.  i8>»  156"'  Dec.  +75° 

Centre      R.A. 

18'"  48"'  Dec.  +  72°             R.A.  igh  o'"  Dec.  +  73° 

Plate  3213.     1896 

July  31.         Plate  2715.     '895,  June  22. 

Plate  3213.      1896,  July  31.          Plate  4536      1899,  June  14. 

8009 

I  I 

8-4238 

19-6332 

IO 

19-2824 

7-5444 

0 

in. 

8058 

8 

20-5104      15-5821 

7 

9-52.2 

3-2762 

o                    ni. 

8010 

5 

8-6960 

19-7302 

4* 

I9"5495 

7-6621 

8059 

5 

2l-9635 

'5"5444 

5* 

10-9695      3-1690 

Sou 

3 

>3"3327 

19-3196 

8060 

3>§ 

24-8366 

15-4605 

24S 

13-8340      2-9348 

8012 

23§ 

4-6965 

20-6798 

18 

1  5-5106 

8-4098 

8061 

5 

157247      16-4308 

6* 

4-7899      4-371° 

8013 

'7 

4"9493 

20  091  5 

9 

15-7919 

7-8350 

8062 

1  1 

2O-o66r      16-0643 

1  1 

9-1040      3-7816 

8014 

7 

6-2372 

20-3018 

8063 

'5 

23-4161      16-9918 

12 

12-4984      4-5363 

8015 

18 

7-3360 

20-5508 

16 

18-1534 

8-4055 

8064 

6 

15-6854      17-9865 

7 

4-8267      5-9256 

8016 

7 

7-3644 

20-1342 

4* 

18-2008 

7-9932 

8065 

48§ 

16-0358 

17-7512 

423 

5-1633      5-6700 

72    865       8-0 

8017 

4 

7'5475 

2O-2IO2 

8066 

"7 

/ 

16-0495 

17-7417 

7* 

5-1765 

5-6605 

8018 

6 

8-5446 

20-I732 

4* 

19-3792 

8-0902 

8067 

4 

16-3942      17-0223 

4* 

5-4879      4-9281 

8oig 

6 

11-7514 

207735 

4* 

22-5536 

8-8447 

8068 

9 

16-5612      17-8515 

8 

5-6909      5-7458 

8020 

4 

12-1555 

20-4594 

15 

22-9740 

8-5450 

8069 

4 

17-0907      17-5506 

4* 

6-2065      5-4179 

8021 

6* 

3-6448 

21-7975 

3 

14-4074 

9-4770 

8o~0 

6 

17-8)43      17-864.2 

6 

6-9440      5-6968 

8022 

20§ 

12-3622 

21-7095 

24 

23-1  184 

9-8008 

807  I 

4t 

20-3014      17-34/0 

4* 

9-4010      5-0500 

8023 

6 

13-4107 

21-3997 

8072 

3* 

21-1387      17-1302 

4* 

10-2285      4"79°5 

8024 

16 

9-0263 

22-3598 

H 

'9-7557 

10-2934 

8073 

15 

21-9528      17-8220 

1  1 

11-0755 

5  '44  1  5 

802, 

5 

10-2725 

22-33.U 

8074 

18 

22-63  I  1       l  "'2099 

16 

11-7231 

47Q23 

8026 

'9§ 

10-3849 

22-6663 

i7 

21-0996 

10-6662 

8075 

2I§ 

23-6151      17-6649 

'7o 

12-7267 

5"'974 

8027 

5 

1  1-3660  < 

22-0715 

8076 

9 

14-4033      18-6301 

1  2 

3-5788      6-6319 

8028 

4 

12-5386 

22-0328 

8077 

6 

15-6705      18-1665 

6 

4-8202       6-1051 

8029 

25§ 

57639  ' 

237203 

18 

16-4299 

11-4998 

8078 

4 

16-9465     18-2160 

1 

6-1000  |    6-0896 

8030 

25§ 

6-4082 

23-8435 

18 

17-0665 

1  1-6529 

8079 

i9§ 

19-6144     18-0103 

18 

87507 

5-7476 

8031 

5 

6'9493 

23-I334 

4* 

17-6432 

10-9712 

8080 

7 

2°-5553 

18-3641 

5 

9--OQ- 

6-0523 

8032 

8 

7-0003 

23-2986 

8081 

4 

2I'I02I 

18-5871 

4 

10-2628 

6-2458 

8033 

6 

8-6445 

23-393° 

8082 

2  IS 

21-5783        18-9650 

'9* 

10-7602       6-6014 

8034 

12 

8-8362 

23-6720 

ii 

19-5030 

11-5991 

8083 

10 

22-2586 

18-2339 

7 

11-4037       5-8346 

8°35 

4 

8-8380 

23-6478 

8084 

26* 

23-2285        18-4208 

22§ 

12-3817       5-9708 

72  873     9-4 

8036 

10 

9-6600 

23-6785 

4 

20-3226 

1  1-6444 

8085 

'9 

24-0645     '   18-1807 

I  1 

13-2046       5-6897 

8037 

7 

1  1-4819 

23-0625 

4 

22-1747 

11-1163 

8086 

12 

14-7983        19-6695 

IO 

4-0258       7-6501 

8038 

»4§ 

11-9438 

23-8271 

22§ 

22-5998 

1  1-9032 

8087 

4 

15-8272        19-6096 

4* 

5-0505       7-5380 

8039 

'5 

12-8955 

23-5109 

1  1 

23-5638 

•i  1-6297 

8088 

23§ 

17-9090        19-0653 

22§ 

7-1010       6-8874 

8040 

8 

4-3950 

24-7013 

4 

15-0153 

12-4100 

8089 

15 

20-OI53        19-9205 

'4 

9-2511       76329 

8041 

10 

7^348 

247360 

4 

17-8529     12-5847 

8090 

9 

20*0245 

19-9008 

6 

9-2596 

7-6115 

8042 

IO 

7-4249 

24-9596 

4 

18-0285 

12-8186 

8091 

29^ 

24-5460 

19-9161 

»9§ 

I3-7749 

7-3993 

8043 

62§ 

7-8901 

24-4243 

66§ 

18-5199 

12-3063 

72       859 

8-0 

8092 

5* 

24-6848    !    19-7508 

4 

13-9014 

7-2227 

8044 

12 

8-1837 

24-7387 

6 

18-7997 

12-6324 

8093 

4 

14-8760 

20-1037 

8045 

22§ 

10-0090 

24-1672 

21 

20-6496 

12-1477 

8094 

4 

14-9158       20-3231 

5 

41781 

8-2961 

8046 

5* 

8-1694 

25-2813 

2* 

18-7612 

I3'i744 

8095 

20§ 

16-1898       20  8799 

20;; 

5-4781       8-7881 

72    866       9-5 

8047 

6 

8-8481 

25-4932 

4 

19-4276 

13-4192 

8096 

6 

16-34-1-I 

20-9903 

4 

5-6352 

8-8895 

8048 

16 

107535 

25-6666 

12 

21-3248 

13-6824 

8097 

3t 

17-2780 

20-8239 

4t 

6-5612       8-6745 

8049 

27§ 

10-7771 

25-6155 

*•§ 

21-3498 

13-632  i 

72       86l     \      9-4 

8098 

4 

18-3144 

20-6725 

7-5885       8-4720 

8050 

35§ 

I3-I337 

25-2683 

36§ 

23-7164 

13-3986 

72       862           8'5 

8099 

5 

18-6755 

20-41  46 

4 

7-9360       8-1944 

8lOO 

4 

18-8627 

20-3864 

-ft 

8-1206       8-1589 

72§ 

26-9785 

6-0230 

72    865       8-0 

8101 

5 

19-0432 

20-1531 

4 

8-2901       7-9168 

44§ 

26-4371 

12-5330 

72    864       88 

8102 

6 

23-9101 

20-0982 

4 

13-1476       7-6119 

53§       1-3821 

17-2875 

72    849  i    8-7 

8103 

4* 

23-9983 

20-3243 

4* 

13-2496       7-8377 

8104 

6 

24-3631 

20-2910 

5 

13-6081       7-7816 

R.A.  i8h  48™  to  i9h  om 

8105 
8106 

3 
4 

I5H675 
16-2259 

21-7654 
21-2718 

4t 

5'53'7 

9-1798 

Centre      R.A.  i8h  48'"  D«c.  +  72°             R.A.  igh  o'»  Doc.  +  73" 

8107 

1  1 

19-5250 

21-0719 

/ 

8-8177 

8-8090 

Plate  321  3.     1896 

,  July  31.         Plate  4536.     1899,  June  14. 

8108 

4* 

19-9089 

2I'6lOI 

4* 

9-2310 

9'33°4 

o 

m. 

8109 

29* 

22-7643 

21-4547 

22^ 

12-0706 

9-0275 

72    872 

9-5 

8051 

6 

14-5095 

H'5755 

• 

81  10 

8 

14-6415 

22-8869 

5 

4-°353 

10-8705 

8052 

6 

16-1350 

'47594 

6* 

5-1  100 

2-6794 

8111 

22§ 

15-0658 

22-2685 

20^ 

4-4262     10-2309 

72    863 

9-5 

8053 

36§ 

23-9863 

H'4243 

32§ 

12-9352 

1-9441 

71    918 

9-3 

8l  12 

6 

16-0468    !  22*6904 

5 

5-4305     10-6032 

8054 

9 

I7-2373 

15-1936 

7     '    6-2398 

3-0565 

8113 

23§ 

17-5507       22-3496 

23§ 

6-9095 

10-1859 

72    867 

9-5 

8055 

5 

19-6675 

15-5000 

St      8-6769      3-2376 

8114 

5 

I9-I544       22-3059 

5 

8-5°93 

10-0613 

8056 

2I§ 

20-2107 

1  5-4600 

20§           9-2143          3-1697 

8115 

4 

19-5835       22-6912 

4t 

8-9599 

10-4246 

8057 

12 

20-4694 

157586 

IO 

9-4890 

3H536 

8116 

9 

20-2630    '   22-5806 

6 

/•      ' 

9-6325 

10-2793 

i  rismu  interval  represents  very  nearly  5'  =  64S7  at  Dec 

+  72°,  and  68S<4  at  Dec.  +  73°. 

GREENWICH  ASTKOGHAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    72°. 
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v-f-i 

!li  -mi                          •*• 

B.  D. 

\O 

I   1  J  •!  I  II 

D,m.       , 

B.  D. 

ISO, 

1  Main. 

y~ 

X. 

*/• 

No. 

Mag. 

iJiaiu. 

x.                      y. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  18'-  48mto 

19*-  om  —  contd. 

U.A.  19--  om  to  i 

9h   I2m— 

-contd. 

Outre      R.A.  i8h  48™  Dec.  +72°             R.A 

.  i9h    o"'  Dec.  +73° 

Centre      B.A.  I9h  12™  Dec.  +72°            E.A 

.  19*  o'"  Dec.  +73° 

Plate  3213.     1896,  July  31.        1'late  4536.     1899,  June  14. 

Plate  2722.     1895,  June  24.          Plate 

4536.     1899,  June  14. 

0                                  »'• 

o                    m. 

8117 

l6         20*7640 

22*6222 

6 

10-1345 

10-2962 

8168 

13 

2-9374       16*0513 

20§ 

14*0325 

3'53'5 

8118 

4       227763 

22*4296 

3* 

12*1  360 

10*0015 

8169 

4* 

3*0350       15-8402 

'3 

14*1397 

3-3255 

81  19 

21           24*2695 

22*5039 

'4 

13-6266 

10-0025 

8170 

7 

16*1602 

3-9473 

8l2O 

4       15-8683 

123*2452 

8171 

4* 

6-0751        15*9056 

'3 

I7-I773 

3-5436 

8121 

13       16*2856 

23*9940 

8 

5-7325 

•8944 

8172 

5 

18*7443 

3-9340 

8122 

4* 

17*0428 

4* 

6*4855 

8198 

8173 

4         8*3349     15-8151 

'9§ 

19*4318 

3-5666 

8123 

'4 

18-4160 

23*1715 

1  1 

7*8l71 

0-9658 

8174 

6o§     11*6393     15*1817 

8o§ 

22*7675 

3-0948 

72    877       8*0 

8124 

4t 

19-0862 

23-7205 

4-t 

8*5.32 

•4778 

8175 

4 

14*9312 

4-8680 

8125 

1  1 

19*1159 

23-6393 

8 

8-6382 

•3893 

8176 

4 

4*4978       16*6351 

'5 

15*5570 

4-1923 

8126 

17 

20-5026 

23-4386 

9 

9*9132 

•1239 

8177 

9 

15*9730 

4*5172 

8127 

8 

21*2453 

23-8036 

6 

10*6750 

•4509 

8178 

9 

6*8471        16*8909 

i8§ 

17-8937 

4*5648 

8128 

10 

21-3596 

23-0953 

6 

10-7544 

10*7398 

8179 

7 

10*3226       167976 

'7§ 

21*3715 

4-6449 

8129 

4 

14-4363 

24-7527 

4 

3*9265 

12*7475 

8180 

6 

14*9510 

5*6163 

8130 

33§ 

15*8077 

24*2746 

5*2708 

12*1996 

72  864 

8-8 

8l8l 

4 

14*9613 

5*8057 

8131 

4* 

16*3848 

247178 

4* 

5*8693 

12*61  32 

8182 

4* 

57474 

18*1819 

9 

16*7283 

57982 

8132 

4* 

'67567 

24*3631 

4* 

6*2238 

12*2408 

8183 

10 

17*7389 

5"2i33 

8133 

15 

16*9615 

24*0008 

12 

6*4057 

11*8661 

8184 

10 

18*601  1 

5*0350 

8134 

9 

17*0342 

24*3229 

6 

6-4956 

12-1861 

• 

8185 

!3§  „  '  '"9329 

17*6118 

22§ 

22*9408 

5'5383 

8135 

3 

17-735' 

24*4867 

3 

7-2049 

12*31  16 

8186 

6 

17*3693 

6*5046 

8136 

24§ 

18*3496 

24*1222 

»*§ 

77992 

1  1*9190 

72    868 

9'5 

8187 

8 

17-6020 

6*9505 

8137 

6 

18*5168 

24-3490 

4* 

7*9775 

12-1363 

8188 

7*      8*3091 

19*0325 

1  63 

I9"2447 

67748 

8138 

4* 

19-7629 

24*f>5  1  3 

4 

9*2469 

12*5706 

8189 

4 

20-1332 

6*4983 

8139 

9 

20-6562 

24-4870 

5 

10*1201 

12*1646 

8190 

9     j    97054     i8-9775 

20-6417 

67930 

8140 

3* 

23-5006 

24-7436 

4t 

12-9767 

12-2793 

8191 

6^ 

21-6578 

6*9778 

8141 

4 

3*8880 

13-4454 

8192 

5*     11-9676 

187387 

1  1 

22-9100 

6*6674 

8142 

4* 

'14-4604 

25*5979 

+t 

3*9924 

13-5902 

8'93 

4*     12*2749 

19*0556 

'4 

23-2089 

6*9993 

fc'43 

6 

'4'5538 

25-2698 

6 

4*0655 

13*2556 

8194 

12 

15*9798 

7-0453 

S'44 

4 

4-4333 

I3-3779 

8195 

7 

'7''475 

7-9235 

8,45 

5t 

15-7161 

25-2384 

5 

5-2265 

1  3*1696 

8196 

6 

20"!  521 

7-2247 

8146 

4 

5*2812 

13*4011 

8197 

12 

23-3395 

7*7461 

8147 

4 

8*4804 

1  3-4001 

8198 

5 

24-1466 

7-9308 

8148 

25 

19*0873 

25*3957 

20< 

8-6024 

13*1509 

72    869 

9'5 

8199 

10       13-6039 

19*1202 

23§ 

24-5295 

7-1302 

8149 

7 

19-3892 

25-1305 

5 

8*8880 

12*8705 

8200 

26§       3-7753 

20  6709 

3i§ 

14-6346 

8-1862 

72     875 

9'3 

8150 

5 

9*3978 

13-6584 

8201 

5 

I5*I920 

8*1469 

8151 

6* 

21*2272 

25*9592 

7 

10-7653 

13-5989 

8202 

7 

I5*6858 

8-8480 

8152 

6t 

21  -4331 

25-7252 

4 

10*9607 

'3'35S9 

8203 

4 

I7-I857 

8*4943 

81  53 

57§ 

23*6317 

25-1313 

3°5j 

13-1214 

12*6525 

72    874 

9'2 

8204 

6 

17*9800 

8*2924 

81  54 

44§ 

19  4282 

26*0293 

37* 

8-9748 

13-7649 

72    870 

9-0 

8205 

12 

18*6506 

8-0055 

8155 

4*    21*8549 

26*1469 

41 

1  1  "4013 

T3-7590 

8206 

6 

20*3838 

8*9084 

8156 

9      22-1750 

26*1915 

7 

11-7255 

137878 

8207 

6       10*2995 

21*1580 

15$ 

21-1269 

8  9968 

8157 

4 

13-5456 

13-8807 

8208 

14       12*1218 

20-8072 

23$ 

22*9640 

8*7367 

72    879      9*5 

8158 

6*    241053 

26*3301 

8 

1  3-6620 

13*8297 

8209 

6       12*5068 

20-0619 

23-3902 

8*0145 

8210 

2*     12*6281 

20*6698 

7 

23H794 

8-6292 

763     22-2675 

26*4705 

72    871       8*9 

8211 

1  1 

14*9026 

9-1861 

8212 

4 

15*4I92 

9*5320 

R.A.  19**  om  to  i9h  i2m 

8213 
8214 

4*      6-6379 

21*6766 

1  1 
9 

17*4428 
17*6o86 

9-3359 
9*8844 

Centre      R.A.  19''  121"  Dec.  +72°              R.A 

.  i9h  om  Dec.  +73° 

8215 

5*      9-0221 

21*921  1 

'4 

19*8140 

9*6977 

Plate  2722.     1895,  June  24.         Plate 

4536.     1899,  June  14. 

8216 

9 

19*9193 

9735' 

m 

8217 

4* 

9'3401 

22*1  104 

12 

2O*1213 

9-9030 

8159 

7 

4*3779 

14*8785 

18 

15-5260 

2-4332 

8218 

4* 

9*8422 

2I*6O5I 

12 

20*6498 

9*4245 

8160 

12 

4-7/63 

15*1628 

22§ 

15*9118 

2*7257 

8219 

4 

22*0048 

9*6850 

8161 

4 

16*0313 

2*8680 

8220 

8    '  11-2682 

21*3657 

17! 

22*0846 

9*2550 

8162 

l6             7-346l 

14*6408 

24§ 

i!5*5oi5 

2*3409 

71     925 

9-3 

8221 

-T* 

12*9801 

21*4083 

6 

23*7888 

9*3849 

8163 

4*      7-744' 

1  5*0236 

'3 

18*8829 

2-7454 

8222 

5 

l8*8282 

10*2966 

8164 

4         8-1626 

15-2362 

9 

19*2872 

2*9808 

8223 

5 

19*4299 

10*3781 

8165 

ii       11*1975 

15*0240 

24§ 

22-3318 

2-9163 

72     876        9-5 

8224 

5 

19*5876 

io-5574 

8166 

6'§     I3-3545 

14*8289 

86§ 

24-4984 

2*8302 

71     936        7-5 

8225 

6 

19*93I5 

10-9655 

8167 

9       13-5781 

14*8956 

2'§ 

24-7164 

2*9088 

8226 

7 

I9*95l8 

10*6839 

i  re'scau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64S7  at  Dec.  +  72°,  and  68»*4  at  Dec.  +  73°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    72°. 


B.  D. 

B.  1). 

No.            ilag. 

v. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i9h  om  to  i9h  i2m  —  contd. 

R.A 

.  19''  12"'  to  i9h  24"'  —  contd. 

Centre      R.  A.  19''  12™  Dec.  +  72°             R.A.  i9h    o™  Dec.  +73° 

Centre      R.A.  19''  I2m  Dec.  +72°            R.A.  igh  24m  Dec.  +73° 

Plate  2722.    1895,  June  24.          Plate  4536      1899,  June  14. 

Plate  2722.     189? 

.  June  24.          1'Iiite  2741.     1895.  July  7. 

111. 

i 

HI. 

8227 

8 

9-6798 

22-3169 

1  8sj     20-4497 

10-1245 

8277 

5 

19-8181 

16-3770 

1  1 

8-7713 

4-3755 

8228 

5 

10-4843 

22-1712 

14           21  '261  I 

10-0200 

8278 

13      20-1843 

j  16-9251 

'7 

9-1652 

4-9060 

8229 

4* 

io-6i  18 

22-8591 

12       21-3535 

10-7154 

8279 

4* 

22-8785 

16-5261 

i  i 

;  11-8345 

4'3743 

8230 

8       21-8797 

10-1  576 

8280 

5 

19-5601 

j   17-21  12 

7 

8-5523 

5-2227 

8231 

28§ 

11-9117 

22-4263 

37§     22-6719 

10-3458 

72      878 

8-8 

8281 

5 

13-6804 

5-3345 

8232 

5       15-2811 

•1401 

8282 

5 

;  13-8013 

5-2586 

8233 

6       16-2501 

•1857 

8283 

6 

15-8494 

'8-3742 

'4 

4-9052 

6-5658 

8234 

4 

l6  5226 

•1831 

8284 

3* 

16-0247 

18-9386 

6 

5-1113 

7-1238 

8235 

1  'S 

21-1394 

•5852 

8285 

4* 

16-7179 

20-6339 

7 

5-8879 

87785 

8236 

12           10-5643 

23-5002 

'9§ 

21-2720 

•3521 

8286 

6 

16-8888 

19-8653 

12 

6-0208        8-0053 

8237 

13      21-9918 

•5865 

8287 

35S 

2  1-03IO 

20-6089 

42-i 

10-1913        8-5442 

72      887 

9-0 

8238 

8       13-4376 

23-5752 

i8§     24-1397 

•5685 

8288 

4 

10-7657 

8-8847 

8239 

4 

24-3998 

•8201 

8289 

6 

I3-3835        8-4914 

8240 

4 

14-1928 

2-3907 

8290 

6 

19-2328 

2  1-8179 

9 

8-4571        9-8408 

8241 

>S§ 

14-2893 

1  2-9680 

8291 

27S 

20-3504 

2  r86oi 

HS 

9-5767 

9-8242 

72    886 

9-1 

8242 

10 

14-3864 

12-8348 

8292 

3 

1  1-61  16 

9-4739 

8243 

7 

16-1895 

12-6764 

8293 

4* 

24-5159 

21  -901  I 

6 

137364 

9-6616 

8244 

8 

16-3712 

12-6639 

8294 

29* 

16-5808 

22-6420 

36^ 

5-8491 

10-7923 

72    883 

9-1 

8245 

8 

16-3805 

12-4608 

8295 

5 

18-0557 

22-7028 

7 

7-3225 

10-7819 

8246 

H 

187743 

12-4638 

8296 

18-6018 

22-9695 

43§ 

7-8808     11-0215 

72    884 

8-9 

8247 

4       19-6360 

12-5197 

8297 

5 

9-8903     11-1083 

8248 

10 

20-3262 

12-0128 

8298 

5 

23-0494 

23'5434 

9 

12-3510     11-3765 

8249 

7 

20-6616 

I2'201O 

8299 

4 

3-6613 

12-6458 

8250 

4 

21-3138 

12-2672 

8300 

5 

67312 

12-1527 

8251 

4 

22   2826 

12-5349 

8301 

20 

23-0696 

25-0946 

12-4485 

12-9237 

72    890 

9  '4 

8252 

5 

22-6551 

12-5042 

8302 

5 

8-1016 

13-2165 

8253 

6 

22-9490 

127769 

8303 

4 

8-1061 

13-2114 

8254 

'4 

13-8340 

24-1  123 

»§ 

24-5085 

12-1264 

72      882 

9'4 

8304 

8 

19-1900 

25-9008 

'5 

8-6215 

13-9191 

72    885 

9'3 

8255 

!5§ 

14-1363 

13-0658 

830, 

3 

9-3484 

13-7627 

8256 
8257 

8 

4-3019 

25-9763 

ii 

14-8426 
14-8968 

I3-0130 
'3'5  '29 

8306 
8307 

6* 

22-734' 

25-5944 

17 

5 

12-1393 

'3-7440 

13-4369 
13-4850 

72    889 

9'4 

8258 

z 

16-704.0 

12-7277 

8259 

4 

167405 

1  J    J*  /  J 

'3-3151 

84* 

2-5925 

1-4890 

71    938       8-3 

8260 

4 

17-4488 

13-5896 

84* 

2-2376 

3-1448 

7'    936 

7'5 

8261 

4 

19-0638 

13-1464 

54§ 

1-1730     10-8061 

72    878 

8-8 

8262 

4 

19-2088 

13-8684 

38S 

26-1585 

18-8326 

72    891 

80 

8263 
o  „  /:  . 

4 

20-5147 

13-3I53 

20-7159 

!3'595i 

8265 

5 

21-9820 

13-4820 

R.A.  19'  24'" 

to  I9h  36'" 

8266 

235 

13-2537 

25-8735 

3°§ 

23-8390 

13-8549 

72      880         9-3 

Centre       R.A.  19"'  36™  Dec.  +  72°.             R.A 

19''  24'"  Dec.  +73° 

8267 

16 

I3-5358 

25-3298 

233 

24-1498 

13-3256 

72    881    !    9-4 

Phiu-2152.     1894,  July  26.         Plate 

2741.     1895,  July  7. 

75§ 

1-2680 

26-6739 

93§ 

25-0158 

1-2158 

71    938       8-3 
72     87'!    :     8-9 

8308 
8309 

4         3'349' 
14         3-8581 

14-6018 

14-061  2 

8* 

14-9522 

1-7801 

o 

m. 

8310 

6     !    7-9412 

14-8373 

R.A.  19''  12™  to  ig11  24™ 

8311 

505-       9-6006 

14-6946 

55* 

20-6624 

2-6709 

7'    956 

7'5 

Centre      R.A.  19''  12'"  Dec.  +72°           R.A.  Igh  24m  uec.  -f-73' 
Plate  2722.    1895,  June  24.        Plate  2741.     1895,  July  -. 

8312 

8313 
8314 

28*5     10-5315 
4       11-5522 

18     ;  13-2338 

I4-0120 

'4"5379 
14-5636 

32 
iof 

21-6220 
24-2981 

2-0308 
2-7046 

7'    959 

9'4 

8268 
8269 
3270 
827, 
8272 

8273 
8274 
8275 
8276 

7 
5 
3 

4 
25 
3* 
9 

24-1669 
17-0720 
19-5033 
20-1862 
20-3089 
21-8691 

H'9277 
17-4838 

14-7206 
15-5440 
15-1794 
15-4071 
15-2226 
15-1203 
16-6209 
16-6902 

15 

7 
5 
17 
9 
33§ 
6 

H 

3 

13-0355 

8-4008 

9-0907 

9-2046 

10-7594 
3-9018 

6-4579 
7-6186 

2-5073 
3-6798 
3-1926 
3-3870 
3-1982 
3-0219 
4-8602 
4-8024 

4-9359 

o 

72    888 

in. 

83'5 
8316 

83'7 
8318 
8319 
8320 
8321 
8322 
8323 
8324 

15       13-3488 
7        8-5831 
10         8-9229 

2             9-0982 

z8§       9'44i5 
5       10-8912 
10       12-4371 
9       10-1302 
5      10-1850 

14-9014 
15-2564 
157124 

15-5797 
15-6163 
15-9590 
15-9132 
15-1308 
16-1094 
16-0955 

7* 

5* 
6* 

6* 

4* 
6* 

3* 

19-6231 
I9-9397 

20-3916   ' 
20-4449 

23  4799 
21-1281 

21-1855 

3-1866 
3-6592 

3-9249 

3-2301 

4-1080 
4-0965 

72    899 

9'3 

i  risf.n.,i  interval  represents  very  nearly  5'  =  64>"7   at  Dec.  +  72",  and  68s-4  at  Dec.  +  73C. 
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• 

B.  D. 

Diaro. 

B.  L). 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

X, 

y- 

DuBDU 

•b 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i9h  24°-  to  i9h  36m  —  contd. 

R.A.  i9h  24°-  to  i9h  36™  —  contd. 

Centre      R.A.  19''  36"'  Dec.  -f-  72°             R.A.  i9h  24™  Dec.  +73° 

Centre      R.A.  igh  36n>  Dec.  +72°           R.A.  19!-  24™  Dec.  +  73° 

Plate  2152      1894,  July  26.         Plate  2741.     1895,  July  7. 

Plate  2152.     1894,  July  26.         Plate  2741.     1895,  July  7. 

o 

m. 

1 

O 

m. 

8325 

'7 

10-7140 

16-0168 

10       217153 

4-0413 

8384 

33§ 

8-4858 

24-4358 

24 

19-1133 

12-3530 

72     897 

9'5 

8326 

24§      12-8681 

16-5965 

36§     23-8432 

47171 

8385 

4 

10-5109 

247439 

3* 

21*1236 

12-7496 

8327 

i'     5-1981 

17-0240 

5       16-1602 

4-8026 

8386 

8 

13-1508    24-3038 

4 

237761 

12-4283 

8328 

8 

67721 

17-9795 

8387 

7 

13-4178 

24-2316 

4! 

24*0484 

12*3693 

8329 

55S 

77661 

17-2685 

48§   j  18-7128 

5-1630 

72     895 

7'5 

8388 

34§ 

5-2767    25-6590 

'9§ 

15-8516 

I3-4303 

72     892 

9'5 

8330 

14 

8-5125 

17-7471 

5*  i  19-4392 

5-6690 

8389 

12 

5-4294  25-5085 

6 

16*0115 

13-2858 

833' 

10-9475 

17-8630 

33§ 

21-8652 

5-8971 

8390 

34§ 

6-9020     !  25-1374 

18 

17*4987 

12-9805 

72     894 

9'5 

8332 

\      11-2745 

17-1538 

8391 

4* 

8-0249        ZSHISg 

4* 

1  8  '6  1  02 

13-3I34 

8333 

5       11-9885 

177793 

4* 

22-8977 

5-8641 

8392 

3i 

97540        257047 

20 

20-3226 

13-6762 

72     901 

9'5 

8334 

23§ 

12-1182 

17-2387 

34§ 

23-0644 

5-3245 

8393 

9 

I3-7I58        25-368? 

6 

24-2893     13-5149 

8335 

1  1 

12-8831 

17-0503 

4* 

23-8358 

5-1699 

8336 

1  1 

12-9426 

17-7817 

5* 

23-8632 

5-9031 

8337 

9 

3-8673 

l8'339° 

6 

14-7700 

6-0547 

RA       T  y~\h    i  /^iii  4-/-v    T  *"\n    A  Cni 
•  A.     19      3                     -7      4 

8338 

8339 
8340 

9 

5 

4'344' 
4-8541 

6-0235 

i8-7793 
18-3705 
18-2960 

39§  ' 

2* 

i  5-2282 

157545 
16-9287 

6-5166 
6-1295 
6-1096 

72     891 

8-0 

Centre      R.A.  19*  36™  Dec.  +72°            R.A.  i9h  48™  Dec.  +  73° 
Plate  2152.     1894,  July  26.          Plate  4548.     1898,  July  8. 

8341 

14    ,    7-9052 

187979 

9       18-7830 

6-6947 

0 

m. 

8342 

4 

8-0163 

18-2033 

8394 

4       '87293 

14-0053 

8343 

16 

8-5580 

18-0710 

1  1 

19-4698 

5-9965 

8395 

13      21-1240 

14-4843 

13 

9'95'3 

2-3669 

8344 

2'§ 

9'5733 

18-3916 

'9 

20-4676 

6-3642 

72     900 

9'3 

8396 

19      23-9680 

14-4724 

i8§ 

127892 

2-1965 

• 

8345 

4 

10-4909 

18-6601 

8397 

8       24-8226 

15-1919 

9 

13-6849 

2-8715 

8346 

4 

12-3311 

18-0468 

8398 

'6       i4'9443 

14-9985 

21 

3-8119 

3'22OI 

71  966     9-5 

8347 

4 

12-8049 

18-2558 

8399 

4       17-5231 

15-5991 

4 

6*4224 

3-6765 

8348 

16 

5-5473 

19-2069 

'3 

16-4090 

6-9965 

72     893 

9'5 

8400 

43§     '8-1147 

15-1815 

55§ 

6*9865 

3-2242 

71  969 

8*9 

8349 

5t 

6-9765  i  19-9441 

3* 

17-8061 

7-8010 

8401 

9      19-8321 

15-2890 

6 

87081 

3*2420 

8350 

7 

8-9496 

19-6778 

4 

197901 

7-6215 

8402 

57§     217307 

I5-5975 

7!§ 

10-6187 

3-4443 

71    973 

7*8 

8351 

6 

10-5461 

19-7624 

4* 

21-3805 

7-7761 

8403 

5 

23-2023 

15-1505 

8352 

5 

13-5326 

19-6886 

8404 

10 

I4-25I3 

16-2582 

10 

3*1850 

4*5120 

8353 

18        8-5809 

20-2391 

'4 

19-3968       8-1643 

8405 

'9§ 

16-3286 

16-5401 

21 

5*2781 

4*6822 

8354 

3i§       9-1748 

20-4438 

3o§ 

19-9803       8-3948 

72     898 

9'4 

8406 

3i§ 

17-0695 

16-2739 

4°i$ 

6'QOIO 

4'3749 

8355 

10     '    9-8840 

20-0308 

5* 

20-7082       8-0146 

8407 

9      18-2533 

16-7506 

8 

7*2103 

47848 

8356 

5       10-6319 

20-7320 

8408 

4      19-9568 

16-1268 

3* 

8*8798 

4-0667 

8357 

6       n-3457 

20-4272 

4* 

22-1527  ',    8-4761 

8409 

28§ 

2I-O325 

16-8373 

36§ 

9-9895 

4-7I98 

72    908 

8-5 

8358 

6       11-5764 

20-9044 

8410 

12 

23-8895 

17-2286 

13 

12-8651 

4-9556 

8359 

20        4-6441 

21-2138 

9 

15-4191 

8-9613 

84n 

63§ 

25-0245 

168642 

68§ 

13-9758 

4-5303 

72    9" 

7*0 

8360 

28§       8-2891 

21-9503 

3*8 

19-0263 

9-8601 

72     896 

9'5 

8412 

5 

19-7496 

17-5527 

4 

87476 

5*5038 

8361 

4     i    9-5844 

21-8109 

4* 

20-3259 

9-7811 

8413 

12 

20-8I38 

17-6761 

1  1 

9*8162 

5-5670 

8362 

20             9-8490 

21-4898 

18 

20-6090 

9-4708 

8414 

16 

20-949I 

I7-3732 

16 

9-9346 

5-2569 

8363 

24§      10-0380 

21-3434 

22 

20-8019 

9-3360 

72     902        9'O 

8415 

52§ 

21-4432 

17-5740 

6oj; 

10-4397 

5'4342 

72    909      8-3 

8364 

4       10-3568 

21-4674 

4* 

21-1127 

9'4736 

8416 

12          22-OI55 

18-0767 

1  1 

11-0395 

5-9030 

8365 

4       107112 

21-2311 

4* 

21-4797 

9-2487 

8417 

25§ 

23-4679 

18-0603 

24§ 

12*4893 

5-8071 

8366 

7       10-8988 

21-9155 

4t 

21-6363 

9^447 

8418 

13 

237299 

17-5863 

12 

12*7236 

5-32IO 

8367 

19       11-9343 

21-8585 

13 

22-6739 

9-9311 

8419 

9 

23-7859 

17-4510 

9 

12-7722 

5-1838 

8368 

16       12-5282 

21-0708 

1  1 

23-3027 

9-1702 

8420 

12 

24-2684 

18-2488 

1  1 

13*2984 

5-9525 

V 

8369 

3       12-6148 

21-7036 

8421 

4 

14-6905 

18-3278 

4* 

3-7403 

6-5565 

8370 

12         6-4344 

22-5133 

9 

17-1521     10-3424 

8422 

16 

15-6739 

18-3467 

18        47225 

6-5202 

8371 

4         6-5064 

22-0658 

4 

17-2389 

9-9040 

8423 

6       18-2692 

18-1831 

4*       7-3027 

6-2155 

8372 

18       10-1523     22-7543 

'4 

20-8521     10-7478 

8424 

1  1       18*5919 

18-3972 

12 

7*6376 

6-4093 

8373 

5       10-5893 

22-1097 

4* 

21-3197 

10-1188 

8425 

10* 

I9-O142 

18-0385 

II 

8*0392 

6-0308 

8374 

4       13-0671 

22-401  5 

3* 

237831 

10-5251 

8426 

4o§  ;  20*8787 

18-8053 

44§ 

9*9416 

6-6909 

72    907      9*0 

8375 

20       13-5526 

22-8988 

17 

24-2408 

1-0443 

8427 

24§     22-8008 

18-5609 

11*8492 

6-3451 

8376 

7       13-5/83 

22-9505 

4* 

24-2708 

1-0966 

8428 

13       15-2270 

19-4786 

14 

4-3381 

7-6759 

8377 

5        6-9326 

23-5240 

3* 

17-6037 

1-3712 

8429 

17-2089 

19-7783 

12 

6*3321 

7-8645 

8378 

4* 

7-3756  123-6247 

3* 

18-0422 

1-4928 

8430 

18 

I7-7956 

18-9880 

16 

6*8759 

7-0447 

8379 

4         7-6807     23-8114 

4* 

I8-3357 

1-6931 

8431 

'9 

I8-4I35 

19-5909 

20§          7*5259 

7-6128 

8380 

10         9-8973     23-1048 

6 

20-5833 

1-0887 

8432 

6 

19-4982 

19-8138 

4 

8-6201 

77766 

8381 

4 

11-2773     23-1204 

8433 

4 

I5-2875 

19-9117 

3* 

4*4224 

8  1060 

8382 

4 

11-8875     23-6688 

8434 

3* 

I8-I248 

20-4538 

3* 

7-2868 

8-4894 

8383 

'3 

12-1822  ,  23-4751 

8 

22-8509 

1  1-5605 

8435 

13 

18-7226 

20-0865 

10 

7-8603 

8-0903 

No.  8400.     This  is  a  double  star  whose  components  are  not  separable  in  the  6m  and  3™ 

images.     Measures  of  the  20"  images  give  differences  +'0060  in  the  x  co-ordinate 

and  +-0046  in  the  y  co-ordinate. 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64=7  at  Dec.  +  72",  and  68"*4  at  Dec.  +  73°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    72°. 


B.  D. 

B.  D. 

B6, 

Diam. 

*.                 y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

Diani. 

X, 

y- 

Diani. 

X,                               ii  . 

No. 

Mag. 

R.A.  i9h  36™  to  i9h  48™  —  contd. 

R.A.  i9h  48"-  to  2Oh  om  —  contd. 

Centre     R.  A.  i9h  36"  Dec.  +  72°           R.A.  i9h  48™  Dec.  +  73° 

Centre      R.A.  20"  om  Dec.   +  72°            R.A.  i9h  48"-  Dec.  +73° 

Plate  2152.    1894,  July  26.        Plate  4548.    1898,  July  8. 

Plate  2744.     1895,  July  7.           Plate  454?.     1898,  July  8. 

o 

m. 

m. 

8436 

5 

20-7293 

21-0670 

4* 

9-9188 

8-9566 

8486 

10 

9-5246 

18-8433 

12 

20-3796 

6-9250 

8437 

12 

217446 

20-2566 

8 

IO-8887 

8-0928 

8487 

7* 

3-4638 

19-8588 

7 

14-2748 

7-6438 

8438 

7 

21-9366 

20-561  1 

6 

11-0949 

8-3898 

8488 

27§ 

6-5853 

19-4089 

32§ 

17-4149 

7-3450 

8439 

12 

22-7047 

20-4195 

8 

11-8531 

8-2063 

8489 

13 

6-9255 

19-9870 

'4 

17-7290 

7'9398 

8440 

6 

16-4549 

21-0453 

5* 

5-6498 

9''735 

8490 

5* 

10-8765 

19-0303 

4      2i'72>5 

7-1809 

8441 

6 

17-2677 

20-9301 

6 

6-4574 

9-0135 

8491 

IO 

11-4769 

19-3504 

9      22'3035 

7-5277 

8442 

i8§ 

17-7763 

21-4934 

'9§ 

6-9943 

9-5460 

8492 

8 

11-7170 

'9'8553 

9      22-5203 

8-0418 

8443 

IO 

20-4676 

22-0860 

7 

97132 

9-9943 

8493 

23 

3-3617 

20-3691 

22          I4-I494 

8-1475 

8444 

8 

20-4940 

21-8909 

5 

97283 

9-7971 

8494 

10 

4-1858 

20-6587 

10       14-9593 

8-4740 

8445 

4 

12-9410 

9-8073 

8495 

4t 

4-9200 

20-5672 

4*  i  15-6990 

8-4214 

8446 

4 

13-6628 

9-2560 

8496 

5 

6-2737 

20-0225 

5       17-0710 

8447 

IO 

16-0375 

22-3368 

IO 

5'3032 

10-4848 

8497 

1  1 

8-0813 

20-1495 

1  1     '  18-8750 

8-1616 

8448 

4 

18-1685 

22-2773 

4t 

7-4290 

10-3067 

8498 

6* 

3-346i 

21-0163 

4*     14-1000 

87935 

8449 

6 

19-3838 

227405 

5 

8-6667 

107043 

8499 

6 

4-3864 

21-9312 

4* 

15-0952 

9-7598 

8450 

36§ 

19-5272 

22-6874 

4'§ 

8-8060 

10*6449 

72    906 

8-8 

8500 

6 

9-3723 

21-9128 

4 

20-0755 

9-9838 

8451 

'3 

19-5440 

22-6172 

9 

8-8184 

10-5735 

8501 

8 

"'4349 

2  1  7493 

6 

22-1449 

9-9223 

8452 

7 

21*4228 

22-3415 

6* 

10-6798 

10-1958 

8502 

52§ 

12-0983 

21-9495 

63§ 

227967 

10-1563 

72    926       8-o 

8453 

5t 

15-0946 

23-7161 

4* 

4-4390 

11-9150 

8503 

9 

12-3162 

21-6979 

7 

23-0295 

9-9137 

8454 

4 

17-0927 

23-9028 

6 

6-4410 

""9933 

8504 

7 

12-6649 

21-2638 

5 

23-3971 

9-4970 

8455 

5* 

21-4510 

24-0150 

5* 

107992 

11-8656 

8505 

6 

13-6930 

21-3290 

6 

24-4199 

9-6146 

8456 

H 

14-9067 

24-0931 

'7 

4-2708 

12-3013 

72    903 

9'4 

8506 

'9 

3'5545 

22-0500 

'7 

14-2587 

9'8357 

8457 

19 

16-4874 

24-6478 

'9§ 

5-8799 

12-7696 

8507 

5* 

5-1441 

22-0323 

4 

15-8483 

9-8976 

8458 

24§ 

19-1725 

24-3714 

2I§ 

8-5463 

'2-345' 

8508 

4* 

5-543I 

22-3297 

5 

16-2305 

10-2123 

8459 

IO 

23-0303 

24-5184 

ii 

12-4071 

12-2814 

8509 

10 

8-9165 

22-4993 

7 

19-5915 

10-5460 

8460 

6 

I2-8088 

12-8943 

, 

8510 

18 

10-3648 

22-8177 

'9 

21-0213 

10-9366 

72  924     9-5 

8461 

53§ 

15-0223 

24-8002 

62§ 

4-4240 

13-0019 

72    904 

8-6 

8511 

3 

13-7789 

22-7920 

8462 

9 

19-4820 

25-7025 

IO 

8-9283 

13-6577 

8512 

5 

4-2174 

23'6435 

3t 

14-8405 

1  1-4624 

8463 

25 

22-9958 

25-4599 

25§ 

12-4199 

13-2217 

72    910 

9'S 

8513 

8 

6-8520 

23-5275 

6* 

17-4769 

"'4749 

8514 

12 

7-3671 

23-4500 

6* 

17-9985 

1  1-4196 

53§ 

26-6814 

16-1833 

72    914 

8-7 

8515 

Z4§ 

9-0850 

23-4677 

27§ 

19-7105 

11-5231 

72  922     9-5 

8516 

3 

11-8785 

23-7520 

85>7 

'5 

11-8922 

237548 

'7 

22-5000 

11-9467 

R.A.  i9h  48™  to  20h  om 

8518 

7 

13-2768 

23-1676 

4t 

23-9130 

11-4279 

.7            t 

Centre      R.A.  20^    om  Dec.  +  72°            R.A.  i9h  48™  Dec.  +  73° 
Plate  2744.    1895,  July  7.           Plate  4548.     1898,  July  8. 

8519 
8520 
8521 

16 

33§ 
'5 

4-5562 
5-7105 
7-5848 

24-1398 
24-8784 
24-8913 

9 
1  1 

15-1562 
16-2700 
18-1417 

1  1-9710 
12-7665 
12-8712 

"2  913 
72  915 

9-5 
9-4 

o 

m. 

8522 

'5 

8-5838 

24-9708 

17 

'9''354 

13-0023 

72   920 

9-5 

8464 

4      io-5527 

14-7854 

8523 

1  1 

8-6652 

24-3615 

10 

19-2468 

12-3970 

8465 

62§     11-8363 

I4-3937 

62§ 

22-91  II 

2-5978 

71  981 

7  - 

8524 

8       11-3771 

24-0798 

6 

21-9710 

12-2478 

8466 

37§     12-5286 

14-6317 

58§ 

23-590I 

2-8671 

71  985 

9-o 

8525 

5*      5-8775 

25-9998 

4 

16-3827 

13-8960 

8467 

37§      4-5861 

15-91  18 

4°§ 

'5-5938 

37562 

72  914 

87 

8526 

4°§ 

6-6052 

25'3'83 

4'§ 

17-1437 

13-2481 

72  917 

9*3 

8468 

5        7-3926 

15-5634 

4* 

18-4105 

3-5449 

8527 

16 

7-0948 

25-1978 

17 

17-6380 

13-1541 

72  919 

9'5 

8469 

8-5481 

15-2840 

6 

19-5802 

8528 

8         7-4871 

25-6785 

5* 

18-0035 

13-6539 

8470 

'8        8-9433 

157235 

24 

19-9503 

3-7812 

8529 

9      11-2718 

25'6533 

IO 

21-7857 

13-8159 

72  925 

9'5 

8471 

7        9"°'33 

15-1790 

6*    20-0495 

3-2457 

8530 

8     !  12-2700 

25-6857 

5 

227816 

13-8969 

8472 

5        9""56 

15-3858 

6*  :  20-1434 

3-455I 

8531 

10       13-2055 

25-4060 

10 

237323 

13-6636 

8473 

5       1  1  -8060 

1  5-420? 

1  '    J 

8474 

J                                  j 

4*  !  3-0746 

J  T        J 
16-1764 

4 

14-0693 

3-9420 

65§ 

26-8415 

9-8208 

72  928 

8-9 

8475 

16        6-7982 

I6-6885 

21 

17-7638 

4-6383 

62§       3-0100 

16-7642 

72    911 

7-0 

8476 

O      — 

7 

77158 

16-3893 

9 

18-6972 

4-3845 

8477 

5 

57580 

I7-9347 

4* 

16-6615 

5-8309 

8478 

4        5-7996 

'77343 

3t 

16-7109 

5-6348 

R.A.   2Oh  Om  tO   2Oh   I  2m 

8479 

7     j    7-2861 

17-6046 

5t 

18-2062 

5-5758 

Centre      R.A.  20*  om  Dec.   +  72"             R.A.  2oh  12™  Dec.  +73° 

8480 

8  j  S  i 

18        8-5240 

4Q*n-9  r  C 

17-9655 

28§ 

.  •*• 

19-4241 

5-9990 

72  921 

9'5 

Plate  2744.     1895,  July  7.          Plate  2759.     1895,  July  12. 

040  i 

8  9258 

1  7  "0063 

4 

19-8715 

5-1224 

8482 

10       10-8573 

17-8285 

12 

21-7601 

5-9768 

8532 

I  1 

I7-4993 

14-61  19 

l6         :       6-3741 

27393 

e 

m. 

8483 

II             4'I  131 

18-9234 

8 

14-9700 

67370 

8533 

IO 

18-0706 

14-5272 

15               6-9415 

2-6257 

8484 

7     i    7-0700 

18-4773 

8 

I7-9473 

6-4384 

8534 

4 

197478 

14-8615 

6f       8-6370 

8485 

10 

»'5»53 

18-2250 

8 

19-4725 

6-2627 

8535 

3 

2'-5557 

14-3358 

4t 

10-4123 

2-2569 

Plates  2744,  4548.     No  star  is  shown  on  these  plates  or  the  corresponding  chart 

plates  in  the  position  assigned  to  B.D.  72°  918,  Mas;.  9-5. 

i  rtseau,  interval  represents  very  nearly  5'  =  64»'7  at  Dec.  +  72',  and  68"'4  at  Dec.  +  73°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    72°. 
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No 

Di'ini 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X, 

B.D. 

y. 

y* 

No. 

Mag. 

y. 

Dunn. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  2oh  om  to  20h  i2m  —  contd. 

E,.  A.  20h  om  to  20h  1  2™  —  contd. 

Centre      R.A.  2oh    o"  Dec.  +72°            R.A.  zoh  izm  Dec.  +  73° 

Centre      R.A.  2oh    om  Dec.  +  72°            R.A.  2o&  iz°°  Dec.  +  73° 

Plate  2744.     1895,  July  7.          Plate  2759.     1895,  July  12. 

Plate  2744.    1895,  Jl»ly  7-         Plate  2759.     1895,  July  12. 

8536 

S      21-7395 

14-2242 

5 

i 
10-5899      2-1372 

6 

in. 

8595 

6 

18-1085    20-8057 

6 

7-2989 

8-8931 

e 

m. 

8537 

5     .21-7918 

H-3I83 

5 

10-6462      2-2288 

8596 

5 

19-3248 

20-0430 

6 

8-4753 

8-0720 

8538 

4      22-5804 

14-8955 

5 

11-4640 

2-7650 

8597 

H 

20-3195 

20-6657 

16 

9-4984 

8-6430 

8539 

5 

23-2517 

15-1296 

5 

12-1490 

2-9630 

8598 

3* 

20-3670 

21-0125 

4 

9-5656 

8-9873 

8540 

25§ 

24-2919 

i4-7527 

25§ 

13-1672 

2-5333 

8599 

6* 

20-9994 

20-3581 

ii 

10-1590 

8-3020 

854I 

5 

15-2339 

i4-a958 

5 

4-1267 

3-1363 

8600 

3 

12-5112 

8-8978 

8542 

4 

I5-9343 

14-9948 

6 

4-8316 

3-2030 

8601 

4 

15-5534 

2I-5338 

4 

4-7804 

9-7502 

8543 

4     |  16-1288 

15-1282 

4t 

5-034I 

3-3263 

8602 

4i§ 

1  6-  1  189 

21-4066 

4i§ 

5-3422 

9-5958 

72   928 

8-9 

8544 

4       I6-7379 

15-2656 

4* 

5-6491 

3-4305 

8603 

3* 

187330 

21-2038 

4 

7-9437 

9-2596 

8545 

4       16-7663 

15-5058 

4 

5-6898 

36715 

8604 

3* 

19-8356     21-6431 

4 

9-0693 

9-6449 

8546 

9       17-3332 

15-0466 

'5 

6-2305 

3-1838 

8605 

20J 

21-1200      21-1289 

i9§ 

10-3194 

9-0655 

8547 

13       17-6803 

15-6198 

20 

6-608  1 

3-7345 

/i    993 

9'5 

8606 

3 

13-4026 

9-9352 

8548 

33§ 

18-9725 

1  5-0766 

38§ 

7-8697 

3-1264 

7i    996 

8-8 

8607 

13 

15-8708 

22-3150 

15 

5-1392 

10-5161 

8549 

H 

19-2914 

iS'77'3 

20 

8-2253 

3-8032 

8608 

2I§ 

16-8005 

22-4706 

25§ 

6-0761 

10-6220 

72   930 

9'3 

8550 

4 

20-2403 

15-4246 

5 

9''538 

3-4116 

8609 

3* 

17-3106 

22-8239 

4 

6-6025 

10-9486 

855I 

2* 

21-1409 

15-8013 

3t 

10-0747 

37424 

8610 

4 

!7'45i7 

22*8409 

5 

67444 

10-9591 

8552 

5 

21-1849 

1  5-1  109 

5 

10-0828       3^503 

8611 

35§ 

19-1407 

22-4294 

43§ 

8-4100 

10-4643 

72    933 

8-0 

8553 

H 

22-0826 

15-2420 

18 

10-9848       3-1358 

8612 

ii 

19-3470 

22-1180 

13 

8-6010 

10-1442 

8554 

3* 

24-4692 

15-8790 

4 

13-3969      3-6505 

8613 

4* 

21-0615 

22-9085 

4 

>o-354i 

10-8444 

8555 

11*     16-0029 

15-8738 

10 

4-9460      4-0736 

8614 

23§ 

22-1666 

22-2661 

23§ 

n'3749 

io-i  505 

72    937 

9'3 

8556 

5      i7-405  ' 

16-1371 

8 

6-3608 

4-2655 

8615 

10 

22-9065 

227750 

12 

12-1893 

10-6187 

8557 

7      24-5860 

16-6412 

1  1 

I3-5576 

4-4052 

72    940 

9'4 

8616 

7 

23-6578 

22-9073 

7 

12-9468 

107135 

8558 

4       14-4324 

17-4854 

4t 

3-4620 

57657 

8617 

7t 

17-6889 

23-5129 

7 

7-0170 

11-6189 

8SS9 

10 

15-0165 

17-6573 

i7 

4-0490 

5-9055 

8618 

5 

18-1881 

23-7429 

5 

7-5289 

11-8204 

8560 

5 

19-6771 

17-6007 

7 

8-6988 

5-6141 

8619 

•5§ 

18-8595     23-2553 

i6§ 

8-1705 

•3039 

8561 

3t 

20-1039 

iS'OOI  2 

7 

9-1496 

S-99I5 

8620 

3 

9-3421 

•4558 

8562 

13 

20-3852 

I7-4483 

17 

9-4005 

5-4254 

8621 

9 

20-4174    23-4310 

9 

9-7378 

'3999 

8563 

3* 

20-7089 

17-5990 

4 

97309 

5-5566 

8622 

4t 

20-8208     23-4261 

5 

10-1397 

•3750 

8564 

16 

21-6145 

17-5764 

1  8g 

10-6338 

5-4924 

8623 

36§ 

22-5921     23-9299 

3i§ 

11-9328 

7835 

72    938 

9'4 

8565 

3 

10-8738 

5-6i43 

8624 

8t 

24-3408     23-5114 

8 

13-6593 

•2799 

8566 

9 

23-5592 

17-9254 

13 

12-5937 

5-7393 

8625 

10 

24-3641     23-9945 

ii 

13-7061 

•7627 

8567 

4 

13-6723 

S'3947 

8626 

2I§ 

15-2054     23-8293 

"§ 

4-55I5 

I  2  'O6o  I 

72    927 

9'5 

8568 

6 

24-8957 

177073 

7 

13-9218 

5"455' 

8627 

4 

16-2617 

24-6675 

4 

5-6493 

12-8442 

8569 

6 

14-0870 

17-9298 

10 

3-1379 

6-2262 

8628 

6 

17-3569 

247778 

6 

6-7467 

12-8980 

8570 

9 

i5-!345 

18-5518 

9 

4-2  126 

67956 

8629 

6 

18-6784 

24-0700 

6 

8-0318 

12*1258 

8571 

14 

I57H4 

18-2548 

20g 

4-7768 

6-4683 

8630 

ii 

18-8195 

24-6449 

ii 

8-2027 

12-6945 

85/2 

10 

16-3168     18-4942 

16 

5-3903 

6-6768 

8631 

3* 

19-0309 

247520 

3 

8-4207 

I2-79I2 

8573 

7 

16-7828     18-6766 

12 

5-8663 

6-8342 

8632 

24 

I9-7937 

24-9653 

22§ 

9-1902 

12-9648 

8574 

3o§ 

17-6090 

17-9168 

32§ 

6-6,33 

6-0788 

72    93i 

9'4 

8633 

3* 

21-4157 

24-5097 

4t 

10-7908 

I2-4252 

8575 

6 

20-5253 

18-9938 

6 

9-6194 

6-9615 

8634 

4* 

21-9259 

24-3957 

4t 

1  1-2960 

I2-2860 

8576 

6 

21-4266 

18-8944 

6 

io-5i53 

6-8154 

8635 

37§ 

22-5035 

25-1102 

25§ 

1  1-9045     12-9698 

72    939 

9'5 

8577 

3* 

22-0404 

18-5888 

5 

11-1125 

6-4820 

8636 

4 

12-7668     12-1032 

8578 

508 

24-7827 

18-6401 

44§ 

I3-8555 

6-3923 

72    941 

8-2 

8637 

*4§ 

14-2721     25-6244 

22§ 

37097     13-9004 

8579 

3* 

17-5878 

18-9404 

3 

6-6862 

7-0584 

8638 

8 

14-3264  125-4013 

Q 

37572 

13-6763 

8580 

20§ 

17-6488 

19-8635 

2O§ 

67995 

7-9755 

8639 

8 

14-7452  525-2371 

10 

4-1649 

13-4897 

8581 

73§ 

19-2737 

19-9082 

75§       8-4156 

7-9394 

72    934 

7-5 

8640 

3* 

15-6961     25-3904 

4 

5-1182 

13-5963 

8582 

5t 

20-2939 

I9-I75I 

6        9-3996 

7-I537 

8641 

7 

18-0970     25-0679 

7 

7-5031 

I3-I493 

8583 

4* 

20-8827 

19-2546 

4     i    9-9888 

7-2048 

8642 

15 

18-3527     25-1379 

i5§       77608 

13-2069 

8584 

12 

21-3292 

19-8607 

14     ,  10-4655 

77868 

8643 

10 

18-3338     257078 

i6§       77722 

I3-7773 

8585 

3       ii-5i5S 

77992 

8644 

13 

19-7931     25-4569 

i5§      9-2156 

I3-4554 

72    936 

9'3 

8586 

4       11-7980 

7-5458 

8645 

17 

21-5891 

25-3384 

1  1       11-0045 

13-2441 

8587 

3       33-4597 

7-8470 

8646 

10 

21-8198 

25-9660 

15       1  1-2667 

I3-8591 

8588 

5t 

24-5399 

19-6614 

6 

13-6611 

7-4256 

8647 

6* 

24-2937 

25-6939 

10 

13-7203 

I3-4599 

8589 

9 

14-7076 

20-4472 

13 

3-8840 

87065 

> 

8590 

6 

15-8251 

2O-I  I  17 

1  1 

4-9835 

8-3162 

68§       1-4100 

4-0085 

7i    985 

9-0 

8591 

15 

15-8276 

20-4327 

20§ 

5-0003 

8-6361 

68§       1-3524 

10-3441 

72    926 

8-0 

8592 

22§ 

16-6851 

207338 

24§ 

5-8709 

8-8939 

72    929 

9'5 

99§ 

26-7638 

21-3936 

72    943 

6-8 

8593 

4 

6-2610 

8-1337 

8594 

3i§ 

18-0660 

20-8906 

25§ 

7-2614 

8-9810 

7*    932 

9-2 

No.  8547.  B.D.  71°  993.     The  declination  given  in  the  B.D.  appears  to  be 

about  3'  too  small. 

i  niseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64X7  at  Dec.  +  72°,  and  68»'4  at  Dec.  +  73°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHTC  CATALOGUE.  1900. 
ZONE     +     72°. 


B.  D. 

B.  U. 

No. 

Diam. 

X. 

V- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Diam. 

X. 

Diam. 

X. 

V- 

No. 

Mag 

No. 

Mag. 

R.A.    20h   I  2m  tO   20h  24m 

R.A.  20h  i2m  to  R.A.  20h  24"'  —  contd. 

Centre      R.A.  zoh  Z4m  Dec.  +72°            R.A.  zo*  izm  Dec.  +  73° 

Centre      R.A.  2oh  24m  Dec.  +  72°            R.A.  2oh  12™  Dec.  4-  73° 

Plate  4551.    1898,  July  8.          Plate  2759.    1895,  July  12. 

Plate  4551.     1898,  July  8.          Plate  2759.     1895,  July  12. 

8648 

IO 
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24-9123 

17  . 
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8650 

9 

5-2174     14-9820 

16 

16-2855 

27516 

o/c 

8709 

62§     13-2307 

24-8732 

6i§ 

23-8015    13-0275 

72    95° 

8-2 

8651 
8652 

4t 
'3 

7-5893   14-974' 

8-4555     14-1012 

20 

18-6552 
i9'5537 

2-8643 
2-0340 

71  1013 

9'5 

54§ 

26-3416     9-5849 

72    951 

9-0 

8653 

35§ 

5-3675    16-1565 

33§ 

16-3802       39303 

72    944 

9'3 

55§ 

26-5592     13-1048 

72    952 

9-0 

8654 

12 

5-6680     15-5096 

18 

16-7103 

3-2994 

6iJ$   i    2-9680 

'8-7375 

72    941 

8'2 

8655 

6 

5-7188  1  15-6332 

12 

16-7549 

3-4252 

i 

8656 

8 

6-2379    15-2448 

13 

17-2954 

3-0578 

RA      /i/~Ji   /-»yim  4-f\   o/^h   iAm 

8657 

34§ 

8'8ioi     16-0453 

3&§ 

19-8241 

3-9890 

72    947 

9'5 

.A..    2O      24       tO    2(J      jO 

8658 
8659 

3* 

2I§ 

9*9357     I5-5403 
13-3938     15-4482 

5* 

20-9685      3-5425 
24-4307      3-6227 

Centre      R.A.  zoh  24"  Dec.  +72°             R.A.  zoh  36™  Dec.  +  73° 
Plate  4551.    1898,  July8.          Plate  4561.     1899,  July  13. 

8660 

2O§ 

3-0153     16-4220 

20§ 

14-0158 

4-0803 

0 

m. 

8661 

16 

3-7268     16-4010 

i8§ 

14-7261 

4-0943 

8710 

5*§ 

17-1620 

14-6509 

57§ 

6-0595 

27486 

71  1018 

8-5 

8662 

i8§ 

5-9685     16-2127 

2I§ 

16-9765 

4"OI53 

8711 

4* 

21-3122 

14-9189 

4 

10-2189 

2-8133 

8663 

i8§ 

7-9673     16-3065 

22§ 

18-9693 

4-2100 

8712 

12 

23-4691 

14-7785 

15 

12-3642 

2-5634 

8664 

6 

9-9723     16-8741 

12 

20-9426 

4-8758 

8713 

IO 

2O'2l8o 

15-2001 

17 

9-1399 

3"H78 

8665 

6 

'3"33'  3     16-6648 

17 

24-3054 

4-8329 

8714 

13 

23-2726 

15-8019 

20 

12-2207 

3-5950 

8666 

22§ 

4-4454  ;  17-7044 

22§ 

15-3810 

5-432I 

72    942 

9'5 

8715 

i8§ 

I4-OI73 

16-7405 

26 

3-0228 

4-9958 

8667 

3* 

4-7098     17-8003 

6 

15-6391 

5-5418 

8716 

4* 

I8-7II1 

16-3326 

4 

7-6863 

4"35'6 

8668 

2* 

4-7369     18-0164 

4 

15-6575 

5755' 

8717 

84§ 

19-9080 

16-3948 

87§ 

8-8895 

4-356i 

72    957 

6-3 

8669 

5 

5-1003     I7-9377 

8 

16-0250 

5-6973 

8718 

12 

23-6078 

17-2231 

I7§ 

12-6254 

4-9958 

8670 

'4 

6-1635 

17-8674 

17 

17-0897 

5-6810 

8719 

24§ 

237925 

16-4515 

26§ 

127706 

4-2176 

72    959 

9'4 

8671 

6-3816  j  17-6932 

59§ 

17-3143 

5-5176 

72    945 

7-0 

8720 

5 

24-5082 

16-7966 

7 

13-5069 

4-5249 

8672 

4 

8-7414     17-6242 

9 

19-6749 

5-5647 

8721 

4 

16-3143 

16-8814 

5 

5-3262 

5-0208 

8673 

4* 

10-4955 

17-2272 

st 

21-4486 

5-2542 

8722 

25§ 

17-2657 

I7-8345 

3°§ 

6-3209 

5-9250 

72    954 

9-' 

8674 

16 

3-I395 

18-3648 

i8§ 

14-0448 

6-0270 

8723 

2* 

19-3586 

17-3521 

4 

8-3893 

5-3362 

8675 

12 

4-0761 

19-2652 

1  1 

'4-9353 

6-9728 

8724 

5t 

19-5037 

I7737I 

6 

8-5520 

57160 

8676 

2I§ 

6-1045 

18-5356 

i6§ 

16-9950 

6-3450 

8725 

3* 

23-0316 

17-5027 

5 

12-0657 

5-3039 

8677 

18 

13-7402 

18-5686 

38§ 

24-6228 

67538 

8726 

25§ 

23-401?. 

17-7857 

28§ 

12-4476 

5-5706 

72    958 

9'5 

8678 

16 

4-9553 

19-8973 

i7§ 

15-7827 

7-6489 

8727 

5 

I7-0835 

18-1623 

7 

6-1556 

6-2595 

86/9 

4 

10-5653 

19-8771 

7 

21-3855 

7-9071 

8728 

2I§ 

2  I  '608  I 

'8-2535 

23§ 

10-6795 

6-1253 

8680 

6 

12-0148 

19-7488 

ii 

22-8431 

7-8509 

8729 

13 

24-3460 

18-8142 

i8§ 

'3  '44°  3 

6-5491 

8681 

9 

12-1488 

19-0270 

17 

23-0075 

7-1377 

8730 

4°§ 

17-5909 

18-9541 

46§ 

6-7002 

7-0260 

72    955 

8-5 

8682 

5 

7-3929 

20-5719 

8 

18-1836 

8-4430 

873J 

12 

20-3836 

19-3602 

'5 

9-5109 

7-2915 

8683 

8-4747 

20-8944 

56§ 

19-2469 

8-8177 

72    946 

8-0 

8737. 

2I§ 

21-6365 

20-0468 

2'§ 

107977 

7-9056 

8684 

8 

8-5626 

20-1728 

IO 

19-3701 

8-1016 

8733 

2I§ 

24-0758 

19-7368 

24§ 

13-2175 

7-4850 

8685 

3* 

10-2400 

20-3942 

6 

21-0360 

8-4050 

8734 

14 

16-61  16 

19-8940 

i8§ 

57706 

8-0155 

8686 

"4 

12-2673 

20-0333 

18 

23-0792 

8-1448 

8735 

53§ 

17-0430 

20-0088 

6o§ 

6-2098 

8-1056 

72    953 

8-3 

8687 

84§ 

5-2083 

21-2816 

82§ 

15-9680 

9-0413 

72    943 

6-8 

8736 

'4 

17-3075 

20-1858 

2I§ 

6-4798 

8-2707 

8688 

5-4253 

21-3843 

I7§ 

16-1798 

9-1552 

8737 

5 

6-6720  :    8'8ooi 

8689 

3* 

5-8251 

21-3837 

4 

16-5809 

9-1739 

8738 

3* 

17-7376 

20-5307 

5 

6-9295  j    8-5956 

8690 

20§ 

9-0290 

21-9107 

20§ 

19-7513 

9-8604 

8/39 

4* 

19-5716 

20-5350 

4 

87592 

8-5053 

8691 

3* 

12-0328 

21-8845 

4* 

22-7522 

9-9824 

8740 

6 

20-3765 

20-1089 

1  1 

9'54'3 

8-0426 

8692 

6* 

3-5566 

23-3215 

6 

14-2192 

10-9973 

8741 

4 

13-8611 

8-4654 

8693 

4 

14-9493 

10-6589 

8742 

39§ 

'5'5957 

21-3080 

43§ 

4-8280 

9H778 

72    95' 

9-0 

8694 

4 

11-1719 

22-4536 

4     1  21-8644 

10-5053 

8743 

4* 

15-9336 

21-1139 

5 

5-1558 

9-2657 

8695 

16 

5-8769 

23-7080 

•3 

16-5136 

11-5006 

8744 

7 

16-5889 

21-5545 

12. 

5-8310 

9-6731 

8696 

8 

5-9600 

23-3632 

9^ 

16-6143 

11-1594 

8745 

5 

17-2613 

21-0700 

9 

6-4793 

9-1564 

8697 

25§ 

7-3942 

23-8059 

18-0238 

11-6728 

8746 

15 

17-6273 

21-1783 

2I§ 

6-8498 

9-2462 

8698 

9 

9-4684 

23-3638 

1  1 

2O'I202 

11-3346 

8747 

4* 

20-6680 

22-0413 

5 

9-9260 

9-9590 

8699 

5 

14-0818 

12-0937 

8748 

5 

21-0245 

21-4202 

6 

10-2565 

9'3'77 

8700 

15 

3-8966 

25-0878 

15 

14-4682 

12-7781 

8749 

4* 

2J-4373 

21-8568 

6 

10-6890 

97343 

8701 

'9 

10-3057 

24-8389 

17 

20-8836 

12-8469 

8750 

22§ 

21-7826 

21-8155 

25§ 

11-0305 

9-6752 

8702 

23§ 

10-7085 

24-4752 

23§ 

21-3030 

12-5044 

72    948 

9-5 

8751 

3 

11-6533 

9-4505 

8703 

5 

10-7580 

24-8689 

7 

21-3341 

12-9013 

8752 

6 

14-1778 

22-1299 

1  1 

3-4508 

10-3710 

8704 

63§ 

13-2594 

23-9253 

62§ 

23-8755 

12-0788 

72    949 

7'9 

8753 

7 

14-1448 

22-555' 

9 

4H394 

107463 

8705 

'9 

13-4972 

24-4032 

2I§ 

24-0902 

12-5705 

8754 

8 

187436 

22-8212 

'4 

8-0465 

10-8326 

8706 

4 

14-4378 

13-2528 

8755 

4* 

20-7455 

23-1147 

5 

10-0615 

1  1-0260 

No.  8683.  B.D.  71°  946.     The  declination  given  in  the  B.D.  appi-ars 

to  be  about  z'  too  large. 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  6^-7  at  Dec.  +  7z",  and68«'4  at  Dec.  +  73°. 
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Vo 

B.  I). 

\o 

I  Mam. 

B.D. 

y> 

No. 

Mag. 

X, 

y- 

DUBL 

•>•                   y- 

No.            Mag. 

K.A. 

20h  24m  to  20h  36m  cOHtd. 

R.A.  20h  36m  to  20h  48™  —  contd. 

Centre      R.  A.  2oh  24™  Dec.  +  72°           R.A.  2oh  36™  Dec.  +  73° 

Centre      R.A.  zo>»  48"°  Dec.  +  71°            R.A.  2oh  36"  Dec.  +73° 

Plate  4551.     1898,  July  8.        Plate  4561.     1899,  July  13. 

Plate  3277.     1896,  Oct.  18.         Plate  4561.     1899,  July  13. 

c 

m. 

m. 

8756 

12 

217156 

24-1046 

'5 

11-0797 

11-9645 

8806 

8 

10-7238 

20-9898 

9 

2''5594 

9-1570 

8757 

42§ 

15-9893 

24-8141 

45§ 

5-3948 

12-9582 

72  952 

9-0 

8807 

4* 

4-2273 

21-9047 

4 

15-0200 

97253 

8758 

40§ 

18-5855 

24T473 

42§       7-9860 

12-7617 

-2      956 

8-8 

8808 

'5 

4-2773 

21-6749 

i6§ 

15-0834 

9-5008 

8759 

7 

I4-4757 

24-9618 

12              3-8901        13-1815 

8809 

4* 

7-6224 

21-2597 

6* 

18-4422 

9-2634 

8760 

5 

5''944 

13-5603 

88lO 

57§ 

8-3141 

21-3636 

75§ 

19-1304 

9-4043 

72     962 

7-0 

8761 

5* 

17-1199 

25-5733 

5 

6-5608 

13-6619 

Un 

i8§ 

12-571  1 

21-8659 

»8 

23-3593 

10-1292 

8762 

5 

12-1053 

13-0065 

8812 

4* 

3-3181 

22-0267 

9 

14-1051 

9-8043 

8813 

5* 

6-4314 

22-3392 

5 

17-2000 

10-2798 

8i§ 

2-6241 

12-2070 

72    949 

7'9 

8814 

IS 

8-3938 

22-0490 

»5§ 

19-1750 

10-0929 

77§ 

2-6419 

I5-I557 

72    950 

8-2 

8815 

4* 

5-3026 

23-0462 

3* 

16-0371 

10-9252 

8816 

14 

7-37I5 

23-9218 

i6§ 

18-0535 

11-9058 

RA.  20h  36m  to  20h  48™ 

8817 
8818 

16 

7 

7-6750 
12-2644 

23-2896 
23-2653 

16 

8 

18-3902 
22-9750 

11-2937 
11*5102 

Ceutre      R.A.  20h  48™  Dec.  +  72'            R.A.  2O1"  36™  Dec.  +  73° 

8819 

6 

14-2613 

12-4549 

Plate  3277.    1896,00118.         Plate  4561.     1899,  July  13. 

8820 

8 

4-1077 

24-1185 

10 

147813 

11-9333 

m. 

8821 

8* 

4-3653 

24-1493 

8 

15-0390 

1  1-9800 

8763 

6 

3-1764 

14-3112 

5 

14-3716 

2-0894 

8822 

8 

7-9840 

24-0766 

10 

18-6581 

12-0956 

8764 

4* 

5-3384 

14-2567 

4 

16-5330      2-1514 

8823 

3* 

1  1-6709 

24-8594 

5* 

22-3009 

13-0701 

8765 

5 

5-8492 

14-1083 

4 

17-0507  j    2-0298 

8824 

15 

5-0740 

25'3745 

20§ 

15-6828 

13-2359 

8766 

5* 

6-8979 

14-0317 

4* 

18-1027      2-0057 

8825 

3* 

5-5I59 

25-7802 

4 

16-0983 

13-6689 

8767 

i8§ 

8-0443 

147529 

28§ 

19-2109      2-7862 

71  1028 

9'2 

8826 

4 

16-8551 

'3734' 

8768 

ITS 

9-6789 

14-0873 

26 

20-8789      2-2082 

8827 

39§ 

12-7743 

25-2533 

53§ 

23-3799 

13-5233 

72     964 

8-5 

8769 

9 

10-1366 

14-8683 

7 

21-2975 

3-oi35 

8828 

3* 

12-8072 

25-3578 

4 

23-4081 

13-6321 

8770 

7 

12-7093 

14-5781 

8 

23-8775 

2-8624 

8829 

12 

13-1  182 

25-4618 

i6§ 

237114 

13-7464 

8771 

22§ 

.13-0058 

14-1138 

59§ 

24-1995 

2-4094 

71  1031 

9'4 

8772 
8773 

4 
13 

13-5815 
13-8124 

14-0158 

14-7802 

13 

24-9703 

3-1185 

RA.  20h  48m  to  2ih  om 

8774 

4 

7'4877 

15-9562 

4* 

18-5912      3-9552 

Centre     R.A.  2O>>  48™  Dec.  +  72°             R.A.  2ih  o°>  Dec.  +  73* 

8775 

5 

9-1217 

15-6157 

4 

20-2404  i    3-7070 

Plate  3277.     1896,00.18.          Plate  2817.     1895,  Sept.  2. 

8776 

4* 

12-3205 

'5-3955 

3* 

23H557      3-6479 

O 

m. 

8777 

5 

13-5318 

I  5-0005 

8830 

6 

14-0790     14-6078 

8778 

5 

5-5424 

16-6749 

5 

16-6100      4-5743 

8831 

6 

14-3042     14-5596 

8779 

4* 

7-2448 

16-8962 

4 

18-2973      4-8871 

8832 

4      14-6392     H'3599 

8780 

5 

8-8213 

16-6757 

6 

19-8811 

4-7489 

8833 

4       I5-J243     «4'i468 

8781 

4 

9-5850 

167353 

4* 

20-6475 

4-8467 

8834 

33§     24-0215     14-2576 

3«S 

12-9643 

2-1031 

71  1038 

9'4 

8782 

4 

12-0630 

16-5015 

8835 

4      20-1390     15-5870 

8783 

12 

3-9778 

17-3766 

'5 

15-0095 

5-I937 

8836 

.i6§ 

20-4910     15-1546 

H 

9-4814 

3-1677 

8784 

12 

8-4343 

17-9753 

'5 

19-4303      6-0250 

8837 

3 

20-6370 

15-5163 

8785 

29§ 

8-5571 

17-8701 

4°S 

•9"5599      5-9255 

72    963 

9'2 

8838 

4      20-6943 

15-1742 

8786 

6 

13-2892 

17-2850 

6 

24-3124 

5-5949 

8839 

4 

20-8725     15-8772 

8787 

4 

13-6844 

17-7089 

8840 

ii       22-6582     15-9568 

10 

11-6863 

3-8649 

8788 

17 

3-74I9 

18-5962 

20§ 

14-7106 

6-3985 

8841 

7      23-5517  |  15-6431 

4* 

12-5628 

3-5113 

8789 

i> 

4-8938 

18-8635 

163     15-8481 

6-7250 

8842 

10 

15-0218 

16-2624 

8 

4-0718 

4-5344 

8790 

4«§ 

57072 

18-3933 

57§     16-6842 

6-2955 

72    961 

8-0 

8843 

3«§ 

16-1152 

16-3559 

49§ 

5-1695 

4-5756 

72    966 

8'5 

8791 

4t 

7-0741 

18-2801 

4*     18-0541  [    6-2579 

8844 

3 

16-4482 

16-1480 

8792 

ii 

7-6304 

18-6443 

15       18-5903  i    6-6493 

8845 

34§ 

19-4352 

16-3028 

4'§ 

8-4817  I    4-3658 

72  969 

9-0 

8793 

1  1 

9-0550 

18-8622 

13       20-0028      6-9443 

8846 

5      20-3990 

16-9578 

8794 

6 

10-2188 

18-6132 

9       21-1797       6-7550 

8847 

8 

21-9905 

16-5807 

6 

11-0488 

4-5186 

8795 

8 

10-6007 

18-5324 

9      21-5663      6-6944 

8848 

16 

24-8719 

16-6211 

«4 

13-9273 

4H257 

8796 

6 

12-3159 

18-3388 

4     '23-2895 

6-5948 

8849 

15 

14-5764 

17-7673 

'5 

3-6965 

6-0568 

8797 

1  1 

13-9820 

18-6121 

12          24-9360 

6-9553 

8850 

4 

16-6740 

17-5404 

8798 

6 

6-9338 

19-3308 

6       17-8607 

7-2992 

8851 

12 

19-4248 

17-2464 

12 

8-5153 

5-3082 

8799 

'4 

8-0090 

19-8863 

i6g 

18-9043 

7-9122 

8852 

4       14-4936     18-4770 

8800 

4t 

9-3205 

19-1565 

3* 

20-2534 

7-2533 

8853 

12           15-1766 

18-4090 

II 

4-3258 

6-6686 

8801 

6 

1  1-1023 

19-8330 

5       21-9978 

8-0208 

8854 

4 

16-6136 

18-5079 

8802 

'5§ 

12-7001 

19-6462 

19     ;  23-6028 

7-9210 

8855 

5 

20-1774 

18-8173 

3* 

9'3453 

6-8443 

8803 

26§ 

3-4526 

20-8129 

23§     14-3061 

8-5950 

8856 

5 

20-4461 

18-0901 

3* 

9-5762 

6-0992 

8804 

8 

5-3087 

20-5350 

8     '  16-1715 

8-4154 

QQ  .— 

8»57 

16 

217621 

18-2646 

15 

10-8995 

6-2149 

8805 

4* 

7-3879 

20-2823 

5       18-2641 

8-2752 

8838 

23§ 

22-2537 

18-2043 

24§ 

11-3866 

6-1279 

72  971 

9'5 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64»7  at  Dec.  -f  72°,  and  68>-4  at  Dec.  •*•  73°. 
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Nf. 

B.  D. 

M]   .1   1, 

B.  D. 

o. 

Diam. 

X. 

y- 

Diani  . 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

1  Main. 

y. 

Jjiani. 

* 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  20h  48'"  to  2ih  om—contd. 

K.A.  21"  o"1  to  2ih  i2m  —  contd. 

Centre      R.A.  2oh  48™  Dec.  +72°            R.A.  2il>    o™  Dec.  +73" 

Centre       R.A.  2ih  12'"  Dec.  +72°            R.A.  2ih  om  Dec.  +  73° 

Plate  3277.     1896,001.18.         Plate  2817.     1895,  Sept.  2. 

Plate  3227.     1896,  Aug.  13.        Plate  2817.     1895,  Sept.  2. 

O 

m. 

o 

m. 

8859 

15 

24-1  158 

18-7071 

16 

13-2715 

6-5439 

8907 

4°§ 

7-8800 

23-6346 

49§ 

18-4398 

11-5372 

72  976 

8-3 

8860 

12 

24-3835 

18-1886 

10 

'3'5'55 

6-0103 

8908 

6-0795 

24*0608 

27§     16-6213 

11-8687 

8861 

22§    ;  14-3083 

19-7115 

28§ 

3-5210 

8-0160 

72    965 

9'5 

8909 

27§ 

11-9983 

24-8066 

3°§     22-4940 

12-9248 

72    977 

9-2 

8862 

45§      '6-9903 

20-7400 

5^§ 

6-2516 

8-9148 

72    967 

7'5 

8910 

4 

10-0915 

25-3897 

3*     20-5630 

13-4044 

8863 

'3 

16-1303 

21-6253 

ii 

5^349 

9-8378 

8864 

7      16-2711 

217470 

3* 

5-5799      9-9523 

59§     25-3390 

12-1984 

72    979 

9-0 

8865 

13      i7'539' 

21-1998 

'3 

6-8210      9-3480 

g6§     26-4588 

"'3491 

72    980 

7'3 

8866 

5°§     23-7978 

21-9670 

42§ 

13-1086      9-8152 

72    972 

9'3 

1 

8867 

46§     17-4211 

22-3247 

63§ 

6-7532     10-4748 

72    968 

7'5 

8868 

12         24-6261 

22-4699 

10 

13-9570    10-2792 

R.A.    2Ih    I2m  tO  2Ih  24™ 

8869 
8870 

I?         15-4283 

6       16-8613 

23-2392 
25-0450 

'5 

4* 

4-8090  ;  1  1-4810 
6-3248    13-2203 

Centre      R.A.  2ih  i2m  Dec.  +72°             R.A.  2ih  24™  Dec.  +73° 

8871 

12     .      18-6255 

25-7678 

'4 

8-1247     13-8581 

Plate  3227.     1896,  Aug.  13.          Plate  2826.     1895,  Sept.  4. 

8872 

4*    22-0469 

26-0130 

4*     11-5508 

13-9303 

o                   m. 

891  I 

32§ 

15-8149 

H'4774 

49§ 

4-6951 

2-661  1 

71   1056 

9-1 

8912 

10 

197590 

14-0673 

8 

8-6196 

2-0643 

73§ 

12-5581 

1-1841 

71  1037 

7'5 

89'3 

4 

21-4855 

14-2934 

5>§ 

2-2536 

13-6199 

72    964 

8-5 

8914 

i8§ 

23-5805     14-5199 

'9 

12-4556 

2-3399 

64§     257423 

21-1263 

72    974 

8-9 

8915 

10 

13-9995     15-4286 

7* 

2-9277 

3^973 

8916 

8 

14-9898 

15-8806 

10 

3-9420 

4-1047 

DA               h        m 

8917 

4 

I5-I553 

15-2699 

3* 

4-0762 

3-4860 

K.A.    21       O       tO    21        12 

8918 

'9§ 

21-2819 

15-0388 

23 

10-1840 

2-9648 

Centre      R.A.  2ih  12™  Dec.  +  72°           R.A.  2ih    o">  Dec.  +73° 

8919 

4 

24-3348 

15-0143 

3* 

'3-2343 

2-7915 

Plate  3227.     1896, 

Aug.  13.        Plate  2817.     1895,  Sept.  2. 

8920 

4       16-0225 

16-0590 

3* 

4-9752 

4-3285 

0                                   111. 

8921 

'5 

21-5921 

16-1496 

'7 

10-5479 

4-0598 

8873 

'4 

3-0135 

14-8288 

8 

14-0485 

2-4889 

8922 

3 

21-9798 

16-0844 

3 

10-9302 

3-9792 

8874 

26§ 

3-5144 

14-5938 

27§ 

14-5589 

2-2787 

71  1040     9-4 

8923 

23§ 

20-5527 

17-9818 

25§ 

9-5965 

72     983 

9'3 

8875 

23§ 

57538 

14-1199 

3° 

16-8191 

1-9212 

71  1041     9-5 

8924 

i9§ 

207794 

17-7639 

9'8lO2 

5-7110 

8876 

II 

6-9317 

147738 

8t 

17-9627 

2-6405 

8925 

9 

23-6667 

177646 

8 

12-6951 

5-5747 

8877 

24§ 

97579 

14-6803 

29 

20-7882 

2-6929 

71  1047 

9'5 

8926 

5 

18-5836 

18-8121 

3 

7-6643 

6-8601 

8878 

4     !  10-8494 

14-9948 

8927 

6 

20-2967 

18-4684 

7 

9-3633 

6-4356 

8879 

5'§ 

13-8922 

14-6429 

82§ 

24-9227 

2-8707 

71  1054 

8-0 

8928 

5* 

24-2530 

18-8858 

4* 

I3-3357 

6-6662 

8880 

6 

4-1294 

I5-3978 

5* 

15-1319 

3-1178 

8929 

4 

147733 

1  9'447  3 

4* 

3-8918 

7-6736 

8881 

24§ 

5-8004 

15-7675 

33§ 

16-7807 

3-5698 

71  1042     9-5 

8930 

3 

17-5478 

19-5091 

2* 

6-6672 

7-6055 

8882 

4 

8'7338 

15-1308 

8931 

13       17-9693 

19-8211 

'5 

7-1008 

7-8986 

8883 

O  O  O 

8 

97378 

'5  '949  3 

5t 

20-7036 

3-9591 

8932 

4     121-4278 

19-6874 

4 

I0'5493 

7-6016 

8884 

8885 

21 

4* 

9-9152 
37823 

15-7041 
16-3389 

23 
3* 

20-8916 
14-7310 

4-0387 

71  1048 

9'5 

8933 
8934 

6     i  15-8533 
3       I5-9059 

20-921  1 
20-5575 

6 

5-0409 

9-0949 

8886 

5* 

3-9243 

16-7185 

4* 

14-8559 

4-4222 

8935 

'4 

19-9245 

20*2380 

'4 

9-0733 

8-2232 

8887 

DOOO 

10 

5-8024 

16-4195 

10 

16-7500 

4-2205 

8936 

8 

22-5880 

20-4203 

5 

1  17426 

8-3789 

0800 
8889 

20 

10-8850 
12-1076 

16-0942 
16-5175 

2|§ 

23-0392 

4-6490 

8937 
8938 

21 

4 

22-5968 
14-4699 

20-4020 
21-8024 

17 
4* 

1  1-7481 
3-6990 

8-2606 
10-0428 

72     985 

9'5 

o  oQO 
o  o 

20 

12-7140 

16-4127 

26 

23-6490 

4-5788 

8939 

4       I7-9745 

22-0773 

5 

7-2107 

10-1515 

8891 

8892 

oo 

8 
'4 

6-4372 
7-9087 

17-3336 
17-2119 

7* 
17 

17-3351 
18-8076 

5-1670 
5-1250 

8940 
8941 

4i§     21-4000 
36§   '  14-8013 

22-8994 
23-9330 

52§ 

44§ 

10-6728 
4-1311 

IO'8lO2 

12-1551 

72     984 

72    979 

8-4 
9-0 

8893 

00 

10 

97507 

17-0702 

7 

20-6548 

5-0768 

8942 

68§     15-8740 

23-0260 

7'§ 

5-1578 

11-1964 

72    980 

7'3 

0094 

8895 

o  o    /• 

'9 

25§ 

3-1559 
37632 

18-1979 
18-3160 

'7 

24§ 

14-0093 
14-6120 

5-8602 
6-0073 

72    973 

9'5 

8943 
8944 

4     '  18-5506 
6       15-7760 

23-2658 
24-5126 

4 
6 

5-1286 

11-3103 

12-6869 

0090 

8897 

8898 
8899 
8900 

fin/\i 

4 
'3 

9 
6 

4 

5'445' 
3-8303 
6-6319 
9-8349 
4-9108 

18-1522 

'9'3547 
19-8254 

19-8466 
20-5086 

1  1 

6 

5* 
5 

14-6233 
I7-3952 
20-5940 
15-6423 

7-0498 
7-6691 
7-858! 
8-2579 

8945 
8946 
8947 
8948 

8949 

7 
3* 
4t 
16 
16 

21-6214 
16-4368 
19-8763 
23-2425 
23-1747 

24-0240 
25-1299 
25-1989 

26-0163 

5 
3 
4 
'5§ 
'4§ 

10-9463 
5-8220 

9-2548 
12-6351 
12-5925 

11-9255 
13-2710 
13-1815 
13-3761 

13-8409 

090  1 

4 

9*37^5 

20-4453 

4* 

20-1062 

8  "J_3  27 

8902 
8903 

O_rt  , 

35§ 
5 

4-3110 

47392  : 

21-1651 
21-4304 

4i§ 

5 

15-0080 
15-4216 

8-8804 
9-1727 

72    974 

8-9 

S6§ 

25-3633 

15-1965 

8o§ 

2-7818 

2-9163 

71  1054 
71  1066 

8-0 
8-8 

8904 

8905 
8906 

3 
6* 

9 

7-9234 
4-0244 
13-8088 

21-3647 
22-1726 
22-0038 

4* 
6* 

14-6714 
24-4489 

9-8780 

10-2211 

58§ 
4'§ 
65§ 

26-2595 
26-3912 
15-9620 

15-9953 
21-6354 
26-1514 

71  1068 
72    986 
72    981 

8-5 
8-8 
8-3 

57§ 

17-7217 

26-9218 

72    982 

87 

i  mseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64«7  at  Dec.  +  72°,  and  68"4  at  Dec.  +  73°. 
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B.  D. 

B.  D. 

Ho 

Diam. 

X. 

Di&ni.              jp_ 

No. 

I'isiii 

I  p'  'in 

it' 

y  • 

No. 

Mag. 

y- 

V- 

No. 

Mag. 

R.A.    2Ih  24m  tO  2Ih  36™ 

R.A.  2ih  36™  to  2ih  48m—  contd. 

Centre      R.A.  21*  36™  Dec.  +  72°             R.A.  2.1*  24™  Dec.  +  -3'- 

Centre      R.A.  zih  36"  Dec.  +  72°            B.A.  2i>  48™  Dec.  +  73° 

Plate  1377.     1893 

Aug.  17.          Plate  2826.     1895,  Sept.  4. 

Plate  1377.    1893,  Aug.  17.        Plate  2819.    1895,  Sept.  z. 

8950 

24§ 

6-5426 

14-0447 

28§ 

17-7526 

1-9278 

71   1069 

m. 

9'5 

9000 

24 

22-8799 

16-4819 

23§ 

1  1-9467 

4*2769 

71  logo 

m. 
9'2 

8951 

58§ 

3'I  I  12 

15-2103 

45§ 

14-2683 

2-9281 

"I    1066 

8-8 

9001 

6 

I  2  '07  29 

4-2154 

8952 

i3 

3-5524 

14-2989 

13 

H7534 

2-0383 

9002 

35§ 

16-7748 

'7'5259 

25§ 

S-gOIJ 

5*6364 

72     998 

9'3 

8933 

9 

127342 

13-9613 

17* 

23-94  '5 

2-1360 

9003 

4* 

18*0144 

17-2341 

4 

7-1303 

5-2837 

8954 

H 

37595 

>5-5598 

17 

14-8973 

3-3090 

71   1067 

9'4 

9004 

12 

22-2146 

18-1098 

13 

11-3658 

5-9353 

8955 

4 

3-8142 

15-5087 

9 

14-9580 

3-2593 

9005 

15 

22-9823 

17-2703 

H 

12-0876 

5*0598 

8956 

46§ 

4-0768 

15-9209 

43§ 

15-2017 

3-6828 

71   IO68 

8-5 

9006 

33§ 

23-7047 

17-4815 

*3§ 

I2-82I8 

5-2338 

72    999 

9"3 

8957 

34 

11-3639 

15-8881 

39§ 

22-4814 

3-9940 

71   1077 

9'5 

9007 

'4 

24-1552 

17-9145 

15 

13-2940 

5-6404 

8958 

5* 

13-6112 

15-5980 

7* 

247389 

3-8088 

9008 

15 

16-1779 

18-2279 

19 

5:3477 

6-3690 

8959 

4" 

12-0927 

J6-3474 

6* 

23-1859 

4-4884 

9009 

5* 

17-6580 

18*7963 

8 

6-8515 

6-8589 

8960 

8 

12-8985 

16-3491 

12 

23-9900 

4'53°° 

9010 

8 

19-1964 

18*5500 

ii 

8-3775 

6-5346 

8961 

7 

7-9850 

17-7936 

II 

19-0163 

57368 

901  1 

5 

20-0668 

18*1293 

6 

9-2235 

6-0698 

8962 

6 

18-7967 

5-5716 

9012 

4* 

22*1262 

18*5694 

6 

11-3034 

6-3986 

8963 

5*     10-4937 

I7-J975 

8t 

21-5488 

5-2609 

9013 

23§ 

14*0645 

18*9505 

22§ 

3-2716 

7-2029 

72  997 

9'5 

8964 

4       10-8565 

17-1502 

9014 

3 

3-3271 

7-4956 

8965 

37§ 

11-5967 

17-6915 

37§ 

22-6272 

5-8087 

72    995 

9'5 

9015 

5 

9-3726 

7-6409 

8966 

27§ 

5*6634 

18-6197 

24§ 

16-6558 

6-4559 

72    987 

9'5 

9016 

7* 

20*3103     19-5087 

8 

9'5374 

7>336 

8967 

3* 

13-3418 

17-9086 

7 

24"3595 

6-1027 

9017 

3* 

20-7015     19-1515 

5 

9-9080 

7-0555 

8968 

6 

24-3651 

6-0594 

9018 

5* 

21*2418     19*2479 

6* 

10-4568 

7-1253 

8969 

23 

'37953 

18-0500 

31 

24-8086 

6-2682 

72    996 

9'5 

9019 

4 

11-6290 

7-3293 

8970 

8 

6-4511 

19*2411 

8 

I7-4I43 

7-1151 

9020 

4* 

23*8566 

«975i4 

5 

13-0980 

7-4919 

8971 

3*     i3'3424 

I9-2355 

7* 

24-2946 

7'4346 

9021 

15 

22-6494 

20*4403 

'4 

11-9227 

8-2432 

8972 

5*      8-6003 

20-3474 

5 

19-5097 

8-3170 

9022 

'9 

16*6792 

21-1821 

16 

6-0023 

9-2958 

8973 

4 

21-1599 

8-0539 

9023 

4 

6-0638 

9-6703 

89/4 

64§     107347 

20-1440 

55§ 

21-6510 

8-2149 

72    993 

7'5 

9024 

5 

7'233<5 

9-0677 

8975 

5*  '  12-4737 

20-4685 

9 

23"3749 

8-6202 

9025 

n 

22*3830    21-8950 

n 

117303 

9*7089 

8976 

42§       4-7406 

21-5268. 

39§ 

15-5981 

9-3124 

72    986 

8-8 

9026 

5* 

22-7840  !  22-0907 

8 

12-1423 

9-8843 

8977 

4 

16-0160 

9-9518 

9027 

3 

12-9020 

9-4652 

8978 

16     I    6-5609 

21-4103 

18 

17-4209 

9-2856 

9028 

34§ 

23-8670  •  21-2816 

"§ 

13-1840 

9-0195 

72  looo 

9-5 

8979 

3*       8-6328 

21-7506 

4 

19-4792 

97251 

9029 

4 

9'5845 

10-4248 

8980 

52§       9"356i 

2i-5033 

42§   I  20-2140 

9'5094 

72    992 

8-8 

9030 

4 

9*6101 

10-6742 

8981 

5     ;  H7929 

107484 

9031 

4* 

22-5526 

22*5049 

4 

11-9342 

10*308$ 

8982 

5         6-6759 

"•35;4 

7 

17-4936 

10-2310 

9032 

5 

12-8086 

10-3560 

8983 

22§ 

7-8682 

22-8236 

24^ 

18-6618 

10-7572 

72    989 

9'5 

9033 

4 

5-0587 

•3005 

8984 

'4 

11-1401 

22-7600 

15 

21-9350 

10  8463 

9°34 

5* 

16*7625 

23-2827 

6 

6-1882 

•3887 

8985 

4* 

11-6534 

22-8391 

5 

22-4406 

10-9496 

9°35 

7 

16*9287 

23*4396 

6 

6-3664 

•5342 

8986 

10     i    4-5456 

23-4193 

12 

'5-3152 

1  1-1964 

9036 

6 

I2-I  178 

•2253 

8987 

3o§      11-0153 

23-4120 

29§ 

21-7765 

11-4924 

72    994 

8-9 

9037 

18 

23-0528 

23-6310 

I7§ 

I2-49I4 

•4090 

8988 

26     ;    8-2457 

24-9768 

26§ 

18-9353 

12-9271 

72    990 

9"4 

9038 

6 

I3'4'44 

"3499 

8989 

6       n-4477 

23-9468 

8 

22-1853 

12-0501 

9039 

4* 

14-8646 

23*8129 

5 

4'3275 

12*0193 

8990 

9 

7-2045 

25-9049 

9 

I7-8477 

13-8044 

9040 

4 

77249 

12-3992 

8991 

22 

7-8030 

25-0890 

21 

18-4859 

13-0200 

72    988 

9-0 

9041 

10 

21*1040 

24'22OI 

10 

10-5779 

12*0961 

8992 

4 

1  9-95  3  5 

13-0820 

9042 

5 

13-3252 

12*8054 

9°43 

4 

11-1226 

13-0750 

5'§       87355 

26-4466 

72    991 

7'5 

9044 

5 

13-6393 

13-6361 

R.A.  2ih  36™  to  2ih  48™ 

R.A.  2ih  48°-  to  22h 

Om 

Centre      R.A.  2ih  36""  Dec.  +  72°             R.A.  zih  48n>  Dec.  +  73° 

Centre     R.A.  22h   om  Dec.  +  72°            R.A.  zi>>  48m  Dec.  +  73° 

Plate  1377.     1893,  Aug.  17.         Plate  2819.     1895,  Sept.  2. 

Plate  1503.    1893,  Sept  23.         Plat*  2819.    1895,  Sept.  2. 

m. 

m. 

8993 

15 

19-9038 

14-3668 

I9§     8-8643 

2-3255 

71  1084 

9-4 

9°45 

23 

3-3031   ;  14*9728 

17 

H'4'33 

2-7211 

8994 

23§ 

19-3513 

15-8276 

23$       8-3890 

3-8080 

71  1083 

9*1 

9046 

H 

4-5688  i  14-3125 

15 

15-7099 

2-1229 

8995 

5 

19-8968 

15-8622 

10         8-9352 

3-8141 

9047 

9J§       5"5472     14-314° 

75§ 

16-6858 

2-1684 

71  1096 

7*0 

8996 

18 

21-9785 

i5'599i 

1  8       11-0025 

3-4432 

9048 

3*      7-6421     14-8147 

5* 

18-7548 

27681 

8997 

5       11-0890 

3-5416 

9049 

9       13-3850     14-3263 

6* 

24-5181 

2-5509 

8998 

9 

23-3528 

15-6632 

14      12-3746 

3-6322 

9050 

3*       3-1038     15-9007 

6 

14-1685 

3^397 

8999 

4       11-3188 

4-2727 

9051 

15 

8-7846     15*5677 

16 

19-8612 

3'5752 

I  riteau  interval  represents  very  nearly  5'  =  6^-7  at  Dec.  +  72°,  and  68«*4  at  Dec.  +  73°. 
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B.D. 

No 

B.D. 

Diam. 

X, 

Diani. 

X, 

No. 

Mac. 

Di&ni. 

X. 

Dis.ni. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  2ih  48m  to  22h  om  —  contd. 

R.A.    22h  Om  to   22h    I2m 

Centre      R.A.  Z2h  om  Dec.  +72°            R.A.  zih  48m  Dec.  +  73° 

Centre      R.A.  Z2h    om  Dec.  +  72°            R.A.   22''  12'"  Dec.  +73° 

Plate  1503.     1893,  Sept.  23.        Plate  2819.     1895,  Sept.  2. 

Plate  1503.     1893,  Sept.  23.         Plate  2914.     1895,  Oct.  12. 

9052 

4* 

12-7946 

15-2458 

5* 

23-8819 

3-4469 

0 

m. 

91  10 

18 

17-0820 

14-6427 

10 

5-9955 

2-7869 

0                                     ™ 

1 

9°53 

5 

14-5824 

4-2923 

9111 

7 

20-3190 

14*0860 

5* 

9-2001       2*0640 

9054 

6* 

3-8308 

16-41  17 

9 

14-8729 

4-1861 

9112 

8 

247246 

14-8329 

6 

13-6381    ;     2-5750 

9°55 

6* 

7-0518 

16-2787 

7 

18-0993 

4-2027 

9H3 

18 

24-9645 

14*0220 

1  1 

13-8338    '     1-7489 

9056 

6 

12-2238 

16-0185 

7* 

23-2748 

4-1888 

9114 

20 

18-4745 

15-7522 

H 

7-4433 

3-8209 

9057 

5 

12-3029 

16-1320 

4* 

23-3498 

4-3059 

9115 

7 

19-2385 

15-8313 

4t 

8-2124 

3-8586 

9058 

4 

13-4232 

I6-3535 

6* 

24-4556 

4-58H 

9116 

ii 

22-1332 

15-7849 

5 

II'IOOS 

3-6609 

9059 

6 

13-7532 

16-6435 

6* 

24-7736 

4-8841 

9117 

16 

227958 

15*8888 

10 

117645 

3-7312 

• 

9060 

6 

137944 

16-0483 

9* 

24-8410 

4-2925 

9118 

6 

23-0817 

I5-3945 

4* 

12-0234 

3-2234 

9061 

'3 

3-7083 

18-1258 

12 

14-6679 

5-8903 

9119 

42§ 

14-5040 

16*6797 

32§ 

3-5248 

4-9525 

72  1013 

9'3 

9062 

48§ 

5-3019 

18-6973 

37§ 

16-2346 

72  1002 

8-6 

9120 

29§ 

14-8570 

16*5532 

21 

3^727 

4-8085 

9063 

4* 

10-6353 

18-0307 

4* 

21-5956       6-1262 

9121 

56§ 

15-0630 

16*51  12 

4i§ 

4-0753 

47542 

71  1105      8-5 

9064 

4'§ 

12-2632 

17-8400 

39§ 

23-2278 

6-0123 

72  1010 

9'5 

9122 

15-3066 

16-5639 

20 

4-3216 

4-7967 

1 

9065 

7 

7-4748 

19-2160 

10 

18-3798 

7-I593 

9123 

8 

21-8680 

16-8909 

6 

10-8930 

4-7782 

• 

9066 

4 

8-6035 

19-9148 

5 

19-4758 

7-9092 

9124 

22§ 

22-0835 

16-651  I 

'3 

11-0939 

4-5286 

9067 

18 

9-8231 

19-8341 

15 

20-6963 

7-8882 

9125 

22 

22-8359 

l6-0l63 

H 

11-8133 

3-8567 

9068 

+«§ 

10-5793 

197328 

27§ 

21-4568 

7-8200 

72  1008 

9'5 

9126 

4* 

15-3188 

17-4449 

3* 

4-3836 

5-6772 

9069 

31 

13-2138 

19-I355 

3i§ 

24-1148 

7-3524 

72  ioi  I 

9-1 

9127 

5 

18-0742 

17-3214 

4t 

7-1260 

5-4067 

9070 

7 

13-3249 

19-3688 

10 

24-2160 

7-5911 

9128 

23§ 

197298 

17-0427 

16 

8*7642 

5-0429 

9071 

4 

14-0899 

8-3219 

9129 

6o§ 

19-9473 

I7-3750 

32§ 

8-9973 

5-3656 

72   1017     ;      7-2 

9072 

6* 

4799s 

20-6637 

.8 

15-6351 

8-4748 

9130 

18 

22-7842 

177450 

1  1 

I  1-8504 

5-5862 

1 

9073 

'9 

7-5862 

20-4008 

!9§ 

18-4359 

8-3488 

9131 

21 

23-8816 

17-9643 

'4 

12-9570 

5-7446 

72  1021          9-5 

9074 

3° 

8-5429 

20-0088 

23§ 

19-4071 

8-0015 

72  1005 

9'5 

9132 

17 

24-5025 

I7-4995 

ii 

13-5530 

5-2503 

9075 

10 

5-5154 

21-4994 

13 

16-3153 

9-3475 

9'33 

4i§ 

20-6880 

187790 

23§ 

9-8129 

6-7255 

72  1018 

9-1 

9076 

5 

16-4302 

97655 

9134 

22 

20-9693 

18-9740 

12 

10-1035 

6-9080 

9077 

5 

17-5760 

9-6470 

9'35 

21 

24-1635 

18-9I79 

13 

13-2897 

6-6842 

72  1023 

9'5 

9078 

5t 

7-381  1 

21*2190 

6 

18-1919 

9-1  566 

9136 

49§ 

19-5422 

I9-5342 

32§ 

8-7058 

7-544I 

72  1016 

8-5 

9079 

20 

7-9853 

21-8391 

'9 

18-7640 

9-8021 

9'37 

7 

21-7649 

i9'353i 

4 

10-9137 

7-2458 

9080 

37§ 

8-0575  [217598 

3°§ 

18-8410 

97276 

72  1004 

9'5 

9138 

23 

23-3364 

197668 

12 

12-5085 

7-5762 

9081 

15 

8-1316 

21-2548 

i5 

18-9413 

9-2247 

9139 

1  1 

H'HSS 

207542 

6 

3*3812 

9-0453 

9082 

5 

10-3415 

21-4363 

10 

21-1386 

9-5121 

9140 

7 

17-8203 

20-3227 

5 

7-0310 

8-4170 

9083 

36§ 

13-3527 

20-9910 

33§ 

24-1674 

9-2105 

72  ioiz 

9'  5 

9141 

9 

19-9618 

20-6238 

5 

9*1827 

8-6084 

9084 

4 

24-6207 

9-5539 

9142 

4* 

23-8438 

20-4642 

4t 

13*0498 

8-2477 

9085 

9086 

o  _ 

42 
8* 

4-5252 
6-9933 

22-6207 
22-9147 

26§ 

6 

15-2713 

177227 

10-4198 
10-8286 

72  iooi 

9'5 

9H3 
9H4 

IS 
6 

15-2291 
20-0685 

21-2635 
21-5328 

1  1 

4 

4-4893 
9-3376 

9-4967 
9-5089 

9087 
9088 

9089 

I22§ 

5 

12-0652 
12-4568 

22-4126 
22-1038 

4 
IO3§ 

5 

19-0490 
22-8118 
23-2205 

10-4627 
10-5663 
10-2788 

72  1009 

5-0 

9H5 
9146 

9H7 

22 

5*§ 

24-3763 
14-6088 
16-3966 

21-2041 

22-0734 
22-2839 

12 
12 

13-6243 
3*9132 
5-7121 

8-9555 
10-3370 
10-4544 

72  1015 

9*0 

9090 

5* 

3-4240 

24-1398 

7 

14-1010 

•8878 

9148 

'9 

22-3147 

22*4220 

10 

11-6268 

10-2807 

9091 

3* 

3-6468 

23-8047 

6 

H-3354 

•5610 

9149 

13* 

22-8251 

22*5324 

7 

12*1418 

10-3650 

9092 

3* 

5-7255 

23-3889 

6 

16-4358 

•2424 

9150 

23 

14-2642 

23*0515 

16 

3*6200 

"•3324 

9093 

10 

8-9148 

23-7949 

9 

19-6027 

7997 

9151 

I02§ 

23-8233 

23-9241 

75§ 

13*2101 

1  1-7004 

72  IO22 

6-5 

9094 

11-5406 

23-2397 

9 

22-2472 

•3700 

9152 

75§ 

21*0403 

24*8627 

44§ 

10*4816 

12-7848 

72   IO2O 

84 

9095 

5 

15-3213 

12-7660 

91  53 

6t 

21-5457 

24"5349 

5 

10*9688 

12-4308 

9096 

9097 

9098 

9099 

5 
16 
10 
6* 

6-3242 

6-5634 
7-8363 
8-3293 

24-4851 
24-5283 
24-4988 
24-9827 

4* 
H 

10 

8 

16-9820 
17-2164 
18-4950 
18-9613 

12-3668 
12-4205 
12-4544 
12-9610 

9154 

9156 
9'57 

9 

7* 
8o§ 

47§ 

22*0687 

23-4477 
23*8005 
16*2418 

24*2311 

24*1023 
24-0165 
257H3 

6 

4t 

42§ 

25§ 

11-4779 
12*8436 

13-1901 

57325 

12-1023 
1  1-9001 
11-7935 
13-8825 

72   1014 

9-2 

9100 

9101 
9102 

16 
10 

9-5469 
9-9968 

24-3682 
24-3095 

s 

20-1998 
20-2036 
2O"6:8c 

12-4063 
12-3998 

9158 

5* 

19*3865 
20*7187 

25-3238 
25-1597 

4 

32§ 

8*8555 
10*1750 

13-3286 
13-0982 

72  1019 

8-9 

9103 

8 

12-2459 

23-8364 

8 

j   j 
22-9253 

I2-OOIO 

53§ 

13-9139 

1-5804 

71  1  1  16 

8-0 

9104 

9105 

9106 

16 
6* 

12-9468 
13-6658 

24-6475 
24-2387 

4 
'5 
9 

23-1630 
23-5873 
24-3249 

12-3770 

12-8412 
12-4676 

67§ 

26-1657 

15-6667 

n8§ 

1*3882 

10-8095 

72  1009 

71  1  1  18 

5-0 
8-5 

9107 

Q  I  08 

5* 

13-9-53 

24-4017 

7 

24-5729 

•,       .O      £ 

12-6451 

14-8467 

13-1800 

9,09 

4 

19-2218 

13-6499 

No.  9135.  B.D.  72°  1023.     The  declination  given  in  the  B.D.  appears 

to  be  about  3'  too  small. 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64"7  at  Dec.  +  72°,  and  68"*4  at  Dec.  +  73*. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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B.D. 

S'f. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diiim.             x. 

y- 

No. 

M»g. 

O. 

Dinni. 

*. 

•/• 

UUUk 

mm 

y- 

No. 

Mag. 

t 

1                       1 

R.A.    22h   I2m  tO  22h  24™ 

R.A.    22h  24m  tO  22h  36m 

Centre      R.A.  22h  24™  Dec.  +  72°            R.A.  221"  I2m  Dec.  +  73° 

Centre     R.A.  22>>  24™  Dec.  +  72°            R.A.  22h  36™  Dec.  -4-  73° 

Plate  3267.    1896,  Oct.  4.          Plate  2914.    1895,"  Oct.  12. 

Plate  3267.     1896,  Oct.  4.         Plate  5116.    1900,  Sept.  25. 

o 

m. 

j 

1 

o 

m. 

9160 

12            6'O2O5 

I4-3839 

12 

17-2313 

2-2975 

9214 

7       16-5784     14-6899 

II      5-5399 

2-8958 

9161 

6 

9-1418 

14-1476 

9215 

5 

17-0893     146522 

10 

6*0468 

2-8344 

9162 

6 

9-231I 

14-6243 

3* 

20-4236 

27085 

•9216 

9 

19*5934  i  14-024° 

15 

8*5184 

2-0920 

9163 

4      12-0088 

14-4660 

9217 

5      20-0517 

14*4320 

7* 

8*9958 

2-4768 

9164 

27§     13-2623 

14-6451 

45 

24-4506 

2-9425 

71  1131 

9'4 

9218 

4 

11-1275 

2-4503 

9165 

5         3-I3I5 

5-6251 

4 

14-2816 

3-3861 

9219 

5*    24*3351 

14-9114 

9 

13-2963 

2'7556 

9166 

4o§       3-9678 

5-5256 

3<S§ 

15-1223       3'33°6 

71  1118 

8-5 

9220 

5      24-1407 

14-3420 

7 

13-0765 

2-1942 

9167 

4        4-1408 

5-73IO 

3* 

15-2837       3-5465 

9221 

6      14-7724 

15*1210 

10 

137457 

2-9431 

9168 

6        9-1773 

5"!  I2O 

4* 

20-3467       3-1912 

9222 

8       15-4403 

15*5885 

ii 

4-4433 

3-8486 

9169 

3        9"3794 

5-OOOO 

9223 

21 

17*4894 

15-2054 

34§ 

6*4722 

3-3691 

9170 

a8§       9-4113 

>'2499 

34 

20-5737      3'3410 

71  1125 

9'5 

9224 

3*     '8-3I39 

15*2066 

5 

7-2923 

3'3354 

9171 

12          13-5483 

5-0808 

6* 

247086      3-3944 

9225 

4*  18-3438  :  15-4757 

6 

7-3383 

3-5981 

9172 

»3     |    4'37?  i 

16-6484 

1  1 

15-4689      4-4747 

9226 

10       19*4891   1  15-1258 

ii 

8-4651 

3-1963 

9'73 

14        5'9'98 

16-4876 

13 

17-0210      4-3951 

9227 

20^        2O-OI58    |   I  5'l658 

26§ 

8-9938 

3-2115 

71  1144 

9'4 

9'74 

i8§ 

7-8867 

16-9413 

18 

18-9618      4-9493 

9228 

2I§       20-1340       15-0996 

26S 

9-1082 

3-I397 

9-75 

5 

7-6765 

17-2705 

9229 

15          2I-2738       15-0998 

2I§ 

10*2468 

3-0869 

9176 

12 

8*2031 

17-3841 

10 

19-2528 

5-4094 

9230 

5 

10*4656 

3-0993 

917; 

18 

8*7410 

17-6130 

'7 

197777 

5-6668 

9231 

4*    22-1329    15-3607 

8 

•1175 

3-3061 

9178 

8 

IO-I230 

I7-3738 

4* 

21-1722 

S'4997 

9232 

4*    22-2468     15-8088 

6 

•2543 

3-7501 

9-79 

4       10-8720 

17-0813 

9233 

25§     22-2795     i5'2825 

3«§ 

•2606 

3-2212 

71  1149 

9'4 

9180 

16 

I  I-227O 

17-6920 

15 

22-2541       5-8779 

9234 

10 

22-3808     15-3048 

15 

•3646 

3"*4'i 

9181 

23:5 

I2-l6l9 

17-3400 

25 

23"2095       5-5752 

72  1034 

9'2 

9235 

4* 

22*3775 

15*5916 

4 

•3721 

3-5254 

9182 

10 

7-4568 

18-27,0 

6 

18-4617      6-2596 

9236 

'7 

22-5004 

16-0158 

2I§ 

11*5161 

3-9443 

9183 

6 

7-6840 

18-0757 

4 

18-6999      6-0733 

9237 

4* 

22*8812     15-7840 

5 

11-8859 

3-6978 

9184 

26§. 

9-3I59 

18-2634 

24§     20-3160      6-3458 

72  1030 

9'5 

9238 

3* 

24-2329     15-6402 

7 

13*2281 

3-4894 

9185 

13 

9-3964 

18-8560 

9       20-3666      6-9440 

9239 

3* 

24-6536     15-8789 

5 

13-6605 

37085 

9186 

3o§ 

12-0990 

18-7149 

34§ 

23-0745      6-9445 

72  1033 

9*2 

9240 

+t 

15-5679     16-1842 

6t 

4*5992 

4-6388 

9187 

28§ 

5-1105 

19-2065 

'9 

16-0704 

7-0680 

72  1024 

9'5 

9241 

32§ 

197752     16-2782 

42§ 

8-8064 

4-333I 

71  1143 

9*2 

9188 

10 

6-2400 

19-7965 

6 

17-1659 

7-7185 

9242 

18 

19-8659     16-2953 

25§ 

8*8964 

4-3479 

9189 

6 

6-2600 

•9-455° 

4 

17-2023 

7-3770 

9M3 

5 

22-1128     16-3737 

8 

11-1465 

4-3195 

9190 

22§ 

8-2687 

19-0290 

18 

19-2337 

7-0580 

72  1028 

9'5 

9244 

ii 

22-5334     167115 

J7 

11-5814 

4-6371 

9191 

5 

11*2389 

19-7199 

2* 

22-1634 

7-9044 

9245 

6 

23-3370     16-1967 

13 

12*3607 

4-0854 

9192 

15 

II-8327 

19-5680 

16 

227637 

77841 

9246 

3* 

14*4133     17-2796 

5* 

3H963 

5-5832 

9'93 

9 

I3-227I 

19-8528 

5 

24-J395 

8-1388 

9247 

'4 

18-3070 

I7-3493 

23§ 

7-3886 

5-4732 

9-94 

3°§ 

8-282I 

20-4478 

z6§ 

19-1715 

8-4735 

72  1029 

9-1 

9248 

5 

19-3212 

17-2630 

9 

8-3981 

5-3386 

9'95 

7 

7*2187 

21-8451 

4 

18-0358 

9-8127 

9249 

'7 

21*6444 

177077 

22§ 

107391 

5-6749 

9196 

8 

7-4075 

21-6584 

6 

18-2335 

9-6379 

9250 

3t 

22-4757 

17*4982 

6 

"'5573 

5-4268 

9-97 

4 

8-8200 

2J  -1426 

3* 

19-6737 

9"i973 

9251 

3* 

22*5656 

18*0040 

5 

11-6752 

5-9280 

' 

9198 

3 

9-7I57 

21-8118 

2* 

20-5279 

9'9'43 

9252 

4 

12-0860 

57806 

9199 

4 

II-379I 

21-5963 

3* 

22-2000 

97858 

9253 

6 

13-1268 

5-5868 

9200 

5 

13-6051 

22-9464 

3* 

24-3541 

11-2513 

9254 

7 

I3-4457 

5-9888 

9201 

24 

6-6798 

23-0963 

'" 

17-4284 

II-0375 

72  1026 

9'4 

9255 

4 

i5'5I03 

18*5849 

9 

4-6543 

6-8395 

9202 

18 

6-8411 

23-8648 

13 

17-5518 

i  i-8io7 

72  1027 

9'5 

9256 

'9 

16*6649 

18-1525 

27§ 

57872 

6-35I5 

9203 

33§ 

8-4305 

247539 

22§        19-0954 

12-7801 

9257 

4 

17-4518 

18-3870 

7 

6-5853 

6-5508 

9204 

36§ 

I0"4555 

24-0555 

26§ 

21-1522 

12*1900 

72  1032 

9-0 

9258 

6 

17*5650 

18-4223 

ii 

6*6968 

6-5801 

9205 

5 

10*9393 

24-1859 

5 

21-6285 

12-3475 

9259 

24§ 

177905 

18-8454 

38§ 

6*9288 

6-6915 

9206 

4t 

11*0842 

24-8383 

3t 

217356 

13*0077 

9260 

5 

18*1746 

18*2671 

8 

7*3007 

6-3943 

9207 

4 

11-9406 

24-1568 

3* 

22-6309 

12-3736 

9261 

3-§ 

i9"'735 

18-0340 

4'§ 

8*2863 

6-1148 

72  1045      8*5 

9208 

3°§ 

127224 

24-8133 

25§ 

23-3759 

13-0658 

72  1035 

9'4 

9262 

6 

21-0995 

18-5578 

ii       10-2356 

6-5485 

9209 

6 

13-0910 

24-4148 

5 

23-7638 

12-6871 

9263 

6 

1  1*1722 

6-8873 

9210 

4t 

13-3111 

24-7444 

3* 

23-9679 

13*0285 

9264 

6 

22-3318 

19*0018 

13 

11-4860 

6-9373 

921  1 

8 

13-9718 

24-1460 

4t 

24-6592 

12*4668 

9265 

5 

11-6798 

6-2818 

9212 

4 

8-5173 

25-2414 

3 

19-1507 

13*2740 

9266 

59§ 

22*6543 

-8-3754 

79§ 

"7795 

6-2942 

72  1050  ;    7*0 

9213 

'3 

12-6210 

25-1078 

8 

23-2616 

13-3563 

9267 

44§ 

227531 

18-2743 

6o§ 

11-8738 

6-1894 

6^  *• 

72  1051      6*9 

9268 

28§ 

24*3989 

19*11  12 

29§ 

I3-5575 

•9466 

«9§ 

2-4989 

23-9855 

72,1022 

6-5 

9269 

28 

247045 

18-9463 

26§ 

13-8539 

6-7691 

721052     9-5 

9270 

25§ 

15-0125     19-1131 

43§       4-l8l° 

7-3878 

72  1039     9-2 

9271 

3* 

15-8733     19-6691 

4        5"°67' 

7-9049 

9272 

4     ;    6-9638 

7-477I 

9273 

3* 

17-8490 

I9-I4I9 

5        7-0148 

7-2863 

9274 

I  I 

17-9708 

18-9930 

J7§       7-i328 

7-1303 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64'-;  at  Dec.  +  72°,  and  68«'4  at  Dec.  +  73*. 

ASTROGRAPHIC 

CATALOGUE.                                                                                                                                                                                                   M 

GREENWICH  ASTEOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    72°. 


B.  D. 

I 

B.  D. 

No.        1 

31am. 

X. 

y. 

Diam. 

x.                   y. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  22h  24™  to  22h  ^6m  —  contd. 

R.A.  22''  36m  to  22h  48"- 

1                                                               *-f 

Centre      R.A.  22h  24™  Dec.  +72"             R.A.  22''  36™  Dec.  +73° 

entre      R.A.  zzh  48"  Dec.  +  72°            R.A.  22"  36™  Dec.  +  73° 

Plate  3267.    1896,001.4.           Plate  5116.     1900,  Sept.  25. 

Plate  2906.     1895,  Oct.  4.         Plate  5116.     1900,  Sept.  25. 

9275 
9276 
9277 
9278 
9279 
9280 
9281 
9282 
9283 

3t 
8 

3* 
13 

10 

3 

18-1260 
18-7283 

20-0623 

20-4523 
21-5197 

22-2051 

19-1943 

19-4856 

19-1790 

19-8679 
19-8617 

6 
I  I 

4 
4 

•58 

6 

5 
4- 

7-2938 
7-9098 
8-9261 
9-2232 
9-6480   i 
10-7163 
1  1-3665 
11-5045 
12-7872 

7-3215 
7-5872 

7'5429 
7-2187 

7-8876 
7-8298 
7-0931 
7-6385 
7-0015 

0 

m. 

9332 
9333 
9334 
9335 
9336 
9337 
9338 
9339 
934° 

4* 

2I§ 

4 
ii 

7 
H 
4 
4* 
24§ 

4-1122 

5-0694 

5-8313 
5-9281 
6-4919 

7-8719 

9'5994 
976i7 
9-8207 

14-3292 
14-4228 
14-6760 
14-2689 

147053 
14-1275 
14-6847 
14-1308 
I4-7798 

| 

4* 
5°S 

7 

13 

'st 
4* 
54§ 

16-1627 
16-91  13 

17-0288 

I7-5738 
18-9798 
20-6780 
20-8656 
20-8939 

2-0875 
2-2243 
2-5163 

2-1  l6o 

2-5777 
2-0680 
2-7IOO 
2-1649 

2-8143 

O 

71    1157 
71    1159 
71    1163 

71    1164 

ni. 

9-2 

9'5 
9'5 

9-2 

9284 

12 

15-8087 

20-4540 

5-0395 

8-691  1 

934i 

5 

10-0093 

14-5924 

7 

2  1  '0900 

2-6357 

9285 
9286 
9287 

3* 
4 
3°§ 

15-9102 
16-0738 
16-9287 

20-4642 

20-3259 
19-9350 

'4* 

43§ 

5-1428 
5-2982 
6-1328 

8-6966 
8-5514 
8-1214 

-2   IO42 

9-I 

9342 
9343 
9344 

4 
44§ 
4 

12-8681 

i3-339° 
13-9690 

H'4593 
14-7146 

14-1742 

88§ 
4* 

24-4145 

25-0631 

2-9230 
2-4145 

71   I  |66 

8-2 

9288 

4 

6-2478 

8  0990 

9345 

5 

3-7460 

15-574° 

8 

14-7876 

3-3131 

9289 

4t 

17-6547 

20-2448 

6 

6-8740 

8-3968 

9346 

8 

3-8579 

15-3210 

i6§ 

I4-9II4    i      3-0&50 

9290 

ii 

18-5500 

20-4067 

H 

77751 

8-5149 

9347 

10 

4-1015 

16-2240 

'5§ 

I5-I  IO4 

3-9790 

9291 

4 

12-0832 

8-2368 

934s 

3* 

4-7320 

15-7107 

4 

15-7696 

3*4959 

9292 

9293 

33 

24-5844 

20-4879 

33§ 
4 

13-8065 
13-9160 

8-3146 
8-4939 

9349 
935° 

3 

4 

5-1062 
7-6789 

16-1009 
16-0228 

4* 
5 

16-1166      3-9055 
18-6910      3-9525 

9294 

5 

14-1076 

21-6517 

(6*) 

3-3960 

9-9657 

935' 

8 

7-6695 

15-6000 

H 

18-7048       3"5293 

9295 

10 

15-2099 

21-3499 

i7§ 

4-4843 

9-6145 

9352 

4 

8-9630 

I5-2371 

4* 

20-0142       3'2345 

9296 

42§ 

1  9-4445 

21-8934 

53§ 

8-7382 

9-9561 

72   1047 

8-2 

9353 

4 

11-0350 

15-7223 

6* 

22-0621       3-8135 

9297 

12 

23-1020 

21-6315 

J9§ 

12-3796 

9-5232 

9354 

6 

12-5410 

15-6065 

8* 

23-5712  i    3-7742 

9298 

3 

13-0635 

9-6830 

9355 

i8§ 

137089 

15-1218 

5Z§ 

24-7622       3-3474 

/-                       f  *-      « 

9299 

6 

14-6179 

22-0863 

8 

3-9262 

iQ'3793 

9356 

5 

14-1765 

4-0038 

9300 

4 

14-6260 

22-4967 

5 

3-9568 

10*7864 

9357 

3* 

3-4232 

17-1972 

5 

14-3876 

4'9!45 

9301 

6 

16-1663 

21-8479 

9 

5-4611 

10-0678 

935s 

3* 

4'4362 

I6-5337 

5 

15-4292 

4-3049 

9302 

20 

16-2787 

21-8147 

2I§ 

5-57I8 

10-0295 

9359 

37§ 

5-3596 

16-6003 

62§ 

16-3486 

4-4146 

71  1158       8-0 

9303 

4* 

17-4595 

22*1923 

5 

6-7687 

10-3515 

9360 

5 

7-6286 

16-5369 

9 

18-6195 

4-4645 

93°4 

13 

18-0881 

22-8100 

i9§ 

7-4265 

10-9388 

936i 

7 

7-7790 

16-3538 

15 

18-7787 

4-2869 

9305 

ii 

23-2728 

22-8757 

i9§ 

12-6092 

107608 

9362 

10 

8-4205 

16-9470 

20§ 

19-3902 

4-9123 

9306 

8 

16-4044 

22-9383 

H 

5-7490 

1-1461 

9363 

5 

9-4642 

16-0113 

6* 

20-4767 

4-0260 

9307 

4t 

17-0782 

23-1417 

6 

6-4332 

1-3178 

9364 

12 

10-4277 

16-5258 

22§ 

21-4138 

4-5872 

9308 

16 

18-6758 

23-2604 

20§ 

8-0360 

1-3603 

9365 

3 

11-1968 

16-6319 

4* 

22-1736 

4-7305 

93°9 

4* 

18-6923 

237843 

5 

8-0755 

1-8823 

9366 

5 

11-2105 

167599 

7 

22-1853 

4-8622 

9310 

6 

18-7276 

23-1336 

9 

8-0807 

1-2308 

9367 

5 

11-2150 

16-1788 

7 

22-2193 

4-2819 

9311 

4 

8-4578 

1-6831 

9368 

12 

11-6713 

16-6236 

23§ 

22-5971 

47438 

9312 

43§ 

19-2714 

23-6345 

55§ 

8-6458 

17015 

72   1046 

9-0 

9369 

4 

1  1  -8022 

16-2778 

6* 

22-8010 

4-4071 

93'3 

26§ 

19-6842 

23-4519 

27§ 

9-0515 

11-5048 

72   1048 

9-5 

937° 

4 

12-0135 

16-0565 

6 

23-0203 

4-1956 

93H 

8* 

21-3750 

237564 

8 

10-7545 

11-7286 

9371 

8 

13-6782 

16-2183 

13 

24-6757 

4-4434 

93!5 

4 

11-5515 

1  1-9096 

9372 

3* 

3-9082 

17-2792 

4* 

14-8608 

5-0245 

93i6 

4 

12-2584 

11-4449 

9373 

4 

15-6519 

5'4243 

9317 

32§ 

14-9553 

24-6652 

43§ 

4*3832 

12-9365 

72   1038 

9'5 

9374 

7 

6-0198 

I7-8739 

12 

16-9438 

5-7231 

93i8 

29§ 

16-7576 

23-8857 

37§ 

6-1496 

12-0752 

72   1041 

9'5 

9375 

6 

6-3419 

17-2067 

12 

17-3000 

5-0660 

9319 

3°§ 

17-5462 

24-0513 

35§ 

6-9455 

12-2040 

72   1043 

9'3 

9376 

9 

6-9883 

17-5304 

H 

I7-9314 

5-4240 

9320 

5 

13-3650 

12-0993 

9377 

4* 

7-I573 

17-1514 

5 

i8-i  172 

5-0515 

9321 

7 

16-0028 

24-9558 

ii 

5-4457 

13-1802 

9378 

3* 

7-51I4 

17-6827 

4 

18-4482 

5-6012 

9322 

4 

6-0727 

13-0425 

9379 

20§ 

7-6356 

I7745I 

33§ 

18-5671 

5-6688 

72  1058 

9  '4 

9323 

23 

17-9210 

25-5010 

3°§ 

7-3872 

13-6336 

72   1044 

9'5 

9380 

3 

8-7206 

17-5292 

4 

19-6583 

5-5I3I 

9324 

4* 

18-1368 

25-0265 

8 

7-5794 

938 

5 

8-8215 

17-2076 

7 

19-7779 

5-I939 

9325 

4 

7-6078 

13-4598 

938 

4* 

8-8672 

17-0147 

6 

i9'8335 

5-0008 

9326 

21 

18-8927 

25-7254 

23§ 

8-3679 

13-8118 

938 

4* 

9-0142 

17-8603 

5* 

19-9407 

5-8540 

9327 

7 

19-6339 

25-1886 

12 

9-0847 

13-2413 

938 

10 

9-39I3 

17-2457 

20§ 

20-3432 

5-2548 

9328 

20 

21-6141 

25-6938 

23§ 

1  1-0840 

13-6525 

938 

4 

10-0424 

17-4119 

6 

20-9850 

5-4554 

9329 

4 

1  1*3046 

13-0944 

938 

5 

10-2075 

17-6612 

8 

21-1356 

57134 

933° 

4* 

22-0328 

25-4357 

8 

11-4887 

I3-3759 

938 

4 

11-3465 

17-5933 

7 

22-2797 

5-7018 

933i 

5 

12-3381 

13-8685 

938 

3* 

11-9227 

17-6244 

4* 

22-8570 

57632 

938 

4 

1  1-9401 

17-1696 

6* 

22-8942 

5-3060 

62§ 

14-6271 

26-6841 

35 

72   1037 

7'9 

939 

4* 

12-1152 

17-1957 

4* 

23-0616 

5'3422 

35 

25-0818 

19-3866 

72   1053 

8-8 

939 

5 

12-5182 

16-9717 

6 

23-4790 

5-1355 

Plate  5116.     No.  9294.     The  6m  image  falls  on  the  rteeau  line.     The                         No.  9359.     This  star  appears  to  be  double.     The  components  are  not  separable 

diameter  given  is  that  of  the  3™  image.                                                                                but  are  measured  as  one  mass  on  both  plates. 

i  rtstau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64«7  at  Dec.  +  72",  and  6g"4  at  Dec.  +  73°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE.  1900. 
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ZONE    +    72° 


No 

Din  ni. 

B.  D. 

Tfl"/* 

B.  D. 

OiEn). 

X, 

.V. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

JIO. 

Diam. 

x. 

»• 

Dunn,             x. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A 

22h  36™  to  22h  48™  —  contd. 

R.A.  22h  36m  to  22h  48™  —  contd. 

Centre      R.A.  22h  48™  Dec.  +  72°             R.A.  22h  36n>  Dec.  +  73° 

Centre      R.  A.  22*1  48™  Dec.  +  72°            R.A.  21*  36™  Dec.  +  73° 

Plat*  2906.    1895,  Oct.  4.         Plate  5116.     1900,  Sept.  25. 

Plate  2906.    1895,  Oct.  4.         Plate  5116.    1900,  Sept,  25. 

o                        m- 

m. 

9392 

3*      4-5770 

'87503 

5 

I5-4599      6'5265 

9451 

4 

5-2075 

23-4219 

8 

15-8578 

11-2219 

9393 

I3§       5-9473 

18-9320 

20§ 

16-8205      6-7739 

9452 

4 

5-8195 

23-5800 

6      16-4620      1-4088 

9394 

6        6-2270 

18-4801 

9 

17-1235      6-3335 

9453 

5 

8-5008 

23-6875 

9       19-1351       1-6515 

9395 

4 

17-9218      6-2791 

9454 

4 

9-2903 

23-9760 

6 

19-9107 

1-9755 

9396 

5 

18-7826      6-7306 

9455 

5 

117630 

23-2854 

8 

22-4144 

1-4073 

9397 

4 

19-5989      6-9253 

9456 

H 

12-4519 

23-3108 

"8 

23-1017       1-4654 

9398 

6        87584 

19-0053 

9 

19-6243      6-9830 

9457 

4 

16-1933 

12-6775 

9399 

3t     10-0975 

18-7831 

4 

20-9710      6-8286 

9458 

5* 

7-1163 

24-3153 

6 

177225 

12-2069 

9400 

4       10-4260 

18-2860 

6* 

21-3248      6-3482 

9459 

6* 

9'S51S 

24-1022 

10 

20-1671 

12-1151 

9401 

6       10-9265 

18-2195 

ii 

21-8285      6-3048 

9460 

4     <  20-3677 

12-5984 

9402 

4 

22-8953      6-7919 

9461 

4 

10-4109 

24-0935 

5      21-0230 

12-1464 

9403 

7       12-4545 

18-0900 

H 

23-3627      6-2511 

9462 

28§ 

11-1084 

24-1660 

48§ 

217171 

12-2533 

72  1062 

9-1 

9404 

4       12-4769 

17-8385 

6* 

23-3969      6-0000 

9463 

4 

11-5408 

24-8030 

5 

22'I  184 

12-9150 

94°5 

5      12-8416 

18-2699 

7 

237395      6-4513 

9464 

ii 

13-0793 

24-4577 

i8§ 

23-6720 

12-6421 

9406 

ii       12-8808 

18-6007 

»«s 

23-7626      67826 

9465 

6*      3*6702 

25-7937 

'3 

14-2087 

13-5171 

94°7 

7      12-8665 

18-1382 

15 

23-7710      6-3189 

9466 

4 

17-9278 

13-2274 

9408 

4      I3-8432 

18-0898 

4* 

24-7521       6-3203 

9467 

4*       7-8192 

25-8424 

10 

18-3403 

13-7704 

9409 

23§       3'404° 

I9H745 

33§ 

14-2524      7-1925 

72  1053       8-8 

9468 

6        7-9295 

25-2457 

10 

18-4901 

I3-I774 

9410 

3*      4-5359 

19-5072 

4 

15-3818      7-2843 

9469 

5 

19-1630 

13-9501 

9411 

24§       5  -°6  '5 

19-2790 

40§ 

15-9195       7-0760 

72  1054      9'5 

9470 

12        9-0513 

257555 

i8§ 

19-5863 

13-7406 

9412 

4        8-8616 

i9'3393 

7 

19-7111       7-3208 

947i 

7       11-2105 

25-3054 

12 

217613 

13-3980 

94M 

4 

19-9795      77848 

9472 

2I§        11-8099 

25-0080 

3i§ 

22-3780 

13-1306 

72  1063 

9'5 

94'4 

2i§       97442 

i9"i753 

37§ 

20-6005      7'2O35 

72  1061       9-5 

9473 

4 

23-2554 

1  3-3449 

94i5 

i8§     11-8338 

18-9047 

33§ 

22-7026      7-0350 

72  1064      9-3 

9474 

5       13-0163 

25-6184 

9 

23-5505 

13-8003 

9416 

3     :''2-6i95 

19-7079 

4* 

23-4447      7-8755 

94i7 

9       i3'5°99 

19-2915 

15 

24-3574  ,    7-5045 

5i§ 

16-0863 

1-2144 

71   1156 

9-o 

9418 

4       I3-5577 

18-9050 

5* 

24-4242      7-1224 

«7§ 

26-3978 

3-0248 

71   I  169 

8-6 

94'9 

20§     137512 

18-7884 

47§ 

24-6221       7-0135 

9420 

5 

14-7818      87070 

9421 

4 

14-8580 

8-8558 

R.A.  22h  48m  to  23h  0™ 

9422 
9423 
94*4 

A 

7 

5-0638 
6-4367 

20-4691 
20-8467 

6 
I5i 

'5-I957 
15-8643 
17-2165 

8-9148 
8-2662 
8-7098 

^ 

Centre      R.A.  22h  48m  Dec.  +  72°             R.A.  23!"    o=>  Dec.  +  73° 
Plate  2906.     1895,  Oct.  4.          Plate  4690.     1899,  Sept.  27. 

9425 

3*      8-5167 

20-0512 

5 

19-3311 

8-0185 

.                     m. 

9426 

4* 

9-7480 

20-6687 

4 

20-5315 

8-6944 

9475 

6      23-3506 

14-1248 

7      12-1835 

1-9300 

9427 

4 

iQ'5377 

20-6231 

6 

21-3209 

8-6875 

9476 

28§     15-3246 

147182 

52§ 

4-I98l 

2-9513 

71  1169      8-6 

9428 

3 

11-7604 

20-6418 

4* 

22-5426 

87652 

9477 

i6§ 

15-5003     14-5335 

3i 

4-3643 

2-7568 

9429 

5 

12-8513 

20-6522 

7 

23-6307 

8-8320 

9478 

4 

15-7282     14-2802 

9430 

4 

13-2915 

20-4144 

5* 

24-0906 

8-6140 

9479 

5       16-4260  [  14-6434 

5 

5-2967 

2-8188 

943' 

4* 

13-7407 

19-8857 

5* 

24-5545 

8-1  103 

9480 

3 

17-4190     14-1274 

9432 

4 

13-8063 

20-5247 

5* 

24-5914 

8-7522 

9481 

4 

177366     14-5752 

9433 

4* 

3-5405 

22-2525 

5 

14-2548 

9-9715 

9482 

43§ 

17-9720     147787 

6o§ 

6-8462 

2-8673 

71  1172 

8-0 

9434 

6 

7-4030 

21-3996 

9 

18-1540 

9-3097 

9483 

6 

20-4606    14-1583 

8 

9-2990 

2-1196 

9435 

4 

7-6777 

21-1987 

6 

18-4359 

9-1237 

9484 
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10-8421 

9488 

10 

24-4379 

i5-2345 

12 

13-3276 

2-9803 

944° 

55§ 

5-8030 
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10-4968 

9492 

10       18-6023 
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i  rlv.a.v.  interral  represents  very  nearly  5'  =  64'7  at  Dec.  +  72°,  and  68«'4  at  Dec.  +  73°. 
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y- 

Diam. 

x.                     y. 
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Diam. 

X. 

y- 
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X. 
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Ko.            Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  22h  48™  to  23"  om—contc/. 

R.A.  22h  48™  to  23h  om  —  contd. 

Centre     R.A.  22h  48™  Dec.  +  72°             R.A.  23''    o»>  Dec.  +73° 

Centre      R.A.  22h  48™  Dec.  +  72°             R.A.  23''    o>»  Dec.  +73° 

Plate  2906.     1895,  Oct  4.          Plate  4690.     1899,  Sept.  27. 

Plate  2906.     1895,  Oct.  4.          Plate  4690.     1899,  Sept.  27. 
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72  1080 

9  '4 

83§       2-2135       3-C546 

71  1  1  66 

8-2 

9524 

5 

23-1715 

18-9248 

6 

12-2593         67308 

9525 

10 

24-0365 

18-9025 

17 

13-1236 

6-6598 

9526 
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Centre     R.A.  23h  12"  Dec.  +72°             R.A.  23h    om  Dec.  +73° 
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19-2514 

5 

7-4545 

8s  nf- 

7-3162 

Plate  4757.      1899,  Dec.  25.        Plate  4690.    1899,  Sept.  27. 
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12-8314 
13-2434 

9-5507 
9-5687 

9607 
9608 

V 

I  I  'O8O  I 
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No.  9503.     This  star  is  double.     The  components  are  not  separable,  but 

are  measured  as  one  mass  on  both  plates.                                                        Plate  4690.     No.  9585.     Images  on  rtseau  line,  3™  image  not  measured. 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64'-7  at  Dec.  +  72°,  and  68'-4  at  Dec.  +  73°. 
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R.A.  23h  om  to  23h  i2m  —  contd. 

R.A.  23h  om  to  23b  i2m  —  contd. 
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Plate  4757.    1899,  Dec.  25.        Plate  4690.     1899,  Sept.  27. 

Plate  4757.     1899,  Dec.  25.       Plate  4690.    1899,  Sept.  27. 
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12 

3-4827 

2-3205 

9645 

7 

9-0095  ,20-6534 

ii       19-8342 

8-6545 

9695 

6 

16-1973 

14-0415 

3* 

5-1212 

2-2153 

9646 

IO 

10-3391   i  20-5068 

19      21-1695 

8-5693 

9696 

12 

22-1432 

14-6758 

'5 

11-0915 

2-5492 

9647 

4* 

3-8819    21-8565 

6       14-6577 

9-6233 

9697 

5 

22-2985 

14-6177 

ft 

11-2415 

2-4846 

9648 

7* 

57844    22-0477 

ii       16-5492 

9-9002 

9698 

42§ 

23'358' 

14-9868 

12-3193 

2-7962 

71   1201 

8-5 

9649 

4       177085 

9-8868 

9699 

16 

23-9935 

14-5638 

'9§ 

12-9340 

2-3438 

71    1202 

9'5 

9650 

4       18-4503 

9  1441 

9700 

3 

14-9030 

15-9180 

9651 

6 

77627     21-9843 

9 

18-5294 

9'9275 

9701 

3 

17-0593 

15-6867 

3* 

6-0657 

3-8133 

9652 

2I§ 

8-8843 

218257 

29§ 

19-6567 

9-8193 

9702 

26§ 

18-1  106 

15-5360 

7-1060 

3-6065 

711  198 

9'3 

9653 

22 

n'5593 

21-2253 

34§ 

22-3563 

9-3426 

72  1090       9-4 

9703 

IO 

18-7287 

15-5641 

9        7-7242 

3-6059 

9654 

6 

13-1605     21-3295 

12      23-9515 

9-5223 

9704 

7 

18-9543 

16-0458 

7        7-9748 

4-0758 

9655 

4       H'3988 

10-0238 

9705 

6 

19-4282 

16-6920 

5        8-4790 

4-6976 

9656 

5* 

37544    23-0560 

9       14-4736 

10-8149 

9706 

5 

22-7103 

16-5718 

4*     H75I5 

4-4140 

9657 

5       14-8238 

107666 

9707 

12 

23"99'3 

16-6452 

17       13-0345 

4-4231 

9658 

ft 

6*6942     22*3782 

7       1  7  '44°9 

10-2740 

9708 

7 

247809 

16-5133 

6       13-8176 

4-2495 

9659 

ft 

8-2578    22-6053 

6       18-9928 

10-5719 

9709 

4 

15-1139 

I7-2777 

3t 

4-2051 

5-5027 

9660 

4* 

11-1023    22-3555 

5      21-8489 

10-4544 

9710 

5 

17-1891 

'77557 

4t      6-2993 

5*8747 

9661 

38§ 

12-0696    21-9995 

5o§     22-8293 

10-1393 

72  1092 

8-6 

9711 

7 

19-5913 

17-6733 

6        8-6911 

5-6679 

9662 

ft 

12-7650    22-6724 

7     ;  23-4944 

10-8444 

9712 

IO 

19-6252 

17-1140 

ii         8-6973 

5-1088 

9663 

8* 

5-4302     23-8904 

ii       16-1  100 

1-7250 

9713 

3* 

19-8424 

17-4041 

2*          8-9308 

5-3848 

9664 

4*      5-6019    23-5353 

6       16-2995 

1-3779 

97'4 

5 

21-0390 

17-1240 

5       lo-iioo 

5-0463 

9665 

6 

7-3118    23-3848 

9       18-0133 

1-3058 

4 

22-8663 

17-8469 

4      11-9713 

5-6819 

9666 

20 

7-6669    23-5044 

20       18-3621 

1-4422 

9716 

6 

24-5572 

I7-4744 

5'2222 

9667 

3* 

8-6003     23-2485 

4       '9'3°33 

1-2306 

97'7 

6 

14-0765 

18-2005 

5*      3-2103 

6-4728 

i  riseav,  interval  represents  very  nearly  5'  =  64'7  at  Dec.  +  72°,  and  68§'4  at  Dec.  +  73*. 
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GREENWICH  ASTROGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    72° 


B.  D. 

Diam 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

IHlll. 

No. 

Mag. 

l\j.  A.    23      12      to  23     24    —  -COIltCL. 

R.A.  23h  24™  to  23h  36m  —  contd. 

Centre      R.A.  Z3h  i2°>  Dec.  +  72°            R.A.  23h  24m  Dec.  -f  73° 

Centre      R.A.  Z3h  36"°  Dec.  +  72°             R.A.  23h  24'"  Dec.  +  73° 

Plate  4757.     1899,  Dec.  25.          Plate  4700.     1899,  Oct.  2. 

Plate  4703.     1899,  Oct.  2.            Plate  4700.     1899,  Oct.  2. 

9718 

4t 

157719 

18-5866 

3* 

4-9218 

6-7741 

O 

m. 

9767 

6 

13-1528 

16-8382 

4* 

24-'493 

5-0631 

O 

in. 

9719 

20§ 

18-1518 

18-3365 

7-2873 

6-4044 

9768 

7 

3-3790 

177260 

6 

14-3404 

5-4649 

9720 

II 

19-8800  |  18-4743 

8 

9-0195 

6-4538 

9769 

7 

3-4160 

I77H5 

6 

14-3767 

5-4574 

9721 

7 

22-8401 

18-5187 

9 

1  1-9780 

6-3510 

9770 

8 

3-4869 

17-8200 

6 

14-4404 

5-5661 

9722 

32§ 

24-1798 

18-3732 

34§ 

13-3092 

6-1363 

72  1102 

9-3 

9771 

6 

4-5383 

17-8162 

4t 

15-494' 

5-6143 

9723 

4 

16-9159 

19-2378 

4t 

6-0999 

7'3657 

9772 

15 

4-5869 

17-6765 

16 

I5-5474 

5-4781 

9724 

7 

17-0768 

19-8176 

10 

6-2867 

7-9375 

9773 

42§ 

50653 

17-2372 

4'§ 

16-0475 

5-0600 

72  1103 

9-0 

9725 

4 

21-1831 

19-8937 

4-t 

10-3934 

7-8068 

9774 

4 

5-4268 

17-3460 

3* 

16-4029 

5-1902 

9726 

3 

21-3103 

19-8200 

3* 

10-5152 

7-7271 

9775 

18 

8-O22O 

17-8978 

18 

18-9698 

5-8695 

9727 

16 

23-3475 

I9-I733 

i8§ 

12-5156 

6-9775 

9776 

7 

87826 

i7-57ii 

9 

I9-7445 

5-5785 

9728 

15 

16-7021 

207407 

i6§ 

5'9598 

8-8779 

72  1097 

9'5 

9777 

17 

9'4549 

17-2153 

17 

20-4330 

5-2572 

9729 

9 

19-9618 

20-5158 

ii 

9-2016 

8-4902 

9778 

10 

9'5487 

17-9265 

7 

20-4908 

5  '974° 

9730 

4* 

23-1390 

20-0886 

4 

12-3546 

7-9045 

9779 

5 

9-8171 

17-6130 

4t 

20-7759 

5-6723 

9731 

5 

12-2363 

8-2204 

9780 

6 

10-0675 

17-4954 

5* 

21-0324 

5-5681 

9732 

5* 

14-0010 

21-0348 

6 

3-2780 

9-3063 

978i 

5 

10-5143 

17-6255 

5* 

21-4719 

57197 

9733 

3 

18-4940 

21-2353 

4* 

7-7763 

9-2823 

9782 

8 

11-4088 

17-2747 

9 

22-3813 

5-4I45 

9734 

10 

19-5893 

21-6315 

13 

8-8890      9-6234 

9783 

7 

13-4645 

17-1906 

5 

24-4386 

5-434I 

9735 

3 

21-5112 

21-7037 

3t 

10-8112  '    9-5966 

9784 

8 

3-1257 

18-8354 

6 

14-0303 

6-5637 

9736 

25§ 

15-3723 

22-2072 

35§ 

4-7043    10-4095 

72   1095 

9'3 

9785 

4 

4-5951 

18-3930 

4 

15-5189 

6-1946 

9737 

3 

17-0120 

22-4231 

4*  |    6-3550     10-5432 

9786 

23§ 

7-8658 

18-2591 

27§ 

18-7925 

6-221  I 

9738 

6 

18-9490 

22-5088 

4     i    8*2898  ,  10-5324 

9787 

7»§ 

8-4317 

18-3950 

75§ 

19-3530 

6-3857 

72  1109 

7'5 

9739 

J9§ 

19-0899 

22-5981 

23§           8-4376 

10-6147 

72  1  1  oo 

9'5 

9788 

4 

8-8253 

18-6341 

4* 

19-7344 

6-6452 

974° 

6 

20-0300 

22-3470 

6        9-3629 

10-3157 

9789 

6 

8-9037 

18-0703 

6 

19-8408 

6-0845 

974i 

6* 

24-1481 

22-9042 

8       i3'5OI3 

10-6652 

9790 

10 

9-3329 

18-8757 

ii 

20-2302 

6-9117 

9742 

4t 

16-4368 

23-2172 

6        5-8188 

11-3662 

979i 

8 

11-3370 

18-7834 

7 

22-2360 

6-9156 

1 

9743 

19 

17-5579 

23-1028 

2o§   ,    6-9297 

11-1944 

72  1099 

9'5 

9792 

16 

12-2058 

18-4154 

15 

23-1198 

6*5938 

72  i  no      9-5 

9744 

5 

18-9795 

23-1046 

5     i    8-3512 

11-1263 

9793 

38§ 

12-4640 

18-8357 

44§ 

23-3590 

7-0260 

72    1  I  12          9'2 

9745 

6* 

24-1  146 

23-5372 

9      13-5047 

11-2991 

9794 

4 

4-1885 

19-4498 

4 

15-0623 

7-2293 

9746 

15 

14-5807 

24-8744 

19 

4-0485 

13-1141 

9795 

5 

6-9663 

19-4406 

5 

17-8363 

7-3559 

9747 

4       12-9315 

13-0964 

9796 

i8§ 

7-0370 

19-2132 

i8§ 

17-9197 

7-1339 

9748 

7* 

24-2468 

25-7686 

ii       137470 

I3-5239 

9797 

4 

8-4777 

19-2548 

3* 

I9-3594 

7-2491 

9798 

6 

9-8821 

19-6373 

5 

20-7406 

7-6978 

43§ 

1-7669 

5-1196 

72  1093 

8-8 

9799 

5 

6-5776 

20-4792 

5 

I7-3993 

8-3756 

55§ 

1-3926 

10-3727 

72  1092 

8-6 

9800 

'9 

7-5923 

20-5982 

19 

18-4053 

8'5439 

56§ 

26-9695 

I7H357 

72  1103 

9-0 

9801 

4* 

9-3462 

20-4746 

4 

20-1624 

8-5074 

9802 

ii 

11-5814 

20-5035 

10 

22-3934 

8-6465 

R.A.  23h  24™  to  23h  36™ 

9803 
9804 

6 

4* 

13-0203 
3-6677 

20-4170 
21-3201 

5*    23-8363 
4       14-4482 

8-6337 
9'°735 

Centre      R.A.  23h  36m  Dec.  +72°            R.A.  z^  14™  Dec.  +73* 

9805 

7 

6-5366 

21-3822 

8       17-3111 

Plate  4703.    1899,  Oct.  2.          Plate  4700.    1899,001.2. 

9806 

4 

7-3122 

21-3326 

3*     18-0899 

9-2632 

m. 

9807 

3*       8-4227 

21-4264 

3*     19-1989 

9-4129 

9749 

15        5-0896 

13-9758 

13 

16-2344 

1-8052 

9808 

15 

10-0781 

21-9633 

17       20-8210 

10-0330 

975° 

19        8-0375 

14-0491 

21 

19-1773 

2-0265 

9809 

H 

12-6995 

21-3437 

15       23-4692 

9-5422 

9751 

18       11-2577 

14-2644 

17 

22-3815 

2'3995 

9810 

7        4-'045 

22-6727 

6       14-8170 

10-4448 

9752 

17        4-0586 

15-6140 

15 

15-1218 

3-3920 

9811 

23§       6-4318 

22-4639 

22§        17-1521 

10-3497 

72    110, 

9'5 

9753 

17        6-0836 

15-2977 

17 

17-1607 

3-1755 

9812 

4O§       6-6080 

22-8525 

4°§   ''  17-3097 

107454 

72    1107 

8-8 

9754 

5        6-2144 

15-1885 

5t 

17-2954 

3-0744 

9813 

4* 

7-6043 

227552 

3t  j  18-3101 

10-7043 

9755 

2I§          6-2417 

15-6660 

21 

17-3012 

3-5495 

71   1207 

9'5 

9814 

8 

107514 

22-6786 

6      21-4553     107807 

9756 

29§      8-9890 

15-9045 

40§ 

20-0327 

3-925i 

71   1212 

9-0 

9815 

7 

4-3107 

23-1346 

9757 

6        9-5442 

15-1639 

4* 

20-6254 

3-2132 

9816 

3* 

5-4743 

23-9874 

4 

16-1196     11-8248 

9758 

17 

11-3567 

I5"3i72 

15     122-4266 

3-4569 

71  1216 

9'5 

9817 

17 

6-5903 

23-5073 

H 

17-2597  ]  11-4016 

72  1  106      9-5 

9759 

13 

1  1-6981 

15-3680 

9*    22-7626 

3-5238 

9818 

3         8-6916 

23-0508 

4* 

19-3804 

11-0551 

9760 

2I§ 

11-7956 

15-2715 

20      22-8695 

3H336 

9819 

12        4-4984 

24-7408 

12 

15-1088 

12-5297 

9761 

25§ 

5-2891 

16-9390 

25 

16-2883 

47748 

9820 

17 

13-7381 

24-1022 

12          24-3685        12-3505 

9762 

42§ 

8-7221 

16-4479 

46§ 

19-7405 

4'4555 

71   I2II 

9-0 

9821 

5* 

3-8026 

25-5325 

9       H'3722 

13-2873 

9763 

4 

8-8559 

16-3590 

4* 

19-8793 

4^734 

9822 

5* 

8-5524 

25-3289 

5       19-1265 

13-3227 

9764 
9765 

26§ 

9-2001 
1  1  -8606 

16-8458 
16-7107 

24. 

20-1994 

22-8618 

4-8748 

*  -8-7I  1 

71   1213 

*7  I     I  t  1  *7 

9'4 

9823 

6 

8-6211 

25-1242 

5       19-2075 

13-1178 

9766 

6 

11-8903 

16-8097 

JT 

6* 

22-8865 

4  °7*4 
4-9745 

71  1217 

9'4 

7o§ 

1-2285 

15-1604 

/I    1201           8'5 

i  rtstau  interval  represents  very  neariy  5'  =  6^'J  at  Dec.  +  72*,  and  68*'4  at  Dec.  +  73°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    4-    72°. 
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W  — 

"Tliat-fi 

T  kl'ilil                                 •*• 

B.  D. 

"Vrt 

i  n  in          *• 

rriam 

B.  D. 

no. 

•mnL 

X. 

y- 

1'iani.                    X. 

*/• 

No. 

Stag. 

^  O. 

LJl&ul. 

* 

»• 

1  'I.ilii. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  23h  36"-  to  23h  48m 

R.A.  23h  36™  to  23h  48m  —  contd. 

Centre      R.  A.  23h  36"  Dec.  +  72°            R.A.  23h  48"  Dec.  -4-  73* 

Centre      R.A.  23h  36"  Dec.  +72"            R.A.  z3h  48°"  Dec.  +73* 

Plate  4703.     1899  Oct.  2.         Plate  2936.     1895,  Xov.  13. 

Plate  4703.     1899,  Oct.  2.         Plate  2936.     1895,  Nov.  13. 

O 

m. 

O 

m. 

9824 

«9i 

1  6*4644 

14-6453 

2I§ 

5-4126 

2-7432 

71   1222 

9'5 

98S3 

4 

12-2949 

9-1478 

9825 

4       17-7600 

14-7481 

4* 

6-7121 

2-7800 

9884 

5      16-3222    22-3798 

5 

5-6655 

10-4771 

9826 

175;      19-8687 

'4-3445 

18 

8-7970 

2-2698 

9885 

9      17-9333    22-0940 

1  1 

7-2594 

10-1103 

9827 

4 

20-1923 

14-2864 

4* 

9-1192 

2-1969 

9886 

5*    23-1871  122-5999 

5 

12-5315 

10-3486 

9828 

28§     21-2443 

14-4483 

30§ 

10-1776 

2-3046 

71   1227 

9'3 

9887 

2*    15-6799    23-1332 

3* 

5-0616 

1  1-2609 

9829 

25.5     22-4806  '<  14-4841 

23§ 

11-4132      2-2752 

71    1228 

9'4 

9888 

4 

5-2585 

1  1*0792 

9830 

12          22-4989       14-8879 

13 

11-4508      2-6785 

9889 

43§ 

167883       23-8031 

35§ 

6-2007     11-8723 

72  1117 

8-5 

9831 

7       227087 

14-4380 

8 

1  1-6396 

2-2204 

9890 

ii       18-5383    23-0188 

10 

7-9103     11-0023 

72  1118 

9'5 

9832 

5*    23-9454 

-5"0554 

6* 

12-9083 

27714 

9891 

13       19-1478 

23-8473 

'3 

8-5615     117997 

72  1120 

9'5 

9833 

10       24-0163 

I4-4253 

1  1 

12-9449      2-1383 

9892 

4 

5-1047  j  12-6649 

9834 

-4       24'0793 

15-0623 

16 

13-0388  !    2-7693 

9893 

28§     16-9196     24-8638 

i9§ 

6-3862     12-9258 

9835 

13 

17-372+ 

I5-8554 

14        6-3812 

3-9056 

9894 

6 

18-1493       24-0745 

7 

7-5767     12-0740 

9836 

4 

20*2970 

15-3626 

4* 

9-2778      3-2651 

9895 

7* 

2I-O25O 

24-4188 

9 

10-4661     12-2745 

9837 

'5 

23-4180 

1  5-4620 

15       12-3986       3-2048 

9896 

9 

12-3492 

I3-3454 

9838 

25? 

23-8768 

16-2764 

2I§        12-8968          3'9950 

71    1231 

9'5 

9897 

8 

13-0170 

13*6135 

9839 

4      I3-5I53      3-6409 

984.0 

6 

15-6404 

16-0335 

4-6599      4-1718 

64§     26-1397 

16-7012 

7I   1235 

8-8 

9841 

4 

17-5064 

16-0298 

62§     26-4127 

19-4059 

72  1123 

8-8 

9842 

5 

21-5208 

167789 

5       10-5710 

4-6164 

9843 

10 

23-9615 

16-8741 

13 

13-0123 

4-5877 

9844 

'7 

24-5910    167070 

i8ij     13-6344      4-3916 

71    1232 

9'3 

R.A.  23h  48™  to  oh  om 

9845 
9846 
9847 

-5 

6 
6* 

24-9472     16-6976 

17-6402    17-7043 

22-9220     18-0454 

-9$     13-9895      4-3634 
6     :    6-7418      57369 

7       12-0352       5-8089 

71   1234 

9'3 

\J         i 

Centre      R.A.  o*  o*»  Dec.  +  72°            R,  A.  Z3h  48*>  Dec.  +  73' 
Plate  3660.    1897,  Oct.  4.       Plate  2936.    1895,  Nov.  13. 

9848 

-* 

23-0920 

17-8744 

5       12-1979  i    5-6321 

o              !      <"•• 

9849 

5       13-6374      5-0732 

9898 

5 

4-3528 

14*6589 

9850 

2I§ 

15-5160 

18-6876 

25§       4-6694 

6-8288 

9899 

8 

4-5036 

14*2620 

4* 

15-6842 

1-9801 

9851 

i6§ 

16-8338 

18-6812 

18         5-9873      67543 

9900 

8 

4-8986 

14*0793 

3* 

16-0894 

1-8158 

9852 

3*     17-4893 

18-5541 

4*      6-6363      6-5943 

9901 

5 

5'5299 

14*0710 

9853 

9      19-6120 

18-1248 

13 

87332 

6-0594 

9902 

8 

6-3728 

14*0013 

9854 

17 

22-8665 

187317 

17 

12-0128 

6-4973 

9903 

5 

6-8268 

14*5682 

9855 

4       12-4132 

6-5448 

9904 

20 

7-0830 

14*9725 

12 

18-2271 

2*8149 

9856 

4 

l6'2IOO 

19-2956 

4 

5-3969 

7-4036 

99°  5 

54§ 

7-9685 

I4-3763 

3«§ 

19-1403 

2*2635 

71  1242 

8-5 

9857 

9 

16-7509 

19-6576 

12 

5-9535 

77349 

9906 

3«§ 

9-0358 

14*0858 

32§ 

20-2209 

2-0258 

7i  i*43 

9'5 

9858 

8 

16-8320 

19-1440 

9 

6-0063 

7-2181 

9907 

66§ 

9-2892 

14*7788 

49§ 

20-4410 

2-7277 

71  1244 

8-0 

9859 

5 

17-1193 

19-6680 

8 

6-3227 

7-9271 

9908 

5 

9-3650 

14-0338 

9860 

'4 

20-5228 

19'3645 

155 

9-7066 

7-2527 

9909 

«9 

9-5918 

14-4183 

7* 

207598 

2-3848 

9861 

8     ;  21-0005 

19-6942 

10       10-1992 

7-5542 

9910 

4 

9-7670 

14*3601 

9862 

5 

23-5545 

19-8057 

6       12-7540 

7'5379 

9911 

i9§ 

10-0245 

14-3864 

IS 

21-1961 

2-3755 

9863 

23-8872 

19-3870 

10       13-0641 

7-1049 

9912 

3 

11-4025 

14-1944 

9864 

*i§ 

14-3663 

20-3178 

23§       3-6058 

8-5155 

9913 

17 

11-8117 

14*0793 

9865 

5 

15-0620 

20-2030 

6f      4-2964 

8-3646 

9914 

9 

i3-ii55 

14-5691 

9866 

5 

15-5728 

20-1745 

6     j   4-8042 

8-3102 

99-5 

3 

13-1504 

14-8174 

9867 

3 

16-1365 

20-8273 

4     !    5-3998 

8-9363 

9916 

9 

13*2988 

14-1450 

9868 

38§     16-2903 

20-0720 

34§       5'5!55 

8-1706 

72  1  1  16 

9-0 

99-7 

4 

13*6961 

I4-5473 

9869 

3       16-8318 

207655 

4        6-0924 

8-8365 

9918 

6 

3-4333 

15*1560 

4* 

H'5744 

2*8192 

9870 

6       18-7388 

20-3827 

8    :   7-9760 

8-3563 

9919 

5 

4*0815 

i5-5505 

9871 

5      20-1209 

20-9623 

5 

9-3870 

8-8646 

9920 

6 

4-2315 

15*2275 

3* 

15-3681 

2-9321 

9872 

1  8§     20-448  1 

20-2350 

i8§ 

9-6750 

8-1235 

9921 

!3 

47937 

1  5  *  1  1  09 

5* 

!5'9334 

2*8402 

9873 

14      21-4164 

20-9081 

16       10-6753 

87475 

9922 

5 

4-7946 

15-8530 

9874 

«4S 

23-5562 

20-8851 

ig§     12-8107 

8-6151 

9923 

10 

6*2637 

15*6277 

4 

i7'3784 

3-4327 

9875 

MS 

14-6503 

21-7631 

263       3-9618 

9-9440 

72  1113 

9'5 

9924 

6 

6-2875 

15-6614 

9876 

i5 

15-1113 

21-7942 

17     !   4-4252 

9-9538 

9925 

7 

7-7908 

I5-3579 

9877 

4 

16-2757 

21-7242 

5        5-5824 

9-8236 

9926 

'9 

8*2935 

15*2181 

ii 

19-4250 

3-1201 

9878 

3 

16-7157 

21*2977 

5        5-9998 

9'3754 

9927 

4 

87177 

15*6581 

9879 

2* 

18-3844 

2.1'  I  144 

3 

7-6>99 

9-1064 

9928 

4 

8-8470 

15*6174 

9880 

16 

19-4006 

217551 

i6§ 

87079 

9-6959 

9929 

4 

9-8344 

15-9855 

9881 

4 

9-6745 

9-9328 

9930 

ii 

10-0160 

15-2355 

5* 

21*1480 

3-2190 

9882 

5 

11-5232 

9-3164 

9931 

21 

10-9680 

1  5  -646  1 

'3 

22-0773 

3-6780 

t  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  64*7  at  Dec.  +  72°,  and  68«*4  at  Dec.  +  73°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    72= 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

9. 

Diam. 

X. 

y- 

No.            Slag. 

No, 

Diam. 

X. 

!/. 

y. 

No.              Mug. 

1 

R.A.  23h  48™  to  oh  om  —  contd. 

R.A.  23''  48'"  to  oh  om  —  contd. 

Centre      R.A.  oh  om  Dec.  +  72°            R.A.  23h  48m  Dec.  +  73* 

Centre      R.A.  oh  o»'  Dee.  +72°               R.A.  23h  4810  Dec.  +73° 

Plate  3660.     1897,001.4.         Plate  2936.    1895,  Nov.  13. 

Plate  3660.     1897,  Oct.  4.          Plate  2936.     1895,  Nov.  13. 

o 

m. 

o 

m. 

9932 
9933 

'9 

10 

11-9127 

12-5502 

15-6154 
15-6852 

lit 

23-0206 

3-6930 

9991 
9992 

4 
1  1 

8-9140 
9-7034 

18-9219 

18-7997 

6 

20-6564 

67657 

9934 
9935 

4 

13-4670 

4-1085 

15-6944 
16-6064 

38§ 

15-1784 

4-3024 

71  1235 

8-8 

9993 
9994 

3 

7 

10-1933 
IO'22l6 

18-6244 
18-4959 

3* 

21-1891 

6-4853 

6X" 

9936 
9937 

5 
'7 

5-4366 
5-5224 

16-6704 
16-6023 

8 

16-5900 

4-3660 

9995 
9996 

16 
23 

10-4141 
10-8604 

I8-0473 
18-5985 

8 
15 

21-4007 
21-8242 

"0496 
6-6204 

9938 

26 

6-1395 

16-7394 

15 

17-2002 

4-5327 

9997 

4 

I  I'5675 

18-3015 

9939 

4 

7-1243 

16-9096 

9998 

4 

13-4692 

I8-2I82 

9940 
9941 

9 

'3 

7-8983 

8-0270 

16-3980 
16-2378 

5* 
7 

18-9729 
19-1  109 

4-2784 
4-1253 

9999 

IOOOO 

5* 

57§ 

4-6490 

'9-5754 
19-2733 

3* 
37§ 

14-5027 
15-5864 

7-2556 

6-9928 

72  1123 

8-8 

9942 

ii 

8-4360 

16-2765 

5* 

19-5154 

4-1862 

I  OOOI 

5 

8-6311 

19-9004 

9943 

21 

8-8028 

16-4024 

ii 

19-8751 

4-3276 

IOOO2 

3 

9-2055 

19-7599 

9944 

17 

9-1762 

16-9026 

5 

20-2251 

4^455 

10003 

4 

10-2588 

19-0465 

9945 

18 

9-6537 

16-6938 

8 

207096 

4-6601 

10004 

5 

10-3475 

19-8882 

6* 

21-2487 

7-8840 

9946 

5 

10-4761 

16-0903 

10005 

3 

II-6I50 

19-9141 

9947 

4 

10-5458 

16-5118 

ooc6 

5 

II-93I7 

19-8051 

9948 

16 

11-7856 

16-7187 

6* 

22-8419 

4-7912 

0007 

4 

I2-6OI2 

19-3629 

9949 

28§ 

11-8341 

16-2642 

18 

22-9108 

4-3372 

71  1248 

9'5 

oooi: 

H 

12-6048 

19-9808 

6* 

23-5004 

8-0856 

995° 

13 

127353 

16-2917 

0009 

3 

12-9403 

19-1025 

9951 

10 

13-6792 

16-5170 

OOIO 

3 

13-2907 

19-6848 

9952 

6 

13-8882 

16-8178 

OOII 

28§ 

13-8889 

19-8166 

24 

24-7915 

7-9870 

9953 

17 

13-9110 

16-5143 

6* 

24^734 

4-6851 

IOOI2 

13 

!3'9745 

19-9459 

4* 

24-8669 

8'I2O2 

9954 

8 

4-0653 

17-4872 

4* 

i5'°933 

5-1801 

IOOIJ 

29§ 

4-0383 

20-301  1 

12 

14-9280 

7-9888 

9955 

21 

4-5028 

17-9453 

ii 

5"6593 

10014 

5 

4-2956 

20-1885 

2* 

15-1889 

7-8871 

9956 

16 

4-5409 

17-7164 

8 

15-5539 

5-4335 

IOOI  ( 

6 

4-7224 

20-2020 

2* 

15-6174 

7-9226 

9957 

4 

5-134! 

17-2248 

10016 

3i§ 

4-7330 

20-2463 

16 

15-6239 

7-9703 

9958 

4 

5-3920 

17-3355 

10017 

5 

5-2208 

20-1438 

9959 

4 

5-6790 

17-2758 

10018 

5 

5  "2  2  I  I 

20-1443 

9960 

52§ 

5-8286 

17-2725 

3'§ 

16-8640 

5-0500 

72  1126 

9"4 

10019 

6 

5-280I 

20-1038 

9961 

32§ 

6-5951 

17-9398 

18 

17-5970 

5754° 

IOO2O 

20 

5-4007 

20-0665 

9 

16-3004 

7-8204 

9962 

87§ 

7-0480 

17-7529 

6i§ 

18-0590 

5-5908 

72  1127 

7-8 

IOO2I 

23§ 

57840 

20-5755 

H 

16-6554 

8-3473 

9963 

3 

7-1308 

17-5293 

IOO22 

9 

67224 

20-0085 

5 

17-6220 

7-8275 

9964 

12 

77437 

17-4320 

6 

18-7673 

5-3032 

IOO2; 

3 

7^745 

20-1584 

9965 

4 

7-6006 

17-0153 

IOO24 

4 

8-6840 

20-9535 

9966 

15 

8-2445 

17-4976 

7 

19-2648 

5-3963 

IOO2J 

4 

87846 

20-7526 

9967 

6 

8-5412 

17-8829 

4* 

i9'5377 

57947 

IOO26 

5 

9-0485 

20-8296 

3* 

19-9074 

87646 

9968 

4     i    8-6549 

17-9790 

IOO27 

20 

9-6525 

20-4320 

7 

20-5283 

8-3936 

9969 

3 

8-6943 

17-1647 

1OO28 

26§ 

97748 

20-3663 

17 

20-6546 

8-3345 

72  1133 

9'5 

9970 

4 

8-9265 

17-6853 

IOO29 

7 

1O-I97I 

20-5998 

3t 

21-0637 

8-5908 

9971 

9* 

9-6050 

17-0340 

3* 

20-6489 

4-9958 

IOO3O 

7       I0<9545 

20-3871 

3* 

21-8324 

8-4134 

9972 

4 

97243 

17-8184 

IOO3 

3 

11-2450 

20-9256 

9973 

9 

11-2047 

I7-7738 

IO032 

8 

II-2970 

20-5536 

4* 

22-1673 

8-5949 

9974 

3 

11-4336 

17-3228 

IO03; 

17 

127879 

20-3295 

7 

23-6641 

8-4469 

9975 

5 

11-4437 

17-2045 

lOO'. 

16 

I3-OO2O 

20-0013 

12 

23-8960 

8-1263 

9976 

25§ 

11-5200 

•7-3045 

24 

22-5462 

5-3626 

IOO3 

3 

I370I4 

20-4949 

9977 

9 

11-5440 

17-7192 

4* 

22-5469 

5779s 

10036 

6 

3-8651 

21-4057 

3* 

14-6989 

9-0855 

9978 

6 

3-9645 

18-0970 

4* 

i4"9595 

5-7857 

10037 

34§ 

4'5346 

21-5720 

'7 

15-3603 

9-2819 

9979 

8 

4-5488 

18-3683 

4 

15-5320 

6-0830 

1003? 

4 

5'853I 

21-5412 

3* 

16-6783 

9-3I78 

9980 

'9 

47543 

18-2355 

13 

15-7443 

5-9618 

72  1  124 

9'5 

IOO*9 

4 

6-1967 

21-7705 

2* 

17-0044 

9-5608 

9981 

8 

5-9650 

187651 

I  OO4C 

4 

6-3448 

21-2275 

2* 

17-1838 

9-0291 

9982 

25§ 

6-1768 

18-9203 

16 

17-1293 

6-7144 

10041 

4 

6-6556 

21-6072 

3 

17-4790 

9-4208 

9983 

>9 

6-4846 

18-7696 

8 

17-4466 

6-5803 

IOO42 

20 

6-9008 

21-2059 

9 

177425 

9-0328 

9984 

9 

7-0650 

18-0678 

6* 

18-0603 

5-9097 

1004; 

4 

7-6358 

21-5000 

9985 

38§ 

7-2359 

18-0508 

23§ 

18-2324 

5-8969 

10041; 

5 

8-1739 

21-7586 

3* 

18-9874 

9-6459 

9986 

4 

7-3856 

18-7589 

10045 

20§ 

IO-2OO9 

21-8590 

17 

21-0050 

9-8468 

9987 

4 

7-6315 

18-0683 

10046 

IO 

II-6I29 

21-2841 

3* 

22-4435 

9'3423 

9988 

438 

7-9080 

18-4519 

25§ 

18-8837 

6-3287 

72  1129 

9  '4 

10047 

7 

117603 

217452 

3* 

22-5697 

9-8112 

9989 

23§ 

8-3928 

18-7282 

16 

19-3528 

6-6326 

10048 

0  0  v 

12-4463 

21-4370 

63§ 

23-2713 

9-5323 

72  1136 

7-0 

9990 

4 

87908 

18-9925 

IO04C 

6 

13-3265 

21-7821 

i  riaeau  interval  represents  very  nearly  5'  =  6^-7  at  Dec.  +  72°,  and  68»-+  at  Dec.  +  73°. 
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B.  D. 

B.  D. 

Diam. 

X. 

y. 

No.             Mag. 

y. 

Ho. 

H-* 

R.A.  23*-  48°-  to  oh  om—contd. 

R.A.  23h  48m  to  oh  om  —  contd. 

Centre       R.A.  oh  om  Dec.  +  72°            R.A.  23!-  48"  Dec.  +  73* 

Centre      R.A.  o*  o""  Dec. 

•4-  72°               R.A.  23h  48"  Dec.  -f  73° 

Plate  3660.     1897 

,  Oct.  4.         Plate  2936.    1895, 

Nov.  13. 

Plate  3660.     1897,  Oct.  4.          Plate  2936.     1895,  NOT.  13. 

o                        m- 

o                  m- 

10050 

.6 

13*5948 

21*7933 

9      24'3994 

9-9492 

10073 

56§ 

10-8031 

23-0629 

39§     21*5492 

11-0780 

72II34 

8-8 

10051 

36§ 

13-6145 

21*5670 

25§     24'429i 

9-7228 

72  1  137       9-3 

10074 

4 

1  1*5080 

23-1358 

10052 
10053 

16 

13-6239 
13-7912 

21-4627 
21-2433 

7     ,  24-4433 
5       24*6219 

9-6179 
9'4°55 

10075 
10076 

18 
5* 

i37483 

2  3  '497  1 
24-8790 

7       24*4693 
3*     16*0594 

11-6569 
12-6256 

10054 

4 

13-8641 

21-9311 

10077 

3§j 

5*5484 

24-8570 

18       16-2146 

12-6147 

10055 

3-4469 

22*6740 

3*     14-2211 

10-3324 

10078 

20 

9*0858 

24*2243 

n       197769 

12-1516 

10056 

31 

22*6452 

13       15-2097 

10*3495 

10079 

4 

9-6835 

24*3480 

3*    20-3655 

12*3082 

10057 

8 

5-6981 

22*4761 

2*     16-4794 

10-2443 

10080 

4 

11*1149 

24-0I53 

2*      2I*8l24 

12*0467 

10058 

4 

5-7590 

22*1616 

10081 

5 

12-6594 

24*2655 

10069 

4 

7-8340 

22*1190 

10082 

4 

12*7388 

247471 

2*      23*3995 

12*8571 

10060 

8 

8-3302 

22*4858 

5       i9'I075 

i°'3794 

10083 

8 

6*9495 

25*0458 

4*     17*6016 

12-8682 

10061 

4 

10*1947 

22*4614 

10084 

37§ 

7*8001 

25*8765 

19;;     18-4156 

13*7140 

72  1130 

9'5 

10062 

4 

11*4245 

22-4921 

2*       22'2OO8 

10  5365 

10085 

*5 

8*1084 

25*8659 

12          l8*72l6 

13-7462 

10063 

4 

"'5794 

22-9968 

10086 

5°§ 

9-0558 

257592 

26^        19-6733 

13*6855 

72  1132 

9'3 

10064 

9 

12*5270 

22-8737 

4*     23*2813 

10-9766 

10087 

5 

9*2683 

25-6864 

10065 

20 

12-5372 

22*1582 

12          23-3258 

•10-2576 

10088 

"9 

10-0208 

25-9216 

9      20*6286 

13*8959 

10066 

5 

I3T653 

22*3899 

10089 

5* 

11-0105 

25*2848 

3*    21*6476 

13*3086 

10067 

17 

5*4223 

23'5645 

6       16-1490 

11-3155 

10090 

8       11-4624 

25-3455 

4*     22-0948 

13-3913 

10068 

45§ 

5"59'7 

23-8668 

24       16-3029 

11-6275 

721125     9-5 

10079 

10 

7*2546 

23-5563 

5       17-9808 

11-3991 

78g     26-7963 

4-9128 

-I   1250 

7*8 

10070 

42§ 

7-3733 

23-5129 

24§        iS'lOOO 

n'3599 

72  1  128      9-5 

79§     26-54-9 

10-1378 

72  1140 

8*0 

10071 

6 

7-9803 

23-6924 

4       18-7007 

11-5678 

i°7§ 

10-9718 

26*7129 

72-1135 

6-5 

10072 

4 

10-0493 

23*7604 

i 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =64*7  at  Dec.  +  72*,  and  68"*4  at  Dec.  +  73*. 
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GKEKNWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE  +  73*. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No.       | 

Mag. 

I 

R.  A.  oh  om  to  oh  1  2m 

R.A.  oh  om  to  oh  i2m  —  contd. 

Centre      R.A.    oh  i2ra  Dec.  +  73°            R.A.    oh    om  Dec.  +  74" 

Centre      R.A.    o>>  12™  Deo.  +  73°    '        R.A.    oh    om  Dec.  +  74° 

Plate  4693.     1899, 

Sept.  27.          Plate  1454.     1893,  Sept.  9. 

Plate  4693.     1899,  Sept.  27.         Plate  1454.     1893,  Sept.  9. 

m. 

o 

m. 

I 

'5 

6-0438 

13-9713 

'4 

16-6128      17885 

49 

5 

9-831. 

187463 

5 

20-1306 

67678 

2 

8 

7-4902 

I3-9783 

6* 

18-0575       1-8758 

5° 

'4 

9-9332 

18-6486 

16 

20-2372 

6-6733 

3 

33§ 

4-1018 

14-3840 

3°§ 

14-6498       2-0921 

72  H39 

9'5 

5' 

5 

11-0418 

18-3103 

4 

5 

4-6762 

14-0553 

3! 

15-2388     17973 

52 

5 

11-1787 

18-3697 

5 

Ml 

4-9833 

14-3636 

15-5329    2-1191 

53 

9 

129139 

187449 

6* 

23-2082 

6-9383 

6 

3 

5-1900 

14-2882 

3* 

15-7408     2-0577 

54 

5 

4-5610 

19-2551 

4* 

14-8438 

6-9813 

7 

38§ 

5-8522 

14-0050 

45§ 

16-4215       r8nz 

55 

'4 

4-95i8 

19-2438 

14 

15-2320 

6-9888 

8 

20§ 

6-9115 

147460 

24§ 

I7-435I 

2-6093 

56 

'3 

19-2161 

1  1 

15-6091 

6-9845 

9 

5 

7-1228 

14-4944 

4* 

17-6599 

2-3755 

57 

7 

6-8252 

19-0783 

6t 

17-1128 

6-9330 

IO 

24§ 

7-8139 

14-2875 

27§ 

18-3633 

2  2028 

72        5 

9'4 

58 

7 

8-s6oo 

19-1007 

5* 

19-1410 

7-0678 

1  1 

4 

7-8600 

14-4844 

59 

8 

9-5593 

19-6655 

8 

19-8085 

7-6698 

12 

i8§ 

7-9198 

14-8236 

22§ 

18-4382      2-7441 

72        6 

9'5 

60 

4      10-2778 

19-6211 

'3 

i  s§ 

7-9629 

14-3034 

17 

18-5102       2-2280 

72        7 

9'5 

61 

6 

11764.0 

19-2223 

6* 

22-0350 

7-3507 

'4 

5 

10-0293 

14-7910 

62 

'3 

12-5405 

19-6775 

9 

22-7842 

7-8451 

'5 

1  1 

10-4596 

14-0155 

9* 

21  "0149 

2-0809 

63 

34§       4-6484 

20-1273 

35§ 

14-8799 

7^578 

73  1072 

9'5 

16 

i6§ 

10-6495 

H-3251 

I  2 

21-1923 

2-3976 

64 

4        5-1926 

20-4345 

4* 

15-4062 

8-1983 

'7 

6 

11-3002 

H''334 

65 

8 

6-2402 

20-4209 

6* 

16-4541 

8-2391 

18 

13 

11-9542 

14-2438 

12 

22-5004 

2-3860 

66 

'5 

8-0883 

20-2654 

'4 

18-3040 

8-1878 

'9 

5 

12-3994 

14-5785 

67 

23§ 

8-8472 

20-9768 

28§ 

19-0255 

8-9372 

20 

4 

13-4500 

14-4561 

68 

7 

8-8860 

20-6966 

6* 

19-0800 

8-6611 

21 

20§ 

13-5840 

I4-5I43 

26 

24-1128 

27441 

69 

ii     i    9-8009 

20-4875 

10 

20-0040 

8-5014 

22 

IO 

6-4708 

15-6635 

9 

16-9470 

3-500I 

70 

12 

10-3809 

20-1676 

IO 

20-6023 

8-2153 

• 

23 

6 

9-7378 

15-6108 

7' 

II 

10-8609 

20-3928 

'3 

21-0668 

8-4668 

24 

24§ 

11-4382 

15-1323 

28§ 

21-9344 

3-2439 

72 

5 

10-9675 

20-3555 

25 

9     :"-877' 

15-1015 

4* 

22-3760 

73 

4 

1  1-5092 

20-1652 

26 

6      12-0542 

15-0230 

74 

10 

12-4553 

20-1935 

9* 

22-6728 

8-3578 

27 

5      '2-3587 

15-5167 

75 

5 

13-4716 

20-5170 

28 

6 

13-4258 

15-0060 

76 

3-8407 

21-3348 

36§ 

14-0075 

9-0193 

73  1070 

9-0 

29 

6 

48197 

16-4654 

5* 

I5-2517 

4-2139 

77 

12 

7-0758 

21-4851 

ii 

17-2279 

9'3487 

30 

24§ 

5-5633 

16-9770 

26§ 

15-9707 

47642 

72  1141 

9'5 

78 

4 

11-6748 

217451 

3' 

4* 

9-4955 

16-0342 

4* 

19-9389 

4-0433 

79 

i8§ 

13-3000 

21-2804 

20 

23-4545 

9-4876 

32 

7 

10-3024 

16-6679 

4* 

20-7140 

80 

4         6-3446 

22-5925 

3* 

16-4362 

10-4165 

33 

20§ 

6-3123 

17-6498 

21 

16-6778 

5'4755 

81 

78§       6-7280 

22-0348 

86§ 

16-8491 

9-8782 

73        2 

7-0 

34 

I  I 

7-3051 

I7-3492 

IO 

17-6844 

5-2329 

82 

15        6-9415 

22-4492 

14 

17-0385 

10-3038 

35 

'9 

8-6302 

I7-3427 

22 

ig-OOSj 

5-2972 

83 

5       10-0513 

22-1312 

36 

8     i  10-4691 

17-1843 

6t 

20-8531 

5-2415 

84 

5       10-7917 

22-5420 

4* 

20-8775 

10-6087 

37 

7       12-4029 

17-3111 

85 

4     !  10-8381 

227124 

5* 

20-9158 

10-7820 

38 

7       13-0393 

8f 

17-4013 

86 

23§     12-4642 

22-6026 

22§ 

22-5488 

10-7603 

73        5 

9'5 

39 

13-0729 

17-6070 

87 

5*     12-4764 

22-7062 

4* 

22-5549 

10-8583 

40 

i8§     137488 

17-8857 

20 

24-0900 

6*1242 

88 

14       12-6699 

22-6954 

14 

227458 

10-8657 

4' 

23§       4-8228 

187715 

22§ 

I5-I276 

6-51  10 

89 

6       13-9084 

22-0383 

42 

13        5-0130 

18-8937 

16 

'5-3127 

6-6469 

9° 

6       13-9710 

22-8369 

43 

4     ,    5-3602 

18-1966 

9' 

9      I3-5979    237142 

9 

23-6154 

u'9347 

44 

4°8 

5-0832 

18-1740 

47§ 

I6-O223 

5-9625 

73         i 

9'4 

92 

19        4H774    25-8570 

•9§ 

14-3883 

I3-5730 

73  1071 

9'5 

45 
46 

5 
5 

6-1511 
6-6051 

18-4600 
18-2664 

3* 

5 

16-4669 
16-9364 

6-2794 
6-1076 

93 
94 

19        4-5525 
3*       7-3070 

25-I745 
25-0584 

'9 
3* 

14-5035 
17-2602 

12-8920 

47 

5. 

9-4430 

18-1647 

95 

9        7-8605 

25H94I 

10* 

17-7871 

13-3938 

48 

I8f 

9-6893 

18-8968 

23 

19-9805 

6-9102 

96 

7i§       8-9608 

25-2141 

75§ 

18-9014 

I3-I744 

73        4 

7-0 

i  rtttau  interval  represents  rery  nearly  5'  =  68«'4  at  Dec.  +  73°,  and  72s-6  at  Dec.  +  74°. 
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ZONE    +    73° 


B.  D 

B.  D. 

Tliam 

Ttiam                      i- 

TlioT-n 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

1  >    ,!lli 

X. 

*/• 

No. 

Mag. 

uiani.              z. 

1 

V- 

ij  lam. 

X. 

y- 

Ho. 

Mag. 

R.A.  oh  0™  to  o13  i2m  —  c 

ont<l. 

R.A.  oh  i2m  to  c 

>n  24™  —  contd. 

Centre      R.A.    oh  1  2m  Dec.  +  7  3°            R.A.    o1*    om  Dec.  +  -4° 

Centre      R.A.    o1*  i2m  Dec.  +  73*            R.A 

.    oh  24*"  Dec.  +  74° 

Plate  4693.     1899,  Sept   27.         Plate  1454.     1893.861.1.9. 

Plate  4693.     1899,  Sept.  27.        Plate 

3646.     1897,  Sept.  28. 

m. 

m. 

97 

4 

9-6961     25*6654 

-* 

19-61  19 

13-6688 

146 

3 

23-1984 

18-8658 

4 

12-9778        6*6068 

98 

33 

5-1550   26-2143 

32S 

15-0505 

1  3-9640 

73  1073       9'5 

'47 

5 

14-2939 

19-5807 

5 

4*1097        7-673° 

148 

9 

14*8301 

19-3019 

12 

4*6323        7*3746 

73§ 

24-5513 

3-2188 

72       14       8-8 

149 

8 

14*9209 

19-7846 

'3 

47423        7-853I 

66-= 

25*0945 

5-498' 

73        6       9*1 

150 

22 

157185 

19-2918 

25§ 

5*5178        7*2566 

73        8 

9-5 

62§ 

25*8394 

10-9913 

73        9      9-o 

151 

6 

17*1284 

19-0767 

8 

6*9190        7-0587 

152 

5 

i  --4906 

19-0480 

6 

7-2836 

7-0133 

R.A.  Oh   I2m 

to  o11  24°- 

'53 
154 

7 

Z'§ 

18-9813 
19*1352 

I9'4935 
19-7446 

8 

22§ 

87883 
8*9518 

7-4020 
7-6450 

Centre      R.A.    o*  I2m  Dec.  +  73°             R.A.    oh  24*--  Dec.  +  74° 

'55 

2'§ 

19*6671 

19-4855 

22§ 

9"4743 

7-3646 

Plate  4693.     1899,  Sept.  27.       Plate 

3646.   1897 

,  Sept.  28. 

156 

9 

19*8898 

I93H3 

I  I 

9*6891 

7-1858 

o                   m. 

157 

4 

20-0045 

19-9990 

5 

9-8342 

7-8653 

99 

6       16*8849     13-9730 

5* 

6-4753 

1*9708 

158 

7 

22*4461 

I9-3047 

8 

12-2410 

7-0727 

IOO 

23§     14-7847     14-4684 

4*5963 

2-5462 

'59 

4* 

22*4440 

19-3410 

4 

12*2422 

7-1085 

101 

6       157653     I4'54°6 

6" 

5-3783 

2-5806 

1  60 

5 

13*4606 

7-5329 

102 

4     1  16-0309     14*2414 

3 

5*6294 

2*2728 

161 

3°§ 

16*5145 

20*1771 

*»§ 

6-3510 

8-1824 

73      '0 

9'5 

103 

4      18*2539     14*0700 

8 

7-8469 

2*0095 

162 

25§ 

16*5398 

20*5825 

26§ 

6-3905 

8*5852 

73       " 

9'5 

104 

3o§     18-8066 

I4-33I8 

34§ 

8-4082 

2*2496 

163 

6 

'97757 

20*2230 

7 

9*6  1  1  1 

8-0966 

105 

20      19-1368 

14-9260 

21 

87607 

2*8304 

164 

ii 

21*0457 

20-6951 

Ml 

10*9000 

8-5191 

106 

4     .  19*2900 

15-0797 

4 

8-9-95 

2*9765 

165 

4 

I5-3441 

21*4517 

5 

5*2310 

9-5027 

107 

3      20*8805     14*2965 

4 

10*4778 

2*1360 

1  66 

M! 

17-4969 

21-0415 

25§ 

7-3672 

9-0058 

73       '4 

9-5 

108 

45§     14-0463     14-9588 

3-6769 

3*0659 

72    14     i    8*8 

167 

16 

17-6492 

21-3885 

i8§ 

7-S3I5 

9-3469 

109 

10       15-6999     I5-3957 

1  6b 

5-3480 

3-4364 

168 

7 

19-6316 

21-7345 

8 

9-5274 

9-6140 

no 

3       i6*2795     15-6750 

3 

5-9392 

3*6928 

169 

24§ 

19-8315 

21-3645 

23§ 

97126 

9-2373 

73      '7 

9'5 

i  ii 

26§     17-7762 

15*5009 

27§ 

7-4267 

3-4577 

72    18        9*5 

170 

5 

20-2486 

22*0150 

7 

10*1548 

9-8688 

I  12 

8       18*1523 

I5-4354 

12 

7-7981 

3-3803 

'7' 

'5 

22-5108 

21-4180 

'4 

12*3913 

9*1822 

i  '3 

5      20*2019 

15*8397 

7 

9-8624 

3-7003 

172 

7 

22-6880 

21-8909 

8 

12*5876 

9-6490 

114 

6          20  6  I  12 

I5-3357 

7 

10*2533 

3-1816 

"73 

21 

23-1952 

21-4063 

2'§ 

13-0757 

9-145' 

4       21-0487 

I5-8754 

4 

1071  1  1 

3-7051 

174 

-* 

23-2574 

21-5195 

6 

13-1410 

9-2548 

116 

3*    22-9709 

15-6365 

4 

12*6227 

3-3890 

'75 

16 

14-8811 

22-9303 

16 

4-8288 

10-9995 

"7 

343     23*0977 

15-4779 

127401 

3-2242 

72    25        9-5 

176 

4 

5-1788 

10-3063 

118 

7       14*1906 

16-5009 

10 

3-8834 

4-6023 

'77 

43§     I5-7647 

22-6489 

47§ 

57003 

10-6825 

73        9 

9-0 

119 

3*r     15-3119 

16-2337 

5 

4-9925 

4*2899 

178 

19       15-9361 

22-0495 

>9§ 

5-8464 

10-0753 

120 

8       i5'45'o 

16-5464 

9 

5*1450 

4-596* 

'79 

4*     i8'39'7 

23-0205 

4 

8*3397 

10-9476 

121 

4       15-8972 

16-0457 

5* 

5-5743 

4-0758 

1  80 

4        18-6506 

23-0487 

4 

8-6008 

10-9680 

122 

3 

16-0907     16-3209 

4* 

5-7742 

4-3487 

181 

5 

12-5205 

10-9510 

123 

10 

20-2934    16-5715 

12 

9-984° 

4*4282 

182 

iof    22-7158 

23-0287 

10 

12-661  1 

107856 

124 

12 

21-1632     17-1255 

'4 

10*8735 

4-9469 

183 

4*    227504 

23-1360 

5 

12-6950 

10-8870 

125 

22 

22*2068 

17*1360 

22§ 

11-9165 

4*9158 

184 

14       22*7910 

227362 

'6§ 

I2*~242 

10-4901 

73      '9      9-4 

126 

3* 

22*5439     16*3755 

4t 

12-2255 

4-I42I 

185 

3*     16*9178 

23-8516 

4 

6*8991              -8380 

127 

3* 

22-7120 

17*0360 

4 

12*41-4 

4-7961 

1  86 

42§     17*1079 

23*5256 

44§ 

7-0772              -5039 

73      '3      9'3 

128 

17 

22*9161 

16-3064 

19 

12-5922 

4*0602 

'87 

4*    20-4907 

23-4653 

5 

10-4563              -3093 

I29 

5* 

23*4615 

16-8505 

6 

13-1590 

4*5804 

188 

n       20*6033 

23*8075 

'5 

10-5790             '6466 

130 

6* 

23*4862 

16*8681 

y 

13*1850 

4-5965 

189 

12       20*9535 

23*3032 

'5 

lO-gloS 

•1286 

131 

4 

14*3266 

17-437' 

5t 

4*0571 

5-5317 

190 

4 

I277II 

•5693 

132 

4'§ 

14*7146 

17*2064 

42? 

4-4336 

5*2858 

73        6 

9-I 

'91 

4*    23-96i5 

24*2741 

6 

13-9558 

11*9813 

'33 

23§ 

14*8015 

»7-3295 

26.5 

4-5259 

5'4°5> 

192 

1  6      14-4231 

24*4890 

i9§ 

4-4334 

12-5744 

'34 

3 

15*2491 

17*3886 

5t 

4*9761 

5-4463 

'93 

6       14*6051 

23-9708 

7 

4-5936 

12*0475 

135 

5 

18-1242 

17*2651 

6 

7-8428 

5-2067 

'94 

12       i4'6775 

24-7416 

'4 

4-6967 

12*8152 

,36 

4 

18*6076 

177663 

4 

8*3464 

5*6908 

195 

3 

4-8666 

12*0860 

137 

6 

187309 

17*8451 

8 

8-4744 

5*7620 

196 

5       15*9883 

24-1544 

6 

5-9820 

12*1778 

I38 

28§ 

19-3823  ;  17-1558 

26.< 

9*0970 

5*0483 

73      16      9-1 

197 

27       18-9203 

25-0547 

22§ 

8-9495 

12*9605 

73      15      9'5 

'39 

4 

20-3906 

I7-3355 

4 

10-1090 

5*1898 

198 

34      21*7061 

24-6780 

26"; 

117189 

12*4730 

73      18      9'2 

I40 

4 

14-1866 

18*6645 

6 

3-9658 

6*7633 

199 

4 

12*0365 

12-1009 

3* 

14-81  12 

18*3852 

4T 

4-5759 

6-4583 

200 

37      23-2628 

24-4843 

30? 

13*2660 

12-2190 

73      20      9-2 

142 

3* 

I5-330I 

18-3467 

4 

5-0942 

6*4009 

201 

5°§     16*5692 

25-7119 

46? 

6-6249 

13-7098 

73       12       9-3 

'43 

4 

15-3464 

18*0617 

6 

5-0980 

6*1145 

2O2 

4 

7-3986 

13*9230 

'44 

18 

20*3490 

18-2453 

"5 

10-1058 

6*0988 

203 

5 

8*651  1 

13*6153 

'45 

20 

22-4204 

18*8984 

198 

I2-2OIO 

6-6685 

204 

4!     18*8600 

25-7888 

6 

8-9191     13*6991 

i  raeau.  interval  represents  very  nearly  5'  =  68«*4  at  Dec.  +  73°,  and  72»*6  at  Dec.  +  74°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E   +   73°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Uiain. 

*. 

y- 

Diam. 

z. 

y- 

No. 

Diam.             z. 

v- 

I  'IillII, 

' 

y. 

I 

No. 

Mag. 

No.        I    Mag. 

R.A.  oh  1  2m  to  oh  24m  —  contd. 

R.A.  oh  24m  to  oh  36™  —  contd. 

Centre      K.A.    oh  i2m  Dec.  +  71°            R.A.    o*  24™  Dec.  +  74° 

Centre      R.A.    oh  36"  Dec.  +  73°            R.A.    oh  24™  Dec.  +  74° 

Plate  4693.     1899, 

Sept.  27.        Plate  3646.     1897,  Sept.  28. 

Plate  3284.     1896,  Oct.  23.         Plate  3646.     1897,  Sept.  28. 

ra. 

c 

m. 

205 

206 

3* 
6t 

19-8188 
20-4798 

257199 
25-2786 

3 

8 

9-8717 
10-5139 

13-5906 
13-1224 

O 

257 

258 

5t 
4* 

3-8987     17-1038 
3-9378     I7-I735 

4 

4 

14-4069 
14-4396 

4-8142 
4-8854 

207 

4 

11-5164 

13-6727 

259 

4 

4-1979     17-1352 

4 

147031 

4-8621 

208 

4 

12-0920 

13-8899 

260 

5 

4-5943     '77757 

5 

15-0594 

5-5249 

2Og 

6 

13-6438 

13-6430 

261 

4 

4-9565     17-0952 

4* 

15-4635 

4-8728 

7 

262 

C-C776     i7-68co 

4_ 

16-0475 

5-4936 

8o§ 

26-9517 

25^745 

73      22 

8-8 

263 

f    . 

8 

j  j  I  ' 
6-2179 

/  —  j 
17-9923 

T 

7 

•jn"* 

16-6684 

i  (\-~  i  £  i 

J    T  7  <J 

5'8393 

5"J  CtA  C 

R.A.  o"  24m  to  oh  36m 

2O4 

265 

22§ 

«4l 

6-2745 
6-3799 

'7"9453 
I7'ozz8 

2Og 
'4 

1  U    /  £*O  \ 

16-8901 

7945 
4-8804 

Centre      R.A.    oh  36™  Dec.  +  73°           R.A.    oh  24""  Dec.  +  74° 

266 

4 

7-0043 

17-5087 

4 

17-4828 

5-4049 

Plate  3284.     1896,  Oct.  23.        Plate  3646.     1897,  Sept.  28. 

267 

f  n 

3* 

fn 

7-0550 

17-7167 

2* 

_~Q 

17-5206 

5-6205 

5*  r  i  fin 

m. 

268 

i6§ 

7-2150 

17*2  100 

20§ 

17-7114 

1  1  o  u 

210 

8 

4'3°'5 

14-5469 

8 

14-9651 

2-2839 

O 

269 

ii 

8-6035 

17-9923 

1  I 

19-0480 

5-9848 

211 

4 

5-1432 

;  14-9267 

4* 

157812 

27158 

270 

6 

10-3590 

17-2620 

5 

20-8457 

5-3627 

212 

6 

7-8107 

I  147671 

4 

18-4560 

2-7161 

271 

6 

10-5310 

17-9788 

5 

20-9778 

6-0872 

213 

5 

8-3277 

14-6841 

2* 

18-9726 

2-6663 

272 

12 

11-4495 

17-5991 

16 

21-9110 

57654 

214 
215 

8 
5 

8-493' 
9'573' 

14-9463 
14-4267 

6 

19-1256 

2-9399 

273 
274 

7 
'9§ 

12-4503 
13-1916 

17-1054 

17-061  1 

6 

3°§ 

22-9426 

23-6874 

5-335I 
5-3353 

216 

6 

"-2479 

14-5629 

4* 

21-8991 

2-7236 

275 

7 

13-6895 

17-1957 

6* 

24-1716 

5-5018 

217 

5 

12-7345 

14-0927 

276 

3* 

4-9069 

18-2584 

3* 

15-3416       6-0248 

218 

i6§ 

12-8298 

14-0878 

23 

23-5094 

2-3450 

277 

5 

5'2ZIO 

18-9282 

4 

15-6152      67114 

219 

10 

13-5764 

14-1269 

8t 

24-2505 

2-4288 

278 

4t 

5-5361     18-9268 

4 

15-9295 

6-7275 

220 

24§ 

4-2717 

15-5647 

3°§ 

14-8746 

3-2953 

279 

8 

5-9938    187476 

12 

16-3993 

6-5814 

221 

8 

5-1396 

15-0655 

9 

15-7701 

2-8517 

280 

13 

6-8296     18-9314 

9 

17-2188 

6-8124 

222 

4 

5-2630 

15-8738 

4 

15-8456 

3-6655 

281 

4* 

7-4195    18-6378 

4* 

17-8282 

6-5560 

223 

4 

57488 

15-6946 

3* 

16-3389 

3-5I95 

282 

22§          7-5627 

18-4100 

22§ 

17-9845 

6-3406 

73      23 

9'5 

224 

3 

5-8991 

15-9429 

283 

4        9-5779 

18-4975 

4 

19-9909 

6-5487 

225 

5 

6-9175 

15-0660 

284 

i5§     11-1564 

18-6391 

i6§ 

21-5594 

6-7875 

226 

4 

7-0205 

15-1294 

285 

6       11-5086 

18-2339 

6 

21-9336 

6-4058 

227 

16 

7-7086 

15-6917 

1  8       18-2969 

3^339 

286 

7       11-6480 

18-9127 

6 

22-0310 

7-0894 

228 

4 

8-0951 

15-4874 

287 

7 

12-3739 

18-4292 

st 

22-7875 

6-6503 

229 

5 

8-3108 

1  5-7610 

3* 

18-8935 

3-7398 

288 

4 

12-8851 

18-2162 

230 

6 

9-6209 

"5'5384 

st 

20-2156 

3-5963 

289 

8 

3-7039 

19-4812 

8 

14-0676 

7"'732 

231 

4 

10-1911 

15-6422 

290 

i8§       8-0000     19-7684 

'9§ 

18-3384 

7-7232 

73      24 

9'5 

232 

4 

10-2252 

'57355 

4* 

2O-8O22 

3-8324 

291 

5       10-2978  1  19-2509 

6 

20-6638 

7-344° 

233 

6     i  10-4207 

15-3335 

4* 

21-0264 

3-4411 

292 

12           [0-5687 

197229 

'3 

20-9037 

7-8335 

234 

i8§     10-9081 

15-1646 

21 

21-5201 

3-3045 

72      36 

9-5 

293 

II           11-0397 

19-7824 

10 

21-3731 

7-9231 

235 

5       1  1-5096 

15-4561 

4* 

22-1058 

3-6279 

294 

5       11-0959 

19-9680 

6 

21-4181 

8-1125 

236 

6      12-1205 

15-3703 

5* 

22-721  1 

3-5814 

295 

2I§        11-6304 

19-9511 

23§ 

21-9524 

8-1252 

237 

5 

13-0617 

I5-4337 

296 

2'§ 

11-7709 

19-6656 

23§ 

22-1102 

7-8477 

238 

5 

'3-3677 

157876 

297 

6 

12-2305 

19-0763 

5 

22-6041 

7-2924 

239 

3*      3-6979 

16-6931 

4 

14-2313 

4-3876 

298 

5 

•  3-8437 

19-0828 

4* 

24-2135 

7-3984 

240 

4-398i 

16-6742 

8       14-9303 

4-4122 

299 

5       >3"85'9 

19-1240 

4* 

24-2216 

7-4483 

241 

15        4-5982 

16-6267 

14       15-1326 

4-3763 

300 

4*  i    4-1682 

20-2675 

3* 

14-4874 

7-9841 

242 

2I§ 

4-8896 

'6-3338 

»9J 

15-4429 

4-1031 

72       30 

9-3 

301 

4t      4'2588 

20-0849 

4* 

14-5836 

7-8084 

243 

7 

6-6783 

16-8805 

7 

17-1974 

47556 

302 

st 

4-5650 

2O"2O2O 

5 

14-8817 

7^453 

244 

5        7'"36 

16-4914 

5 

17-6529 

4-395I 

303 

6 

5-1123 

20-1468 

5 

I5-4320 

7-9235 

245 

5     :    77601 

16-4062 

5 

18-3026 

4-3533 

304 

st 

5-4486 

20-1376 

5 

I5770I 

7-9358 

246 

6     :    7-8210 

;  167214 

7 

'8-3454 

4-6689 

305 

6        5-8865  |  20-5270 

5 

I6-I83I          8-3480 

247 

4t      7"9525 

16-4627 

4       i8-4975 

4-4184 

306 

4*      7-1371 

20-0513 

3* 

17-4611 

7-9518 

248 

10        9-1092 

16-1133 

10 

19-6679 

4-1407 

3°7 

7     !    7-6279 

20-5067 

4* 

17-9206 

8-4356 

249 

4        9'9409 

16-2418 

3* 

20-4913 

4-3221 

308 

4     i    8-8859 

20-5696 

4* 

19-1736 

8-5749 

250 

4*     10-2901 

16-0000 

3*    20-8516 

4-1016 

309 

3        9-4392 

20-4248 

251 

ii       10-3939 

16-1491 

10       20-9505 

4^555 

310 

15       10-5600 

20-5683 

'7 

20-8444 

8-6759 

252 

8       10-6189 

16-8180 

7 

21-1309 

4-9363 

3u 

4* 

11-1957 

20-8918 

4* 

2  I  -4605 

9-0401 

253 

4*     118140 

16-3193 

2* 

22-3570 

4-5I47 

3" 

5 

11-3392 

20-3596 

5 

21-6340 

8-5150 

254 

6 

'3'3929 

16-8055 

6* 

23-901  1 

5-0952 

3'3 

4* 

11-3530 

20-4450 

2* 

21-6505 

8-6007 

255 

23§ 

3-6033 

17-6841 

20§ 

14-0774 

5-3727 

3'4 

10 

12-4295 

2O-30OI 

IO 

227286 

8-5236 

256 

4*       3-8891 

I7-4572 

3* 

'4'3733 

5-1678 

315 

7 

12-4944 

20-8369 

5 

22-7606 

9-0637 

i  rtscau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68»'4  at  Dec.  +  73°,  and  72»'6  at  Dec.  +  74°. 
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Z  O  N  E    +    73°. 


B.  D. 

K« 

r>i«rn                      — 

Tliftwi                      — 

B.  D. 

No. 

Warn. 

X. 

y- 

Di&m. 

x.                   y. 

No. 

Mag. 

i*U. 

i/i&m. 

m» 

y- 

L'lAMi 

•t 

y. 

Ha 

M«« 

R.A.  cP  24™  to  oh  36™  —  contd. 

R.A.  01-  36m  to  o-1  48m 

Centre      R.A. 

Oh  36m  Dec.  +  73°             R.  A.    ob  24"  Dec.  +  74° 

Centre      R.A.    oh  36m  Dec.  +73°            R.  A.  oh  48"  Dec.  +  74° 

Plate 

3284.     1896 

Oct.  23.          Plate  3646.    1897,  Sept.  28. 

Plate  3284.    1896,001.13.        Plate  3310.     1896 

Nor.  19. 

m. 

m. 

316 

5 

13-8139 

20-9061 

3* 

24-0704        9-2142 

371 

17     14-4168 

'4'3799 

'5 

3'9598 

2-6811 

3'7 

5* 

5-1025 

21-4929 

5      i5'3395      9*2666 

372 

4       14-8990 

14-0851 

318 

3      '5'9"°5      9-o85i 

373 

16      16-3851 

14-7870 

'3 

5-9472 

2-9990 

3'9 

7 

6-1831 

21-0572 

6       16-4470  !    8-8963 

374 

3o§     16-4282 

14-2214 

33§ 

5-9610 

1-4303 

72      37 

9'5 

320 

6* 

6-8003 

21-1985 

5 

17-0569 

9-0777 

375 

38§     18-4298 

14-4501 

42§ 

7-97I3 

1-5656 

7*      39 

8-9 

321 

16 

6-9221 

21-1895 

H§ 

I7-I77I 

9-0739 

376 

19       19*1522 

14-7910 

'9 

8-7084 

2-8735 

322 

5 

7-3445 

2  I  '0044 

17-6101 

8-9148 

377 

5       197497 

14-7668 

5t 

9-3043 

2-8246 

323 

3 

9-0645 

2I-2952 

4* 

19-3038 

9-3086 

378 

45§     20-4386 

14-5034 

46§ 

9'9795 

2-5248 

72      42       8-4 

324 

12 

9-0702 

21-1944 

»4 

19-3195 

9-2099 

379 

27§     21-1482 

14-0245 

26§ 

10-6668 

2-0138 

325 

4 

9-3I24 

21-0348 

380 

43§     21-2216 

14-2761 

44§ 

10*7519 

2-2622 

72      43 

7-5 

326 

4 

9-4532 

2I7I50 

3* 

19-6705 

97516 

38i 

4     !2i*43'3 

14-1688 

4 

10-9560 

2-'453 

327 

12 

11-4179 

21-8645 

13      21-6209 

IO-O235 

382 

5      22-1737 

14-3236 

7 

11-7056 

2-2645 

328 

4 

12-0008 

21-2929 

5      22-2401      9-4877 

383 

4      23-5225 

14-8466 

4 

13-0788 

2-7260 

329 

'4 

13-3814 

21-6755 

15      23-5953      9-9535 

384 

5      24-0853 

I4-4857 

st 

13-6222 

2-3399 

330 

4* 

4-3810 

22-7061 

3*  i  H-5502     10-4331 

385 

5      16-6150 

14-9758 

5 

6*1832 

3-I737 

331 

5 

4-4994 

22-3266 

4       14-6866     10-0619 

386 

4       17-0308 

15-0005 

4 

6-5972 

3-1790 

332 

'4 

6-9603 

22-3687 

10       17-1404 

10-2528 

387 

4       1  7  '4007 

15-0000 

333 

4* 

6-9806 

22-4764 

4      17-1583    10-3627 

388 

4      18-6205 

15-2068 

5 

8*1985 

3-3146 

334 

4 

7-9566 

22*1991 

4     1  18-1428     10-1443 

389 

7       I9'83Q7 

15-3664 

9 

9-4155 

3-4178 

335 

I7§ 

8-4624 

22-5161 

16$     18-6310     10-4937 

39° 

12          20*1807 

15-1518 

'4 

97533 

3-1860 

336 

16 

8-6927 

227639 

'Si     18-8484     10-7534 

39' 

13 

20-3883 

15-7697 

7 

9-9905 

3-7927 

337 

i5 

9-7428 

22-0330 

15       19-9403     10*0880 

392 

4*  I  2  1  -40  1  o 

15-3360 

4* 

10-9795 

3-3140 

338 

4* 

9'9°77 

22-9480 

5      20-0447     11-0115 

393 

'4 

22*7436 

15-9230 

16 

12-3501 

3-8356 

339 

9 

10-1784 

22-5488 

9     1  20-3407     10-6278 

394 

22§ 

23-2841 

16-0585 

i8§ 

12-8961 

3-9453 

340 

10 

10-5692 

22-4079 

10 

20-7408      10-5142 

395 

5 

I5-I339 

16-1463 

7t 

4759' 

4-4150 

34i 

5 

11-2942 

22-3843 

4 

21-4691       10-5319 

396 

5 

15-2612 

16-5515 

342 

3* 

11-5798 

22-6979 

3* 

21-7312      10-8683 

397 

4 

15-4812 

16-3856 

4* 

5-1184 

46353 

343 

7 

11-8186 

22-2252 

4* 

21-9975      10-4063 

398 

9 

15*5722 

15-9283 

8 

5-1853 

4-1756 

344 

4 

13-2174 

22*8950 

5 

23-3558      11-1595 

399 

24§ 

15*6143 

15-9310 

23 

5-2272 

4-1744 

345 

7 

I3>8i4 

22-4126 

5 

23-6494      10-6959 

400 

20§ 

I5-9743 

'5-8459 

22 

5-5837 

4-0743 

346 

24 

5-2291 

23-1558 

'9§ 

15-3655       10-9346 

401 

4     1  16-8510 

I6-5754 

347 

18 

6-4275 

23-6658 

15 

16-5275           -5169 

402 

4       18-1983 

16-5936 

4 

7-8404 

4-7160 

348 

9 

6-5101 

23-3302 

10 

16-6335           -1855 

403 

4       19-9600 

16-0475 

4t 

9'5764 

4-0863 

349 

25§ 

8-1181 

23-3572 

*3§ 

18-2386           "3122 

404 

15       20-3135 

16-3464 

18 

9-9416 

4-3725 

35° 

20§ 

8-4923 

23  7126 

i8§ 

18-5899           -6892 

4°  5 

7 

21*8630 

16-5043 

7 

11-4965 

4-4582 

35i 

5^ 

9'3oo5 

23-8983 

4 

19-3826           -9246 

406 

27§ 

22*6072 

16-5644 

»7§ 

12-2423 

4-4819 

72      44 

9-2 

352 

2* 

9-4482 

23-8872 

4* 

19-5315           -9209 

407 

5 

24-3059 

16-9750 

7 

13-9596 

4-8123 

353 

'4 

9-6037 

23-2371 

12 

197277           -2826 

408 

5 

14*0505 

17-6941 

354 

St 

10-1992 

23-9225 

4 

20*2789           -OOO8 

409 

12 

17*4599 

17-0135 

'3 

7-1217 

5-1717 

355 

4* 

11-7854 

23-0260 

Jt 

21-9213           -2061 

410 

7 

17*7608 

17-4092 

7 

7-4390 

5-552I 

356 

7 

11-9331 

23-5806 

6 

22-0305 

7683 

4" 

9 

19-0335 

I7-I953 

'3 

8-7018 

5*2802 

357 

6* 

4-1283 

24-5554 

9 

14-1791 

12-2649 

412 

4 

11-7001 

5-6681 

358 

15 

4-5787 

247411 

'7§ 

14-6158 

12-4/61 

73      21       9-5 

413 

21 

22-0418 

18-0188 

'3 

11-7472 

5-9616 

359 

7 

4-5901 

247520 

9 

14-6253      12-4912 

4'4 

7 

22-4265 

17-4261 

9 

12-1038 

5-3508 

360 

4* 

7-8796 

247290 

3 

17-9123     12-6668 

415 

25§ 

22-8135  , 

I7-4434 

22§ 

12-4893 

5-3500 

361 

8 

9-6181 

24-2089 

9 

19-6802 

12-2543 

416 

9 

14*8497 

18-3198 

I  I 

4-5764 

6-5978 

362 

5 

10-4647 

24*4227 

4 

20-5113 

12-5194 

4'7 

5 

14*9316 

17-9520 

5* 

4-6396 

6-2272 

363 

7* 

10-5486 

24-0333 

7 

20-6213 

I2-1352 

418 

4 

15*8609 

18-2657 

5 

5-5807 

6-4949 

364 

4* 

10-9551 

24-4165 

6 

2  I  '0408 

12-5462 

419 

'4 

16-2137 

18-4854 

'5 

5-9463 

6-6993 

365 

6 

13-0715 

24-3564 

6 

23-1219 

I2-6l26 

420 

4* 

17*5103 

18*0262 

5* 

7-2214 

6-1778 

366 

4t 

13-3294 

24-0740 

4 

23'3943 

12-3440 

421 

(4*) 

18-3185 

17-9608 

4 

8-0205 

6-0800 

367 

i8§ 

5-9184 

25-1CI7 

i9§ 

I5-9339 

12-9169 

422 

5 

18*8950 

18-3456 

5 

8-6191 

6-4338 

368 
369 

2* 

45§ 

6-060  1 
6-9980 

25-8130 
25-3801 

3 

42§ 

I6-O3OO 
16-9940 

13-6366 
13-2596 

73      22 

8-8 

423 
424 

5 
5 

19-0370 
20-8823 

18-4583 
18-4767 

8 

r* 
5 

8-7669 
10*6086 

6-5395 

6-4747 

370 

'4 

8-9158 

25-4196 

'4 

18-9054 

13-4204 

425 

*  .  £. 

5 

20-9125 

18-5125 

o         /r  * 

5 

10-6410 

6-5078 

6ff\f\1  r 

42O 

1  1 

21*2042 

18  O2Oj 

'4 

10*9093 

/  j 

53§ 

14-4898 

I-O7OI 

7*      29 

8-9 

427 

8 

217808 

I8-2720 

7 

11-4976 

6-22;'2 

6o§ 

24-6481 

8-4546 

73      30 

8-0 

428 

5 

22-0105 

18-7578 

5 

11-7508 

6-7044 

55§ 

25-73I8 

13-9458 

73      32 

8-2 

429 

ll 

22-2107  ' 

lS'2001 

'4 

11-9215 

6-1347 

33 

1-6839 

24'9'35 

73      18      9-2 

43° 

248 

24-1322 

18-9978 

i9§  i  13-8811 

6-8420 

73      43       9'5 

Plate  3284.     No.  411.     The  6™  image  is  not  measurable.     The  diameter 

given  is  that  of  the  3™  image. 

i  rittau,  interral  represents  very  nearly  5'  =  68B-4  at  Dec.  +  73*,  and  7Z*'6  at  Dec.  +  74*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    73°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

z. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  oh  36™  to  oh  48m  —  contd. 

R.A.  oh  36m  to  oh  48™—  contd. 

Centre      R.A.    oh  36"  Dec.  +73°            R.A.    oh  48"  Dec.  +  74° 

Centre      R.A.    oh  36m  Dec.  +  73°            R.A.    oh  481"  Dec.  +  74° 

Plate  3284.     1896,  Oct.  23.        Plate  3310.     1896,  Nov.  19. 

Plate  3284.    1896,  Oct.  23.        Plate  3310.    1896,  Nov.  19. 

m. 

o                   m. 

43' 

5 

14-8602     19-5075 

5 

4-6409 

7-7846 

49° 

64§ 

22-7821 

23-301  1 

58§ 

12-7312 

11-2026 

73      40      7'5 

432 

3 

14-8770     19-0916 

4* 

4-6423 

7-3686 

49' 

7 

14-3085 

24-1213 

8 

4-3079 

12-4189 

433 

4* 

15-6515    18-9688 

4 

5-4071 

7-2077 

492 

33§ 

14-9880 

24-7162 

26§ 

5-0123 

12-9808 

73      3i 

9'3 

434 

5 

15-8744   19-5852 

5 

5-6588 

7-8145 

493 

2* 

16-4953 

24-4802 

4t 

6-5072 

12-6791 

435 

6 

16-6298     18-9815 

5 

6-3852 

7-1761 

494 

18 

18-3436   24-5957 

14 

8-3603     12-7053 

436 

5 

17-3488   19-4335 

4t 

7-1224 

7-5959 

495 

4 

19-1263  1  24-7596 

5 

9-1514   12-8339 

437 

29§ 

18-3597   19-6042 

29§ 

8-1409 

7-7161 

73      35 

9'3 

496 

4 

20-1500 

24-3165 

4 

10-1485     12-3442 

438 

8 

18-4499     19-8907 

9 

8-2456 

7-9995 

497 

3* 

23-7278 

24-7868 

4 

13-7499    12-6456 

439 

5 

19-3212     19-6881 

6 

9-1052 

77553 

498 

4 

5-6286    13-5965 

44° 

8 

20-5403    19-4643 

6 

10-3123 

7-4743 

499 

4t 

15-7382 

25-2136 

5 

5-7863   13-4421 

44  i 

5 

214336   19-4494 

5 

11-2046 

7-4176 

500 

44§ 

15-7593 

25-5298 

35§ 

5-8226     13-7568 

73      32 

8'4 

442 

3 

12-2711 

7-2360 

501 

26§ 

15-8459 

25-2606 

5-8976   13-4847 

73      33 

9-2 

443 

9 

22-9493     19-6684 

9 

127288 

7-5661 

502 

6 

15-9930 

24'8733 

8 

6-0245     13-0894 

444 

6* 

24-0285     19-2509 

6 

13-7881 

7-0983 

5°3 

4 

16-0750 

25-5481 

6 

6-1367    13-7627 

445 

x 

54§ 

14-3392     20-1148 

5°§ 

4-1499 

8-4I43 

73      3° 

8-0 

504 

4 

16-4667 

25'439° 

4 

6-5252     13-6338 

446 

'7§ 

14-4601     19-7868 

16 

4'2553 

8-0824 

505 

18-2405 

25-1837 

29§ 

8-2844     13-2952 

73      36 

9-0 

447 

Q 

18 

14-9265     19-9828 

2I§          4-7317 

8-2555 

506 

43* 

20-8054 

25-2647 

4 

10-8496   13-2573 

448 

'5 

16-5506    20-7448 

II             6-3884 

8-9418 

5°7 

37§ 

21-0753 

25-4973 

26§ 

•1295    13-4773 

73      38 

9-1 

449 

27§ 

19-7173     20*2051 

23§       9-5280 

8-2543 

73      37 

9'5 

508 

4 

•4188     13-7598 

450 

4 

19-9805     20-2351 

4 

9-7880 

8-2714 

509 

38§ 

21-4151 

25'i595 

•4524    13-1224 

73      39 

9"4 

451 

5 

20-3209    20-9476 

on 

510 

8 

21-5109 

25"6935 

9 

•5726    13-6524 

452 

i8§ 

20-4033 

20-9041 

i8§ 

10-2423 

8-9196 

5ii 

7t 

21-8936 

25  "54 

15 

•9301    13-0550 

453 

4t 

20-5133 

2^7544 

4 

10-3501 

87645 

512 

4 

2-5983    13-3344 

454 

4 

22-1864 

20-1241 

5 

11-9890 

8-0563 

5*3 

12 

22-8098 

25-6979 

13 

12-8706     13-5962 

455 

-  <C 

3S§ 

23-3909 

20-8371 

25§ 

13-2266 

87152 

73      41 

9'5 

5  '4 

4 

13-5244     !3-l857 

456 

12 

23-5596 

20-1745 

10 

13-3624 

8-0443 

18 

23-6975 

25-9368 

20§ 

13-7671     137927 

457 
A  c8 

7 

14-0985 

21-2259 

9 

3-9630 

9-5366 

45° 

7 

14-9253 

21-5317 

4-8028 

9-8029 

459 
460 

12 
12 

15-4520 
16-1559 

20-7840 
20-9505 

H 
8 

5-2925 
6-0033 

9-0298 
9-1653 

R.A.  oh  48m  to  i"  om 

461 

4 

17-5666 

21-3544 

4 

7-4311 

9-4991 

Centre      R.A.     ih    om  Dec.  +73°            R.A.    e>b  48m  Dec.  +74° 

462 

8 

18-2325 

21-8138 

6 

8-1189 

9-9308 

Plate  3335.     1897,  Jan.  4.         Plate  3310.     1896,  Nov.  19. 

463 

jt 

20-0853 

21-2286 

4 

9-9418 

9-2559 

m. 

464 
465 
466 

5 
4 

5 

20-4092 

21-3151 

21-4388 

21-1749 
21-5565 
21-7380 

6 
6 

10-2612 
11-1867 
11-3190 

9-1865 

9-5274 
9-7056 

5I6 

517 
5I8 

8 
17 
5* 

3-7271 
4-4629 

4-9780 

14-8849 
14-9199 
15-0/45 

9 

20§ 

5 

14-8693 
15-3762 

2-5709 
2-6428 
2-8232 

O 

468 
469 

1  1      21-8344 
23      22-3205 

21-2792 
21-3395 

4 
9 
171 

11-4764 
11-6904 
12-1795 

9-7771 
9-2275 

9-2654 

519 
520 

6* 

3* 
4 

6-7342 
7-8815 
8-2217 

14-9675 
14-4565 

H-5755 

12 

5* 
5 

17-1357 
18-3053 
18-6404 

2-8033 
2-3510 
2-4876 

47° 
47' 
47  2 
473 
474 
475 

5      22-4694 
15      23-0240 

21           23-0752 

35§     23-5211 
24§     23-6593 
5*  123-6275 

21-1571 
21-1580 
21-7367 
21-4839 
21-2719 
21-7798 

5      12-3202 
ii       12-8739 
i6§     12-9525 
23§     13-3861 
20§   .  13-5133 
4      13-5058 

9-0765 
9-0509 
9-6267 

9'3535l 
9-1357; 

9'6443 

73      42 

9-2 

522 
523 

524 
525 
526 

527 

4 
5 
7 
4* 
39§ 
3* 

9-7336   14-4674 

10-2386     13-9965 

3-7179    15-4004 

6-8735     16-0601 
8-9212     15-9030 
9-0200     15-0832 

fit 
«3 

7 

44§ 
8* 

20-1577 
20-6803 
14-0994 
17-2182 
19-2710 
19-4098 

2-4554 
2-0098 

3-0849 
3-9010 
3-8484 

7*      55 

8-3 

477 
478 

479 
480 

'98 

4 
6 

12 

13  zuii, 

17-0125 
17-1827 
18-7875 
20-9525 

22-0133 
22-0285 
21-9264 
22-9071 
22-4706 

5         5-0993 
i9§       6-9085 
4        7-0765 
6        8-7230 
9      10-8647 

10-2700 
10-2017 
10-0910 
10-9968 
10-4593 

528 
529 
530 

5t 
6 

9-6656 
1  1-0958 
11-9222 

13-4163 

I5-3341 
15-8408 
15-6885 
14-9215 

37       20-0445 

9      21'4465 
8      22-2834 

9*    23-8093 
4       14-4714 

3-3I59 
3-895° 

37838 

3-0954 
4-5099 

72      56 

9-1 

482 

483 
484 
485 
486 

18 
16 

7 
1  1 

22-4144 

14-2802 
15-1010 

16-8331 

22-5424 
22-8939 

23-4489 
23'5522 

S 
'7 
16 

5 

12 

11-9406 
12-3296 
4-2205 
5-0672 
6-8006 

10-8957 
10-4637 

•'945 

•7075 

•7323 

533 
534 
535 
536 

537 

20 

4* 
3* 

4-6996 

6-5757 
7-3838 

8-3928 

16-6589 

16-6056 
16-8227 
16-6748 

6      15-0168 
4       15-6930 

22§        16-8916 

8     :  17-6895 
5       18-7031 

4-3889 
4-1951 

4-6914 

72      51 

9'5 

4.87 

4 

10-1230 

•2997 

538 

3*  :  8-6224 

16-3317 

5*     i8-9543 

4-2619 

T"/ 

488 

4 

10-4709 

•1217 

539 

5*      9-9313 

16-6668 

9      20-2400 

4-6629 

4 

10-9413 

-°'53 

54° 

5      20-3854 

4-4066 

489 

4 

11-6578 

"6462 

54' 

18       10-5175 

16-6047 

2<S§     20-8308 

4-6306 

mmed  that  this  star  is  B.D.  73°-4I  because  the  measured  diameter  agrees  with  the  magnitude,  but  the  measures  of  No.  456  are  more  accordant  with 

the  R.A.  and  Dec.  given  in  the  B.D. 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68"4  at  Dec.  +  73*.  and  7i"-6  at  Dec.  +  74°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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B.  D. 

Tffrt 

B.  I). 

No. 

Dlam. 

X. 

y- 

Dlam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

no. 

x.     • 

y- 

y- 

No.             Mag. 

R.A.  oh  48m  to  ih  o™  —  contd. 

R.A.  o11  48°-  to  ih  0™  —  contd. 

Centre      R.A.    i»    o°>Dec.  +73°             R.A.    o"  48"  Dec.  +  74° 

Centre      R.A. 

,h    o"»  Dec.  +73°            E.A.    oh  48""  Dec.  +  74* 

Plate  3335.    1897 

,  Jan.  4.           Plate  3310.     1896,  Nov.  19. 

Plate 

3335.     1897,  Jan.  4.          Plate  3310.     1896,  Nov.  19. 

o                        m- 

o 

m. 

542 

4 

14-0865 

5-6229 

60  1 

6 

11*3189 

24-2136 

12 

21*2461 

12-2690 

543 

±O 

4-2740 

I7-4I95 

22§ 

14*5522 

5-1291 

73      46      9'5 

602 

4* 

1  1*5624 

247536 

7 

21-4613 

12-8225 

544 

3* 

5-1200 

I7-4585 

4 

15*3936 

5-2130 

603 

3* 

11-8950 

23-9360 

5 

21-8382 

12-0158 

545 

4* 

11-5323 

17-7357 

5  '8  1  02 

604 

?6§ 

12-1122 

24*0556 

73§ 

22-0472 

12*1501 

73      5' 

6-8 

546 

4 

11-7767 

17*0754 

I* 

22-0638 

5-1655 

605 

3* 

12-8144 

247700 

6 

22-7110 

12-9053 

547 

3* 

12-0436 

17-5776 

4* 

22-3053 

5-677I 

606 

8* 

5-0136 

25'5798 

i6§ 

14-8808 

13-3146 

548 

3* 

12-3683 

I7-4735 

6* 

22-6348 

5-5911 

607 

25 

5-3327 

26*0128 

20§ 

15*1750 

137636 

549 

5 

13-9023 

17-2432 

9      24-1779 

5'4396 

608 

7 

21-7913 

13-8708 

55° 

6 

13-9627 

17-2478 

9      24-2394 

5-4449 

609 

4* 

13-2528 

25-6695 

•7 

23-1049 

13-8208 

55' 

8 

13-9686 

17-4002 

13      24-2555 

5-5990 

73      54 

9'5 

610 

5 

23-6343 

13-6336 

552 

3* 

"-2443 

18-9785 

6      17-4404 

6-8364 

553 

3* 

9-2313 

18-5976 

4*     19-4438 

6-5577 

38 

3-32I5 

21-6968 

73      42 

9-0 

554 

21 

10-6669 

18-5609 

22*:        20-8821 

6-5193 

73      49 

8-9 

72§ 

2-7586 

23*5780 

73      4° 

7'5 

555 

33* 

10-8835 

18-0804 

5      2  1  -i  200 

6-1232 

556 

6 

11-4315  ' 

18-0678 

8     ,21*6685 

6-1347 

557 

i8§ 

11-8378 

18-7027 

25-5     22-0425 

67927 

R.A.    lh  Cr01  to   Ih   12 

m 

558 

3* 

4-8185 

19-278 

5       14-9798 

6f      rs  f 

7-4647 

Centre      R.A. 

i*  om  Dec. 

+  73°             R.A.  i>>  i»m  Dec.  +74° 

r  Co 

\  j'OZoO 

7*4.223 

55V 
560 

3 

7-1463 

19-2623 

6       17-3293 

/    T          J 
7-II34 

Plate  3335.     1897, 

Jan.  4.        Plate  4770.     1900,  Jan.  19. 

56l 

36§ 

"7'24 

19-4918 

36§     17-8822 

7-3743 

73      47      8*0 

0 

m. 

562 

4* 

10-8879 

19-6235 

5!  !  21*0485 

7*6632 

611 

18 

20-8224 

14*0085 

19 

10*2551 

1*9068 

563 

3* 

"7955 

19-6074 

4*     21-9599 

7^942 

612 

4* 

20*0276 

15-0414 

5 

9*5120 

2-9773 

564 

6 

12-0986 

19-4899 

10       22-2641 

7*59l8 

613 

20 

15*8995 

15-0911 

24 

5-3907 

3-2294 

72      61 

9'5 

565 

4       14-6219 

8-1808 

614 

5 

17-2838 

I5-4983 

8 

6*7918 

3-5696 

566 

3* 

'  5-1269 

21-1033 

8-8547 

6l5 

2* 

18*7332 

15-9961 

4 

8*2689 

3-9955 

56- 

4 

15-5268 

8*1173 

616 

6 

21*6905 

15-1629 

10 

11-1788 

3-0153 

568 

4 

17*8245 

S'3'54 

617 

20 

20-4748 

16-8545 

22 

10-0490 

47676 

72      65 

9'5 

569 

5 

7-7269 

2Q'3595 

8 

17-8538 

8*2378 

618 

5 

22*8886 

16*8234 

9 

12*4590 

4-6162 

57° 

20 

7-9078 

20-6439 

»7S 

l8'O2OO 

8-5320 

619 

5 

I3-I493 

4'45  '  5 

4* 

10-6309 

207717 

6 

20*7328 

87965 

620 

26§ 

14*8938 

17-7809 

4-5183 

5-9650 

73      56 

9'3 

572 

4 

10-9680 

20-4209 

6 

21-0891 

8-4624 

621 

8 

17-2506 

17*4895 

'4 

6-8594 

5'5592 

573 

127421 

20-4773 

7* 

22-8577 

8-6069 

622 

»5 

17*6779 

17*0849 

15 

7-2660 

5-I335 

574 

5* 

4-1015 

22-2616 

8 

14*1319 

9*9590 

623 

16 

18*0443 

17-4183 

12 

7*6486 

5-4510 

575 

4*  1    6-2016 

217440 

6 

16-2598 

9-5447 

624 

3 

8*1780 

5-6667 

576 

8         8-2971 

21-4392 

10 

18-3697 

9'3463 

625 

9 

18*8114 

17*5300 

H 

8-4193 

5'5234 

577 

42§     10-9/07 

21-864- 

39? 

2  I  -Ol8o 

9'9°43 

73      5o      8-3 

626 

3t 

19-3897 

17*7690 

5t      9'0057 

57307 

578 

4 

10-9918 

21*8773 

5 

21-0335 

9-9218 

627 

3        9-I5'3 

5-2643 

579 

6 

1  1-3221 

21-5147 

9 

21-3866 

9-5740 

628 

10 

20-9750 

17-9893 

14      10-6020 

5-8755 

580 

6       14-2193 

10-0645 

629 

3* 

21-4210 

17-1802 

4       1  1  '0068 

'   5'0458 

581 

3* 

9-353I 

22-9390 

5       '9'3493 

10-8959 

630 

4 

22-4618 

17*7091 

6 

12-0735 

5-5221 

582 

6 

9*8253 

22'22I2 

1  1 

19-8563 

10-2041 

631 

6 

15-7805 

18-4147 

10 

5-4377 

6-5562 

583 

3* 

10-5912 

22-7460 

7 

20-5924 

10-7661 

632 

5 

17-9860 

18*6603 

7 

7-6501 

6-6934 

584 

3 

13-3382 

22*2673 

6t     23-3598 

10-4278 

633 

6 

18-7339 

18-5479 

8 

8-3907 

6-5440 

585 

4 

16-4617 

•°535 

634 

49§ 

19-2515 

187516 

45§       8-9196 

6-7236 

73      59 

7'5 

586 

3 

7-5533 

23-5225 

6t 

17-5208 

•3876 

635 

'4 

14*7067 

19-1033 

16        4-3979 

7-2957 

587 

It 

9-8639 

24-OII7 

5       19-8029 

•9985 

636 

3* 

16-9542 

19-3701 

4        6*6539 

7-4556 

588 

3* 

117531 

23-0140 

6      21-7417 

•0940 

637 

4* 

20-5582 

19-3650 

6        9'9545 

7-2852 

589 

3 

2I-9438 

•2052 

638 

3* 

20-3940 

19*0977 

4       10-0779 

7*0108 

590 

7* 

12*0057 

23-8395 

12       21-9515 

•9302 

639 

4 

20-9380 

19-6181 

6      10-6449 

7-5039 

59' 

3* 

I2'O206 

23-3190 

5 

21-9910 

•4112 

640 

55S 

21-7608 

'9-9453 

55§     11-4821 

7*7926 

73      60 

8-5 

592 

6 

I2-04I3 

23-5678 

7* 

2  2  *OO  I  8 

•6593 

64, 

21-8369 

20-1341 

78§     11*5695 

7-9758 

73      61 

7-0 

593 

3 

22-27I8 

•"472 

642 

22§ 

14-5492 

20-7658 

23        4-3217 

8-9641 

594 

27§ 

I3-22I8 

22-9898 

29§ 

23*2IOO 

•1440 

73      52      9'3 

643 

3 

15-7420 

20-1958 

5         5^59 

8*3358 

595 

ii 

5-278I 

24-9980 

i6§ 

I5*I7l6 

'2*7493 

644 

•9 

17-3881 

19-9530 

20        7-II77 

8*0133 

73      57 

9'5 

596 

7 

77279 

24*2281 

ii 

17*6582 

12-1034 

645 

4* 

18-4192 

20-0566 

5        8-1506 

8-0655 

597 

'5 

9'3529 

24'3972 

•Si 

I9-2727 

'2-3543 

73      48      9'5 

646 

3* 

18-8987 

2POI2I 

5        8-6785 

8-9965 

598 

5 

9-5404 

24-5318 

1  1 

19-4524 

12-4969 

647 

3        8-7222 

8-1433 

599 

4 

2O-I7OO 

12-3262 

648 

4        9-7978 

8-6344 

600 

4 

20-4158 

12-6975 

649 

6* 

21-0092 

2O-6o82 

10      107647 

8-491  1 

i  rtsecm  interval  represents  very  nearly  5'  =  68«'4  at  Dec.  + 

73°,  and  7z«*6  at  Dec.  +  74°. 
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Z  O  N  E    +    73°. 


Ttin 

Tliam 

B.  n 

Tktam                            _ 

B.  D. 

PIO. 

Lfiam. 

X. 

.V- 

Diam. 

X. 

V- 

No. 

Mag. 

No. 

I  'lain. 

X. 

y- 

LH&m. 

Jb. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  ih  om  to  ih  12™  —  contd. 

R.A.  ih  i2m  to  ih  24™  —  contd. 

Centre     R.A.  ih  om  Deo.  +  73°              R.A.  ih  i2">  Dec.  +74° 

Centre      R.A.  ih  24™  Dec.  +73°              R.A.  ih  i2m  Dec.  +74° 

Plate  3335.    1897,  Jan.  4.         Plate  4770.     1900,  Jan.  19. 

Plate  4767.    1900,  Jan.  7.          Plate  4770.     1900,  Jan.  19. 

Q 

m. 

m. 

650 

4t 

21-3459 

20-2940 

6 

11-0863 

8-1609 

699 

3* 

4-3635 

I7'5325 

4 

14-7648      5*2930 

651 

3* 

21-5080 

21*0841 

5 

11-2818 

8-9401 

700 

4* 

4-4010 

18-2103 

5t 

14-7726  !  5-9698 

652 

3* 

21-6282 

21-0465 

5 

1  1-4076 

8-8953 

701 

5* 

5-4015 

18-1484 

5 

157697    !      5-9628 

653 

5* 

23-3632 

21-2257 

1  1 

13-1486 

8-9933 

702 

4 

6-5518 

18-01  10 

6 

16-9279     5-8784 

654 

4 

4-0123 

9-1353 

7°3 

28§ 

7-7586 

17-6003 

34§ 

18-1552     5-5290 

73      69 

9'3 

655 

3* 

15-6225 

21-7247 

4 

5"4396 

9-8680 

• 

704 

6 

8-0345 

17-8718 

9 

18-4155     5-8149! 

656 

12 

15-8485 

21-0782 

13 

5-6335 

9-2142 

705 

2 

8-0780 

17-6964 

5* 

18-4671     5-64171- 

73      70 

9'4 

657 

3* 

17-7642 

21-2659 

4 

7-5576 

9-3069 

706 

3* 

8  3294 

177347 

3* 

18-7179     5-6912] 

658 

20 

17-9497 

21-9461 

2I§ 

'77749 

9-9760 

707 

5* 

10-5860 

16-9628 

8* 

2POI22    |      5*0377 

659 

2* 

18-0937 

21-6246 

3 

7-9018 

9-6495 

708 

9 

1  1-7290 

16-9145 

13 

22-1560          5-0428 

660 

2* 

18-1691 

21-9781 

3* 

7-9956 

9-9967 

709 

20 

12-4535 

16-9028 

28 

22-8802          5-0665 

73      77 

9'5 

66  1 

24 

23-8981 

21-4847 

2O§ 

13-6933 

9-2245 

73      64 

9'5 

710 

3* 

12-7190 

17-3138 

5* 

23-1232          5M932 

662 

3* 

16-3186 

21-9851 

4 

6-1516 

10-0963 

711 

4* 

12-8825 

17-4256 

4*  j  23-2812       5-6109 

663 

35§ 

I7-377I 

22-8571 

33§ 

7'2495 

10-9163 

73      58 

8-4 

712 

5 

13-8976 

17-3404 

n       24-2970       5-5779 

664 

*4§ 

18-5117 

22-7416 

23§ 

8-3760 

107437 

713 

4* 

5-9290 

I9"i542 

4t 

16-2483          6-9913 

665 

6* 

19-0062 

22-4261 

12 

8-8510 

10-4048 

7H 

4 

16-2591          6-5673 

666 

4 

10-2907 

10-4758 

7'5 

4 

9-5217 

18-3465 

7 

19-8769         6-3623 

667 

2* 

20-5222 

22-1987 

5 

10-3594 

10-1028 

716 

3t 

97495 

18-3907 

4 

2O'I022          6-4186 

668 

3* 

21-2572 

227532 

3 

1  1  •!  170 

10-6199 

717 

4* 

10*6460 

18-5371 

5* 

20-9912          6-6lO7 

669 

5* 

21-4190    23-4561 

7 

11-3130 

II-3I53 

718 

3* 

10-9305 

18-7783 

4* 

21-2623          6-8657 

670 

3* 

14-5222 

24-4121 

5 

4-4755 

12-6071 

719 

4 

10-9338 

18-5970 

7 

21-2748          6-6839 

671 

9 

15-3653 

24-3756 

'3 

5-3124 

12-5305 

720 

4* 

47239 

19-9948 

7* 

I5-0037          7-770I 

672 

4 

5-6007 

12-4591 

721 

6 

5-8698 

i9'3350 

8 

16-1809          7-1675 

673 

3* 

16-6745 

24-2649 

6 

6-6152 

12-3552 

722 

4 

6-5982 

19-6632 

4 

16-8907          7-5338 

674 

3* 

18-3931 

24-7568 

4 

8-3585 

12-7650 

723 

8 

7-0188 

19-3986 

'3 

17-3263          7-2892 

675 

4* 

18  6156  i  24-6824 

9 

S'5733 

12-6748 

7H 

8 

8-1519 

19-6741 

13 

18-4437          7-6203 

676 

4* 

18-9388 

24-8462 

9 

8-9093 

12-8260 

725 

5 

8-9348 

19-2155 

7 

19-2483          7-2O23 

677 

4 

11-1362 

12-8371 

726 

«7§ 

9^954 

>9'4434 

21§ 

19-5984          7-4482 

678 

4* 

23-8466 

24-8409 

9 

13-8073 

12-5820 

727 

23§ 

10-8568 

19-6626 

29! 

21-1473          77449 

73      72 

93 

679 

4 

14-6824 

25'3539 

7 

4-6802 

I3-54I4 

728 

23§ 

11-1524 

19-7840 

27§ 

21-4354          7-8805 

73      73 

9'2 

680 

3 

8-2252 

13-57I3 

729 

6 

11-1681 

19-1018 

12 

21-4834          7-2008 

68  1 

5 

9-1000 

13-8137 

730 

6 

11-3053 

19-2108 

1  I 

21-6155       7"3'6o 

682 

3 

11-4322 

13-6776 

73i 

16 

5-1896 

20-7562 

'9§ 

15-4302      8-5534 

683 

4 

13-5860 

I3-4345 

732 

4 

5-7962 

20-8833 

6 

16-0280 

8-7126 

8n 

733 

3 

16-3503 

•8520 

94§ 

2-0468 

12-3687 

73      51 

6-8 

734 

25§ 

7-1708 

20-5365 

28§ 

17-4200 

8-433I 

73      68 

9-2 

34§ 

26-0817 

26-8851 

73      67 

8-9 

735 

4* 

7-8280 

20-491  1 

5 

18-0803 

8-42II 

736 

4* 

9-2127 

20-9528 

6 

19-4350 

8-9497 

737 

28§ 

4-4069 

22-0695 

26§ 

'4'5842 

9-825O 

R.A.   Ih  I2m  to  Ih  24m 

738 

3* 

4-5678 

217276 

4 

'47595 

9H943 

r 

Centre      R.A.  ih  24"'  Dec.  +  73°              R.A.  i1"  i2m  Dec.  +  74° 
Plate  4767.     1900,  Jan.  7.          Plate  4770.     1900,  Jan.  19. 

-     -  -       .                                            f 

739 
74° 
74i 

55* 
4* 

8-6430 
10-1647 

21-1969 
21-1229 

4 
58§ 
6 

15-2970 
18-8586 
20-3793 

9-4644 
9-l662 
9-I67I 

73      7i 

7-8 

m. 

742 

4* 

10-8015 

20-9368 

5 

21-0270 

9-OI53 

684 

4* 

5-2779     14-6721 

6       15-8213      2-4857 

743 

4 

21-2873 

97137 

685 

12 

'3*4744     I4'7529 

16      24-0058      2-9730 

744 

5 

11-7407 

20-9708 

10 

21-9631 

9-0948 

686 

7 

13-9595     14-6918 

9*    24-4947      2-9342 

745 

2* 

11-8580 

21-2883 

4 

22-0703 

9-4I92 

687 

5t 

5-7706     15-6470 

6     ;  16-2656      3-4784 

746 

4 

12-0370 

21-5979 

5 

22-2300 

97373 

688 

4* 

6-5638     15-3203 

5       17-0745      3-1946 

747 

2* 

13-9840 

21-4721 

4* 

24-1772 

9-7079 

689 

3* 

67495     15-8127 

4       17-2354      3-6962 

748 

9 

6-8198 

23-1011 

10 

16-9413 

10-9765 

690 

2*          9-3860       15-6951 

4*     19-8726      3-7115 

749 

3* 

9-3370    22-6783 

4 

19-4784 

10-6790 

691 

10 

10-3488     15-0995 

13      20-8649      3-1635 

750 

5 

9-8128 

22-5250 

7 

19-9595 

10-5525 

692 

'7 

87532     16-8787 

2I§        19-1840          4-8582 

72      70 

9'5 

75' 

3t 

10-6998    22-3846 

4 

20-8532 

10-4551 

693 

3* 

10-1345     16-7337 

3       20-5686      4-7844 

752 

58§ 

1  1-5028 

22-2959 

58§ 

21-6589 

10-4056 

73      75 

7'5 

694 

4 

10-3194     16-3981 

5t 

20-7714      4-4561 

753 

22§ 

1  1  -8860 

22-5811 

25§ 

22-0270 

10-71  ii 

73      76 

9-0 

695 

39§ 

12-2356     16-6500 

46$     22-6736      4-8034 

72      74 

87 

754 

12 

12-6476 

22-0555 

16 

22-8154 

10-2228 

696 

3* 

12-2523     16-5540 

5* 

22-6928      4-7117 

755 

4 

'5-5752 

11-6781 

697 

3* 

13-1020     16-3403 

5* 

23-5570      4'5359 

756 

3* 

5-8340 

23-7188 

6 

15-9235 

11-5469 

698 

7 

13-8868 

16-3195 

'4       24-3393       4'5587 

757 

'4 

10-8397 

23-4971 

17 

20-9377 

"•5733 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68«'4  at  Dec.  +  73*,  and  72S'6  at  Dec.  +  74*. 
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ZONE    +    73° 


B.  D. 

Dia,            , 

TViafn 

B.  D. 

No. 

Diam.            x. 

.V. 

x.                    y. 

Ho. 

Mig. 

1  '..1.1.1. 

*. 

No. 

Mag. 

R.A.  ih  i2m  to  i 

h  24m  —  conl'l. 

R.A.  ih  24m  to  i 

h  36m  —  contd. 

Centre      R.A.  ih  nm  Dec.  +  73°              R.A.  ih  izm  Dec.  +  74° 

Centre      R.A.  ih  24m  Dec.  +73°              R.A.  ih  36™  Dec.  +74° 

Plate  4767.     1900,  Jan.  -.            Plate  4770.     1900,  Jan.  9. 

Plate  4767.     1900,  Jan.  7.           Plate  4096.     1898,  Aug.  9. 

o 

m. 

O 

m. 

758 

4       11*0617 

23-2502 

6 

21-1695     11-3388 

806 

3       16*3498 

20-3547 

4* 

6'O22O 

8*4598 

759 

4       12*6033 

22-9558 

8 

22-7247     11-1238 

807 

5       17-9030 

20-2856 

4 

7-5685 

8*3156 

760 

4       12-8017 

23-2561 

4t 

22-9074     11-4298 

808 

i6§     187471 

20*6128 

i8§ 

8-4278 

8-5979 

761 

12             4-9748 

25-0130 

H 

15-0008     12-7931 

73      65 

9'5 

809 

9      21*2911 

20*1650 

8 

io*9477 

8*0263 

762 

6         5-1076 

24-2618 

12 

15-1724     12-0508 

810 

5       16*1490 

21-0250 

5 

5-8521 

9*1419 

763 

4 

18-6425    12-7237 

811 

8       17-6470 

20*9965 

9* 

7-3464 

9-0377 

764 

4 

21-5159     12-9908 

812 

+      18-8916 

21-3188 

A* 

8*6073 

9*2978 

765 

3* 

12*9366 

24-3963 

6 

22-9870     12-5760 

813 

3*     15-4716 

227317 

4 

5*2604 

10*8804 

766 

3* 

13*0740 

23-9313 

5 

23-1480     12-1171 

814 

8i§     18*3304 

23-5362 

9'JS 

8-1545 

11*5376 

73      81 

6-5 

767 

12* 

5-2930 

26-0448 

17 

15-2690     13-8408 

815 

+*    19*1191 

23-0392 

8-9187 

1  1-0048 

768 

5 

17-4490    13-1451 

816 

4* 

19  9961 

23-5292 

ii 

9-8233 

11-4522 

769 

II 

8-4618 

25-2167 

'4 

18-4754   13-1731 

817 

ii 

21-0540 

23*5641 

14 

10-8772 

11-4297 

73      85 

9'5 

77° 

I  I 

8-8033 

25-6399 

15 

18-7949     13-6106 

818 

i6§     147962 

23-9300 

198 

4-6461 

12*1076 

771 

4* 

j*. 

10*4608 

25-0113 

5 

20-4814     13-0673 

819 

o 

5       15-3336 

24-6612 

9 

5-2173 

128110 

772 

5 

11  5555 

25-4220 

7 

21*5534    13-5317 

820 

4 

6  0571 

1  2*061  o 

773 

5 

22-1096    13-0660 

821 

22§     19*6177 

24*1948 

9-4768 

12*1356 

73      «3 

9-0 

774 

4* 

12*7635 

25-3310 

6 

227681     13-5013 

822 

22§       21*3556 

24-4001 

22§ 

1  1-2199 

12*2624 

73      87 

9'5 

823 

3       16*5750 

257928 

4 

6-5115 

13-8809 

72§        1-2067 

20-1926 

73      60      8-5 

824 

29§     17*6269 

25-8828 

j. 

7-5708 

13*9163 

73      80 

9'5 

88§   ,    1*3007 

20-3727 

73      61       7-0 

825 

9 

21-2744 

257441 

12 

1  1-2023 

13*5989 

73      86 

9'5 

85§   :    5-5678 

26-8588 

73      66      6-8 

826 

13     23*2837 

25-3496 

i8§ 

13-1903 

13-1052 

73      91 

9'5 

21             6-1956 

26-6660 

73      67      8-9 

6i§ 

1-7290 

4-9622 

72      74 

87 

79§ 

1-2746 

10  6401 

73      75 

7'5 

R.A.  ih  24m 

to  ih  36°- 

67§     19*8316 

26-5301 

39--3 

1-6738 

10*9056 

73      76 
73      84 

9*0 
8*3 

Centre      R.A.  ih  24™  Dec.  +73°              R.A 

.  i>>  36m  Dec.  +  -4" 

57§     22*3323 

26-6461 

73      89 

9*0 

Plate  4767.     1900,  Jan.  7.         Plate  4096.     1898,  Aug.  19. 

45       25-37I7 

26-5206 

73      96      9'° 

m. 

775 
776 

5 

16-1239 
16-7954 

14-5718 

14-3543 

21 

6* 

5-5099 
6*1709 

2-6935 
2-4456 

R.A.  ih  36m 

to  ih  48°- 

777 

4 

17-7865 

Centre     R.A.  ih  48m  Dec.  +  73°              R.A 

.  i»>  36"  Dec.  +  74° 

778 

6 

23-0709 

15*0163 

j 

12-4699 

27955 

Plate  3316.     1896,  Nov.  29.        Plate  4096.    1898,  Aug.  19. 

779 

2I§ 

23-1032 

14-7581 

22§ 

12*4894 

2-5364 

72      92 

9'5 

o                   m. 

780 

4* 

15-7951 

15-4117 

4 

5-2275 

3-5535 

827 

14 

4-7336 

14-2525 

14 

I5"'344 

2*1  506 

781 

8 

17*3202 

15-2210 

13 

6-7395 

3-2856 

72      83 

9'5 

828 

10 

6*2339 

14*1708 

9 

16*6355 

2*1381 

782 

5 

16*0973 

16*7884 

6 

5-5928 

4-9104 

829 

5 

10-7161 

14*2831 

5* 

21-1095 

2*4626 

783 

i6§ 

19*0143 

16*4322 

20§ 

8-4891 

4-4105 

72      85 

9'5 

830 

26^ 

11-7007 

14-3175 

46§ 

22*0910 

2-5408 

72    104      9*5 

784 

5 

19-1024 

167134 

7 

8*5894 

4-6854 

831 

25§ 

13*2565 

14*6229 

44§ 

23*6312 

2*9185 

72    108      9*3 

785 

4 

20-1345 

16*3861 

3* 

9*6020 

4-3091 

832 

,6 

4'9237 

15*0563 

14 

15-2875 

2*9605 

786 

i6§ 

20-5505 

16-5473 

20| 

10*0283 

4-4515 

72      88 

9"  5 

833 

9 

6*2985 

15-9883 

9 

16-6160 

3-9583 

787 

25§ 

18-6954 

17*5608 

8-2246 

5-5534 

73      82 

9*1 

834 

4 

6-5430 

15*9047 

4* 

16*8629 

3-8842 

788 

4t 

19-3149 

17*2064 

5* 

8*8256 

5-1694 

835 

77202 

15*1584 

44§ 

18-0778 

3-1968 

72      97      9-0 

789 

9 

20-2751 

17-8508 

1  1 

9*8178 

5-7638 

836 

18 

8*5462 

157372 

21 

18-8732 

3-8I35 

790 

27§ 

22-5645 

17-4328 

32* 

12*0820 

5-2341 

73      88 

9'3 

837 

4 

117636 

15-8135 

4 

22-0854 

4*0372 

791 

3* 

23*8136 

177179 

4* 

>  3-3474 

5-4568 

838 

10 

12*4022 

15-5460 

ii* 

22-7346 

3*8OO7 

792 

6 

23*8871 

177354 

6 

I3-4I84 

5"*723 

839 

5 

12*8814 

15*8763 

4* 

23*2009 

4-1519 

793 

5* 

23-9767 

17-8864 

5 

13*5152 

5-6165 

840 

21 

3-8H9 

16-8023 

14-0978 

4*6550 

794 

5* 

24-3275 

17-3598 

7 

13*8390 

5-0753 

841 

4 

5-3135 

16*5792 

24* 

15-6053 

4-5018 

795 

4 

17*2969 

18*6610 

4- 

6-8836 

6-7207 

842 

4 

6*0718 

16-6840 

4* 

16*3578 

4-6437 

796 

4 

18*6464 

18*0950 

5 

8*2029 

6*0877 

843 

6 

6-5135 

16-3489 

7t 

16*8138 

4-3269 

797 

ii 

19*9738 

187712 

i3§ 

9-5606 

6  6989 

844 

10 

6*6604 

16*3419 

ii 

16-9623 

4"3274 

798 

•f-t 

14*4500 

19-3673 

4* 

4-0755 

7-5672 

845 

8     i    8-0243 

16-2633 

9 

18*3279 

4-3142 

799 

4 

14*8194 

19*2302 

5 

4'437I 

7-4I38 

846 

22;? 

9-5642 

16-4778 

26$ 

I9-8554 

4-5994 

72    100       9-5 

800 

13 

15-2304 

19-4055 

15 

4-8577 

7-5675 

847 

5     :  12-2937 

16-0776 

4* 

22-6004 

4-3276 

801 

6 

15*4526 

19-3225 

5 

5-0739 

848 

28§ 

i3-3903 

16-3402 

42? 

23*6851 

4-6409 

72    109      9*2 

802 

4 

16*9350 

197418 

4* 

6-5708 

-8202 

849 

st 

4-8880 

17-8435 

6 

15-1201 

j'~453 

803 

3* 

19*8843 

20-0013 

4* 

9-5302 

7-93I5 

850 

4 

77692 

17-2356 

5t 

i->o273 

5'2745 

804 

4    <  I5'645° 

20-1955 

.* 

5-3084 

8*3361 

85I 

17*2043 

20 

18*1841 

5*2+83 

805 

20-5     157874 

20-1898 

23* 

5"45°9 

8-3235 

73      79 

9-5        " 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68>'4  of  R.A.  at  Dec.  +  73*,  and  jz'-b  at  Dec.  +  74*. 

ASTROGRAPHIC  CATALOGUE. 


106 


GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +  73°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X, 

y- 

Diftro. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  ih  36m  to  ih  48m  —  contd. 

R.A.  ih  48m  to  2h  om  —  contd. 

Centre      R.A.  ih  48"  Dec.  +73°              R.A.  ih  36"  Dec.  +  74° 

Centre    R.A.  ih  48™  Dec.  +  73°                 R.A.  2h  o"  Dec.  +  74° 

Plate  3316.     1896 

,  Nov.  29.       Plate  4096.     1898,  Aug.  19. 

* 

Plate  3316.     1896,  Nov.  29.        Plate  2940.     1895,  Nov.  13. 

m. 

m. 

852 

7 

8-1543 

17-6447 

9 

18-3906 

5-6978 

900 

5 

18-0598     16-6721 

I  I 

7-6964      4-7667 

853 

4 

7-7463 

187567 

4* 

17-9314 

67895 

901 

3* 

18-9689     16-9004 

5* 

8-6147      4-9417 

854 

4* 

8-1533 

18-1260 

4* 

18-3701 

6-1788 

902 

12 

19-6036     16-5745 

'7 

9-2333      4-5822 

855 

6 

6-1790 

»9'S47» 

5 

16-3293 

7-5068 

903 

23§ 

17-1336     177553 

34§ 

6-8331       5-8995 

73    106 

9'3 

856 

6 

6-3125 

19-6053 

6* 

16-4602 

7-5716 

904 

6 

17-7732     17-0951 

10 

7-4346      5-2036 

857 

16 

1  1-1326 

19-6137 

20§ 

21-2783 

7-8042 

905 

18 

19-8315 

17-1589 

2I§ 

9-4936 

5''535 

73    109 

9'5 

858 

4 

13-0963 

19-7168 

4* 

23-2317 

8-0006 

906 

20 

21-4832 

17-9915 

23§ 

11-1855 

5-8933 

859 

4 

I3'5695 

19-2216 

907 

6 

21-8818 

17-1951 

12 

n-5438 

5'0773 

860 

8 

13-6831 

19-6267 

8* 

23-8226 

7-9396 

908 

8       14-4067 

17-7424 

1  I 

4-1071 

6-0353 

86  1 

10 

5-3434 

20-2440 

6 

15-4620 

8-1649 

909 

8g§     19-4294 

18-4248 

'°4§ 

9-1608 

6-4395 

73    i°8 

6-2 

862 

3* 

5-5267 

20-3720 

2* 

15-6394 

8-2982 

910 

2I§        15-4/42 

19-4705 

27§ 

5-2695 

7-7026 

73    102 

9'3 

863 

3 

6-2153 

20-4583 

4* 

16-3241 

8-4178 

911 

17          15-5681 

19-1021 

«§ 

5-3434 

7-3307 

73    103 

9'5 

864. 

4* 

8-6365 

20-5349 

4* 

18-7388 

8-6093 

912 

4       15-941° 

19-3254 

9 

5-7256 

7-5312 

865 

1  6 

8-8040 

20-9140 

12 

18-8887 

8-9943 

913 

37§     16-4526 

19-8194 

47§ 

6-2684 

7-9988 

73     104 

8'3 

866 

3* 

97249 

20-6757 

3* 

19-8179 

87991 

9*4 

4* 

16-8532 

19-5932 

8 

6-6544 

7-7492 

867 

7 

I3-5I54 

20-6064 

6* 

23-6097 

8-9096 

9'5 

5       '7-3420 

I9-3357 

10 

7-1291 

7-4645 

868 

34§     I3-5194 

20-0558 

45§ 

23-6398 

8-3603 

73    ioo 

8-9 

916 

26(5     17-6394 

'97375 

35§ 

7-445' 

7-8502 

73    '07 

9-1 

869 

17         9-9452 

2I-IOOI 

'7 

20-0195 

9-2356 

917 

i6§     17-6405 

19-8008 

20* 

7-4522 

7-9112 

870 

5 

10-8910 

21-7851 

918 

i65j      18-4987 

19-5830 

i8§ 

8-2948 

7-6490 

871 

4* 

5-8231 

22-5342 

4t 

15-8315 

10-4760 

919 

3*     20-5612 

19-4271 

5 

10-3447 

7-3810 

872 

5 

6-1448 

22-1656 

5* 

16-171  1 

10-1232 

920 

8       23-4310 

1  9'4534 

H§ 

13-2129 

7-2482 

873 

36§ 

6-2610 

22-3754 

36§ 

16-2799 

10-3362 

73      97 

9'3 

921 

35§     23-6275 

'9'5939 

33§ 

«3'4»53 

7-3757 

874 

4* 

9-2704 

227378 

4* 

19-2686 

10-8410 

922 

29§ 

23-7234 

19-4520 

*4S 

13-5044 

7-2289 

73    "o 

9-1 

875 

6 

12-9418 

22-0495 

7* 

22-9694 

10-3251 

923 

7 

14-2294 

20-5039 

15 

4-0828 

8-8027 

876 

25§ 

13-8665 

22'I  169 

3°§ 

23-8894 

10-4351 

73    ioi 

9'4 

924 

3* 

15-1856 

20-2407 

6 

5-0253 

8-4881 

877 

6* 

4-0407 

23-5722 

5* 

14-0064 

1  1-4281 

925 

3* 

16-3507 

20-1609 

4* 

6-1903 

8-3463 

878 

'3 

5-8720 

23-1591 

4 

15-8532 

1  1  •  1  024 

926 

3* 

16-3904 

20-3766 

4 

6-2348 

8-5586 

879 

7 

12-2268 

23-4458 

6 

22-1887 

11-6850 

927 

'9 

'7-3478 

20-5099 

2'§ 

7-1965 

8-6387 

880 

27 

4-2224 

24-8518 

25§ 

14-1254 

12-7158 

73      93 

9'5 

928 

'3 

18-9935 

20-0648 

«7S 

8-8165 

8-1034 

881 

.H 

4-8632 

24-8741 

23§ 

14-7668 

127663 

73      95 

9'5 

929 

5 

9'2745 

8-8761 

882 

5       11-7638 

24-1873 

5 

21-6899 

12-4059 

93° 

3* 

19-4567 

20-0600 

7 

9-2783 

8-0709 

883 

3* 

7-2502 

25-8922 

4 

17-1003 

13-8988 

93i 

6t 

20-0271 

20-9293 

8 

9-8950 

8-9090 

884 

28 

8-3132 

25-2682 

25§ 

18-1924 

13-3240 

73      98 

9'5 

932 

4* 

20-2599 

20-8994 

5 

10-131  1 

8-8637 

885 

24       11-4268 

25-1809 

23§ 

21-3072 

13-3824 

73      99 

9'4 

933 

5 

10-4039 

8-0203 

886 

9     i  12-4596 

25-2116 

1  1 

22-3371 

13-4616 

934 

6 

21-3578 

20-4682 

10 

1  1  -2008 

8-3729 

8.  ....... 

935 

4 

11-5674 

5>45 

698 

26-5834 

8-2599 

73    i°4 

8-3 

936 

6 

11-8971 

8-9158 

70     '    2-4829 

26-6687 

73      89 

9-0 

937 

3* 

22-5493 

20-6468 

4 

12-3938 

8-4856 

4s        5-4973  , 

26^25  10 

73      96 

9-0 

938 

37§ 

22-6574 

20-5582 

43§ 

12-5010 

8-3932 

73    "4 

9-2 

939 

5 

127843 

8-6305 

940 

27§     23-2735 

20-5221 

22§ 

i3'»34 

8-3207 

73    "5       9'5 

R.A.  ih  48m  to  2h  om 

941 

3*    23-6987 

21-1195 

4 

13-5670 

8-8963 

Centre      R.A.  ih  48m  Dec 

+  73°                 K.  A.  zh  om  Dec.  +  74° 

942 

3t  \  15-3601     21-5033 

5 

5-2702 

9-7406 

Plate  33I6.     1896, 

Nov.  29.         Plate  2940.     1895.  Nov.  13. 

943 

6f     16-9601     20-9247 

12 

6-8325 

6n     £ 

9-0731 

944 

4 

•8965 

9-0503 

887 
888 

00 

12 

4 

17-0557 
184161 

14-4827 
14-6010 

»9 

5 

6-5735 
7-9393 

2-6328 
2-6805 

O 

m. 

945 
946 

947 

18     i  18-4658    21-6252 
4*  .  18-9554  j  21-2686 
4*  ;  19-3893     21-1214 

20§ 

3 

8 

8-375° 
8-8424 

9-2713 

9-6901 
9-3070 
9-1352 

009 

890 

0-.  . 

4       21-3285 

14-6430 

i 

9-0308 
10-8506 

2-8497 

2-5587 

948 
949 

4       19-9075     21-6528 

5 
8 

9-3729 
9-8189 

9-5884 
9-6382 

59  I 

O—  _ 

' 

4 

11-5038 

2-7504 

95° 

1  8       19-9608     21-9012 

22§ 

9-8845 

9-8818 

73    '  10 

9'4 

592 

893 
894 

O       • 

5      14-5090 
1  8       17-1700 

14-9023 
I5-5654 

4 

7 

23§ 

12-2738 

4-0543 
6-7461 

2-6205 
3-1967 
3-7103 

72    113 

9'5 

95i 
952 
953 

24§ 

20-7264 

21-5270 

25§ 
4 
5 

10-6279 
11-4211 

4-2496 

9-4649 
9'39'7 
10-2184 

73    i" 

9'5 

895 
896 

897 
898 
899 

9       17-6381 
17       20-3366  ; 
16       14-0571   ; 
7       15-6006 
5       17-0103 

j 

14-8833 

1  5  '9363 
15-9048 
15-8985 
16-5023 

i7 

23§ 
23§ 
12 

10 

7-1790 
9-9289 
3-6583 
5-2021 
6-6408 

3-0028 
3-9057 
4-2207 
4-1311 
4-6551 

954 

95I 

956 

957 
958 

8     '15-5701 

7       157964 
3*     16-6326 
I3t     19-0008 
35     '22-2195 

22-7387 
21-8087 
22-2916 

22-7031 
22-3439 

>4 

'4 
5 
'9§ 
35§ 

5'5474 
57219 
6-5854 

8-9735 
12-1641 

10-9632 
10-0208 
10-4585 
10-7374 
10-1990 

73    "3 

9-0 

No.  909.     This  appears  to  have  a  small  companion  which  is  not  measurable  separately 
The  20'"=  images  show  that  its  x  and  y  co-ordinates  on  Plate  1716  are  less  than  those  of                   294°'     N°'  9I7'     The  3     lmage  comcldes  WIth  th<-  6m  lmaKe  of  No.  916 
the  principal  star  by  about  '0007  and  -0187  respectively.                                                                                                       a      is  tnerefore  not  measurable. 

i  rineam  interval  represents  very  nearly  5'  =  68«'4  of  R.A.  at  D«c.  +  73°,  and  7z«-6  at  Dec.  +  74°. 
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ZONE    +    73° 


B.  D. 

B.D. 

No. 

Diam.             x. 

y- 

Diam.             x. 

y. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

z. 

y. 

Ho. 

Mag. 

Ho. 

Mag. 

R.A.  ih  48™  to  2h  om  —  contd. 

R.A.  2h  o™  to  2h  1  2m  —  contd. 

Centre      R.A.  ih  48™  Dec.  +  73°                R.A.  2"  om  Dec.  +  74° 

Centre      R.A.  2h  12™  Dec 

.+73°              R-A 

.  2h    o"  Dec.  +  74* 

Plate  3316.    1896, 

Nov.  29.         Plate  2940.     1X95,  Nov.  13. 

Plate  3336.     1897 

,  Jan.  4.         Plate 

2940.     1895,  Nov.  13. 

m. 

O 

m. 

959 

6        I4-9575 

23-0668 

9 

4-9528 

11-3228 

1009 

12 

20-2847 

7-2757 

960 

4       16-2247 

23-6305 

7 

6-2527 

1-8143 

IOIO 

5       11-8825 

18-9045 

18 

22-1682 

7-1019 

961 

4 

6-4921 

1-3298 

IOI  I 

7 

23-3071 

7-3685 

962 

6*     17-2182 

23-3275 

13 

7-2241 

1-4585 

IOI2 

6*      4-5447 

20-9333 

17 

14-7368 

8-7591 

963 

3         8-3364 

1-6581 

1013 

6g§       7-3587 

207334 

9°§ 

I7-5583 

8-7004 

73     121 

6'5 

964 

5*    18-9249 

23-4874 

10         8-9375 

1-5268 

1014 

9       10-1694 

20-0547 

19 

20-4020 

8-1627 

965 

3 

10-933; 

1-0515 

1015 

6       11-9538 

20-2034 

18 

22-1773 

8-4005 

966 

12 

11-8984 

1-6483 

1016 

4 

14-9245 

9-3919 

967 

4t    22-8306 

24-1398 

7       12-8728 

I-9598 

1017 

4         57427 

21-4447 

13 

15-9105 

9-3288 

968 

3         5-7718 

12-2480 

1018 

5 

20-0030 

9-8732 

969 

18       177272 

24-1669 

H| 

7-7806 

12-2673 

1019 

13       11-2677 

20-9985 

22§ 

21-4499 

9-1632 

970 

7       18-5387 

24-5879 

13 

8-6138 

12-6469 

IO2O 

15         5-8398 

22-8486 

20§ 

15-9362 

10-7372 

73     "9 

9'5 

5 

9-3926 

12-0173 

1  02  1 

3i§       9-4776 

22-0840 

39§ 

19-6088 

10-1567 

73     122 

9-0 

9/2 

4 

9-4924 

12-9613 

IO22 

4 

147-64 

n-7945 

973 

7 

5-2363 

13-3156 

IO23 

17       10-0498 

23-0727 

21§ 

20-1299 

11-1740 

73     123 

9'5 

974 

7       15-6301 

24-7919 

13 

5-7223 

i  3-0050 

IO24 

4 

21-3544 

1  1-2969 

975 

7 

6-4912 

13-2308 

1025 

3 

14-4709 

12-3530 

9/6 

5 

7-4180 

I3-2944 

IO26 

16 

5-8972 

24-8224 

24§ 

15-8925 

12-7108 

73    118 

9'5 

977 

5 

7-7533 

13-7719 

IO27 

8 

10-0168 

239461 

i9§ 

20-0520 

12-0433 

978 

13 

8-9776 

13-4740 

1028 

4* 

117091 

24-1427 

12 

2I735I 

12-3215 

979 

8 

9-0946 

13-0113 

1029 

4 

I3-4568 

24-5324 

13 

23-4588 

12-8040 

980 

8 

9-8085 

13-7346 

IO3O 

4* 

4-1757 

25-2151 

14 

H-I497 

13-0178 

981 

9 

11-7*18 

13-5861 

1031 

4 

7 

15-9848 

I  Q-  J.4.J." 

13-3682 

48§ 

3-3527 

8-3990 

73    100       8-9 

1033 

/ 

4 

1  7   TTT/ 

13-1293 

I°34 

4 

20-8464 

13-2684 

1035 

4 

23-3I24 

I3-I359 

R.A.   2h  Om  to  2h   12 

- 

1036 
IO37 

4* 

13-4802 

25-1671 

1  1 

6 

23^472 
237502 

13-4400 
131018 

Centre     R.A.    2h  12™  De 

-•  +73°             R.A.  2*1  om  Dec 

I                0 

J  • 

Plate  3336.    1897 

,  Jan.  4.          Plate  2940.     1895 

Nov.  13. 

83§ 

26-OI25 

1-9211 

72     124, 

8-5 

83§ 

26-2485 

2-59'7 

72    1*5 

8-3 

982 

3* 

3-5844 

13-9678 

8 

14-1569 

I-7587 

o                      ">• 

85§ 

26-3IOI 

6-5747 

73    131       7'9 

o  .0 

983 

3* 

4-2299 

14-4295 

8 

147536 

2-2478 

5°§ 

25^327 

10-0755 

73    129       88 

984 

5 

6-6173 

H-4548 

17 

2-39H 

3i 

2-0442 

22-5022 

73    113       9-0 

985 

4 

7-1202 

14-9768 

'9 

17-6134 

2-9388 

986 
Qfi- 

4 

8-8927 

14-1940 

1  1 

19-4219 

•j  (-)•  1   "*    4  f-\ 

2-2438 

R.A.    2h    I2m  tO   2h   24m 

y°  l 

£i\J    1  ^.LU 

2  '  2  I  OC 

988 

9 

11-5114 

I3-9945 

22-0485 

2-1771 

Centre     R.A.  2h  iim  Dec 

+  73°                R.  A.  2"  24-"  Dec.  +  74' 

989 

4 

12-3477 

147241 

21 

22-8432 

2-9494 

Plate  3336.     1897,  Jan.  4.           Plate  3772.     1897,  Dec.  16. 

99° 

17     ,12-3629 

I3-9853 

38 

22-8999 

2*2129 

0 

m. 

991 

14    "   4-2172 

15-3093 

25§ 

14-6951 

3-1228 

1038 

4°J5 

15-7246 

14-1986 

57§ 

5-2554 

2-5244 

72    125 

8-3 

992 

2* 

5-8293 

15-8323 

9 

16-2758 

3-7283 

1039 

54§     I6-9475 

H'4534 

7i§ 

6-4883 

2-7183 

72    128 

7'5 

993 

4 

7-042* 

15-9255 

'7 

17-4875 

3-8820 

1040 

4* 

17-6786 

14-7117 

5* 

7-2327 

2-9436 

994 

6 

18-6505 

3-1951 

1041 

4* 

19-0565 

15-6627 

ii 

8-6578 

3-8258 

995 

3* 

9-1299 

I5-5478 

17 

19-5887 

3-6108 

1042 

4* 

20-3805 

15-4652 

6 

9-9680 

3-5653 

996 
997 

4°§       9"54'  5 
25§   .  11-6551 

15-6094 
15-7290 

49§ 
47§ 

20-0013 

22'lo6o 

3-6906 
3-9182 

72       120          8'5 
72       123          9'I 

I°43 
1044 

1 

21-6948 

22-0050 

15-2723 
157748 

*3§ 

I  I-2707 

:  116041 

3-3113) 
3-7969) 

7*    135 

9'5 

998 

ii 

20-9538 

4-7831 

1045 

6 

22-1662 

15-6316 

H 

l  117603 

3-6460 

999 

3 

12-8384 

16-1491 

1  1 

23-2645 

1046 

8       15-1790 

16-5008 

18 

4-8221 

4-8514 

IOOO 

26§ 

13-7613 

16-6649 

5'§ 

24-1625 

4-9581 

73     127       9-0 

1047 

6 

16-7105 

16-2420 

H 

6-3401 

4-5204 

IOO1 

4 

I5-4585 

1048 

4 

8-1870 

4-8860 

IOO2 

4 

17-5679 

5-3245 

1049 

4 

97747 

4-8880 

1003 

4 

12*4201 

17-5510 

18 

22-7767 

5'777i 

1050 

H 

21-6392 

16-2362 

20§ 

1  1-2605 

4-2753 

1004 

4 

6-8798 

18-9358 

14 

17*1698 

6-8824 

1051 

6 

11-5448 

4-2874 

1005 

6 

117736 

18-4133 

21 

22-0877 

6-6068 

1052 

m 

15-8730 

16-8124 

6 

5-5304 

5-1285 

1006 

26§ 

13-7210 

18-5963 

45§ 

24-0243 

6-8896 

73    126       8-8 

1053 

7°§ 

19-5466 

17-1409 

8o§ 

9-2152 

5-2797 

73    139 

'9 

1007 

5 

4-2308 

19-4353 

'4 

14-4998 

!   7-2470 

1054 

6* 

2  2  'O86o 

17-1332 

10 

11-7516 

5-1469 

1008 

15 

7-5001 

19-6020 

,*! 

I7-758* 

7-5770 

1055 

4 

11-8812 

5-2054 

I  rtttau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68«'4  of  R.A.  at  Dec.  +  73°,  and  72»'6  at  Dec.  +  74°. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

» 

Diam. 

X. 

v. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam.            x. 

y- 

Diam.            %• 

No. 

Mag. 

R.A.  2h  i2m  to  2h  24m  —  contd. 

R.A.  2h  24m  to  2h  36™  —  contd. 

Centre      R.A.  2"  i2m  Dec.  +73°              R.A.  2h  24™  Deo.  +  74° 

Centre      R.A.  2h  36™  Dec.  +  73°               R.A.  zh  24m  Dec.  +  74° 

Plate  3336.    1897,  Jan.  4.         Plate  3772.     1897,  Deo.  16. 

Plate  3776.    1897,  Dec.  20.           Plate  3772.     1897,  Dec.  16. 

1056 
1057 

10 

2* 

23-6236     17-7209 
15-1075  ']  18-1857 

20§ 

6 

13-3126 
4-8295 

5-6648 
6-5401 

0 

in. 

1103 
1  104 

6     .    8-1297 
5        9-1868 

15-4904 
15-8530 

4* 
5* 

18-5155 
19-5516 

3-4748 
3-8872 

m. 

1058 
1059 
1060 
1061 

5 

7 

15-2442 
15-9878 
17-1394 

18-1715 
18-1691 
18-2754 

IO 

65§ 
15 
4 

4-9675 

5-7094 
6-8648 
10-1146 

6-5182 
6-4777 
6-5279 
6-5450 

73    131 

7'9 

I  105 
1106 
1107 
1108 

4     '    9'2I14 
13        9-233: 

II        ;      9-5875 

8       10-4398 

I5-3385 
157857 
15-6487 
15-1649 

ii 

9t 

6* 

19-6001 
19-9606 
20-8369 

3-8249 
37069 

3-2655 

1062 

3* 

I4--OQQO 

19-3157 

6 

3-8778 

7-7141 

1  109 

ig§     11-3614 

15-9700 

28§ 

21-7180 

4-1151 

1063 

5 

6-6224 

7-945° 

I  I  IO 

10       11-4008     15-4479 

8 

21-7814      3-5953 

•J 

1064 

4*     16-8510     18-9188 

9 

6-6089      7-1859 

i  in 

20§        12-2308       15-2575 

27§ 

22-6212       3-4491 

72      H4 

9'5 

1065 

4 

9-9143     7-3086 

I  I  12 

5       13-0600  i  1  5-0268 

J 

1066 
1067 

4*     16-9545     20-3425 
6       18-2905     19-8271 

7 

12 

67789      8-6037 
8-0893       8-0240 

III3 
III4 

4        4-5039 
5        6-1489 

16-6117 
16-1739 

4*     14-8346      4-4111 
3*     16-4980      4-0578 

1068 

16       18-5152    20-6627 

2O§ 

8-3537     8.8488 

73    137 

9'5 

III5 

6     ,    6-2455     16-2553 

4* 

16-5905 

4-1443 

1060 

4 

9-5597       8-2060 

1  1  16 

15        6-4763 

16-7276 

H 

167993      4-6259 

7 

1070 

4*    20-0270    20-3440 

9 

9-8480     8-4558 

1117 

4        7-0425     16-3664 

3* 

17-3825      4-2958 

1071 

4 

10-2486      8-5947 

1118 

3o§       7-8208  i  16-8559 

33§ 

18-1388    !      4-8238 

73    '5°      9'3 

1072 

16      20-8662    20-3762 

22§ 

10-6879      8-4486 

73    i4> 

9'5 

ii  19 

3        7-9308     16-8318 

3*     18-2467       4-8021 

1073 

4 

11-8052      8-6521 

1  I2O 

6        8-8596    16-2243 

4* 

I9-206I           4'2435 

1074 

IO 

22-1447 

20-8780 

1  6 

11-9905       8-8861 

73    H3 

9'5 

II2I 

5        9-524° 

16-5033 

5* 

19-8548          4-5558 

1075 

4 

13-3916    87057 

I  122 

4       10-9085 

16-1436 

3*. 

2I-2570          4-2648 

1076 

6* 

24-0955 

20-2872 

15 

13-9095     8-2045 

1123 

13       11-6566     16-7420 

1  1 

2I-9735      4"9001 

1077 

5 

4-4571     9-0220 

1124 

28§      5-8448  ;  17-9888 

29§ 

16-1046      5-8548 

73    146      9-1 

1078 

23§ 

157895 

21-6834 

3°§ 

5-6815     9-9988 

73    '29 

8-8 

1125 

4         6-2889     17-0460 

4*     16-5980      4-934« 

1079 

4 

5-6878       9-2361 

I  126 

9        7-4725 

I7-0397 

7 

177795       4'9»7» 

1080 

6 

20-6027 

21-1296 

12 

10-4615 

9-2176 

1127 

4        7-4882     17-8532 

3* 

177550 

5-8012 

1081 

4 

12-0263 

9-7875 

1128 

14        87398     17-3696 

14 

19-0293 

5'3835 

1082 

7 

12-4690     9-0553 

1129 

5        8-9157     177123 

4t 

19-1874 

57324 

1083 

19 

I5-7255 

21-6995 

24§ 

5-6150    10-0170 

1130 

14    ;  9-3943    177037 

13 

19-6654 

5-7458 

1084 

8 

15-9930 

22-0710 

23§ 

5-9015 

10-3760 

73    13° 

9'5 

II3I 

12     ;    9-5194     17-5066 

1  1 

19-8001 

5'5572 

1085 

6 

16-2471 

22-1418 

16 

6-1583 

•0-4353 

1  132 

>9§     13-3468     17-2229 

25§ 

23-6372 

5H657 

73    '56 

9'5 

1086 

4 

16-9598 

22-3903 

9 

6-8817     I0"6455 

H33 

6        5-3497     1^-6224 

4 

I5-5775 

6-4613 

1087 

23 

20-5975 

23-4959 

10-5705 

11-5765 

73    14° 

9'5 

i>34 

23§   i    5'3948     18-5016 

26$ 

15-6309 

6-3439 

73    145 

9'5 

1088 

6*    22-1980 

237789 

'4 

12-1808 

11-7851 

'9§ 

5-6677     18-9253 

17 

15-8807 

6-7822 

1089 

20§        17-0490 

237876 

24§ 

7-0388 

12-0390 

73    132 

9  '4 

1  136 

26§ 

6-2394 

18-4408 

37§ 

i6-4773 

6-3252 

73     147 

9-2 

1090 

4*    21-1444 

24-9402 

9 

11-1884 

12-9915 

U37 

5 

6-3614 

18-3737 

4 

16-6013 

6-2645 

1091 

6*    23-6373 

24-9362 

<7§ 

13-6751 

12-8680 

1138 

7-2341 

18-3843 

18 

17-4729 

6-3184 

1092 

6f     17-8871 

25-5661 

18 

7-9623 

137758 

73    135 

9'5 

H39 

12 

77234 

18-8550 

9 

17-9400 

6-8148 

1093 

9      12-6408 

13-4623 

1  140 

4 

8-3404 

18-1043 

3* 

18-5903 

6-0933 

1  141 

9-2117 

18-8757 

29§ 

19-4231 

6-9113 

63§ 

4-9520 

1-8781 

72    124 

8-5 

1  142 

i8§ 

9-9298 

18-0083 

i7§ 

20-1847 

6-0815 

45§ 

3-4121 

5-0840 

73    127 

9-0 

U43 

16 

1  1-5608 

18-8544 

15 

21-7717 

7-0053 

39§ 

3-4653 

7-0155 

73    126 

8-8 

11  44 

4 

13-0098 

18-5448 

3* 

23-2291 

6-7719 

25 

26-3996 

18-0450 

73    H6 

9-1 

1145 

8 

4'8l53 

19-4805 

4* 

14-9995 

7-2907 

54 

26-7942 

24-2131 

73    H8 

8-8 

1  146 

4 

4-8862 

19-1622 

1147 

4 

5-4325 

19-8656 

f 

15-6010 

7-7085 

1148 

7 

6-1776 

19-2230 

5 

16-3743 

7-1023 

R.A.  2h  24™  to  2h  36™ 

1149 

8 

6-4602 

19-0782 

5*     16-6675 

6-9748 

Centre      R.A.  2h  36™  Dec.  +73°              R.A.  2^  24™  Dec.  +74° 

1150 

14 

6-8300 

I9-5993 

14       17-0080 

7-5I44 

Plate  3776.     1897,  Dec.  20.        Plate  3772.     1897,  Deo.  16. 

1151 

6 

7-6706 

19-0038 

17-8785 

J.                      £ 

6-9578 

_  .£4:  /"  A 

o                   n>. 

1152 

4 

9-2886 

19-6291 

4T      19-4631 

7  oooo 

1094 

4        5-5738 

'4'4338 

4*     16-0115       2-2893 

H53 

4 

10-2262 

19-8731 

4*     20-3860 

7-9573 

1095 

7        6-5176 

14-3029 

5*    16-9580 

2-2053 

1154 

20§ 

10-2975 

19-2065 

22§     !  20-4906 

7-2954 

73     IS2 

9-5 

1096 

35§       9-6575 

14-8117 

4o§     20*0746 

2-8742 

H55 

6 

11-6533 

19-5530 

6*    21-8277 

77118 

1097 

27§     10-8127 

14-0023 

38§     21-2699 

2-1218 

1156 

10 

1  1-9960 

19-3613 

13 

22-1795 

7-5349 

1098 

4      I3-549I 

14-1352 

1157 

24§ 

13-2078 

19-8645 

26§     23-3644      8-0979 

73    155 

9'5 

1099 

7     ;    3-63I7 

15-1511 

5       14-0383 

2-9075 

1158 

4 

4'5'59 

20-2727 

3*     14-6598      8-0658 

I  IOO 

4         3-9698 

15-8325 

4*     14-3396 

3-6061 

1159 

57486 

20-2139 

ii       15-8971       8-0712 

I  IOI 

10        4-7128 

15-9363 

9       15-0803 

3-7455 

1160 

15 

5-8952 

20-6926 

12       16-0190      8-5564 

I  I  02 

42§ 

7'93'3 

15-9675 

44§     18-2918 

3-9433 

72      H! 

8-6 

1161 

8-2106 

20-0667 

25§     18-3641  '    8-0488 

1162 

5*      9-0855    20-6025 

4*     19-2091  !    8-6248 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68S'4  of  R.A.  at  Dec.  +  73°,  and  729'6  at  Dec.  +  74°. 
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B.  D. 

B.D. 

No. 

Di&m. 

Diam.             x. 

V- 

So. 

Mag. 

X. 

z. 

Ho. 

Mag. 

R.A.  2h  24°-  to  2h  36™— 

contd. 

R.A.  2h  36m  to  2h  48°-  —  contd. 

Centre      R.A. 

2h  -em  Dec 

.  +  73°              R.A.  zh  24m  Dec.  +  74° 

Centre      R.  A.  2>>  36"  Dec.  +  73°               R.A.  2*  48m  Dec.  +  74° 

Plate  3776.     1897,  Dec.  20.         Plate  3772.     1897,  Dec.  16. 

Plate  3776.    1897 

,  Dec.  20.        Plate  5198.     1900,  Oct.  27. 

m. 

O 

m. 

I  163 

IO 

9-2601 

20-6575 

9 

19-3813 

8-6932 

1216 

6 

14-4214 

16-3892 

1  164 

-* 

5-1406 

21-9969 

4* 

15-1968 

9-8263 

1217 

4      20-3459 

16-6215 

I  165 

20§ 

6  7650 

21-6441 

16-8408 

9-5512 

73    '49 

9'  5 

1218 

4      22-3381 

16-8434 

1166 

5 

9-1358 

21-4511 

4 

19-2145 

9-4763 

1219 

7      22-8636 

16-6983 

4* 

11-9565 

4-4614 

1167 

i8§ 

11-5414 

21-3904 

i8§ 

21-6259 

9-5387 

122O 

5       24*6298 

16-2311 

1168 

5 

12-0332 

21-1062 

4* 

22-1281 

9-2805 

1221 

ii       14-0603 

'7-4395 

4* 

3-2104 

5-6751 

1169 

8 

6-2008 

22-8874 

5* 

16-2162 

10-7674 

1222 

8       14-1670 

17-5769 

I  I  70 

1  1 

6-4719 

22-2807 

8 

16-5163 

10-1741 

1223 

8 

15-2620 

17-1808 

3* 

4'39'4 

3-3489 

1171 

4* 

10-1397 

22-2529 

3* 

20-1776 

'0-3253 

1224 

'9§ 

16-4076 

I7-5337 

13 

5-5560 

5-6387 

1    72 

5 

10-6793 

22-6253 

3* 

20-7010 

10-7284 

1225 

5 

18-5570 

17-2213 

'    73 

i5§ 

12'IQOO 

22-2259 

i5§     22-1401 

10-4036 

1226 

8 

18-5834 

17-7568 

4* 

7-7382 

57475 

i    74 

8 

13-599 

22-6049 

Q 

23-7903 

10-8650 

1227 

4 

20-2519 

'7-4505 

1    75 

H 

4-3918 

23-1232 

1  1 

14-3948 

10-9066 

1228 

ii 

20-6790 

I/-0595 

5 

97935 

4-9361 

i   76 

'7 

23-5788 

13        15-2131 

i  -4069 

1229 

12 

21-3050 

17-5661 

4 

10-4485 

5-4089 

1 

6 

7-0600 

23-2185 

5*  '  17-0575 

1-1384 

I23O 

4 

24-4367 

17-6833 

3* 

13-5778 

5-3607 

i    78 

7 

7-o8l6 

23'35'7 

6       17-0727 

1-2742 

1231 

16 

15-2877 

18-3384 

9 

4-4820 

6-5054 

1   79 

5 

8-5250 

23-2839 

4t     18-5110 

1-2757 

1232 

7 

16-1  139 

18-8980 

3* 

5-3364 

7-0196 

1180 

ITS 

97373 

23-0602 

14       19-7379 

1-1153 

1233 

16 

16-9348 

18-6611 

7 

6-1422 

67370 

1181 

5 

11-2867 

23-0452 

4*    21-2843 

1-1785 

1234 

4 

18-1498 

18-9065 

1182 

9 

11-4192 

23'9595 

8      21-3713 

2-0998 

IZ35 

6 

19-7656 

18-5318 

3* 

8-9616 

6-4574 

1183 

8 

12-3483 

23  2048 

7t    22-3369 

1-3936 

1236 

4 

20-4320 

18-1278 

1184 

4* 

13-1  108 

23-3904 

2t    23-0888 

1-6161 

1237 

20-5219 

18-4740 

3°§       97'4' 

6-3583 

73    158 

8-2 

1185 

22§ 

13-1480 

23-5750 

23§     23-1183 

1-8023 

1238 

6 

20-8627 

187680 

3*     10-0706 

6-6329 

1186 

23§ 

.  6-1307 

24-2856 

20       16-0722 

12-1575 

1239 

9 

21-1782 

18-8635 

5       10-3886      6-7110 

1187 

42§ 

6-8394 

24-0857 

48§     167908 

11-9945 

73    148      8-8 

I24O 

8 

22-2429 

18-4845 

4!     11-4306 

6-2754 

1188 

18 

7-6074 

24-7491 

16       17-5220 

12-6956 

124! 

5 

24-5918 

18  6819 

4*     I3787I 

6-3469 

1189 

6 

7-9880 

24-4266 

5*     17-9180 

12-3939 

1242 

18-4732 

19-6465 

14        773'° 

7-6400 

73    '57 

9-5 

1190 

4 

8-2649 

24-2095 

4*    18-2080 

12-1891 

1243 

5 

20-1685 

19-8810 

1  191 

6 

8-6722 

24-1459 

4*     18-6194 

12-1478 

4 

21-0993 

197697 

1  192 

4* 

10-0398 

H'4559 

3*  j  19-9685 

12-5253 

1245 

7 

i9'5479 

20-7925 

4* 

8-8666 

87240 

"93 

3t 

11-1563 

24-6879 

3*    21-0695 

12-8158 

1246 

16 

24-1963 

20-0323 

10 

13-4653 

7-7148 

"94 

5t 

13-1667 

24-4945 

4*    23-0895 

12-7193 

1247 

4 

15-6861 

217310 

"95 

16 

I3-9346 

24-9720 

18       23-8329 

13-2367 

1248 

6 

15-0410 

22-0218 

3*      4-4339 

10-1976 

1  196 

1  5 

7-6196 

25-8322 

14       17-4819 

13-7769 

1249 

6 

16-7430 

22*1208 

"97 

5 

7-9076 

25-0719 

4* 

17-8080 

13-0308 

1250 

13 

23-0400 

22-0170 

6 

12-4193 

9-7590 

1198 

5 

7-9306 

25-8776 

4* 

-399 

13-8381 

1251 

15 

14-3576 

23-8246 

7 

3-8485 

12-0328 

"99 

'3 

8-1494 

25-7026 

9 

18-0180 

I3-6755 

1252 

4 

15-2127 

23-5495 

1200 

20 

8-2722 

25-7541 

'4 

1  8  •  1  400 

I3-7343 

1253 

7 

15-3360 

23-9648 

3*      4-83" 

12-1187 

1201 

4* 

9-2786 

25-4419 

2* 

'9"<5-5 

13-4761 

1254 

6 

15-3829 

23-6425 

I2O2 

3* 

9-3389 

25-2235 

2* 

19-2275 

13-2568 

I255 

6 

16-2551 

3*       5-7164 

11-4464 

1256 

'4 

20-9948 

25-1836 

10       10-5482 

13-0330 

R.  A.  2h  36m  to  2h  4 

§m 

I257 

21-7840 

25-0768 

20§       11-3298 

12-8813 

73    '59 

8'2 

Centre      R.A. 

2h  36™  Dec 

+  73°               R.A.  2h  48m  Dec.  +74* 

72§        H'3357 

1-5661 

72    149 

6-5 

Plate 

3776.     1897,  Dec.  20.          Plate  5198.     1900,  Oct.  27. 

1203 

12 

14-1919 

I4-3456 

4*       3-I730 

2-5760 

o                   m. 

R.A.  2h  48™  to  3h  of* 

1204 
120; 

6 

8 

177038 
18-3926 

14-5890 
14201  I 

Centre      R.A.  3h  om  Dec. 

+  73'            R.  A.  2h  48m  Dec.  +  74° 

j 
1206 

6 

19-6510 

147128 

Plate  3805.     1897, 

Deo.  31.      Plate  5198.    1900,  Oct.  27. 

1207 

32§ 

21-7640 

14-6418 

26§     10-7498 

2-4642 

72      148 

9'4 

0 

m. 

1208 

12 

22-2417 

14-6631 

5* 

11-2257 

2-4614 

1258 

4         5-6163 

13-9905 

1209 

6 

23-0222 

14-666 

1259 

4        4-3976 

14-5022 

mo 

5 

23-2364 

14-1827 

1260 

16        4-6190 

14-5415 

4*  !  14-6198      2-2744 

121  I 

5 

18-2513 

5-3001 

1261 

8         7-0835 

I4-7851 

1212 

5 

18-5809 

5-6l45 

1262 

2I§          7-9690 

14-1332 

6*     17-9856      2-0206 

1213 

37§ 

22-8625 

5-9241 

25§ 

1  1  -9  1  40 

3-6862 

72     151 

9-0 

1263 

5         8-3133 

14-4665 

.-.-—    —  .— 

1214 

5 

24-1834 

5-8453 

2* 

13-2269 

3-5366 

1264 

34§       8-7328 

23       18-7298      2-4656 

72      '55          9'° 

1215 

5 

24-2961 

5-0840 

1265 

17       11-0153 

14-1443 

6*    21-0251 

2-1741 

i  rtatau.  interval  represents  Tery  nearly  5'  =68"4  of  R.A.  at  Dec.  +  73°,  and  72"6  at  Dec.  +  74°- 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    73°. 


No 

B.D. 

No 

1  Main. 

B.D. 

Disin. 

X, 

y. 

I  (j'ili  i 

y- 

No. 

Mag. 

X, 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  2h  48™  to  3h  om  —  contd. 

R.A.  2h  48™  to  3h  om  —  contd. 

Centre      R.A.  3h  o»'  Dec.  +73°               R.A.  2h  48"  Dec.  +  74° 

Centre      R.A.  3h  om  Dec.  +  73°               R.A.  2h  48"  Dec.  +  74° 

Plate  3805.     1897,  Dec.  31.         Plate  5198.     1900,  Oct.  27. 

Plate  3805.     1897,  Dec.  31.           Plate  5198.     1900,   Oct.  27. 

o 

m. 

o                        HO. 

1266 

i8§ 

12-1115 

14-5654 

6* 

22-1032 

2-6449 

1321 

23§ 

7-5440 

26-1068 

8 

17-0058     13-9623 

1267 

16 

13-4328 

14-8155 

1268 

5 

4'3981 

15-5492 

69§ 

25-2953     12-1232 

73    '69       8-4 

1269 

4 

57445 

15-2927 

55§ 

26-5625     12-7838 

73    171       7-o 

1270 

6 

8-1402 

15-0390 

73§ 

25-8331     13-3635 

73    170      7-' 

1271 

5 

9-5469 

15-1905 

9°§ 

1-3043 

13-9850 

72    149      6-5 

1272 

12 

10-6283 

15-5917 

66§ 

1-8206 

25-2901 

73    159       8-2 

1273 

9 

i  n  192 

15H654 

1274 

7 

5-9633 

16-5714 

, 

1275 

7 

10-7332 

16-7221 

R.A.  3h  om  to  3h  1  2m 

1276 

22§ 

6-6231 

17-6509 

8 

'6-4785 

5H723 

Centre       R.A.  3h  om  Dec.  +73°               R.A.  3h  um  Dec.  +  74° 

1277 

_       —0 

22§ 

7-2375 

17-9080 
f 

8 

17-0807 

57578 

73    '63 

9'5 

Plate  3805.     1897,  Due.  31.        Plate  3324.     1896,  Nov.  30. 

1278 

IO 

i3-393° 

17-4496 

1279 

26§ 

5-5866 

18-5413 

'7 

15-4025 

6-3159 

73    161 

9'5 

1322 

4 

l6'5433 

14-5602 

O 

1280 

53§ 

7-0008 

18-6936 

35§ 

16-8092 

6-5326 

73    162 

8-5 

1323 

'7 

16-6885 

14-7116 

1281 
1282 

'4§ 
9 

12-2685 
7-1200 

18-4671 
18-2266 

5* 

2* 

22-0790 
16-9496 

6-5473 
6-0721 

1324 
1325 

6 
'3 

18-2362 
18-8211 

14-3699 
14-2329 

1283 

6 

8-6359 

18-6405 

1326 

5 

19-2482 

14-8670 

1284 

8 

4-2723 

I9-I492 

2* 

14-0591 

6-8623 

1327 

ii 

23-0867 

14-5989 

1285 
1286 

2^§ 

5-1842 
5-8945 

19-0720 
19-8305 

6 

15-6486 

7-6163 

1328 
1329 

43§ 
16 

16-1583 
16-3041 

15-1808 
15-2878 

28         5-5018 

3-2424 

72     160 

9-4 

1287 

9 

6-6104 

19-4676 

1330 

35§ 

18-6595 

I5-5837 

22 

8-0220 

3-5I48 

72    161 

9'3 

1288 

6 

8-2247 

I9-7575 

1331 

20§ 

19-4670 

15-5998 

4t 

8-8273 

3-4886 

1289 
1290 

8 

9-8337 
9-9708 

19-5068 
19-6326 

22§ 

19-7311 

7-6069 

73    '66 

9'3 

1332 
1333 

4 
5 

19-8334 
20-7918 

15-9520 
15-9663 

1291 

6 

10-0090 

19-8560 

1334 

5 

21-5067 

15-2731 

1292 

1293 
1294 

1295 
1296 

2I§ 

4 

IO 

9°§ 

13-3171 
47623 
5-3016 
5-8677 
9-8012 

19-8775 
20-5584 
20-0570 
20-7675 
207355 

8 

3* 
8 

64§ 

23-0629 

15-0440 

15-5802 
19-5098 

8-0063 

7-8148 
8-5523 
8-7006 

73    '65 

7'4 

1335 
1336 
'337 
1338 
1339 

24§ 

H 
5i§ 
ii 

8 

21-5484 
22-0353 
23-5608 

I5-3474 
16-0233 

'S'5354 
15-985° 
15-1378 
16-1910 
16-0623 

12 

3* 
33§ 

10-9035 
II-4I42 

374II 
2-8149 

72    167 

9'3 

1297 
1298 
1299 

4 

24§ 

13 

5'955° 
13-0905 
5-1818 

21-1741 

22-4408 

12 

5 

22-7758 
14-8179 

9-2908 
10-1921 

'34° 
1341 
1342 

•19 

12 

6 

16-7790 
16-9312 
17-0188 

16-9530 
16-7356 
16-3106 

4* 
3* 

6-2146 
6-3584 

4-9805 

1300 
1301 
1302 
1303 
1304 
1305 
1306 

1307 
1308 
1309 
1310 
1311 

ii 
13 

25§ 

7 
i9§ 

45§ 
*4§ 
3i§ 

25§ 

9 

5-8710 
7-0058 

7-331° 
8-6096 
8-7480 
9-1175 
9-8890 
10-1631 
10-9820 
13-9788 
4-9723 

22-5108 
22-0683 
22-0143 
22-5756 
22-3031 
22-7112 
23-3429 
237267 
23-2582 

23-8573 
23-2229 
24-3070 

10 

4 
9 

5 

25§ 

9 

'9§ 
'4 

2* 

16-6575 
16-9785 
16-9580 

18-3682 

19-4599 

I9-7554 
20-5464 

23-5689 
'4'5i93 

9-9026 
9-8643 
10-4235 

10-6264 

11-6930 
11-2373 
11-8738 
11-3790 
12-0437 

73    '64 
73    '67 

9'3 
9'S 

'343       4 
'344     38§ 
'345      4 
'346;     8 
'347!     5 
1348      3 

'349      4 
1350      4 

'35'       3 

1352       22§ 

'353     '6§ 
'354!     1 

18-3512 
19-1917 
19-5701 
19-6301 

I9-9773 
20-0570 
22-1397 
23-4478 
15-5119 
18-2087 
18-2161 
20-1894 

16-7150 
16-6710 
16-8805 
16-2289 
16-5837 
16-9214 
16-2910 
16-4607 
17-6900 
17-6526 
17-6749 
17-5631 

26 

9 

5 

8-6097 

7-6762 
7-6870 

5-6054 
5^255 

73    174 

9'5 

1312 
1313 
1314 

>3>5 
'3'6 

1317 
1318 

i3'9 
1320 

6 
4 

IO 

5 

12 

8 

9 
5 
»4§ 

5-4109 
11-4404 
12-1771 
13-1564 

5-5979 
10-0450 

1  1-8272 
12-9318 

24-5i93 
24-3283 
24-1726 
24-3682 

25'2539 
25-8823 
25-6471 
25-5382 
25738i 

2* 
4* 

4* 
8 

217196 
14-8766 

19-5253 
22-4053 

12-2437 
13-0107 
13-6229 

I3-8439 

'355 
1356 
'357 
1358 

1359 
1360 
1361 
1362 
i363 

3'§ 

7 
13 
7 
3 
7 
3 
15 

s~ 

21-2041 
23-5045 
23-6892 
24-1525 
15-4590 
17-8930 
18-5344 
21-5254 
21-5825 

f     J      J 

17-6916 
17-1450 
17-6027 
17-5721 
18-3302 
18-4191 
18-41  14 
18-1696 
18-3744 

24§ 
21 

4 
4 

IO-672I 
12-9400 

I3-6IOO 
II-08I7 

4-8231 

5-2173 

6-1484 

73    175 

9'5 

1364 

4. 

22-1744 

18-51  14 

1365     77§ 

/  T  r 

23-0008 

18-2765 

54§ 

12-4977 

5-9808 

73    179 

7'4 

1366      9 

16-0620 

19-6322 

3* 

5^347 

7-6937 

1367    27§ 

17-2990 

19-6375 

20 

6-8711 

7-6339 

i  rtiean  interval  represents  very  nearly  5'  =  68-4  of  R.A.  at  Dec.  +  73°,  and  72-6  at  Dec.  +  74'. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


Ill 


ZONE    +    73° 


B.D. 

TVJafn 

B.  D. 

Ko. 

Diam. 

z. 

y. 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X- 

V' 

Islam. 

X. 

y- 

Xo. 

M«g. 

R.A 

.  3h  om  to  3h  1  2m  —  contd. 

R.A.  3h  i2m  to  3h  24m  —  contd. 

Centre      R.A 

i*1  om  Dec. 

+  73°               R.A.  3h  I2m  Dec.  +74° 

Centre      R.A.  3h  24m  Dec.  +  73°              R.A.  3h  I2m  Dec.  -f  74° 

Plate 

3805.     1897 

,  Dec.  31.       Plate  3324.    1896,  Nov.  30. 

Plate  3318.     1896,  Nov.  29.        Plate  3324.     1896,  Nov.  30. 

o 

m. 

o                   •»>• 

1368 

4 

17-4701 

19-1215 

1420 

6        8-3100    15-0968 

5* 

18-7992 

3-0807 

1369 

3 

17-9760 

19-8745 

1421 

20§           9*8935           5-0325 

22 

20-3828 

3-0966 

1370 

4 

'8-7453 

19-2259 

1422 

5       10-4153      5-0467 

3* 

20-9003 

3-1372 

'37' 

15 

23-3654 

I9-5953 

4 

12-9292 

7-2765 

1423 

iz       10-4784      5-2554 

6t 

209576 

3-3486 

1372 

5 

23-6173 

19-1845 

1424 

7       I2-49H      5-1252 

4* 

22-9793 

3-3I72 

'373 

20§ 

16-0935 

20-9160 

7 

5-7354 

8-9708 

1425 

5      13-3480      5-9558 

1374 

6 

16-6629 

20-5320 

1426 

7        6-1688     16-9353 

5t     16-5691 

4-8146 

"375 

8o§ 

17-9265- 

20-0233 

58§ 

7-5195 

7"9875 

73    '72 

6-8 

1427 

20§       8-9036     16-7444 

22 

19-3105 

4-7580 

1376 

4 

18-5059 

20-4158 

1428 

3o§     10-2894     167073 

39§ 

20-6986 

4-7895 

73    184      9-1 

'377 

23§ 

18-7215 

20-8570 

7         8-3553 

8-7774 

1429 

8       11-2209     167376 

6t 

21-6247 

4-8663 

1378 

24§ 

18-7504 

20-1421 

10         8-3478 

8-0618 

1430 

15     ;  13-0123     16-4765 

ii 

23-4293 

4-6928 

'379 

10 

18-8644 

20-6789 

4*      8-4895 

8-5951 

1431 

17       13-2796  ;  167965 

'3* 

23-6780 

5-0275 

73    186 

9'5 

1380 

7 

19-4640 

20-1069 

1432 

4.     13-6000  ;  16-0987 

1381 

i8§ 

21-5403 

20-9278 

4 

11-1745 

87011 

'433 

8       5-6183    17-6829 

5 

15-9795 

5-5339 

1382 

4 

14-7088 

21—406 

H34 

8       137707     17-6053 

5* 

24-1294 

5-8589 

1383 

4 

17-8667 

21-3096 

•435 

5        9-7801     18-6868 

3t 

20-0897 

6-7385 

1384 

4 

19-6775 

21-1552 

1436 

4     1  11-3552     18-9833 

3* 

21-6483      7-1151 

1385 

15 

23-7163 

21-8315 

4       '3-3965 

9-4933 

H37 

14       13-8247     18-0128 

10*    24-1653 

6-2667 

1386 

9 

18-0443 

22-7268 

H38 

4 

8-6037     I9>97o 

1387 

45S 

18-7540 

22-1014 

36§       8-4535 

10-0200 

73    '73 

8-9 

'439 

!4 

6-6562 

20*8796 

8       16-8607 

87760 

1388 

8 

20-5003 

22-3466 

1440 

22 

9-2773 

207213 

22 

19-4883 

87465 

1389 

335 

21-0410 

22-3215 

19       10-7475 

10-1177 

73    176 

9'4 

'44i 

14 

10*2661 

20*1178 

I  I 

20-5053 

8-1951 

1390 

'9 

21-2597 

22-9360 

'442 

4 

10-2731     24-4960 

-# 

20-2916 

12-5680 

1391 

38§ 

21-5046 

22-9247 

22§        I  1'2434       10-6966 

73    '77 

9-2 

'443 

4* 

3-9869    21-1789 

3* 

14-1798 

8-9455 

1392 

405 

.21  9853 

22-4738 

21           11-6988 

10-2235 

73    178 

9'5 

'444 

4 

4-7279     21-1062 

4* 

14-9230 

8-9065 

'393 

6 

23-154! 

22-4085 

1445 

7-4072 

21-4494 

17-5827 

9-3840 

73    183 

9'5 

'394 

4 

14-2538 

23-8483 

1446 

9        8-4460    21-8196 

7 

18-6013 

9-8047 

'395 

79§ 

•5-73-4 

23-8852 

56§       5-5339 

11-9560 

73    '69 

8"4 

H47 

ii 

10-3094    21-1964 

«       20-4945       9-2738 

1396 

3J§ 

I--I50I 

23-8544 

17         6-9410 

11-8516 

1448 

24        4-1691    22-3515 

18     ;  14-3038  ;  10-1241 

'397 

5 

'7'5947 

23-2401 

H49 

6t  !   4"q2t;6    22-5201 

5      15-0508  j  10-3281 

1398 

4 

,  17-6589 

23-1936 

1    *  s 

1450 

22 

5*2160    22-5787 

23      i5-337i     10-4037 

73    181 

9'5 

'399 

4 

19-0335 

23-6174 

1451 

3* 

6-ini    22*2543 

4*     16-2492     10-1237 

1400 

1  1 

19-3415 

23-3655 

4* 

9-1062 

11-2522 

1452 

7-4509    227763 

H 

17-5614     10-7108 

1401 

8 

23-8815 

23-8126 

1453 

!9 

9*9566    22*7140 

it 

20-0680     10-7710 

1402 

7 

15-2456 

24-4883 

1454 

4* 

10-1086    22-4226 

4* 

20-2348 

10-4868 

1403 

7 

15-6235 

24-1329 

'455 

14 

10-3262 

22-7282 

10 

20-4351     10-8033 

1404 

4 

16-4835 

'24-1858 

1456 

9 

11-2103 

22*3657 

7t 

21-3379     10-4863 

1405 

66§ 

i  I/-O355 

24-4845 

49§       6-8617 

12-4888 

73    '7' 

7-0 

1457 

4 

12*7713 

22-9950 

3* 

22-8690     11-1960 

1406 

'9, 

17-8528 

24-9865 

8     i    7-7016 

12-9452 

•458 

72§ 

47477 

23-9553 

14-8040 

11-7528 

73    '80 

6-9 

1407 

42§ 

18-8870 

24-4247 

26§       87071 

12-3319 

H59 

12 

7-3298 

23-6960 

ii 

I7-3957 

11-6237 

1408 

24 

23-2632 

24-5682 

7       13-0821 

12-2490 

t 
1460 

12 

8-5354 

23-6614 

10 

18-6017 

11-6472 

1409 

'3 

23-8002 

24-5020 

4       13-6131 

12-1532 

1461 

4* 

i°'3443 

23-4493 

3* 

20-4195 

11-5255 

1410 

84§ 

I6-3342 

25-1033 

62§       6-1926 

13-1388 

73    '70 

7"' 

1462 

10 

5-1274 

24-3404 

10 

15-1602     12-1575 

1411 

5 

16-5433 

25-8113 

1463 

27         6-3783 

24-6757 

20 

16-3960     12-5547 

1412 

12 

17-5887 

25-0148 

3        7-4400 

12-9868 

1464 

37§       7-1774 

24-1147 

36§ 

17-2214     12-0340 

73    '82 

9'3 

1413 

5 

21-6088 

25'2733 

1465 

5t    107006 

24-2017 

6* 

20-7378     12-2960 

1414 

6 

21-9678 

25-1971 

1466 

£ 

25       13-2685 

f           a 

24-0835 

25 

23-3084     12-3031 

73    185 

9'5 

1467 

16         6-2589 

25-0945 

1  1 

16-2555 

"5§ 

25-0100 

24-1638 

73    180       6-9 

1468 

5t      6-9588 

25-1473 

6     '16-9515     13-0545 

1469 

6* 

8-0001 

25-4218 

4     !i7'98o3     13-3812 

R.A.  3°  12™  to  3h  24™ 

1470 

6 

87120 

25-2828 

7 

18-6961 

13-2770 

Centre      R.A.  3h  24™  Dec.  +  73°              R.A.  3"  12™  Dec.  +  74° 

1471 

4* 

9-1397 

25-1187 

4*     19-1319     13-1360 

Plate 

3318.    1896 

Nov.  29.        Plate  3324.     1896.  Nov.  30. 

1472 

6 

10-3478 

25-4013 

7      20-3255     I3-4759 

m. 

'473 

22 

12-3528 

25-2069 

20         22-3383       13-3801 

1415 

8 

10-4894 

13-9785 

5* 

21-0298 

2-0741 

1416 

2I§ 

6-2754 

H-5724 

23 

16-7902 

2-4570 

ii9§     247380      2-3368 

72    178 

67 

1417 

18 

6*6337 

14-2021 

18 

17-1679 

2-1071 

66§     25-6611       23431 

72    179 

8-6 

1418 

23§ 

3-8217 

15-2113 

21 

14-3093 

2-9765 

72    169 

9'5 

37§     25-5775      6-2009 

73    188 

8  "4 

1419 

4t 

!    4-5666 

15-8414 

3* 

15-0203 

3  6409 

67§ 

2-1601 

18-3009 

73    179       7'4 

Plate  3805.     The  star  B.  D.  73°  168,  mag.  5-2,  is  on  this  plate  outside  the  limit  of  measurement.     It  is  not  measured  because  the  6m  and  3™  images  coalesce. 

i  rtotau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68«'4  of  R.A.  at  Dec.  +  73°,  and  72»'6  at  Dec.  +  74°. 
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B.D. 

"Wrt 

Di&m. 

B.  D. 

No. 

Diain. 

X. 

y. 

Diana  .            x. 

y- 

No. 

Mag. 

.WO. 

1  liain. 

X< 

y- 

X, 

y> 

No. 

Mag. 

R.A.  3h  24m  to  3h  36™ 

R.A.  3h  24m  to  3h  36m—contd. 

Centre       B.A.  3h  24"'  Dec.  +73°             R.A.  3h  36™  Dec.  +74° 

Centre      R.A.  3h  24m  Dec.  +73°                R.A.  3h  361°  Dec.  +  74° 

Plate  3318.     1896,  Nov.  29.        Plate  3325.     1896,  Nov.  30. 

Plate  3318.    1896,  Nov.  29.       Plate  3325.    1896,  Nov.  30. 

m. 

m. 

H74 

85§ 

142033 

14-0611 

84§ 

3-6797      2-3021 

72°  178 

6-7 

1532 

8* 

23-1615 

24-8697 

7 

13-1798 

12-6368 

'475 

35§ 

15-1261 

14-0190 

44§ 

4-6033 

2*2121 

72  179 

8-6 

•533 

5 

10-4756 

13-6421 

1476 

18 

19-1201 

i4'6345 

H 

8-6223 

2-6242 

'534 

26 

22-8687 

25-4380 

20 

12*9170 

13-2209 

73    193 

9'4 

H77 

7 

19-3167 

14-8795 

6* 

8-8306 

2-8604 

1478 

H79 
1480 

1481 

12 
H 

178 

8 

19-9858 
20-2934 
20-8075 
23-1432 

14-1512 
14-0838 
14-8930 
14-3010 

6* 
8 
"4 

4* 

9'4633 
9-7672 
10-3218 
12-6261 

2-0993 

2-0168 
2-7974 
2-0839 

R.A.  3h  36m  to  3h  48™ 

Centre      R.A,  3h  48™  Dec.  +  73°              R.A.  3h  36™  Dec.  +74° 
Plate  4177.    1898,  Nov.  3.          Plate  3325.    1896,  Nov.  30. 

1482 

6 

14-3595 

15-0971 

o 

m. 

1483 

24§ 

15-6196 

15-7200 

29 

5-1838 

3-8869 

72    180 

9'5 

'535 

4 

37595 

14-4526 

1484 

6 

18-9950 

15-8813 

1536 

12 

5-9688 

14-1556 

1485 

7 

19-7862 

i5'4333 

5* 

9-3308 

3-3875 

1537 

17 

6-2428 

14-5120 

4* 

16-8592      2-2942 

1486 

4 

20-6759 

15-3620 

1538 

*3§ 

6-8007 

147838 

6 

17-4007      2-5930 

1487 

4°§ 

21-0093 

15-0293 

4'§ 

10-5302 

2-9226 

72  184 

8-2 

1539 

7 

7'3372 

14-5064 

1488 

6 

22-5682 

167232 

5 

12-1716 

4-5343 

1540 

4 

7-9159 

14-3506 

1489 

27§ 

15-2336 

17-8739 

28§ 

4-9085 

6-0593 

73    188 

8-4 

1541 

4 

9-5655 

14-7115 

1490 

19 

20-0458 

17-3668 

18 

9-6872 

5-3058 

1542 

4 

9-6256 

14-8079 

1491 

4* 

24-2384 

17-3046 

4* 

13-8708 

5-0284 

'543 

H 

10-0053 

14-1701 

1492 

7 

15-3862 

18-6206 

6* 

5-0983 

6-7969 

J544 

i«§   lu-4515 

14-9103 

•493 

7 

15-8452 

18-3847 

5t 

5-5455 

6-5378 

'545 

5°§ 

13-1142 

14-9695 

37 

23-6998 

3-0988 

72      200 

8-8 

1494 

*3§ 

16-0653 

18-4414 

21 

57677 

6-5819 

73    189 

9'4 

1546 

4        4-4383 

15-8632 

H95 

9 

20-6950 

18-3677 

6 

10-3860 

6-2725 

'547 

36§   '    4'5i38 

15-8397 

'9 

15-0652 

3'5295 

72      189         9'2 

1496 

H 

14-3127 

19-0388 

8 

4-0483 

7-2694 

1548 

4 

5-4094 

15-3961 

H97 

6 

14-4101 

19-3160 

4* 

4-1598 

7-5384 

'549 

12 

5-4623 

15-9628 

1498 

6 

20-2136 

19-8856 

5* 

9-9838 

7-8118 

1550 

46§ 

6-2698 

15-0298 

26 

16-8591 

2-8125 

72      190         9'O 

1499 

5* 

21*1429 

19-0606 

4* 

10-8658 

6-9409 

'55' 

21§ 

6-6741 

15-7763 

5 

17-2248 

3-5764 

1500 

Z3§ 

21-3703 

I9-3433 

'9 

I  I'l  IOO 

7-2113 

1552 

H 

8-2886 

•5'8775 

1501 

6* 

22-4082 

19-2035 

4* 

12-1425 

7-0200 

1553 

8         87414 

'5-5°59 

1502 

29§ 

23-1385 

19-3124 

22 

12-8738 

7-0898 

73    194 

9'5 

'554 

9 

9-1480 

15-0950 

1503 

2i§ 

15-6403 

20-5970 

18 

5-4526 

8-7562 

"555 

5 

9-6998 

15-9915 

1504 

15 

16-4204 

20-3784 

*T 
/ 

6-2198 

8-4990 

1556 

18 

10-2343 

15-7948 

1505 

22§ 

20-0343 

20-2917 

18 

9-8246 

8-2266 

73    J92 

9'5 

'557 

3 

12-0620 

15-1336 

1506 

18 

14-9298 

2i"5743 

13 

47932 

9-7684 

1558 

4 

13-2478 

'5-3551 

1507 

4* 

21-5838 

21-2131 

4* 

11-4208 

9-0705 

'559 

i6§ 

13-5712 

I5-9745 

1508 

4t 

16-5256 

22-8399 

2* 

6-4576 

10-9564 

1560 

8 

13-6109 

15-2381 

1509 

12 

17-1610 

22-0558 

7 

7-0448 

10-1360 

1561 

24§ 

13-8048 

15-0160 

7* 

24-3808 

3-1823 

1  510 

5* 

20-0886 

22-8436 

4* 

io-oo68 

10-7692 

1562 

8 

13-8390 

15-6243 

1511 

7 

20-1825 

22-3092 

5 

10-0743 

10-2325 

1563 

3 

6-3287 

16-2336 

1512 

'9 

22-0345 

22-6950 

16 

1  1  "9440 

10-5237 

1564 

15 

6-6688 

16-0223 

i5'3 

5* 

23-2217 

22-2468 

4t 

1  3  '  1  1  04 

10-0149 

1565 

4i§ 

7-6590 

16-5471 

23 

18-1695 

4-3959 

73    2°i 

9'3 

1514 

23 

23'95i5 

22-9803 

18 

13-8716 

10-7107) 

1566 

39§ 

10-0365 

16-4630 

19 

20-5498 

4-4318 

73    2°3 

9'5 

'S'5 

21 

23-9628 

22-8605 

13 

13-8765 

10-5920] 

73    195       y  -* 

1567 

5 

10-2895 

16-3536 

1516 

*5§ 

16-7105 

23-2571 

20 

6-6574 

•3561 

1568 

5 

10-7271 

16-0085 

1517 

8 

17-7602 

23-3635 

5 

77100 

•41  10 

1569 

9 

10-7728 

16-9538 

1518 

8 

190330 

23-0188 

5 

8-9638 

•0025 

1570 

10 

11-3675 

16-3741 

'S'9 

4t 

20-2918 

23-3162 

3* 

10-2340 

-2344 

1571 

3 

11-8303 

16-3072 

1520 

8* 

207965 

23-7406 

7 

107607 

"6332 

1572 

1  1 

3-6367 

17-2266 

4* 

14-1168 

4'87i3 

1521 

17 

22-3457 

23-0623 

17 

12-2743 

10-8767 

1573 

4 

3-8935 

17-5118 

1522 

22 

22-6749 

23"3429 

16 

12-6172 

11-1371 

1574 

12 

V5376 

17-1086 

3* 

15-0208 

4-8017 

15*3 

6 

14-1758 

24-2386 

4* 

4-1804 

12-4679 

1575 

18 

6-2050 

17-3580 

4* 

16-6780 

5-1352 

1524 

22 

14-3273    24-5467 

17 

4*344' 

12-7667 

73    187 

9  '4 

1576 

5 

6-2402 

17-4703 

1525 

4* 

15-2590    24-1207 

3* 

5'2553 

12-2966 

'577 

6 

6-3999 

17-6463 

1526 

22 

15-3468    24-6405 

15 

5-3641 

12-8095 

1578 

55§ 

8-2739 

17-0496 

27§ 

18-7592 

4'929° 

73    202 

9'3 

1527 

18 

15-9748  124-8509 

1  1 

6-0033 

12-9890 

'579 

4 

8-8621 

177355 

1528 

22§ 

17-6096    24-1378 

18         7-5995 

12*191  1 

73    191 

9-0 

1580 

33§ 

9-6654 

17-0363 

i5 

20-1488 

4-9880 

1529 

It 

20-7388 

24-6386 

7      10-7502 

12-5337 

1581 

ti§ 

9-8044 

17-6558 

6* 

20-2570 

5*6128 

153° 

4 

22-3736 

24-1200 

H 

12-3542 

11-9280 

1582 

3 

10-1675 

17-8766 

1531 

5* 

22-4150 

24-8445 

5 

12-4363 

12-6549 

1583 

If 

10-6431 

17-2868 

5* 

21-1123 

5-2872 

1584 

4 

12-1574 

I7-43I5 

i  rticau  interval  represents  very  nearly  5'  =  688*4  of  R.A.  at  Dec.  +  73°,  and  72s-6  at  Dec.  +  74°. 
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>'o. 

Diam. 

X. 

Ijiain. 

m 

B.D. 

No 

I 

Diam. 

B.D. 

• 

•                             a* 

No. 

Mag. 

y- 

•fc 

y. 

Ho. 

Mag. 

R.A.  3h  36m  to  3h  48m—  contd. 

R.A.  3h  36m  to  3h  48m—  -contd.- 

Centre      R.A. 

jh  4gm  Dee.  +73°            B.A.    3*"  36"  Dec.  +  74° 

Centre      R.A.    3h  48™  Dec.  +  7  3°            R.A.     3h  36""  Dec.  +  74' 

Plate  4177.    1898 

NOT.  3.          Plate  3315.    1896,  Nov.  30. 

Plate  4177.     1898 

,  Nov.  3.           Plate  3315.     1896,  Nov.  30. 

•j 

m. 

o                            00. 

1585 

*4§ 

12-9326 

17-4607 

8* 

23-3903       55758 

1644 

35§ 

9-0183 

247678 

13       19-1083     12-6752 

1586 

5 

3-8441 

18-9445 

1645 

5 

9-2156 

24-8613 

1587 

8 

5-1761 

18-9945 

1646 

23§ 

11-1691 

24-2888 

8       21-2814 

12-3055 

1588 

It 

6-4805 

I8-9533 

5 

16-8702      6-7379 

1647 

7 

12-5803 

247839 

1589 

5 

7-9195 

18-7880 

1648 

7 

4-6902 

25-5023 

1590 

3 

8-4339 

18-3898 

1649 

8 

6-2101 

25-1258 

1591 

11-0685 

18-5761 

1650 

8 

7-3772 

25-2525 

1592 

8 

1  1-0852 

18-5154 

1651 

8 

8-1086 

25-6941 

1593 

3 

11-2695 

18-1453 

1652 

8 

8-8238 

257904 

3*     18-8614 

13-6877 

'594 

8 

H'4797 

18-1018 

1653 

23§ 

9-5905 

*5-4346 

6 

19-6456 

13-3688 

1595 

4 

12-0555 

18-1347 

1654 

8 

97570 

25-3186 

1596 

6 

12-5935 

18-8868 

1655 

9 

10-6310 

25-2147 

'597 

8 

13-9988 

18-6437 

1656 

8 

12-5524 

257781 

1598 

9 

3-9518 

19-7695 

3* 

14-3013      7-4258 

1657 

10 

13-2390 

25-1790 

'599 

16 

4-9805 

19-0148 

3* 

15-3671       6-7224 

1658 

18 

13-7255 

25-0165 

4*    237998 

13-1618 

1600 

42§ 

5-0951 

19-19-9 

'9 

15-4731       6-9143 

73    '96 

9'4 

1659 

33§ 

13-9853 

25'3563 

17      24-0405 

13-5163 

1601 

8 

5-2564 

'9-9743 

1660 

-* 
/ 

5-7362 

26-2093 

3*     '57257 

13-9368 

1602 

35§ 

7-4898 

19-5265 

17 

'7-8495      7-3645 

73    200 

9'4 

1603 

5 

7-8126 

19-3625 

63§     26-0213 

2-6274 

72     2O2 

8-3 

1604. 

4 

8-0615 

19-8374 

4' 

24-5741 

5-3253 

73    206 

9'o 

1605 

20§ 

8-4697 

19-4018 

5t 

18-8330      7-2862 

1606 
1607 

4 
3 

87989 
8-9025 

19-2038 
19-4166 

R.A.  3h  48™  to  4h  om 

1608 

5 

•  9-2657 

19-4484 

Centre      R.A.     3"  48"°  Dec.  +  73°.            E.A.    4"    o«>  Dec.  +74° 

1609 

'5§ 

11-9413 

19-8096 

Plate  4177.     1898 

,  Nov.  3.          Plate  3341.     1897,  Jan.  z6. 

1610 

5 

13-7895  : 

19-6942 

0 

m. 

161  1 

•78 

3-9683 

20-6513 

8       14-2745      8-3063 

1661 

65§ 

15-4109 

I4-3833 

45§ 

4-9685 

2-5545 

72      2O2 

8-3 

1612 

20 

4"4595 

20-3750 

3* 

147793      8-0558 

1662 

5 

15-4324 

'4-3283 

161  3 

9 

7-5366 

20-6992 

1663 

5 

17-2572 

14-0688 

1614 

4 

8-7734 

20-5248 

1664 

36§ 

17-4643 

147176 

21 

7-0365 

2-7872 

1615 

10 

12-2920 

20-8055 

1665 

'9 

18-0653 

14-0661 

6 

7-6034 

2-1052 

1616 

4 

I2'5393 

20-0470 

1666 

10 

187377 

14-6126 

1617 

5 

12-7278 

20-4886 

1667 

ii 

20-2864 

14-8746 

3* 

9-8622 

2-801  1 

1618 

38§ 

11-8184 

20-1644 

25 

23-1386 

8-2716 

73    205 

9'5 

1668 

7 

21-521  1 

'4-4583 

1619 

9 

13-8682 

20-6823 

1669 

6 

22-5189 

'4-:4'4 

1620 

4o§ 

5-8442 

21-1671 

'9 

16-1213 

8-9170 

73    198 

9'5 

1670 

4 

23-4661 

14-6358 

1621 

23§ 

6-4097 

21*0505 

6 

16-6923 

8-8296 

1671 

ii 

23-9490 

14-9461 

4* 

135232 

2-6881 

1622 

58§ 

6-416; 

21-3790 

24§ 

16-6814 

9-1585 

73    199 

9-0 

1672 

4 

14-6604 

5-6488 

1623 

9 

6-9335 

21-8474 

1673 

18 

16-1046 

5-9703 

5* 

57430 

4-1045 

1624 

'7 

7-1187 

21-1900 

1674 

20 

17-2231 

5-0882 

7 

6-8139 

3-1666 

1625 

26§ 

7-I934 

21-4312 

12 

17-4571       9-2498 

1675 

18 

18-2102 

5-4866 

7 

7-8203 

3'5'59 

1626 

30§ 

7-9366 

21-1257 

10      18-2123      8-9835 

1676 

6 

19-1295 

5-8757 

1627 

4 

11-6323 

21-4466 

l677 

5 

19-3261 

5-0538 

1628 

6 

3-8178 

22-5103 

1678 

4 

19-4539 

5-30i5 

1629 

13 

4-1592 

22-7311 

3* 

14-3598     10-3953 

1679 

20 

19-5145 

5-1674 

6 

9-1073 

3"'323 

1630 

20 

4-8970 

22-2648 

4 

15-1196      9-9650 

1680 

4 

21-6328 

5-3677 

, 

1631 

35§ 

8-3290 

22-0886 

13 

18-5587      9-9648 

1681 

20 

21-6834 

5-3766 

6       11-2824      3"'3'3 

1632 

6 

8-4338 

22-9468 

1682 

29§     22-9553 

5-8541 

16      12-5759      3-6449 

1633 

10 

10-9883 

22-8236 

1683 

22g        14-1808 

16-3129 

7         ;       3-8356            4^446 

1634 

10 

12-2315 

22-2460 

1684 

5       147253 

16-1746 

1635 

*3§ 

•3-3373 

22-8978 

8* 

23-5173     "-0278 

1685 

10      ;  16-0273 

16-4399 

4* 

5-6872         4-5772 

1636 

38§ 

5'4509 

23-9555 

'7 

15-5890     11-6845 

73    '97 

9'4 

1686 

6      16-2268 

16-4631 

1637 

9 

6-3241 

23-1141 

1687 

8       16-6393 

16-6414 

3* 

6-3102 

4-7485 

1638 

8 

11-1686 

23-6228 

1688 

4       18-1185 

16-3480 

1639 

35§ 

11-3101 

23-9373 

1  1 

21-4393     11-9625 

1689 

17     1  18-1213 

16-2254 

8 

7-7670 

4-2587 

1640 

8i§ 

11-3484 

23-4533 

45§ 

21-5016     11-4825 

73    204 

6-5 

1690 

5       18-2965 

16-7212 

1641 

12 

13-5200 

23-9650 

1691 

14       18-7925 

16-4944 

5 

8-4515 

4-49I9 

1642 

9 

5-6839  : 

24-7560 

1692 

17       18-9800 

16-4898 

5* 

8-6375 

4'4796 

1643 

IO 

6-224- 

24-13:8 

1693 

2I§        19-3806 

16  8074 

8 

9-0570 

4-7770 

i  ristau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68"'4  «t  E.A.  at  Dec.  +  73°,  and  ;i»'6  a;  Dec.  +  74°. 
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Wft 

B.  D. 

B.  D. 

-i  O. 

X, 

y- 

Dinni. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

X. 

No.          I    Mag. 

R.A.  3h  48™  to  4h  om  —  contd. 

R.A.  3h  48™  to  4h  om  —  contd. 

Centre      R.A.     3h  48™  Dec.  +73°            R.A.    4h    om  Dec.  +74° 

Centre      K.A.    3h  48™  Dee.  +  73°             R.A.    4h    om  Dec.  +  74° 

Plate  4177.     1898,  Nov.  3.           Plate  3341.     1897,  Jan.  26. 

Plate  4177.     1898,  Now.  3.            Plate  3341.     1897,  Jan.  26. 

1694 

4 

20-7807 

16-0580 

o 

m. 

1753 

5 

14-8072 

21-6820 

• 

Ui. 

1695 

5 

21-3561 

16-4000 

1754 

16 

14-8940 

21-1772 

5 

47945 

9-3666 

1696 

7 

21-7905 

16-4616 

3* 

11-4454 

4-3096 

J755 

4°§ 

17-0393 

21-2919 

20§ 

6-9427 

9-3727 

1697 

8 

21-9843 

16-7937 

3* 

II-6543 

4-6311 

1756 

23§ 

17-7960 

21-2375 

9 

7-6945 

9-2798 

1698 

6 

22-8340 

16-6692 

2* 

12-4979 

4H63I 

1757 

,6 

19-5273 

21-0233 

5        9-4129 

8-9785 

1699 

52§ 

14-1015 

17-1499 

36§ 

3-8005 

73    206 

9'0 

1758 

6 

20-1591 

21-4881 

4*  |  10-0662 

9-4096 

1700 

4 

14-4901 

17-6495 

'759 

7 

20-5898 

21-9038 

4 

10-5175 

9-8056 

1701 

7       15-3068 

17-8049 

1760 

17 

14-3005 

22-7931 

5         4-2836 

I  I'OIOO 

1702 

27§     17-1  '43 

17-1722 

13 

6-8090 

5^534 

1761 

7 

14-6884 

22-0425 

1703 

6      17-1722 

17-9240 

2t 

6-9030 

6-0016 

1762 

'3 

15-2007 

22-6530 

5*      5-1728 

10-8241 

1704 

3     <  17-9470 

17-5989 

1763 

4 

16-2505 

22-1391 

1705 

4       18-5067 

17-0013 

1764 

4 

17-1812 

22-3175 

2*          7-I327 

10-3896 

1706 

22§ 

19-0535 

17-4621 

I  I 

87599 

5-4468 

1765 

4 

17-7422 

22-2389 

1707 

4 

19-0623 

17-6749 

1766 

7 

17-9908 

22-6707 

5 

7-9603 

10-6998 

1708 

4 

21-7408 

17-4041 

3* 

"•4442 

5-2521 

1767 

4 

19-3168 

22-6593 

2*          9-2837 

10-6221 

1709 

98§ 

22-2895 

'"•7897 

67§ 

12-0095 

5-6098 

73     212 

6-5 

1768 

4 

19-5876 

22-3784 

2* 

9-5369 

10-3265 

1710 

20      22-4655 

I77927 

6 

12-1853 

5-6029 

1769 

4* 

19-7166 

22*0093 

2* 

9-6496 

9-9521 

1711 

Z5§     22-4949 

17-2058 

13 

12-1842 

5-0155 

1770 

20-0912 

22-8551 

68§     10-0665 

10-7807 

73    210 

6-4 

1712 

5      22-7918 

I7-8545 

i77i 

24§ 

21-0860 

22-2474 

12           II-0293 

10-1218 

1713 

6       23-2000 

17-2843 

1772 

5 

237440 

22-4677 

1714 

'5 

23-8283 

17-8338 

9 

13-5469 

5-5800 

>773 

7 

23-9060 

22-3715 

4*     I3-8552 

10-1082 

1715 

4       15-0774 

18-8393 

'774 

'7 

15-8685 

7         5-8855 

11-6816 

1716 

4       16-3625 

6^ 

18-0845 

'    /  T 

'775 

9 

17-6924 

23-4695 

4         7-7032 

11-5144 

'7*7 

1  16-9470 

18-3761 

1776 

17-7173 

23-2955 

15         77'89 

11-3376 

73    208 

9'5 

1718 

10       17-3079 

18-6844 

4* 

7-0777 

6-7541 

1777 

8 

20-5177 

23-0663 

3*     10-5054 

10-9664 

1719 

1720 

20           17-7614 

6       17-8684 

'8-2333 
18-6177 

7 

2* 

7-5097 
7-6342 

6-2808 
6-6628 

1778 
1779 

22 
21 

20-5319 
20-9063 

23-1158 
23-0505 

10       10-5209 
8       10-8918 

1  1-0165 
10-9348 

1721 

5           2O'22I  I 

18-7400 

1780 

4 

14-8585 

24-9400 

1722 

6       21-0753 

18-4800 

3 

10-8284 

6-3627 

1781 

4 

18-3244 

24-0243 

1723 

17          21'IO20 

18-5818 

8 

10-8610 

6-4624 

1782 

4 

21-5680 

24-2500 

I 

1724 

5 

21-8550 

/;         x 

18-5909 

1783 

9* 

23-7709 

24-7808 

5       13-8384 

12-5189 

1725 
1726 

4 
4 

22-6736 
I5-33I6 

18-5209 
19-1717 

1784 
1785 

5 
5 

14-8415 
14-9010 

25-2962 

1727 

-  _        0 

6 

15-4594 

19-4564 

_         n      £ 

2* 

5-2692 

7-6126 

1786 

1  1 

I7-5759 

25-3467 

5         7-6799 

I3-3954 

1720 

1729 

1730 
1731 

4 
'4 

16-6532 
17-8980 
18-2008 

19  8262 
19-2316 
19-6199 
19-8126 

16 
5 
H 

6-4522 

7-7148 
8-0258 

7-3340 
7-6592 

7-8-JCC 

1787 
1788 
1789 

44§ 
5 
38 

20-281  1 
23-8270 

25-5262 

25-3788 

V 

'7 

10-3918 
13-8526 
'3'9358 

13-4380 
13-1152 

13-3134 

73    211 
73    213 

9'5 
9'5 

1732 
1733 

4 
9 

18-3238 
18-9708 

19-2884 
I9-4455 

4* 

J 

8-7756 

/       J  JJ 

7'4294 

33 

2-7051 
1-3669 

3-2567 
11-8188 

72    200 
73    204 

8-8 
6-5 

'734 

1735 

4 

I9-4050 
19-6837 

'97495 
19-5853 

24§ 

9-2258 

77I32 

73    209 

8-8 

1736 

23§ 

20-8942 

19-0373 

12 

10-6767 

6-9255 

R.A.  4h  om  to  4h  i2m 

'737 
1738 

•9 

29§ 

21-3465 

2I-6I34 
.; 

19-9713 
19-9568 

8 

17 

11-1756 
11-4415 

7-8359 
7-8093 

Centre      R.A.    4h  12™  Dec.  +73°            R.A.    4h    om  Dec.  +74° 
Plate  3016.     1896,  Feb.  22.         Plate  3341.     1897,  Jan.  26. 

'739 

4 

16-2104 

20-5442 

1740 

I74i 
1742 

1743 
'744 
'745 
1746 

1747 
1748 

'749 
1750 

1751 
1752 

7 
4 

I  2 

4 

9 
1  1 

6 

'4 
10* 

'4, 
18 

177385 
17-8920 
19-8260 
20-3565 
20-8431 
21-5179 
21-8652 
23-5616 
23-6082 
23-9390 
14-2155 
14-2898 
14-3528 

20-2086 
20-5850 
20-7219 
20-6802 

20-9075 
20-4159 

20-9025 
20-8880 
20-5128 
20-5588 
21-1503 

21-9093 
21-3148 

3* 
4* 
4 

3* 
5 

5* 

20 

7 

7-5852 

9-6952 

107216 
11-3697 
11-7422 
I3H338 
13-4617 

137950 
4-1125 

4-2264 
4-2586 

8-2586 
8-6626 

8-7967 
8-2719 

8-739' 
8-6405 

8-2621 
8-2923 

9-3707 
10-1283 
9-5296 

73    214 
73    207 

9'5 
9'5 

1790 
1791 
1792 
1793 

'794 
'795 
1796 

'797 
I798 
1799 
1800 
1801 
1802 

4* 
4 
6 

7 
4 
4 

12 

5 
5 
9 
4 
5 

3-8692 
3-8797 

6-6163 
8-4462 
8-9813 
11-8631 
12-1189 
12-3280 
13-1707 

i3-9'79 
5-2804 

14-7151 
14-7283 
14-8422 
14-0784 
14-8983 
14-1562 
14-7848 
14-5072 
14-1449 

14-3534 
14-5525 
14-7762 
15-9068 

171 

5 
5 
5* 
6 

3* 
'4 

2* 

4* 

14-3228 
14-3327 
14-8839 
15-7826 
17-0593 

19-4270 
22-3198 
22-5913 

15-6763 

2-5659 
2-5826 
2-7188 
1-9977 
2-8834 

2-8857 

27453 
2-3982 

3-8227 

72    206 

m. 

9-5 

__ 

i  resea 

i*  interval  represents  very  newly  5'  =  68-4  of  R.A.  »t  Dec.  +  73°,  and  72-6  at  Dec.  +  74°. 
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R  D. 

Nf. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

x.                    y. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

O. 

Z. 

y. 

Diam. 

x.                    y. 

So. 

Mag. 

R.A.  4h  om  to  4h  i2m  —  contd. 

R.A.  4h  0*  to  41 

1  12™  —  contd. 

Centre      R.A. 

4h  I2m  Dec.  +73°              R.A.     4h    o**-  Dec.  +74° 

Centre      R.A.    4h  1  2m  Dec.  +  7  3°            R.A 

4n    om  Dec.  _|_  74« 

Plate  3016.     1896,  Feb.  zz.         Plate  3341.     1897,  Jan.  26. 

Plate  3016.    1896,  Feb   zz.           Plate  3341.     1897,  Jan.  26. 

o 

m. 

0                                  ""- 

1803 

12 

8-7088 

15-6356 

12 

19-1118 

3-7211 

1862 

23§ 

12-7480 

24-2725 

22§ 

22-7267 

12*5438 

73    "i 

9'4 

1804 

5 

11-4899 

15-2768 

4* 

21-9098     3-4985 

1863 

4* 

12-7622     24*1954 

4* 

227471 

12*4672 

1805 

3 

13-8093      15-9198 

1864 

4* 

13-3049 

247863 

4 

23-2577 

13-0835 

1806 

'3 

13-8696      15-9312 

9 

24-2535     4-2688 

1865 

4 

15-0420 

13-7064 

1807 

13 

4-6276      16-4950 

1  1 

14-9948     4-3807 

1866 

4 

15-0465 

13-9383 

1808 

1  1 

6-6839      16-3934 

1  1 

17-0543     4-3769 

1867 

3 

18-0652 

13-8366 

1809 

13 

6-7601  ;  16-0153 

12 

17-1500     4-0053 

1868 

4 

18-8858 

137062 

1810 

4 

6-7861     16-1931 

4* 

17-1678     4-1807 

1869 

H 

107276 

25-7045 

15 

20-6389     13-8764 

1811 

17 

7-2449    16-1965 

i8§ 

17-6247     4-2097 

1870 

5* 

10-8445  i  257762 

6 

20*7508      13-9560 

1812 

12 

7-7457    16-6646 

1  1 

18-1010      4-7007 

1871 

4 

ii  -98  1  5    25-4126 

4 

21-9038      13-6453 

1813 

'5 

8-8501     16-8995 

"4 

19-1906       4-9895 

1814 

6 

10-8699    16-5708 

-•*• 

21-2234      4-7595 

82§ 

1*7032  !  17-8708 

73    212 

6*5 

1815 

4 

11-1399     l6'5854 

2* 

21-4930       47878 

1816 

4 

5-1693  |  17-7204 

5 

15-4748       5-6315 

RA      M  h    »  «m 

to*  h   f\  A  m 

1817 

'4 

579°4 

17-5236 

"4 

16-1068       5-4625 

,.A.  4    I2m 

4"  24 

1818 

8 

6-1367 

17-3146 

9 

16-4610      5-2725 

Centre       R.A.  4h  izm  Dec.  +73°             R.A 

.    4h  24™  Dec.  +  74' 

1819 

9 

7-7388 

I7-I547 

8 

18-0691       5-1899 

Plate  3016.     1896,  Feb.  22.          Plate 

4111.     1898,  Dec.  23. 

1820 

4 

10-6080 

17-2482 

It 

20-9293       5-4246 

S         _ 

. 

m. 

1821 

4 

10-7998 

17-6548 

1872 

12 

14-3979 

14-4075 

15* 

2-0954 

1822 

10 

6-8068 

18-6448 

10 

17-0657      6-6325 

1873 

5 

i6-3745 

14-1282 

5* 

5-8990 

2-31,9 

1823 

3 

9-3551 

18-4749 

4 

19-6213       6-5865 

1874 

5 

18-8682     14-0504 

5* 

8-3872 

2-1097 

1824 

55§ 

12-3992 

18-0500 

22-6835       6-3134 

73    220 

8-8 

1875 

4* 

I97I74 

14-2150 

4* 

9-2437 

2-2327 

1825 

13-1077 

18-4259 

37§ 

23-3711       6-7224 

1876 

44§ 

21-2168 

14-4896 

57§ 

107520 

2-4304 

72    224 

8-4 

1826 

2I§    • 

6-5615 

19-1008 

20§ 

16-7997      7-0765 

1877 

22 

24-2064 

14-7997 

26g 

137561 

2-5886 

72    229 

9'5 

1827 

'4 

6-6332 

19-0178 

17 

16-8747      6-9990 

1878 

5 

17-7601 

15-8556 

5 

7  3762 

3-9703 

1828 

+'§ 

8-8772 

19-1458 

34§ 

19-1100      7-2347 

73    217      9-0 

1879 

5 

17-9268 

15-1452 

4 

7-5055       3-2502 

1829 

5 

9-2221 

19-1934 

5 

19-4510      7-2980 

1880 

4 

20-0722 

15-1372 

4 

9-6457      3""372 

1830 

15 

12-0293 

19-0160 

'9 

22-2623      7-2602 

l88l 

6 

20-0777 

15-1565 

7 

9-6480      3*1540 

1831 

7 

12-2894     19-8603 

7 

22-4820 

8-1149 

1882 

4 

2o'6  1  13 

i  5-2920 

4* 

10-1877       3-2634 

1832 

13 

12-6971     19-1952 

ii       22-9233 

7H724 

1883 

6 

20-7668 

I5-I437 

6 

10-3384      3-1051 

1833 

7 

13-3695     19-4460 

7      23-5853 

77536 

1884 

28§ 

21-8819 

15-7089 

36§ 

11-4808   !     3-6136 

73    233 

9'3 

1834 

23 

13-9505 

19-9968 

27§ 

24-1358 

8-3340 

73    223 

9-0 

1885 

4 

17-7468 

16*2948 

4* 

7-3834       4*4086 

1835 

6 

9-4826 

20-9945 

9-1118 

1886 

6 

19-9840 

167288 

10 

9-6366       4-7293 

1836 

7 

;    10-6294 

20-6578 

7       20-7850 

8-8317 

1887 

7 

20-3937 

16-6644 

12 

10-0430       4-6424 

1837 

4 

I2-1322 

20*7938 

4*    22-2811 

9-0417 

1888 

7 

22-6304 

17-1325 

12 

12-3008       4-9963 

1838 

6 

I2-25I  I 

20*7356 

5*    22-4033 

8-9857 

1889 

4°§ 

24-0755 

16-5825 

45§ 

13-7162       4-3735 

73    235 

9'1 

1839 

12 

4-7005 

21-9299 

1  1     1  14-8010 

9-8131 

1890 

6 

15-2001     17-6575 

8 

4-9095        5-9002 

1840 

I  I 

!   6-1865 

21-3380 

ii       16-3172 

1891 

4 

18-4263     17-8502 

1841 

3 

8-6417 

21-2855 

5      18-7698 

9-3636 

1892 

6 

22-6287     18-0223 

5 

12*3434      5'88,4° 

1842 
1843 

4 
4t 

9-7828 
10-2096 

21-9823 
21-4819 

5       19-8767 
3*    20-3286 

10-1097 
9-6278 

1893 
1894 

7 

4 

14-1680 
15-5080 

17-9658 
18-6241 

1  1 
4* 

3-89-4 
5-2623 

0-2050 
6-8467 

1844 

6 

10-7250 

21-9316 

6      20-8189 

10-1061 

1895 

4 

•  5-5678 

18*1910 

6O 

1845 
1846 

4 

4 

10-8777 
12-0983 

21-1557 
21-3932 

4      21-0070 
4*    22-2178 

9-3418 
9-6356 

1896 
1897 

4 
43$ 

19-7810 
20-0220 

18-8525 
18-8244 

4 
49§ 

9-5430 
9-7832 

•8590 
6-8196 

73    232 

8-4 

1847 

6 

12-6381    21-2086 

5     122-7643 

9-4788 

1898 

12 

20-6341 

18*7487 

"9 

10-3895 

•7130 

1848 

37$ 

13-6569 

21-9172 

237499 

10-2351 

73    222       8-9 

1899 

3 

20-9618     18-9008 

4 

10*7238 

6-8490 

6^ 

1849 

38§ 

10-9893 

22-0023 

32§ 

21-0793 

10*1921 

73    219  :    8-9 

1900 

7*    22-2391     18-5432 

5 

11-9828 

•4246 

1850 

4 

14-0680 

1  1-8720 

1901 

4      14-0303  |  19-1641 

1851 

8 

'•  47458 

23-3455 

10 

14-7780 

1  1-2291 

1902 

4      H'4949     i9'3i  75 

5 

4-2865 

7"5944 

1852 
1853 

16 
3* 

127399 

6-2212 

23-53I4 

'4 

4 

22-7529 
16-1928 

11-8040 
12-4433 

1903 
1904 

4      15*1778     19-6131 
32§     17-8467     19-5454 

5t 
37§ 

4-9841 
7-6461 

7-8536 
7-6503 

_  s  s 

73     *29 

8-8 

1854 

3 

16-9090 

1905 

7      20-2601 

19-4353 

10 

10-0505  j    7-4100 

1855 

27§ 

i      7-7960 

24-3267 

17-7783 

12-3572 

73    216 

9'4 

1906 

4      20-6400 

19*4498 

5 

10-4308 

7-4132 

1856 

4 

17-9668 

12-1850 

1907 

8       22*0712 

19-2082 

16 

11-8472      7-0993 

1857 
1858 

7 
17 

;    9'4°55 
10-1402 

24-1070 
24-9965 

16 

19-3928 
!  20-0863 

12-2153 
13-1421 

73    218 

9  '4 

1908 
1909 

4*    23-3904 
8       16-6414 

20-0786 
20-0968 

6 
16 

13-2106      7-8997 
6-4703      8-2623 

1859 

4 

10-1978 

24-6699 

5     -20-1595 

12-8184 

1910 

4       16*8072     20-1690 

5 

6-6395       8-3274 

1860 

4* 

10-3550 

24-61  13 

5 

20-3178 

12-7656 

1911 

4       18-8973     19-9780 

5 

87179      8-0270 

1861 

5 

'12-3583 

24-5418 

6 

22-3215 

12-7939 

1912 

12          20-8540       2O-I4I8 

15 

10*6789      8-0943 

i  reteau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68S'4  of  K.A.  at  Dec.  +  73",  and  7z*-6  at  Dec. 

+  74'. 
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B.  n. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

x.                 y. 

PKlttl. 

y* 

No. 

Mag. 

R.  A.  4h  1  2m  to  4h  24m—contd. 

R.A.  4h  24™  to  4h  36™  —  contd. 

Centre      R.A.    4h  iz™  Dec.  +73°            R.A.    4h  24m  Deo.  +  74° 

Centre      R.A.    4h  36"  Dec.  +  73°            R.A.    4h  24™  Dec.  +  74° 

Plate  3016.    1896,  Feb.  22.        Plate  4211.     1898.000.23. 

Plate  4210.     1898,  Dec.  22.          Plate  4211.     1898,  Dec.  23. 

m 

O 

m. 

'9'3 

4* 

20-9833 

20-0882 

6* 

10-8094 

8-0327 

o 

I958 

'7 

9-9310 

I6-3554 

f           X1 

13 

20-4001 

4-1236 

1914 
1915 
1916 
1917 

7 

23§ 

ii  • 

4 

23-9905 
17-4569 
187713 
21-5329 

20-7236 
21-4807 
20-9920 
21-1684 

15 
25§ 
14 

6 

13-8414 
7-3562 
8-6426 
11-4075 

S-5'45 
9-6042 
9-0481 
9'°835 

73     227 

9'3 

'959 
1960 

1961 
1962 

4 
6 

34§ 
'3 

10-2031 
1  1-2400 
11-4279 
12-8800 

16-4617 
16-1068 
16-3018 
16-3436 

4*     217199 
27       21-8968 
5*    23-3460 

3-9406 

4''453 
4-2558 

73    243 

9'5 

1918 
1919 

4t 

4* 

22-8772 
23-3809 

21-6983 
22-0862 

6 
6 

127814 
13-3025 

9-5447 
9-9019 

1963 
1964 

38§ 

13-5528 
13-8141 

16-2455 
16-6176 

33 
46 

24-021  5 
24-2644 

4-I945 

73    247 

9'4 

1920 
1921 

5 
4'§ 

16-3906 

19-2675 

22-4692 
22-9075 

4 
44§ 

6-3407 
9-2377 

10-6436 
10-9370 

73     231 

8-0 

1965 
(966 

5 

20 

4-8660 
5-2043 

17-6401 
17-9691 

13       15-5964 

5-4994 

73    238 

9'5 

1922 

3* 

20-8738 

22-9372 

5 

10-8438 

10-8822 

1967 

7 

6-8870     17-6882 

4*     17-2905 

5-3033 

1923 

10 

21-2374 

227474 

1  1 

II-I94I 

10-6752 

1968 

5 

7-9272 

17-9028 

1924 

6 

21-3050 

22-2503 

6 

11-2357 

10-1766 

1969 

16 

11-3121 

17-7628 

7      217075 

5-5973 

1925 

15 

17-6918 

23'5764 

21 

7-6988 

11-6835 

1970 

29§ 

13-9720 

17-0318 

27        !  24-4001 

5-0015 

1926 

177919 

25§ 

77712 

ii-i359 

73     228 

9'3 

1971 

12              4-7621 

18-9628 

7       15-1041 

6-4697 

1927 

6* 

22-7063 

24-1012 

7 

127330 

1  1-9500 

1972 

9        5''°32 

18-1737 

5t     15-4869 

5-6976 

1928 

18 

14-0250 

24-6173 

22 

4-0893 

12-9122 

1973 

23§       7-8701 

18-5583 

20       18-2303 

6-2191 

1929 

3 

5-0433 

12-3394 

•974 

7        9-2153 

I8-435I 

1930 

18 

157408 

23-8408 

22§ 

57627 

12-0478 

73     225 

9'5 

1975 

15        9-6442 

18-0020 

gt    20-0299 

5-7549 

1931 

26 

15-7237 

24-4200 

3°§ 

57752 

12-6259 

73     226 

9'5 

1976 

9       10-5833 

18-8441 

5*    20-9243 

6-6406 

1932 

4 

7-5033 

12-0750 

1977 

14      12-9820 

18-3111 

7*    23-3461 

6-2313 

'933 

4 

11-3469 

12-6037 

I978 

'8       I3-5933 

18-1770 

'934 

4* 

21-3831 

24-3941 

6 

11-4254 

12-3134 

1979 

20§ 

3-9018 

19-0973 

18       14-2398 

6-5602 

'935 

6 

17-7186 

25-1829 

8 

7-8057 

13-2872 

1980 

14 

8-0382 

19-1571 

7       18-3688 

6-8249 

1936 

4 

18-5256 

24-9713 

7 

8-6033 

13-0350 

1981 

22§ 

8-2802 

19-8230 

15       18-5752 

7-5028 

1937 

4 

9-1  100 

13-1148 

1982 

5 

9-3990 

19-2724 

1938 

10 

19-4322 

25-9328 

12 

9-5551 

13-9505 

1983 

16 

11-0520 

19-6959 

10      21-3504 

7'5:  5' 

'939 

6 

12-2424 

13-5307 

1984 

5 

11-7623 

19-3691 

1940 

20     .  22-3472 

25-9890 

23§ 

12-4708 

13-8566 

73     234 

9"' 

1985 

7 

4-1103 

20-5994 

6      14-3700 

8-0694 

1941 

4 

12-5855 

13-2474 

1986 

44§ 

4-6375 

20-0273 

4o§     14-9266 

7-5231 

73    236 

8-6 

1942 

8*     227152     26-0126 

10 

12-8410 

13-8647 

1987 

6 

6-5192 

20-4555 

4t     167854 

8-0506 

'943 

4 

13-8043 

13-4259 

1988 

5 

7-8012 

207383 

4*     18-0516 

8-3951 

1989 

17 

13-9900 

20-281  1 

8t     24-2556 

8-2501 

1990 

5 

6-0637 

21-7264 

5 

16-2664 

9-2931 

OQQ 

2-1296 

6-4355 

73.  220 

8-8 

1991 

10 

7-1522 

21-9153 

6 

I7-344I 

9-5347 

2*7^ 

37785 

8-3036 

73    *23 

9-0 

1992 

4t 

7-3312 

21-5637 

3* 

!7'5394 

9-1907 

45§ 

3-5806 

10-2351 

73    222 

8-9 

1993 

7 

7-4989 

21-3961 

5t 

177134 

9-0361 

42       25-1223 

197872 

73    236 

8-6 

I994 

10 

7-6998 

21-2661 

6t 

17-9206 

8-9159 

778 

25-2625 

25'45O3 

73    237 

8-5 

!995 

13 

8-1737 

21-1587 

8 

18-4003       8-8317 

43§ 

14-6149 

26-6434 

73    224 

8-6 

1996 

H 

8-5869    21-1378 

1  1 

18-8157  j    8-8297 

1997 

4 

87225 

21-2349 

4t 

18-9471       8-9334 

1998 

5 

10-3434 

21-2262 

R.A.  4"  24m  to  4h  36m 

'999 

18 

10-5425 

21-8186 

n 

20-7353      9-6124 

Centre       R.A.  4h  36™  Dec.  +  73°            R.A.    4h  24m  Dec.  +  74° 

2OOO 

4 

11-8396 

21-3060 

Plate  4110.     1898,060.22.         Plate  4211.     1898,060.23. 

2OOI 

16 

13-2049 

21-7382 

8 

23-3973      9-6665 

o 

m. 

2O02 

27§ 

13-3801 

21-9689 

24 

23-5611      9-9024 

73    245 

9'5 

194-4 

21 

8-1361 

14-2751 

15       18-7084 

1-9553 

72    231 

9'5 

2OO3 

4t 

4-7496 

22-5990 

4t 

14-9068     10-1027 

1945 

16 

8-2953 

14-4231 

8* 

18-8608 

2-1  108 

2OO4 

H 

5-139° 

22-3558 

13       15-3114      9-8750 

1946 

'3 

9-2575 

I4-4575 

5 

19-8192 

2-1948 

2OO( 

5 

5-8496 

22-6946 

1 

'947 

20ij 

6-6484 

15-2644 

'4 

I7-I754 

2-8667 

2OO6 

22 

6-0905 

22-0309 

16      16-2770      9-5960 

73    239 

9'5 

1948 

5 

8-9151 

15-6640 

2OO7 

9 

6-1289 

22-0060 

6    1  16-3182      9-5748 

'949 

'7 

9-0440 

15-9283 

9 

>9'5357 

3-6512 

2008 

9 

6-2573     22-0353 

6 

16-4419      9-6097 

1950 

10 

10-0870 

15-3852 

5* 

20-6016 

3-1652 

2OO9 

5 

9-1110  '  22-8321 

4* 

19-2536     10-5499 

1951 

'9 

10-4107 

15-2368 

'3* 

20-9350 

3-0297 

2OIO 

6 

9-5202    22-8498 

4 

19-6609     10-5899 

1952 

8 

1  1-0  1  60 

15-5876 

2O1  I 

5 

10-9765     22-3342 

'953 

3 

11-8932 

"5-5843 

2012 

Q 

11-4296    22-8468 

6t 

21   5668 

10-681  1 

'954 

20 

4-5100 

16-5578 

'5 

14-9742 

4-0533 

201; 

18       11-6890     22-7062 

*4 

21-8314 

10-5551 

'955 

20 

5-6333 

16-9298 

'5 

16-0770 

4-4821 

2OI<I 

13        1  1  -8001     22-10,15 

9 

21-9693 

10-0463 

1956 

21 

5-8524 

16-3050 

16 

16-3282 

3-8678 

2OI  ! 

5 

12-0000    22-1322 

4* 

22-1755 

9-9996 

'957 

6 

7-0473 

15-6057 

2Ol6 

10 

12-0155     22-0590 

7 

22-1963 

9-9241 

i  rdseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68«>  of  R.A.  at  Dec.  +  73°,  and  7z'-6  at  Dec.  +  74°. 
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B.  D. 

Di&m. 

B.  D. 

No. 

Diarn.  '• 

X. 

v' 

Diarn.             x. 

y- 

No.             Mag. 

No.             Mag. 

R.A.  4h  24™  to  4h  36m  —  contd. 

R.A.  4h  36m  to  4 

h  48™  —  contd. 

Centre      R.A. 

4h  ?6m  Dec.  +71°            R.A.    4h  24™  Dec.  +  74° 

Centre      R.A.    4h  36""  Dec.  +73"            R.A 

4>»  48"  Dec.  +  74° 

Plate  42  10.     1898 

Dec.  22.          Plate  421  1.     189 

!,  Dec.  23. 

Plate  4210.     1898,  Dec.  22.          Plate 

3365.     1897,  Feb.  20. 

o                          m 

o 

m. 

2017 
2018 

23 
6 

12-6825 
13-1375 

22-7966 
22-3773 

19 

22-8208  . 

10-6956 

2067 
2068 

9 

4t 

15-0150 
I7-2I45 

17-2850 
177627 

9 

3* 

4-5992        5-2051 
6-8186      5-5713 

2019 

4 

77544 

23-8075 

4* 

17-8533 

11-4564 

2069 

4*     i9"8532 

17-9226 

4 

9-4619      5-5952 

2O2O 

7 

11-8059 

23-5137 

5* 

21-9110 

11-3674 

2070 

23§ 

20-3449 

17-0943 

20§ 

9-9110      4-7460 

2O21 

4 

12-9418 

23-3576 

2071 

16 

20-5324 

I7-92I8 

IO 

10-1399      5-5629 

2O22 
2O23 
2O24 
2O25 
2O26 

6 

1  6S 

8 

i3-3675 
I3-4475 
6-0090 
8-3217 
8-4922 

23-0178 
23-4305 

24-9783 
24-9610 

4* 
3«S 

12 

7 
6 

23H935 

16-0791 
18-3562 
18-5266 

10-9506 
1  1-3646 
1  1  -9460 
12-6542 
12-6464 

73    246 

9'5 

2072 
2073 
2074 
2075 
2076 

42§ 
3«§ 

12 

23-6704 
15-7006 
17-6192 
18-0995 

17-8192 

I7-495J 
18-9723 
18-3501 

18-6120 

28§ 

13 

12-7413       5-3276 
13-2526      4-9780 
5-3669      6-8540 
7-2525      6-1363 
77449      6-3747 

73    260 
73    261 

9'5 
9'5 

2027 
2028 

12 

4* 

8-5009 
9-3879 

24-8819 
24-0290 

10 

4* 

18-5416 
19-4664 

12-5647 
H7575 

73    241       9-5 

2077 
2078 

8       18-3797 
7       19-4267 

18-2047 
18-9259 

5 

9-0885      6-6212 

2O29 

9 

9-6280 

247773 

7t 

19-6742 

12-5216 

2079 

4      22-6808 

18-3951 

4 

12-3094      5-9253 

2O3O 
2O3I 
2032 

4°§ 
8t 
8 

13-5786 

24-6044 
24-5079 
24-2490 

*8§ 
4* 
5* 

20-0298 
23-6471 

12-3637 
12-4413 
12-1906 

73    242 

9'3 

2080 
2081 
2082 

5* 
16 

5 

23-8508 
14-2518 
I5-I758 

18-8952 
19-0075 
19-0405 

4 
8 

6* 

13-5097 
3-9212 
4-8455 

0-3083 

6-9637 
6-9492 

2033 
2034 

2°35 
2036 
2037 
2038 

12 

68§ 

5 

22 
7 

4-9241 
5-3438 

8'1  120 

9-4680 
10-9020 
11-8630 

25-0740 
25-6421 
25-9398 
25-9212 
25-5782 
25-0470 

ii 

44§ 

5 
17 
5 

14-9613 

I5-3534 
18-1008 
19-4521 
20-9023 
21-8896 

12-5765 
13-1681 
13-6010 
13-6525 

I3-3837 
12-9021 

73    237 
73    240 

8-5 
9'5 

2083 
2084 
2085 
2086 
2087 
2088 

3* 
34§ 
4 
1  1 

19 
3* 

157972 
16-2925 
18-1249 
19-2369 

I9'5759 
197577 

19-0342 
19  9280 

19-1716 
19-9026 
19-2217 
19-3037 

3* 

24§ 

4* 

10 

i6§ 

5'4647 
6-0093 

77991 
8-9457 
9-2502 

9'4344 

•9131 

77785 
6-9307 

7-6064 
6-9082 

6-9822 

73    25° 

9-1 

2039 

H 

12-5464 

25-1908 

1  1 

22-5647 

13-0803 

2089 

35§     20-8993 

I9'5*7+ 

26§ 

10-5877       7'«377 

O  •*•»      »  O 

2040 
204! 

20 
*«§ 

12-8575 

13-9362 

'25-6729 
25-4361 

12 

16 

22-8510 
23-9418 

I3-5790 
13-3938 

2090 
2091 
2092 

5     i  H'3334 
6       14-9586 
3*     167822 

20-0725 
20-8237 
20-84.52 

4 
4 
4* 

4-0541       8-0238 
4-7188  •    8-7394 
6-5402      8*6747 

86§ 

24-2108 

24-5078 

1-6962 
5-3903 

72    236 
73    249 

8-5 

Q-O 

2093 
2094 

2°§     I7-3535     20-2417 
17       17-6573     20-3487 

18 
15 

7-0813      8-0365 
7-3890      8-1323 

73    *53 

9*5 

2095 

15       19*2502     20-0983 

12 

8-9700 

7-8022 

7'nf\*7  A 

2096 

8       19*6397     20*0148 

7 

9'3543 

0974 

R.A.  4h  36™  to  4h  4Sm 

2097 

3*     20-0346     20-6129 

3 

97764 

8-2752 

Centre       R.A. 

4h  j6m  Dec.  +73°              R.A.  4h  48™  Dec.  +74° 

2098 

24 

21-3758      20-9505 

17 

11-1340 

8-5449 

73    25» 

9'5 

Plate  4210.     1898 

,  Dec.  22.         Plate  3365.     1897 

,  Feb.  20. 

2099 

9 

22-8919 

20-4933 

6 

12-6272 

8-0130 

8O          m 

m. 

21OO 

6t 

24-0412 

20-8193 

8 

137897 

•2825 

2042 

•> 

17-0838 

14-0155 

4* 

6-5002 

1-8371 

2IOI 

14 

I4-3400 

21-6589 

ii 

4-1428 

9-6049 

2043 

3t 

18-2099 

14-0096 

4* 

7-6212 

I773I 

2  I  O2 

13      14-3880  !  21-6845 

12 

4-1912 

9-6282 

2044 

15 

21-8937 

14-5990 

15 

11-3372 

2-1762 

2103 

4      14-6501    21-3274 

4* 

4-4364 

92593 

2045 

4* 

22-1421 

14-6150 

3* 

11-5815 

2-1813 

2IO4 

22§        iS'OIIO       21-7350 

17 

7-8121 

9-4989 

2046 

23 

23-I957 

14-4148 

22 

12-6276 

1-9263 

2IO5 

37§     22-8254    21-5280 

23§ 

12-6122 

9-0505 

73    259      9'5 

2047 

8 

237498 

14-8,90 

7 

13-2015 

2-3449 

21O6 

12          23-4253       2I248I 

9 

13-1959 

87416 

2048 

4 

14-7856 

5-944° 

4* 

4-3017 

2107 

3*     16*0376    22-3777 

3* 

5-8732 

10-2393 

2049 

6 

16-1807 

5-2076 

5 

5-6592 

3-°73° 

2108 

4 

16-3085       22-176I 

4* 

6-1  349 

IO-O247 

2050 

4 

18-4789 

5-554° 

4 

7-9708 

3-3011 

2109 

8 

16-3170      22-0488 

5 

6-1375 

9'8953 

2051 

4 

19-0447 

5-2124 

3* 

8-5192 

2-9347 

21  IO 

16 

16-4175 

22-9693 

15 

;   6-2823 

10-8114 

2052 

34§ 

ig-7^66 

5-8972 

3CS 

9-2465 

3-5815 

73    255 

9'3 

21  I  I 

4* 

16-4934 

227033 

3 

:  6-3477 

10-5392 

2053 

•58 

21-1362 

5-6198 

225; 

10-6287 

3-2345 

21  12 

3* 

16-5157 

22-7297 

3* 

6-3694 

10-5657 

2054 

293 

21-4068 

5-8645 

22§ 

10-9105 

3-4648 

73    256 

9'5 

2113 

2* 

17-7562 

22-7742 

2* 

7-6107 

10-5494 

2055 

7 

22-3256 

5-1412 

6 

11-7922 

2-6972 

2114 

3*  !  18-3958     22-7184 

3* 

8-2460 

10-4617 

2056 

9 

23-2779 

15-2234 

7 

12-7496 

27340 

2115 

4* 

18-6487       22-7165 

3 

8-4978 

io-4474 

2057 

17 

15-0368 

16-7294 

17 

4-5899 

4-6485 

21  l6 

23 

18-8035 

22-9253 

17 

8-6648 

10-6467 

2058 

5 

15-7566 

16-8537 

6* 

5-3181 

47351 

2117 

3* 

19-5037       22-2355 

3* 

9-3287 

9-9222 

2059 

6 

15-9285 

16-9140 

5 

5-4899 

47868 

2118 

19       20-2884     22-3677 

15 

io-  1  206 

10-0148 

2060 

12 

17-0569 

16-9699 

9 

6*6206 

4-7886 

21  19 

4ig 

21-2332       22-5309 

28§ 

1  1-0701 

10-1325 

73    257 

9-2 

2061 

I  I 

22-1743 

16-7381 

9 

11-7205 

4-2983 

2I2O 

7 

21-3362      22-2751 

6 

11*1603 

9-8718 

2062 

9 

23-1061 

16-2617 

9 

12-6288 

37857 

2121 

7* 

15-6512      23-1500 

5 

5-5293 

1  1-0280 

2063 

7 

23-1734 

16-6561 

5 

12-7132 

4-1646 

2122 

21 

16-9730      23-IIIO 

15 

6-8455 

10-9240 

2064 

5 

23-4928 

16-1769 

4 

13-0113 

3-6714 

2123 

II 

17-6341       23-2810 

8 

7'5'42 

1  1-0604 

2065 

7 

24-3500 

16-0795 

6 

13-8630 

3-5344 

2124 

28 

22-4894       23-4795 

2I§ 

'  12-3726 

11-0155 

2066 

54§ 

14-0963 

17-4141 

5°§ 

3-6855 

73    249 

9-0 

2125 

23 

167119       24-8799 

19 

6-6741 

127047 

73    25'       9'3 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68«'4  of  E.A.  at  Dec.  +  73°,  and  72S'6  at  Dec.  + 

74°- 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

* 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

Z. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No.            Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  4h  36™  to  4h  48m—  contd. 

R.A.  4h  48™  to  5h  om  —  contd. 

Centre      R.A.    4"  36™  Dec.  +73°            R.A.    4h  48™  Dec.  +  74° 

Centre      R.A.    5h    om  Dec.  +  73°            R.A.    4h  48"*  Dec.  +  74° 

Plate  4210.    1898 

,  Dec.  22.        Plate  3365.    1897,  Feb.  20. 

Plate  2978.     1896,  Jan.  17.         Plate  3365.     1897,  Feb.  20. 

2126 

I  I 

18-4081 

24-9269 

9 

8-3695 

12-6650 

O 

m. 

2179 

6 

I3-IOI2 

17-2222 

5* 

23-4260 

5-4621 

O 

2127 

4* 

19-6902 

24-0791 

3 

9-6100 

n-7549 

2180 

4* 

4-6327 

18-3081 

4* 

H-9H3 

6-1258 

2128 

5* 

20-9372 

24-8118 

4 

10-8887 

12-4219 

2181 

4 

4'8475 

18-6120 

4* 

15-1108 

6-4383 

2129 

27 

21-3959 

24-4014 

2I§ 

11-3277 

1  1-9908 

2182 

9 

5-7720 

18-5075 

9 

16-0420 

6-3834 

2130 

30§ 

14-1820 

25-9378 

23§ 

4-1991 

13-8849 

73    248 

9'5 

2183 

4 

7-7779 

18-4575 

5* 

18-0518 

6-4281 

2I3I 

3* 

15-5720 

25-5659 

4 

5-5699 

I3-4459 

2184 

2I§ 

8-0128 

18-6302 

M| 

18-2746 

6-6135 

2132 

5t 

15-8075 

25-4375 

4 

57998 

13-3056 

2185 

i7 

9-5956 

18-9372 

17 

19-8385 

6-9990 

2133 

48§ 

16-9421 

25-0288 

35§ 

6-9098 

12-8405 

73    252 

9-2 

2186 

4 

9-6250 

18-4971 

4 

19-8885 

6-5630 

2134 

5* 

18-8996 

25-3918 

4 

8-8853 

13-1061 

2187 

3* 

9-6305 

18-5115 

3* 

19-8948 

6-5738 

2135 

6* 

18-9842 

25'4939 

5 

8-9738 

13-2043 

2188 

5 

io-4537 

18-1078 

5* 

207372 

6-21  19 

2136 

44§ 

I9'3478 

25-9993 

26§ 

9-3616 

13-6894 

73    254 

9-1 

2189 

5 

I3-4470 

18-1692 

6* 

23-7265 

6-4239 

2137 

34 

21-4596 

25-7814 

20§ 

1  1-4608 

13-3667 

2190 

4 

3-8255     19-2870 

4* 

14-0623 

7-0634 

2138 

18 

zi'5333 

25-1670 

H 

11-5024 

12-7460 

2191 

5 

6-1395     19-7044 

5* 

16-3478 

7-5939 

2139 

4 

11-0298 

1  3-5449 

2192 

13 

7-8629 

!9'3379 

1  1 

18-0893 

7-3134 

2140 

4 

13-3150 

13-1854 

2193 

6o§ 

10-3037   ;  19-3790 

56§ 

20-5267 

7-4774 

73    271   ,    8-0 

2141 

3 

13-5383 

I3-2333 

2194 

6 

10-6173      19-2761 

6 

20-8432 

7-3891 

2142 

3 

13-7836 

13-0570 

2195 

5 

12-0160     19-1568 

3* 

22-2463 

7-3405 

2196 

5* 

4-0280    20-7132 

4 

14-1926 

8-4979 

R.A.  4h  48™  to  5h  om 

Centre      R.A.    5h    o™  Dec.  +  73°            R.A.    4h  48->>  Dec.  +  74° 
Plate  2978.     1896,  Jan.  17.           Plate  3365.     1897,  Feb.  20 

2197 
2198 
2199 

22OO 

5* 
7 
5 
7 

5-8870    20-8075 

8-1346   :  20-5631 
I  1-6222      20-3775 
12-0153      20-1785 

4 

It 

7 

16-0415 
18-2978 
21-7933 
22-1958 

8-6843 
8-5507 
•    8-5385 
8-3554 

O 

m. 

22OI 

4       12-9620    20-1983 

4 

23-1418 

8-4243 

2143 

22§ 

13-9990 

I3-9985 

38 

24-4841      2-2848 

72   257 

9'3 

22O2 

5       13-6059 

20-7625 

5* 

23'7553 

90233 

2144 

6 

3-5525 

14-1984 

22O3 

22§          5-6769 

21-4323 

2I§ 

15-8038 

9-2978 

2145 
2146 
2147 
2148 

5 

18 

12 

4 

8-2815 
9-4762 

9"8743 
10-4616 

14-1202 
14-6399 

14-8020 
14-0758 

6' 

22 
13 

4* 

18-7658 
19-9350 
20-3235 
20-9458 

2-1279 
2-7008 
2-8865 
2-1880 

22O4 
22O5 
22O6 
22O7 

22             5'956o 

6        6-3174 
62§       7-0365 

2O§          8-8113 

21-0003 
21-3057 

21-4345 

21-6777 

16 

5 

70§ 

«9 

16-1038 
16-4489 
17-1621 
18-9192 

8-8800 
9-2041 

9'364i 
9-6991 

73    264 

6-3 

2149 

6 

12-7947 

14-1874 

5* 

23-2725 

2-4113 

2208 

2O§          9-6148 

21-0440 

i9§ 

19-7557 

9-1030 

2150 

4 

I3'8423 

14-2991 

22O9 

5      10-3822 

21-3659 

4* 

20-5058 

9-4639 

2151 
2152 

4 

7-6267 

15-3193 

4 

4* 

14-3834 
18-0543 

3-8577 
3-2872 

22IO 
221  1 

4 

5 

I  1-4065 
I2'I  14! 

21-2701 
21-6074 

5* 
6 

21-5318 
22-2243 

9-4184 
97902 

2153 
2154 

3 

5 

77545 
7-9650 
8.f  ,    , 

15-8540 
15-6762 

5 

18-3705 

3-6620 

2212 
2213 

2O§ 

38§ 

12-2455 
S'4447 

21-2694 
22-3461 

22§ 

38§ 

22-3714 
15-5260 

9-4580 
10-1979 

73    262 

9-4 

2155 
2156 
2157 
2158 
2159 
2160 
2161 
2162 
2163 
2164 
2165 

2166 

2167 
2168 

2169 

2170 

2171 

2172 

2173 
2174 
2175 
2176 
2177 
2178 

15 

4 
*7g 
7 
20 
6 
5 
2S§ 
4 
7 
8 
8 
6 
7 
5 
7 

6 

'9§ 
6 

4 

20§ 
8 
4 

0141 
9-0163 
9-5671 
12-9693 
4-1003 
4-2719 

4"5093 
6-6199 

8-4105 
9-2405 
9-6416 
10-9828 
13-9780 
4-7896 
5-2760 
6-9738 
7-3762 
7-9234 
87544 
9-0714 

9'8355 
10-7652 
11-6215 
117994 

15-9920 
15-0478 
15-7203 
15-5272 

16-3505 
16-4663 
16-1764 
16-6675 
16-7902 
16-3706 
16-4414 
16-9580 
16-4981 
17-0005 
17-5006 

I7-8335 
17-1656 
17-3031 
17-8262 
17-1335 
17-2038 
17-5695 

I77I73 
17-8083 

4* 
39§ 
5* 
18 

6 
4 

23§ 

4* 
8 
6 

5* 

6 
6 

7 
6 

5* 

18 

4 
4* 

21 

9 

!9'4533 
19-9720 
23-3768 
14-4781 
14-6434 
14-8959 
16-981  5 
187608 
19-6137 
20-0093 
21-3195 

15-1370 
1  5-5949 

I7-2753    : 
177087 
18-2478 
19-0556    . 
19-4028 
20-1659 
21-0748 
21-9240 

3-0885 

37859 
3759s 

4"1  445 
4-2686 

3-9910 

4-5808 

4-7974 
4-4168 
4-5104 
5-0893 

4-8290 

5-3509 
57675 
5-1206 
5-2850 
5-8469 
5-1712 
5-2776 
5-6913 
5-8797 

73    270 
73    263 

73    273 

9'5 
9-5 

9'4 

2214 
22I5 
22l6 
2217 
2218 
2219 
222O 
2221 
2222 
2223 
2224 
2225 
2226 
2227 
2228 
2229 
223O 
2231 
2232 

2233 
2234 
2235 
2236 
2237 

4* 
5 
3* 
8 

9 

4* 

27§ 

H 
6 
6* 

5 
29 

? 

20 

7 

20§ 

32 

5* 
18 

9 

10 
22 

S'5959 
5-866I 

6-1335 
6-3813 
7-6170 
8-1495 
8-2905 

8-5445 
9-0418 

9-5655 
10-4838 
H-lgSo 
4-1886 
4-5I20 
8-O51O 
10-8346 
11-5842 

13-8179 
4-0823 

S^HS 

7-2378 
7-5527 
8-5116 
8-6071 

22-9179 
227343 
22-5672 
22-1361 
22-6967 
22-4384 
22-5661 
22-0576 
22-0290 
22-0921 
22-1921 
22-8293 
23-2159 

23H375 
23-8230 
23-1031 
23-7969 

237418 
24-1865 
24-1890 
24-6848 
24-5179 
24-9610 

247574 

6 

4* 
6* 
6 

4 

26§ 

8 
13 

5* 
(3*) 
19 
4* 
4* 

20 

6 

"9§ 
15 

5* 
18 

9 

8 

'7 

1  5^453 
'5-9253 
16-201  3 

16-4713 

17-6760 
18-2208 
18-3560 
18  6340 
19"J333 
19-6533 
20-5653 
21-2501 
14-2257 

H'5391 
18-0519 

20-8735 
21-5842 
23-8215 

H-0735 
15-4010 
17-1984 
17-5218 
18-4586 
18-5632 

107798 
10-6107 
10-4539 
10-0359 
10-6583 
10-4257 
10-5598 
10-0646 
10-0588 
10-1517 
102934 
10-9642 
1  1-0050 
11-2436 
ii'8o54 
1  1  -2  199 
11-9515 
12-0058 
11-9698 
12-0389 
12-6248 
12-4751 
12-9628 
12-7652 

73    267 

73    *72 
73    274 

73    268 

9'4 

9'5 
5"5 

9'5 

Plate  3365.     No.  2225.     Tlie  6m  image  falls  on  *  r&eau  line.     The  diameter 

measured  is  that  of  the  3™  image. 

.  rteau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68-4  of  R.A.  at  Dec.  +  73°,  and  72-6  at  Dec.  +  74°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE    +    73°. 
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rttam 

B.  D. 

N_ 

B.  D. 

No. 

Duun. 

X. 

y- 

L>  lam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

_  O. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam.             x. 

»• 

No. 

M»g. 

R. 

A.  4h  48™  to  5h  om  —  contd. 

R.A.  5h  o™  to  5h  i2m  —  < 

'ontd. 

Centre      R.A.    5h    om  Dec.  +73°            R.A.    4h  481"  Dec.  +  74° 

Centre     R.A.     5h    o™  Dec.  +73°             R.  A.  5h  1  2m  Dec.  +  74* 

Plate  1978.    1896,  Jan.  17.        Plate  3365.     1897,  Feb.  20. 

Plate  2978.     1896 

Jan.  17.          Plate  5245.     1900,  Nov.  15. 

o 

m. 

• 

n>. 

2238 

1  1 

87618 

24-7875 

9 

18-7165 

12-8038 

2288 

9 

23-8251 

18-8247 

4 

I3-5297 

6-576* 

2239 

12 

9-8849 

24-4287 

13 

19-8548 

i*  '497  5 

2289 

20§ 

14-1622 

19-5667 

10 

3-9169 

77945 

2240 

4* 

10-8740 

24-1879 

4* 

20-8568 

12-3063 

2290 

6 

157822 

19-6309 

2241 

4* 

I  1-8071 

24-3801 

4 

21-7770 

12*5457 

2291 

4 

17-9868 

19-5768 

2242 

9 

12-3267 

24-3708 

10 

22-2986 

12-5625 

2292 

3o§ 

18-3214 

19-5662 

22§ 

8-0708 

7-5896 

73    277 

9'4 

2243 

4      H'497i 

13-8712 

"93 

27 

23-9563 

19-7199 

10 

13-7021 

7-4643 

2244 

5      15-6682  .  13-3170 

2294 

5 

"5-4330 

207574 

2245 

ii 

6-4653 

25-0102 

9      16-4111     12-9117 

"95 

7* 

23-2999 

20^4248 

4 

13-0835 

8-2015 

2246 

2* 

7-2723 

25-4982 

4      17-1902     13-4376 

2296 

H 

23-8920 

20-4675 

7 

13-6771 

8-2124 

"47 

5* 

7-4056 

25-3092 

6      I7-3352     i3>2562 

"97 

4 

15-1002 

21-6634 

2248 

'°5§ 

7-4I02 

25-0748 

106,^     I7-3544     13-0198 

73    '65 

6-3 

2298 

2I§ 

14-2000 

22-0857 

ii 

4-0785 

103113 

2249 

4* 

8-2570 

25-4894 

4* 

18-1783     I3H778 

"99 

3 

14-5964 

22-8217 

2250 

45§ 

8-9515 

25-3789 

47§     18-8765     13-4024 

73    269 

8-5 

2300 

4 

14-7099 

22-8060 

2251 

4* 

9-202I 

25-7813 

5      19-1068     13-8173 

2301 

ii 

17-0467 

22-0485 

4        6'9J93 

10-1312 

2252 

7 

9-3462 

25-0270 

9       i9'2879 

13-0666 

2302 

32§ 

18*91  10 

22-8638 

20§       8-8201 

10-8543 

73    278 

9'i 

2253 

7        9-6696 

25'4755 

10      19-5895     I3-5344 

2303 

25§ 

19-0500 

22-3826 

i4§       8-9365 

10-3669 

73    279 

9-0 

2254 

21 

9-8219 

25'i445 

17 

'97577 

13-2090 

2304 

7 

20-8515 

22-1692 

4*    10-7268 

10-0653 

"55 

4 

20-7706 

13-6165 

2305 

8 

20-8884 

22-9421 

3*     10-8031 

10-8353 

2256 

18       13-4559 

25'6833 

'4 

23-3614 

13-9270 

2306 

4i§ 

227153 

22-9698 

zi§     12-6257 

10-7702 

73    281 

9-1 

2307 

52§ 

23-3337 

22-4328 

27§     13-2201 

IO-2OI2 

73    283 

8-5 

78§     23-5672   '.    1-0878 

72    256 

8-5 

2308 

38§ 

23-5519 

22-2740 

I2§     13-4297 

IO-O318 

73    284 

9'3 

54§     25-0640       6-5998 

73    275 

8-9 

2309 

5 

14-1318 

23-3209 

2310 

7. 

15-2273 

23-2217 

3* 

5-1586 

H'3934 

R.  A.  5h  o™  to  5h  1  2m 

2311 
2312 

10 

20 

16-0588 
17-1522 

23-6761 
23-9150 

4 
8 

6-0140 
7-1161 

I  1-8056 
II-9905 

Centre      R.A.     5h    o""  Dec.  +  -3=              R.A.  sh  i2m  Dec.  +74° 

2313 

10 

18-2721 

23-6449 

4 

8-2222 

11-6652 

Plate  297$.     1896,  Jan.  17.          Plate  5145.     1900,  Nov.  15. 

2314 

6 

19-6823 

23-4710 

3*      9-6204 

II-424I 

.                    m. 

23'5 

n 

20-9323 

23-2935 

4       10-8620 

11-1849 

"57 

6 

15-0285 

14-7863 

2316 

16 

15-0232 

24-3019 

6 

5-OI03 

12-4848 

2258 

7 

18-0408 

14-5822 

2317 

37§ 

15-8783 

24-4170 

23§ 

5-870I 

12-5560 

73    276      9-3 

"59 

10 

19-4487 

14-5027 

2318 

'7 

18-9430 

24-9933 

8 

8-9588 

12-9788 

1 

2260 

10       21-9760 

14-2250 

2319 

10* 

22'68O2 

24'9243 

4 

12-6901 

127245 

2261 

17       16-1589 

15-1426 

6         5-6900 

3-2793 

2320 

9 

15-4059 

25-3I73 

4 

5-4409 

I3'4796 

2262 

23S 

17-5831 

15-0738 

12       '      7-H06 

3-I394 

2321 

16 

19-3761 

25-8295 

8         9-4327 

137936 

2263 

8 

18-9200 

15-4229 

2322 

7 

21-5365 

25-6210 

4       11-5805 

13-4804 

2264 

i°5§   :  i9M393 

15-8286 

go§       8-6998 

3-8148 

73    z8o 

5-8 

2323 

14      23-9730 

25-2930 

8       13-9970 

13  0285 

2265 

ii       19-6827 

157857 

4        9*2420 

3744° 

2266 

5      20-0228 

15-5270 

62$       2-4428 

I-I452 

72    256      8-5 

2267 

17      20-2271 

15-9208 

7 

979°7 

3-8537 

35§       7-3821 

1-5794 

72    262      9-0 

2268 

9      23-0995 

15-5408 

5* 

12-6399 

3-3345 

ioi§       37769 

IP9845 

73    274      5-5 

2269 

17      23-1210 

15-6139 

7 

12-6689 

3-40S5 

68§ 

24-5227 

21-4942 

73    285  i    6-5 

2270 

5      16-1634 

16-5576 

7«§ 

25-0469 

26-1474 

73    286      9-0 

2271 

9       *7'49JI 

16-4778 

1 

1272 

3       18-0402 

16-3516 

T"*       A           __  K      _    _m     j_           _-li      _ 

m 

2273 

5       20"5559 

16-2126 

it.  A.  5"  12™  r/o  5"  24~ 

"74 

32?     234984 

16-4166 

H 

13-0842 

4-1877 

73    282 

9'3 

Centre     R.A.    sh  24""  Dec.  +73°            R.A.    sh  i  zm  Dec.  +  74* 

"75 

19       14-1072 

17-8319 

8 

37757 

6-0680 

Plate  3868.     1898,  Feb.  24.         Plate  5245.    1900,  Nov.  15. 

2276 

8       14-8811 

17-5154 

o 

m. 

"77 

16       15-1470 

17-0740 

6 

47748 

5-2583 

2324 

20 

4-0407 

14-9723 

13 

14-5108 

2-6833 

2278 

4     ;  17"564: 

17-8570 

2325 

6 

4'9333 

H7349 

2279 

4       20-2035 

17-6134 

2326 

•9§ 

5-2707 

14-3354 

13 

157698 

2-1087 

2280 

10      14-6609 

18-2080 

5* 

4-347S 

6-4154 

2327 

23§ 

8-8765 

147310 

18 

I9-35II 

2-6831 

73    292 

9'3 

2281 

32§     H'79'5 

18-2781 

28§ 

+'4796 

6-4816 

73    275 

8-9 

2328 

4 

10-0975 

I4'54i9 

2282 

5     \  i4-9503 

18-0243 

2329 

5 

3-9773 

I5-3533 

2283 

2°§     157337 

18-3130 

10 

5-4240 

6-4665 

2330 

4 

4^793 

15-4629 

2284 

9      16-0503 

18-2353 

3 

5-7364 

6-3700 

2331 

7 

4-6519 

15-0640 

5 

I5-II77 

2-8040 

2285 

ii     '  16-8070 

18-0288 

5 

6-4808 

6-1296 

2332 

4 

6-1038 

15-9161 

2286 

9      20-7626 

18-1130 

3* 

10-4367 

6-0172 

2333 

5 

9-9618 

15-1958 

4* 

20-4108 

3-2002 

2287 

14      23-4518 

!  18-7025 

6 

13-1510 

6-4715 

2334 

5 

1  1-2167 

157358 

i  ristau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68«'4  of  R.A.  at  Dec.  +  73*,  and  72»-6  at  Dec.  +  74*. 
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B.  D. 

Diam. 

X, 

B.  D. 

No. 

Diam. 

x. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

Diam. 

X, 

!/• 

No. 

Mag. 

R.A.  5h  i2m  to  5h  24m  —  contd. 

R.A.  5h  24™  to  5h  36m  —  contd. 

Centre      R.A.    5h  24m  Dec.  +  73°            R.A.    $*  12™  Dec.  +74° 

Centre      R.A.    5h  24™  Dec.  +  73°          R.A.    5h  36"  Dec.  +  74° 

Plate  3868.    1898,  Feb.  24.           Plate  5245.     1900,  Nov.  15. 

Plate  3868.     1898,  Feb.  24.        Plate  3857.     1898,  Feb.  14 

2335 
2336 

7 
5  . 

5-8647 
4-6636 

16-0748 
17-0913 

4 
4 

16-2792 

15-0273 

3-8762 

4-8307 

O 

m. 

2385 
2386 

5 

17-7729 

157372 

8 
4 

7-2681 
7-6635 

3-8393 
3-6363 

0 

m. 

2337 

4 

5-6129    17-0163 

3t    15-9817 

4-8039 

2387 

5 

7-8748 

3-7959 

2338 

6 

4 

8-0916    17-4221 
8-3916    (7-4505 

4 

18-4343 

5-3309 

2388 
2389 

4* 
6 

19-5795 
15-9625 

15-1328 
16-4120 

7 
'4 

9-0400 
5-4943 

3-1441 

4-6037 

2340 

5 

8-9276    17-7301 

4* 

19-2547 

5-6790 

2390 

7 

16-3731 

16-6838 

IS 

5'9'74 

6Q 

4-8549 

2341 

6 

107251 

177119 

3 

21-0463      5-7486 

2391 

f 

5 

'2892 

4-8722 

2342 

4 

7-8283 

18-2815 

4     ;  18-1289 

6-1755 

2392 

IO 

17-8261     16-2900 

'7 

7-3478 

4-3899 

2343 

ii 

1  1-6748 

18-5623 

7       21-9588 

6-6474 

2393 

5 

18-8680 

16-0540 

9 

8*3747 

4-  1009 

2344 
2345 

8 
4 

12-8995 
I3-43I5 

18-9063 
18-6790 

6 

23-1645 

7-0502 

2394 
2395 

27§ 

4* 

21-5073 
21-6698 

16-9230 
16-2561 

3'§ 
6 

11-0559 
11-1857 

4-8346 
4-1633 

73    *99 

9-1 

2346 

57§ 

6-0263 

19-1311 

46§ 

16-2885 

6-9373 

73    289 

8-0 

2396 

4* 

23-2295 

16-6795 

7 

12-7603 

4-5070 

2347 

4 

6-1594 

'9"9353 

2397 

4 

18-9598 

17-5641 

6 

8-5435 

5-6039 

2348 

22§ 

7-8163 

19-5261 

'7§ 

18-0568 

7-4197 

73    290 

9'5 

2398 

4 

11-0875 

5-0138 

2349 

20 

7-8506 

19-2752 

'4 

18-1045 

7-1701 

2399 

4 

22-7179 

I7-4376 

7 

12*2913 

5-2880 

2350 

4 

9-7562 

19-6927 

2400 

9 

24-3593 

17-8800 

'4§ 

I3-953I 

5-6460 

235' 

5 

4-5234 

207628 

4 

14-7055 

8-4940 

2401 

14 

17-0695 

18-4028 

'9§ 

6-6973 

6-5371 

2352 

9 

6-3569 

20-9293 

6 

16-5275 

87483 

2402 

28§ 

17-5390 

18-4179 

37§ 

7-1679 

6-5278 

73    295      9-2 

2353 

9 

7-7337 

20-7850 

6 

17-9093 

8-6723 

2403 

5 

18-0093 

187838 

ii         7^577 

6-8718 

2354 

6 

11-6786 

20-7025 

5 

21-8574 

8-7837 

2404 

4         8-5361 

6-4507 

2355 

4 

137912 

20-8625 

2405 

16 

19-8903 

18-8652 

20§          9-5384 

6-8550 

2356 

55§ 

4-2139 

21-4925 

43§ 

'4-3592 

9-2081 

73    285 

6-5 

2406 

10 

20-5392 

19-0058 

1  1 

10-1913 

6-9631 

2357 

24§ 

5-8885 

21-2892 

'9 

16-0445 

9-o843 

73    287 

9"5 

2407 

3* 

23-3285 

18-9838 

4 

12-9791 

6-8030 

2358 

5 

10-2918 

21-1288 

3 

20-4504 

9-1414 

2408 

4 

15-1514 

19-3163 

8 

4-8305 

7-5474 

2359 

6 

10-5373 

21-9558 

4 

20-6534 

9-9810 

2409 

4 

5*6125 

7-8088 

2360 

20 

6-1513 

22-0720 

13       16-2681; 

9-8805 

73    288 

9-5 

2410 

4 

17-4092 

19-4247 

6 

7-0867 

7-5413 

2361 

5 

127383 

22-8627 

2411 

'9§ 

19-1197 

19-6445 

24§ 

8-8081 

7-6745 

73    297 

9'2 

2362 

4 

13-1  108 

22-6157 

2412 

5 

18-4041 

19-9870 

6 

8-1  1  10 

8-0503 

2363 

20§        13-4514 

22-0440 

16      23-5588 

10-2120 

73    293 

9'4 

2413 

5 

9-4828 

8-3309 

2364 

4        8-0043     23-3389 

4     :  18-0566 

I  1-2366 

2414 

3 

11-0583 

8-3389 

2365 

13         8-4247     23-4360 

8       18-4711 

"'3533 

2415 

i8§ 

21-6988 

20-7936 

23§ 

1  1-4408 

8-6929 

2366 

5      10-8014    23-6162 

4      20-8329 

11-6521 

2416 

8 

227181 

20-7230 

8 

12-4567 

8-5699 

2367 

5       I3-53I5 

23-0195 

5       23-5885 

11-1880 

2417 

8 

23-2444 

20-6342 

12 

12-9770 

8-4544 

2368 

9        8-8567 

24-8617 

6      18-8297 

12-7982 

2418 

3* 

14-1838 

21-4573 

4 

3-9678 

9-7326 

2369 

15      11-2668 

247069 

8 

21-2450 

12-7630 

2419 

5 

5"'344 

9-0882 

2370 

5*      6-0520 

25-9769 

4* 

15-9762 

13-7696 

2420 

4 

6-5827 

9-5820 

2371 

13        6-7501    25-3200 

9 

16-7061 

'3"'493 

242! 

20§ 

17-3051 

21-3259 

22§ 

7-0815 

9-4460 

2372 

22§           8-9843       25-1/85 

1  8 

18-9435 

13-1203 

73    291 

9'5 

2422 

4 

7-4592 

9-6133 

2373 

54§       5''9" 

26-0730 

Jif 

15-1120 

13-8270 

73    286 

7    J 

9-o 

2423 

24.24. 

6 

18-0578 

21-7741 

ii 

8"!  3Q7 

9-8538 

Q'l  1A/1 

34§ 

26-8140 

137088 

73    294 

9-0 

AT    T 
2425 

4 

1  J  7  1      '       7    ~  J  TT 

10-1600       9-1725 

2426 

6 

21-3010 

21-5802 

9 

11-0831     9-4957 

2427 

6 

21-6938 

21-7534 

10 

11-4822       9-6493 

R.A.  5h  24™  to  5h  36'" 

2428 

'3 

23-1321 

22  OOl8 

'5§ 

12-9361       9-8249 

Centre       R.A.    5^  24«>  Dec.  +  73°            R.A.    5*  36">  Dec.  +  74" 
Plate  3868.    1898,  Feb.  24.          Plate  3857.     1898,  Feb.  14. 

2429 
243° 
2431 

6 
16 

4* 

14-6677 
15-1994 
16-4522 

22-5465 
22-3733 
22-4380 

10 

20§ 

6 

4-5088     10-7969 

5-0303  1  10-5953 

6-2852     10-15974 

»374 

2376 

2377 
2378 

2379 
2380 

2381 
2382 
2383 

'4 

I 

2* 

7 

16 
6 

5 
14 

U-3782 
15-9400 
19-6635 
20-3612 
21-0503 

22-4673 
23-2406 
14-9000 

15-5695 

14-0630 

'4-4525 
14-4428 
14-4013 
14-6638 

H-5758 
147255 
'5'4735 
15-6546 

22 

'5 

9 
4* 

10 

4 

*>§ 

9 
ii 

25 

37910 

5-3717 
9-0904 
97825 
10-4872 
11-8583 

11-8962 
12-6784 

4-3839 

5-0612 

2-3380 
2-6477 
2-4526 
2-3765 
2-6035 
2-4906 
2-4422 
2-5527 
37184 
3-8647 

72    276 

m. 

9-4 

2432 
2433 
2434 

Z435 
2436 
2437 
2438 
2439 
2440 
2441 
2442 

3* 

26§ 

4 
8 

6 

4 

3 

4 
5 

18-5287 
18-9531 
20-0823 
20-4101 

24-0919 

14-8059 

I577I3 
15-9055 

'6-5143 

22-6196 
22-6919 
22-4943 
22-472I 

22-9456 

23-3508 
23-3022 
23-2068 
23-4730 

4 
35§ 
6 

'4§ 

3 

'2§ 

4 

IO 

4 
6 

IO 

8-3692 
8-7950  ' 
9-9124 

10-2410 

11-5957 
13-9424 

4-2597 
4-6875 

5-6500 

5-7786 

6-4002 

10-675  l 
10-7260 
10-4721 
10-4318 
10-5140 

•7843 
•5920 

•4947 
•6273 

73    296 

9'2 

23  4 

5 

5-9503 

3-3019 

2443 

6 

17-0765 

23-1833 

8 

6-9476 

•3075 

No.  2360.     a  D.  73-288.     The  declination  <riven  in  the  B.  D.  appears  to  be 
about  2'  too  large. 

i  riseau  interval  represents  very  nwrly  5'  =  68-4  of  li.A.  at  Dec.  +  73°,  and  72-6  at  Dec.  +  74°. 
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B.  D. 

B.  D. 

V,  , 

Diftui 

f                                                 M 

Diuni. 

X                                 V 

Jfo          Di{nn 

Diam 

:•• 

*"                          y~ 

No. 

M»g. 

"• 

Xt 

y» 

No. 

Mag. 

R.A.  5h  24™  to  5h  36m  —  contd. 

RA.  5h  36™  to  5h  48™—  contd. 

('.•litre      R.A.  5h  24™  Dec.  +  73°             R.A.  sh  36™  Dec.  +  74° 

Centre        R.A 

.  5<>  48"  Dec.  +73°               R.A.  5h  36"  Dec.  +  74" 

Plate  3868.     1898,  Feb.  24.         Plate  3857.     1898,  Feb.  14. 

> 

Plate 

3367.    1897,  Feb.  13.         Plate  3857.     1898,  Feb.  14. 

o                    m. 

III. 

2444 

4* 

187568 

23-6468 

5 

8-6489 

11-6896 

2494 

9 

7-4411 

20-5601 

6 

17-6580 

8-5458 

2445 

10 

18-8672     23-5394 

H 

87504 

11-5750 

2495 

20 

9-9780 

20-8209 

i8§ 

20-1752 

8-9372 

2446 

4t 

22-8864 

24-0442 

7  ' 

117938 

1  1-9272 

2496 

16 

11-1440 

207556 

'4 

21-3434 

8-9353 

»447 

4 

6-1595 

12-7351 

2497 

12 

11-9925 

20-1295 

'4 

22-2239 

8-3526 

2448 

4 

6-4238 

12-7082 

2498 

4 

12-0787 

20-8035 

3*     22-2717 

9-0292 

2449 

3 

16-7205 

24-5167 

6 

6-6593 

12  -66lO 

2499 

28§ 

3-9283 

217245 

23§     14-0863 

9-5266 

2450 

4 

7-3164 

1  2-0080 

2500 

4t 

10-4704 

21-8768 

4 

20-6118 

10-0195 

2451 

4 

1  1-0859 

12-2380 

2501 

4 

10-6851 

217403 

4 

20-8358 

9-8942 

2452 

3 

15-3755     25-0870 

5 

5-3399 

13-3011 

2502 

5 

13-7136 

21-6522 

2453 

5 

15-4226     25-2433 

7 

5-4005 

'3-4492 

2503 

5 

7-2781 

22-5981 

4 

17-3854 

10-5719 

*4S4 

3 

6-1699     13-1061 

2504 

5 

9-9608 

22-3410 

4 

20-0791 

'0-4554 

2455 

5 

16-2107     25-1578 

10 

6-1807 

13-3274 

2505 

4* 

10-2833 

227815 

3t 

20-3800 

10-9133 

2456 

4 

16-8434     25-1971 

9 

6-8178 

13-3343 

2506 

16 

6-2691 

23-9798 

•4§ 

16-3067 

11-8994 

2457 

17         16-8580    :  25-4033 

'9§ 

6-8401 

»3'5394 

2507 

32§ 

6-4700 

23-9880 

32§ 

16-5082 

11-9188 

73    300 

9H 

2458 

408     16-8767     25-3761 

42§ 

6-8585 

13-5119 

73    294 

9-0 

2508 

4* 

8-2378 

23-5655 

4 

18-2957 

11-5882 

2+59 

4 

6-9256 

'3'3235 

2509 

'4 

'3-I548 

23-6970 

9      23-1964 

"9775 

2460 

6 

18-1687 

25-5063 

9 

8-1542 

13-5760 

2510 

10 

8-01  80 

24-1783 

9       18-0428 

12-1893 

2461 

8i§ 

19-1760 

25-2076 

898 

9'  '447 

13-2246 

73    298      6-8 

2511 

3* 

8-9124    24-6159 

3       '8'9'43 

12-6708 

2512 

10 

12-4146     24-1762 

6      22-4320 

12-4181 

2513 

4t 

13-3111 

24-6071 

2*     23-3022 

12-8921 

2514 

23§ 

13-9015     24-0540 

27§     23-9243 

12-3721 

73    303 

9'5 

R.A.  5h  36- 

to  Sh  48m 

25I5 

4* 

10-9074 

25-0447 

4      20-8797 

13-2084 

Centre       R.A.  5h  48"'  Dec.  +73°              R.A.  5h  36™  Dec.  +74° 
Plate  3367.    1897,  Feb  23.          Plate  3857.     1898,  Feb.  14. 

2516 

2517 
2518 

4t 

8 
18 

12-3695 
12-8431 
12-9668 

25-1682 
25-0985 
25-4053 

4      22'3354 

7          22'8l22 
15          22-9203 

13-4055 
13-3590 
13-6735 

2462 

5 

37298 

147184 

4 

14-2513 

2-5193 

0 

m. 

63§ 

26-7618 

13-2124 

73    307 

8-8 

2463 

3         7-2511 

14-3074 

33§ 

26-7096     13-8093 

73    306 

8-8 

2464 

293       7-4276 

14-7835 

34§ 

17-9422 

2-7762 

73    3°' 

9'5 

2465 

6       10-1242 

14-2774 

6 

20-6613       2-4104 

2466 

4       13-9202 

14-2625 

2467 

6         3-527o 

15-1103 

5 

14-0320      2*8997 

R.A.  <;h  48m  to  6h  &» 

2468 
2469 

2470 

6 

4 

4 

4-0862 
5-5817 
60774 

15-4128 
15-4909 

i5-4873 

5 
3* 
3 

'4"5727       3  2294 
16-0636      3^872 
16-5588       3-4138 

Centre       R.A.  5"  4»m  D<*.  +  73°                R-A.  6h  o™  Dec.  +  74° 
Plate  3367.     1897,  Feb.  23.          Plate  4302.     1899,  Feb.  15. 

2471 

4 

6-1507 

15-2922 

4 

16-6401       3-2178 

.                   m. 

2472 

4 

7-2094 

15-0830 

3* 

17  7082  !    3  0649 

2519 

58§ 

16-6440    147576 

648       6-0934 

2-9066 

73    305 

8-4 

2473 

17 

9-9243 

15-6287 

'7 

20-3921       3-7504 

2520 

12 

15-7761    15-975° 

ii         5-2890 

4-1678 

2474 

3 

10-7671 

15-0570 

3* 

2  1-2623 

3-2191 

2521 

36§ 

16-7214    15-7240 

33§       6-2216 

3-8708 

73    308      8-9 

2475 

6 

13-4298 

'5'9'55 

2522 

4 

17-0748    15-3583 

2476 

9 

4-5200 

167939 

6 

14-93,0          4-6330 

2523 

4 

18-2594    15-6196 

3*      775'6 

3-6902 

2477 

6        5'43ii 

16  6236 

6 

15-8542          4-5107 

2524 

3 

19-6405    15-0913 

2478 

5         77638 

16-9453 

4 

18-1657          4'95l8 

2525 

22§ 

23-2429    15-9153 

18       12-7428 

37333 

73    3'5      9'5 

2479 

5       10-4191 

16-2848 

4* 

20-8514          44307 

2526 

5 

24-1447    15-6817 

2480 

48.^     10-8265 

16-0260 

S'l 

21-2733          4-1961 

73    3°2 

8-2 

2527 

J9 

24-3251    15-5853 

13       138105 

3-3498 

2481 

«9 

4-0340     17-2183 

13* 

14-4257           5-0318 

2528 

4 

15-2162    16-2623 

2482 

8-2541 

17-7660 

5* 

18-6124          57972 

2529 

12 

17-5705    16-3052 

10      :     7-0988 

4'4  "7 

2483 

4        9-5984 

17-2153 

3* 

19-9820          5-3164 

2530 

4 

207016     16-0110 

2484 

15         9-8278 

17-1945 

'  / 

20-2156           5-3075 

253i 

'7 

24-0925     16-4774 

12           13-6194 

4'25'3 

2485 

4       11-2390 

17-3698 

4* 

21-6160       ^'5565 

2532 

6 

14-2257     17-4381 

6* 

3-8150      5-7102 

2486 

10       12-0190 

17-9088 

9 

22-3645       6-1384 

2533 

22§ 

14-2264     17-7848 

20 

38326 

6-0546 

2487 

9       12-8483 

17-0500 

9 

23-2377       5'3224 

2534 

2'§ 

14-6581     17-1222 

20 

4-2306 

S'37'7 

73    304      9'5 

2488 

4        4-3H7 

18-4785 

4 

14-7121       6-3078 

2>35 

«4 

14-8961     17-2209 

8 

4H74I 

5-4596 

2489 

26§       8-4069 

18-5352 

29§ 

187252  .    6-5742 

2536 

7 

19-0313     17-4579 

5        8-6139 

5M855 

2490 

6      11-4219 

18-8566 

9 

21-7207    !     7-0548 

2537 

3 

19-3822     17-8061 

4* 

8-9833 

5-8154 

2491 

'3         7'4'32 

19-5284 

13 

17-6820 

7-5156 

2538 

4 

19-3847     17-1405 

2492 

15         8-8668 

19-1  150 

16 

19-1552 

7-1769 

2539 

7 

20-991  5     17-1050 

7* 

10-5553 

5-0321 

2493 

17         6-5706 

20-2117 

'4§ 

16-8058 

8-1529 

2540 

3°S 

24-3004     177525 

3°§ 

13-8920 

S'5'33 

73    3'7 

9'5 

i  rtscau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68»'4  of  R.A.  at  Dec.   +  -3°,  and  ji'-d  at  Deo.  +  74*. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

""""' 

x.                      y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

r. 

.*  . 

No. 

Miig. 

R.A.  5h  48™  to  6h  om  —  contd. 

R.A.  5h  48m  to  6h  om  —  contd. 

Centre       R.A.  5h  48'"  Dec.  -f  73°               R.A.  6*  o™  Dec.  +  74° 

Centre        R.A.  5h  48'"  Dec.  +  73°               R.A.  6"  o™  Dec.  +  74° 

Plate  3367.      1897,  Feb.  13.         Plate  4302.      1899,  Feb.  25. 

Plate  3367.     1897,  Feb.  23.           Plate  4302.     1899,  Febi  25. 

2541 

5 

14-3199 

18-4169 

0 

m. 

2600 

4 

10-3804     13-9496 

O 

m. 

2542 

9 

14-6773 

18-0515 

7 

4-2983 

6-2994 

2601 

29§ 

20-4193 

25-3336 

22§ 

10-3949     13-2775 

73    3'4 

9'5 

3 

15-6565 

18-6690 

2602 

5* 

22-0289 

25-6232 

5 

12-0193     13-4896 

2544 

8 

16-5410 

18-9775 

7 

6-2051 

7-1292 

2545 

'9§ 

I7-2674 

'8-7295 

i8§ 

6-9178 

6-8444 

73    310 

9'5 

6'§ 

26-5547 

21-3225 

73    318      9-0 

2546 

i8g 

19-9550 

'8-9755 

i8§ 

9"6'34 

6-9535 

73§ 

17-6108 

25  9/65 

73    3n       7'3 

2547 

5 

217925 

i87407 

4 

11-4357 

6-6262 

35§ 

16-7994 

26-0997 

73  '309      9'° 

2548 

18 

15-2401 

19-7490 

'7 

4-9450 

"•9645 

77S     25-2698 

26-6585 

74    276       9-0 

2549 

2550 

5 
6 

15-3368 
157988 

19-8828 
19-6368 

4* 
4 

5-0512 
5H974 

8-0917 
7-8238 

R.A.  6b  om  to  6h  1  2'" 

2551 

10 

15-8754 

19-1797 

8 

7-3625 

Centre       R.  A.  6h  12"'  Dec.  +  73°                R.A.   6»  o'»  L)ec.   +74" 

2552 

12 

17-6198 

19-2903 

12 

7-2963 

Plate  3370.     1897 

,  Feb.  26.            Plate  4302.     1899,  reb.  25. 

2553 

17! 

19-2906 

19-0658 

17 

8-9560 

7-0793 

o 

m. 

2554 

6 

19-5672 

19-0260 

4* 

9-2271 

7-0210 

2603 

17 

3-5944 

14-9121 

12 

14-0368 

2-6682 

2555 

II 

19-6196 

199079 

8 

9-3262 

7-9027 

2604 

5 

14-3824 

4* 

14-0689 

2-1392 

2556 

7 

197213 

19-5056 

4* 

9-4087 

7-4957 

2605 

4* 

4-4829 

14-6861 

4* 

14-9709 

2'4378 

2557 

21 

23-8031 

19-3391 

ITS 

13-4744 

7-1224 

73    3i6 

9'5 

2606 

26§ 

5-2653 

14-4729 

20§ 

15-7261 

2-3,39 

2558 

3 

15-5080 

20-5105 

2607 

15 

8-7647 

,  i4<o'>3i 

10* 

19-2416 

2-0790 

2559 

4 

17-2991 

20-5267 

2608 

5 

9'729'> 

'4-4355 

2560 

4 

19-461  I 

20-6090 

4 

9-2021 

8-6107 

2609 

19 

10-3529 

'5 

2O'8l2I 

2-4951 

2561 

4 

19-6956 

20-5876 

2610 

1  1 

10-5098 

14-9128 

9* 

20-9419 

3-0154 

2562 

5 

20-5418 

20-2810 

5 

10-2649 

8-2282 

261  I 

4 

12-6524 

14-9494 

2563 

7 

20-5773 

20-2963 

6 

10-3007 

8-2424 

2612 

4 

3-6528 

15-0900 

4* 

14-0858 

2-8469 

2564 

20§ 

20-7158 

20-5307 

18 

10-4522 

8-4697 

2613 

16 

4'3  '96 

1  5-29^4 

9 

'47394 

3-0931 

2565 

4 

20-8308 

20-8928 

4 

ic'5799 

8-8256 

2614 

8 

6-6976 

15-9870 

4 

17-0816 

3-8992 

2566 

2I§ 

22-4893 

20-3787 

2I§ 

12-2142 

8-2266 

2615 

25§ 

7-6276 

15-7881 

18-0193 

3-7461 

73    320 

9'5 

2567 

6 

22-6225 

20-5755 

4 

12-3576 

8-4148 

2616 

4 

8-5522 

15-9170 

24* 

18-9378 

3'9'93 

2568 

9 

23-4757 

20-6779 

6 

13-2139 

8-4761 

2617 

3 

9-1008 

,-5-4242 

3* 

19-5110 

3H559 

2569 

4 

16-2399 

21-6751 

4* 

6-0388 

9-8411 

2618 

16 

13-8018 

i  5-61  50 

ut 

24-1972 

3-8817 

2570 

7 

17-1098 

2  I  '6060 

6 

6-9023 

9-7243 

2619 

8 

63013 

16-8292 

5 

16-6425 

4-7201 

2571 

H 

17-6101 

21-22  5  I 

10 

7-3847 

93'97 

2620 

25§ 

7-2602 

16-9933 

23§ 

17-5927 

4-9290 

73    3'9 

9'5 

2572 

5      18-0375 

21T182 

4* 

7-8078 

9-1920 

2621 

5 

8-393' 

16-1563 

4* 

187655 

4-1540 

2573 

17      19-1171 

21-I387 

17 

8-8857 

9-1547 

2622 

1  1 

8-4031 

16-6783 

7 

18-7492 

4-6740 

2574 

4      20-1846    21-3695 

4 

9-9633 

9-3323 

2623 

4 

9-6618 

1  6-  1606 

2575 

6 

20-5123      21-8501 

5 

9-7971 

2624 

3 

9-7899 

16-5820 

2576 

22§ 

22-2136      21-7737 

'9§ 

12-0095 

9-6368 

2625 

13 

10-8666 

167754 

10 

2  1-2051 

4-8948 

2577 

7* 

22-6412      21-8759 

5 

12-4404 

9-7.68 

2626 

12 

12-6950 

16-8365 

10 

23-0288 

5-0451 

2578 

7* 

23-7889      21-6098 

5 

13-5730 

9-39i6 

2627 

IO 

13-2549 

165314 

6* 

23-6044 

4-7668 

»579 

17 

15-1436      22-8398 

'7 

5-0053 

1  1-0561 

2628 

5 

13-4805 

16-1208 

2580 

4 

16-4503 

22-O615 

3* 

6-2651 

10-2151 

2629 

5 

16-4872 

2581 

19 

16-6248 

22-5981 

18 

6-4709 

10-7393 

2630 

7 

4-0267 

17-5588 

6 

I4-3342 

5-3360 

2582 

5 

18-6199 

22-8746 

4 

8-4766 

109154 

2631 

16 

4-4206 

17-8884 

'3 

14-7116 

5-6839 

2583 

22§ 

18-8130 

22-7150 

20§ 

8-6628 

10-7460 

73    312 

9'4 

2632 

13 

6-2353 

17-9158 

1  1 

16-5228 

5-8002 

2584 

5 

20-1664 

22-3661 

2633 

5 

64973 

17-9006 

5* 

16-7848 

5-7969 

2585 

17 

217590 

22-2505 

13 

11-5789 

10-1333 

2634 

3 

7-2690 

17-6952 

3* 

17-5646 

5-6372 

2586 

5 

157287 

23-5679 

4' 

5-6274 

n'7534 

2635 

7 

8'43°3 

17-8979 

6t 

18-7166 

5*937 

2587 

14 

18-3673 

23-4768 

13 

8-2550 

1  1-5296 

2636 

2O§ 

10-6016 

17-9830 

20§ 

20-8804 

6-0854 

73    325 

9'5 

2588 
2589 

18 

40§ 

19-4206 
16-7785 

24-7442 

i6§       9-3031 
4°§       6-7313 

11-4120 

12-8759 

73    307 

8-8 

2637 
2638 

3 
8 

10-9408 
13-5690 

17-3694 
17-6564 

4* 

23-8602 

5-9068 

2590 

12 

18-3436 

O    £ 

24-41.75 

12     !    8-2790 

12-4699 

2639 

'9 

4-3116 

18-7852 

12 

14-5590 

6-5/46 

2591 

5 

18-6375 

247759 

5        8-5909 

12-8131 

2640 

4 

8-0888 

18-4673 

3* 

18-3487 

6-4464 

2592 

19-6158 

x         o 

24-9925 

5     :    9-5775 

12-9838 

2641 

12 

8-8581 

18-0537 

7 

19-1359 

6-071  1 

2593 
2594 

24§ 
H 

JL 

19-6238 
20-8511 

24-9888 
24-8737 

20§  i   9-5853 
ii       10-8051 

12-9755 
12-7967 

73    3'3 

9'5 

2642 
2643 

'4 

4* 

11-8780 

18-1659 
19-9175 

10 

3t 

22-I45I 
15-5167 

6-334' 
77554 

2596 
2597 
2598 
2  5  99. 

4 
7 
Jt| 

4* 

10 

21-2272 

22-4364 
16-7586 

18-0494 

24-6330 
24-9463 

25-3286 



4 
6 

"1 

4 

7 

11-1693 
12-3928 

67423 
7-1641 

8-0380 

12-5396 
12-7916 
13-4746 
13-4422 
13-5508 

73    306 

8-8 

2644 

2645 
2646 
2647 
2648 

18 
3 
'4 
'4 

4 

5-6182 
6-8795 
8-0405 
8-4296 
8-7098 

19-7603 
19-4986 
19-2891 
19-1677 
19-4407 

1  1 

4 
1  1 

9 
4* 

I5-8155 
17-0870 
18-2596 
18-6527 
18-9164 

7-6114 

7'4'54 
7-2638 
7-1628 
7H466 

- 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68--4  of  R.A.  at  Dec.  +  73°,  nnd  72"6  at  Dec.  -4-  74". 
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No 

DJAITt 

«.T>. 

No. 

Dijini 

B.  D. 

-No. 

1I»R. 

No. 

Mag. 

R.A.  6h  om  to  R.A.  6h  i2m- 

—  contJ. 

R.A.  6h  i2m  to  6l  24™  —  contd. 

Cfiniv       R.A.  6h  12™  Dv.  +73°                R.A.  6»>  om  Dec.  -f-  74° 

Centre       R.A.  6h  12™  Dec.  +  73°             R.A.  6h  24"  Dec.  4-  74° 

Plate  3370.     1897,  Feb.  26.         Plate  4302.     1899,  Feb.  25. 

Plate  3370.    1897,  Feb.  26.       Plate  3020.    1896,  Fob.  21. 

2649 

t 
6     j    9-3o62     ig'2298 

4 

I9"5247 

7-2666 

O 

m. 

2697 

40§     18-5548 

I4-3758 

35§ 

8-1023 

2-3942 

73°  334      8^8 

2650 

"3 

100333  !  19-9471 

22§ 

2O'2i  54 

8-0200 

2698 

4 

23-5560 

14-815  1 

2651 

9 

10-7237     19-4044 

7t 

20-9319 

/•5093 

2699 

23§ 

16-9323 

1  5-0020 

22§ 

6-5105 

3-1013 

2652 

9 

10-9903     19-8946 

9 

21-1730 

8-oi6o 

2700 

4 

18-5720 

15-3094 

2653 

5       i  1-8971     19-801  1 

5* 

22  '086  I 

7-9664 

2701 

5      21-0230 

15-9360 

3* 

10-6444  :  3-8307 

2654 

4* 

4-8579  i  20-1678 

4 

I  5-0320 

7-9813 

2702 

22          217174 

15-7972 

17 

11-3347     3-6574 

2655 

«§ 

4-9678     20-1154 

«9§ 

I5-I47I 

7-9340 

2703 

4 

14-1017 

16-5614 

2656 

33* 

5-1102    20-7577 

26$ 

15-2592 

8-5842 

2704 

5       I5'6l49 

16-1595 

3*       5-255I 

4-3255 

2657 

3* 

5-3902     20-0464 

4* 

I5-57I1 

7-8883 

2705 

8 

16-6849 

16  1  148 

4 

6-3173 

4-2256 

2658 

5* 

7737' 

20-3059 

4 

17-9044 

8-2633 

2706 

>7 

17-1944 

16-8974 

12 

6-8692 

4'98o5 

2659 

20 

8-6997 

20-S84O 

17 

l8-837i 

8-8874 

2707 

4 

19-4180 

16-8514 

3* 

9-0913 

4-8243 

2660 

18 

10-8884 

20-7971 

«3 

21-O26O 

8-9101 

2708 

27§ 

19-7296 

16-7105 

2I§ 

9-3926 

4-6686 

2661 

4 

1  1-7612 

20   33.19 

3* 

21-9209 

8-4903 

2709 

17 

21-3993 

16-2885 

H 

11-0398 

4-1656 

2662 

12 

12-5151 

2O-2OO4 

10 

22-6808 

8-3960 

2710 

8 

23-8251 

i<57435 

4 

13-4840 

4-4958 

2663 

9 

i3-3464 

20-2747 

8 

23-5078 

8-5128 

2711 

ii 

24-2573 

16-361  1 

8 

13-8967 

4-0926 

2664 

6* 

3-9614 

21-1979 

5 

14-0893 

8-9665 

2712 

it 

i9-3855 

17-6917 

3* 

9-0993 

5-6673 

2665 

5* 

5-4587 

2I-C760 

4 

15-5893 

8-9182 

2713 

17 

22-1406 

i7'2i35 

12 

11-8231 

5-0490 

2666 

4'? 

6-1910 

21-0857 

39§ 

16-3221 

8-9655 

73    3i8 

9-0 

27H 

4 

22-4529 

17-1287 

3* 

12-1318 

4-9488 

2667 

'9 

7-2741 

21-6775 

'5 

17-3733. 

9-6108 

2715 

26§ 

23-3180 

17-S785 

2I§ 

13-0168 

5-356i 

73    338      9-5 

2668 

10 

9-1090 

21-0665 

6 

'9-2357 

9-0906 

" 

2716 

10 

23-6966 

17-5711 

7 

13-3958 

5-3288 

2669 

25§ 

10-1407 

2I-7273 

•71 

20-2340 

9-8089 

2717 

9 

'4-5347 

18-0570 

7t 

4-2707 

6-2725 

2670 

18 

10-3506 

21-6839 

12 

20-4463 

9-7687 

2718 

27§ 

i4-5465 

187440 

22 

4-3164 

6-9575 

73    327      9'4 

26/1 

9 

11-5888 

21-9950 

8 

21-6660 

10  1412 

2719 

4 

16-0505 

18*6204 

3* 

5-8141 

6-7616 

2672 

'7 

12-7295 

21-88,8 

13 

22-8094 

10-0890 

2720 

5 

17-0880 

18-0622 

4        6-8234      6-1498 

2673 

26§ 

7-0395     222975 

20§ 

17-1088 

10-2163 

2721 

24§     17-9050 

18-2327 

24§          7^454 

6-2790 

73    3TJ 

T4 

2674 

10 

9-3595     227269 

6 

19-4014 

10-761  1 

2722 

9      20-1240 

18-3526 

7 

9-8671 

6-2871 

2675 

4* 

10-4647     22-4357 

4* 

20-5195 

10-5320 

2723 

4      21-1504 

I8-5937 

3* 

10-9048 

6-4770 

2676 

6 

13-0500     22-4521 

4 

23-1000 

10-6728 

2724 

4t    24-1456 

18-2218 

3 

13-8776 

5-9568 

2677 

3* 

4-6699     23-3459 

3* 

14-6867 

n-1445 

2725 

45§     15-0080 

19-7558 

38§ 

4-8267 

7-9459 

73    3.28      7-5 

2678 

8 

6-1696     237995 

7 

16-1645 

11-6748 

2726 

1  1 

16-4027     19-6887 

9 

6-2178 

7-8076 

2679 

10 

7-1671     23-1665 

7 

17-1914 

11-0923 

2727 

3      167589     19-1088 

3* 

6-5463     7-2109 

2680 

33§ 

8-1299    23-0547 

24§ 

18-1594 

1  1-0268 

73    321       9'i 

2728 

10     '  17-6850     19-0842 

8 

7-4682     7-1401 

2681 

21           13-9208       23-8899 

'7 

23-9000 

12-1515 

2/29 

4      23-5256     196338 

4t 

13-3263      7'3961 

2682 

5     !    8-6731  i  24-3976 

5 

18-6329 

12-3967 

2730 

6*    23-9257     19-5718 

5 

137243 

7-3163 

2683 

32>       9'2§43     24-3357 

26§ 

19-2472 

12-3646 

73    323 

9'  5 

2731 

12          16-2715       20-6990 

10 

6-1369 

8-8222 

2684 

4*       5-4641     25-6827 

4* 

15-3667 

13-5182 

2732 

4 

16-7134   ;  20-1293 

3* 

6-5523 

8-2329 

2685 

5        6-7644    25-3258 

4 

16-6801 

13-2283 

2733 

18 

18-0969      20-1446 

15 

7-9342 

8-1786 

2686 

4* 

87623 

25-6381 

4* 

18-6645 

13-6389 

2734 

I  2 

18-3627 

20-2765 

7 

8-2063 

8-2988 

2687 

5*      9-8315     25-0070 

St 

197587 

13-0661 

2735 

36§ 

18-9510 

20-3477 

263 

87970 

8-3399 

73    336 

8-6 

2688 

3-^     10-0805     25-1202 

25§ 

20-0043 

13-1886 

73    324 

9'4 

2736 

7 

19-3277 

20-4073 

4 

9-1748 

8-3797 

2689 

6 

11-0730     25-5596 

8 

20-9728 

i3-6773 

2737 

18 

2.0-6  1  3  5 

20-1863 

J3 

10-4471 

8-0939 

2690 

16 

II-4785     25'4039 

12 

2I-8333 

I3'54'9 

2738 

4* 

23-0436    20-4363 

4 

12-8861 

8-2206 

2691 

i 

12-0982     25-5040 

4* 

21-9985 

13-6739 

2/39 

12 

23-2944    20-4102 

9 

I3-I356 

8-1864 

2692 
2693 

34§ 

34§ 

13-4598 
13-4673 

25-4746 
25-4820 

3>§ 

29§ 

23-3602 
23-3670 

I37H4 

I37I73 

(73  326 

9-1 

2740 
2741 

6 
39§ 

16-6445     21-3098 
16-9748     21*3060 

4 

29§ 

6-5419 
6-8712 

9-4150 
9-3980 

73    33i 

8-5 

-.  

2742 

3* 

21-1991 

21-2876 

3 

11-0880 

9-1630 

53§ 

25-1921 

8-0793 

73    328 

7'5 

2743 

29§ 

22-0042    21-0126 

22§ 

1  1-8768 

8-8510 

73    337 

9'5 

5»§ 

25-6289 

12-0173 

73    329 

8-5 

2744 

10      14-5579    22-8790 

7 

4-5363 

11-0843 

54? 

26-3996 

13-2189 

73    33° 

8-8 

2745 

17       14-6301     22-7632 

8 

4-6031 

10-9665 

55§ 

5'4475     26-5223 

74    276 

9-0 

2746 

10       14-6819     22-8318 

6* 

4-6564 

11-0323 

2747 

7    16-3388  ;  22-4975 

5* 

6-2933 

10-6169 

f  U 

2748 

4O§     17-3697     22-0848 

33§ 

7-3026 

10-1518 

73    332 

9-1 

R.A.  6h  i2m 

to  6h  24™ 

2749 

5*    21*2617    22-0295 

4 

11-1867 

9-9026 

Centre       R.A.  6h  12'"  Dec.  +73°               R.A.  6h  24m  Dec.  +74" 

2750 

4*    21-2860    22-8176 

4* 

11-2524 

10-6930 

Plate  3370.     1897,  Feb  26.        Plate 

3020.     1896,  Feb.  22. 

2751 

12     i  15-6007    23-4174 

10 

5'6o4J 

11-5710 

o                     m. 

2752 

46:5     15-6398     23-6714 

38§ 

5-6565     11-8219 

73    329 

8-5 

2694 

5       18-4151     14-2549 

4* 

7-9543 

2-2810 

2753 

6       16-9048    23-0265 

5 

6-8865     11-1156 

2695 

17      18-4273     14-7684 

8 

7-9943 

2-7918 

2/54 

ii-     177747    23-0588 

7 

--563     11-1034 

2696 

44§      18-5073     14-8606 

4°§ 

8-0797 

3-8805 

73    335       8'5 

2755 

3* 

17-9207    23-5461 

3 

7-9280 

11-5847 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68*"4  of  R.A.  at  Dec.  +  73*,  and  72"'6  at  Dec.  +  74*. 
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Z  O  N  E    +    73°. 


1J.  D. 

n.  u. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

X. 

!/• 

Diam.              x. 

y. 

Nu.            Mag 

No.              Mag. 

R.A.  6h  i2m  to  6h  24™  —  contd. 

R.A.  6h  24™  to  6h  36m—  contd. 

Centre       R.A.  6h  i2m  Dec.  +  73°              R.  A.  6>»  24""  Dec.  +  74° 

Centre       R.A.  6h  36™  Dec.  +  73°               R.A.  6»-  24"'  Dei-.  +  74° 

Plate  3370.     1897,  Feb.  26.         Plate  3020.     1896,  Feb.  22. 

Plate  3386.     1897,  March  8.          Plate  3020.     1896,  Feb.  22. 

2756 

5*    22-2466 

2  3  '46  1  1 

4 

12-2442 

11-2834 

O 

m. 

2804 

5 

9-9243 

197072 

6 

20-1836 

7-7278 

0 

m. 

2757 

10      !  22-4477 

23-6947 

6 

12-4561 

1  1-5064 

2801 

12 

11-2771 

I9-7774 

n 

21-5323 

7-8643 

2758 

43§     16-4712 

24-8296 

38§ 

6-5446 

12-9377 

73    330 

8-8 

2806 

7 

"7334 

19-6438 

5 

21-9948 

7-7504 

2759 

7       18-8655 

24-3253 

7 

8-9108 

12-3169 

2807 

10 

13-3022 

19-0466 

ii 

23-5895 

7-2350 

2760 

10       19-1160 

24-3V8 

6 

9-1624 

12-3158 

2808 

4 

6-3403 

20-8397 

5 

16-5469 

8-6759 

2761 

26     19-5159 

24-0778 

'7*§ 

9-5500 

12-0363 

2809 

5 

8-4206 

20-3576 

4 

18-6498 

8-3008 

2762 

5       20-5343 

24-3774 

4 

10-5815 

12-2845 

2810 

9 

11-0375     20-4123 

9 

21-2595 

8-4855 

2763 

5*    20-8175 

24-6624 

4 

10-8744 

12-5511 

28ll 

5 

I  1-6095     |  2O-I  584 

5 

21-8451 

8-2614 

2764 

5 

4-4326 

13-3825 

2812 

'4§ 

13-8438    20-2396 

'5 

24-0728 

8-4548 

2765 

24      '5-4'76 

25-4941 

i7§ 

5-5253 

13-6551 

2813 

6 

4-6235 

21-4139 

7 

14-8025 

9-1628 

2766 

45§     16-4654 

25-8513 

6-5899 

74    286 

9-0 

2814 

21 

4-6328 

21-4245 

i6§ 

14-8116 

9"'744 

73    339 

9'5 

2767 

3*     20-9622 

25-8031 

4 

11-0768 

13-6868 

2815 

4 

5-4734 

21-5354 

4 

15-6448 

9-3260 

2768 

5      21-3947 

25-2376 

6 

11-4812 

13-1013 

2816 

5 

8-9335 

21-9515 

7 

19-0810 

9'9'45 

2769 

17      23-8248 

25-6462 

'3 

13-9258 

13-3867 

2817 

22§ 

9-7900 

2I-O66O 

20§ 

19-9830 

9-0753 

2818 

IO 

5-4112 

22-2778 

IO 

15-5464 

10-0657 

53§     26-4578 

19-6571 

73    34' 

9-2 

2819 

4* 

7-7704 

230332 

4 

17-8652 

10-9421 

iio§     25-1211 

23-5394 

73    34° 

6-0 

2820 

3* 

9-9308 

22-8726 

4 

20-0308 

10-8897 

2821 

7      10-2486 

22-0465 

6 

20-3888 

10-0797 

2822 

3* 

11-3187 

22-8477 

4 

21-4162 

10-9354 

R.A.  6h  24m  to  6h  36™ 

2823 
2824 

10 

87§ 

4-6766    23-6832 

5-0363   23-4545 

8 

14-7423 
15-1163 

1-4320 
1-2185 

73    34° 

6-0 

Centre       R.A.  6h  36™  Dec.  +  73'               R.A.  6h  24™  Dec.  +  74° 

2825 

4 

6-3045    23-6655 

4 

16-3699 

''4959 

Plate  3386.    1897,  March  8.        Plate  3020.     1896,  Feb.  22. 

2826 

4 

17-0128 

1-2647 

2827 

9        7-8040 

24-0210 

1  1 

17-8483 

1-9271 

2770 

2771 
2772 

8 
4 

3  6604 

47805 
5-6949 

14-9143 
14-4576 
14-2737 

9 

2I§ 

14-1682 
15-3109 

2-6248 
2-2242 

0 

m. 

2828 
2829 

2830 

5 

10 

16 

8-1397 
8-4615 

9-6206 

23-3960 
23-1330 

5       18-2144 
8       18-5509 
13       19-6709 

1-3228 

1-0726 
1-8506 

2773 

2774 
2775 
2776 
2777 
2778 
2779 
2780 
2781 
2782 

4 

26§ 
10 

4* 
4 
'3 
ii 

10 

'7 
4 

6X      •     S 
•2435 
7-0923 

7-1490 

7-3759 
5-3740 
9-3044 

10-9908 

5-2446 
5-8865 

6-0410 

15-1366 
14  1  506 
15-0458 
14-9162 
15-4081 

15-2098 
16-7392 
16-1894 

17-1553 

4- 

9 

4* 
4* 

12 

'5 
1  1 

'5 

5* 

16-7394 

17-6163 

17-6471 
17-8793 

19-7865 

21-4743 
15-6598 

16-3282 

1  6  'a.  17  1 

2-9793 
2-0310 
2-9298 
2-8138 
3-2030 

3-3051 
3-2885 
4-5270 
4"oo8o 

73    343 

9'4 

2831 
2832 

2833 
2834 

2835 
2836 

2837 
2838 

2839 
2840 

1  1 

5 

2I§ 

'9§ 

4 
4 
4t 
18 

25? 

10-1413 

11-7077 

12-1012 
13-9698 

4-6247 
6-8676 
8-4172 
I  riO5O 
I2-5796 

23-0063 
23-3782 
23-3067 
23-4179 

24-3079 

24-5264 

24-0708 
24-6060 

11*     20-2333 
6§     21781  1 

2I§        22-1758 

'9§     240378 
4       14-6604 
5       14-6588 
5       16-8958 

i7§     21-1454 
24§     22-5903 

1-0307 
1-4831 
'•4305 
'•6353 
12-2299 
12-0565 
12-1954 
12-4664 
12-1422 
12-7538 

73    345 
73    346 

9'5 
9-2 

2783 
2784 
2785 
2786 
2787 

8 
5 

6-7608 

7-1395 

10-7615 

13-2059 
5-0450 

16-6720 
16-4659 
16-3165 
16-3059 
18-0348 

j 

9 

33§ 
5* 
'98 

T  J  1 
I7-I783 
17-5660 
2I-I902 
23-6355 

'5'395' 

4-535I 
4-3482 

4-4955 
5-8079 

73    342 
73    344 

9'' 

2841 
2842 

2843 
2844 
2845 

18 
8 
'7 

5 

13-6056 
4-0960 

7-2540 

24-2481 
247845 

25-5/34 

25-4836 

'8§ 

12 

16 

4 
6 

23-4502 
23-6070 
14-0663 
14-7450 
17-2222 

12-4361 
12-9818 
13-2893 

>3'535° 
13-3626 

2788 
2789 

4 
6 

5-4943 

5-9735 

17-2515 
17-2356 

4 
6 

15-8817 
16-361  1 

J              /    7 

5-0535 
5*0606 

2846 
2847 

3* 

9-0364 

25-2237 

5 
5 

18-0325 
19-0208 

13-305? 
13-1928 

2790 

4 

7-2843 

17-1886 

4* 

17-6739 

5-0753 

2848 

12 

9-8389 

25-5478 

'3 

19-8040 

13-5556 

279' 
2792 

4     I    8-6591 
3*  '    8-9694 

'7'379° 
17-1999 

4 
4* 

19-0367 
'9'359' 

J        I   j  J 

5-3364 

5-1752 

2849 
2850 

*7§ 

IO 

IO-I505       24-9955 
10-3649       25-3455 

22§        2O'l  123 
I  I           20-3403 

13-0153 
13-3809 

2793 
2794 

4 
5 

9-1223 

1  1  '  i  *7  r  8 

17-7130 
17-6809 

4 
5 

19-4814 
19-4972 

5^933 
5-6638 

2851 
2852 

14 
14 

I3-454I        25-5433 
13-8987       25-5350 

14        '23-4156 
14          23-8601 

I373I2 

13-7452 

'  7  J 

'3  375° 

17-2259 

2796 

4 

15-0515 

6-3938 

5o§     24-3322 

10-6865 

73    347 

8-5 

2797 

•1401 

|8'4433 

8 

16-4680 

j?j 

6-2727 

2798 

4 

11-0973 

18-0553 

4 

21-4376 

II 

6-1363 

2799 

7 

1  1  -6007 

18-7390 

7 

21-9082 

6-8452 

2800 

n 

«_n 

4-1044 

19-5647 

20§ 

'4-3781 

7-2893 

2OOI 

2802 

27§ 

7 

5-9815 
8-1566 

'9-4554 
'9'59'3 

«4l 

9 

16-2594 
18-4242 

7-2745 
7-5107 

73    34' 

9-2 

2803 

5 

9-7310 

19-2968 

5 

2O-OI  IO 

/     J       7  1 

7-3068 

Plate  3020.    Nos.  276,  and  283  ,.    The  3*  image  of  cach  of  thege  ^  ^  on  a  ^^  ^ 

i  rttcau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68'-4  of  R.A.  at  Dec.  +  73°,  and  72"6  at  Dec.   +  74'. 
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ZONE      4- 


No. 

Diani. 

X. 

* 

Diam. 

X.                             II. 

B.  D. 

N'o. 

Centre 

Hiain. 

R.A 
Plate 

X. 

»• 

Oiani.              x.                      y. 

:                 i 

B.  D. 

No. 

Mag. 

Xa 

Mag. 

R.A.  6h  36m  to  6h  48-" 

Centre      R.A.  6h  36""  Dec.  +73*              R.A.  6h  48™  Dec.  +  74* 
Plate  3386.     1897,  March  8.         Plate  4831.     1900,  Feb.  16. 

R.A.  6h  36m  to  6h  48m  —  contd 

6h  36'"  Dec-.   +73°             R.  A.  6h  48™  Dec.  +  -4 
3386.     1897,  M^ir^b  8.        Place  4831.     1900,  Fe!i.  16 

in. 

in. 

2853 

15 

24-3404 

13-9903 

IO 

13-8602 

1-7829 

73°  357 

9-4 

2912 

4* 

17-8787 

24-6541 

3* 

7-9243 

127473 

2854 

4 

15-2698 

14-6656 

2913 

35§ 

17-9058 

24-6386 

27$ 

7-9523 

127319 

73    35° 

9'4 

2855 

12 

16-4767 

'47483 

7        6-0413 

2-9229 

2914 

18 

22-7393 

24-6205 

i7§     127781 

12-4785 

2856 

16 

19-5180 

14-2551 

13        9'°559 

2-2822 

2915 

„* 

23-3101 

24-0770 

4       13-3222 

11-9035 

2857 

23§ 

22-3403 

•494=3 

24§     11-9071 

2-8275 

73    356 

9'5 

2916 

4         6-2763 

•3774s 

2858 

5 

22-6379 

14-5672 

4       12-1875 

2-4411 

2917 

3i§ 

16-6359 

25-1059 

25§       6-7059 

13-2608 

73    349 

9'5 

2859 

5 

22-8880 

14  6063 

4*  i  12-4385 

2-4672 

2918 

26§ 

19-2737 

25'35i  ' 

22.?          9'3  52  1 

13-3769 

2860 

4 

18-6762 

15-6023 

4* 

8-2798 

3-6674 

2919 

4       10-9430 

13-0738 

2861 

5 

19-8054 

15-6597 

5 

9-4109 

3-6720 

. 

- 

2862 

4 

20-3888 

15-3636 

54? 

24-7608 

23-7104 

73    358 

9-0 

2863 

9 

17-6774 

16-4290 

ii 

7-3210 

4-5425 

53§ 

24-6256 

26-3328 

74    308 

8-7 

2864 

4 

18-2554 

16-0431 

3* 

7-8816 

4-1283 

i 

2865 

6 

18-2862 

16-1728 

4t 

7-9187 

4-2565 

2866 

6      19-2091 

16-6242 

5 

8-8630 

4-6628 

R  A     fih  /iSm  tn  7h  nm 

2867 

18       195516 

'6-5233 

i8§ 

9-1981 

4-5455 

IV.  /\.    O      40       tu   /      yj 

2868 
2869 

6 

2I§ 

19-7542 
19-7936 

16-3593 
16-4891 

4 

9-3939 
9-4394 

4-4991 

Centre       R.A.  7h    omDec.  +  73°               R.A.  6t>  48m  Dec.  +  74° 
Plate  3008.     1896,  Feb.  10.          Plate  4831.     1900,  Feb.  16 

2870 

4 

15-2729 

17-7812 

*  3* 

4-9898 

6-0123 

o                    m. 

2^71 

4 

16-7644 

17-1766 

4 

6-4468 

5-3333 

2920 

4 

13-4076 

14-8971 

2872 

13 

16-8829 

17-1587 

1  1 

6-5655 

5-3116 

2921 

i8§ 

9-4200 

15-4659 

1  I 

19-9785 

3-555I 

73    361 

9'5 

2873 

/• 

21-0650 

17-1128 

6 

10-7415 

5-0608 

2922 

6 

9-5991 

15-0383 

5* 

20-1754 

3"'  383 

2874 

13 

21-3553 

17-1795 

9 

11-0330 

5-1128 

2923 

9 

12-9328 

15  4024 

2875 

4 

21-4821 

17-5090 

4t 

11-1771 

5-4366 

2924 

IO 

13-5020 

15-9053 

5* 

24-0329 

4-2009 

2876 

10 

23-2976 

17-1320 

7 

12-9698 

4-9683 

2925 

6 

5  "449" 

16-4025 

5     :  15-9618 

4"2Sj3 

2877 

4" 

14-4585 

18-3618 

2926 

5 

6-8992 

16-3299 

4* 

17-4192 

4-2*77 

2878 

4 

15-5756 

18-7409 

5 

5-3372 

6-9540 

2927 

IO 

10-81  1  1 

167787 

7* 

21    3007 

4-933' 

2879 

5 

'77744 

18-4539 

4 

7-5187 

6-5607 

2928 

4*8 

1  1-5669 

16-4007 

42§ 

22-0733 

4-5941 

73    364 

90 

2880 

6 

17-8837 

18-5497 

5 

7-6317 

6-6486 

2929 

3C§ 

4-6510 

17-9553 

26§ 

15-0893 

57973 

2881 

17 

20-6836 

18-9758 

17 

10-4500 

69392 

73    354 

9-5 

2930 

4 

9-3298 

17-1290 

2882 

23§ 

15-3049    19-2313 

22§ 

5-0898     7-4578 

73    348      9"? 

2931 

5 

5-8945 

18-8551 

5 

l6-28l6 

67591 

2883 

4 

15-3159    '9'237* 

I 

2932 

2C>j 

8-9928 

18-0831 

14       19-4160 

6-1464 

2884 

7 

16-5329  :  19-7722 

5 

6-3433     7-9373 

2933 

I  1 

9-0273 

18-6002 

9 

19-42)6 

6-6649 

2885 

4 

16-6530     19-3861 

2934 

1  5 

11-0365 

18-9476 

12 

21-4145 

7"i  137 

2886 

19-5913     19-2392 

H§ 

9-3715     7-2568 

73    3S2 

9'2 

2935 

3Z§ 

11-0573 

184675 

Z9§ 

21-4604 

6-6352 

73    363 

9'5 

2887 

6* 

19-9365 

19-7302 

6 

97394 

7-7304 

2936 

4t     I3-5I54 

18-3792 

3* 

23-9228 

6-6744 

2888 

17 

20-8239 

19-4363 

H 

io-6i  1  1 

7-3928 

2937 

5*      4-1937 

19-9846 

3* 

14-5244 

7-8008 

2889 

17     i  21-0503 

19-2929 

12 

10-8308      7-2388 

2938 

7 

6-1335 

19-4394 

7 

16-4903 

7-3546 

2890 

8     ;  21-0950 

19-5428 

6 

10-8868       7-4859 

2939 

14       10-8783 

19-3908 

9      21-2334 

7'547  ' 

2891 

16      23-3320 

19  1321 

6 

1  3-1021 

6-9652 

2940 

'3        4-1342 

20-4953 

7     i  '4-441' 

8-3061 

2892 

21           23-8823 

19-5063 

12 

13-6716 

7-3151 

2941 

4t      6-0555 

20-2373 

3* 

16-3699 

8-1489 

2893 

5     ;  16-5276 

20-2313 

5 

6-3581 

8-3971 

2942 

5°§      7-3170 

20-8902 

451 

I7-5990 

8-8633 

73    36o 

7'5 

2894 

21           17-6318 

20-2737 

20§ 

7H644 

8-3864 

2943 

6 

9-0780 

20-9568 

6       '9-3579 

9-0230 

2895 

3       I7-9495 

20-5844 

4* 

7-7950 

8-6790 

1944 

i8§ 

10-5704 

20*1840 

14      20-8844 

8-3251 

2896 

48§     19-6233 

20-2071 

9-4516 

8-2221 

73    353 

8-4 

2945 

i5§     13-3195 

20-6808 

1  1       23-6037  i    8-9608 

2897 

5      16-0268 

21-4121 

5* 

5-9I57 

9-6003 

2946 

10     !    9-9733 

21-8014 

8       20-2057       9-9110 

2898 

4       18-0198 

21-3079 

4 

7-9034 

9-3976 

2947 

4       n'3'94 

21-3184 

2899 

24§     18-2001 

21-8925 

22;j 

8-1129 

9-9748 

73    35i 

9'3 

2948 

1  9§     12-3158 

21-4054 

14 

22-5655          9-6308 

2900 

7       18-8712 

21-9745 

7 

87855 

1O-O24O 

2949 

6       12-8242 

21-0053 

4* 

23-0930      9  2590 

2901 

40§     14-2151 

22-4548 

42§ 

4-1581 

10-7313 

73    347 

8-5 

2950 

16       12-8815 

2  i  -401  4 

8 

23-1296      9-6593 

2902 

18       16-4759 

22-2456 

17 

6-4061 

10-41  15 

2951 

3       12-9848 

21-7295 

2903 

7       16-6810 

22-9373 

7 

6-6445 

I  r0922 

2952 

9       I3-83--5 

21   6462 

5 

24-0671 

9-9538 

2904 

4!     19-9063 

22-1471 

4 

9-8294 

10-1438 

2953 

4*       6-1270 

22-9976 

4t 

16-3019 

10-9106 

2905 

4       14-1480 

23-5476 

4* 

4-1483 

II-8268 

2954 

H 

6-9815 

22-840I 

10 

17-1647 

107972 

2906 

4       16-4278 

23-9035 

4 

6-4389 

I2-07I5 

2955 

6 

7-7976 

22"7551 

4* 

17-9824 

10-7514 

2907 

5       18-0960 

23-6970 

5 

8*0936 

II783I 

f 

2956 

17§ 

11-4647 

22-2362 

15 

21-6712 

10-4197 

2908 

4t     21-3904 

23-1430 

4 

11-3582 

I  1-0665 

2957 

12 

13-0360 

22'2O6O 

8 

23-2463 

10-4719 

2909 

35       21-6247 

23-5213 

25§ 

11-6115 

H'4349 

73    355 

9'5 

2958 

44§ 

4-6080 

23-6385 

35§ 

14-7515 

1  1-4691 

73    358 

9-0 

2910 

3t     15-0595 

24-8695 

4t 

5-1200 

I3-I03I 

2959 

5t 

4-8939 

23-8104 

4* 

15-0287 

1  1-6578 

291  1 

18 

15-5058 

24-4863 

i6§ 

5-5482 

I2-6973 

2960 

10 

4-9358 

23-8976 

8 

15-0669 

11-7468 

i 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5' 

=  68«-4  of  R.  A.  at  Dec.  +  73°,  all<1  7**'^  »t  Dec.  +  74°- 
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GREENWICH  ASTROGUAFHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE     +    73°. 


B.  D. 

N— 

B.  D. 

No. 

Diam. 

V- 

Dinm. 

X. 

y- 

No. 

\fng. 

o. 

DlAXHi 

8d 

No.              Mag. 

R.A.  6h  48ra  to  7h  cf*—oontd. 

R.A.  7h  om  to  7h  i2m  —  contd. 

Centre        R.A.  7''  o'»  Dec.  +  73°               R.A.  61'  4811  Dec.  +  74° 

Centre        R.  A.  7''  ora  Dec.  +73°               R.A.  7h  12™  Dee.  +  74° 

Plate  3008.   1896,  Feb.  10.          Plate  4831.  1900,  Feb.  16. 

Plate  3008.     1896,  Feb.  10.         Plate  4760.     1900,  Jan.  2. 

m. 

o 

m. 

2961 

8* 

7'3949 

23-5086 

7 

17-5419 

1  1-4821 

301  I 

6 

14-8710 

19-7292 

7 

4-6711 

7*9386 

2962 

4* 

8-2602 

23-4493 

3t 

18-4075 

1  1-4698 

3012 

8 

15-2955 

i9'3579 

1  1 

5-0730 

7-5426 

2963 

22§ 

8-2761 

23-5730 

i8§ 

18-4198 

11-5936 

3°'3 

5 

16-2930 

19-0876 

9 

6-0523       7-2171 

2964 

4* 

10-2700 

23  8996 

3* 

20-3924 

12-0187 

3°'4 

61*5 

17-1787 

19-8635 

62§ 

6-9820       7-9450 

73    366 

7'5 

2965 

'3 

10-61  1  1 

.23-3743 

10 

20*7616 

11-5132 

3015 

2* 

17-8294 

19-2236 

3 

7-5922       7-2682 

2966 

'4§ 

"•3I53 

234748 

10 

21*4616 

11-6524 

3016 

3 

17-8590 

19-9095 

5 

7-6657       7-9490 

2967 

5* 

47255 

24-6696 

5 

14-8163 

12-5078 

3017 

4 

18-2887 

19-2784 

6 

8-0553       7-2967 

2968 

7t 

9-0857 

247507 

6 

19-1659 

12-8118 

3018 

'4 

19-3098 

19-8023 

'9§ 

9-1055 

7-7669 

2969 

2970 

20§ 
26§ 

10-2886 
10-2899 

24-0225 
24-0368 

'7§ 
i8§ 

20*4063 

20-4075 

12-1430] 
'2-1585! 

73    362 

9'5 

3019 

3020 

4 
4* 

'9-4483 
22-5784 

20-0205 
19-5480 

6 

5 

9-2536 
12-3538 

7-9738 
7-33I9 

2971 

8 

10-5246 

24-2670 

7 

20-6292 

I  2  '40  I  5 

3021 

12 

23-7859 

19-4802 

'4 

I3-5594 

7*1988 

2972 

7* 

13-2052 

24-41  13 

5* 

23-3021 

12-6810 

3022 

'7 

14-1048 

20-5078 

22§ 

3-9505       87557 

2973 

10* 

57305 

25-7369 

1  1 

15-7650    13-6242 

3023 

2'§ 

17-5244 

20-0040 

28§ 

7-3328 

8*0650 

2974 

10 

67775 

25-3110 

10 

16-8346    13-2543 

3024 

2* 

22-0684 

20-7748 

5 

11-9105 

8-5868 

2975 

'5 

4-1107 

26-1414 

1  5§ 

14-1272     13-9435 

3025 

3* 

24-1045 

20-51  30 

4 

13-9353          8-2120 

3026 

8 

14-2115 

21-5255 

1  1 

4-1105    !     9-7662 

56§      4-7337 

26-2594 

74    3°8 

87 

3027 

9       14-3809 

21-1082 

12 

4-2558         9-3411 

3028 

10 

14-4668 

21-7552 

12 

4-3765          9-9808 

3029 

4* 

15-1887 

21-2055 

6 

5-0665    j     9-3952 

R.A.  7h  om  to  7h  i2m 

3030 

7 

16-7566 

21-5291 

9 

6-6504         9-6280 

Centre        R.A.  7h  om  Dec.  +  73°               R.A.  7h  I2m  Dec.  -f-  74° 

1  1 

18-3468 

21-6572 

15 

8-2440    |     9-6694 

Plate  3008.     1896,  Feb.  10.           Plate  4760.     1900,  Jan.  2. 

3033 

7 
4 

18-8315 
19*5310 

21  '34O2 
2  I  -4099 

1  1 

4 

8-71  10 
9'4'" 

9*3292 
9-3579 

m. 

3034 

33§ 

20-7663 

21-6713 

38§ 

10*6634 

9-5537 

73    369 

9'i 

2976 

4 

15-3020 

14-3232 

6*      4-8028 

2*5170 

3035 

5 

13-8646 

9*48  I  2 

2977 

4* 

16-7100 

14-2158 

5*      6-2086 

2-3278 

3036 

5 

15-1252 

227704 

6 

5*0908 

10*9598 

2978 

2* 

177591 

14-8709 

4* 

7-2893 

2-9269 

3037 

6 

15-5072 

22-6916 

9 

5*4680 

10*8584 

2979 

3* 

18-3765 

14-9198 

4* 

7-9073 

2-9409 

3038 

6 

16-3600 

22-0597 

8 

6*2822 

I0*l822 

2980 

26§ 

21-2215 

14-9780 

47§     10-7508 

2-8446 

73    37° 

9'5 

3039 

'5 

18-0288 

22-29O1 

i6§ 

7-9628 

10-3I97 

2981 

2* 

217115 

14-6438 

4*       I  I  -22  I  2 

2-4819 

3040 

5 

18*3099 

22-5864 

9 

8-2599 

10*5997 

2982 

7 

22-0540 

14-5430 

8       11-5563 

2-3645 

304' 

3* 

20*2652 

22-2968 

4 

10*1954 

10-2065 

2983 

5 

22-5875 

14-4514 

7       12-0858 

2-2437 

3042 

5 

20*5844 

227640 

6 

10-5398 

10*6583 

2984 

4t 

14-3485 

15-1264 

6* 

3-9000 

3-3704 

3043 

3'§ 

20-6274 

22-8565 

35§ 

10*5895 

107459 

73    368 

9*0 

2985 

5 

18-8988    15-7748 

6 

8-4739 

37656 

3044 

3* 

21-8091 

22'2  178 

4* 

11-7319 

10*0440 

2986 

5 

189583    15-4297 

8 

8-5162 

3-4184 

3045 

4* 

21-7625 

23-0979 

5 

"•7348 

10-9238 

2987 

6 

22-4160    15-7267 

9 

11-9850 

3-5268 

3046 

23-4529 

22*5858 

26§ 

13-3970 

10*3176 

73    37* 

9'4 

2988 

4* 

22-8692    15-7119 

5* 

J2-4347 

3-4862 

3047 

'9§ 

15-3663 

22*9808 

25§ 

5-3420 

11*1566 

2989 

4 

16-0235  '  '6-4599 

6 

5-6421 

4-6059 

3048 

4 

8-6873 

11-0773 

2990 

3 

17-6711  ;  16-7462 

5 

7-3014 

4-8025 

3049 

2* 

21*8690 

237722 

3* 

11-8765 

11-5826 

2991 

5 

17-7705  '  16-4047 

7 

7-3839 

4-4585 

3050 

5 

12*3641 

11-5246 

2992 

16 

18-0865 

16-6468 

22§ 

7-7116 

4-6808 

3051 

3* 

14-0165 

24-0873 

4* 

4*0546 

12-3362 

2993 
2994 

23§ 
6 

20-0135 
20*6108 

16-9139 

16*9561 

3'§ 

7 

9-6508 
10-2478 

4-8432 
4-8548 

73    367 

9'5 

3052 
3053 

3* 
34§ 

15-1180 

157065 

24*7969 
23-8761 

5 

5*1920 

57310 

12*9855 
12-0310 

73    365 

9'5 

2995 
2996 

"9§ 

20 

22-3873 
22-3941 

16*2772] 
16-2743] 

35§ 

11-9883 

4-0770 

3054 
3055 

12 

6 

16*2917 
18*6522 

'5 
10 

6*3230 

8*7180 

12-1607 
12-6664 

2997 
2998 

'3 
34§ 

22-6232     16-4919 

23-7433     '67387 

'9§    ;  12-2323 

4°i  13-3652 

4-2791 
4-4644 

73    373 

87 

3056 

3057 

1  1 

19-2489 

24-6056 

'4 

5 

9-3069 

12*5673 
127381 

2999 

9 

JL 

24-1458     16-8279 

12           137725 

3058 

5t 

19-5444 

24-5950 

8 

9-6010 

12*5370 

3000 

4 

14-1295     17-5043 

5*      3-8109 

5-7562 

3059 

3* 

20-6745 

24-9113 

4 

10-7417 

12*7921 

3001 
3°O2 

7 
'5 

i 

14-1458     17-2665 
20-1655     17-9645 

10         3-8123 
23§      9-8605 

5-5198 
5-8839 

3060 
3061 

'7 

21*9287 

24-2881 

'9 
4 

11-9653 
9*2839 

12*1018 

13*6874 

3003 

3T 

20-5087     17-3045 

7       10-1650 

5-2084 

3062 

'4 

22*9073 

25*3687 

'Si 

13-0010 

13*1280 

3°°4 

1  1 

21-7897     17-3104 

I  7§        I  I  '4.4.J.O 

C  '  I  A  O  T 

3005 
3006 
3007 

20§ 

8 
4 

21-8281     17-9364 
22-8886    17-8004 
17-4621     17-9793 

25§     n'5'54 

12          12-5697 

8         7-1610 

5-7648 
5-5690 

6-0475 

89§ 

26*5308 
26-6344 

17-6263 
17-6468 

8o§ 

1-1880 

4*7911 

73    364 
73    375 
73    376 

9*0 

7-2 
7-8 

3008 

3'§ 

21*4134    18-3072 

37§     "-'235 

6-1585 

73    37' 

8-8 

33§ 

25-6138 

I8-7843 

73    374 

9*0 

3009 

10 

21-5295     18-1664 

13 

11-2322 

6-ono 

25-1552 

26-7739 

74    322 

7'? 

3010 

«5l 

14-8877  ,  19-3980 

' 

'9§ 

4-6699 

7-6064 

54§ 

25-7730 

/   1  JJ 
2&-O2IO 

74    323      9'° 

Plate  4760.     Nos.  2995,  2996.     Measured  as  one  mass. 

i  riscau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68>"4  of  R.A.  at  Dec.  +  73',  and  72^6  at  Dec.  +  74°. 

GREENWICH  ASTHOGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE    +    73°. 
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B.  D. 

\'n 

B.  D. 

No. 

Diain. 

x.                     y. 

Diain.                j'. 

No. 

Mag. 

a  o. 

Diuiii 

y- 

Dicin  i  . 

X. 

No. 

Mag. 

R.A.  7h  i2m  to  7h  24°* 

R.A.  7h  i2m  to  7 

h  24™  —  contd. 

Centre       R.A.  7h  24'"  Dec.  +73°             R.A.  7h  i2m  Dec.  +  74° 

Centre       R.A.    7h  24™  Dec.  +73°              R.  A.  7h  I2m  Dec.  +  74° 

Plate  3888.     1898,  March  2.         Plate  4760.     1900,  Jan   2. 

Plate  3888.     1898, 

March  2.         Plate  4760.     1900,  Jan.  2. 

m. 

• 

o 

in 

3063 

6 

4-9870       14-2613 

9*     I5-3956 

i  -9940 

3122 

5*    10-1263 

22-8559 

7 

20-1517    10-8097 

3°64 

3* 

3-8777     i4'962' 

5*    H'2534 

2  6485 

3123 

4*     11-1268 

22'8l22 

6 

21-1503    10-8090 

3065 

4 

4-6212       15-1463 

6*     14-99*5 

2-8645 

3124 

22§        11-3982 

22-0983 

3°§ 

21-4546    10-1092 

73    379 

9'5 

3066 

9 

5-3165       14-3535 

12     (157170 

2-IO25 

3125 

4*     i2-48i'5 

22-8369 

5 

22-5044    10-8932 

3o67 

5 

6-7180      14-8256 

5*     17-1029 

2-6366 

3126 

10 

137144 

22-2IO4 

18 

23-7641     10-3243 

3068 

7 

12-9243       14-8831 

3127 

9 

4-8959 

23-5251 

13 

14-8947      1-2485 

3069 

5 

6-1533       16-1475 

5*     16-4783       3-9326 

3128 

18 

5-6148 

23-7880 

22§ 

15-6019      1-5426 

3070 

9 

4-1647       16-8641 

i8§      I4-4559       4-5599 

3129 

7 

15-9298      1-9423 

3071 

8* 

4-9233    j  16-9.54 

15       15-2158       4-6447 

3130 

7 

9-8700 

23-7142 

ii 

19-8574      1-6562 

3072 

i8§ 

6-7575 

16-81  59 

27§ 

17-0500      4-6263 

3«3i 

3* 

10-6142 

23-3406 

9 

20-6197      1-3200 

3°73 

13 

6-8475 

16-8080 

i8ij      17-1400       4-6228 

3132 

27§ 

11-4376 

23"25'9 

35§ 

21-4417      1-2629 

3°74 

5* 

8-9273 

16-8704 

6       19-2162       47/67 

3i33 

22§ 

4-9056 

25-0718 

33§ 

14-8352    12-7937 

3°75 

12 

9-3ii5 

16-3976 

19       19-6221       4'3'9O 

3i34 

10 

24-4442 

i7§ 

14-8839    12-1638 

3076 

II           10-8468 

16-2098 

16 

21-1634 

4-20I8 

3135 

9 

IQ-OI  10 

24-6539 

'7 

19-9558    12-6001 

3°77 

4       11-2769 

16-5824 

6* 

2  I  -5780 

4-5929 

3136 

«3 

'17394 

24-2881 

i7§ 

21-7000    12-3146 

3078 

3* 

5-7184 

18-2352 

,* 

15-9481     '      5-9969 

3137 

3* 

11-9013 

24-3859 

7 

21-8546    12-4184 

3°"9 

5-9290 

84$     16-1968       5-1984 

73    375 

7-2 

3138 

'5 

14-1376    13-9243 

3080 

52§' 

6-0330 

17-4340 

73S      16-3006       5-2134 

73    376 

7-8 

3139 

5 

14-6062    13-5507 

3081 

»§ 

7-0435 

I7-3448 

'"g      I7-3I39 

5-1669 

3140 

5 

14-6460    13-5141 

3082 

4       17-8861 

5-0975 

3141 

38-3 

6-0035 

25-8526 

43§ 

15-9007    13-6222 

74    323 

9-0 

3083 

6 

8-6123 

I7-3707 

9 

I888l6 

5-2602 

3H2 

8* 

8-2407 

25-6271 

.6 

18-1433    13-4952 

3084 

•7§ 

9-2703 

17-6462 

23§        I9-5250 

5-5659 

3H3 

5* 

10-0878 

25-9-45 

•j 

19-9783    13-8632 

3085 

»9§ 

9-8235     17-9963 

333       20-0625    :     5-9406 

73    377 

9'5 

3  '44 

4* 

I3-3795 

25-1261 

6 

23-2996    13-2206 

3086 

9 

4-4380 

18-7752 

1-J.        14-6492 

6-4818 

3°S7 

29§ 

5-I342 

18-6673 

36§ 

I5-3476 

6-4068 

73    374 

9-0 

93§ 

26-1152    12-0170 

73    38i 

7'5 

3088 

6* 

5-1604 

18-5586 

10 

I5-3771 

6-2981 

62§ 

26-4360     9-0766 

73    382 

8'9 

3089 

4* 

5-2560 

18-5939 

6t 

15-4709 

6-3350 

33§ 

3-0676 

16-8156 

73    373 

87 

3090 

9 

5-2939 

18-9196 

17 

15-4972 

6-6631 

3091 

23§ 

1  1-1964 

18-1891 

373 

2  I  "4246 

6-1957 

73    378 

94 

3092 

10 

12-0453 

18-3425 

16 

22-2684 

6-3858 

R.A.   7h  2dm 

to  7h  l6m 

3093 
3094 

i8§ 

10 

12-2922 

12-3395 
5-1097 

18-8457 
18-4841 
19-5641 

3-}§ 
1  8 

22-4948 

22-5544 
I5-2825 

6-8991 
6-5408 
7-2977 

/                                  1                                           •                     W 

Centre       R.A.  7h  24""  Dec.  +73°              R.A.  7h  36™  Dec.  +74° 
Plate  3888.     1898,  March  2.         Plate  4791.     1900,  Jan.  24. 

3096 

4* 

5-4688 

I9-6557 

10 

15-6353 

7-4095 

e 

m. 

3097 

4*       6-3856 

19-7469 

6 

16-5491 

7-5383 

3'45 

5       14-6572 

14-0666 

3098 

13     j    7-1661     19-4119 

20§ 

17-3452 

7-2376 

3H6 

7 

16-4200 

14-3279 

3* 

5-8389 

2-4918 

3099 

7         8-2386     19-4674 

13 

18-41  29 

7-3430 

3H7 

7 

21-5116 

14-7454 

5 

10-9469 

2-6453 

3100 

-* 

9-3985     19-4384 

9 

I9-5757 

7-3641 

3148 

H 

14-2450 

5-6855 

12 

37388 

2-9613 

3101 

5*     12-1928     197527 

8 

22-3503 

7-8034 

3H9 

4 

14-5675 

5-1046 

3102 

8       12-2146     19-6666 

'4 

22-3778 

7--200 

3150 

4 

15-5241 

5-1201 

3103 

4O.§      13-9142     19-7359 

57§ 

24-0730 

78659 

73    38o      8-3 

3151 

9      18-0548 

5-8677 

6 

7-5516 

3-9455 

3104 

7     ,    4-6298     21*2163 

<3§ 

I4732' 

8-9296 

31  52 

22§ 

198534 

5-0688 

23 

9'3°74 

3-0540 

73    383 

9*5 

13     '    4-6600    20-9101 

203 

H'7745 

8-6247 

3i53 

7 

23-9480 

.5-4880 

7 

13-4190 

3  2612 

3106 

9        4-9381     20-9838 

20§ 

15-0504 

87106 

3'54 

10 

15-2418 

16-5306 

7 

4-7787 

4-7521 

3107 

6 

8-2496 

5       '9'3373 

16-1765 

4* 

8-8498 

4-1878 

3108 

8 

7-4024    20-8540 

'3 

17-5178 

8-6892 

3156 

13      20-4081 

16-3905 

1  1 

9-9303 

4-3443 

3109 

2'§ 

7-8654    20-4321 

24S' 

17-9990 

8-2860 

3157 

7 

23-1646 

16-3609 

S 

12-6809 

4-1741 

31  10 

5*     12-0078    20-7314 

12 

22-1245 

8-77II 

3158 

5 

18-2136 

17-3675 

4 

7-7878 

5-4338 

3111 

7 

15-1848 

9-0043 

3'59 

5 

19'3559 

179390 

4* 

8-9584 

5-9480 

3112 

12        '      5-2326 

22-1559 

ig§ 

15-2909      9-8954 

3160 

4* 

22-9560 

17-5147 

i 

12-5329 

5-3383 

3<>3 

4*       7-5403 

21-9074 

6       17-6075       9-7504 

3161 

4 

I4-7777 

18-2159 

3114 

5*      7-8.13 

21-2939 

6      17-9046 

9-1489 

3162 

13 

17-5432 

18-4446 

13 

7-I743 

6-5454 

3i'5 

5 

20-0637 

9-1826 

3163 

13 

18-2865 

18-5219 

i5 

7-9203 

6-5850 

3116 

5*     10-6508 

21-8900 

8       20-7194 

9-8658 

3164 

5 

18-8985 

18-3065 

4 

8-5192 

6-3390 

3H7 

9      10-757° 

21-2289 

16       20-8536 

9-2II7 

6 

20-5468 

18-5515 

6 

10-1790 

6-4989 

3118 

20      12-6458 

21-8306 

27§ 

22-7126 

9-8971 

3166 

9 

21-8095 

18-0810 

9 

!"-4'55 

5-9618 

31  19 

4       '3'5492 

21-3693 

4 

23-6320 

9-4788 

3167 

5* 

23-7725 

18-6597 

5 

13-4030 

64388 

3120 

5 

15-7195 

10-2958 

3168 

5 

15-2286 

19-2079 

4 

4-9028 

7'4297 

3121 

5* 

6-8510 

22-2810 

10 

16-9015 

IO-09I2 

3169 

5 

16-6326 

19-5696 

4 

6-3207 

77155 

i  rtsfmi  interval  represents  very  nearly  5'  =  68"'4  of  R.A.  at  Dec.   +  73*,  and  72B'6  at  Dec.  + 

74°- 
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GKEKSWICH  ASTROGUAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  H    -i-    73°. 


N  o 

n.  '. 

Diatu                y                       11 

B.  D. 

1  >i.l  111. 

x.                    y. 

X. 

No. 

Mag. 

No              Mag. 

R.A.  7h  24m  to  7h  36™  —  contd. 

R.A.  7!l  56'"  to  7h  48'"—  contd. 

Centre       R.A.  7h  24'"  Dec.  +  73°               R.A.  7h  36™  Dec.  +  74° 

Centre       R.A.  7h  48™  Dec.  +  73°               R.A.  7h  36™  Dec.  +  74° 

Plate  3888.     1898,  March  2.          Plate  4791.     1900,  Jan.  24. 

Plate  3738.     1897,  Nov.  30.          Plate  4791.     1900,  Jan.  24. 

• 

m. 

in. 

3170 

4t 

19-3838 

19-1677 

4 

9-0488 

7-1694 

3220 

8 

7-0908 

5  5013 

3171 

1  1 

20-5494 

19-2507 

10 

10-2184 

7-1948 

3221 

27§ 

77034 

5-2778 

26§ 

18-1934 

3-234° 

3172 

16 

21*2809 

19-9163 

16 

10-9815 

7-8237 

3222 

6 

77402 

..  .0  -  Q  „ 

5  »)»/ 

3173 

7 

24-2430 

19-8481 

9 

13-9380 

7-6018 

3"3 

5 

8  9813 

5'3  '38 

3174 

1  5 

15-9508 

20-4054 

'7 

5-6855 

8-5855 

3224 

i6§ 

9-0478 

5-8306 

9 

19-5096 

3-852I 

3'75 

32§ 

16-3286 

20-8447 

3'S 

6-0862 

9-0050 

73    382 

8-9 

3225 

5 

12-2331 

15-8253 

3176 

5 

16-4735 

20-7887 

4 

6-2273 

8-9413 

3226 

8 

13-1526 

15-6759 

3177 

i3 

18-0360 

20-2413 

'4 

77595 

8-3I45 

3227 

7 

3-5503 

16-5237 

3178 

15 

18-9590 

20-0540 

I  3 

8-6713 

8-0800 

3228 

4 

4-3492 

16-85  10 

3179 

4* 

19-7690 

20-3875 

3 

9-4992 

8-3674 

3229 

8 

4-9166 

16-5579 

3180 

3°§ 

22-9563 

20-7863 

22ij 

1*7017 

8-6060 

73    384 

9-1 

323° 

8 

7-0938  i  16-2890 

3181 

5 

23-7728 

20-8230 

6' 

13-5200 

8-5997 

3231 

8 

7-8822  !  16-3434 

4* 

18-3191 

4-3059 

3182 

9 

15-9578 

21-8531 

8 

5-7696 

10-0333 

3232 

8 

11-5086 

16-7285 

3183 

4 

167242 

21-1379 

4 

6-4979 

9-2781 

3233 

n§ 

1  1-5982 

16-2478 

5* 

22-0348 

4-3960 

3184 

5 

6-8282 

9-2029 

3234 

7 

12-8480 

16-4389 

3185 

8 

21-3261 

21-4468 

7 

1  1-1078 

9-3493 

3235 

5 

13-0763 

16-3560 

3186 

5t 

22-3894 

21-0852 

5 

12-1512 

3236 

5 

13-3995 

16  1060 

3'8- 

34§ 

2.V9753 

21-5944 

28§ 

13-7612 

9-3612 

73    385 

9'2 

3237 

1  1 

4-2865 

17-1365 

5t 

14-6900 

4-9226 

3188 

7 

17-2857 

22-9530 

1  1 

7-1486  ''  11-0630 

3238 

9 

5-0515 

17-5910 

5* 

15-4302 

5'4'47 

3189 

1  1 

177505 

22-5462 

H 

7-5909     10-6313 

3239 

8 

7-9475 

17-0793 

3* 

18-3485 

5-0446 

3190 

8 

17-9913 

22-0765 

10 

7-8098     10-1463 

3240 

9 

I  n  322 

17-3769 

3191 

5 

18-3568 

22-7773 

6 

8-2093     10-8328 

3241 

5 

12-6527 

17-8422 

3192 

5 

19-3819 

22-9503 

5 

9-2447     10-9525 

3242 

5 

12-7590 

I7-5255 

3'93 

IO 

23-2652 

22-5444 

12 

13-0990  i  10-3447 

3243 

6 

12-8734 

17-2618 

3J94 

4 

13-5205 

10-4989 

3244 

7 

13-2846 

17-4694 

3195 

64§ 

16-1372 

237973 

64§ 

6-0480 

1  1-9650 

73    381 

7'5 

3245 

IO 

13-9530 

17-2  100 

3196 

9 

19-1188 

23-9998 

1  1 

9-0350 

12-0138 

3246 

23§ 

3-9798 

18-5424 

'5 

14-3128   ;    6-3134 

3197 

«3 

14-5656 

24-6262 

17 

4-5208 

12-8731 

3247 

7 

5-3018 

18-2932 

3* 

l  5-6460 

6-1294 

3198 

4 

5-98  !  3 

12-6405 

3248 

i6§ 

6-2769 

18-9513 

9 

16-5888 

6-8341 

3'99 

10 

16-4210 

24-0390 

12 

6-3419 

12-1927 

3249 

8 

77041 

18-9318 

4* 

18-0154 

6-8817 

3200 

13 

18-2587 

24-1474 

IO 

8-1852 

12-2061 

3250 

15 

8-2785 

18-5675 

6 

18-6066 

6-5459 

3201 

4 

13-2423 

12-0917 

3251 

35§ 

9-5212 

18-7902 

3o§ 

19-8380 

6-8336 

73    388 

9'4 

3202 

13 

20-8138 

25-0874 

17 

10-7809 

13-0068 

3252 

•5  t  C  "1 

IO 

9'7745 

I   I  "  T  A   A  C\ 

18-9495 

I  S  '  ^  I  •?  ••> 

4* 

20-0842 

7-0019 

5>§ 

3-6182 

8-0258 

73    380 

8'3 

3253 
3254 

1  1  5449 
12-2266 

1  O    O  1  L  f. 

18-9493 

29§ 

22-5309 

7-1242 

73    39' 

9-1 

3255 

4 

12-3841 

18-1601 

3256 

i6§ 

I3'5>33 

18-3196 

7* 

23-8490 

6-5570 

RA      ^h    ~,£.m  f,-.   »,h    ,.  Qin 

3257 

1  1 

7-6992 

19-4656 

4t 

17-9827 

7-4I94 

•  iV.    y         •\\J        vlJ    /       4O 

Centre       R.  A.  7^  48'»  Dec.   +  73°             R.A.  7i>  36™  Dec.  +  74° 
Plate  3738.    1897,  NOT.  30.       Plate  4791.     1900,  Jan.  24 

3258 

3259 
3260 

9 

2I§ 

7 

8-1038 
9-5113 

9-5339 

19-2311 
19-5939 
19-9425 

5* 
'7 

18-4000 
19-7894 

7-2026 
7-6346 

3203 

53§ 

8-9065     13-9855 

5*8 

19-4592 

2*0025 

73°  387 

ra. 

8-4 

3261 
3262 

43§ 

7 

10-0843 
10-1717 

19-8380 
19-0650 

35§ 

20-3488 

7-9071 

73    389 

9-0 

3204 

7 

5-0155     14-2002 

3263 

5 

10-3589 

19-1536 

3205 
»«AJC 

'4 

5-0185     14-2226 

8 

15-5636 

2-0458 

3264 

8 

10-6725 

19-8770 

3200 

A     .O 

5-8431     14-0210 

'7 

16  3970 

1-8869 

3265 

20§ 

12-9540 

19-4980 

'3 

23-2307 

770/7 

3207 
3208 
3209 

3210 
321  1 

3212 

2I§ 

17 

6 

6 
«7§ 

6-9079    14-2881 
8-2139     14-9565 
9-1667     14-0871 
109672     14-2899 
12-5656     14-5160 

12-8687  ;  14-3*31 

9 
8* 

J7-4455 
18-7200 

23-4017 

2-2070 
2-9381 

2-5316 

3266 

3267 
3268 
3269 

3270 

3271 

8 

21§ 

16 

37§ 

'i 

4-2505 
4-4989 
5-8380 
6-9803 
7-6692 
7-7240 

2O"8OI  2 

20-5493 
20-282I 
20-8245 
20-5768 

5* 

"4 

1  1 

8 

14-4719 

I4-7305 
16-0700 
17-2257 
17-8893 

8-5828 
8-4059 
8-4104 
8-1979 
8-7760 

73    386 

9'5 

3213 

'3 

12-9440   14-4509 

3272 

1  1 

8-3324 

2O-IO28 

5* 

18-5857 

8-0826 

3214 
3215 

3216 

3°§ 
i8§ 

12 

13-3320   14-9525 
13-5698    14-6270 
13-7693    14-4783 

23 
9 

23-8331 
24-0865 

3-I835 

2-8723 

3273 

3274 
3275 

5 
H 
8 

8-6236 

9-3872 
10-4029 

20-6676 
20-8368 

20-6008 

7 

19-6023 

8-8711 

3217 
3218 
3219 

5 

12 

6 

13-8087 
6-5569 
70218 

144867 
15-1601 
15-8479 

3* 

17-0509 

3-0590 

J      /    J 

3276 

32/7 
3278 

8 
'3 
193 

f            s 

1  1-0330 
9-0945 

20-2042 
21-8665 
21-4196 

7 
13 

16-9518 
19-2812 

9-7719 
9-4358 

i  r-'ntan  interval  represents  very  nearly  5'  =  68"'4  of  U.A.  at.  Dec.  +  73°,  am    72'i-6  at  Dec.  +  74°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    73°. 
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1  1  ;  p  i  M 

B.  D. 

X-_ 

B.  D. 

No. 

Diatu. 

X, 

y- 

MWU, 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

o. 

Diam. 

X. 

y- 

Dlillll. 

X, 

y- 

No. 

M«g. 

R.A.  7h  36m  to  7h  48™  —  contd. 

R.  A.  7h  48m  to  8h  om  —  contd. 

Centre      R.A. 

7*  48™  Dec.  +73°                R.A.  7h  36™  Dec.  +74° 

Centre       R.A.  7h  48-0  Dec.  +  73°                R.A.  8h  om  Dec.  +74" 

Plate  3738.     1897,  Nov.  30.        Plate  4791.     1900 

,  Jan.  24. 

Plate  3738.     1897,  NOT.  30.        Plate  3395.     1897,  March  10. 

o 

in. 

o 

m. 

3279 

14 

10-3169     21-5608 

8       20-4966 

9-6361 

3328 

9 

23-0125 

15-7130 

7 

12-4865 

3-4775 

3280 

26§ 

107708      21-1285 

20       20-9711 

9-2256 

3329 

14 

17-2493 

16-1832 

10 

6-7565 

4-2491 

3281 

3°S 

11-3301    !  21-3917 

26$     21-5158 

9-5219 

73    39°      9'4 

3330 

8 

17-5020 

16-1735 

4t       7-0098       4-2254 

3282 

22§ 

12-0270   |  21-63  19 

17       22-2003 

9-7939 

3331 

!7§ 

17-6622 

16-2803 

'3 

7-1741 

4-3247 

3283 

12 

13-8834     21-0600 

6f     24-0821 

9-3104 

3332 

6 

22-5004 

16-3883 

4* 

12-0087 

4''7S4 

3284 

6 

13-9515     21-8205 

3333 

4 

22-6446 

16-6404 

12-1672 

4-4214 

3^5 

i3 

9-1761     22-83  '5 

7       19-2929 

10-8536 

3334 

10 

16-2513 

17-8503 

6 

5-8479 

5-9658 

3286 

1  1 

9-7980  ,  22-632  1 

.5*     19-9229 

10-6831 

3335 

12 

16-8403 

17-2800 

8 

6-4037 

5-3663 

3287 

6 

9-9378    22-5829 

3*     20-0662 

10-6409 

3336 

4 

17-1859 

I7-3995 

3288 

6 

10-3134    22-6380 

3337 

ii       18-9878 

17-5658 

8 

8-5633 

5-5373 

3289 

!9§ 

10-3921     22-2831 

13       2o-5375 

10-3647 

3338 

ii       19-2332 

17-0975 

8 

87857 

5-0568 

3290 

23§ 

4-4426     23-2858 

H       I4-5435 

11-0752 

3339 

9       i9'2334 

177004 

7 

8-8164 

5-6601 

3291 

5* 

47548     23-5794 

2*        14-8410 

11-3813 

334° 

5       23-0473 

17-8801 

6 

12-6342 

5-6406 

3292 

21 

8'021O   ;  23-6905 

13           18-I005 

11-6528 

334i 

16       16-4623 

18-2278 

1  6        6-0777 

6'33'4 

3*93 

5 

9-2607      23-1223 

3342 

7       I7'i998 

187254 

6 

6-8377 

6-7901 

3294 

1  1-0/85    '  23-3064 

3343 

1  1 

17-4769 

18-7436 

10 

7-1179 

67942 

3295 

1  1 

12-0600    23-2621 

3*     22-1521 

11-4259 

3344 

4       177520 

18-3872 

3* 

7'37i6 

6-4239 

3296 

6 

12-3765    237722 

3345 

4       19-2192 

18-1525 

4 

8-8262 

6-1127 

3297 

6 

138643     23-8807 

3346 

12          193193 

18-4264 

1  1 

8  9408 

6-3802 

3298 

4 

8-0697     24-9815 

3* 

18-0818 

12  9461 

3347 

I9          21-5342 

18-8608 

13 

11-1755 

6-6995 

3299 

7 

11-2979  1  24-0877 

3348 

4°§     !  5'3912 

19-3210 

3°§ 

5-0638 

7^799 

73    393 

9-0 

3300 

7 

12-3617    24-4944 

4* 

22-3943 

12-6670 

3349 

9       16-8200 

I9-5575 

6 

6*5024 

7-6414 

33°1 

5 

12-6294    24-5967 

3350 

i8§     17-3800 

19-8577 

16 

7-0793 

7-9100 

3302 

9 

13-3267    24-2474 

4*    23-3693 

12-4678 

335' 

3o§     19-0350 

19-2314 

23§ 

8-6997 

7-2003 

73    396 

9-0 

33°3 

7  ' 

4-8187 

25-5432 

4*     14-8107 

I3-3455 

3352 

16     !  22-0728 

19-2098 

12 

H7323 

7  0190 

33°4 

18 

7-4598    25-4^68 

13       17-4499 

'  3-3799 

* 

3353 

5 

22-5627 

19-9043 

6 

12-2562 

7-6861 

33°5 

18 

7-9202 

250538 

9      17-9306 

I3-OIOO 

3354 

6 

22-6729 

19-9128 

6 

12-3681 

7-6878 

3306 

20 

8-1788 

25-2850 

ii       18-1770 

13-2546 

3355 

10 

23-8124 

19-1718 

10 

13-4668 

6-8870 

3307 

1  1 

9-7963  !  25-0220 

5*     19-8063 

3356 

7 

24-0684 

i9"3957 

6 

I373I8 

7-0986 

33°8 

6 

10-0785     25-7817 

4*     20-0513 

13-8413 

3357 

8       14-0450 

207688 

st 

37957 

8-9948 

33°9 

H 

13-1209 

25-2640 

6 

23-1154 

I3-4753 

3358 

4*     16-8575 

20-4392 

3* 

6-5855 

8-5209 

3359 

4 

18-0613 

20-4333 

4* 

7-7903 

8-4531 

54§ 

25-6763 

7-6502 

73    393      9'° 

3360 

H 

20-0993 

20-4893 

1  1 

9-8284 

8-4010 

47§ 

2-4804 

20-9103 

73    384      9'1 

3361 

7 

21-5841 

20-0583 

5 

11-2873 

7-8905 

44§ 

3-5773 

21-6107 

73    385       9'2 

18 

22-4603 

20-9288 

12 

12-2093 

8-7I44 

3363 

7 

15-8167 

21-8552 

6 

5-6213 

9-9865 

. 

3364 

7 

16-1302 

21-5721 

5 

5-9205 

9-6889 

R.A.  7h  48m  to  8h  om 

.^65 

22§ 

17-2956 

21-0^83 

17 

-'0548 

9-0938 

Centre      R.A. 

7h  4gm  Dec.  +  73°               R.  A.  81"  om  Dec.  +  74° 

,366 

5 

17-9393 

21-5881 

4 

7-7278 

9-6068 

Plate 

3738.     1897,  Nov.  30.       Plate  3395.     1897,  March  10. 

3367 

6 

17-9978 

21-4789 

8 

77801      9-4903 

o                        m- 

3368 

2I§        18-0533       2I-I051 

i6§ 

7-8169      9-1210 

33>o      5 

14-3540 

14-1023 

3369 

28§     22-3605     21-3994 

i8§ 

12-1323      9-1887 

33H 

5 

14-8028 

14-6618 

3370 

st 

22-6402 

2i-5359 

6 

12-4199      9-3137 

3312 

3 

15-3264 

14-0373 

337i 

5* 

22-9607 

21-5649 

4 

127395      9-3239 

331  3 

38§ 

17-0130 

14-2675 

38§ 

6  4205 

2-3459 

73    394      9-° 

3372 

1  1 

15-1385 

22-3911 

9 

4-9720 

10-5597 

3314 

6 

18-9923 

14-3666 

6t 

8-4019 

2-3443 

3373 

4 

15-6959 

22-5817 

4 

S-5404 

10-7190 

3315 

3 

19-0388 

14-3  '  19 

3374 

3!     16-0410     22-1481 

3* 

5-8618     10-2711 

33'6 

6 

21-6215 

14-6401 

4* 

1  1-0424 

2-4766 

3375 

5       18-6307     22-7693 

4 

8-4790    10-7532 

3317 

5 

21-8254 

i4'4397 

3 

1  1-2362 

2-2660 

3376 

4 

21-3528     22-0206 

5 

11-1601       9-8647 

29^ 

22-3009 

14-1713 

2  5$ 

11-6974 

I-9748 

3377 

4*  1  22-3252     22-0248 

4 

12-1325       9-8142 

33>9 

28^ 

/• 

I4-4994 

26.^     12-9463 

2-2374 

73    39s      9'4 

33/8 

5       23-2620    22-1138 

6 

13-0710      9-8550 

33-o 

333 

23-6074 

14-0576 

26§      12-9955 

1-7917 

73    399      9'5 

33/9 

24^ 

14-5204 

23-8903 

2I§ 

4-4344  "  12-0879 

3321 

5 

1  5-2208 

15-3976 

3380 

3^* 

16-4276 

23-2843 

st 

6-3100     1  1-3844 

3322 

4 

I7-9330 

I5-4541 

3*       7-4009 

3-4849 

5381 

*'§ 

18-3934 

23-4325 

16 

8-2786     11-4276 

3323 

3 

18-721  I 

15-4094 

3382 

8 

187618 

23-6840 

6 

8-6595 

I  I'OO2O 

33H 

5 

>9'5+»3 

15-6498 

4t      8-8160 

3-6059 

3383 

7 

19-4769 

23-0188 

6 

9-3382 

10-957I 

3325 

4 

19-6317 

15-1218 

3384 

4 

19-7984 

23-1995 

4 

9-6698 

1  I-I2I3 

3326 

•7§ 

19-8721 

15-5082 

15         9'3410 

3+376 

3385 

4* 

20-4602 

24-1192 

4 

10-3756 

I2-0050 

3327 

4 

20-91  15 

15-7067 

3* 

10-3896 

3-5835 

3386 

6*    21-9298 

23-7796 

6 

11-8280     11-5873 

i  rticau  interval  represents  very  nearly  ;'  =  683'4  ..f  R.A.  at  Dec.  +  73°,  and  7*'-6  at  Dec.  +  74  . 
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GREENWICH  AsmsGiurmc  CATALOGUK,  1900. 

Z  O  .  N-.E    +-  73°. 


U.  D. 

B.  Ii. 

No.  - 

Diam. 

*..                         !/. 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

[>iiim. 

y. 

.'•  • 

I'iani. 

x. 

r. 

.,  *—  "  * 

No. 

Mag. 

No. 

Aiag. 

R.A.;  7h  48m  to  8h  o™-—  contiL 

R.A.  81'  Om  to  8h   12^—i-ui'hl. 

Centre       R.A.  yh  48"'  DL-C.  +  73°               R.A.  8h  om  Dec.  +74° 

Centre       R.A.  8»  12'"  Do,-.  +73°                R.A.  .8'"    o"  I).;-.  +74° 

Plate  3738.     1897;  Nov.  30.        Plate  3395.     1897,  March  10. 

Plate476i.     1900,  ..fun.  2.         Platu  33^;.     i  Sy;.  M.-nv'i  p-. 

3387 

34§ 

23-5073 

23-1171 

2O§ 

13-3676       10-8434 

0 

111. 

3436 

5 

10-5607 

19-9938 

4* 

20-6981 

8'OSlO 

o 

m. 

3388 
3389 

339° 

7 
7 

237894    . 
I7-2917 

23-3693 
24-2318 

7 
8 

4 

13-6614 

7-2202 
7-8977 

1  1-0828 
12-2845 
12-7880 

3437 
3438 
3439 

2'§ 

»7J 

12 

10-5962 
I  1-2860 
11-7963 

19-8974 
19-2572 
19-6892 

r6§ 

12 

8 

20-7392 

2  1-4604 
2r9-|88 

7'9';73 
7-3S23 
7'8365 

J  J  7 

3391 

37§     18-5870 

24-9938 

•*i 

8-5522 

12-9763 

74    344 

9'5  • 

3440 

7 

12-2488 

19-5586 

5* 

22-4069 

7-7^06 

3392 

6i§     19-8309  j  24-2612 

48§ 

97574 

12-1818 

73    397 

9° 

344' 

1  1 

12-6933 

i9'9543 

8* 

22   h>32O 

8-1465 

8,  .            £ 

3393 

3      19-9012    24-3204 

3 

9-8302 

12-2348 

3442 

'9§ 

12  7192 

19-8876 

'9 

22'86l  j 

0020 

1 

3394 

4* 

zi'5573 

247502 

4 

11-5091 

12-5802 

3443 

16 

5-8101 

20-4029 

1  1 

iyy3" 

8-2545 

3395 

10 

22-4002 

24"7332 

9 

12-3458 

12  5  1  66 

3444 

6* 

7-3369 

20-4663- 

3* 

'7'4525 

8-3927 

3396 

'3 

22  8950 

24-0.1.61 

13 

12-8057 

1  1-8039 

3445 

I9§ 

7-5567 

20-4293 

i6§ 

17-6769 

8-3670 

3397 

3* 

23-1829 

24-0916 

4 

13-0942 

"'8339 

3446 

7 

8  335° 

20-6988 

5 

18-4388 

8-6771 

339s 

3* 

23-2519 

24-4692 

4 

13-1860 

i  2-2084 

3447 

34§ 

10-4692 

20-3069 

25§ 

20-5923 

8-3897 

3399 

'4 

I5-I795 

25-5076 

13 

5"'773 

13-6685 

3448 

6 

"'4573 

20-9230 

3* 

21-5515 

9-0535 

3400 

24§ 

17-6564 

25-8640 

>9§ 

7-6902 

i.r8945 

3449 

43§ 

11-4651 

20-4233 

35§ 

21-5812 

§  5532 

3401 

4°§ 

197030 

25''34! 

H§ 

9-6761 

13-0558 

74    345 

9'5 

345° 

33§ 

12-8474 

20-9528 

29§ 

22-9373 

9-1517 

3402 

6 

12-2263 

13-6845 

3451 

'9§ 

8-4417 

21-8977 

'3 

18-4903 

9"R773 

34°3 

39§ 

22-8663 

2.5-4829 

22§ 

12-8515 

13-2410 

3452 

8 

9-6107 

2  I  '60  I  3 

5 

19-672  1 

9-6390 

34°4 

*7 

23-2950 

25-4790 

»6§ 

13-2808 

13-2140 

3453 

62§ 

1  1-2603 

21-7868 

S>! 

21-3110 

9-9083 

73    406       8-5 

1  i  C  i 

2  2S 

1  5-67A2         7  I  TlCflO 

20 

2  5  -7C6? 

Q'2QsO 

67§ 

7-1616 

1-2252 

73    395 

8-3 

3454 
3f55 

5* 

1  3  "/1-* 
4-1I5I 

22-2789 

4* 

J    /  J     J 

14-1  502 

7        7  J 

10-0455 

36§       1-8855 

7-2742 

73    391 

9-1 

3456 

8* 

4-2858 

22-0568 

9 

'4'32S5 

98323 

3457 

6 

4'2739 

22-8879 

6 

i4'2732 

10-6638 

3458 

3°§ 

5-0110 

22-5152 

'9§ 

1  5-0287  • 

10-3274 

R.A.  8h  om  to  8h  1  2m 

3459 
3460 

8* 
37§ 

5-0716 
6-1183 

22-8643 
22-1928 

7 
25§ 

'5'°753 
16-1528 

106795 
10-0568 

Centre       R.A.  8h  nm  Dec.  +73°               R.A.  8h  o°>  Dec.  +  74° 

3461 

7* 

8-0581 

22-3532 

5* 

18-0835 

IO'3  1  22 

Plate  4761.     1900,  Jan.  2.         Plate  3395.     1897,  March  to. 

3462 

7 

8-8511 

22-4406 

7t 

18-8722 

10-4449 

o                        m- 

3463 

6* 

9-7276 

22-0563 

5* 

19-7660 

10-0975 

34°5 

56§ 

6-2323        13-9953 

5'§ 

16-6702 

1-8742 

73    401       8-6 

3464 

6z§ 

n'3493 

22-8161 

5'§ 

21-3494 

10-9460 

73    4°7 

8-5 

3406 

3*§ 

6-1543  1  H'5433 

20§ 

16-5659 

2-4219 

3465 

37§ 

11-4276 

22-4665 

24§ 

21-4428 

10-5946 

34°7 

2I§ 

67514    149825 

17 

17-1405 

2-8857 

3466 

23§ 

12  '06  1  8 

22'l66  1 

«9| 

22-0928 

10-3252 

3408 

3i§ 

6-7900     14-3893 

20§ 

17-2081 

2-2994 

73    402. 

9'5 

346? 

6* 

'2'3523 

22-8134 

4* 

22-3488 

10-9865 

34°9 

6o§ 

8-4*665  !  14-5759 

47§ 

18-8732 

2-5652 

73    4°3 

8-5 

3468 

6 

I2-5378 

22-2842 

4* 

22-5571 

10-4635 

3410 

4 

8-6485 

14-2824 

3469 

6 

12-7905 

22-6437 

-* 

22-7938 

10-8404 

3411 

24§ 

11-3014 

14-5811 

23 

21-7069 

2-7102 

347° 

5t 

5-5889 

23-9188 

4* 

'5-5387 

117565 

3412 

16 

1  1-6365 

14-8718 

9 

22  0265 

3-0190 

347' 

6* 

6-3229 

23'37'4 

4^ 

16-3005 

11-2450 

34'3 

5 

13-1114 

H'9'34 

3472 

23§ 

6-5161 

23-5686 

1  1 

16-4822 

"'4549 

34H 

10 

8-8451 

15-2781 

6* 

19-2170 

3-2872 

3473 

16 

10-5888 

23-0538 

12 

20-5750 

1-1368 

34'5 

10 

10-0290 

15-2723 

5* 

20-3985 

3-3387 

3474 

34§ 

I2'I  122 

23-7-503- 

22§. 

22-0663 

1-9095 

3416 

'4§ 

5-6107 

16-2424 

1  1 

15-9400 

4-0890 

3475 

4t 

I2-I436 

23-0580 

3* 

22'1  280 

1-2  1-89 

3417 

6 

9-3230 

i6-oo68 

f 

3476 

1  1 

i3'3°'4 

23-7913 

7* 

23-2490 

2-0085 

3418 

28§ 

10-2986 

16-4745 

20 

2O-6lIQ 

4-5535 

3477 

9 

'3-4473 

23-4924 

6* 

23-4103 

I'7  I  80 

34'9 

32§ 

13-3119 

16-6863 

26 

23-6109 

4  '9  '43 

3478 

16 

13  5302 

23-8862 

'3 

23-4719 

2-1154 

3420 

8 

4-523.6 

'7'93'7 

8 

147707 

5"7235 

3479 

12 

4-9512 

24-3310 

10 

I4-8822 

2-1361 

3421 

6* 

6-0306 

17-7795 

5* 

16-2815 

5-6469 

3480 

2O§ 

6-7764 

24-3475 

'4 

167035 

12-2439 

3422 

6 

6-035.8 

'7'3943 

3* 

16-3078 

5-2639 

3481 

26§ 

8-4321 

24-4685 

'5 

18-3529 

12-4459 

3423 

5 

6-3033 

17-1927 

5* 

16-5817          5-0739 

3482 

9 

9-2270 

24-222  1 

7 

19-1585 

12-2375 

3424 

'9§ 

8-6597. 

'7-5363 

171 

18-9207          5-5362 

3483 

27§ 

10-5145 

24-1428 

i8§ 

20-4475 

1  2-2226 

3425 

9t 

10-5987 

17-1487 

6* 

20-8790          5-2439 

3484 

4t 

1  1-5276 

24-2021 

4* 

21-4565 

12-3320 

3426 

8 

J3-J959 

17-5562 

4*    23'45°3       5775° 

3485 

10 

1  1-8470 

247558 

8 

21-7495 

12-9035 

3427 

9 

6-2013 

18-2082 

8 

16-4317          6-0853 

3486 

4 

16-0295 

13-2136 

3428 

2I§ 

6-9400 

18-1099 

15 

I7-I770         6-0185 

3487 

9 

7-5881 

25-2715 

8 

17-46^0 

1  3-2065 

3429 

39§ 

9'8743 

18-7068 

32§ 

20-0782         6-7633 

73    4°5 

9'5 

3488 

I  Of 

8-1116 

25-2395 

6* 

17-9950 

13-1985 

343° 

10 

12-3205 

18-9880 

7* 

22-5080      7'i633 

3489 

6 

1  1-2610 

257950 

7 

zri  1  16 

13-9110 

343i 

35§ 

63749 

19-2229 

22§ 

16-5567.      7-1040 

349° 

6 

12-6094 

25-1762 

6 

22-4904 

13-3604 

3432 

32§ 

7-8887 

!9'3859 

2I§        18-0596 

7-3449 

349' 

S* 

6-3705 

26-0834 

6 

16-21  16 

I3'956l 

3433 

7 

8-4366 

19-1979 

6      18-6149 

7-1815 

3492 

22 

6-4053 

26-0555 

'3 

16-2491 

I3-93I1 

3434 

20§ 

8-5333 

19-0724 

12           I8-72O2          7-0635 

3435 

St 

8-8778 

19-0205 

4*     19-0670      7-0226 

87§ 

7-7681 

26-2045 

74    35' 

8-2 

6q§ 

9"5423 

26-8949 

74    353 

8-2 

i  riseau  interval  represents  very  neariy  5'  =  68"'4  of  R,A.  at  Deo.-  .+  73*,  and,72s'6  at  Deo.  +  74°. 
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B.  D. 

\r» 

1  li.ini 

B.  D. 

N'>. 

-Diftni. 

x.                 y. 

i'.itni.                m.                        y. 

No. 

Mag. 

Warn. 

X, 

•j- 

I  'Ui'ii.                 'jc. 

y- 

No. 

Maj;. 

R.A.  8h  i2m  to  8h,24m 

R.A.  8h  i2m  to  8h  24W— 

contd. 

(>   -;-e      R.A.  8h  12"'  D.T.  4-73°               JB.A.  8h  24'"  Dec,  +  -4° 

Centre       R.A.  8h  12"  Dec.  +  73°               R.A.  8>>  24"°  Dee  +74* 

'late  4761.      19^0,  Jan.  2.          Plate  4793.     1900,  Jan.  24. 

Plate  4761.     1900,  Jan.  2.           Plate  4793.  .   1900 

,  Jan.  24. 

in. 

o                    m. 

3495 

36^      17-5514-     14-6277      28,§ 

7-1018 

2-7521 

73    413 

9'5 

3552 

2'§ 

14-1560     20-9840 

'5 

4-0218 

9-2663 

3494 

'5 

194709       14-4386 

6* 

9-0090 

24726 

3553 

43§     >5'5299    20  56n 

3>§ 

5-3707 

87768 

7j,x4io      94 

3495 

'9§ 

19-5297 

14-09:9 

10 

9-0503 

2-1208 

3554 

5       '5'5364     2Q3029 

2' 

5-3654 

8-5194 

3496 

1  1 

19-5322       14-1331 

3555 

4      15-8108    20-5707 

3497 

'7 

19-8448       14-36/7 

7 

9-3793 

2-3817 

3556 

I7J     17-1009    20-2743 

7 

6-9260 

8-4156 

3498 

*S§ 

20-1423       I4-5737 

18 

9-6875 

2-5722 

3557 

i7§      19-2866     20-4757 

9-1179 

8-5119 

3499 

9 

20-4909       14-6148 

3558 

6      23-4729     20-8327 

3*     iS'31"0 

8-6628 

3530 

'>7§ 

21-9158       14-3870 

4*i 

114512 

2-299.^ 

73    4i6 

.    7'2 

3559 

388     14-0725     21-9222 

3'§ 

3-9815  , 

10-2085 

73    409      9*5 

3J01 

3 

22-0428       14-1^93 

3560    305, 

17-1463     21-0920 

22§ 

7-0120 

9-2297 

3502 

7 

23-6464         4-2576 

3561 

16       17-1606     21-3946 

7 

7-0405 

9-5305 

3503'     2I§ 

!5'3832       54352 

9 

4-9790 

3-6830 

356z 

6      19-6345     21-9473 

} 

3504     '3 

16  0468  (    5-8422 

4* 

5'6595 

,4-0376 

3563 

16      19-7436    21-6977 

6 

9-6350 

97072 

35°5'.  22S 

16-3498       5-8964 

'5 

5-9633 

4-0788 

3564 

25§     22-0345    21-3285 

13       11-9059 

9-2285 

3506     2455      i7'9°43       54978 

'7 

74971 

3-6050 

3565 

35§     23-5047  '21-3207 

18 

13-3725 

9-1466 

35°7 

6       17-981  5       5-631  2 

3566 

i8§     i4-2335     225528 

9 

4-1747 

10-8304 

3508     193     19-9248       5-2466 

8 

9-5023 

3-2563 

3567 

i7§     15-6631     22-9328 

/ 

5-621  1 

11-1386 

3509     3Sj     21-9525       5-3358 

26$     11-5321 

3-2453 

75    4'7 

9'5 

3568 

38$     '7-0454    22-1013 

24§ 

6-9605 

10-2429 

73    4" 

9'5 

351° 

4      22-2892 

5  7'  34 

3569 

7*     184495     22-5018 

4* 

8-3790 

10-5751 

3511     13       22-5918 

15-1285 

4       12-1625 

3-0078 

3570 

5* 

18-5788    22-0573 

3* 

8-4870 

10-1246 

3512     15       23-9438 

154353 

7       13-'S245 

3-2473 

357' 

5 

>9"3794     ""6460 

3 

9-3170 

10-6695 

35'3 

5       16-4646 

16-5915 

3572 

12 

21-7666     22-1176 

7       11-6763 

10-0295 

35H     12       17-9528 

16-9514 

8        7-6171 

5-0545 

3573 

33§ 

23-5029       22-1222 

18       13-4120 

9-9478 

3515     23;;      185609     166477 

'5 

8-2076 

4-7201 

3574 

16       16-2263 

23-7863 

6 

6-2239 

1  1-9665 

3;i6       7 

18-7759     16-6605 

3* 

8-4227 

4'7235 

3575 

6      16-3310 

23-2443 

2* 

6  3022 

11-4166 

35'7     i8§ 

19-1613 

i6-j749 

10 

8-7936 

4-4183 

3576 

'7§     '7'44°8 

23-9795 

10 

7-4462 

12-1005 

35i8     15 

19-2515 

16-35-'! 

7 

8-8822 

4-3980 

3577 

8       18-3697 

23-2861 

4 

8-3410 

1-3638 

3519 

4 

20-5879 

16-7137 

3578 

8* 

19-6010 

23-7653 

4* 

9-5918 

1-7824 

3520 

•5 

2  1-0718 

163459 

7       10-7036 

4-2986 

3579 

14       19-6074 

23-7203 

6 

9-5958 

'7345 

3521 

4       22-9238     16-3445 

358o 

6*    20-1740    23  6784 

4*     10-1626 

1-6676 

35" 

>7S      I4'°998       7  5'rj° 

10        3-8007 

5-8885 

3581 

16      20-3219     23-2051 

6       10-2858 

1-1874 

3523    44"     '5'6794       Ts!93      34§       5'389° 

6-0620 

73    4" 

9-I 

3582 

16      21-1270    23-0298 

9 

1  1-0805 

o  9728 

3524'  27:;     17-0928       7-6-41       18         6-7917 

5-8160 

3583 

36§     21-6546     23-4489 

i8§ 

11-6313 

1-3658 

3525     >9§     '77 

7-0899 

ii         7-3762 

5-2051 

35H 

83§     23-8698     23-9950 

58§     13-8667 

1-8003 

-3    420 

7'3 

3526     i8§     20-3708 

7-0983 

8       10-0373 

5-0838 

3585 

9       17*4025     24-4961 

4         74329 

12-6170 

3527 

7       20-7812 

7-9605 

4* 

10-4910 

5-9226 

3586 

9*     18-1878 

24-7403 

4        8.-2295 

12*8244 

3528       22           22-0605           7-3373 

1  2 

11-7362 

5-2408 

3587 

5*     18:7470 

24-8145 

3*      87905 

12-8701 

3519        17           23-3236           7-4238 

9* 

13-0030 

5-2638 

3588 

8* 

19-6175 

24-3009 

4 

9-6343 

12-3156 

3530 

6*  '23-7355 

'74^73 

3*     i34l65 

5-3111 

3589 

6* 

'9'8435 

240133 

4 

9-8456 

12-0155 

3531        13           142638 

18-3729 

359° 

5 

20-4953 

244'38 

2*        10-5205 

12-3871 

3532        19?        16-2646 

18-0615 

I  2 

5-9854 

6-2450 

3591 

10      20-9513 

24-0872 

5*     10-9585 

12-0381 

3533      4       '7'<375     186417 

3592 

7       21-4234 

24'2774 

4       n/43  7  1 

12-2055 

3534!  36S      '8'34I3     18-1639      z+§ 

8-0618 

6-2471 

73    4H 

9'4 

3593 

5      21-8532 

24  6602 

3-35     23;S     18-6446     18-5141      16 

8-3892 

6-6807 

3594 

7 

14-5015 

25-2156 

4* 

4-5728 

'34774- 

3536 

18       19-3439     18-4260 

10 

9-0781 

6-4615 

3595 

10 

20-6029 

256135 

7 

10-6840 

13-5806 

3537 

7*     21-6401 

iS-^958 

3*     n'3944 

6-8125 

3596 

5'§ 

22-3951     25-5130 

2>§ 

12-4684 

13-3873 

3538 

17       22-2830 

18-5763 

8       12-0195 

64668 

3597 

67§ 

22-4510    25-2033 

44§ 

12-5097 

13-0783 

74    365 

5 

3539     39?     22-8695  . 

18-4871 

25^     12-6013 

6-3508 

73    4l8 

9'4 

3598 

31       22-5296 

25-8542 

'5 

12-6206 

13-7256 

354° 
354' 

4°§     22'97i3 
6      23-3950 

'IT!     66l 
18-5397 

o             £. 

23§     12-7223 
3*     13-1280 

—  •£             •»  •  G  rt  -  - 

6-7247 
6-3768 

6™  .  o/r 

73   4'9 

9'4 

3599 

3600 

7* 
64§ 

227855 
23-8394 

257557 
26-0583 

24§ 

12-8731 
13-9368 

13-6164 

13-8647 

74    3^7 

9'5 

3542 

15       24-0880 

18-2346 

7       '3  8°5> 

0380 

_  £ 

8.  - 

3543 

7*     15-0600     19-0543 

4*  :    4-8300 

7-2963 

6o§ 

1-1663 

10-2117 

73    4°6 

5 

8. 

3544 

5       '57S5'     19-1196 

5-5571       7'3254 

55§ 

1-3064 

11-2359 

73    407 

5 
8.f, 

3545 

»6§ 

I7T079 

19-8422 

20§       7'5I2° 

7-9528 

io8§ 

26-8592 

26-2967 

74    369 

•o 

3546 

14      18-4075 

19-4148 

7         8-1888 

74943 

354" 

6       18-4252 

19-5639 

3         8-2165 

7-6404 

3548 

39§     184509 

19-54-6 

23§ 

8-2405 

7-6246 

73    4'5 

9'5 

3549 

7 

19-6439 

19-5179 

4 

94284 

7-5363 

355° 

1  8* 

2O-53IO 

19-0374 

7 

10-2916 

7-0125 

355' 

33§ 

23-1769 

19-9224 

'9§ 

12-9793 

7-7664 

Plates  4761    479?.     No.  3544.     Fioiu  comparison  of  the  images  of  this  star 
Plate  4761.     No.  3550.     The  3°>  image  falls  on  a.  rtscati  line.                                          ghojn  0^  t^e  anfi  six  other  plates  it  seems  that  this  sh.i                <le. 

i  ,-:M.,U.  interval  presents  very  nearly  5'  =  68-4  of  R.A.  at  Dec.  +  73°,  and  72»'6  at  Dec.  +  74°- 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    73° 


B.  D. 

Ili',  in 

I  H;uu 

B.  D. 

So. 

Mam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

No. 

Mag. 

No. 

uiani. 

X, 

y- 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  8h  24™  to  8h  36m 

R.A.  8h  24m  to  8h  36™—  contcl 

Centre      R.A.  8h  36™  Dec.  +  73"             R.A.  8h  24™  Dec.  +  74* 

Centre       R.A.  8i>  36"  Dec.  +  73°               R.A.  8h  24^  Dec.  +  74° 

Plate  4794.    1900,  Jan.  24.        Plate  4793.     1900,  Jan.  24. 

Plate  4794.     1900,  Jan.  24.        Plate 

4793.    1900,  Jan.  24. 

ni. 

o 

in. 

3601 

44§ 

5-5726 

I4-3931 

37§     16-1005 

2-2173 

73°  42' 

9'4 

3660 

'4 

8-2702 

22-8344 

1  1 

18-3588 

10-7892 

3602 

28§ 

7-7252 

14-7589 

24§     18-2318 

2-6962 

3661 

6 

4-2918 

23-3179 

4* 

14-3604 

1  1-0646 

3603 

39§ 

8-4051 

14-4729 

38§     18-9255 

2-4434 

73    425 

9-1 

3662 

29§ 

9-6583 

237215 

18 

19-6997 

H'7433 

3604 

24§ 

8-6002 

14-9637 

21           19-0952 

2-9448 

73    426 

9'3 

3663 

IO 

6-4394 

24-7830 

7* 

16-4294 

12-6363 

3605 

8 

9-2269 

14-1732 

3664 

34§ 

7-2  180 

24-8125 

20§ 

17-2075 

12-7096 

3606 
3607 

12 

II 

10-4579 
10-4678 

14-6741 
14-6585] 

1  5      20-9718 

2-7438 

3665 
3666 

5 
8 

8-3597 
8-5421 

24-1779 
24-9503 

5* 

18-5236 

12-9151 

3608 

IO 

11-1726 

H'5939 

3667 

5 

8-6437 

24-3362 

3* 

18-6574 

12-3038 

3609 

16 

13-6208     14-4594 

8*    24-1354 

2-6971 

3668 

8 

11-7518 

24-3099 

5 

21-7601 

12-4385 

3610 

IO 

6-8524     15-4432 

6*     17-3254 

3-332I 

3669 

6 

13-9918 

24-4896 

361  I 

22§ 

77313     15-6037 

15 

18-1951 

3670 

10 

4-2405 

25-4573 

7 

14-1978 

13-1990 

3612 

10 

7-7898 

15-2030 

3671 

5* 

5-3086 

25-5755 

4t 

15-2607 

I3-3744 

3613 

6 

7-8255     15-6645 

3672 

9'§ 

7-9593 

25-8673 

85§ 

17-8925 

13-7989 

74    370 

6-4 

3614 

9 

9-6605     15-2833 

3673 

17 

8-8790 

25-8922 

'3 

18-8115 

13-8734 

36l5 

i3 

1  1-0318 

I5H293 

6t 

2  r  4997 

3'53'4 

3674 

6* 

8-9896 

25-7050 

4* 

18-9274  |  13-6929 

3616 

20§ 

11-4621     15-8923 

17      21-9058 

4-0210 

3675 

23 

9-9300 

25-I755 

16 

19-8965 

13-2104 

74    372 

9'5 

3617 

33§ 

6-3962    ;  16-4986 

29§     16-8145 

4-3637 

73    4Z3 

9'5 

3676 

5i§ 

10-4141 

25-475  I 

35§ 

20-3643 

'3-5359 

74    373 

9'° 

3618 

9 

6-9348    j  16-4851 

6f     17-3536 

4-37/3 

3677 

5 

I3-3303 

25-I738 

4* 

23-2878 

13-3857 

3619 

20§ 

7-5019 

16-8318 

16 

17-9032 

4-7529 

3678 

7-0410 

26-0735 

47§ 

16-9671 

13-9565 

74    369 

8-6 

3620 

9 

II-9530 

16-2877 





3621 

19 

3^325 

I7-2933 

14 

14-0148 

5-0135 

84§ 

26-6906 

2-9139 

73    434 

8-4 

3612 

5 

4-7808 

17-8790 

7'§ 

3-8359  ,240782 

73    42° 

7-3 

3623 

20 

4-9468 

17-6171 

15 

15-3092 

5-4060 

74§ 

2-544°     25-4244 

74    365 

8-5 

3624 

22§ 

5'9452 

I7-3558 

16 

16  3189 

5-1968 

73    422 

9'5 

3625 

7 

9-5044 

17-6530 

3626 

H§ 

12-2995 

17-4692 

21 

22-6609 

5-6364 

R.A.  8h  36™ 

to  8h  48'" 

3627 

7 

13-5105 

17-5583 

*J 

i 

3628 

5 

77586 

18-6148 

4* 

18-0669 

6-5456 

Centre       R.A.  8h  36™  Dec.  +  73°                R.A.  8>>  48m  Dec.  +  74° 

3629 

15 

8-4552 

£       £  £ 

18-0943 

10 

M 

18-7893 

6-0632 

Plate  4794.     1900,  Jan.  24.          1'Lite 

3014.     1896,  reb.  ii. 

3630 

1  5 

I  I  '6066 

18-9037 

12* 

21-8940 

7-0336 

m 

3631 

6 

I3-H8l 

18-6572 

3679 

8 

'5-5831 

H-6794 

3* 

5-0579 

2-8152 

363* 

9 

4-9210 

19-4694 

5* 

15-1863 

7-2537 

3680 

52§ 

16-1814 

'4-5441 

53§ 

2-6488 

73    434 

8-4 

3633 

6 

5-4106 

19-9093 

3681 

6 

19-4123 

14-2483 

3634 

18 

8-4261 

19-0849 

13 

18-7087 

7-0508 

3682 

I  2 

20-4384 

14-4566 

6 

9-8980        2-3470 

3635 

15 

8-5402    i  19-4019 

1  1 

18-8062 

7-3721 

3683 

4 

22-0463 

H-5753 

3636 

H 

8-6796      19-6074 

6t 

18-9338 

7-5855 

3684 

i? 

14-8935 

5-9950 

'3 

4-4380        4-1639 

3637 

12 

8-7876      19-4320 

6t 

19-0519       7-4143 

3685 

5 

14-8995 

3638 

6        9-5874     19-6743 

3686 

8 

157622 

5-1654 

4* 

5-2604        3-2882 

3639 

12          10-3447       197914 

8 

20-5882 

7-8536 

3687 

5 

16-8247       5-8354 

3640 

6      10-5682     19-2706 

5* 

20-8395 

7-3477 

3688 

6 

17-8827 

5'5i39 

3641 

H      11-9323 

19-6259 

8 

22-1828 

7-7716 

3689 

12 

21-4605 

'6-2743 

8 

11-0083        4-1067 

3642 

33§     12-1394 

19-2598 

29§ 

22-4083 

7H155 

3690 

9 

23-8553 

16-4421 

6 

13-4097  ;  4-1543 

3643 

8       12-5127 

19-8842 

3691 

16       17-1288  i  17-2627 

9 

67353  ;  5-3158 

3644 

10       13-2472 

19-8230 

5* 

23-4864 

8-0366 

3692 

8     !  22-4282     17-9058 

4 

12-0583 

5-6863 

3645 

£         £ 

1  1 

8-4041       20-0065 

7t 

18-6389 

7-967° 

3693 

28§    :  22-9100 

17-3853 

21§ 

12-5130 

5-1430 

73    437 

9-1 

3646 
3647 
3648 

£ 

9 
87§ 
«§ 

9-2167      20-9442 
10-6702      20-3148 
12-6142      20-5916 

4* 
83§ 
19 

19-4041 
20-8878 
22-8144 

8-9481 

8-3954 
87700 

73    428 

6-5 

3694 
3695 

3696 

22§        23-3745 

6      237649 

20          24-2770 

17-8188 
17-7862 
17-6984 

'4 
4t 
9 

13-0000 
13-3871 
13-8957 

5-5537 

5-4969 
5-3876 

3649 

2I§ 

13-0593      20-1354 

'9 

23-2807 

8-3375 

73    429 

9'5 

3697 

l6          17-5743       18-2941 

10 

7-2313 

6-3223 

3650 

4 

£n 

6-3805      21-3843 

3698 

6       18-5522     18-9683 

3 

8-2457 

6-9466 

3651 
3652 

56§ 

4 

7-7417      21-0195 
8-6984      21-0218 

49§ 
3* 

17-9270 
18-8770 

8-9485 
8-9946 

73    424 

8-5 

3699 

3700 

4       18-9770 
4       '7-3635 

18-8751 
18-5065 

3* 
3 

8-6595 

7-0304 

6-8317 

3653 
36>4 

3655 
*£.*£. 

6 

IO 

10-2252      21-9138 
10-2522    •  21-8219 
10-5758      21-1685 

4* 
8 

20-3902 

207473 

9-8766 
9-2423 

370' 
3702 
3703 

22§     15-6144 
7       19-5322 
5       20-6520 

19-1838 
19-8751 
19-2648 

'7 
3* 
4 

5-3185 
9-2678 

10-3575 

7-3103 
7-8036 

7''347 

73    433 

9'5 

3656 

3657 
3658 
3659 

5 
'7 

78§ 

11-2768      21-3373 
11-6718      21-3150 
13-3222      21-8330 
8-1559      22-8304 

4* 
'3 
79§ 

17 

21-4401 
21-8346 

18-2452 

9-4461 

94451 
10-0460 

10-7770 

73    430 

7-0 

3704 

37°5 
3700 

3707 

4       21-6506 

34§      14-1783 
9       18-9970 
ii        195613 

19-4331 
20-5829 
20-1704 

20-3727 

3 
1 

11-3625 

3-9565 
8-7489 

9-3204 

7-2520 
8-7808 
8-1232 
8-2957 

73    432 

9'5 

Plate  4793.     Nos.  3607,  3608.     Measured  as  one  mass. 

i  rtsr.au  interr.il  represents  v.-rv  nearly  ;'  =  68'-4  of  R.A.  at  Dec.  +  73°,  and  72"6  at  Dec.  +  74°. 

GKKKNWICH  ASTKOGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    73°. 


I  'iiUll 

B.  D. 

Diflni, 

B.  D. 

.V- 

No. 

Mag. 

Dial  11. 

X. 

So. 

Mat;. 

R.A.  8b  36ra  to  8h  48m—  contd.  . 

R.A.  8h  48m  to 

5h  om  —  contd. 

Ceiiuv       R.A.  8h  36™  Dec.  +73°               R.A.  8h  48'"  Dec.  +  74° 

Centre        K.A.  9''  om  Der.  +73°                 R-A.  8h  48™  Dec.  +74° 

Plate  4794.     1900,  Jan.  24.         Plate  3014.     1896,  Full.  n. 

^                                                                            -    -                  .  - 

Plate  4766.     11,00,  Jm    2.          Plate 

3014.     1896,  Feb.  ii. 

o 

m. 

1 

o                    m. 

3708 

35§     19-9365 

20-8680 

24§ 

9-7234 

8-7748 

73    436 

9'5 

3757 

5        8*8063 

21  '8107 

4 

19-0255 

9-7237 

3709 

12 

15-0893 

21-8487 

7 

4'93'° 

10*0018  • 

3758 

4        9*1079     21-4373 

5 

19-3460 

9-3659 

3710 

13 

15-8273 

21-9893 

7 

5-6752 

10*1026 

3759 

28-5     10*8885     21*0808 

29$ 

21-1402 

9-0955 

73    444 

9'3 

37" 

23 

22-0864 

22-1476 

I  2 

11-9338 

9-9418 

3760 

28$     1  1-1869     21-5517 

29§ 

21-4156 

9-5823 

73    445 

93 

3712 

4 

17-1230 

21-8346 

3* 

6-9626 

9*0825 

3761 

7     |  1  1-8891     21-2919 

9 

22-1300  !    9-3554 

37'3 

43§ 

17-2208 

2  1  '0769 

3°S 

7-0205 

9-1214 

73    435 

9'3 

3762 

g 

12-1779     21-7605 

8 

22-3954      9-8390 

37'4 

5 

187887 

21-5479 

3* 

8-6080 

9-5093 

3763 

5 

12-4949     21-1291 

6 

22-7436      9-2238 

37'5 

15 

19-2303 

21-2776 

10 

9-0380 

9-2197 

3764 

8 

6-8909     22-9005 

9 

17-0575     10-7182 

37'6 

8 

"9-3764 

21-3694 

5 

9-1880 

9-3021 

3765 

7        7-4412     22-9963 

9 

17-6047     10-8408 

37'7 

5 

20-0653 

21-9245 

3 

9-9050 

9-8209 

3766 

8-2750 

22-4028 

18-4660 

10-2847 

37-8 

16 

20-5494 

2I-4I45 

10 

10-3626 

9*2856 

3767 

5 

13'iSoo 

22-9485 

8 

23'3379 

11-0771 

37'9 

12 

14-1546 

22-4175 

6 

4*0278 

10-6176 

3768 

'4 

lO'OK-'lj 

2379°3 

14-5 

20-7365 

11-7914 

3720 

23 

22-0864 

22-1476 

1  2 

11-9338 

9*9418 

3769 

4 

I  1-0187 

23-8528 

5* 

21:1322 

11-8765 

372' 

'3 

23-2987 

22*0940 

9 

13  1400 

9*8260 

3770 

5* 

61756       247624 

6 

16-2505 

I2"5423 

3722 

4 

15-6199 

23-2635 

377' 

18 

10-9505 

24  6866 

2O§ 

21-0233 

12-7035 

74    384 

9'4 

3723 

17-2  109 

23-5239 

"4 

7-1372 

11-5642 

3772 

.* 

9  5980    25-9898 

5 

19-6058 

13-9387 

3724 

8 

17-3004 

23-6283 

4* 

7'2329 

1  1  -6619 

3773 

2  3 

12"  IOO6       25*125^ 

2  '3 

22-1500 

13-1950 

3725 

9 

15-1709 

24-9238 

6 

5*1698 

13-0650 

3726 

12 

15-2956 

24-5070 

6 

5'275° 

12-6451 

52§ 

20-0373       «739' 

73    443 

87 

3727 

9 

15-6444 

24'°753 

5 

5-6004 

12-1936 

5o§ 

25-1327      7-1745 

73    448 

8-5 

3728 

10 

16-0818 

24-8850 

5 

6-0783 

12*9788 

24§ 

2-0762     i7*5592 

73    437 

9-1 

3729 

'4 

18-7  190 

24-2358 

9 

8-6786 

I2'2O08 

373° 

5 

19-1698 

25-0971 

4 

9*1707 

13-0344 

" 

Big 

3-1682 

1O-0722 

73    430 

7'° 

R.A.  9b  om 

to  9h  12™ 

5°S 

26-6966 

18-0740 

73    439      9'2 

Centre         R.A.  y1"  o"'  Dec.  +73°                R-A.  9"  12™  Dec.  +74° 

67;;     24-7461 

19-8603 

73    438       8*0 

Plate  4766.     1900,  Jan.  2.          Plate 

3380.     1897,  Murch  4. 

, 

m. 

R.A.  8h  48"-  to  9h  om 

3774 
3775 

9       21  "2899     14-  1061 
6       24-2815     14*2992 

16 

5 

10-7198   '     1-9312 
13-7142        1-9713 

Centre        R.A.  9h  o'"  Dec.  +  73"                R.A.  8"  48'"  Deo.  +  74° 

3776 

16      20-9558     15-1203 

17 

10-4368        2-9570 

Plate  4766.     1900,  Jan.  2.           Plate  3014.     1896,  Feb.  n. 

3777- 

6      21*1872     14*3738 

10 

10-6305        2-2015 

n                   in. 

3778 

3*     21*8208     14*5519 

5 

1  1-2708        2-3456 

373' 

6 

3-8087 

'4'4379 

5* 

14-3977 

2-1137 

3779 

12       16*9818     154122 

15 

6'4824      3'4527 

3732 

1  1 

5-1829 

14-5687 

12 

15-7615 

2-3094 

3780 

4 

9'2345       37942 

3733 

7 

5-8273 

14-9328 

8 

16-3880 

2-7046 

3* 

19*8627     16-4786 

5 

9-4167      4-3737 

3734 

12 

6-2962 

15-2982 

12 

16-8382 

3-0943 

3782 

9 

20-6335     17-0048 

'3 

10-2118       4-8551 

3735 

II 

10-3813 

16-9468 

8 

20-8393 

49403 

3783 

13 

23-5247 

167513 

16 

13-0863 

4-4588 

3736 

18 

11-5314 

16-2270 

21 

22-0243 

4-2824 

3784 

5 

8-4022 

5-0630 

3757 

'3 

12-2739 

16-7516 

13 

227375 

4-8412 

3785 

22 

18-8888 

17-9735 

8-5182 

5'9'37 

73    45' 

9-2 

3738 

5 

12-3992 

16-2718 

4* 

22-8851 

4-3683 

3786 

4 

20-4489 

,7*8655 

9 

10-0700 

5-7256 

3739 

35§ 

5-9130 

17-8646 

29^ 

16-3303 

5*6366 

73    439       9"2 

3787 

14 

22-0518     17-9595 

11-6792 

57378 

374° 

7       1  1-8727 

'77793 

7 

22-2838 

5-8479 

3788 

4 

12-1656 

5-1630 

374' 

5       i39635 

17-8725 

3789 

6 

12-8840 

5-3688 

3742 

5        4H749 

18-6639 

7 

14-8556 

6-3639 

379° 

4'§ 

24-0225 

17-6265 

36*5 

13-6287 

5-3044 

73    456 

9-1 

3743 

12 

9-2600 

18-8931 

i3 

19-6218 

6-8312 

379' 

6 

13-6984 

5-1550 

3744 

4*     13-0612 

18-8339 

4* 

23-4202 

6*9610 

3792 

6 

'3'9'43 

5-6939 

3745 

54§       4-1537 

19-8370 

49$ 

14-4750 

7-5214 

73    438       S-o 

3793 

13 

17-6620  :  18-4571 

'5 

7-3I77 

6-4595 

3746 

6        7-0248 

19-8182 

8 

17-3409 

7-6462 

3794 

19-0213    18-4108 

95§ 

8-6738 

6-3448 

73    452 

6*0 

3747 

15     i    8-1318 

19-1241 

<4 

18-4849 

7-0050 

3795 

7 

20-4672 

18*5816 

ii 

10-1248 

6-4400 

3748 

5*       4-4082 

20-0448 

5 

14-7190 

77399 

3796 

4 

107254 

6-6155 

3749 

12             56415 

20-9263 

1  1 

15-9077 

8-6843 

3797 

3 

21-7292     18-2753 

5 

11-3714 

6-0678 

375° 

5         57887 

20-9440 

7 

16-0538 

8-7093 

379s 

5 

11-4349       6-3817 

3751 

I  I 

8-3265 

20-2154 

10 

18-6230 

8-1044 

3799 

4 

12-8126       6-8664 

3752 
3753 

9        8-5893 

20-3739 

(I 

18-8745 
18-8823 

8'2747 
8*2771 

3800 
3801 

5t 

23-2263 
23-3928 

18-5106 
19-1032 

1  1 

12-8779       6-2275 
13-0750      6-8115 

3754 

4*     11-3928 

20-6058 

s 

21*6677 

8*6468 

3802 

6 

13-4695 

6-9058 

3755 

24        7"5'29 

21-1471 

17*7670 

8-9955 

73    44°      9"5 

3803 

34       14*7811 

18-9625 

4i§ 

4-4668 

7'l  I2O 

73    448 

8'5 

3756 

22        8-5298 

2  I  'I  608 

23§ 

18-7808 

9"°575 

73    442 

9-5 

3804 

5       15*0318 

19-1090 

9 

4-7265 

7'2457 

Plate  4766.     Nos.  3752,  3753.     Measured  as  one  mass. 

i  rtseau  interval  rapresents  very  nearly  5'  =  6SS*4  of  R.A.  at  Deo.  +  73°,  aii'    72S'6  it  Dee.  +  74°. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diani  . 

X. 

y- 

Diani.            x.                     y. 

No.             Mag. 

N  o. 

Diani.             x.                     y. 

y- 

No. 

Mag. 

R.  A.  9h  om  to  9h  1  2m  —  contd. 

R.A.  9h  i2m  to  9h  24m 

Centre        R.A.  gh  o">  Dec.  +  73°                R.  A   9"  12'"  Dec.  -f  74° 

Centre       K.A.  91'  24™  Dec.  +  73°               R.A.  9"'  12™  Dec.  +  74° 

Plate  4766.     1900,  Jan.  2.          Plate  3380.     1897,  March  4. 

Phite  2516.     1895,  April  9.       Plate  3380.     1897,  March  4. 

in. 

i 

in. 

3805 

4t 

18-3883 

19-3266 

5 

8-0878 

7-2909 

3854 

8* 

4-4829 

15-0263 

6 

'4-9773 

2-9068 

3806 

4 

8-5509 

7-4944 

3855 

20§ 

•5-5436 

H'3774 

25 

16-0685 

2-3097 

73    458 

9'5 

3807 

8 

19-3582 

19-7955 

13 

9-0798 

7-7096 

3856 

5* 

6-0214 

14-1713 

4 

16-5551 

2-1232 

3808 

9 

20-1717     19-2084 

'4 

9-8616 

7-0823 

3857 

7 

4-5305 

15-4017 

5 

15-0073 

3-2833 

3809 

5 

10-4351 

7-7528 

3858 

st 

6-3464 

15-9363 

3* 

16-7922 

3-9062 

3810 

37§ 

21-4349 

19-3424 

35§ 

11-1307 

7-1488 

73    454 

9-2 

3859 

12 

87433 

15-0959 

19-2306 

3-1809 

3811 

4* 

15-2854 

20-3723 

4 

5>04°3 

8-4937 

3860 

'3§ 

10-8004 

15-7906 

1  5 

21-2501 

3-97I3 

3812 

4 

9-3910 

87301 

3861 

6 

13-4592 

15-4246 

3813 

3* 

19-8758 

20-6697 

6 

9-6418 

8-5604 

3862 

5* 

6-1033 

16-2559 

4 

16-5358 

4-2100 

38H 

3 

9-9710 

8-2920 

3863 

9 

12-4852 

'6-3713 

1  1 

22-9085 

4-6305 

3S-5 

3 

20-5268  j  20-4370 

4 

10-2805 

8-2908 

3864 

4'9°53 

17-7927 

2O§ 

15-2681 

5-6906 

3816 

10 

20-6434    20-2234 

14 

10-3866 

8-0725 

3865 

26§ 

6-0661 

177267 

26§ 

16-4306 

5-6789 

73    461 

9'2 

3817 

3 

13-7911 

8-1693 

3866 

9 

6-3276 

179760 

10 

16-6784 

5-9428 

3818 

10 

14-1253     21-4143 

16 

3-9385 

9-5940 

3867 

i6§ 

6-9160 

17-333° 

17 

17-2997 

5-3259 

3819 

3*     14-8633     20-8824 

3 

4-6466 

9-0240 

3868 

i8§ 

8'i  .164 

17-1830 

'9§ 

'8-5033 

5-2337 

3820 

5     '  16-4730  '  21-0823 

8 

6-2633 

9-1432 

3869 

9-8582 

17-4719 

20§ 

20*2304 

5  6040 

3821 

4 

6-2993 

9-4547 

3870 

5 

10-5  167 

17-5321 

5 

20-8838 

5-6948 

3822 

35§ 

18-4810 

21  4320 

3Z§ 

8-2880 

9-3873 

73    45° 

9-1 

3871 

St 

1  1-3805 

16-81  50 

4' 

21-7818 

5-0186 

3823 

33§ 

19-2507 

21-6690 

35§ 

9-0693 

9-5853 

73    453 

9-0 

3872 

5 

11-7705 

17-3747 

4* 

22-1494 

5-5997 

3824 

6t 

21-6500 

21-2549 

9 

n'4435 

90505 

3873 

'4 

1  1-8612 

17-0965 

19 

22-24X8 

5'3230 

3825 

16 

22-7595 

21-8598 

2lg 

12-5826 

9-5976 

73    455 

9'5 

3874 

13 

12-2759 

17-2591 

16 

22-6562 

5'5°53 

3826 

4 

'4-6353 

22-4406 

7 

4-5009 

10-5931 

3875 

42.* 

4-5356 

187951 

38§ 

14-8505 

6-6741 

73    457 

9"' 

3827 

8 

16-3889 

22-7823 

1  1 

6-2667 

10-8443 

3876 

4 

l8"2O2O 

5     !  '5-657' 

6'i  1  70 

3828 

4 

6-3626 

10-7940 

3877 

4 

17-3318 

6-6655 

3829 

4 

10-0790 

10-2019 

3878 

4* 

7-0605 

18-2270 

4 

17-4002 

6-2228 

3830 

5 

11-7505 

10-4666 

3879 

7 

8-3606 

18-7085 

6 

18-6731 

6-7707 

3831 

8 

21-9323 

22:9553 

'5 

11-8117 

10-337 

3880 

5* 

8-5874 

I8-I293 

6 

18-9294      6-1994 

3832 

4 

13-2082 

10-6568 

3881 

7 

9-0323 

I8-2O43 

7 

19-3704 

6-2943 

3833 

10 

13-7706 

10-1552 

3882 

'2§          9-0773       I8-2224 

'7§ 

19-4138 

6-3  162 

3834 
3835 

O      £. 

3* 
10 

H-2733 
15-3183 

23-0524 
23-6803 

4 
'5 

4-1694        -2215 

5-2437  ;     -7944 

3883 
3884 

6        9-4353     18-2034 
39§   !    9-7140     18-8578 

7! 

19-7721 
20-0200 

6-3136 
6-9805 

73    464 

9'3 

3836 

4* 

'5-9233 

23-0559 

6 

5-8142 

"1430 

3885 

13       10-1930     18-0853 

'5 

20-5373 

6-23  10 

3837 
3838 

'5 

19-9380 

24-0163 

4 
i8§ 

9-2492 
9-8758 

•7167 
•8957 

3886 
3887 

22§     ;  10-9528       17-8177 

7       1  3-0996  |  17-9664 

5 

21-3079 

6'ooi  3 
6-2535 

73    466 

9-2 

3839 

M   O          *•» 

5 

10-6188 

•1363 

3888 

14        4*641  1     19-3046 

'4 

H'9328 

7-1861 

3840 
-*  C  .  i 

4 

21-3391 

23-4254 

8 

1  1-2418 

'2315 

3889 

3*       4-9544     '9-4037 

4 

15-2419 

7-2990 

384' 

o 

3 

11-3127 

i   -7647 

3890 

5*      5-61  17     19-5826 

4     !  15-8843 

7-5106 

3842 
3843 
3844 
3845 

-o  .  £ 

21 

3* 

22'2IO2 
14-1407 
14-7562 
15-0719 

24-0955 
23-8430 

24-7299 

i8§ 

22§ 
23§ 

6 

12-1485 
4-0790 
4-7156 
5-0508 

'   "8551 
12-0225 

12-4548 
12-8558 

73    447 
74    388 

9'5 
9'5 

389' 
3892 
3893 
3894 

12        5-9465     19-4547 
3*      6-5734     19-8014 
6*      6-7401     19-4993 
7     i    77787     19  3884 

14       16-2296 
5*     16-8403 
6       17-0173 
8       18-0620 

7-3968 
7-77.69 

7-4795 
7-4201 

3840 

_  0        _ 

6 

8-  1  600 

12-8279 

3895 

ii         8-8736     19-2900 

i3§     19-1598 

7-3753 

3847 
3848 

t  R  A  f\ 

38§ 

21   7215 

24-7375 

6 

i  i-6oi  5 
11-6919 

12-3842 
12-5245 

74    392 

9-2 

3896 
3897 

12           11-8796        19-1998 

5       11-9828     19-5543 

'4 

4t 

22-1699 
22-2524 

7-4236 

7-7833 

3»49 

5 

13-2909 

12-4458 

3898 

3 

>4"I233 

8-8417 

3850 

•  fir*  i 

4 

13-8705 

12-8638 

3899 

12              5-9525        20-5513 

»3l 

16-1802 

8-4930 

3851 

4 

7-33I2 

13-0527 

3900 

8        y3374    2O'4-794 

7 

17-5694 

8-4869 

3853 

ii 

22-8799 

26-0934 

3 
16 

10-5204 
12-9190 

13-4091 
13-8192 

3901 
3902 

'7§       7-8582     207466 
7       10-9688     20-1979 

8 

18-0772 
21-2093 

/-                              O 

87817 
8-3769 

34 
53§ 

26-8808 
24-5986 

18-1420 
25-8907 

73    461 
74    394 

9-2 
9'2 

39°3 
39°4 
39°5 

39§       6-0403     21-1875 
4         8-4275     21-3121 
6         9-0660     21-3921 

36§ 

4 
8 

16-24O8 
l8-6l65 
I9-25I3 

9-1325 
9-3691 
9-4832 

73    459 

9'4 

3906 

5:;:      9-1822    21-2807 

5 

19-3734 

9'375' 

3907 

l8g    i     9-3223    ;  21-0907 

20 

9-1932 

3908 
3909 

35§ 

6-2984    22-4723! 

24§ 
'4§ 

I6H335 
I6-4373 

10-4264 
10-4404 

73    460 

9-1 

. 

3910 

42§ 

7-2641     22-3635 

39§ 

I7-4065 

10-3656 

73    463 

9-0 

3911 

'3 

7-5253     22-3037 

17 

17-6697 

10-3  178 

3912 

6* 

8-6492     21-9632 

9* 

18-8093 

10-0309 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68"4  of  K.A.  at,  Dec.  +  73°,  and  72S'6  at  Dec.  +  74°. 

GHEKNWICH  ASTKOGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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1  'i'lii' 

B.  D. 

Xo 

B.  D. 

So. 

Diiiiii. 

X. 

y- 

!/• 

>'o. 

Mag. 

Oiftui. 

*. 

y. 

Diaui. 

X. 

V- 

No. 

Mag. 

R.A.  9h  I2m  to  9h  24™  —  contd. 

R.A.  9h  24m  to  9h  36"°  —  contd. 

Centre      R.A.  9h  24™  Dec.  +  73°              R.  A.  gh  12™  Dec.  +74° 

Centre       R.A.  gh  24™  Dec.  +  73°               R.A.  gh  36"  Dee.  +74° 

Plate  2516.     1895,  April  9.       Plate  3380.     1897,  March  4. 

Plate  2516.     1895,  April  9.          Plate  2517.     1895,  April  9. 
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3oij 

127113 

6-5071 

73°  474 

m. 
9'5 

39'4 

4  c 
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j* 
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20  2416 

'05§ 

7'5!77 

8-3405 

73    4"o 

6-5 

3922 

H 

7-9720 

23-1469 

•  5.r 
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i3       H4576 
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4-3490 

9-6720 

3924 
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9-6512 
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19-7608 

•0823 
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22§        14-4635 

21-4978 
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4-3622 
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3925 

5 

10-4908 

23-1203 
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•2736 

3973 

7 

15-9840 

2I-08l5 

5t 

5-8600 

9-2706 

3926 

4* 
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23-3346 

5t 

22-2123 

•5689 

3974 

'3 

16^1836 
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4* 
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23-1839 
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•45  '4 
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c* 
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6-5296      9-4378 
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6-7016 

24'|834 
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16-7571 

12-1571 

39/7 

3* 

19-3270     21-5845 
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9-5935 

393° 

248 

1  1-4214 

24'3'53 

**§ 

21-4653 

i  2-5  izol 

7  A      2nR 

9*2 
Z 

3978 

9 
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I  2 

12-1248 

97942 

3931 

24§ 

1  1-5046 

24-21  12 

2  53 

21'5534 

.2-4128] 

/4    39° 

3979 

6* 

23-6841     22-0255 

7 

13-5949      9-8045 

3932 

5 

21-6890 

12-1286 

3980 

7 

14-6615     227180 

7 

4-6270     10-9745 

3933 

-* 

'3  2779 

24-5028 

5 

23-3099 

12-7911 

398' 

6 

I5-3953     22-7538 

5 

5-3625     10-9725 

3954 

43§ 

4-6357 

25-6570 

32§ 

14-6236 

13-5286 

74    394 

9'2 

3982 

1  1 

15-8865     22-2633 

9 

5-8243 

10-4563 

3935 

'S 

4-6729    26-0588 

i6§ 

14-6403 

'3-9343 

3983 

4 

16-2168    22-8187 

4t 

6-181  1 

10-9978 

3936 

28§ 

82020    25-7378 

25S 

18-1807 

13-7824 

74    395 

9'5 

3984 

4«8 

21-5174    23-0170 

39S 

11-4852 

10-9099 

73    472 

9'4 

3937 

6 

'   87711 

25-8925 

7 

18-7402 

13-9623 

3985 
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23-5686 
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3938 
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3989 
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9* 
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12 

146941        24-4227 

9 

4-7492     12-6789 

3993 

_# 

19-1325       24-4598 

7 

9-1820 

12-4765 

R.A.  9h  24™  to  9h  36"' 

3994 
3995 

15           20-3009 

5*    22-5410 

247415 
24'3379 

16 
4* 

10-3630 
12-5731 

12-6976 
12*1718 

Centre       R.A.  9h  24™  Dec.  +  73°             H.  A.  9h  36""  Dec.  +  -4' 

3996 

4 

12-8060 

127123 

Plate  2516.     1895,  April  9.         Plate  2517.     1895,  A|.ril  9. 

•*  7  7 

3997 

'3       23-4639 

24-2267 
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m 
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6f     14-9782 

25-5592 

6 

5-0945 

137993 

394° 

jog 
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46§       3-9963 

27788 
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20 
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i8§ 
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3941 
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5 
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R.A.  9h  36m  to  9h  48™ 

3948 

5* 

*i-8334     157592 

+t 

11-4139       3-6453 

Centre       R.A.  9h  48""  Dec.  +  73°               R.A.  9h  36"!  Dec.  +  74° 

3949 

78§ 

19-2200     16-2833 

9'§ 

8-8326 

4-307I 

73    47' 

7-0 

Plate  4795.     1900,  Jau.  24.          Plate  2517.     1895,  April  9. 
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5 
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3960 

10 
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10 
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6-0767 

4012 

4 
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No.  3969.     This  is  a  double  star  whose  components  are  not  separable  in  the  6m  and  3m  images.     Measures  of  the  2osec"  images  of  the  components,  which  are 

approximately  equal  in  magnitude,  on  Plate  2516,  give  differences  +  "0130  and  -  '0094  in  the  x  and  y  co-ordinate  respectively. 

i  ritoeau  in  terral  represent*  very  nearly  5'  =  68*14  of  R.A.  »t  Deo.  4-  73°    nnd  7i»'6  at  Dec.  +  74*. 
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B.  D. 

N-  . 

Diuni 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

if. 

No. 

Mag. 

o. 

Diam. 

X. 

>'0.              Mag. 

R.A.  9h  36m  to  9''  48'"  —  cuutil 

R.A.  9h  36""  to  9h  48m—  contd. 

Centre       R.A.  9''  48™  Due.  +  73°              R.A.  9h  36™  Dec.  +  74° 

Centre       K.  A.  9h  48'"  Dec.  -f  73°               R.A.  9h  36™  Dec.  +74° 

Plate  4795.     1900,  Jan.  24.          Plate  2517.     1895,  April  9 

Plate  4795.     1900,  Jun.  24.          Plate  2517.     1895,  April  9. 
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Centre       R.A.  9h  48™  Dec.  +73°             R  A.  ioh  o™  Dec.  +74° 
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Plate  4795.     1900,  Jan.  24.        Plate  2510.     1895,  April  7. 
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14      20-602  5 
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23-0961 

26^ 

17-1213 

IO-8637 

4108 

8 

i5'43l8 

20-9561 

4061 
4062 

s 

22 

7-2189 
9-7708 

23-2346 
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4069 

4 

11-9213 

24-5997 

3* 

21-8856 

1  2  '6006 

4"7 

20 

20-6925 

21-9490 

7 

10-5892          9-7410 

4070 

10 

1  1-9428 

24-5958 

5 

21-9104 

12-5981 

41  18 

'4 

21-0848 

210510 

5t 

10-9344          8-8233- 

4071 

4* 

12-2089 

24-4301 

3* 

22-1840 

'2-4453 

4"9 

'5 

14-8164 

22-9920 

4-7775     iroSSi 

i 

r&eait  interval  represents  very  nearly  5'  =  68«'4  of  R.A.    at  Dec.  +  73°,  and  72"  '6  at  Dec.  +  74°. 

GREENWICH  ASTROGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    4-    73°. 
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No. 

Diam. 

X. 

!/. 

Diam. 

X. 

</• 

B.  D. 

No. 

Dtam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

B.  D. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

'Centre      R.A. 
Plate 

R.A.  9h  48™  to  ioh  om—contd. 

gh  48*n  Dec.  +73°               R.  A.  ioh  om  J)ec.  +  74° 
4795.     1900,  Jan.  24.          Plate  2510.     1895,  April  7 

R.A.  ioh  om  to  ioh  I2m  —  contd. 

Centre      R.A.  ioh  12™  Dec.  +  73°             R.A.  ioh  om  Dec.  +  74° 
Plate  2501.     1895,  March  29.        Plate  2510.     1895   April  7. 

4.120 
4121 
4122 

4'23 
4124 
4125 
4126 

4127 
4128 
4,29 
4130 

4'3' 
4132 

4'33 
4134 
4'35 
4'36 

4137 
4138 

4'39 
4140 

4141 
4142 
4'43 
4'44 
4H5 
4146 

I  I 

4°§ 

71 

13 

5* 

10 

5 
5 
16 

'3 

5* 
7 
17 
7 
6 
6* 

'5 

17 
4'§ 
45S 
»8§ 

62§ 

6 

35§" 
25 

5°§ 

23 

20*2632        22-I2OI 
2I'5I20       22*5322 

22*1018     22-9108 
22-4200     22-2393 

23-8239    227472 

16-2302     23-1452 
17-2061    23-4445 
17-4489    23-4287 
17-5057   23-2553 

19-5162    23-5046 
23-7029     23-8690 
14-9885     24-6909 
'5'3'53     24-4391 
17-1701     24-3914 
17-6396     24-0890 
18-4905     24-7990 
19-3148     24-3383 
21-6925     24-0088 
22-0733     24-8294 
22-2566    24-6550 
23-8315     247175 
15-2902     25-7189 
16-4614     25-5005 
16-5937     25-3529 
17-0784    25-3560 
18-2759     25-4051 
18-3179     25-6939 

'9§ 
6 

5 
4* 
4t 

4* 
6 

5 
3' 
5* 
7 
4* 
3* 
4* 
7 
7 

16 
1  1 

3'§ 
4 
'4 
9 

23§ 

6~ 

I0-I713 
11-4365 
12-0482 
12-33*7 

>37596 
6-1958 

7-4256 

7-4760 

9M978 
13-6912 

5-0342 

5-3499 

7-2007 
7-6507 
8-5400 

9-3394 
1  1-6981 

\^•l  189 
12-2917 
13-8682 

5-3903 
6-5517 

6-6737 
7-1590 

8-3574 
8-4147 

9^333 
10-2775 
10-6259 
9^398 

i°'3745 
1  1-1699 

1  1-3896 
11-2088 
11-3528 
11-4952 
127761 
12-5079 
12-3650 
12-0353 
12-7042 
12-1969 
1  1-7461 
12-5459] 
12-3589! 
12-3411 
13-7876 

13'5075 
13'3525 

'3'33°9 
13-3176 

13-6045 

O 

73    483 

74    4*4 

74    4'4 
74    416 

74    42  • 

in. 

9'5 

9'5 

87 

9'5 
9-2 

4168 
4169 

4* 
24 

7-8217 
8-2602 

24-5647 
24-3127 

4 

IO 

17*8405 
18*2923 

12-4526 
12-2145 

c 

m. 

56*5 

2-5450 

15-4444 

79§ 

23*7001 

1-3488 

73    49' 

73    484 

7-6 
7*8 

R.A.    I0h   I2m  to   I0h  24m 
Centre      R.A.  io»>  12"  Dec.  +  73"            R.A.  io>>  24™  Deo.  +  74* 
Plate  2501.     1895,  March  29.      Plate  3035.     1896,  March  19. 

4170 
4171 
4172 

4'73 

4174 

4'75 
4176 

4'77 
4178 

4'79 
4180 
4181 
4182 
4.83 
4184 
4185 
4186 

M»7 

4188 
4,89 
4190 
4191 
4192 
4'93 
4  '94 
4'95 
4196 

4'97 
4198 
4199 
4200 
4201 
4202 
4203 

10 
6 

21 

'3 

22§ 

7 
6 

7 
IQ 
23§ 
'9 
4 

12 

4 

38S 
5* 
42§ 
3* 

4* 
6 

,.* 
5 

18 
*7§ 
9* 
39 

28g 

1  1 

7 
1  1 

4* 
4* 
83§ 

14-8980 
18-4872 
14-0463 
177928 
16-2214 
17-0908 
17*9200 
'4-4523 
'9'5544 
17-4027 
20-9230 
21-8078 
16-8435 
17-6198 
18-4987 
22-4019 
22-4632 
18-5587 
20-9029 
14-8470 
15-7239 

I5-7304 
16-4760 

22-1959 
22-9638 
14-0422 
14*3623 
17-1649 
20*8825 
20-9689 
22*0394 
23*4530 

14*4278 
14-2003 
15-4665 
157099 
167423 
16-9608 
16-3498 
17-2983 
17-3500 
18*0025 
'8*4795 
'8'34'7 
19-1680 

I9-4399 
20-4657 

20-5412 
20*1932 

2  1-3661 
21-6522 
23*7892 
23*5118 
23-5716 

237'37 
23-2520 

23-2554 
24-7694 
24-0667 
24-1724 
24-5982 
24-9750 
24*1390 
24*2601 

5* 

4* 
16 
6* 

25 
4 
4* 
4* 
'7 
23 
«7 

4 
6 

3* 
«§ 

6 

28§ 
3* 
3* 
5 
4 
'3 

21 

9 

20§ 
21 

5 
6 

'5 

9 
4 

58§ 
3 

7 

4-4375 
7*9270 

3-5564 
7-3132 
5*7930 
6-6729 

7-47I5 
4-0577 
9-1518 

7-0355 
10-5748 
11-4541 

6-5359 
7'324* 
8-2540 
12*1532 
12*1976 

8-3598 
10-7165 

47753 
5-6363 
5-6446 
6-3948 
12*0847 
12-8537 
4*0188 

4-3034 
7-1073 
10*8385 
10-9466 
11-9715 
13-3920 
13-5700 
1  1-1209 

2-6710 
2-2633 

37502 
3-8044 

4-9171 
5-0915 
4-4353 
5-5587 
S'3543 
6-1150 
6-4153 
6-2305 
7'3057 
7-5373 
8-5209 
8-4009 
8-0480 
9-4150 

9'5834 
12-0195 

•7004 

759° 
•8623 
1185 
•0819 

'3-0395 
12-3222 

12-2880 
12-5260 
12-8938 
12-0063 
12-0583 
12-5965 
13-2788 

O 

73    492 

73    493 
73    495 

73    496 
74    432 

74   436 

111. 

9'5 

9*2 
9*1 

9*0 
9'5 

7*0 

8o§ 

26-5645     20-7463 

73    487 

87 

R.A.   I0h  Olu  to  ioh  I2m 
i  ('litre      R.A.  ioh  i2m  D,.-c.  +73°              R.A.  io'>  o™  D«>c.  +74° 
Plate  2501.     1895,  March  29.        Plate  2510.     1895,  April  7. 

4'47 
4148 
4149 
4150 
4151 
4152 
4'53 
4'54 
4'55 
4156 

4157 
4158 

4'59 

41  60 

4  161 
4162 

4'63 
4164 

4:6; 
41  66 

4167 

«4 

2I§ 

29§ 

10 

7 
16 

15 

4 

23§ 

37§ 

28§ 

5 

8—0 
7s 
18 

5 

'9 

6 

5 

12 

10* 

6 

7-4927 
12-8319 
5-1197 

i3-587i 

137799 

5-7780 

6-5247 
13-1069 

8-4837 
6-1581 
6-1601 

7-4106 

I2'01  I  8 

8-6473 
8-8872 
9-9865 

1  1-0655 
1  1-6240 

5-995° 
7-9983 

5-7744 

'57845 
16*8520 
17*0310 
17*8750 
17*891  1 
18-1939 
18*9246 
187691 
19-6780 
20-4247 
20-4359 
20-2440 
20-8303 
21-2833 
21-3569 
21-8688 
21-1624 
21-9855 
22-9937 

23-"43 

24-0504 

8 

'4 
«8§ 

7* 
4* 

7 
7 

»7§ 

22§ 

i6§ 

4 

62§ 

6 

3 
1  1 

4 

6 
6 

3 

I7-9543 
23-2327 
15-5209 

23-9334 
24-1289 
i6-i  198 
16-8298 

18-7481 
16-3891 
16-3899 

17-64/5 
22-2149 
18-8319 
19-0690 
20-1395 
21-2536 
21-7700 
16-0975 
18-0920 
15-8225 

3-6609 

4-9943 
4-7860 
6*0540 
6-0747 
5-9788 
67491 

7*6006 

8'228l\ 

8-2427} 

8-1095 

8-9261 
9-2  108 

9-2967 

9-8642 
9-2098 
10-0628 
10-7856 
1  1-0053 

11-8346 

O 

73    486 

73    488 
73    487 

73    489 

m 
9'5 

9-2 

8*7 
6-5 

6o§ 

17-5432 

25-8933 

92§ 

94§ 

2-5123 
'•7891 

1-5214 
9-2111 

73    49' 
73    4S9 
74    433 

7-6 

6-5 
9*0 

i  r6se.au  interval  represents  very  nearly  5'  =  68a*4  of  R.A.  at  Dec 

+  73",  and  72'  -6  at  Dec.  +  74*. 

AsTBOQRApnic  CATALOGUE. 
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GREENWICH  ASTROGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    77°. 


B.  D 

B.  [1. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Diam. 

X. 

;/. 

Diam. 

X. 

V' 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  ioh  24™  to  ioh  36m 

R.A.  ioh  36™  to  ioh  48m—  contd. 

Centre      R.A.  ioh  361"  Dee.  +  73°            R.A.  ioh  24™  Dec.  +  74° 

Centre      R.A.  ioh  36"'  Dec.  +  73°             R.A.  10''  48"  Dee.  +74° 

Plate  4857.     1900,  March  20.      Plate  3035.     1896,  March  19. 

Plate  4857.     1900,  March  20.       Plate  2529.     1895,  April  1  1. 

o 

m. 

o 

m. 

4204 

4 

57307 

14-6858 

4252 

4 

18*7654 

'8-5354 

3t 

8'3583 

6-4427 

4205 

'4 

11-2050 

14-4636 

10 

21-6275 

2-4769 

4253 

'9 

20-2063 

18-5154 

'3 

97943 

6-3485 

4206 

'3 

12-0323 

14-4904 

8t 

22-4491 

2-5477 

425-t 

I  2 

17-6762 

19*6856 

7 

7-6523 

4207 

7 

11-2515 

'5-5054 

4255 

4* 

17-7490 

19-2749 

2* 

7-3796 

7-2370 

4208 

8 

4'5247 

16-8153 

7       14*8422 

4*5146 

4256 

4 

20-1691 

19-1913 

4 

9-7943 

7-0243 

4209 

10 

4-5436 

17-5058 

8       14*8288 

5*2017 

4257 

5 

19*0623 

20-4469 

6 

8-7551 

8-3379 

4210 

4 

7-2217 

17-3458 

4*     17-5098 

5-I732 

4258 

5* 

23*7902 

20-5655 

4 

13-4852 

8-2OI3 

421  I 

i7§ 

7-8908 

17-1683 

'5 

18-1866 

5-0248 

4259 

4* 

16*4102 

21-1375 

2* 

6-1476 

9''735 

4212 

i8§ 

8-9375 

17-4022 

'7 

19*2204 

5-3066 

73    499 

9'5 

4260 

12 

17-8025 

21-8570 

7 

7-5749 

9-8i34 

4213 

'7§ 

10-9905 

17-1356 

15 

21-2876 

5-1384 

4261 

4t 

19-5723 

21-3573 

4 

9-3167 

9-2188 

4214 

5 

127498 

'7-5746 

4262 

34§     22-5457 

22-4848 

23§ 

12-3449 

10-1845 

73    5°5 

9-2 

4215 

10 

13-8810 

17-1919 

5* 

24-1698 

5-3287 

4263 

8f     22-7644 

22-2417 

8 

12-5497 

9-9295 

4216 

9 

4-5333 

18-9436 

7 

14-7491 

6'6377 

4264 

24§     23-7808 

22-4940 

i8§ 

'3-5798 

10-1270 

4217 

4 

8-4299 

18-5288 

3* 

18*6612      6-4053 

4265 

20       23-1683     23-7120 

'3 

13-0315 

n-3733 

4218 

'9§ 

9'5357 

18-3695 

19   :  19-7730 

6-3030 

73    5°° 

9'5 

4266 

19       153908 

24-8156 

'3 

5-3299 

12-8981 

4219 

6 

9-9300 

18-5745 

5*  !  20*1567 

6-5248 

4267 

3i§      18-6324 

24-4970 

2I§ 

8-5488 

1  2-4050 

4220 

26§ 

5-1407 

19-1739 

20§     !   I5-3474          6*8956 

4268 

12          22-8052       24-5718 

9 

12-7165 

12-2535 

4221 

6 

7-1179 

19*1319 

5*    17-3209 

6-9498 

4269 

8       16-5222     25-3849 

6 

6-4893 

1  3  -406  1 

4222 

20§ 

10-5593 

19*5850 

'9§     20*7392 

7-5649 

73    5°' 

9'5 

4270 

29§        16-5765       25-4371 

23§ 

6-5452 

I3-4542 

74    443 

9'5 

4223 

7 

11-6188 

19*2203 

6      21-8128 

7-2505 

4271 

6t     17-3724    25-9458 

6 

7-3688 

13-9204 

4224 

5* 

4-9445 

20-1657 

4       '  5-1017 

7-8820 

4272 

30     21-3647    25-4483 

18 

11-3256 

13-205  i 

74    447 

9'4 

4225 

'4 

12-9913 

20*2709 

14      23*1372 

8-3651 

4273 

4*    21-5179    25-3789 

4 

11-4727 

13-1266 

4226 

16 

4-4887 

21-7082 

II            T  ,1  *  C  7  /I  8 

Q*-3O7n 

4227 

7 

T   T         / 

8-0799 

21-2539 

5* 

T  J  1  T 
18-1848 

9*1148 

49§ 

12-3602 

1-1403 

73    506 

8-8 

4228 

4 

87177 

21*9840 

53§     25-9372  ;  22-6813 

73    5'° 

9-2 

4229 

4 

12-3200 

21-3655 

24§     15-4061     26-6101 

74    442 

9'5 

4230 

16 

7-5947 

22-3992 

X  f 

'4 

I7*6450 

10-2356 

4231 

5 

10-2589 

22-4660 

3* 

2O*3O3I 

10*4296 

4232 

9, 

10-8447 

22-6526 

6 

20*8794 

10-6423 

4233 

12-0490 

22-1381 

21 

22-1045 

10*1850 

R.A.  10"  48"-  to  nh  om 

4234 

27§ 

12-4189 

22-3174 

25§ 

22-4661 

10-3829 

73    S°3 

9'3 

Centre      R.A.  nh  om  Dec.  +73°             R.A.  ioh  48'"  Dec.  -f  74° 

4235 

5 

9-5724 

23-8^41 

4 

19-5542 

11-8139 

Plate  4417.     1899,  April  18.       Plate  2529.     1895,  April  11. 

4236 

4* 

11-9639 

23*0532 

4* 

21*9771 

11-0927 

4237 
4238 
4239 

25§ 
10 

'3 

11-8818 
12-8508 

12-8727 

24*6559 
24-2151 
24*5409 

2O§ 

9 
10 

2I-823I 
22*8l05 
22-8I79 

12-6937 

12-3003 

12*6258 

4274 
4275 
4276 

5 
'4 

7-533I 
11-1491 
11-3370 

14-5409 
14-1878 
I3-9993 

5' 

12 

18 

17-9765 
21-6035 
21-8032 

2-2800 
2-0997 

0 

UJ. 

59§ 

2-0468 

20-4695 

73    495 

9-1 

4277 
4278 

22§ 
'3 

6-7831 
13-1578 

16-0493 

15-3  I2O 

24 
'4 

I7-1535 
23-5580 

39235 
3-5023 

73    5" 

9-5 

33§ 

2*8492 

3.  .  _  .  o 

23-4701 

73    496 

9*0 

4279 

6 

S-9235 

16-3092 

6 

16-2838 

4-1406 

7  § 

43>» 

24-4219 

74    436 

7*0 

4280 

8 

8-8805 

16-6381 

9 

19-2203 

4-6142 

4281 

ii 

5-5638 

17-2527 

9 

1  5-8735 

5-0621 

4282 

24§ 

7-8607 

17-4449 

'9 

J        i   J  J 

18-1615 

5'37i5 

73    5'2 

9-5 

R.A.  ioh  36™  to  ioh  48m 

4283 

'4 

8-1378 

I7-9370 

'3 

18-4140 

5-8739 

tj                                    • 

Centre     R.A.  ioh  36"  Dec.  +  73°           R.A.  ioh  48m  Dec.  +  74° 
Plate4857.    1900,  March  20.     Plate2529.     1895,  April  n. 

4284 

4285 
4286 

1  1 

4 
4 

3-7766 
10-5525 

18-3043 
20-1972 

20-3737 

ii       14-0378 
4       19-6859 
5      20-7035 

6-0253 
8-203  ' 

4240 
4241 

7 
4 

15-0867 
15-6053 

14-7981 
I4-37I3 

5        4-4868 

2-9108 

O 

m. 

4287 
4288 
4289 

'3 

5 

26§ 

10-6868 
13-7578 
7-1578 

20-3035 
20-1324 
22-O52O 

'4 

23§ 

20-8430 
23-9178 
17-2293 

8-3668 

8-3493 
9-9400 

4242 

4243 
4244 

4245 
4246 

4247 
4248 

4249 

4250 
4251 

4 
18 

'9§ 
3I§ 

10 

2O§ 

'9§ 

1  1 

i8§ 

18*3880 
21-2869 
22-9253 
24-2148 
14-8643 
18-6585 
18-8836 
24-0502 
14-6030 
16*9113 

'4-2545 
14-6526 
14*1846 
14-0999 
15-8233 
15-2467 
16-8221 

'6-3335 
18-3265 
18-4991 

j  _ 

12           10-6647 

13    ;  12*2762 
26§     13-5603 

7     ,    4-3IS9 

19    ;  8-0733 

i6§       8-3846 
37§   ,  13-5160 
i    4-1902 
18         6-5050 

2-4306 
1-8757 

1-7218 
3-9486 
3-1663 
4-7284 
3-9593 

6*4575 
6-5075 

73    5°8 
73    5°7 

9-0 

8-8 

4290 
4291 
4292 

4293 
4294 

4295 
4296 
4297 
4298 
4299 

4°§ 

34* 
6 

6 
6 

23§ 

6 

12 

5 

10-891  1 
5-6839 
6*131  1 
6-2773 
6-4830 

12*9758 
8-7912 
8-7908 
10-3462 

21-7437 
22-3826 
22-491  I 
22-7847 
22-7546 
21-9175 
2I-8268 
23-8448 
23-3936 
23  6508 

5 
8 
8 
6* 

25§ 
8 

'5 
6 

20-9753 

I5-7425 
16-1819 
16-3139 
16-5214 
21-8040 
23-0518 

18-7738 
18-7963 
20-3355 

9-8152 
10-1975 
10-3264 
10-6280 
10-6079 
10-0301 
lo'oooo 
11-8090 

II-3594 
1  1-6910 

73    5'4 
73    510 

73    5'5 

8-5 
9*2 

9'5 

i  r&«ju  interval  represents  very  nearly  5'  =  68S*4  of  R.A.  at  Dec.  +  73°,  and  72"6  at  Dec.  +  74*. 
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Z  O  N  E    +    73°. 


B.  D. 

B.  D. 

Re. 

Diam. 

x.                 y. 

Diam. 

X. 

V- 

No. 

Diam. 

x.                    y. 

Diam. 

T. 

y- 

Xo. 

Mag. 

1 

Jfo. 

Mag. 

R.A.  ioh  48™  to  i  ih  om  —  contd. 

R.A.  i  ih  om  to  uh  i2m  —  contd. 

Centre       R.  A.  nh  om  Dec.  +  73°              R.  A.  ioh48m  Dec.  +  74° 

Centre       R.A.  i  ih  om  Dec.  +73°              R.A.  iih  12™  Dec.  +  74° 

Plate  4417.     1899.  April  1  8.       Plate  2529.     1895,  April  n. 

Plate  4417.     1899,  April  1  8.       Plate  4867.     1900,  March  29. 

O 

m. 

i 

o 

m. 

4300 

'7 

12-9780     23-3413 

'.5       22-9788 

11-5146 

4346 

15 

18-3668 

24-3792 

22§          8-4288       12-5120 

4301 

5 

I3-4843     23'°749 

6       23  4962 

11-2719 

4347 

6' 

20-0313 

24-1745 

I5          IO-08I5 

12-2269 

4302 

7 

7-5696  :  25-8852 

9       I7-4530 

137893 

4348 

3       11-2905 

12-1645 

4303 

4       '9-6940 

13-4524 

4349 

3       ;   12-1017 

12-5636 

4304 

23 

10-7097    25-2701 

2  1§     !  20-6177 

13-3267 

4350 

3       12-2311 

'27594 

A  1  C  I 

36*7  C2O 

'31334 

45^     24-9853 

8-1  102 

73    517 

9-2 

435  * 
4352 

8 

17-1369 

25-3648 

v  /  3  *^ 

17      7-2437 

I3-5546 

26^ 

3-0851 

14-0278 

73    508 

9'° 

4353 

4* 

21-8907 

25-5592 

II*       I  2  'OOO6 

1 

I3-5277 

45§ 

3-1520 

16-2657 

73    5°7 

8-8 

1 

28 

2-2904 

22-5380 

73    5°5 

9'2 

62§     21-2107     26-2342 

74    456 

7-8 

42§ 

12-2901 

25-8698 

74    453 

8-9 

4O§     21-2723     26-2267  ' 

74    456" 

8-0 

R.A.    IIh  I2m  tO   IIh  24m 

R.A.  iih  om  to  nh  i2m 

Centre      R.A.  n*  24"  Dec.  +  73°           R.A.  nh  I2m  Dec.  +  74° 

Centre        R.A.  i  ih  om  Dec.  +  73°             R.A.  nh  i2m  Dec.  +  74° 

Plate  4858.     1900,  March  20.     Plate  4867.     1900,  March  29. 

Plate  4417.    1899,  Apr  1  18.       Plate  4867.     ic,oo,  March  29. 

6 

O 

m. 

m. 

4354 

1  1 

4-2-01 

14-3487 

I  I 

14-8585 

2-1079 

43°5 

5       16-0188 

14-1454 

7 

5-6000 

2-401  1 

4355 

7 

5-8333 

14-7023 

5* 

16-3999 

2-5395 

4306 

6       I7-6794 

14-0053 

7* 

7-2520 

2-1838 

4356 

6 

5-8735    i  14-8259 

3* 

16-4360 

2-6640 

43°7 

12       14-3384 

I5-4774 

28§ 

3-9865 

3-8127 

73    5i6 

9'5 

4357 

6 

7-2917       14-6353 

4308 

6*     I7-4558 

14-9250 

1  1 

7-0711 

3-1086 

4358 

10 

7-9863       14-2656 

4* 

18-5693 

2-2045 

4309 

8       18-2277 

I5-3579 

18 

7-8625 

3-5054 

4359 

13 

10-4258       14-2399 

43'° 

5 

9-8588 

3-8475 

4360 

1  1 

11-2239       I4-7753 

43" 

5'      24-1407     15-8636 

15 

13-7945 

3-7334 

436i 

'9 

12-7052 

J4'2575 

20 

23-2898 

2-4383 

4312 

34*      18-3709 

16-3546 

8-0516 

73    5'9 

9'3 

4362 

i7 

13-2560      14-9695 

18 

23-8025 

3-1795 

43'3 

4     !  20-6514 

16-8870 

1  1 

10-3591 

4"9235 

4363 

6 

9-6145       I5-II32 

43H 

9 

21-3095 

16-6061 

1  8* 

10-9991 

4-6065 

4364 

5 

10-8846       15-5298 

43'5 

15 

17-3720 

17-6878 

24 

7-I195 

5-8748 

4365 

4 

I  1-2978       15-3682 

43l6 

6*     20-1574 

17-5828 

13 

9-8955 

56351 

4366 

20§ 

12-7583    !  15-41  12 

22 

23-2833 

3-5954 

73    525 

9'5 

43'7 

7 

57437 

6-9893 

4367 

12 

4-4707       16-5496 

II 

14-9467 

4'3'7i 

7 

11-7916 

6-8676 

4368 

7 

5-6470      16-0478 

5* 

16-1498 

3-8714 

43'9 

7 

15-4269 

19-0585 

17 

5-2398 

7-3359 

4369 

6 

6-4078       16-5185 

3* 

168848 

4-3810 

4320 

'7 

17-0529 

19-0438 

24§ 

6-8638 

4370 

48§ 

8-5554      16-2414 

56-5 

I9-0440 

4-2105 

73    5" 

•o 

4321 

5 

17-4932    189042 

12 

7-2987 

7-0817 

437i 

27§ 

9-7500      16-9043 

34§ 

2O-2O33 

4-9327 

73    5*3 

9'5 

4322 

5      21-8387     19-1008 

12 

1  1-6469 

7-0743 

4372 

8       10-2253 

16-6616 

6 

20-6898 

4-7I39 

4323 

17      23-9910     19-2990 

21        j   13-8058 

7-1715 

4373 

5       10-6067 

16-6778 

4324 

34^     14-8111     19-8414 

4<$§ 

4-6625 

8-1458 

73    517 

9-2 

4374 

15       11-3294 

16-4665 

16 

2I-8035 

4-5759 

4325 

3*     16-7738 

20-5657 

8 

6-6594 

8-7761 

4375 

4      12-1749 

16-8831 

10       17-8853 

20-2762 

20 

77527 

8-4359 

4376 

7       12-3175 

16-3652 

4* 

22-7923 

4-5290 

4327 

5 

10-3373 

8-8452 

4377 

6        9-8476 

17-1988 

5 

20-2853 

5"2345 

4328 

6      21-7133 

20-1403 

'3 

II-5702 

8-1165 

4378 

ig§     13-8641 

I7-453I 

3i 

24-2859 

5-6888 

6M 

4329 
433° 
433' 

22 

22-8379 

20-3240 

5 
+ 

12-2998 
12-3299 
I2-7OI2 

8-4160 

8-2487 

4379 

12 

n* 

16 

6-6635 
7-9996 
8-1548 

18-9420 
187524 
18-2930 

16       17-0175 
16     !  18-3632 
1  6      18-5400 

•8147 
6-6910 
6*2426 

4332 

2*        16-3914       2I'6l  12 

3*       6-3282 

9-8276 

4382 

ii 

97H5 

18-0978 

1  1     i  20-1092 

7-I242 
6£ 

4333 

42§     18-0428 

21-8402 

45§ 

7^845 

9-9928 

73    5i8 

8-5 

4383 

8 

9-8400 

18-0303 

7       20-2360 

•0615 

4334 

6      21-4517 

21-4262 

13 

II-3703 

9M-173 

4384 

13 

II-9370 

18-9570 

17       22-2852 

7-0949 

6**£. 

4335 

4     :I5"'704 

21-7827 

13         5-1108 

10-0682 

4385 

4     :  12-1284 

18  -6001 

3*     22-4913 

•7476 

4336 

6       18-6315 

22-0603 

H        8-5853 

10-1837 

4386 

7       12-2227 

18-8189 

5*    22-5763 

973° 

4337 

15     '  22-581  3     22-1264 

22§        I2-5295 

10-0637 

4387 

8 

13-8747 

18-3207 

6*     24-2498 

6                — 
'5575 

4338 
4339 
434° 
434' 

6 

5 

,23-3/85 
'4"359' 

22-5019 

23'°543 

12 
13 

6 

4-3629 
7-5787 
10-1652 

10-3986 
•3761 
•5568 
•8001 

4388 
4389 
439° 
4391 

21             4-6806 
15             6-7690 

10         8-2388 

19-7283 
19-8584 
19-4396 
19-6809 

14       14-9958 

6      15-9313 
1  6       17-0981 
8     !  18-5548 

7-5000 
7-6786 

7-3164 
7-6310 

o     £ 

4342 
4343 

2/§ 

22-4718 

23-6650 

4 

n-5599 
1-2-4936 

•2178 
•6044 

4392 
4393 

4        9-4227 
6       10-3348 

19-8875 
19-2675 

3*  ;  197279 
6       20-6660 

7-8961 
7-3238 

4344 
4345 

4* 

23-4730 

24-0493 

9 
5 

13-5129 
137328 

•9428 
•6386 

4394 
4395 

8 

7 

13-9353 
6-2091 

19-6015 

20-6508 

4*     24-2443 
6       16-4762 

7-8390 
8-5006 

4396 

18     !  10-141  1 

20-5066 

17       20-4133       o  ssou 

- 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68^4  of  R.A.  at  Dec.  +  73°,  and  72S'6  at  Dec.  +  74  °-. 
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ZONE    +    73° 


B.  D. 

^. 

X. 

B.  B. 

No. 

Diam.              x. 

"' 

Uiam. 

X. 

.V- 

No. 

Mag. 

Diam.            *. 

y- 

No.              Mag. 

R.A.  nh  i2m  to  nh  241U  —  contd. 

R.A.   i  ih  24m  to  i  ih  36m  —  contd. 

Centre      R.A.  nh  24™  Dec.  +  73°              R.A.  iih  i2m  Dec.  +  74° 

Centre     R.A.  1  11'  24™  Dec.  4-  73°             H-A.  1  1*-  36"'  Dec.  +  74° 

Plate  4858.     1900,  March  20.        Plate  4867.     1900,  March  29. 

Plate  4858.     1900,  .March  20.      Plate  4868.      1900,  March  29. 

4397 

5 

11*6709    20-2843 

3* 

21*9508 

8-4073 

0 

m. 

4448 

20SJ 

14-8690 

19-8054 

H 

4-6310 

_   _  n 

8*0005 

o 

m. 

4398 
4399 

H§ 

7 

7*2704 
7-5679 

21*6257 
21-5176 

6b 

17-4899 

17*7917 

9-5255 
9-4301 

4449 

445° 

5 
5 

17-4715     19-4509 
17-4829  ,  19*7643 

3*       7-2158 
3*       7-2394 

7-5214 
7-8259 

4400 
44°  i 

I 

8-1722 
8-5314 

21-3790 
21*8052 

10 
5 

18*4034 

18-7393 

9-3245 
9-7681 

4451 
4452i 

13       19-6920  i  19-1575  1 
423     207600     19-7939 

7        9-4545 
35§   '  10-5169 

7-8253 
7-6934 

73    528 

8-7 

4402 

8 

12-6608 

21*2129 

5* 

22*8953 

9-3836 

4453 

8 

21-0198  ;  19*2081  j     5       10-7456 

7'0935 

44°3 
4404 
4405 

7 

9 

12-8947 
7-2892 
8-5699 

21-7401 
22*4034 
22-7109 

5t 

22§ 

6 

23-0991 

17*4698 

18-7315 

9-9254 
10-3027 
10*6749 

4454 
4455 
4456 

5 

25 
18 

22*9910 
23-6537 
15-6583 

19-2077     J        4             127125      :       0-9940 

19*4246  jj  i6§     13-3866      7-1775 
20-1924  \  15       5-4398     8-3460 

4406 

4407 

17 

5* 

13-8146    22-7884 
7-0276    23-8137 

i5 

4 

23-9675 
17-1355 

1-0145 
1-7005 

4457 
4458 

12 
13 

16-9303 
17-0438 

20*4076  i     6         6*7214       8*4960 
20*5516  \  10         6-8406  (    8-6348 

4408 

10 

8-0509    23-9720 

18-1493 

1*9080 

4459 

5 

18-5758 

20-4327 

3     ,    8-3682 

N*43oS 

44°9 

17 

10-5553    ;  23-9187 

15 

20-6537 

1*9815 

4460 

8       19-0505 

20-1841 

5     i    8-8258 

8-1663 

4410 

8 

13-6447      23-5891 

5 

237558 

1*8057 

4461 

13 

14-4830 

21-5398 

7     :    4'3366 

9-7510 

4411 

5 

13*8397 

23*0528 

4* 

23-9783 

1-2835 

4462 

5 

14*7890 

21-3847 

4*       4-6323 

9*5818 

4412 

4 

15-7725 

12*6660 

'4463 

36§     20-7525 

21-6324 

25       10-6003 

9*5270 

73    529 

9-2 

4413 

4 

16-9745 

12*7470 

4464 

13      14-5384 

22-4222 

7        4-4322 

10*6296 

44H 

4* 

7'444I 

24*6564 

4 

17-5090 

12-5625 

4465 

5  :  19-3747 

22-4423 

4     :    9  2630 

10-4057 

4415 

8 

7-49*4 

24*6047 

8 

17-5613 

12*5132 

4466 

10       19*3993     23-2114 

7        9-3268 

11-1744 

4416 

5 

10-3780 

24-6034 

4 

20-4431 

12-6559 

4467 

24§     20-9467     23-7525 

i6§ 

10*9000 

11-6351 

74    46»       9'5 

44>7 

7 

10-8904 

24*4770 

6 

20-9615 

12*5539 

4468 

9       23*3829     23-3042 

6 

13*3103 

1  1*0660 

4418 

«9§ 

11-5093 

24*3002 

20§ 

21-5882 

12*4103 

4469 

4©§     200313     24-6460 

20;j 

10*0305 

I2-5753 

74    466 

9'5 

4419 

9* 

4-9691 

25*4674 

13* 

14-9973 

13-2461 

447° 

14      22-4080     24-4118 

9 

12-3905 

12*2213 

4420 

22 

5-0753 

2-5-3495 

21§ 

15-1073 

13-1369 

74    458 

9'5 

4471 

4!     15-7602     256524 

4t 

5*8184     13-7943 

4421 

16 

7-8609 

25*2115 

19 

17-8977 

13*1366 

4472 

2I§        17-3828 

25-2017 

15         7-4139     13-2640 

4422 

I  1 

1  1-9012   j  25-6866 

14 

21*9078     13-8161 

4473 

4t     17-6338 

2  i   0646 

4-t      7-6576     13-1136 

4474 

62$      18-1414 

25-4451 

S'§       8-1837     13-4667 

74    464 

7'8 

75§ 

26*2239      3'598S  ||73    526 

9-0 

4475 

6      19-8244 

25-2837 

4     9-8592  :  13-2254 

95§ 

1-3778 

26*6350 

i74    456 

7-8 

66 

1-4434 

26*622  1 

74    4$6rt 

8-0 

8  i$    :  267000 

22^X709                      1 

73    S32       6-8 

R.A.  nh  24m  to  nh  36"' 

R.A.  nh  36-"  to  nh  48-" 

Centre      R.A.  nh  24'"  Dec.  +  73°            R.A.  i  ih  36m  Dec.  +  74° 

Ceiitre     R.  A.  i  •>>  48"  Dec.  +  73°           R.A.  nh  36"'  Dec.  +  74° 

Plate  4858.     1900,  March  20.       Plate  4868      1900,  March  29. 

Plate  3470.     1897,  May  6.       Plate  4868.     1900,  March  29. 

m. 

o                        1". 

4423 

32§ 

17-0308 

14-2829 

28§ 

6-5I34 

2-3742 

73°  527 

9-5 

4476 

4 

5-7083 

14-9438 

3* 

16*2391 

2-8413 

4424 

17 

23*5032 

14-0410 

9 

12*9675 

1*8094 

4477 

1  1 

8-7282 

14-8410 

10 

19-2622 

2*8878 

4425 

4°S 

15*6922 

i  5-2706 

43§ 

5-2263 

3-4257 

73    526 

9-o 

4478 

16 

11-8302 

14*8831 

20 

22-3598 

3-0863 

4426 

9 

19-9290 

157877 

5 

9-4848 

37338 

4479 

i5§ 

13-3043 

14*0203 

16* 

238751 

2-3010 

4427 

29i3 

21-5896 

15-0145 

2I§ 

1  1-1026 

2-8765 

73    530 

9-o 

4480 

4 

5-8339 

15-8749 

3* 

16-3206 

3-7743 

4428 

47§ 

22-6186 

15-4628 

44§ 

12-1516 

3-2728 

73    531 

8'5 

4481 

6*0188 

15-I855 

18     !  16-5402 

3  0950 

4429 

5 

23-3159 

15-0978 

3t 

12  8319 

2-8721 

4482 

20 

7-8079 

I5-9355 

19       18-2870 

3-9355 

443° 

18 

23-9373 

15*6703 

1  1 

13-4809 

3-4132 

4483 

4 

13-5668 

I5-1474 

4431 

5 

14*2654 

16-6167 

4484 

8 

6*6201 

16*1953 

8 

17*0870 

4-1352 

4432 

5 

!5'94i5 

16-5432 

4485 

4 

7-1122 

16*3214 

4* 

17-5717 

4-2849 

4433 

18-4961 

16-7290 

12 

8-  1006 

47447 

4486 

5 

6-0667 

17-1698 

6 

16-4876 

5-0/95 

4434 

|6§ 

19-3606     16-1898 

12 

8-9373 

4-1626 

4487 

4 

7-8923 

177893 

4* 

18-2779 

5-7930 

4435 

4 

21-6185     16*7605 

3 

1  1*2202 

4-6162 

4488 

11-5471 

17-0338 

18 

21-9680 

5-2219 

4436 

4 

22*61  25  i  16-0755 

4489 

18 

4'54°7 

18-6397 

19 

14-8872 

6*4719 

4437 

14 

23-6486 

16*4820 

9 

13*2328 

4*2403 

449° 

19 

87258 

18-3907 

20 

19-0827 

6-4342 

73    535 

9'5 

4438 

5 

15-1  108 

7*6624 

4491 

7 

13*9750 

18-3569 

6 

24-3250 

6-6645 

4439 

l8§ 

I5'3'i3 

7-9890 

13 

4-9843 

6-1627 

4492 

4 

8-0795 

19-0750 

4 

18-4008 

7-0843 

444° 

8 

16-0718 

"'4425 

4493 

23§ 

8-4095 

19-0940 

28;; 

18-7313 

7-1215 

444  ' 

9 

20-2689 

7*1596 

4* 

9-8899 

5-0839 

4494 

10 

11*5989 

19-6769 

H 

21*8870 

7*8624 

4442 

4 

20-5581 

7*0680 

4495 

1  1 

13*4430     19*2095 

I  2 

23-7511 

7-4897 

4443 

5 

14-4187 

18-5995 

4496 

"3 

6-6778     217939 

8 

16*8642 

9'7304 

4444 

i8g 

16*7838 

18-2253 

13 

6-4674 

6-3250 

4497 

10 

12-3349    21*7272 

14 

22-5204 

9-9463 

1 

4445 

>7§ 

16*8697 

18-5519 

1  1 

6-5688 

6-6453 

4498 

4 

127403     21-2945 

3* 

22*9422 

9'5345 

4446 

12 

23-1643 

18-5935 

9 

12*8564 

6-3716 

4499 

16 

12-8916     21-6202 

15 

23*0793 

9*8685 

44-47 

5      24-0734.    18-3^72 

4* 

13-7520 

6-0914 

Plate  4868.     No.  4463.     The  position  ol  the  20*  image  coincides  with  a 

fault  11;  tlir  plate. 

i  riteau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68"'4  of  R.A.  at  Dec.  +  73°,  and  72«*6  at  Dec.  +  74". 

GKEENWICH  ASTKOGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    73°. 
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B.  D 

N-. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y  ' 

XHitlll. 

X. 

y. 

I          No. 

Mag. 

_    O. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam.             x. 

y- 

No.             May. 

1 

II.  A. 

IIh  36"'  to   I 

ih  48m- 

—contd. 

R.A.  i  ih  48m  to  i2h  om  —  contd. 

Centre      R.A. 

ill"  48'"  l).-c.  +73°            II.  A. 

nh  36'"  Dec.  +  74° 

Centre     R.A. 

ill-  48™  Dec.  +  73°               R.A.  i2h  o">  Dec.  +74° 

ljlnte  3470.     1897 

,  May  6.        'iatu  4868.     1900,  March  39. 

Plate 

3470.     1897 

,  May  6.         Plate  4870.     1900,  March  29. 

N 

o 

m. 

o 

m.  . 

4500 

5»§ 

6-4527 

22-5431 

59§ 

i6'6oi  2 

10-4673 

73    532 

6-8 

455° 

5 

1  8  -04  1  3 

20*0748 

9         7-8653 

8-1458 

4501 

7* 

4-4240 

23-0302 

6 

14-5514 

10-8508 

455' 

6 

20  0850 

20-8558 

9-9455 

8-8247 

4502 

1  1 

5-^066 

23-5200 

I  2 

15-4058 

ii  3843 

4552 

8 

16-2250 

21-7656 

9        6-1347 

9'9253 

45°3 

5* 

6-1415 

23  6278 

c 

16-2366 

11-5329 

4553 

5* 

17  8l2I 

20-9593 

4!       7-6759 

9-0405 

4504 

15 

7-1561 

24-4279 

1  1 

17-2085 

12-3846 

4554 

5 

'9-6574 

9-5302 

9-1468 

45°5 

10 

10-1369 

24-6264 

10 

20-1741 

12-7346 

45  55 

5       i37'47 

9-2105 

4506 

Z3§ 

13-2077 

24-8516 

23^ 

23-2314 

13-1125 

74    473       9° 

45^6 

1  1 

H'8735 

21    8159 

i;         4-7886 

10-0435 

45°7 

52* 

13-9783 

24  1650 

573 

24-0370 

12-4659 

74    475 

7'5 

4557 

5 

•5-5304 

22-7308 

5-4893 

10  9248 

4508 

5* 

7-1173 

253461 

4 

17-1249 

•3  2990 

455S 

'5  5492 

22-7018 

32^ 

5-5075 

10-895  1 

73    536 

9-3 

4509 

5* 

8-0338 

25"3542 

4 

18-0375 

1  3'35'9 

4559 

5 

17-1750 

22-6494 

8' 

7-1270 

10-7636 

4510 

4* 

10-0908 

25-5310 

4 

20-0838 

13-6328 

4560 

5  ' 

5-9305 

I  -1661 

4561 

8 

16  6360 

23-4974 

10 

6-6305       1-6346 

89,^    i  26-2045 

1-7266 

73    537 

8-0 

4562 

4* 

21-3752 

23-8219 

5 

11-3789 

1-7213 

5°§ 

1-6463 

15-5831 

73    53' 

8's 

4563 

5 

15-0400 

24-3824 

6 

5-0820 

2-5976 

4564 

5 

'5-3297 

H-°453 

5 

5-354' 

2-2445 

R.A.  iih48m 

tO    I  2h  Om 

4565 
4566 

.* 

24'4355 

5 
7 

5-4042 

7-4800 

12-4884 
'2-5337 

Ceutie      R.A. 

nh  48"'  Dec.  +73°             R.A 

.  I2b  om  Dec.  +74° 

4567 

4 

7-561. 

12-6365 

Plate 

3470.     1897 

,  May  6.        Plate  4870.     1900, 

March  29. 

4568 

'St 

18-33^2 

24-5457 

5 

8-3825 

12-5965 

o 

i... 

4569 

7 

'6-4445 

25-6553 

10 

6-5455 

13-7976 

45" 

5 

21-9750 

14-1131 

6* 

11-4942 

'"9944 

457° 

6 

18-0713 

25  3208 

1  1 

8-1551 

13-3851 

4512 

34-5 

'5  9993 

'4'39°4 

5Z§ 

5-5380 

2-5683 

73    538 

9'4 

457' 

25* 

21-0213 

25-9318 

25^ 

ii  1314 

13-8466 

74    480       9-5 

45'3 

'5 

23-2387 

14-1948 

21 

127605 

2-0128 

4572 

5* 

21-8441 

25-9253 

g 

11-9578 

13-8022 

183 

16-6440 

5-6826 

22§ 

6-2498 

3-8292 

73    539 

9'4 

4573 

7 

12-7956 

13-2738 

i   "  •    ~ 

_  . 

i  ~  -O()6  "• 

-•2218 

1  5 

6-6776 

2-2  -8  1 

43  '  3 
4516 

I 

4 

20-2977 

3  Z33° 

"3 

9-8887 

3  33°  ' 
3-4203 

78§ 

5-0880 

1-5332 

73    537 

8-0 

45'7 

4 

20-6580 

5-4640 

33§ 

11-5666 

1-0442 

73    543 

9  ' 

4518 

6 

21-1835 

5  2280 

10 

10-7581 

3-1497 

65§ 

4-0123 

12-4336 

74    475 

7'5 

4519 

4* 

22-9596 

5-1794 

4t 

12-5333 

3'OIU 

29§ 

3  2773 

13-1580 

74    473 

9-0 

4520 

7 

16-8658 

16-4983 

10 

6-5109 

4-6326 

7'§ 

25-9210 

24-9803 

74    485 

8-6 

4521 

7 

17-9198 

16-4495 

O 

7-5620 

4-5314 

77§ 

24-1097 

26-3735 

74    484 

7'2 

4522 

5 

'9''573 

16-9455 

4t 

8-8175 

4'9599 

I 

4523 

5 

20-1741 

16-4109 

7 

9-8082 

4-3810 

4524 

7 

20-4845 

16-6767 

12 

10-1320 

4-6290 

,                      , 

4525 

12 

22-7853 

16-6548 

16 

12-4295 

4-4930 

K.A.    12     Om  to   12      12 

4526 

6 

H'5399 

17-5124 

6 

f  2412 

5-7639 

'  '(.-litre       K.A. 

i  :h  1  2"'  Dec.  +73°               R.  -\  •  i  z"  om  Dec.  +  74" 

4527 

4 

14-9600 

17-4178 

5 

4-6552 

Plate  4419.     '899, 

April  1  8.         I'lat.-  4870.     1900,  March  29. 

45:8 

5 

1  5-2397 

16-9395 

6* 

(.-9120 

5-153' 

o 

m. 

4529 

203 

16-6102 

17-7692 

23^ 

6-3210 

5-9146 

73    54°      9'5 

4574 

4 

4-6326 

14-3669 

5 

15-2058       2-2192 

453° 

4 

17-4214 

i7-5485 

4t 

7-1194 

5-6506 

4575 

8-2831 

14-0125 

22 

18-8723       2-0615 

453' 

'5 

20-6060 

17-3336 

'9 

10-287  ; 

5-2794 

4576 

7 

5-5497 

15-3964 

9 

16-0685       3-2960 

4532 

5* 

21-9686 

17-8029 

5 

1  1-671  1 

5^797 

4577 

6 

6-1197 

15-2638 

8 

16-6446       3-1980 

4533 

4 

2  2  '00  I  0 

17-6181 

5 

1  1-6930 

5  4945 

45/8 

9 

622-55 

15-2070 

12       167536       3''453 

4534 

7 

18-1  180 

18-8413 

9 

7-8779 

6  9108 

4579 

6 

9-4443 

'  S'5744 

6*     19-9509       3-6827 

4535 

2  IS 

19-6863 

18-2508 

25.; 

9  4148 

6-2413 

5 

IOH753 

15-8170 

7*     20-9659       3-9818 

4536 

7 

2  I  '0640 

18-1430 

1  1 

10-7843 

6~o66o 

43-8' 

7 

I2-4347 

15-2249 

7*     22-9524       3-4933 

4537 

5 

21-4-  8  4 

18-3990 

6 

1  1  -2206 

6-2999 

4582 

.    9 

12  +  347 

15-2078 

n*     229549       3-4763 

216383 

18-3518 

6 

1  1  3706 

6-2446 

+583 

84S 

13  1651 

15-2289 

92^     23-6840       3-5345 

,„    Jr,        "5 

4539 

4 

12  02OO 

6-1978 

4584 

13 

I3-6774 

15-2663 

18       24-1916       3-6007 

454° 

5 

12-7361 

6-4041 

4585 

4* 

6-8797 

16-3869 

4*     '73483       4-358' 

454' 

'5 

23-5055 

19-0178 

2O§ 

13-2676 

6-8181 

4586 

3* 

6-9247 

16-5232 

4       17-3803       4'4959 

4542 

1  2 

14-5786 

19-0783 

i8§ 

4-3570 

7-3226 

4587 

6 

13-4754 

16-3770 

9!     23-9307      4-6966 

4543 

14 

16-8053 

19-6483 

i6§ 

6-6091 

7-7807 

!    - 

4588 

7 

11-8812 

17-7074 

9      22-2678      5-9405 

4544 

5 

17-8899 

19-2881 

6 

7-6749 

7-3684 

45S9 

4* 

3-8962 

18-6510 

4       14-2475  !    6-4613 

4545 

'5 

21-5648 

19-5049 

«9§ 

""3545 

7  -40  1  8 

73    542      9'5 

459° 

5-8253 

18-443' 

23§   ,  16-1827      6-3542 

73    545 

9'4 

4546 

i6§ 

22-2398 

19-2337 

«9§ 

12-0143 

7-0947 

4591 

|8§ 

7-7645 

18-6323 

i8§     18-1102 

6-6475 

4547 

35§ 

22-2833 

19-7265 

39§ 

12-0820 

7-58-7 

73    544       9'3 

4592 

3"      18-1598 

6-6301 

4548 

10 

17-3181 

20-1306 

'3 

7-1441 

8-2387 

4593 

3 

12-9455 

17-7678 

4*     23-3284. 

60594 

4549 

4Q§ 

17-8488 

20-7058 

5°'-" 

7-7042 

8-786.1 

73    54'       8'5 

4594 

3* 

13-5998 

18-5218 

4*     23-9464 

68449 

i  reaeau  interval  represents  very  nearly  5'  =  688'4  of  R.A.  at  Dec. 

+  73°,  and  728'6  at  Dec.  +  74°. 
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GRKEXWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +     73C 


B.  D. 

i  'run 

B.  D. 

No. 

Diam. 

!'. 

Dinm  . 

X. 

No 

-Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

No. 

Mag. 

R.A.  i2homto  i2h  i2m  —  contd. 

R.A.  i2h  i2m  to  i2h  24'--  —  contd. 

Centre      R.A.  i2h  12'"  Dec.  +  73°             R.A.  i2h  om  Dec.  +  74° 

Centre      R.A.  12''  12'°  Dec.  +  73°            R.A.  I21'  24™  Dec.  +  74° 

Plate  4419.    1899,  April  18.         Plate  4870.     1900,  March  29. 

Plate  4419.     1899,  April  18.         Plate  3058.     1896,  April  3. 

o 

m. 

o 

m. 

4595 

8 

5-1529 

19-2396 

12 

15-4690 

7-1147 

4644 

16       20-7109     20-2575 

17 

10-5140 

8-1991 

4596 

8 

11-1172 

19-6012 

10 

21-405  1 

7'7953 

4645 

4 

12-1508 

8-5978 

4597 

20§ 

12-0350 

18-9763 

25§ 

22-3574 

7-2176 

73    548 

9'5 

4646 

5*    22-9479     20-4871 

5 

12-7553 

8*3237 

4598 
4599 

4* 

.6-0353 
6-4056 

20-175I 
20-3378 

6 

16-2985 
16-6623 

8-0950 
8-2760 

4648 

8       19-0718     21-1960 
3*  122-3027     22-0556 

7 
4 

8-9215 
12-1918 

9-2185 
9  9268 

f 

4600 

4 

8-6825 

20-1370 

4 

18-9466 

8-1968 

4649 

4*     23-7132     22-4946 

5 

13-6173 

10-2883 

4601 

4* 

7-3718 

2I-805I 

4 

17-5497 

9-7972 

4650 

3*     17-7484    23-5021 

4 

7-7124 

1  1-5860 

4602 

11-1838 

20-8480 

H 

21-4083 

9-0395 

4651 

44§     19-0093     23-5684 

4'§ 

8-9808 

11-5868 

74    493 

8-0 

4603 

3 

15-8318 

10-2447 

4652 

38§    ,  22-0824   ;  23-5855 

22§ 

12-0465 

11-4585 

74    495 

9'5 

4604 

4 

18-8208 

10-3458 

4653 

4       18-6650  :  24-01  83 

4 

8-653S 

12-0573 

4605 

13 

11-0439 

22-5882 

'5 

21-1718 

10-7695 

4654 

14       19-9735     24-91  58 

16 

IO'O02O 

12-8883 

4606 

16 

1  1-6840 

22-2795 

2O§ 

21-8287 

10-4955 

4655 

5*     20-8389     24-6066 

5 

10-85  '  5 

12-5380 

4607 

6 

12-0275 

21-8919 

9 

22-1917 

10-1265 

4656 

6     ;  18-9825     25-3521 

7 

9-0325 

13-3728 

4608 

4* 

IO-2I22 

22-0846 

5 

22-3681 

10-3286 

4657 

4*     19-1528     25-5456 

4 

9-2140 

13-5585 

4609 

34§ 

9-8966 

23-1230 

20-0005 

11-2450 

74    488 

9'5 

4610 

3 

20-7721 

1  1-1856 

46§ 

11-0035 

i  -1906 

73    552 

87 

461  1 

3* 

5-3I02 

24-7496 

2* 

15-3404 

12-6238 

Bij 

2-7354 

3-5367 

73    549 

6-5 

4612 

6i§ 

5-9522 

24-7425 

46§ 

15-9770 

12-6525 

74    485 

8-6 

23 

17918 

7-3371 

73    548 

9'5 

4613 

16 

6-3240 

25-0270 

'7§ 

16-3307 

12-9553 

64§ 

26-1831     17-0180 

73    555 

8'3 

4614 

4* 

8-4883 

24-6333 

6 

18-5109 

12-6771 

44§ 

25-8218 

26-2150 

74    499 

8-7 

4615 

4 

8-9853 

24-3379 

8 

19-0260 

12-4125 

46 

26-5321     26-6679 

74    500      9-0 

4616 

3°§ 

10-9384 

H'3751 

28§ 

20-9738 

12-5506 

74    490 

9'5 

4617 

'9 

I  1-1963 

24-3078 

20§ 

21-2332 

12-4974 

4618 

18 

11-9880 

24-3032 

'9§ 

22-0275 

12-5348 

R.A.  i2h  24™  to  i2h  36"- 

4619 
4620 

6 
6* 

12-8816 

7-9853 

24-2053 
25-4959 

10 

6 

22-9241 
17-9623 

12-4847 
I3-5153 

Centre      R.A.  i2h  36"'  Due.  +73°            R-A.  izh  24™  Dec.  +  74° 
Plate  4423.     1899,  April  19.        Plate  3058.     1896,  April  3. 

76§ 

4-2957     26-3226 

74    484 

7-2 

4658 

64§ 

8'2O22 

14-4324 

58§ 

18-8081 

2-3814 

73°  559 

m. 
7'2 

4659 

j  /C£rt 

5-6839 

15-1365 

32§ 

16-2561 

2-9527 

73    556 

9'1 

4.000 

io'94°3 

'5  '47  5  3 

Rt                   l.              _-      .                   i.              „, 

4661 

H 

11-1570 

15-2168 

»7 

217184 

3-3240 

.A.    I2h   12™  to    I2h  24™ 

4662 

4 

12-8767 

15-6544 

Centre      R.A.  i2h  I2m  Dec.  +  73°            R.A.  I2h  24™  Dec.  +  74° 

4663 

5'3463 

16-9063 

4°§ 

15-8257 

4-7009 

73    555 

8-3 

Plate  4419.     1899,  April  18.        Plate  3058.     1896,  April  3. 

4664 

8 

7-3726 

16-9250 

10 

17-8496 

4-8257 

m. 

4665 

15 

12-7546 

17-3955 

17 

23-1960 

5-5795 

4621 

4 

14-5661 

14-6183 

4666 

4 

13-1337 

17-6756 

4622 

4 

17-8844 

14-2869 

4667 

i8§ 

4-2272 

18-5761 

>7 

14-6189      6-3123 

4623 

5 

20-0307 

14-4456 

3* 

9-5575 

2-4282 

4668 

17 

6-0278 

18-2582 

16 

16-4344      6-o866 

73    557 

9'3 

4624 

23 

22-5954 

1  5-6190 

!9 

12-1751 

3'4775 

4669 

28§ 

7-0050 

18-2845 

25§ 

17-4100  :    6-1649 

73    558 

9-1 

4625 

8 

14-0936 

16-0295 

5 

3-7049 

4-2948 

4670 

'5 

1  1*8639 

187577 

H 

22-2398  '•    6-8950 

4626 

6 

14-6873 

16-5878 

5 

4-3248 

4-8238 

4671 

5 

11-9363 

18-8346 

4* 

22-3074      6-9752 

4627 

'9 

15-4686 

16-6862 

20 

5-1081 

4-8845 

4672 

8 

6-7927 

19-7934 

8 

17-1204      7-6594 

4628 

7 

17-3302 

16-1948 

4 

6-9430 

4-3044 

4673 

'4 

8-8424 

19-0013 

15 

19-2086      6-9773 

4629 

6 

17-7165 

16  1953 

4 

7-3311 

4-2857 

4674 

6 

9-0218 

20-4625 

6 

19-3124  !  8-4458 

4630 

20§ 

20-7440 

16-1751 

17 

10-3535 

4-1188 

4675 

4 

9-5702 

20-5760 

4 

19-8519 

8-5869 

463' 

4t 

21-6092 

16-6477 

4-5508 

4676 

9      11-4419    20-0640 

1  1 

21-7480 

8-1748 

4632 

9 

23-1495 

16-9403 

12          12-7908 

47736 

4677 

62§     13-5968 

20-5899 

59§ 

23-8730 

8-8150 

73    561 

7-0 

4633 

4 

18-3804 

17-5992 

4 

8  -0600 

5-6576 

4678 

15 

9-5604 

2I-J343 

15 

19-8144 

9''445 

4634 

9 

17-6813 

18-1683 

7        7-3890 

6-2588 

4679 

33§ 

11-2270 

21-2735 

29§ 

21-4706 

9-3725 

73    560 

9-1 

4635 

7 

18-1923 

18-7806 

6        7-9267 

6-8458 

4680 

«4 

7-0762 

22-8559 

14 

17-2438 

10-7366 

4636 

'9 

19-3281 

18-1306 

17     j    9-0320 

6-1406 

4681 

4 

9-5928 

22-8971 

5 

19-7512 

10-9082 

4637 

12 

20-8656 

19-2308 

ii       10-6205 

7-1686 

4682 

19 

9-7195   123-3876 

19 

19-8531    11-4056 

4638 

26§ 

21-3689 

19-3309 

2I§        11-1253 

7-2464 

73    553 

9'3 

4683 

4 

12-3974    23-5345 

5 

22-5205     u-6886 

4639 

4 

14-2226 

20-6313 

3* 

4-0520 

8-8839 

4684 

5 

18-0745     12-9246 

4640 

7 

14-91  13 

20-4253 

5 

4-7280 

8-6443 

4685 

4 

21-2095     12-5248 

4641 

34§ 

17-0463 

20-7405 

26§ 

6-8784 

8-8610 

73    55° 

9-0 

4686 

27§     11-1370    24-4248 

24§ 

2i-2i6i     12-5155 

74    501       9"o 

4642 

10 

17-8732 

207595 

10 

7-7040 

8-8388 

4687 

26§    11-2270  ;  24-1826 

'9 

21-3193     12-2753 

74    502      9'i 

4643 

8 

19-8635 

20-3897 

6 

9'6743 

8-3738 

4688 

5 

12-3361 

24-5119 

6 

22-4080     12-6648 

i  rtttau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68«44  of  R.A.  at  Deo.  +  73°,  and  7is-6  at  De<-.  +  74°. 
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No 

Oiuiu 

X, 

y 

Dial  ti. 

X. 

B.D. 

No. 

B.  D. 

y* 

• 

No. 

Mag. 

X. 

y- 

Ho. 

Mag. 

R.A.  i2h  24"-  to  i 

2h  ^gm  —  contd. 

R.A 

1  2h  36m  to  1  2b  48m  —  contd. 

Centre      R.  A.  I2h  36""  Dec.  +  73"             R.A 

.  izh  Z4m  Dec.  +74° 

Centre      R.A.  iz>*  36™  Deo.  +73°             R.A.  12*  48-0  Dec.  +  74° 

Plate  4423.    1899,  April  19.         Plate  3058.     1896,  April  3. 

Plate  44Z3-     1899, 

April  19.        Plate  4885.     1900,  April  i. 

4689 

5 

5-4401 

25-6688 

7 

15-461  I 

13+593 

o                     m. 

4739 

5* 

22-0018 

24-4808 

8       12-1206     12-3947 

• 

m. 

4690 

8 

5-5037 

25-6194 

1  1 

I5-5253 

I3'4'47 

74    498       9'5 

474° 

4 

14-5787 

25-3304 

10        47468     13-5923 

4691 

9 

7-6005 

25-4136 

9 

17-6300 

'3-3164 

474' 

15-0310 

75-5099 

4°§ 

5-2080     13-7548 

74    505 

9'  5 

4692 

4 

12-2390 

25  6164 

5 

22-2506 

'37598 

4742 

4        7-5475     '3'25°4 

4693 

5-9087 

26-094.3 

25§ 

15-9080 

139056 

74    499 

8-7 

82§       3-5420       8-9070 

73    561 

7-0 

38 

6-6609 

26-4750 

74    5°o 

9-0 

50-5 

1-2673     12-8545 

74    501 

9*0 

48§ 

26-5508 

18-0368 

73    576      8*7 

45§ 

25-9625 

21-3868 

73    575       8*6 

R.  A.  1  2h  36°- 

t  C\     TO 

1  8m 

Ceutre      R.A.  -2>>  36-"  Dec.  +  73°            R.A.  12*  48™  Dec.  +  74° 

Plate  4423.     1899,  April  19.         Plate  4885.     1900,  April  i. 

R.A.  i2h  48°-  to  13--  om 

m. 

Centre      R.A.  i3homDec 

.+73°            R.A.  izh  48m  Dec.  +74° 

4-694. 

26§ 

i69575 

14-7069 

46§ 

6-6179 

2-8711 

73°  567 

95 

Plate  4431.     1899,  May  3          Plate  4885      1900,  April  i. 

4695 

3* 

20-3065     14-9264 

5 

9-9750 

2-9345 

1 

o                         Dl. 

4696 

2I§ 

21-4272     14-7110 

37§ 

1  1-0825 

2-6623 

73    572       9'2 

4743 

36§       3-4848 

15-0050 

46^ 

14-1633 

28157 

73    573 

9*1 

4697 

3       15-8792     15-3662 

4* 

5-5720 

3-5804 

4744 

17-5       8-3678 

14-7009 

20       19-0568 

1-7675 

4698 

4 

17-1212     15-7898 

6f 

6-8308 

3-9470 

4745 

8         8-6588 

14*8434. 

12 

19-3401 

2-9273 

4699 

5 

17-3833     15-4794 

7* 

7-0810 

3-6205 

4746 

12              9-22OI 

13-9818 

16 

19-9460 

2-0946 

4700 

5 

17-7139     15-0180 

7 

7-3889 

3-1461 

4747 

15              9-3940 

14-0722 

20 

20-1133 

2-1931 

4701 

4 

20-2238     15-0318 

7 

9*8954 

3-0410 

4748 

10       10-8254 

14-4660 

I  I 

21-5232 

2-6648 

4702 

3*    20-3329     158565 

5* 

10-041  5 

4749 

58§     13-1285 

14-1950 

84§ 

23-8379 

2-5122 

73    579 

8-0 

4703 

13 

15-5148     16-4384 

27 

5-2598 

4  6694 

475° 

i9§       3-6801 

16-0668 

26§ 

14-3009 

3-8854 

73    574 

9'5 

4704 

20§-    15-751°     16-5272 

39§ 

5-4983 

47469 

73    564       9'5 

475' 

7 

4-7630 

15-2920 

9 

15-4248 

3-1691 

4705 

4       19-2442     16-7679 

4752 

5        67636 

15-9468 

6* 

17-3873 

3*9320 

4706 

3T     15-5326     17-4257 

5* 

5-3216 

5^549 

4753 

4^ 

8-0460 

15-1402 

5 

18-71  19 

3*1932 

4707 

9       18-8669     174184 

H 

8-6532 

5-4904 

4754 

9-4740 

14-9930 

25 

20-1459 

3-1204 

4708 

6      22-1134     I7-3456 

13 

11-8930 

5-2618 

4755 

4 

8-6099 

16-3219 

4 

19-21  14 

4-3996 

4709 

5      22-9725     17-9501 

10 

12-7806 

5-8243 

4756 

7 

9-2105 

159763 

10 

19-8306 

4-0871 

4710 

12           18-7600 

'7'9875 

22 

8-5728 

6-0622 

4757 

4 

12-1743 

15-7932 

5* 

227972 

4-0625 

47  'i 

33§     i9"-332 

18-6269 

48§ 

8-9760 

6-6849 

73    569 

8-6 

4758 

4 

9-3663 

16-6285 

4712 

6       19-3098 

18-0105 

15 

9-1235 

6-o6io 

4759 

4 

12-4748 

15-9528 

4* 

23-0875 

4-2403 

4713 

12           20-0480 

18-5509 

19 

9-8860 

6-5638 

4760 

4 

11-1479 

16-1318 

47H 

6      20-2591 

18-0863 

14 

10-0750 

6-0888 

4761 

4       H7I93 

16-5729 

4715 

4       15-5460 

19-3914 

5 

5"432' 

7-6168 

4762 

5-8315 

17-8126 

42§ 

16-3581 

5-7428 

73    576 

87 

4716 

9       16-0553 

19-4516 

18 

5-9448 

7-6540 

4763 

4 

6-1046 

17-9693 

4 

16-6229 

5-9140 

47'7 

24§  :  19-7565 

19-5319 

3'§ 

9-6419 

7-556i 

73    570 

9'5 

4764 

i7 

7-3920 

17-5428 

18 

17-9327 

5-5567 

4718 

7       22-9980 

20-0395 

'5 

12-9020 

7'9'33 

4765 

4 

7-9683 

17-1164 

3 

18-5285 

5-1601 

47'9 

3t     14-2976 

19-8551 

4t 

4-2081 

8-1392 

4766 

4 

8-3767 

17-1915 

5 

'8-9355 

5-2541 

4720 

32§     15-9403 

20-1430 

45S 

5-8599 

8-3498 

73    566 

9'3 

4767 

4 

9-8059 

17-7520 

4* 

20-3337 

5*8911 

4721 

10       16-1735 

I9-9535 

18 

6-0845 

8-1487 

4768 

4 

10-6346 

17-3830 

4* 

21-1817 

5-S654 

4722 

3       '7-2798 

20-3  198 

5* 

7-2068 

8-4650 

4769 

10 

10-6643 

17-1920 

13 

2I'2l6l 

5*3772 

4723 

10       15-0118 

21-1600 

17 

4-9823 

9-4096 

4770 

13 

5-5825 

18-9428 

18 

16-0491 

6*8580 

4724 

4       '5-1657 

21-0530 

6 

5-1305 

9-2961 

477' 

4 

6-5510 

18-1625 

6 

17-0573 

6-1293 

4725 

5       17-9018 

21-3829 

ii 

7-8772 

9-4953 

4772 

4 

6-7735 

18-0845 

4 

17-2878          6-0633 

4726 

ii       20-1495 

21-5756 

J9 

10-1305 

9-5799 

4773 

3-7701 

I9-4375 

9 

14-2137          7-2563 

47*7 

27§     20-8214 

21-5527 

34§ 

10-8013 

9-5279 

73    57' 

9'4 

4774 

4 

8-0943 

19-5170 

7 

18-5298 

7-5630 

4728 

10       14-6699 

22-5200 

H 

4-7036 

10-7836 

4775 

6 

9-6310 

19-7610 

9 

20-0508 

7-8900 

4729 

26§     15-8235 

227251 

40§ 

5-8670 

10-9358 

73    56> 

9'4 

4776 

4 

13-0952 

18-9738 

4730 

4       16-0615 

22-6499 

9 

6*1003 

10-8481 

4777 

5 

15-5048 

8-8685 

4       19-2984 

22-6344 

1  1 

9-3325 

10-6777 

4778 

1  1 

5'5355 

20-3160 

16 

I5-93I4 

8-2281 

4732 

3*    21-3540 

22-6806 

4 

1  1*3826 

io-6z8o 

4779 

16 

7-2118 

20-4639 

2I§ 

17-5969 

8-4638 

4733 

4 

12-6066 

10-3523 

478o 

25§ 

9-5318 

20-0333 

32§ 

19-9378 

8-1562 

73    578 

9'5 

4734 

4 

13-2759 

10-7560 

478i 

2O§ 

10-4035 

19-9895 

28§ 

2O-8IO7 

8-1551 

4735 

4 

10*2766 

1  1-1968 

4782 

20§ 

12-5569 

20-3886 

3i§ 

22*9399 

8-6674 

4736 

6 

1  2*2446 

11-3996 

4783 

6 

12-9773 

20-6669 

(7*) 

8-9692 

4737 

2I§ 

I4H316 

23-8753 

34§ 

4-5303 

12*1501 

4784 

35§ 

5-5814 

21*2042 

43§ 

15-9304 

9-1172 

73    575 

8-6 

4738 

4 

7*7809 

12-4489 

4785 

5* 

5-8237 

21-9179 

7 

16-1349 

98417 

No.  4694.  B.D.  73°  567.     The  declination  given 

in  the  B.D.  appears                                    plate  4885.     No.  4783.     The  6m  image  falls  on  a  rtseau  line.     The 

to  be  about  2' 

too  large. 

diameter  given  is  that  of  the  3™  image. 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68''4  of  R.A.  at  Dec.  +  73°,  and  72""6  at  Dec.  +  74°. 
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B.  I). 

B.  1). 

So. 

Diam. 

X. 

V- 

Diam. 

X. 

?'• 

No. 

Mag. 

N  o  . 

Diam. 

X. 

?/. 

Difl.ni. 

X. 

y. 

No.              Mad. 

R.A.  i2h  48™  to  i3h  om—conUi. 

R.A.  i3homto  i3h  i2m  —  contd. 

Centre      R.A.  i3h  o™  Dec.  +73°            R.A.  12*  4*'"  D.-c.  +  74° 

Centre      U.A.  13''  o'»  Dec.  +  73°              R.A.  i3h  izm  Dec.  +  74° 

Plate  4431.     1899,  May  3.          Plate  4885.     1900,  April  i 

Plate  4431.     1899,  May  3.           Plate  489(1.     1900,  Apili5- 

I 

m. 

in. 

4786f    14 

8-2645       21-6937 

17       18-5855 

97467 

4835 

7         7-7«44 

5-6181 

47875    4 

9-6094      21-64.62 

8        19-9280 

97673 

4836 

8 

18-1385 

17-5178 

14         7  9286 

5-6487 

4788  f      5 

II-S247 

21-0413 

6       21-8742 

9-2670 

4837 

30:5 

18-8590     17-7568 

38§       8-6594 

5-8555 

73    585 

9-0 

4789       5 

IZ'5349 

21-2463 

7       22-8717 

g-SVH 

4S38 

4         9-4/00 

5-1917 

4790 

4 

12-8253 

21-5250 

5* 

23-1516 

9-8170 

4839 

I03§ 

23-1471     18-0725 

88§      12-95X5 

5-9675 

73    587 

6'8 

4-79' 

5* 

3-9761 

12-1837 

8 

14-2750 

IO-OOQ5 

4840 

10 

23-1617     17-8138 

1  88      12-9595 

5-7065 

4792 

9 

7-1869 

227997 

13 

1  7  '449  5 

10-7957 

484. 

6       13  1051       5-9046 

4793 

7 

8-2463 

22-5896 

12           18-5203 

10-6407 

4842 

5        4-2792       6-9097 

4794 

22§ 

10-8956 

21-8851 

25§ 

2  I-2024 

10-0763 

4»43 

5 

15-0959     17-9478 

13        4-9085 

6-2215 

4795 

9 

«3'«9S5 

2  1-7603 

13 

23-5062 

10-0725 

4844 

24§ 

15-0732     18-6959 

27§ 

4-9205 

6-9735 

73    582 

"9'5 

4796 

5 

i4-4655 

•1036 

4845 

4* 

15-0906     18-4771 

5 

4-9305 

6-7519 

4797 

4 

16-8594 

"94  i  5 

4846 

7 

6-8289      6-4375 

4798 

21 

8-7071 

23-1263 

26-3     18-9510 

•2008 

4847 

5 

10-1427      6-2069 

4799 

4       >9-556' 

'4'33 

4848 

5 

10-8561 

6-1596 

4800 

6 

13-4133    22-7934 

8f  i  23-6700 

'"45 

4849 

4 

12-2948 

6-69  19 

4801 

10 

13-5885    23-6174 

13       23-7980 

•9468 

4850 

5 

'6-3393 

19-6780 

10 

6-2348 

7-8930 

4802 

25§ 

8-2931     24-6036 

29§ 

18-4606  |  12-6539 

74    513 

9'5 

4851 

3* 

17-8440 

19-2673 

6 

77169 

7-4107 

4803 

5t 

11-5345     24-0308 

7 

21-7248 

12-2518 

4852 

7 

8-3444 

7-4059 

4804 

22§ 

13-0373     23-8441 

3  oS 

23-2166 

1  2-1476 

4^53 

4 

9-7128 

7-3542 

4805 

18 

8-4436     25-4546 

20g 

18-5653 

13-5109 

4854 

7 

20-1038 

19-5813 

1  2 

9-9880      7-6155 

4806 

17 

8-5779  125-3154. 

2I§ 

18-7061 

I3-379I 

74    5'4       9'5 

4855 

4 

20-3814 

19-1447 

10 

10-2431       7-1671 

4807 

3* 

8-6693     25-1002 

5 

18-8077 

13-1696 

4856 

4 

11-2078  '    7'935o 

4808 

4 

19-2311 

13-5097 

4857 

7 

12-5706       7'4X69 

4809 

5 

11-9145 

25-4291 

7 

22-0318 

13-6730 

4858 

4 

12-6583  '    7-7839 

4810 

4t 

12-9577 

25-4648 

5 

23-0741 

13-7596 

4859 

8 

i3'°693       7'5347 

4860 

4t 

23-4684 

19-3092 

'3 

I3'3343 

7-1860 

1 

3>*6<5 

25-4698 

''5979 

73    581 

8-1 

4861 

6 

23-6659 

19-6567 

i6§ 

I3-55H 

7-5252 

Il26< 

25-8059 

9'°9i3 

73     583 

6-0 

4862 

10 

137194 

7-1648 

4863 

96;i 

15-4383     20-6601 

95§ 

5'3799 

8-9177 

73    583 

6-0 

4864 

4 

5-7497 

8-2456 

R.A.  i3h  om  to  i3h  i2m 

4865 
4866 

1  2 

17-!  886     20-3401; 

5 
i8§ 

6-6022 
7-1128 

87,77 
8-5148 

Centre      K.A.  i3h  o™  Drc.  +73°             R.A.  ijh  izm  !)•<•.  +74° 
Plate  4431.     1899,  May  3.         Piiitc  4896.     1900,  April  15. 

4867 
4868 

II            17-9083        19-9080 

i8§ 

5 

7'8l  12 
I2-O37O 

8-0470 
8-3688 

B 

m. 

4869 

5 

12-2153 

8-3274 

4811 

4 

7-4712       2-9063 

4870 

8 

15-5232     20-9563 

'7§ 

5-4795 

9-2090 

73    584 

9'4 

4812 

4* 

18-8351 

14-6458 

10 

8-4879      2-7451 

4871 

9 

16-3279     21-3432 

i6§ 

6-3000 

9-5554 

4813 

22§ 

23-2395 

14-5633 

3'§ 

12-8854      2-4558 

4872 

'9 

16-7925     21-5674 

225, 

6-7764 

97576 

4814 

8 

13-4707       2-8684 

4873 

6 

17-2977 

20-8317 

13 

7-2448 

9'ooio 

48.5 

6 

5-7980      3-8268 

4874 

4 

IO-O228 

9-5588 

4816 

12 

18-8133 

15-1896 

20 

8-4906      3-2899 

4875 

4 

1  1-8504 

9-9888 

4817 

3* 

18-8266 

I  5'IOSI 

7 

8-5002       3-2078 

4876 

4* 

23-5186 

21-9798 

12 

13-5I09 

9-8522 

4818 

4 

18-8459 

15-6697 

1  1 

8-5481       3-77'3 

4877 

4 

5-3600 

10-2375 

4819 

6 

9-4497       3-8193 

4878 

10 

'5'45>3 

22-5198 

'9§ 

5-4804 

107747 

4820 

7 

20-3636 

15-0871 

16 

10-0350      3-1  1  56 

4879 

4* 

17-7479 

22-4596 

8 

7-7695 

10-6055 

482  I 

6 

11-3419      3-3120 

4880 

28 

22-9045 

22-5873 

27§ 

12-9295 

10-4883 

73    588 

9'5 

4822 

4 

11-6393       3-6805 

4881 

16 

22-9943     23-0505 

»i§ 

I3-0400 

10-9474 

4823 

9 

23-4207 

16-0526 

18 

13-1  364      3-9362 

4882 

6 

14-1054    23-2907 

1  1 

4-I7I8 

1-6065 

4824 

7 

13-6666      3-4563 

4883 

4 

4-4200 

I-3837 

4825 

6 

67670      4-1864 

4884 

4       14-5128 

23-4794 

9 

4-5893 

1-7763 

4826 

8 

6-8386      4-7357 

4885 

4*     15  1041     23-1735 

6 

5-1657 

1-4469 

4827 

6 

7-4762 

4-3478 

4886 

3 

97297 

'•4035 

4828 

6 

8-4864  i    4-3462 

4887 

21 

19-8150     23-3075 

22S 

9-8788 

'"3553 

4829 

5 

8-4881 

4-0650 

4888 

3* 

19-8942  :  23-7067 

9 

9'9765 

17497 

4830 

4 

1  1-3  loz 

4-5956 

4889 

6 

21-3709  '•  23-6813 

<4 

11-4478 

1-6544 

483' 

5 

I2'9545 

4-8200 

4890 

8 

1  1-6604 

1-6074 

4832 

4 

12-9678 

4-7979 

4891 

9 

11-6963 

I'2O27 

4833 

3* 

24-0971 

16-8858 

10 

13-8515 

47358 

4892 

4 

22-0153 

23-3935 

13 

12-0780 

1-3343 

4834 

3* 

17-6858 

I7-3275 

5 

7-4655 

5-4774 

4893 

5 

14-2093     24-4066 

10         4-3305 

! 

12-7761 

No.  4870.  B.D.  73°  584.     The  decli:  atii.n  given  in  the  B.D.  appears 

to  be  about  3'  too  small. 

i  rtsfan.  interval  represents  very  nearly  5'  =68»'+  of  R.A.  at  Tec.  +  73",  and  7±B'6  at  Deo.  4-  74*. 
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ZONE    +    73° 


B.  D. 

Vrk 

B.  D. 

No. 

Diam. 

*. 

y- 

Diain.              x. 

y. 

No. 

Mag. 

^O. 

». 

y- 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i3h  om  to  i3h  i2m  —  contd. 

R.A.  i3h  i2m  to  i3h  24""  —  contd. 

Centre      R.  A.  1  3h  om  Dec 

+  73'             R.A.  i3h  i2m  Dec.  +74° 

Centre      R.A.  I3h  24™  Dec.  +  73°           R.A.  13!"  u°>  Dec.  +  74' 

Plate  443  1.     1899 

,  May  3.          Plate  4896.     1900,  April  15. 

Plate  3106.     1896,  April  28.      Plate  4896.     1900,  April  15. 

o 

m. 

Q 

m. 

4894 

4 

5-5891 

12-3248 

4942 

10 

6-5883 

17-1585 

16 

17-0690 

5-0846 

4895 

74§     18-2268 

24-5028 

75§ 

8-3479 

12-6190 

74    $21 

77 

4943 

7 

6-7746     17-1683 

9 

17-2539 

5''039 

4896 

3         9-6024 

12-8319 

4944 

3*     10-9724     17-4635 

5* 

2.  -42  87 

5-6237 

4897 

3       11-1994 

12-6391 

4945 

3     [11-8751     17-3188 

5 

22   3403 

S'53'3 

4898 

57§ 

21-4094 

24-2970 

55§ 

ii  5135 

12-2658 

74    527 

8-4 

4946 

9       12-2177  j  16-8548 

15 

22-7079 

5-0826 

4899 

6 

11-7978 

I  2'  I  146 

4947 

8     i  13-0145     17-5864 

12 

23-4621 

5-8574 

4900 

4 

12-2918 

12-8782 

4948 

10        4-0400  j  19-0718 

16 

I4-42I2 

6-8602 

4901 

4 

12-8648 

I2-O42I 

4949 

5*  :   4-9354  ;  19-0539 

6 

'5-3I75 

6-8904 

4Q02 

3 

8-8322 

I3-7I62 

4950 

3*      6-5212 

18-8985 

r 

16-9097 

6-8199 

4903 

3 

9-3672 

13-6937 

4951 

3* 

6-6994 

18-8545 

4. 

17-0921 

6-7849 

4904 

4* 

'9'5575 

25-3266 

12 

97134 

13-3820 

4952 

10 

6-9450 

18*2242 

13 

17-3674 

6-1714 

4905 

3* 

19-5689 

25-4041 

10 

9-7289 

13-4586 

4953 

3* 

8-9449 

18-9460 

6 

19-3251 

6-9965 

4906 

3 

9W7 

I3-II40 

4954 

5 

8-9708 

i8-337i 

10 

19-3842 

6-3916 

4907 

3 

10-6872 

13-0845 

4955 

22§ 

11-5404 

18-0538 

33§ 

21-9653 

6-2452] 

^  5        Crtrt 

9-r 

4908 

5 

10-8483 

13-I405 

4956 

23§ 

1  1-6623 

18-2983 

33§ 

22-0743 

6-495  2J 

73    59° 

5 

4909 

i/ 

22-3815 

25-3663 

23§ 

12-5396 

13-2883 

4957 

4 

I5-1935 

7-1444 

4910 

9 

137498 

I3-5420 

4958 

7 

5'9963 

20-101  2 

10 

16-3179 

7-9945 

4959 

4 

64888 

19-6264 

5 

16-8354 

7'5478 

95§ 

4-2956 

1-4923     73    581 

8-1 

4960 

'5 

7-0875 

19-3304 

i8§ 

I7-45IO 

7-2838 

8i§ 

2-7635 

2'5625     73    579 

8-0 

4961 

9 

7-I315 

i9'5534 

i5§ 

17-4820 

7-5064 

59§ 

24-6069 

23-6734 

74    53i 

9"1 

4962 

«7l 

7-8313 

197256 

20§ 

18-1699 

7-7167 

4963 

3* 

8-3191 

19-9235 

4 

18-6457 

7-9383 

4964 

3 

8-9615 

19-6423 

6 

I9-3039 

7-6902 

R.A.  i3h  i2m  to  i3h  24"- 

4965 
4966 

'9 

3-9935 

21  0495 

6 

20§ 

22-0483 
14-2670 

77338 
8-8338 

Centre      R.A.  i3h  24"°  Dec.  +73°            R.A.  13^  Izm  Dec.  +  74° 

4967 

4 

14-4946 

8-7657 

Plate  3106.     1896, 

April  28.       Plate  4896.     1900 

April  15. 

4968 

4 

I4-4999 

8-1361 

8,.  f     ,_ 

o                             11. 

4969 

3* 

4-8014    20-5340 

I5-1043 

•3627 

4911 

4*       3-8620 

14-9295 

5* 

14-4661 

2-7170 

4970 

3 

6-3084 

20-2532 

4 

16-6219 

8-1626 

4912 

15         3-9885 

'4-3519 

2I§ 

14-6225 

2-1467 

497' 

4 

20-2303 

8-8605 

4913 

4*       6-5682 

14-7127 

5 

17-1803 

2-6422 

4972 

4 

20-7508 

8-4064 

4914 

i9§       7-1867 

'47395 

23§ 

17-7951 

27015 

4973 

4       117665     20-5991 

5 

22-0550      87980 

49'5 

3       10-6721 

14-0093 

4*    21-3136 

21616 

4974 

4       11-9148  i  20-5373 

4 

22-2068      8-7452 

4916 

5       10-7763 

14-6951 

6*    21  3828 

2-8474 

4975 

3t     13-6518     203693 

4* 

23-9518 

8-0707 

49  '7 

8       12-5899 

'4  5359 

10       23-2015 

2-7861 

4976 

7         6-1529 

21-8536 

8 

16-3813 

975IS 

4918 

4     '  i  5-6661 

3-0820 

4977 

3       10-8637 

21-2603 

4 

21-1186 

9-4109 

4919 

15     i    5-i8ii 

16-1402 

16       1  5-7166 

3'9938 

4978 

5       10-9693 

21-6357 

1  1 

21-2029 

9-7906 

4920 

10         5  -4045 

15-9550 

'3       I5-9497 

3-8189 

4979 

5 

'4'9342 

10-3962 

4921 

9       '7->83° 

3-I785 

4980 

6        5-0158 

22-6304 

9      15-2038 

10-4688 

4922 

4       :     8-3988 

15-2496 

5* 

18-9788 

3-2792 

4981 

5     ;    7-1023 

22-8191 

6 

17-2763 

10-7670 

4923 

20§           9-3170 

14-9923 

24§ 

19-9088 

3-0684 

4982 

4        9-4856 

22-8297 

5 

19-6555 

10-9054 

4924 

5       10-7270 

15-0098 

9 

21-3156 

3-1632 

4983 

22§      975i8 

"7973 

25§ 

19-9265 

10-8867 

4925 

3       1I-7I95 

15-0203 

4984 

3*     10-4261 

22'I  163 

4 

20-6355 

10-2431 

4926 

10       ir9795 

]5"243i 

I  2 

22'5543 

3-4618 

4985 

3*     11-0404 

22-80I5 

(4*) 

21-2150 

10-9625 

4927 

4*       5-I568 

16-6278 

4 

15-6649 

4'4793 

4986 

4       11-1502 

22-72I4 

7 

21-3242 

10-8812 

4928 

4*       6-1054 

16  9710 

4 

16-5974 

4-8713 

4987 

6       12-4090 

22-5166 

6 

22-5937 

107473 

4929 

4*       6-5004 

16-3288 

5 

17-0268 

4-2496 

4988 

4       12-7932 

22-72Q5 

5 

22-9672 

10-9800 

4930 

4         6-7604 

16-3603 

6 

17-2840 

4-2991 

4989 

47§       4-5459 

23-6835 

45§ 

14-6800 

1-4909 

74    53i 

9'i 

4931 

3*       8-3731 

16-8800 

4* 

18-8622 

4-9020 

499° 

5 

15-5077 

1-6442 

4932 

5         8-7740 

16-1638 

8 

19-3046 

4-2094 

4991 

34§       6-6898 

23-9900 

35§ 

16-8048 

1-9128 

74    534 

9'5 

4933 

8       11-1723 

16-0870 

ii       21-7028 

4-2613 

4992 

5     i    7-2622    23-0681 

6       17-4263 

I-O2OO 

4934 

7       11-2244 

16-1428 

9       217525 

4-3189 

4993 

4       18-2575 

1-9475 

4935 

4       1  1-4935 

15-8113 

6*     22-0^53 

4-0030 

4994 

5 

11-5478 

237740 

7       21-6653 

I  9580 

4936 

4*  '  11-6781 

16-6225 

5* 

22-1788 

4-8229 

4995 

4t 

13-2205 

23-4983 

5* 

23-3508 

I-77I6 

4937 

4*     12-6769 

16-5480 

5 

23-1808 

4-8026 

4996 

4* 

4-0814 

24-4692 

6      14-1719 

12    2519 

4938 

4* 

3-7560 

17-4998 

8 

14-2220 

S'a7S' 

4997 

10 

5-1403 

24-6546 

ii       15-2205 

12-4945 

4939 

I  i 

4-6663 

17-4881 

«4 

15-1309 

5'3'37 

4998 

6     118-4387 

12-4524 

494° 

3* 

4-8299 

'7"435° 

5 

15-2935 

5-2651 

4999 

5       19-5203 

12-0898 

494  1 

3 

16-2548 

5-6728 

5000 

4* 

11-3193 

24-6331 

6      21-3945 

12-8033 

Plate  4896.     No.  4985.     The  6«>  image  falls  on  a  reseau  line.     The  diameter 
given  is  that  of  the  3™  image. 

i  ristau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68-4  of  R.A.  at  Dec.  +  73°,  and  7i»'6  at  Dec.  +  74°- 
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ZONE    +    73C 


B.D. 

IVn 

Di&in, 

B.I). 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

ISO. 

I 

!/• 

No. 

-Mae. 

R.A.  i3h  i2m  to  13''  24m  —  contd. 

R.A.  i3h  24'"  to  I31'  36m  —  contd. 

Centre     R.A.  ish  24™  Dec.  +73°          R.A.  13*  12™  Dec.  +  74* 

Centre      R.A.  i3h  24™  Dec.  +73"            R.A.  i3h  36'"  Dt-e.  +74° 

Plate  3106.    1896,  April  28.      Plate  4896.     1900,  April  15. 

Plate  3106.     1896,  April  28         Plate  3094.     1896,  April  23. 

m. 

o 

m. 

5001 

18 

I3-4558 

24-5022 

18 

23-533° 

127859 

5048 

1  1 

14-4126     18-2189 

9 

4-0554 

6-5031 

5002 

4 

14:514] 

'3-5927 

5049 

4 

15-0830     18-5170 

4*       4-7427 

6-7692 

5003 

7 

5-0965 

25-6169 

1  1 

15-1235 

I3-4553 

5050 

4* 

'577>3     iS'3533 

4*       5'4'84 

6-5738 

5004 

5 

'  5'8435 

13-8312 

5051 

3* 

17-0251 

I8-I320 

3* 

0-0598 

6-2830 

5005 

6 

16-2223 

13-0871 

5052 

6 

18-8615 

17-9460 

6t 

8-4834 

6-0057 

5006 

4 

'7-9243 

13-4897 

5°53 

4 

19-5199 

18-7851 

4* 

9-1836 

6-8078 

5007 

5 

181316 

13-0223 

5°54 

«§ 

22-7989 

18-5432 

i8§ 

12-4463 

6-3978 

73    597 

9'5 

5008 

40§ 

8-4319 

25-8918 

38§ 

18-4424 

13-9057 

74    535 

9-0 

5055 

'5 

23-8481 

18-9900 

12 

13-5169 

6-7904 

5009 

3* 

8-7416 

25-5778 

4 

187674 

13-6090 

5056 

IO 

14-4210 

18-7952 

I  1 

4-0951 

7-0790 

5010 

4 

19-6583 

13-2898 

5°57 

20§ 

15-0405 

19-4520 

*4§ 

47463 

7-7004 

JOI  I 

10 

9-9240 

25-3705 

i9§ 

19-9600 

13-4659 

5058 

13 

I5-3447 

19-4589 

'4 

5-0475 

7-6946 

* 

5012 

4 

20-8607 

13-0214 

5°59 

10 

15-6104 

18-8835 

8 

5-2839 

7-1O66 

5013 

4 

21-1599 

13-2054 

5060 

4 

19-9818 

19-5763 

4 

9-6835 

7-5735 

5014 

6 

227825 

I3'3657 

5061 

7 

20-7651 

19-3296 

9 

10-4559 

7-2884 

5015 

6 

12-7606 

25-3940 

10 

22-7902 

13-6395 

5062 

6 

22  0385 

19-3837 

6 

117277 

7-2744 

5063 

9 

22-5574 

19  7669 

6 

12-2658 

7-6337 

12I§ 

24-33°4 

1-2051 

73    592 

6-0 

5064 

12 

22-9960 

I9-773I 

9 

12-7061 

7-6178 

99§ 

2-5269 

18-2576 

73    587 

6-8 

5065 

13 

14-0108 

19-9082 

12 

374°3 

8-2088 

8i§ 

1-4217 

24-6258 

74    5Z7 

8-4 

5066 

4°§ 

19-8297 

20-8295 

34S 

9-5979 

8-8336 

73    595 

8-0 

5067 

'4 

2I-652I 

20-3306 

10 

"'3933 

8-2418 

5068 

34§ 

23-9221 

20-3923 

20§ 

13-6616 

8-1867 

73    598 

9'5 

5069 

4 

14-3238 

21-1882 

4t 

4-1204 

9-4707 

R.A.  13''  24™  to  i3h  36™ 

5070 
5071 

5 

10 

I5-446I 
16-2523 

20-8088 
21-3764 

6t 

7 

5-2179 
6-0545 

9-0380 
9-5618 

Centre     R.A.  i3h  24m  Dec.  +73°            R.A.  i3h  36™  Dec.  +74° 

5072 

7 

l6  9063 

21-5016 

6 

6-7130 

9'6534 

Plate  3106.    1896,  April  28.       Plate  3094.     1896,  April  23. 

5°73 

5 

I3-8953 

9-5024 

o 

m. 

5°74 

9 

14-2631 

2  I  -9046 

7 

4-0950 

10-1897 

5016 

6 

16-8921 

14-6745 

4 

6-35I4 

2-8376 

5°75 

4 

'57559 

22-2188 

4* 

5  -60  1  2 

IO-43I2 

5017 

4 

17-8772 

H7343 

5* 

7-3398 

2-8482 

5076 

5 

16-7162 

22-4068 

5 

6-5689 

10-5675 

5018 

20§ 

18-1981 

14-2132 

23§ 

7-6314 

2-3070 

5°77 

2I§ 

16-8329 

22-1862 

20§ 

6-6754 

10-3423 

73    593 

9'5 

5019 

4 

!9'53°4 

14-3946 

4* 

8-9696 

2-4235 

5078 

4* 

16-9903 

22-O283 

4 

6-8209 

10-1783 

5020 

20§ 

19-6206 

14-9188 

20 

9-0879 

2-9385 

5°79 

4 

18-1401 

21-9389 

4 

7-9670 

10-0297 

5021 

4 

20-3638 

'47477 

4* 

9-8217 

2-7318 

5080 

24§ 

22-0223 

22-8917 

'4 

1  1-8930 

10-7808 

5022 

5 

20-9053 

14-4047 

4* 

10-3447 

2-3655 

5081 

'5 

22-7049 

22-8199 

9 

12-5708 

10-6752 

5023 

4 

21-4805     14-8243 

4* 

10-9402 

27531 

5082 

4 

13-1938 

10-0746 

5024 

20§ 

16-2806    15-1504 

23§ 

5-7637 

3'3423 

5083 

'3 

23-8901 

22-9595 

1  1 

13-7632 

10-7557 

5025 

6 

16-5853     15-7982 

5 

6-1053 

3-9760 

5084 

20§ 

15-6008 

23-5590 

16 

5'5'44 

•7755 

5026 

8 

17-2086 

15-5225 

6 

6-7102 

3-6657 

5085 

I  I 

i5'9378 

23-4108 

o 

5-8430 

•6102 

5027 

29§ 

17-7946 

15-2356 

28§ 

7-2824 

3-3499 

73    594 

9'5 

5086 

4t 

20-4550 

23-9280 

4 

10-3808  ;      -8979 

5028 

5 

187032     15-3046 

4* 

8-1921 

3-3736 

5087 

23 

21  '06  I  I 

23-4246 

17       10-9630  i      '3598 

5029 

H 

19-3219    ;   14-9790 

'3 

87931 

3-0168 

5088 

4 

12-7152 

'9351 

5030 

5 

20-542I     i    15-4746 

5 

10-0365 

3-4465 

5089 

22 

23-0827 

24-1625 

i6§ 

I3-OI53 

•9925 

5°3' 

4 

21-1444 

I5-4750 

4* 

10-6382 

3-4J97 

5090 

13 

23-8435 

23-2754 

1  1 

137309 

•0718 

5032 

4* 

22-0852 

'5-7273 

4 

11-5905 

3-6255 

5091 

4 

5'36o4 

12-9823 

5°33 

4* 

22-I8O2 

15-6718 

4* 

11-6825 

3-5656 

5092 

4 

16-0510 

24-3198 

5°34 

46§ 

22-2252 

1  5-8607 

38§ 

11-7372 

37495 

73    596 

87 

5°93 

6 

'6-5983 

24-4635 

7 

6-5556 

12-6281 

5°35 

10 

22-2868 

'5-9413 

7 

1  1-8019 

3-8271 

5094 

H 

16-6804 

24-3853 

12 

66345 

12-5464 

5036 

10 

15-0405 

15-9248 

7 

4-5684 

4-1810 

5°95 

16 

17-8006 

24-7470 

13 

77720 

12-8491 

5037 

6 

15-1407 

16-6247 

5 

4-7°3i 

4-8749 

5096 

4* 

20-3513 

24-4360 

5 

10-3043 

12-4093 

5038 

ii 

17-9980 

16-1920 

'3 

7-5348 

4-2931 

5097 

4* 

207803 

24-8477 

5 

10-7561 

127990 

5°39 

i7 

18-3565 

16-0569 

16 

7-8854 

4-1413 

5098 

17 

23-2059 

24-5432 

'5§ 

I3'i573 

12-3677 

5040 
5041 

2I§ 

i8§ 

19-2156 
14-9068 

16-2195 
'6-8553 

*3§ 
'7 

8-7500 
4-4787 

4-2602 
5-1172 

5099 

5  100 

4* 
18 

14-4940 
14-5885 

2S-3944 
25-0942 

5 
'3 

4-5050 
4-5824 

13-6660 
I3-3598 

5042 

12 

'7-8333 

I7-«334 

9 

7-4230 

5-3428 

5101 

4* 

15-3609 

25-l6l5 

5 

5-3588 

13-3893 

5°43 

12 

19-6597 

17-0365 

10 

9-2328 

5-0531 

5  102 

25§ 

157612 

24-8254 

i9§ 

57389 

I3-0333 

5044 

5 

22-O12O 

17-8655 

5 

11-6262 

57613 

5I03 

5* 

15-9422 

25-6510 

6 

5-9608 

13-8469 

5°45 

5 

22-2878 

18-0055 

6 

11-9078 

5-8868 

5104 

H 

17-6077 

25-1147 

1  1 

7-599° 

13-2255 

5046 

4 

23-3285 

17-9011 

5 

12-9419 

5-7288 

5105 

3 

8-1141 

13-9192 

5°47 

47§ 

24-3308 

17-3264 

32§ 

13-9161 

5"'°34 

73    599 

8-6 

5106 

4* 

19-4808 

25-3901 

4 

9-4824 

13-4077 

i  rtuau  interral  represents  yery  newly  5'  a  6»«'4«f  R.A.  at.Dec.  +  73",  and  ?2»'6  at  Deo.  +  74'. 
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B.  D. 

B.  D. 

Be. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam.  ;           x. 

y. 

No. 

Diam. 

X- 

V- 

Diam. 

*. 

y- 

No.             Hag. 

No. 

Mag. 

i 

' 

11  A.  i3h  24m  to  i3h  36™  —  contd. 

R.A,  i3h  36™  to  i 

3h  48m  —  contd. 

Centre      R.A. 

I3h  24m  Dec.  +73°               R.A.   13''  36""  Dec.  +74° 

Centre      R.A.  i3h  48™  D«c.  +  73°            R.A.  i3h  36™  Dec.  +74° 

Plate  3106.     1896,  April  28.       Plate  3094.     1896,  April  23. 

Plate  4898.     1900,  April  15.        Plate 

3094.    1896,  Apiil  23. 

o                        m- 

m. 

5107 

4* 

19-5/56-      25-5258 

6        9-5818 

13-5361 

5156 

4* 

10-0759 

20-9957 

4 

20  2033 

9-0210 

5108 

4        9'69'9 

13-3692 

5'57 

-  i  -8 

10 

12-0095 

I  ••>  "7  "'IT 

20  5316 

12 

22-1596 

8-6492 

, 

9$$       3-0003 

1-2269 

73    59*       6'° 

5  '3s 

5'59 

4 
8 

12  7/37 
13-5080 

20-3540 

20-5373 

8 

23-6552 

87253 

5  1  60 

4 

13-8920 

20-6413 

,* 

24-0341 

8-8494 

5  161 

6 

4-4774 

21-3063 

5 

14-5986 

9-0646 

5162 

4* 

9-5475 

2I-2370 

4 

19-6650 

9-2382 

R.A.     I  *h    l6m   tO    I  lh   A8'n 

5|63 

4* 

9-9950 

21-4600 

3* 

20-1040 

9-4792 

*J          \J    ~                            ~   \J          ~T  ~ 

Centre      R.A.  13''  48'"  Dec.  +  73"             R.A.  13''  36"'  Dec.  -f  74° 
Plate  4898.     1900,  April  i  ;.        Plate  3094.     1896,  April  23. 

5164 
5165 
5166 

8 

9 
1  1 

10-7146 
12-2925 
7-8792 

2I-8I73 
21-2443 
22-3156 

4 
9 

7 

20-8046 
22-4082 
17-9470 

9-8704 
9-3732 
10-2357 

o                   n>. 

5167 

29§ 

1  1-1090 

22-3904 

24§ 

21-1735 

10-4615 

73    602 

9'5 

5109 

5 

3-5610 

I4-3572 

4 

14-0096 

20776 

5168 

5 

11-3125 

22-4532 

5 

21-3721 

10-5356 

JIIO 

10 

3-9638 

14-4984 

10 

14-4085 

2-2387 

5169 

9 

12-  1  O02 

22-2999 

8 

22-1645 

10-4181 

5111 

10 

6-0777 

14-8152 

8 

16-5039 

2-6576 

5170 

6 

I3-3390       22-8925 

23  3750 

1  1-0703 

5112 

6 

7-3428 

14-8707 

4 

17-7657 

27739 

5171 

>5 

4-4895 

23-0768 

7 

14-5264 

10-8338 

5"3 

6 

10-9048 

14-9350 

7* 

2I-324I 

3-0064 

5172 

6 

7-3258 

23-0680 

4* 

i7'3588 

10-9601 

5"4 

8 

II-5592 

14-7509 

7* 

21-9801 

2-8518 

5'73 

10 

7'574' 

23-3329 

8 

I7-5945 

•2373 

5'  '5 

4 

12-8507 

14-4649 

5'74 

-* 

8-8599 

23-4477 

4 

18-8742 

•4137 

5116 

5 

5-4361 

15-8290 

4* 

15-8146 

3-6384 

5!75 

9 

11-8580 

23-5610 

7 

21-8635 

•6674 

5117 

4 

6^6732       15-4890 

5* 

17-0686 

3'3573 

5176 

>9§ 

I2-9I10 

23-227I 

"4 

22-9302 

•3838 

5118 

4* 

7-0605   :  i  5-8237 

3*     I7-4388 

3-7081 

5'77 

5 

>3'475' 

23''735 

4 

23-4983 

-3563 

5119 

7 

7-9388     15-3124 

6     i  18-3429 

3-2407 

5178 

4* 

13-8363     23-8662 

5* 

23'82J7 

12-0651 

5120 

6 

9-3352     15-7199 

6 

19-7158 

37  "7 

5179 

8* 

6-3480     24-8672 

6 

16  2966 

127117 

5121 

7*- 

12-3255      15-0278 

8* 

22-7340 

3-1676 

5180 

24§ 

6-4140  ''  24-6265 

'4 

16-3752 

12-4732 

5122 

27*5 

12-8085      15-6328 

36§ 

23-1898 

379°5 

5181 

25§ 

7-1111     24-8287 

20 

17-0643 

127072 

74    546 

9'5 

5'23 

6 

13-3704     15-1605 

5182 

5 

9-0693     24-6327 

5 

19-0278 

12-6067 

5124 

«7§ 

9-5464     16-7440 

21 

19-8777 

47475 

5183 

3* 

9-1235     24-2275 

3 

190995 

12-2067 

5125 

23§ 

13-0468      16-7371 

26§ 

23-3748 

4-9078 

5184 

4* 

9-9655     24-4009 

6 

!9'9333 

12-4189 

5126 

4 

5-2258      17-2771 

4       '5'5373 

5-0728 

5185 

8 

10-0495     24-7508 

8 

2O  OOIO 

127699 

5127 

6 

5-6694 

17-2461 

5       '5'98°4 

5-0673 

5186 

5 

11-0338     24-2061 

4 

21-0115 

12-2700 

5128 

6 

5-7936 

17-1835 

5       16-1081 

5-0098 

5187 

4* 

12-1400     24-0446 

4 

22-1240 

12-1621 

5129 

3t 

6-3474 

17-9388 

3 

16  6285 

5-7887 

5188 

'3 

6-8585     25-3856 

10 

16-7823 

13-2537 

5130 

4 

6-5936 

17-4458 

4 

16-8951 

5'3°78 

5189 

7* 

6-9120     25-7637 

4 

16-8179 

136322 

5131 

4 

7-4702 

17-7600 

4 

i;758S 

5-6685 

5-9° 

5* 

8-5050     25-0987 

4 

18-4424 

>3'°433 

5132 

'7§ 

8-4725 

17-8690 

"4 

18-7531 

5-8200 

5191 

6 

8-5981     25-2231 

6 

18-5276 

13-1747 

5133 

4 

9-5005     17-4538 

4 

19-8005 

5-4556 

5192 

4* 

9-2269     25-3352 

4 

19  1513 

13-3169 

5'34      4 

9-6896     17-4669 

3*     19-9846 

5-4772 

5'93 

8 

9-4395     25-3284 

5 

19-3644 

13-3197 

5135       5 

11-0567     17-1572 

5*    21-3678 

5-2309 

5'94 

5* 

11-8398     25-1841 

5 

217676 

13-2875 

5i36 

5 

11-3233     '7'5°38 

5'95 

32§ 

12-8648     25-0853 

24§ 

22-7966 

13-2389 

74    553 

9'5 

C.  I  17 

6 

12-2872       17'^J.OQ 

c 

22*5850 

5.  .  "?f\-j 

J     J  t 
5138 

6 

•  •        ^  /  *•     i    •/     J>T     7 
I2-5562         I7-8l8l 

(4*) 

22-8300 

4/02 
5-9661 

58§ 

1-3669 

16-1315 

' 

73    596 

87 

5!39 

4t 

4-2162 

18-1914 

4 

14-4845 

5-9383 

45§ 

3-6097     17-3810 

73    599 

8-6 

5140 

5 

4-4I86 

tS-0545 

5 

14-6940 

5-8127 

5141 

8 

15-2354 

6-7208 

• 

5142 

5 

9'33°8 

18-4504 

4 

19-5799 

6-4436 

5H3 

5'44 

4* 
16 

11-9105     18-7651 

I2-2OOO        18-9983 

4 
15 

22-1443 

22-4197 

6-8795 

7-1282 

R.A.  i3h  48'"  to  i4h 

Qm 

5'45 

3 

5-0882        19-2946 

4 

15-3034 

7-0861 

Cc-nrre      R.A.  i3h  48"!  Dec.  +  73°            R.A.  14"  om  Dec.  +  74° 

5,46 

i8§ 

5-8301        19-3183 

X                                           Q 

i5§ 

16-0448 

7-1428 

Plate  4898.     1900,  April  15.       Plate 

4905.  1900 

,  April  1  8. 

5  '47 

5 

7-3763      19-9998 

5 

17-5554 

7.8982 

O 

m. 

5148 

4* 

8-0195      19-0113 

3* 

18-2446 

6-9419 

5196 

5 

i6-88io     13-9815 

5H9 

6 

8-2219     19-6786 

6 

18-4159 

7-6148 

5'97 

5       18-1602     14-3929 

5150 

33^ 

10-0313      19'!  130 

25§     20-2509 

7-1375 

73    60  1 

9'4 

5,98 

20§        196840       14-7211 

18 

9-2103 

27249 

5>5' 

'5 

11-3680     19-3282 

'4 

21-5746 

7'4'54 

5199 

'9§     22-2366     14-0353 

'4 

1  1-7261 

1-9158 

5152 

6 

12-1154 

19-2357 

6 

22-3249 

7-3588 

5200 

i6<     22-3552     14-6842 

13 

11-8781 

2-5578 

5'53 

4* 

4-8138 

20-9957 

4t 

1  4-9449 

87680 

5201 

13       22-6773     146285 

8 

12-1956 

2-4864 

5J54 

4* 

87382 

20-5910 

4* 

18-8866 

8-5492 

5202 

7       22-9668     14-3909 

4* 

12-4740 

2-2390 

5'55 

24§ 

9-2880 

20-1308 

20§ 

19-4585 

8-1189 

5203 

7       23-6686     14-4821 

4* 

13-1798 

2-2907 

Plate  3094.     No.  5138.     Tlie  6m  im;ige  falls  on  ureseau  line.     The  diameter 

given  is  that  of  the  3™  image. 

I  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68«'4  of  R.  A.  at  Dee.  +  73°,  and  7i»'6  at  Dec.  +  74°. 
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B.D. 

w/\ 

t  iii  in 

B.D. 

No. 

Diam. 

n. 

V- 

Diam. 

ar. 

y- 

No. 

Mag. 

JNO. 

Diam. 

x.                   y. 

uiani. 

2. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  i3h  48m  to  i4h  om  —  contd. 

R.A.  i3h  48m  to  14''  om  —  contd. 

Centre     R.A.  I3h  48™  Dec.  +  73°            R.  A.  I4h  o"°  Dec.  -f  74' 

Centre      R.A.  i3h  48™  Dec.  +  73°             R.A.  I4h  om  Dec.  +  74° 

Plate  4898.     1900,  April  15.      Plate  4905.     1900,  April   18. 

Plate  4898.     1900,  April  15        Plate  4905.     1900,  April  18. 

O 

m. 

o                        "I- 

5104 

i6§ 

18-2569 

15-6487 

IO 

7'83'4 

3-7203 

5263 

24§ 

17-4509 

25-5231 

i8§ 

7-5088 

13-6243 

74    559      9'3 

5205 

4 

20-3949 

15-0588 

5264 

23§ 

22-6009 

25-1813 

'7 

12-6359 

13-0310 

5206 

5 

23-4670 

15-9510 

4* 

13-0482 

3-7683 

5207 

12 

23-4671 

i5'9347 

9 

130496 

3'7525 

56§ 

25-1626 

19-3230 

73    6'5       8-5 

5208 

4 

'4'3299 

16-8605 

7«§ 

26-4494 

19-4647 

73    616       7-8 

5209 

25§ 

16-9890 

16-4608 

283 

6-6043 

4'594i 

73    606 

9'  5 

68§ 

24-5036 

217183 

73    614       8'o 

5210 

5 

20-8317 

16-9365 

4* 

10-4646 

4-8814 

5211 

5 

21-4336 

16-3053 

4T 

11-0341 

4-2181 

5212 

10 

21-5224 

16-7467 

8 

11-1455 

4^597 

R.A.  I4h  om  to  I4h  i2m 

5213 

C2I4. 

6 
c 

21-6856 
22-7045 

16-2965 
16-8496 

4* 

1  1*2832 

4-2000 

~                                            I 

Centre      R.A.  I4h  izm  Dec.  +73°            R.A.  I4h  om  Dec.  +74° 

J         T 
5215 

J 

9 

*       T  J 

237123 

16-5780 

5 

i3'325' 

4-3804 

Plate  4915.     1900,  April  zi.       Plate  4905.     1900,  April  18. 

52l6 

33§ 

15-0508 

17-5409 

3°§ 

4-72'3 

5-7670 

73    604 

9-1 

o                    m. 

52I7 

5 

177885 

17-1250 

4t 

7-4360 

5-2187 

5265 

7 

5-3098      14-6892 

6 

157786 

2-5466 

5218 

10 

18-0098 

17-1029 

1  1 

7-6523 

5-1843 

5266 

4 

6-0705       14-4568 

5219 

42§ 

237587 

17-4984 

35§ 

13-4167 

5-2990 

73    612 

9° 

5267 

6 

6-1706      14-9466 

4* 

16-6261 

2-8461 

5220 

4°§ 

20-5582 

'8'33°5 

37§ 

10-2604 

6-2880 

73    609 

8-5 

^268 

49S 

11-6943       14  7769 

49S 

22-1549 

2-9525 

73    620       8-8 

5221 

9 

21-1268 

18-3068 

5 

10-8244 

6-2339 

5269 

4 

11-7100      14-7419 

5* 

22-1691 

2-9249 

5222 

7 

21-6506 

18-4893 

4* 

11-3582 

6-3904 

5270 

•5 

1273  I  I       14-6428 

12 

23-I949 

2-8705 

5223 

8 

22-5844 

18-8296 

6 

12-3066 

6-6850 

5271 

4 

11-6903  ;  15-5253 

5224 

5 

24-2181 

187630 

3 

I3-9370 

6-5416 

5272 

27§ 

4-0558     16-4959 

22§ 

144369 

4-2908 

73    613       9-5 

5225 

9 

24-2879 

18-0500 

8 

13-9713 

5-8248 

5273 

'4 

60742 

16-1  562 

H 

16-4699 

4-0523 

$226 

i6§ 

15-8154 

19-5243 

'4 

5-5825 

7-7119 

73    605 

95 

5274 

5 

6-8273 

16-6994 

4 

17-1950 

4-6292 

5227 

5 

'5'9758 

19-0428 

5275 

12 

8-9718 

16-5238 

10 

'9'347> 

4-5633 

5228 

7 

16-2528 

19-2912 

6 

6-0068 

7-4-575 

5276 

'9§ 

1  1-2796 

16-6937 

18 

21-6417 

4-8463 

5229 

i8§ 

16-7360 

19-4001 

'5 

6-4953 

7-5440 

5277 

«I§ 

12-4853 

16-5155 

21 

22-8570 

4-7296 

5230 

1  1 

18-2287 

19-1864 

8 

7-9753 

7-2566 

5278 

21 

5-0674 

17-3854 

2O 

15-4029 

5-2271 

5z3i 

i6g 

19-7300 

19-7412 

ii 

9'5°'3 

77367 

5279 

4* 

7-9160 

17-5698 

3* 

18-2388 

5-5549 

5232 

22§ 

22-0797 

19-0350 

i7§ 

1  1-8134 

6-9163 

73    610 

9'5 

5280 

9 

9-0942 

i7-5845 

7       i9'4'73 

5-6259 

5233 

7 

22-3788 

19-5580 

4 

12-1370 

7'4234 

5281 

»4§ 

9-2293 

17-7078 

21       19-5427 

5-7588 

73    618 

9'5 

5^34 

13 

16-6283 

20-8943 

7 

6-4597 

9-0400 

5282 

3 

96498 

17-0658 

5235 

>M 

19-3664 

20-51  13 

I9§ 

9-1785 

8-5242 

73    607 

90 

5283 

5 

9W93 

17-8252 

4*     20-2850 

5'9'45 

5236 

'3 

20-7537 

20-4697 

1  1 

10-5593 

8'4'33 

5284 

5 

10-5312 

17  '493 

5*    20'8737 

5-2644 

5237 

7 

14-7517 

21-4646 

5 

4-6144 

9-7013 

5285 

34§ 

10-9905 

177029 

34§     21-3039      5-8395 

73    6<9 

9-0 

5238 

4 

17-1877 

21-0488 

5286 

16 

u  -0303 

177353 

16       21-3399       5-8753 

5239 

6 

17-7859 

21-0165 

4 

7-6233      9-1061 

5287 

'4 

13-5965     17-5942 

14       23-9100  !    5-8614 

5240 

8 

19-6999 

21-0290 

6        9-5334      9-0250 

5288 

'9 

5-3963 

18-0901 

i;        15-6969       5-9171 

5241 

6* 

22-5203 

21-0043 

4t  i  12-3531       8-8604 

5289 

7 

6-3728 

18-5856 

5       16-6479       6-4933 

5242 

12 

22-7269 

21-5270 

10       12-5826      9-3746 

5290 

12 

6-5345 

18-6933 

9             16-8037     ;       6-6054 

5243 

i7§ 

227392 

21-4530 

13     i  12-5908      9-2990 

73    6n 

9'5 

5291 

38§ 

7-5301 

18-8653 

28$      i    I7-7892 

6  8309 

73    6i7 

9-l 

5244 

6 

14-1908 

22-7863 

4 

4-1215     11-0525 

5292 

6 

13-6265 

18-8251 

5*    23-8797 

7-0944 

5245 

4 

14-2460 

22-6455 

5293 

45§ 

4-6640 

19-2316 

38§ 

14-9090 

7-0528 

73    615 

8'5 

5246 

5 

i5'«4°3 

22-8575 

5294 

15 

5-1926 

19-1230 

9       'S'44'5 

6-9670 

5247 

10 

15-1483 

22-0550 

6 

5-0393     10-2727 

5295 

63§ 

59590 

19-2451 

46§     16-1999  :    7-1307 

73    616 

7-8 

5248 

'9§ 

19-8243 

22-9425 

«5i 

9-7532     10-9293 

5296 

10 

7-2235 

19-5769 

7 

'7-4477 

7-5261 

5249 

8 

23-6979 

22-8673 

j 

13-6162     10-6657 

5297 

24§ 

8-8795 

19-2865 

«9§ 

19-1  161 

7-3189 

5250 

6 

14-4898 

23-2692 

4        4'4423         -5l8' 

5298 

6 

10-2790 

19-1894 

4* 

20-5182 

7-2897 

5251 

6o§ 

18-0675 

23-6844 

49§   |    8-0335         7585 

74    56° 

7'5 

5299 

4 

10-2899 

19-9965 

3* 

20-4887 

8-0959 

5252 

52§ 

19-8737 

23-1278 

4i§       9-8120        -iiii 

73    608 

8-2 

53oo 

*'§ 

10-6800 

19-2881 

»l§ 

20-9155 

7-4096 

5253 

6 

19-8822 

23-5507 

4        9'84°5         '5344 

53oi 

8       10-7048 

197449 

5 

20-9165 

7-8662 

5254 

6t 

20-1643 

237445 

4     :  10  1326        -7151 

5302 

12 

1  1-1671 

19-7845 

9 

21-3742 

7-9265 

5255 

3°§ 

20-2555 

23-9346 

2o§     10-2319        -9002 

5303 

3 

u  5029 

19-7756 

4* 

21-7113 

7^454 

5256 

198 

14-8627 

24-35'i 

'5 

4-8673     12-5806 

74    555 

9'5 

53°4 

7 

12-4239 

19-0080 

5257 

'3 

15-0450 

24-6880 

7         5-0680     12-9080 

5305 

35§ 

12-6723 

19-7.39 

J'l 

22-8837 

7-9333 

73    621 

9'3 

5258 

20§ 

17-0018 

24-6958 

i8§ 

7-0208     12-8204 

5306 

4 

5-5064 

203950 

4 

1  5-6900 

8'2555 

5259 

26§ 

17-3700 

24*1  820 

'9 

7-3624     12-2889 

53°7 

5 

5-7152 

20-2991 

4t 

15-9034 

8-1729 

5260 

13 

20-6646 

24-3677 

7 

10-6609     12-3109 

5308 

6 

6-1507 

20-8898 

4!     16-3096 

8-7840 

5261 

78§ 

227753 

24-7881 

62§ 

12-7901     12-6265 

74    563 

7'5 

S3°9 

7       11-3064 

20-6463 

6       21-4701 

87973 

5262 

5t 

16-2105 

25-4761 

4t 

16  2656     13-6391 

5310 

56g       4-2437 

21-6790 

44§ 

14-3682 

9>765 

73    614 

8-0 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68«'4  of  R.A.  at  Dec.  +  73°,  and  7Z«'6  at  Dec.  +  74°. 
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B.  D. 

Ttia»n                         if 

B.D. 

No. 

Diani. 

X. 

y 

Diaiu.              x. 

y- 

No. 

Mag. 

Xo. 

Diain. 

X. 

V- 

LMaiii.              x. 

y- 

No.             Mag. 

R.A.  I4h  om  to  I4h  i2m  —  contd. 

R.A.  I4h  12™  to  i4h  24m  —  contd. 

Centre      R.A.  i4h  12™  Dee.  +73°             R.A.  I4h  o™  Dee.  +74° 

Centre      R.  A. 

14*"  12™  Dec.  +  21°             R.A.  I4h  24™  Dec.  +  74° 

Plate  4925.     1900,  Apri1  21.      Plate  4905      1900,  April  18. 

Plate  4925.     1900,  April  21.         PUte  3096      1896,  April  23. 

m. 

0                                    111. 

53" 

'5 

5'4798 

21-3956 

10       15-6140 

9-2548 

5358 

M 

23-3707      17-2751 

8 

12-8655 

4-9710 

5312 

16 

6-3015 

21-3054 

10       16-4404 

9-2058 

5359 

9 

23'9*55     17  2555 

5 

13-4.68 

4-9225 

53'3 

8 

6-8888 

21-4239 

5     :  17-0208 

9-3504 

5360 

4 

14-6226     18-5744 

53'4 

'4 

4-9905 

22-6861 

9 

i  5-0625 

10-5186 

i8§ 

15-9152     18-6976 

'4 

5-5002 

6-7996 

5315 

7 

5-2225 

22-5947 

4 

15-2980 

'0-4377 

5362 

6 

17-6571   !  18-3008 

4* 

7-2173 

6-3082 

53  '6 

4* 

6-4546 

22   106O 

3* 

16-5525 

10-0144 

5363 

2O;j 

17-9165     18-6102 

28!) 

7-49I5 

6-6002 

73    624 

9'4 

5317 

8 

8-0218 

22-6924 

6t 

18-0884 

10-6760 

5364 

4 

18-0953     18-2930 

5318 

9 

9-0997 

22-6235 

5 

19-1693 

10-6612 

5365 

4 

18-2070     18-4148 

53'9 

13 

10-9198 

22-9790 

8 

20-9690 

11-1075 

5366 

4 

20*7183     18-3492 

3*     10-2731 

6-1942 

5320 

1  1 

11-6698 

22-2891 

9 

217517 

10-4554 

5367 

6 

22-4326     18-2637 

4       n'9795 

6-0090 

5321 

3 

11-9295 

22-OOI3 

3* 

22  O282 

10-1806 

5368 

"§ 

15  6486     19-1272 

'7         5'2546 

7-2442 

5322 

22 

5-6157 

23'3742 

H 

15-6517 

11-2356 

5369 

5 

22-3045     19-4246 

4       'I-9153 

7-1761 

5323 

9 

7-5258 

23'9435 

1  1-9021 

5370 

20 

23-2256     19-4801 

14       I2'8373 

7-1829 

73    626      9-4 

53H 

5 

9  5269 

3*     '9'559° 

1  1  -4049 

5371 

4 

23-6748     19-5261 

4       13-2866 

7-2019 

5325 

3* 

11-1757 

23-5476 

3*  i  21-1978 

1  1-6891 

5372 

20§ 

17-7146    20-3238 

'5 

7-3844 

8-3227 

5326 

•  l§ 

12-4288 

237986 

17       22'4347 

I  2  '00  1  8 

5373 

4 

18-4695     20-8470 

3* 

8-1659 

8-8047 

5327 

5-0375 

24-6194 

23^     15-0108 

'2'4534 

74    565      9'3 

5374 

3 

20  1963     20-3748 

3* 

9-8628 

8-2408 

5328 

16 

5-3228 

24-1016 

10       15-3230     11-9495 

5375 

'5 

168245     21  3439 

1  1 

6-5493 

9'3925 

5329 

37§ 

9-3830 

24'5253 

26$      19-3584 

I2'5745 

74    570 

9'5 

5376 

19-7296 

21-9438 

H 

9-4850 

9-8310 

533° 

4* 

10-481  1 

24-1093 

3!     20-4769 

12-2149 

5377 

9 

20-1168 

21-9500 

5 

9-8725 

9-8183 

533' 

9 

11-3902    247337 

6       21-3506 

12-8831 

5378 

33S 

20-1406 

21-0438 

20^ 

9-8445 

8-9093 

73    625 

9'5 

533* 

22§ 

11-7747    24-0676 

20       21-7692 

12-2385 

5379 

22$ 

20-8969 

21-5719 

18 

10-6305 

9-3981 

5333 

19 

12-8905     24-0653 

14       22-8824 

12-2917 

18' 

i4'4423 

22*1027 

12 

4-2153 

10-2798 

5334 

20§ 

13-2885    24-8053 

18       23-2421 

13-0503 

5381 

20§ 

19-1978 

22-1287 

12 

8-9653 

10-0430 

5335 

38§ 

6-0498    25-2821 

22§      i5-9903 

i3-i633 

74    566 

9'3 

5382 

17 

19-2043 

22-4940 

II              8-9925 

10-4104 

5336 

49^ 

1  1-4685  '  25-7248 

40$     21-3790 

138756 

74    572 

9-0 

5383 

49§ 

15-8944 

23'5984 

38§   '    57455 

11-6937 

74    573 

8-8 

5337 

4* 

11-5711     25-4242 

3*     21-4985 

13-5833 

5384 

9 

16-1644 

23-2657 

6*      5-9958 

1  1-3468 

5338 

8 

13-0503    25-4560 

5       22'9748 

13-689.3 

5385 

1  6 

16-1975 

23-6709 

12              6-0516 

117503 

5386 

26$ 

17-3801 

23-7066 

I9§           7-2350 

117187 

74    575      9'5 

46§     25-0642  i    3-3231 

73    622      9-5 

5387 

6 

21-9017 

23-4142 

4t     n'7332 

11-1805 

55?;     25-9076  i  11-9748 

74    573      88 

5388 

15 

24-1  128 

237296 

ii       13-9555 

11-3789 

43S 

3-0862  '  17-5548 

73    612 

9-0 

5389 

5 

I7-5737 

24-7163 

4         7-4818 

12-7160 

82§ 

2-8238    24-9053 

; 

74    563 

7'5 

539° 

18-2536 

24-5229 

17         8-1523 

12-4874 

539' 

6b 

19-0720 

24-6471 

4        8-9760 

12-5679 

5392 

4* 

I9-5393 

24-5144 

3*      9-4338 

12-4080 

RA      T  A  n.   T  /^m  i-/-v   T  *  n  *\  »  m 

5393 

20-9282 

24'3753 

22§        IO-8I5O 

12-1903 

74    579      9'5 

.A.   14     12      lO   14     24 

5394 

»4 

15-8487 

25-2255 

9        5-7860 

13-3221 

Centre      R.A.  i4i>  12°'  D«o.  +  73°            R.A.  i4h  24™  Dec.  +  74° 

5395 

n 

17-2099    ;  25-9027 

7        7-1850 

13-9202 

Plate  4925.     1900,  April  21.        Plate  3096.      1896,  April  23. 

5396 

21 

18-8436      25-6502 

16       8-8023 

13-8800 

o                             ln- 

5397 

42S 

20-2078      25-8804 

34S     10-1752 

137373 

74    577 

9'4 

5339 

3i§      14-6219     14-9998 

28         40048       3-1790 

73    622      95 

534° 

4       15-8761     14-8768 

5z§       1-0695 

3-1152 

73    620 

8-8 

534' 

23§   •  20-9633     14-8496 

18       10-3270 

2-6797 

534* 

7 

22'1»2I        14-8709 

4* 

11-5471        2-6367 

5343 

10 

22-6836 

14-3183 

5 

12-0160      2-0588 

,                              , 

5344 

32§      i7'9703 

15-2151 

27§ 

7-3601       3-2099 

73    623      9'5 

R.A.  14    24™  to  14    (_ 

5345 

5 

2  1  "41  5  3 

15-5718 

5 

10-8198  ;    3-3775 

Centre      R.  A. 

,4h  36m  Dec.  +  73°             R.  A.  I4h  24m  Dec.  +  74" 

5346 

9t 

23-1128 

15-1863 

4 

12-4913       2-8986 

Plate 

4457.     1899,  May  6.          Plate  3096.     1896,  April  23. 

5347 

12 

23-5411 

15-7280 

8 

12-9488       3-4185 

o                    m- 

5348 

13 

2375i3 

157630 

9 

13-1633       3-44I7 

539s 

4 

5-9086 

14-8742 

3* 

16-3367 

2-7391 

5349 

23§ 

17-2809 

16-4659 

19 

67408  '    4-496" 

5399 

7-5777 

14-8654 

3°§ 

18-0068 

2-8092 

73    632       9-4 

535° 

6      20-4066 

16-5125 

4 

9-8649      4'3703 

5400 

1  1 

99753 

14-8721 

6* 

20-4013 

2-9366 

535' 

12      21-2697 

16-7607 

7 

107387 

4'5732 

5401 

1  1 

12-2758 

'47523 

8 

227024 

2-9291 

5352 

5       21-2857 

16-8870 

5402 

7 

7-4955 

i5"2234 

4* 

17-9088 

3-1622 

5353 

7       I5-739' 

17-0713 

54°3 

12 

8-3831 

15-0273 

8       18-8014 

3-0138 

5354 

5 

19-1599 

I7-9953 

4* 

8-6978 

5-9197 

5404 

17 

9-3898 

15-2136 

18 

19-8007 

3'247° 

5355 

10 

20-4207 

I7-3750 

7 

9-9240 

5-2311 

54°5 

5 

9-7732 

15-8267 

5356 

4 

21-4925 

17-8745 

3* 

1  1-0218       5*6722 

5406 

7 

10-9400 

15-0633 

4* 

21-3562 

3-1749 

5357 

4 

227293 

17-2710 

3*     12-2243       5-0037 

54°7 

20§ 

12-4196     15-7793 

22§ 

227976 

3-9615 

73    636       9-5 

i  risttiu  interval  represents  very  nearly  5'  =6S8-4  of  R.A.  at  De 

c.  +  73°,  and  72«'&  at  Dec.  +  74C. 
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GREENWICH    ASTKOGRAPHIC    CATALOGUK,    1900. 


ZONE    -j-    73° 


DtftiTi. 

U.  D. 

Ii.  U. 

J/. 

Ditirn. 

jt,. 

y. 

No. 

Mag. 

Diaiii. 

X. 

y< 

No. 

Mag. 

R.A.  i4h  24m  tt)  i4h  36™  —  contd. 

R.A.  i4h  36™  to  i4h  48m—  contd. 

Centre      R.A.  14*  36™  Dec.  +73°             R.A.  i4h  24m  Dec.  +  74° 

Centre      K.A.  I4h  36™  Dec.  +  73°             R.A.  Hh  48"  Dec.  +74° 

Plate  4457.     1899,  May  6.           Plate  3096.     1896,  April  23 

Plate  4457.     1899.  M>iy6.         Plate  3477.     1897,  May  10. 

1 

a                       m. 

m. 

5408 

17 

12-6482 

I5-375* 

'5 

23-0490 

3'5674 

5459 

26-5 

17-0390 

17-4229 

3oS 

6-6504 

5-5877 

5409 

5 

5"'594 

16-6941 

4 

'  5  5044 

4-5191 

5460 

33S 

19-4015 

17-3636 

3°§ 

9-0093 

S'4'47 

73    640 

9-0 

5410 

1  1 

8-5065 

16-0841 

7 

18-8743 

40740 

546, 

1  1 

22-1902 

17-0010 

1  1 

ii  7740 

4-9161 

5411 

'9 

8-2124 

16-1032 

'9 

18-5797 

4-0777 

73    633 

9-5 

5462 

6 

23-1282 

17-8714 

6 

12-7524 

5'74'  5 

5412 

7 

10-3891 

16-9667 

5t 

20-7  104. 

5-0457 

5463 

4'§ 

19-8569 

18-1484 

38§ 

9-5012 

6-1774 

73    641 

9-4 

5413 

17 

10-7489 

16-5336 

13 

2  I  '0908 

4-6302 

5464 

21-7267 

'8-3745 

46? 

11-3791 

6-3113 

73    643 

87 

54H 

12 

12-3191 

i67754 

9 

22-6482       4-95  1  8 

5465 

7 

22-6499 

18-0078 

7 

12-2829 

5-8988 

5415 

'4 

12-4521 

16-8542 

12* 

22-7768 

5-0371 

5466 

6 

'5''443 

19-7327 

5 

4-8714 

7-9853 

5416 

25§ 

5-0555 

170455 

20§ 

15-3X04 

4-8643 

73    628 

9-4 

5467 

4 

15-3190 

19-5524 

4 

5-0405 

7-7960 

5417 

8 

12-2353 

'7-373I 

7* 

22-5323 

5-5416 

5468 

4 

18-6870 

19-9057 

5 

8-4181 

7'9855 

5418 

12 

4-1505 

18-4761 

9 

14-4062 

6-2494 

5469 

4 

22    5780 

19-4656 

4       12-3008 

7-3606 

5419 

6 

7-34I2 

1  8-4496 

4 

'7'5949 

6-3790 

547° 

5 

16-1  503 

20-9718 

5         5'9367 

9-1760 

5420 

4 

8-0516 

18-1282 

3* 

18-3212 

6-09  1  5 

547' 

3i§ 

16  6427 

20-5506 

32§ 

6-4090 

87295 

73    639 

9-1 

5421 

1  1 

12   3326 

18-9548 

9 

22-5559 

7-1276 

5472 

4 

16-6820 

20  4644 

4t 

6-4395 

8-6416 

5422 

34§ 

7-0390 

19-9968 

22$ 

17-2156 

7-9099 

5473 

4 

187542 

207577 

4 

8-5270 

8-8362 

5423 

24 

5-8148 

20-0150 

20§ 

16-0410 

7-8701 

5474 

3* 

20-9937 

20-1554 

3 

10-7273 

8-1252 

5424 

57§ 

7-0942 

20-0328 

45§ 

17-2710 

7  '9495 

73    631 

8-3 

5475 

10 

23-3025 

20^4258 

9 

13-0516 

8-2829 

5425 
5426 

5 

10 

8-1843 
8-6882 

20-9149 
20-6767 

6       18-3167 
7       18-8309 

8-8802 
8-6698 

5476 

5477 

3 

4 

15-5681 

17-0808 

21-6978 
21-6143 

4t 

5 

5-3879 
6-8951 

9-9287 
97744 

5427 

29§ 

13-3169 

20'2)8l   ' 

3o§     23H773 

8-4687 

73    637 

9'5 

5478 

6 

18-3245 

21-2645 

6 

8-1238 

9-3624 

5428 

7 

6-9605 

21-4320 

5       '7-0655 

9-3379 

5479 

18 

19-5486 

21-2866 

IS 

9-3444 

9-3260 

5429 

7 

7-3422 

21-3468 

6       17-4518 

9-2753 

5480 

5 

22-4258 

21-8173 

5 

12-241  1 

97163 

5430 

'5 

n-7754 

21-9358 

9      21-8513 

10-0763 

5481 

4* 

23-9615 

21-8594 

4 

13-7794 

9-6601 

543' 

34 

6'5'55 

22-IO85 

22§  :  16-5914 

9-9940 

73    630 

9'5 

5482 

Jt 

16-4238 

22-0432 

3* 

6-2627 

-10-2302 

5432 

6* 

7-5276 

s 

22-O27O 

4 

17-6055 

9-9599 

5483 

5 

16-9753 

22-4769 

5 

6-8325 

10-6365 

543  \ 

'5 

10-7265 

22-5075 

12 

20-7795 

10-5981 

5484 

6 

17-6485 

22-7568 

7 

7-519° 

10-8851 

5434 

1  17830 

£ 

22-2759 

5* 

21-8413 

10-4186 

5485 

4* 

19-7630 

22-7503 

4 

9-6309 

10-7820 

5435 
5436 

18 
'7§ 

1  2'6OO2 
13-7647 

22-OO95 

H 
H 

22-671  5 
23-8055 

10-191  5 
10-9064 

5486 
54«7 

6 
4* 

20-5358 
15-8800 

22-0548 
43-4249 

6 
3* 

10-3679 
57857 

10-0448 
11-6392 

5437 
5438 

10 

37§ 

I  I  "9400 
I2-183I 

23  0095 
23-4372 

7 
29§ 

21-9650 
22-1887 

11-1.575 
H'5979 

73    635 

9-2 

5488 
5489 

6 

5 

19-4830 
23-0607 

23-7672 
23-0542 

7 
7 

9-3979 
12-9360 

1  1-8007 
10-9150 

5439 

544° 

5 

5* 

.12-5842 
5-6706 

23-2777 
24-6231 

4* 
4 

22-5944 
15-6271 

11-4596 
12-4595 

549° 
549' 

5 
'4 

18-3764 
18-9725 

24-1423 
24-273i 

5 

12 

8-3'3o 
8-9138 

12-2298 

544' 

'9 

7-5755 

24-6156 

13 

17-5290 

12-5476 

4 

9-3800 

12-4071 

5442 
5443 

5* 
18 

4-II86 

25-2768 
25-3168 

5 
M 

14-0390 
14-1660 

'3-0375 
13-0865 

5493 
5494 

3* 
1  1 

20-4857 
21-6118 

24-1279 
24-0023 

3* 
1  1 

10-4213 
n-5365 

12-1178 
11-9338 

5444 
5445 
5446 

6* 
8 

57884 
IO-8I7I 

25-4621 
25-3091 

4 
6 
6 

14-2728 
157015 

207321 

13-2787 
13-3065 

I3-3996 

5495 
5496 

5497 

O 

16       21-8579 
40       22-1262 
31       22-4071 

24-8894 
24-4980 
24-0878 

*7 

20§ 

1  1-8272 
12-0753 
12-3335 

12-8118 
12-4082 
1  1*9825 

74    591 
74    592 

9-2 
9'5 

5498 

36§     14-9828 

25-2799 

36§ 

4-9803 

i3-5337 

74    588 

9'5 

57§ 

21-0135       1-2016 

73    634 

8-9 

5499 

H      17-6751 

25-5260 

1  1 

7-6799 

13-6507 

5500 

4 

9-0995 

13-0548 

R.A.   I4h  36™  to  I4h  48™ 
Centre      R.A.  14"  36">  Dec.  +73°            R.A.  14!"  4gm  Dec.  +  74° 

5501 

5502 

9      20-3009 
56§     23-3801 

25-8297 
25-4351 

1  1 

10-3174 

I3-3730 

13-8248 
13-2821 

74    593 

9-o 

Plate  4457.     1899,  May  6.           Plate  3477.     1897,  May  10. 

26 

1-9595 

4-1716 

73    636 

9-5 

5447 
5448 

5449 

4 
'9 

4 

21-7146 
14-2586 
14-6510 

'3  '997  3 
14-3826 
14-2289 

4* 
18 

1  1-1566 

3-7260 

i  -9429 
2-6«7o 

O 

m. 

54§     25-2070 
86§     26-1861 

16-3363 
19-5048 

38 

2-0935 

11-8313 

73    635 
73    645 
73    646 

9-2 

87 
8-0 

5450 

18 

21-8259 

14-0115 

15 

11-2666 

1-9480 

5451 

24§ 

21-8382 

14-2468 

24 

1  1-2897 

2-1830 

5452 

8 

21-8419 

14-9718 

8 

1  1-3296 

2-9053 

R.A.  i4h  48™  to  i5h  om 

5453 

5 

2I-9352 

14-9963 

4"* 

1  1-4262 

2-9268 

Centre      R.A.  ish    om  Dec.  +73°            R.A.  14''  48™  Dec.  +  74° 

5454 

c  A  r  c 

3* 
g 

17-6445 

1  t  •  r  Q-7  -J 

15-1504 

3* 

7-1399 

3-2889 

Plate  4436.     1899,  May  3.          Plate  3477.     1897,  May  10. 

5455 

22   5072 

15-954° 

7 

I2'I  198 

3-8485 

5456 
5457 
5458 

il 

23-2883 

20-9427 

23-1090 

15-4666 
16-2860 
16-3823 

25§ 
28§ 

'2"7953 
10-4954 

12-6617 

*         i      J 

4-2616 

4-2550 

73    64* 
73    644 

95 

55°3 
55°4 
5505 

19        4-9545 
9        6-  1  008 
10        7-2562 

I4-3495 
14-0383 
14-3649 

H 

7 
6 

15-4407 
16-6017 

17-7378 

2-1992 
2-3335 

O 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68»'4  of  S.A.  at  Dec.  +  73°,  and  72"6  at  Dec.  +  74°. 

GREENWICH  ASTKOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    73°. 
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B.  D. 

Vrt 

B.  D. 

No. 

DMIH. 

9f 

y- 

Diani. 

m* 

y- 

No. 

Mlg. 

->0. 

Diani, 

i.                       y. 

Diaiu.              x. 

No.             Mag. 

B..A.  i4K  48'"  to  i5h  om—contd. 

R.A.  i5h  om  to  i5h  i2m—  -contd. 

Centre      R.A.  i5h    om  Dec.  +73°            R.A.  i4h  48""  Dec,  +74° 

Centre     E.A.  i5h    o™  Dee.  +73°            R.A.  i5h  i2m  Dec.  +74° 

Plate  4436.    1899,  May  3.          1'laie  3477.     1897,  May  10. 

Plate  4436.     1899,  May  3.            Plate  3132.     1896,  May  n. 

o 

in. 

O 

m. 

5506 

6 

12-5979     14-4653 

5555 

'3 

23-0548 

15  1327 

H 

12-5118 

2-9900 

55°7 

4 

10-4729     157923 

3 

20-8780 

3-9205 

5556 

4 

i4"3'39. 

16-6771 

5508 

10 

13-1205     15-0994 

4 

23'5557 

3-3681 

5557 

4 

14-7701 

"16-4594 

4* 

4-3099 

47494 

55°9 

4 

13-9163     15-8687 

5558 

18 

I6-777S 

16-9065 

21 

6-3366 

5-0924 

5510 

58S 

4-3656    16-2781 

44§ 

H-7525 

4-0974 

73    645 

8-7 

5559 

4* 

17-6313 

16-7532 

4 

7-1772 

4-8954 

55" 

7 

5-8580     16-1619 

7 

16-2516 

4-0561 

5560 

18 

17-6986 

16-7204 

18 

7-2450 

4-8564 

5512 

3 

9-3314     16-6576 

5561 

3i§ 

19-5223 

16  7016 

29§ 

9-0642 

4-7437 

73    658      9-0 

55'3 

47§ 

10-3909     16-3800 

44§ 

20-7678 

4-5064 

73    648 

8-6 

5562 

10 

21-8886 

16-8049 

1  1 

ii  4349 

47236 

55H 

24 

13-5362     16-9190 

18 

23-8807 

5-2042 

73    653 

9'5 

5563 

37§ 

22-8821 

16-9965 

3i§ 

12-4390 

48632 

73    663      9-1 

55i5 

5 

3-8735     17-8279 

5 

14-1810 

5-6l85 

5564 

8 

23-0627 

i7-9255 

8 

12-6639 

5-7816 

5516 

'5 

4-2991     17-2929 

1  1 

'4-6338 

5-1068 

5565 

5* 

23-0919 

17-6909 

5 

12-6812 

5-5468 

55'7 

'9 

5-9918     17-6322 

16 

16-3073 

5-53I5 

5566 

15 

14-6127 

18-7393 

16 

4-2702 

7-0370 

5518 

10 

11-5414     17-H51 

9 

21-8767 

5-3281 

5567 

12 

1  6  6090 

18-1251 

12 

6-2295 

6-3198 

55'9 

5* 

S'3339     i8-2585 

4 

1  5-6180 

6-1228 

5568 

'3 

18-5326 

18-3077 

13 

8-1602 

6-3996 

5520 

5* 

5-7026  ,  18-6459 

5 

15-9675      6-5288 

5569 

44S 

19-8441 

18-5625 

4°§ 

9-4849 

6-5833 

73    660  ;    87 

552i 

'5 

10-4688     18-1948 

1  1 

20  75  1  1       6  3200 

557° 

5 

19-8915 

18-9658 

8 

9'553« 

69858 

5522 

5 

1  1-0245 

18-7123 

3 

21-2803      6-8680 

557' 

6      21-2899 

18-3722 

7       10-9163 

6-3188 

5523 

33§ 

1  1  -1822 

18-0665 

3°S 

21-4704       6-2288 

73    650 

9-2 

5572 

5*    23-3166 

18-3854 

7 

12-9430 

6-2266 

5524 

23§ 

13-2776 

18-9920 

19 

23-5165       7-2613 

5573 

5t     24-3581 

18-2395 

9       13-975° 

6-0250 

5525 

9 

38948 

I9-3504 

9 

14-1261       7-1401 

5574 

5o§     15-0005 

19-2394 

47§      4-6848 

7-5166 

73    654       8-0 

5526 

4* 

3-9966 

197278 

4 

14-2077      7-5250 

5575 

46§     15-5094     196175 

42§  ;    5-2080 

7-8659 

73    655       8-5 

5527 

82§ 

5'655' 

I9'3427 

7°§ 

15-8854  :   7-2220 

73    646 

8:0 

5576 

33       17-1714 

19-5468 

33§      6-8656 

7-7088 

73    656 

9'2 

5528 

4 

14-4522      8-2367 

5577 

38§     i/-7232 

19-5740 

35§ 

7-4199 

7-7065 

73    657 

8-7 

5529 

18 

9-1582 

19-9590 

1  1 

19-3540 

8-0155 

5578 

6      21-4054 

19-3036 

7 

1  1-0805 

7-2440 

553° 

7' 

12-7045 

19-9068 

5 

22-8974 

8-1455 

5579 

6f     17-6244 

20-7571 

8 

7-3820 

8-8944 

553' 

4 

7-9283 

20-0230 

5 

18-1  197 

8-0178 

5580 

4*     18-7659 

20-9355 

5 

8-5328 

9-0083 

5532 

9 

8-6018 

20-5918 

7 

18-7649 

8-6184 

5581 

20          20-3781 

20-1437 

20§ 

10-0988 

8-1348 

73    661 

9'5 

5533 

»4 

13-6409 

20-9940 

ii 

23-7766 

9-2791 

5582 

8       15-6414 

21-9665 

8 

5-4684 

10-2083 

5534 

5* 

5-8696     21-9729 

5 

15-9645       9-8610 

5583 

7!     16-9822 

21-261  1 

6 

6-7680 

9'43i4 

5535 

4 

8-0490  i  21-481  1 

4 

18-1664       9-4800 

5584 

7 

8-4788 

9'5i34 

5536 

4f     10-6994 

21-5469 

4 

20-8124 

9-6818 

5585 

4*     22-7039 

21-8938 

6       12-5145      9-7642 

5537 

8       12-103.). 

21-1391 

7       22-2326 

9-3465 

5586 

7       i4'84'5 

22-9343 

8            ;        4-7I9I            11-2134 

5538 

35§       9-564° 

22-8950 

23.^     19-6064 

10-9685 

73    647 

9"5 

-  -  Q- 
3?8/ 

8       16-1712 

22-5675 

10         6-0260     10-7793 

5539 

13       12-5298 

22'I  130 

9      22-6104 

10-3388 

5588 

18       17-8524 

22-1165 

17      7-6794 

10-2394 

554° 

4       iQ-0373 

23-6310 

5      20-0395 

11-7278 

5589 

17       19-5801 

22*0646 

17        9'4°49 

10-0969 

554' 

21           10-5402 

23-3778 

18       20-5572 

11-4999 

559° 

32§     20-9310 

23  1056 

29§     :  I0'8o8l 

11-0628 

73    662 

9'5 

5542 

II           12-9523       23-0093 

8    ;  22-9845 

II  2585 

559' 

4*     16-1715 

24-4'  54 

6        6-1231 

12-6240 

5543 

10         5-2239 

24-4074 

10       15-1953 

12-2574 

5S92 

3*     17-6843 

24-4592 

5     ;    7-6393 

12-5856 

5544 

3i§       67882 

24-1698 

24§      '6-7695 

12-1016 

74    596 

9-3 

5593 

9      20-1492 

24-8639 

13       io'i  169 

12-8633 

5545 

3       i7-3694 

12-6968 

5594 

nt 

237238 

24-4z57 

13       13-6659 

12-2357 

5546 

5     ,  18-6258 

12-2738 

5595 

4* 

146826 

24-8428 

8     !    4-6607 

13-1289 

5547 

58§      13-4891 

23-7401 

50§     23-4848 

12-0133 

73    652 

8-3 

5596 

6        9-0956 

13-3646 

5548 

7       14-8415 

13-3064 

5597 

4* 

19-5119 

25-0117 

6        9-4900 

I3'C453 

5549 

c  c  en 

ii         9-5055 

25-0340 

12       19-4377 

^          TO"?i8n 

13-1003 

5598 

13 

20-5564 

25-2541 

14       10-5476 

13-2321 

555° 
555' 

35       12-1548 

24-8154 

•)             J.  U   L  1  09 

25§     22-0961 

13-3283 
13-0193 

74    599 

9'3 

55§ 

34093 

12-0863 

73    652  i    8-3 

/•£•                n    _ 

44§     24-7059 

17-1020 

73    664 

£  S  /• 

8  O 

66§ 

25-2271 

7-5980 

73    654 

8-0 

5i§     25-5092 

20-2078 

73    666 

8'4 

59§ 

257129 

8-0015 

73    655 

8-5 

8i§     26-6393 

22-7869 

73    667 

8'7 

57§       1-1088 

18-6608 

73    643 

87 

59»       3-4590 

25-5216 

74    593 

9-0 

R.A.  i5h  om  to  i5h  i2m 

R.A.  isb  i2m  to  i5h  24m 

Centre      R.A.  i5h    o"  Dec.  +73°             R.A.  I5h  I2m  Dec.  +  74° 

Centre     R.A.  15"  24™  Dec.  +73°            R.A.  15"  izm  Dec.  +74° 

Plate  4436.    1899,11373.           Plate  3131.     1896,  May  11. 

Plate  4927.     1900,  April  21.          Plate  3132.     1896,  May  11. 

5552 

6 

16-4183     15-8372 

7* 

5-9196       4-0435 

0 

m. 

5599 

i9§ 

5-4549     14-8623 

20           15-8269 

2-6232 

o                   m. 

5553 

ii 

16-5783     15-3924 

1  1 

6-0555 

3-59ii 

£ 
56OO 

12 

6-6830 

14-5001 

7t     17-0696 

2-3165 

5554 

H 

17-5522     15-4594 

16 

7-0330 

3-6048 

5601 

4 

8-2064 

14-3810 

3*     18-5979       2-2078 

No.  55-6.     This  star  appears  to  be  double     The  components  are  not  separable, 

and  are  measured  as  one  mass. 

I  rtseau,  interval  repreaeuts  very  nearly  5'  =  688'4  of  li.A.  at  lice.  +  73°,  ana  -ji^it  at  Dec.  +  74*. 
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GREENWICH  ASTKOGRAPHIC  CAT  \LOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    73°. 


B.D. 

N_ 

Diani 

B.  D. 

No. 

Diani. 

y- 

Diaro.             x. 

y- 

*n. 

.Mug. 

O. 

Diaro. 

X 

y- 

X, 

No. 

Mate. 

R.A.  i5h  i2m  to  15''  24™  —  contd. 

R.A 

.  i5h  I2m  to  I5h  24'"—  -contd. 

Centre       R.A.  i5h  24™  Dec.  +  73°            R.A.  i5h  i2">  Dec.  +74° 

Centre      R.A.  i5h  24"  Dec.  +73°            R.A.  1511  12™  D,'C.  +74° 

Plate  4927.     1900,  April  21.         Plate  3132.     1896,  May  ii. 

Plate  4927.     1900,  April  21.         Plate  3132.     1896,  Miiyn. 

5602 

5       11-9845     14-8180 

0 

m. 

5661 

9 

8-1862 

23-2960 

4t 

18-1714 

11-1754 

O 

m. 

5603 

8       13-1070 

14-4449 

5662 

11       11-2955 

23-0025 

7     |  21-2927     1  1  0233 

5604 

29§       4-5355     '57539 

25 

14-8676 

3-4726 

73    665 

9'4 

5663 

n       12-2575 

23  8206 

6      22-2155     11-8831 

5605 

9        9-5548  :  '57838 

6* 

19  8804 

37315 

5664 

72§ 

12-6332 

23-974° 

78§     22-5864     12-0549 

73    672 

7'2 

5606 

9        4-0230     16-7384 

*7 

14-3124 

4-4330 

5665 

358 

13-6822 

23  9300 

38§ 

23-6332 

12-0566 

73    674 

8-3 

5607 
5608 

4         5-9260     16-4997 
4t       66464     16-9551 

4* 

16-9229 

47669 

5666 
5667 

1  5 

46594 

24-9993 

5* 
4* 

14-5694 
14-5727 

12-7191 
127065 

5609 

16        7-3283     167505 

12 

17-6148 

45961 

5668 

13        6-0678 

24-0388 

6       16-0220 

1  1  -8  1  80 

5610 

4         8-2158 

16-2069 

5669 

12              6-9743 

24-1721 

6 

16-9205 

11-9943 

56,, 

4         8-8178 

16-9820 

5670 

9       11-7055 

24-4181 

4 

21-6391 

12-4566 

5612 

3       11-6690 

167566 

5671 

13       12-0450 

24-5214 

8 

21-9703 

12-5741 

56l3 

1  1       13-6029 

16-9945 

6' 

23-8683 

5-1274 

5614 

4°§       3-9965 

17-1781 

36S 

14  2646 

4-8702 

73    664      8-0 

44§ 

17-1907 

1-6243 

73    669      9-0 

5615 

4         5-37I5 

17-8094 

3 

15-6091       5-5654 

698 

24-5759      3"9352 

73    676  i    8-6 

5616 

ii         85576 

17-0890 

9 

18  8261 

49870 

72§ 

25-9217      4-5961 

73    678 

8-5 

5617 

9        9-1968 

17-9140 

6 

19-4258       5-8445 

68§    ;  24-5587   !  11-3914 

73    677      8-5 

5618 

i7§       9-7270 

17-8305 

'5 

'9-9598       57854 

52§      24-7962      13-4281 

74    615       8-5 

5619 

ii       11-2807 

17-9865 

8 

21-5040      6-0095 

5620 

4i§     12-1850 

I77'.8« 

40$ 

22-4186      5  8344 

73    671       9-2 

R.A.  ish  24m  to  i5h  36™ 

5621 

49§     13-3356 

17-0893 

52§ 

23-6028       5-2077 

73    673      8-3 

Centre      R.A.  i5h  24™  Dec.  +  73"             R.A.  15"  36™  Dec.  +74° 

5622 

s 

56§     13-8519 

17-8146 

f>        /" 

5i§     24-0828      5-9548 

73    675       8-3 

Plate  4927.    1900, 

April  21.        Plate  3103.     1896,  April  26. 

5623 

6        4-1118 

18-0633 

4 

I41377 

57614 

in. 

5624 

6        5-4638 

18-9783 

3 

15-6480 

6-7356 

5672 

ii 

20-9143 

14-0853 

10 

10-2537 

1-9478 

5625 

4        5'52i8 

18-1641 

3* 

'57444 

5-9272 

5673 

15       21-2960 

14-5930 

'4 

10-6659      2-4317 

5626 

9        9-6031 

18-7580 

6 

197931 

67043 

5674 

9      ;  23-2760 

14-8542 

9 

12-6569      2-5875 

5627 

7       127544 

18  1659 

4* 

22-9673 

6-2574 

5675 

7       14-0370 

'5-7525 

6 

3-4809      3-9763 

5628 

8 

4-0610 

19-0830 

5 

14-2424 

67752 

5676 

47§      14-2542 

157748 

46§ 

3-6937       3-9873 

73    676 

8-6 

5629 

7 

5-2150 

19-6640 

4 

15  3688 

7-4085 

5677 

11        I5-5934 

15-4058 

10 

5-0123       3-5482 

5630 

1  1         8-6427 

19-9170 

7 

18-7816 

7-8166 

5678 

ii        17-0540 

IS73'8 

12 

64912       3-7963 

5631 

4         8-8478 

19-1079 

5679 

6       18-7050 

15-0818 

6* 

8-1028 

3-0591 

5632 

4        90685 

19-2828 

5680 

16 

19-8337 

157624 

'4 

9-2655 

3-6783 

5633 

7       '2-9033 

19-1336 

5* 

23-0733 

7-2329 

5681 

7 

21-9528 

157164 

7 

"'3797 

3-5I95 

5634 

10        4-4489 

20-7722 

5 

14-5548 

8-4833 

5682 

45§ 

15-6267 

16-3741 

44§ 

5-1002 

4-5148 

73    678 

8-5 

5635 

38$       5-0965 

20-1941 

36§ 

15-2280 

7-93I5 

73    666 

8-4 

5683 

5 

16-8688 

16-8965 

5636 

4        7-4551 

20-8325 

5684 

10 

18-3278 

16-6871 

9        7-8I53 

4-6761 

5637 

4 

8-6056 

20-6399 

4* 

18-7129 

8-5362 

5685 

9 

21-2090 

16-1003 

10       ;   10-6587 

3'94'7 

5638 

'3 

8-6155 

20-5324 

10 

18-7276 

8-4315 

5686 

1  1 

227260 

167324 

8 

12-2096 

4-4936 

5639 

9 

9-5262 

20-3888 

4 

19-6416 

8-3303 

5687 

IO 

24-5308 

16-3766 

10* 

13-9929 

4-0391 

5640 

18 

10-2247 

20-2133 

18 

20-3490 

8-1872 

5688 

'4 

15-5912 

17-4I30 

'3 

5-1193 

5-5540 

5641 

«7§ 

12-3747 

20-7087 

17       22-4741 

8-7813 

5689 

7 

I7-5479 

177127 

6 

7-0905 

5-7475 

5642 

'4 

13-3653 

20-7072 

7       23-4634 

8-8251 

5690 

10 

18-5247 

17-6803 

1  1 

8-0665 

5-6637 

5643 

*• 

6 

5-8343 

21-3059 

i*     '5'9'24 

9-0764 

5691 

1  1 

20*0628 

17-6624 

1  1 

9-5977 

5-5633 

5644 

f 

4* 

6-0580 

21-5798 

2*       I6-I228 

9-3621 

5692 

20§ 

20   I  l6l 

I7-3353 

'9§ 

9"6435 

5-4323 

73    680 

7'5 

5645 

/-      s 

4 

6-4050 

21-8461 

5693 

5 

20-4740 

17-8379 

5 

10-0183 

5-7160 

5646 

i8§ 

6-8355 

21-3003 

16 

16-9121 

9-1173 

5694 

47§ 

20-5990 

17-4192 

44§ 

10-1226 

5-2938 

5647 

5648 

5 

26§ 

7-2273 
10-6277 

21-2026 
21-3775 

27§     ;  20-6695 

9-3671 

5695 
5696 

8 
5 

22-1666 
18-1128 

'7'5453 
18-9037 

7 
4 

1  1-6924 

7-7164 

5'335' 
6  9065 

5649 

5 

107472 

21-5203 

3*     10-8122 

9-5150 

5697 

'4 

22-0870 

18-8898 

'3 

1  1-6847 

6-6809 

5650 

3 

10-9378 

21-4178 

5698 

6 

22-1323 

18-8965 

5t 

11-7292 

6-6863 

5651 

"•3255 

21-7210 

5       21-3787  !    9-7442 

5699 

15 

22-4199 

18-6451 

'5 

1  2-0080 

6-4180 

5652 

s- 

4 

12-9383 

21-7181 

5"oo 

12 

24-0655 

18-6305 

10 

13-6474 

6-3I59 

5653 

m£M 

5°§ 

6-4735 

22-6478 

55§     '6-4917     '.0-4470 

73    667 

87 

5701 

17 

24-0722 

18-8198 

14       13-6635 

6-5065 

5654 
5655 
5656 

6* 
'3 

7-0920 

9-6564 

10-3738 

22-4789 
22-6376 
22-6627 

20 
IO 

17-1  190 
19-6695 
20-3863 

10-3082 
10-5841 
10-6428 

73    668 

9'5 

5702 
5703 
57o+ 

•4 

5 
7 

15-0885 

15-8758 

18-8118 

19-7700 
19-8592 
19-4224 

'3         4-7428 

5         5-5359 
7         8-4447 

7-9353 

7-9815 

7-3881 

5°57 

4 

12-2843 

22-2729 

5705 

10 

19-81  16 

19-4330 

7         9-4404 

7-3438 

S  65  8 
_  /- 

9 

127280 

22-4030 

4 

227493 

10-4879 

5706 

5 

21-4155 

19-8177 

4 

1  1-0633 

7-6437 

5659 
„  /:/: 

4 

13-3320 

x- 

22-6329 

5707 

'9§ 

22  6282 

19-7684 

193 

12-2728 

7-5286 

5000 

I  2 

4-5562 

23-0213 

5     :  I4-5576  i  107332 

5708 

5 

22-8362 

19-4915 

4 

1  2-4632 

7-2427 

i 

1 

Plate  4927.     Nos.  5666,  5667.     Me  .Mired  as  onu  mas  . 

i  rditau  interval  represents  Tery  nearly  5'  =  68»>  of  R.A.  at  Dec.  +  73°,  and 

72«-6  at  Dec.  +  74°. 
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No. 

Diam. 

X. 

ft 

Diam. 

X. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

B.  D. 

y- 

• 

No. 

Mag. 

y- 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  i5h  24m  to  i5h  36m  —  contd. 

R.A.  i5h  36™  to  i5h  48™ 

Centre      R.A.  I5h  24""  D.-e.  +  73°             R.A.  i5h  36™  Dec.  +  74° 

Centre      R.A.  15!"  48m  Dec.  +73°            R.A.  ish  36m  Dec.  +74* 

Plate  4927.     1900,  April  21.       Plate  3103.     1896,  April  26. 

Plate  2674.     1895,  June  12.       Plate  3103.     1896,  April  26. 

5709 

6       14-0845 

20-9187 

4* 

3-8077 

9''357 

o 

m. 

5761 

4* 

3-8650 

14-3281 

6 

14-1841 

2-0815 

o 

m. 

5710 

4 

'47°55 

20-9160 

4* 

4H245 

9-0987 

5762 

6 

4-3952 

'4-3425 

6 

14-7070 

2-1207 

5711 

4 

'8-5555 

20-3818 

4 

8-2389 

8-3603 

5763 

10 

4-4663 

14-9818 

'5 

H7485 

27657 

5712 

4 

19-0085 

20-1796 

5 

8-6817 

8-1370 

5764 

3o§ 

5-4821 

14-6249 

37§ 

157785 

2-4603 

73    685 

9-0 

57'3 

6 

21-2405 

20-0893 

6 

10-9023 

7-9223 

5765 

4*      8-0360 

14-9680 

5 

18-3163 

2-9360 

57>4 

H 

22-3663 

20-3366 

14       12-0388      8-1098 

5766 

8     I    8-2908 

15-0083 

'4 

18-5636 

2-9858 

5715 

7 

22-8062 

20-1244 

6      12-4668      7-8741 

5767 

4        9-0930 

H7239 

8 

193798 

27421 

5716 

15 

22-8390 

20-3625 

15       12-5133      8-1095 

5768 

17       11-1479 

14-8400 

25 

21  4253 

2-9613 

5717 

17 

23-5072 

2O'21  36 

13       '3''734      7-9250 

5769 

9 

11-1538 

14-8546 

'3 

21-4319 

2-9755 

5718 

5 

15-2152 

21-6659 

5 

4-9708 

9-8231 

5770 

'5 

4-6823 

15-6876 

'7 

14-9257 

3-4816 

5719 

8 

18-0043 

2I-22O5 

8 

7-7345 

9-2255 

577' 

10 

6-1366 

15-5576 

'3 

10-3885 

3-4241 

5720 

4 

18-3090 

21-4580 

4 

8-0498 

9-4506 

5772 

I  2 

9-9071 

15-2448 

23 

20-I666 

3-3042 

5721 

6 

18-7542 

21-6978 

7 

8-5020 

9-6606 

5773 

4 

12-8837 

15-2082 

7 

23-1416 

3-4I75 

5722 

12 

20-4354 

21-8250 

10 

10-1928 

9-6987 

5774 

24§ 

5-4054 

17-0348 

24§ 

'5-5813 

4-8628 

73    684 

9'5 

5723 

1O 

21-7204 

2I-3295 

7      11-4501 

9"'344 

5775 

4* 

7-5359 

16-3436 

4 

17-7485 

4-2804 

57*4 

3°§ 

22-6278 

21-0858 

27§  :  '2-3439 

8-8465 

73    681 

9'3 

5776 

9 

8-5352 

16  3841 

12 

18-7426 

4-3720 

5725 

1  1 

14-7450 

22-5329 

10        4-5495 

107123 

5777 

30§ 

9-9125 

16-7705 

32§ 

20-0963 

4-8256 

73    688 

9-1 

5726 

12           I5-5779 

227894 

9  .      5-3944 

10-9242 

5778 

5 

10-0898 

16-6660 

8 

2O-2812 

4-7301 

5727 

7       '5-6332 

22'OOO8 

6        5-4090     10-1354 

5779 

26§ 

10-8555 

16-7645 

3o§ 

21*0380 

4-8668 

73    690 

9'4 

5728 

6       18-2486 

22-8649 

5         8  0645 

10-8553 

5780 

6 

10-8500 

16-1145 

10 

21-0646 

4-2173 

5729 

16     '  18-6147 

22-3756 

14     ,    8-4041 

10-3459 

5781 

3'§ 

1  1-0260 

16-4443 

36§ 

21-2238 

4-5558 

73    691 

9-0 

573° 

4*    20-5108 

22-3760 

5       10-2962 

10-2451 

5782 

39§ 

13-9848 

16-2023 

52§ 

24-1921 

4H644 

73    694 

8-4 

573' 

12          20-7255 

22-288I 

10      10-5073 

10-1456 

5783 

4 

4-2188 

17-3257 

7 

14-3830 

5-0903 

5732 

5      20-9268 

22-5088 

4       10-7229 

10-3583 

5784 

3* 

4-4560 

18-1380 

4 

'4-5775 

5-9165 

5733 

ii-     21-0838 

22-6565 

9 

10-8829 

10-4950 

5785 

18 

7-5360 

»7-5947 

2'§ 

17-6823 

5-5287 

73    686 

9'5 

5734 

3 

12-7175 

10-5986 

5786 

4 

8  6042 

17-3385 

6 

18-7600 

5-3290 

5735 

5*    23-7863 

22-4081 

4 

13-5706 

10-1029 

5787 

4 

8-6763 

17-1636 

5 

18-8400 

5-154' 

5736 

4*    23-7959 

22-5636 

4* 

13-5860 

10-2612 

5788 

3* 

10-2733 

17-5672 

4 

20-4166 

5-6418 

5737 

8      23-8867 

22-9I2O 

9 

13-6974 

10-6002 

5789 

5 

10-4576 

'773-4 

6 

20-5863 

5-8181 

5738 

'5       '4-5574 

23-2192 

'3 

4-401  1 

•4060 

5790 

22§ 

1  1-3028 

'7-3739 

24§ 

21-4540 

5-4985 

73    692 

9'5 

5739 

46§     14*5762 

23-2207 

42§ 

4-4183 

•4076 

73    677      8-5 

579' 

6 

4'47  '4 

18-8388 

9 

14-5584 

6-6175 

574° 

4       17-0900 

22-9588 

6 

6-9135 

•0130 

5792 

4 

6-9030 

I8-3539 

5 

I7-OI2O 

6-2582 

574' 

13       19-3946 

23-5416 

1  1 

9-2461 

-4723 

5793 

4 

10-2378 

18-2308 

6 

20-3493 

6-3010 

5742 

i8§     20-9653 

23-3401 

'5 

10-8043 

•1851 

5794 

9      10-9036 

18-1699 

'3 

2I-OI38 

6-2753 

5743 

14       211436 

23-8698 

11           II'OllO 

•7024 

5795 

3*     11-2640 

187567 

4t 

21-3478 

6-8750 

5744 

1  1 

23-3801 

23-6737 

9       13-2310 

•3889 

5796 

4*     13-8024 

18-2632 

6 

23-9079 

6-5123 

5745 

4       '3-5623 

•5041 

5797 

5 

I5H997 

7-8279 

5746 

5 

'5-3953 

24-3808 

5         5-2995 

12-5209 

579s 

4 

7-1817 

19-7780 

5 

17-2198 

7^945 

5747 

16 

15-9187 

24-8472 

13         5-8449 

12-9598 

5799 

29§ 

7-6790 

19-4477 

26§ 

177290 

7-3881 

73    687 

9'5 

5748 

'5 

16-7465 

24-7780 

13        ;      6-6683 

12-8453 

5800 

10     :    8-3798 

19  1850 

'4 

18-4424 

7-1596 

5749 

4 

'8-9743 

24-2616 

5        8-8642 

12-2130 

5801 

7         8-7075 

19-3224 

10 

187645 

7-3I53 

575° 

4 

19-0758 

24-5656 

5        8-9825 

12-5  106 

5802 

4* 

10  0471 

19-8155 

5 

IO-O758 

7-8759 

575' 

4t 

19-6785 

24-1624 

4*  i    9-5649 

12-0723 

5803 

3 

10-3281 

19-1570 

4 

20-3879 

7-2333 

5752 

47.; 

21-5282 

24-6950 

46§     11-4398     12-5078 

74   621 

8-0 

5804 

6 

10-4272 

19-0465 

8 

20-4944 

7-1264 

5753 

16      23-7101 

24-3363 

16     ,  13-5980     12-0335 

5805 

6 

11-4360 

19-7779 

7 

21-4644 

7-9058 

5754 

42$     14-9087 

25-2465 

38§       4-8580     13-4105 

74    615 

8-5 

5806 

'9 

12-3369 

I9'3753 

23§ 

22-3851 

7-5507 

5755 

32$     15-3319 

25'5'53 

2S§   !    5-2943  i  13-6589 

74    617 

9-1 

5807 

4 

I4-I708 

8-8487 

5756 

25§   ;  '5"8657 

25-5692 

'9.1       5-8297 

13-6858 

5808 

4* 

8  1419 

20-2165 

5 

18-I55I 

8-1755 

5757 

9       17-1619 

25'2374 

8        7-1088 

13-2826 

5809 

6 

10-1145 

20  6423 

7 

20-1046 

8-7025 

5758 

ii       17-2438     25-2495 

9        7-1891 

13-2885 

5810 

9 

130397 

20-6488 

'3 

23-0253 

8'8577 

5759 

4*     20-3090     257046 

4       10-2735 

13-5848 

58,1 

20 

4'5975 

21-9690 

18 

14-5258 

9-7511 

5760 

4 

13-6764 

13-2652 

5812 

4 

15-9333 

9-0908 

5813 

7 

7-5529 

21-4016 

10 

17-5044 

9-3327 

54§ 

3-693-5 

3-9873 

73    676 

8-6 

5814 

7 

8-8280 

21-2473 

10 

187870 

9-2432 

52§ 

2-8501 

5-3494 

73    673 

8'3 

5815 

6 

9-5213  '  21-8013 

6 

19-4525    i     9-8304 

48§ 

3-4040 

6-0463 

73    675 

8-3 

5816 

5 

21-3655       9'7'87 

79* 

2-5200 

12-2653 

73    672 

7-2 

5817 

9 

12-0440     21-2058 

10 

22'QOOO         9-3642 

+o§ 

3-5628 

12-1635 

73    674 

8-3 

5818 

4      12-1113     21-7519 

7 

22-0400      9-9123 

49§ 

26-3981 

14-8952 

73    685 

9-0 

5819 

3t     12-2855     21-5584 

5 

22-2260      9-7288 

x-s     2;-02f)j.     26-4770 

74    621; 

SM 

• 

i  rteeau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68»'4  of  R.A.  at  Dec.  +  73",  and  718-6  at  Dec.  -(-  74°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    73° 


B.  D. 

Vj» 

1   M-!  1  il 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

V- 

No. 

Mag. 

j>  O. 

Diutti. 

x.                     y. 

LHH1H. 

X, 

!'• 

No. 

Mag. 

R.A.  i5h  36m  to  i5h  48™  —  contd. 

R.A.  15''  48™  to  i6h  om—  contd. 

Centre       R.A.  15*4$™  Dec.  +73°            R.A.  15!"  36™  Dec.  +74° 

Centre      R.A.  1  5h  48™  Dec.  +73°             R.A.  i6>>    o™  Dec.  +74° 

Plate  2674.    1895,  June  12.        Plate  3103.     1896,  April  26. 

Plate  2674.     1895,  June  12          Plate  2730.     1895,  July  2. 

1 

O 

m. 

0 

m. 

5820 

*7§ 

13-4942 

21-1119 

3'§ 

23'4557 

9'3439 

73    693 

9'5 

5871 

5 

8-5400      4-3512 

5821 

27§ 

5-1767 

2»-9i9§ 

23§ 

15-0563 

107304 

73    683 

9'5 

5872 

22§ 

21'22  l6 

17-0173 

22§ 

10-6370      4-9368 

5822 

4 

16-3223 

10-3540 

5873 

10 

16-7250 

17-2867 

i6§ 

6-1606      5-4390 

58*3 

4 

16-9770 

10-0861 

5874 

12 

l8-0795 

17-6795 

'7 

7-5340      5-7621 

5824 

3 

20-2357 

10-4571 

5875 

6 

18-20I8 

16-9585 

10 

7-6167      5-0348 

5825 

5 

10  8044 

22-3368 

7 

20-7068 

10-4339 

5876 

4 

8-3319      5-1298 

5826 

6 

6-6184 

23-6094 

7 

16-4596 

'4955 

5877 

4 

9'479'       5-4786 

5827 

*3§ 

7-9860 

23-8128 

2'§ 

17-8151 

•7641 

5878 

15 

2O-6O55 

'7'5257 

i8§ 

10-0500      5-47/6 

5828 

9 

9-2516 

23-9243 

1  1 

19-0745 

•9390 

5879 

1  1 

2P238l 

'7-5773 

i6§ 

10-6849      5-4976 

5829 

3°§ 

IO'22l8 

23-4361 

3*§ 

20-0654 

"4995 

73    689 

8*5 

5880 

4 

11-6126      5-4063 

5830 

4 

10-3219 

23-3315 

3 

20-1722 

-4021 

5881 

6 

22-6lO9 

17-4384 

I  2 

12-0473      5-2859 

5831 

4* 

1I-2505 

23-8317 

4 

21-0757 

9396 

5882 

5 

12-5048      5-9231 

5832 

29§ 

47634 

H'43H 

*4§ 

14-5633 

2-2193 

73    682 

9'5 

5883 

4 

12-9543      5-1652 

5833 

3* 

8-2798 

247231 

3 

1  8  0633 

12-6886 

5884 

4 

3-8293      6-5619 

5834 

i? 

8-7502 

24-7758 

i6§ 

18-5293 

12-7661 

74    628 

9'5 

5885 

6 

I4-5372 

18-0531 

10 

4-0150      63194 

5835 

10 

87578 

24-0380 

12 

18-6253 

12-0273 

5886 

4 

4-0440      6-5964 

5836 

5t 

8-8505 

H'8543 

5 

18-6271 

12-8475 

5887 

20§ 

17-8219 

18-6001 

22§ 

7-3245      6-6952 

5837 

4* 

9-6i37 

24-8670 

4 

19-3850 

12-8994 

5888 

7 

19-3667 

18-9651 

9 

8-8873      6-9785 

5838 

4'§ 

10-8539 

24-8561 

35§ 

20-6284 

12-9510 

74    629 

8-3 

5889 

4* 

19-5597 

18-5098 

6 

9-0586      6-5199 

5839 

4 

22-9045 

12-8242 

5890 

4* 

20-9538 

18-8618 

6 

10-4651      6-7930 

5840 

4* 

13-6002 

24-0847 

4 

23-4079 

'z-3'55 

589I 

8 

2I-7780 

18-9508 

1  1 

11-2943      6-8420 

5841 

39§ 

7-9293 

25-2878 

3i§ 

17-6853 

i3'23'3 

74    627 

9-2 

5892 

12 

22-1932 

18-3796 

>7§ 

11-6816       6-2493 

5842 

6 

197374 

13-5703 

5893 

'3 

23-0245 

19-1446 

'9§ 

12-5499       6-9690 

5843 

6t 

10-0513 

25-8233 

8 

197757 

13-8726 

5894 

7t 

23-9091 

18-8287 

1  1 

13-4165      6-6066 

5844 

5 

11-5721 

25-5675 

6 

21-3050 

13-6954 

5895 

4 

137539 

6-1957 

5896 

4 

13-9098 

6-7208 

5897 

5* 

16-1038        18-8491 

6 

5-6193 

7-0300 

5898 

St. 

17-5246        19-3919 

7 

7-0707 

7-5009 

R.A.  ish  48™  to  i6h  om 

5899 

10 

'77335  i  '9"8296 

163 

7-2971 

7-9265 

\J       ~ 

Centre      R.A.  i5h  48"'  Deo.  +73°.          .  R.A.  16*    o™  Dee.  +74° 
Plate  2674.     1895,  June  12.        Plate  2730.     1895,  July  2. 

5900 
5901 
5902 

2i§ 
1  1 

19-0240 
19-8802 

19-0395 
19-5115 

4 

22§ 

«s§ 

7-6776 

8-5494 
9-4266 

7-4809 
7-0732 
7-4983 

73    699 

9'2 

o 

m. 

5903 

3 

9-8882 

7-8732 

5845 

5 

227674 

14-0185 

8 

12-0258       1-8657 

5904 

12 

22-8132 

20-1080 

i7§ 

12-3859 

7-9433 

5846 

3* 

14-1088     142359 

5* 

3-3864 

2-5291 

59°5 

8 

14-2195 

20-2690 

12 

3-8i43 

8-5469 

5847 

5* 

15-9693 

14-1444 

8 

5-2440 

z'3393 

5906 

4 

4-0956 

8-1196 

5848 

8 

16-9930 

14-6166 

16 

6-2921       2-7576 

5907 

10 

15-4079 

20-6337 

'3 

5-0160 

8-8487 

5849 

5 

67544       2-4743 

5908 

6 

16-6631 

20-6483 

8 

6-2751 

8-7992 

5850 

4* 

17-4940 

I4-5IIO 

5 

6-7878       2-6273 

5909 

8 

6-7156 

8-8286 

5851 

5 

6-9605 

2*9290 

5910 

9 

17-7371 

20*6421 

12 

7-347I 

8-7380 

5852 

«5§ 

18-5735 

'4'°955 

20§ 

7-8427 

2-1580 

5911 

4 

7-3936 

8-9008 

5853 

3* 

18-6023 

H'5599 

4 

7-8950 

2-6202 

5912 

D 

7-6296 

8-6659 

5854 

5 

8-1642 

2-4290 

59'3 

4 

7-9558 

8-2391 

5855 

5 

8-5447 

2-3900 

S9'4 

7 

8-8487 

8-0098 

5856 
5857 

22§ 

9 

22-4565 
24-2289 

14-3823 
14-4486 

26g 

i  ig 

"7359 
13-5063 

2-2438 
2-2159 

73    701 

9'5 

59'5 
5916 

3* 

I9-3933 

20-4506 

i 

4 

8-9900 
10-1973 

8-4604 

8-4570 

5858 

7 

4-4598 

3-7176 

59'7 

6 

10-2827 

8-2742 

5859 

13 

177254 

15:6995 

'9§ 

7-0828 

3-8012 

5918 

4 

1  1-2250 

8-7614 

5860 
o/c 

12 

17-9403 

14-9658 

18 

7-2560 

3-0578 

59'9 

13 

22-7030 

20-3091 

i6§ 

12-2864 

8-1508 

73    7°2 

9'5 

5861 

O  £. 

5 

9-8659 

3'2i47 

5920 

9 

22-7274    20-2806 

'3§ 

12-3096 

8-1204 

5862 

„  o  £ 

6 

9-9614 

3-0510 

5921 

5 

15-4032 

21-6207 

7 

5-0650 

9-8369 

5863 

O  £ 

6 

10-0443 

3-5730 

5922 

5 

5-2248 

9-1381 

5864 

.  O  £.  ~ 

5 

11-5852 

3-4580 

5923 

5 

5'3998 

9-2512 

5865 

_  o« 

4 

13-8303 

3-0453 

59*4 

4* 

16-1431 

21  "2097 

6 

5-7844 

9-3876 

5866 

5867 

f  O  /C  O 

'3 

14-4011 

16-6308 

4 

17 

13-8763 
3-8075 

3'4275 
4-9041 

59»5 

5926 

6 

16-2018 

21-4959 

10 
6 

5-8562 
7-0315 

9-6695 
9-5084 

5868 

*  O£. 

5 

6-4731 

47356 

5927 

J«§ 

18-4818 

2I-3OI  I 

48§ 

8-1241 

9'359' 

73    698 

7-8 

5869 

_  O  —  — 

5 

7-3681 

4-7996 

5928 

1  1 

18-5693 

21-4108 

16 

8-2164 

9-4636 

5870 

5 

7-4549 

4-1550 

5929 

5 

8-9845 

9-0168 

• 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68«"4  of  R.A.  at  Dec.  +  73°,  and  72«'6  at  Dec.  +  74°. 
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i 

No. 

I.nm 

y  • 

Diam. 

X, 

B.  D. 

Xo. 

I  'i.'Un. 

B.  D. 

• 

No. 

Mag. 

y- 

1  'i.  '  i  '  i  , 

X. 

y- 

i 

No. 

.Mag. 

R.A.  1  5h  48™  to 

1  6h  om  —  contd. 

R.A.  i6h  om  to  i 

6h  i2m—  contd. 

Centre      R.A.  I5h  48™  Dec.  +  73°             R.A.  i6b    o™  Dec.  +  74° 

Centre      R.A.  i6h  12™  Dee.  +  73°             R.A.  i6h    om  Dec.  +74° 

Plate  2674.     1895 

,  June  12.          Plate  2730      1895,  July  2. 

Plate  4945      1900,  April  28.          Plate  2730.     1895,  July  2 

5930 

22§ 

20-4551 

21-9102 

2  IS 

10-1260 

9-8649 

O 

m. 

5980 

4*     13-3638     15-5827 

7* 

23-6964      3-6563 

• 

m. 

5931 

10 

22-8918 

22-1393 

12 

12-5692      9-9695 

5981 

5 

14-4363 

4-1932 

5932 

IO 

16-1999 

22-1750 

14 

5-8908    10-3480 

5982 

4 

I5-7945 

4-3532 

5933 

IO 

i6-»o8o 

22-3406 

Ml 

6-5057 

10-4814 

5983 

'3 

6-1815     17-1438 

16 

16-4469 

4-8909 

5934 

4 

8-1727    10-6997 

5984 

'3     '    7"3992     16-3120 

21 

17-7008 

4-1156 

5935 

4* 

18-7029 

22-3911 

4 

8-4003    10-4391 

5985 

7 

17-9697 

4-2426 

5936 

8t 

21  '6950 

23-0319 

ii 

j  1  1-4220     10  9192 

5986 

9 

7-6735     16-3067 

'4 

17-9755  1   4-1226 

5937 

4 

11-7046 

10-25  '9 

5987 

6 

9-2101     16-5164 

1  1 

19-5054 

4'4032 

5938 

4 

12-1382 

10  1763 

5988 

6 

10-3082     16-9307 

12 

20-5783 

4-8637 

5939 

5 

12-6834 

10-1327 

5989 

3*     10-3190     16-9517 

5 

20  5907 

4-8827 

5940 

"• 

12-8780 

10-6818 

599° 

4!     10.5294     16-4764 

Q 

20-8198 

4-4232 

594i 

6 

13-5671 

107478 

599' 

8 

22-7738 

5942 

28S 

I4-59I9 

23-0235 

3'§ 

4-3259 

•2787 

73    695 

9'4 

5992 

6     j  13-4300    16-6423 

9 

237123    ,     4-7182 

5943 

5 

5  1414 

•4531 

5993 

6 

24-2928         4-5400 

5944 

5 

5-8843 

•5256 

5994 

4 

I4-II32 

57478 

5945 

5 

16-2452 

23-4189 

10 

5^995        -5886 

5995 

4 

14-1872 

5-3593 

5946 

4 

67415 

•1373 

5996 

1°        4-4374  ,  18-2744 

14-6527 

5*944° 

5947 

4 

7-1750 

•5322 

5997 

8        6-8842     177560 

12 

I7-I232 

5-5363 

5948 

4 

8-0528 

•5113 

5998 

6 

18-4383 

5-6213 

5949 

5 

8-5475 

"3262 

5999 

4 

I9-3275 

5-1509 

595° 

5 

10-9843 

•5008 

6000 

4         5-0828     19-2602 

10 

15-2573 

6-9560 

595' 

3* 

H'8933 

24-5596 

4 

4-7060 

12-7977 

6001 

3* 

6-0266 

18-8992 

7 

16-2141 

6-6383 

5952 

7 

15-3163 

24-5'77 

9 

5-1274 

12-7311 

6002 

5 

16-5275 

6-7192 

5953 

4 

80275 

12-6689 

6003 

85§       8-4333 

19-0840 

79§ 

18-6129 

6-9287 

73    7°7 

67 

5954 

4*' 

lS-88,3 

24-6996 

5 

87075 

127259 

6004 

16        9-4296 

18-2915 

21 

19-6402 

6-1844 

5955 

5 

8-8070 

12-3996 

6005 

5!     10-0417 

i8-3439 

9 

20-2496 

6-2654 

5956 

36§ 

19-7197 

24-1778 

35§ 

9-5066 

12-1621 

73    7oo    '  9-2 

6006 

7 

23-1971 

6-0661 

5957 

4 

10-4869 

12-7996 

6007 

6 

13-1420 

18-2357 

9 

23-3515 

6-2998 

5958 

4!     22-1169 

24-4370 

5 

11-9170 

12-2991 

6008 

26§     13-7621 

18-5356 

23-9605 

6-6257 

5959 

7 

12-3959 

12-8562 

6009 

4-9467 

'4§ 

15-1084 

7-2067 

5960 

'7       23-5534 

24-6163 

'5§ 

13-3565 

12-4037 

6010 

7        7-1130 

i9'4345 

•4§ 

17-2768 

7-2246 

5961 

4 

4-9723     '3-7594 

60  1  1 

4 

17-5967 

7-5918 

5962 

4 

6-4400     13-6569 

6012 

6        9'49°7 

197193 

12 

19-6364         7-6148 

5963 

5 

6-8522     13-9275 

6013 

5 

I97548      7'3'92 

5964 

4* 

177II5 

257022 

5 

7-5824     13-7889 

6014 

6 

20-6345      7-7950 

5965 

5 

8-0752     13-3438 

6015 

6 

21-8788      7-0143 

5966 

IO 

18-5839 

25-5264 

12 

8-4428     13-5713 

6016 

5 

14-7224 

8-6045 

5967 

5 

8-7633     13-2584 

6017 

4 

15-0230 

8-4390 

6018 

4*      6-4299 

20-8978 

8 

16-5253 

8-6536 

22-4939    26-9421 

_ 

52§ 

3-3691 

4-4990 

73    694       8-4 

6019 

6        8*2825  I  2O'4359 

12 

18-3985 

8-2758 

57§ 

| 

74    643      9-0 

6020 

5 

18-8587 

8-2275 

602  1 

4 

19-3548 

8-1710 

R.A.  i6hom 

to  i6h  i2m 

602.2 
6023 

4*     10-6893 

20-8907 

6 

20-7815 

8-4177 
8-8404 

Centre      R.A.  i6h  i2m  Dec.  +73°             R.A.  i6h  o™  Deo.  +74° 
Plate  4945.     1900,  April  28.         Plate  2730.     1895,  July  2. 

6024 
6025 

45§ 

j 

11-0817 
11-1647 

20-2463 
20-2875 

43§ 
9 

21  -2050 
21-2843 

8-2130 
8-2580 

73    708 

9'  ' 

m. 

6026 

4 

22-3104 

8-6436 

5968 

4* 

4-2585 

15-0514 

7 

14-6173 

2-7143 

• 

6027 

5 

22-9177 

8-5608 

5969 

5 

6-7387 

15-1953 

8 

17-0905 

29710 

6028 

23§     13-9613 

20-8690 

27§ 

24-0513 

8-9635 

73    7'° 

9'5 

5970 

*J 

7-9743 

14-4062 

1  1 

18-3628 

2-2392 

6029 

5 

I4-3454 

9-8193 

597' 

4t 

10-0508 

14-2038 

6 

20-4441 

2-1303 

6030 

5 

14-4984 

97913 

5972 

20 

10-1682 

14-4082 

27§ 

20-5537 

2-3395 

6031 

5 

14-6819 

9-5627 

5973 

4 

10-5404 

14-3662 

7 

20-9247 

2-3119 

6032 

5 

I7-5533 

9'2975 

5974 

22§ 

12-9081 

14-6870 

29§ 

23-2777     2-7402 

6033 

4*       7-7072 

22-0877 

6 

177489 

9-8994 

5975 

5 

14-4229       3-5826 

6034 

4 

22-7063 

9-1234 

5976 

4 

14-8077      3-5022 

6035 

10       13-9873 

20-9835 

'4 

24-0743 

9-0793 

5977 

12 

7-6623 

15-9370 

i6§ 

17-9808    3-7537 

6036 

22-6535 

6 

14-4069       10-3169 

5978 

6 

8-7698 

16-1050 

'3 

19-0820      3-9710 

6037 

10         7-0408 

22-3519 

'4 

17-0733       10-IJ47 

5979 

17 

9-6690 

15-3091 

20 

20-0138      3-2148 

6038 

4 

17-6852 

10-4666 

i  riaeau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68"  4  of  R.A.  at  Dec.  +  73°,  and  72"-6  at  Dec.  +  74*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE   +   73C 


No 

B.  D. 

N_ 

< 

u.  n. 

1  'laiji. 

X. 

1  M;il  n 

X, 

y- 

No. 

Mag. 

O. 

Diarn. 

x.                    y. 

mt                          y. 

No. 

Mag. 

R.A.  i6h  om  to  i6h  i2m  —  contd. 

R.A.  i6h  i2m  to  i6h  24™  —  contd. 

Centi-e      R.A.  i6h  12™  Dec.  +  73°             R.A.  i6>>    om  Dec.  +74° 

Centre      R.A.  i6h  12™  Dec.  +73°            R.A.  i6l>  24°!  Dec.  +  74° 

Plate  4945.    1900,  April  28.         Plate  2730.     1895,  July  z. 

Plate  4945.     1900,  April  28.        Plate  2723.     1895,  June  25. 

m. 

in. 

6039 

5 

"7395 

22-9143 

8 

2  1  -7404 

10-9060 

6091 

27§ 

15-3518 

18-8729 

23 

4-9442 

6-9805 

6040 

9 

22-1036 

10-1604 

6092 

5* 

15-4306 

18-8762 

3*       5-0201 

6-9821 

6041 

4 

23-0864 

10-5388 

6093 

'7 

157500 

18-2240 

8 

5-3061 

6-3I05 

6042 

4* 

13-6731 

22-0615 

8 

23-7088 

10-1431 

6094 

16 

15-8650 

18-4741 

1  1 

5-4353 

6-5554 

6043 

7 

14-1171 

1-2323 

6095 

6 

16-0370 

18-2276 

4* 

5-5882 

6-2979 

6044 

4 

14-3304 

17700 

6096 

12 

16-3196 

18-2948 

6 

5-8785 

6-3503 

6045 

10 

15-2852 

1-6584 

6097 

4* 

17-8301 

187277 

3* 

7-4041 

6-6996 

6046 

4'§ 

5-6250 

*37'53 

33§ 

15-5946 

1-4300 

73    703 

9'4 

6098 

22§ 

20-6394 

18-1673 

'5 

10-1843 

5'98'3 

73    7'6 

9'5 

6047 

4 

16-1659 

1-7202 

6099 

12 

20-9843 

18-5565 

7 

10-5518 

6-3519 

6048 

6 

6-9018 

23-6744 

9 

'6-8733 

i  -4490 

6lOO 

7 

22-3177 

187754 

7 

11-8930 

6-4965 

6049 

32§ 

6-9968 

23-4608 

28§ 

16-9755 

1-2396 

73    7°4 

9'5 

6lOI 

20 

15-6760 

19-2755 

16 

5-2877 

7-3668 

6050 

5 

1  7-6009 

1-2939 

6102 

ii 

156777 

196538 

7 

5-3095 

7'744' 

6051 

5 

20-5530 

1-4781 

6103 

20 

17-2342 

19-0313 

'4 

6-8320 

7-0313 

6052 

4 

21-6022 

1-4452 

6104 

8 

19-5138 

19-6236 

4* 

9-1381 

7-4991 

6053 

4 

11-6877 

23-6745 

6 

21-6547 

1-6642 

6105 

6 

21-6643 

197184 

4* 

11-2876 

f 

7-4761 

6054 

20 

12-4844 

23-8701 

«9§ 

22-4424 

1-8955 

6106 

'9 

22-1951 

19-6601 

'4 

11-8191 

7.3877 

6055 

4 

23-2682 

1-1989 

6107 

4'§ 

22-4832 

19-1644 

3'§ 

12-0825 

6-8773 

73    ?i/ 

8-5 

6056 

4 

23-2708 

1*4122 

6108 

_5* 

24-0031 

19-7542 

5 

1  3-6306 

7-3820 

6057 

'3 

I3-7548 

23-2363 

16 

237386 

1-3218 

6109 

16-9145 

20-5391 

47§ 

6-5982 

8-5596 

73    7'2 

8-7 

6058 

5 

14-2505 

12-2825 

61  10 

22 

18-3939 

20-3371 

18 

8-0635 

8-2738 

73    7H 

9'5 

6059 

3 

14-5663 

I  2  4426 

61  1  1 

4 

19-3006 

20-5554 

3* 

8-9756 

8"4f23 

6060 
6061 

2I§ 

4 

9-0298 
9-7666 

25-0348 
24-4764 

'8§ 

7 

18-9389 
19-6976 

I2-9O2I 

I2-38I3 

6112 
6113 

8 

19-3804 
19-6224 

20-3642 
20-7904 

25§ 

6* 

90505 
9-3094 

8-2462 
8-6566 

73    7i) 

9'5 

6062 

£         £ 

10 

9-9047 

24-8223 

'4 

19-8209 

12-7319 

6114 

I  I0§ 

17-6351 

21-7541 

io6§ 

7-3844 

9-7299 

73    7'3 

6-2 

6063 

4 

19-8357 

I2-7320 

6115 

4 

18-2  104 

21-6160 

4* 

7'944' 

9-5632 

6064 

'7 

10-2788 

24-9563 

20§ 

20-1873 

12-8820 

6116 

19      23-7753 

21-6668 

1  1 

'3'5°93 

9-3026 

6065 
6066 
6067 

£         £f\ 

5 

21 

10-6305 
10-6931 
11-1497 

25-0463 
24-6085 
24-3262 

1  1 

20-5364 
20-6190 

21-0880 

12-9900 
12-5538 
12-2896 

74    652 
73    709 

9-2 
9'5 

6117 
6118 
61  19 

7       i9'3'72 

12           19-9615 

5       16-4021 

22-3122 
22-9950 
23-6932 

4* 
9 
4* 

J    J      7J 
9-O9l6 

9-7796 
6-255I 

10-1971 
10-8432 

""735° 

6068 

£         £ 

8 

"•45  54 

24-8095 

«4 

21-3717 

12-7928 

6120 

9       18-3204    23-0905 

6 

8-1416 

11-0288 

6069 

£ 

4 

15-5326 

13-6275 

6121 

20           19-4347       23-5947 

'4 

9-2840 

11-4703 

6070 
/•  „ 

4* 

S'94'7 

25-7112 

9 

15-8186 

13-4468 

6122 

5*     22-5596    23-4457 

5 

12-3937 

11-1477 

6071 

£       - 

4 

16-1648 

I3-0977 

6123 

32§      14-8795     24-2160 

24§ 

4-7720 

12-3410 

73    7ii 

9'5 

6O72 

6073 
£        _ 

'9 

8-0475 

25-6359 

6 

2I§ 

16-4487 
17-9291 

13-3292 
13-461  I 

6124 
6,25 

473      16-5318 
9       23-3700 

24-9046 
24-4925 

33§ 

7 

6-4579 
I3-26l8 

12-9368 
12-1475 

74    659 

9  ' 

6074 
6075 

16 

8-8837 

25-9238 

3 

'7§ 

18-2623 
187530 

13-6478 
137886 

6126 
6,27 

4       150560    25-1908 
9       '7738'  125-2692 

9 

7-6837 

13-2350 

607 

6* 

5 

20-1538 

13-6376 

£                  — 

U 

10  3200 

25"59°3 

9 

20-2035 

I3-5I79 

6078 

4 

20-8754 

'3'93'4 

6079 

5 

20-9720 

I3-5587 

R.A.  1  6"  24m  to  1  6"  36ln 

Centre      R.A.  16*  36"  Dec.  +  73°            R.A.  i6h  24"'  Dec.  4-  74° 

R.A.  16'  i2m  to  i6h  24'" 

Plate  4027.     1898,  June  17.         Plate  2723.     1895,  June  25. 

Centre      R.A.  i6>>  12"°  Dee.  +73°            R.A.  i(>*  24™  Dec.  -f  74° 
Plate  4945.     1900,  April  28.        Plate  2723.     1895,  June  25 

6128 
6129 

i6§ 

3-8754  '  14-2693 
6-0770  i  147637 

23§     '4-4074 
13       16-5833 

1-9057 
2-5080 

73°  7'8 

m. 

9'5 

6080 

6     i  167947     14-6060 

O 

HI. 

6130 
6131 

33§ 
4 

~ 

7-5492     14-2830 

1  I'212I        IA'OQ71 

3o§     18-0778 

2-0980 

73    7" 

9-2 

6081 
6082 
6083 
6084 
6085 
6086 
6087 
6088 
6089 
6090 

7      17-1105 
7      22-2431 
1  6      16-4080 
14      16-0592 
18       16-1844 
19       17-2271 

4     '  177572 
13       19-1967 
7       22-7238 
10     •  18-0784 

'47339 
14-8053 

16-1037 

167059 
16-9978 
16-9^38 
16-2109 
16-0058 
'7"34'3 

4* 

10* 

8* 
1  1 
'3 

9 

7 
6* 

6-4633 

5-8046 
5-4926 
5-6540 
6-7128 

8-6339 
12-1446 

2-7444 

3'563' 

-T'75' 
4-7692 
5  "0068 

4-1105 

3-7055 
5  2996 

6^3 
6'34 

6'35 
6136 

6138 
6139 
6140 
6141 

1  1 

5 
5 
5 
ii 

4$ 

8 

7 

12-2408 
13-6568 
4-5680 

7''594 
7-9793 
9-2233 
9-8130 

12-7937 

12-8827 

6-0625 

1                 /  1      ~> 

H'4943 
14-5322 

'5-I338 
I5-796I 
I5-5003 
I5-5204 
I5-8722 
I  3-6036 

'S'33/0 
I6-357I 

7* 

9 

44S 

6 

227533 

18-4449. 
19-6892 
2O-26I7 
23-2535 

16-4916 

2-5360 

3-3345 
3-4174 
3-7974 
3-6714 

4-0962 

73    724 
73    726 

73    73° 

9-o 

8-3 
8-8 

i  rtoeau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68"4  of  R.A.  at  Dec.  +  73°,  and  72"6  at  Dec.  +  74°. 
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B.  D. 

B.  D. 

Nn 

.    . 

T\' 

v<» 

•   . 

1  »>• 

o. 

iMftni. 

X. 

i'lHlll. 

X. 

!*• 

No. 

Mag. 

Ku. 

Mag. 

R.A.  i6h  24m  to  :6h  36™  —  contd. 

K.A.  i6h  36™  to  i6h  48m—  contd. 

Centre      R.A.  i6l>  36™  Dec.  +  73°             R.A.  i6>"  24*"  Dec.  +  74° 

Centre      R.A.  i6h  36'"  Dec.  +73°             R  A.  t6>>  tf™  Dec.  +74° 

Plate  4027.     1898,  June  17.         Plat;  1723.     1895,  June  25. 

Plate  4027.     1898,  June  17.         Flute  3169.     1896,  June  16. 

m. 

O 

m. 

6142 

7 

8-5556 

'6-9855 

4* 

18-9544 

4-8523 

6192 

5t 

20'59f8 

14-53  '9 

-* 

9-9949       2-4458 

6l43 

1  1 

"'5359 

16-6940 

7* 

21-9414 

47025 

6193 

'4 

22-9296 

1  5-0961 

'9 

12-3574       2-8745 

6144 

7 

4-3302 

17-5704 

5*     14-6994 

5-2245 

6194 

4*     16-1488 

15-2241 

4* 

5-5885       3-3864 

6145 

16 

6-7288 

17-6978 

13       17-0930 

6195 

4       '7-7603 

15-1854 

6 

7-2036       3-2580 

6146 

22§ 

7-1117 

17-5127 

20§        17-4836 

5-3033 

6196 

9      18-1205 

'5"3l'o 

17 

7-5705 

3-3906 

6147 

5 

7-5146 

17-1964 

6197 

7       18-1503 

15-8S63 

1  1 

7-63I5 

3^359 

6148 

8 

11-4171 

17-8315 

6       217660 

5-8312 

6198 

4t     18-5283 

'5'5935 

4* 

7-9924       3-6189 

6149 

7 

6-6651 

18-1429 

6'99 

32^     18-6819 

1  5-0807 

43§ 

8-1160       3-0999 

73    736 

9'5 

6150 

4 

9-2863 

'8-5335 

4 

19-6003       64326 

6200 

4!     20-0696 

15-3252 

6 

9-5145       3-2671 

6151 

10 

9'53i4 

18-7551 

7 

19-8403       6-6644 

6201 

4*  !  20  2886 

15-1077 

6* 

9-7185       30340 

6152 

5 

121  196 

18-3763 

6202 

4      21-8790 

16-1317 

5 

11-3681       3-9670 

6153 

7 

13-5847 

18-5714 

6* 

23-9008 

6-6759 

6203 

4*    22-0514 

16  0632 

4 

II--.342       3-8880 

6'54 

5* 

5-I50I 

19-0350 

4* 

15-4456 

6-7313 

6204 

4*    22*2120 

i6-i  262 

4 

11-6984  ,    3-9432 

6155 

7 

I1-3420 

'9'59'3 

4* 

2  I  '6047 

7-5860 

6205 

6      22-3177 

16-0668 

6 

11-8028       3-8795 

6156 

5 

20-4248 

3*     14-9027       8-0965 

6206 

14      23-4865 

'  5-4499 

18 

12-9330       3-1961 

6157 

29§ 

6  •  8  4  90 

20  2636 

26$     17-0880      80388 

73    720 

9'' 

6207 

15       24-0085 

15-6764 

2Z§ 

13-4681       3-3923 

6158 

4 

7-0576 

20  7308 

6208 

6      14  8008 

16-3722 

•7 

4-3152       4-6099 

6159 

7-I454 

20-8764 

20.5      17*3535       8  6650 

73    721 

9M 

6209 

4     .  '  ,"-7276 

16-1228 

4t 

7-2227       4-1957 

6160 

26§ 

9-5003 

20-3469 

23*    19-7339 

8-2507 

73    7-«5 

9'3 

6210 

5       '''9421 

16-8473 

9 

7-4784      4-9057 

6161 

6 

10-27  '8 

20-2476 

3*     20-5  1  14       8  1928 

6211 

30^      18-6223 

16-3681 

4'§ 

8-1301       4-3897 

73    735 

9'5 

6162 

«9§ 

10-5864 

20*1061 

i6§      20  8284  :    8-0643 

73    727 

9'° 

6212 

35§     22*4029 

16-8097 

4'S 

11-9300      4-6164 

73    74i       9'1 

6163 

4 

10-7517 

20-2874 

6213 

16      23*1291 

16-8944 

i8§ 

12-6590      4-6587 

6164 

6-6899 

21-8050 

17        16-8555       9-5720 

62  14 

25*;     16-1368 

17-7907 

J«S 

5-7300       5-9494 

6165 

'3 

6'7352 

21-5284 

12       16-91  '3      9  2969 

621  5 

3*     16-9310 

17-4470 

5 

6-5007 

5-5624 

6166 

37§ 

8-6516 

21-5728 

3o§     18-8264      9-4346 

73    723 

8-5 

6216 

5*     '9-2495 

17-0566 

6 

87931 

5-0424 

6167 

'3 

10-5018     21-7928 

9      20-6645      9-7453 

6217 

5       i9'575' 

17-2293 

5 

9-1281 

5M959 

6168 

«4 

13-2964     21-4512 

12       23-4710      9-5358 

6218 

14       20-4756 

17-4004 

i* 

10-0378 

5-3';4 

6169 

18 

5-4413     22-3969 

13       15-5767     10-1003 

6219 

2*       23-2582 

17-4496 

4* 

12-8157 

5-2051 

6170 

26§ 

Il'ZOlO      22'IIO2 

*3§     21-3474     10-0965 

73    728 

9-2 

6220 

3*    24*0644 

17-5979 

4 

13-6363 

5-30*5 

6171 

4 

13-6595       22-7972 

6221 

3*    24-1323 

17-5900 

4 

13-6977 

5-2954 

6172 

6 

5-9550       23-8750 

6222 

4* 

15-0584 

18-0422 

5 

4-6640 

6-2627 

6173 

44§ 

6-6694       23-0798 

38;$     167712     108455 

73    719 

8-- 

6223 

8 

15-5397 

18-6002 

16 

5-1796 

67938 

6174 

2I§ 

8  2024     23-0473 

15       18-3047     io-S8-,7 

6224 

3t 

15-8387     18-3900 

5 

5-4766 

67633 

6175 

5 

9-6977     23-3707 

4       19-7780       1-2811 

6225 

3* 

18-6639     18-3540 

3 

8-2825 

6-3716 

6176 

39§ 

I2'22O6       23-9113 

35* 

22-2755 

i'9l54 

73    729 

9-0 

6226 

4 

187246     18-0630 

6 

8-3259 

6-0770 

6177 

5* 

12-5219       23-8184 

3*     22-5804 

1-8738 

6227 

2'§ 

19-7685     18-5159 

24§ 

9'3965 

6-4672 

6178 

5 

13-8197       23-3579 

3*     23-8964 

i  -46  ;o 

6228 

21-0782     18-7661 

4 

10-7156 

6*6430 

6179 

'7 

12-6323       24-7065 

14       22-6499 

2-7599 

74    672 

9'5 

6229 

4 

21-6839     18-9908 

7 

ii-337o 

68428 

6180 

16 

8-0618     25-6445 

13       180403 

13-4716 

6230 

4 

ii  6836 

6-8357 

6181 

15 

8-1421     25-1716 

ii 

18-1423 

13-OJ4O 

6231 

6 

23-4161     184354 

7 

13-0340 

6-i8oS 

6182 

4 

9-1602     25-3547 

4* 

I9-I514 

13-2370 

6232 

4 

150720     190623 

4 

4-7360 

7-2837 

6183 

6 

10-4859     25-6188 

5* 

20-4578 

13-5684 

6233 

17  8403     19-8049 

25§ 

7-5444 

7-8644 

6184 

'7 

11-0225     25-9178 

'5 

20-9798 

13-8905 

6234 

4 

19-7960     19-9845 

6 

9'5°74 

7-9335 

6235 

5 

20-7579     '9"85'3 

7 

10-4563 

7-746° 

45§ 

1-7906     19-3454 

73    717 

85 

6236 

8 

21-3438     19-5678 

i; 

1  1-0283 

7-4303 

6237 

4 

12-8562 

7-0988 

6238 

3* 

14-8100    20-6759 

4 

4-5676 

8-9094 

R.A.  i6h  36m  to  i6h  48"- 

6239 
6240 

"1 

4 

1  5*1933   ;  19-7906 
16-2543      20-1291 

263 
5 

4-9007 
5-9790 

8-0010 
8-2792 

Centre      R.A.  i6>»  36™  Dec.  +73°            R.A.  i6h  48->i  Dec.  +74° 

6241 

17-4410     20-2545 

74§       7-1232 

8-3374 

73    733 

8*0 

Plate  4027.     1898,  June  17.        Plate  3169.     1896^1111616. 

6242 

3* 

18-9355      20-1937 

4        8-6613 

8-1918 

8.  O  •*  Q/-\ 

9«  * 

ni 

6243 

393 

19-5569      20-9195 

44§       9'3325 

•8709 

73    "37 

4 

6185 

4*     20-5836 

14-0807 

5* 

9-9572           I-997I 

6244 

15 

19-7797      ;    20-4320 

2i§       9-5163 

8-3813 

6186 

48§     23-601  1 

14-2027 

12-9763           1-9423 

73    742       8-5 

6245 

2* 

20-3614 

20-5047 

3*     10-0976 

8-4196 

6187 

3*     24-44I3 

14-0427 

*f 

I3-801I            17367 

6246 

3 

20^793 

20-5402 

4       10-7199 

8-4210 

6188 

24§      16-1497 

14-6332 

5-5607          2-7960 

73    732       9'5 

6247 

16 

23-I888 

20~6o|4 

i7§     12-9297 

8-3589 

6189 

3*     16-1648 

14-6664 

4* 

5-5814          2-8268 

6248 

3* 

16-2353 

21-5277 

3*      6-0399 

9'6777 

6190 

4T     I9-3535 

14-5781 

4 

8-7553       2-560; 

6249 

4 

I7-0300 

21-1774 

7        68147 

9-2840 

6191 

4       19-4627 

14-9738 

4 

8-8850 

2-9499 

6250 

17-91  n 

21-1341 

18$   :    7-6905 

9-1879 

i  riseau  interval  represents  vi-ry  nearly  5'  =  68»'4  ..f  R.A.  at  Dec.  +  73°   and  72<'6  at  Dec.   +  74°. 
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B.  D. 

N~ 

B.  D. 

No. 

Diam.             x. 

V- 

Diarn. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

O. 

Diani. 

No. 

** 

R.A.  i6h  36'"  to  i6h  48'"  —  contd. 

R.A.  i6h  48m  to  i;h  om  —  contd. 

Centre      R.A.  i6>>  36™  Dec.  +73°            R.A.  i6h  48™  Dec.  -|-  74° 

Centre      R.A.  17''    om  Dec.  +  73"             R.A.  i6h  48™  Dec.  +74° 

Plate  4027.     1898,  June  17.        Plate  3169.     1896.  June  16. 

Plate  4974.     1900,  May  14.         Plate  3169.     1896,  June  16. 

o                        ™. 

o 

m. 

6251 

13 

17-9115 

21-3155 

2I§ 

7-7037 

9-3686 

6300 

4        9-5617 

16-8732 

6252 

3* 

20-4827 

21-2854 

4 

10-2650 

9-1908 

6301 

5     i  12-0736 

16-3458 

6253 

8* 

24-0200 

22-l8lI 

'3 

13-8502 

9*8833 

6302 

5 

12-0826 

16-3727 

6254 

4 

14-1741 

22-1  1  IO 

5 

4-0178 

10-3769 

6303 

6 

12-6106 

16-5533 

4* 

22*8300 

4-5606 

6255 

5 

17-4389 

22-805I 

7 

7-3150 

10-8828 

6304 

2I§ 

3-8930 

17-3087 

'9 

14-0850 

4-9675 

6256 

5 

19-3387 

22-8091 

7 

9-2140  :  10-7803 

6305 

5        4-1278 

I7-3552 

4* 

14-3160 

5-0233 

6257 

20-2420  1  22-5276 

33§ 

10-0966    10-4454 

6306 

5         5-0303 

17-3034 

4 

15-2226 

5-0065 

6258 

T* 

20-4339    226579 

4 

10-2959    10-5637 

6307 

i8§       6-1578 

177362 

'7 

16-3325 

5-4883 

6259 

20 

20-5804  1  22-3143 

21§ 

10-4234    10-2157 

73    738       9'5 

6308 

6 

7-4642     17-0613 

st 

17-6652 

4-8636 

6260 

3 

11-3173    10-9492 

6309 

9 

97892 

17-1917 

6* 

19-9850 

5-0868 

6261 

7 

21-5887 

22-6844 

9 

1  1-4510    10-5264 

6310 

I00§ 

12-5676 

17  3980 

I  12§ 

22-7542 

5-4036 

73    751   !    6-0 

6262 

4 

22-4137 

22-3554 

6 

12-2545    10-1538 

631  I 

3 

12-9640 

I7-22I6 

6263 

7 

16-2328 

22-8685 

9 

6-1  149     i  -0148 

6312 

6 

13-6480 

I7-I4I5 

4* 

23-8454      5-1908 

6264 

42§ 

>7'59'5 

23-2547 

5°§ 

7-4955     '   -3235 

73    734      88 

6313 

35§ 

13-7031 

17-0957 

37§ 

23-9002  '    5-1480 

73    752 

9'5 

6265 

'9§ 

18-2150 

23-2067 

22§ 

8'i  136  1  i   -2401 

6314 

5       13-7324  ;  17-2117 

6266 

24^ 

'8-7134 

23^974 

28§ 

8-6295   '  i    -5039 

6315 

7       '37744     I7-9552 

5* 

23-9350  i    6-0083 

6267 

7t 

22-0153     23-7317 

8 

11-9350     i     5477 

6316 

6*      4-4222  *  18-6903 

4* 

14-5635      6-3653 

62^68 

4* 

14-001  5  j  24-5760 

7 

3-9848 

12-8462 

6317 

13        4-6429     18-9545 

7 

14-7703      6-6420 

6269 

'5 

'5-4253 

24-4836 

22§ 

5-4001 

12-6748 

6318 

23§       6-3988 

18-5058 

25§     16-5439      6-2641 

6270 

4* 

19-6994 

24-1047 

6 

9-6454 

12-0504 

6319 

4*      87422 

18-7476 

4*     18-8811 

6-5981 

6271 

4 

19-7987 

24-0723 

5 

9744' 

I2'OI  13 

6320 

8       10-7600 

18-2472 

8 

20-91  12 

6-1807 

6272 

24 

21-2303 

24-1961 

24§ 

11-1784     12-0560 

73    739 

9'4 

6321 

6 

10-8041     18-5242 

6273 

46§ 

21-6879 

24-6894 

49§ 

11-6664     12-5224 

73    74° 

9-2 

6322 

4 

11-8765     18-5423 

6274 

3* 

22-5642 

25-0242 

4* 

12-5632     12-8037 

6323 

5       12-4861     18-2253 

4* 

22-6355 

6-2295 

6275 

9 

'4-4I33 

24-8255 

i8§ 

4-4080     13-0701 

6324 

10       13-0375     '8-3462 

8 

23-1823 

6-3723 

6276 

3* 

14-6961 

25-2446 

5' 

47'57     I3-477I 

6325 

8       i  13-5780    :  18-0908 

4-t 

23-7362 

6-1396 

6277 

3* 

15-5698 

25-0488 

4 

5-5768     13-2297 

6326 

34§       8-4080     19-6194 

18-5069 

7-4575 

73    746 

9-1 

6278 

4* 

19-6225 

26-0037 

4 

9'6773 

13-9493 

6327 

6 

8-7762     19-2200 

6279 

12 

20*0922 

25-2729 

'9§ 

10-1042 

13-1961 

6328 

5°§       8-9335 

197340 

59§ 

19-0280 

7-594I 

73    748 

8-5 

6280 

6 

10-6851 

'3-5993 

6329 

12              9-2142 

19-0769 

9 

I9'3343 

6-9490 

j 

633° 

5  ;  9-8817 

19-8221 

72§ 

2-2656 

3-955  I 

73    730      8-8 

6331 

10       10-2018     19-8625 

8 

20-2885 

7-773' 

79§ 

2-1685 

12-2855 

73    729      9-0 

6332 

8 

10-9873     19-0210 

6* 

2  I  'I  I  06 

6-9613 

IO9§ 

20-7024 

26-9593 

74    680 

6"5 

6333 

6 

1  1-1086     19-1028 

6334 

8 

11-6385     19-1636 

6 

217530 

7-I328 

R.A.  i6h  48m  to  iyh  om 

Centre      R.A.  I7h    o1"  Dec.  +  73°            R.A.  i6h  48m  Dec.  +  74° 

6335 
6336 
6337 

8 

35§ 

7 

12-9285     19-1369 
4-5443     20-5340 
7-0085     20-0613 

6      23-0413 
27§     14-6103 
6       I7-0545 

7-I573 
8-2165 
8-7421 

73    743 

9'4 

Plate  4974.     1900,  May  14.        Plate  3169.     1896,  June  16. 

6338 

3         7-6558     20-4037 

o 

m. 

6339 

9              7-82/2        20-2122 

7*     '7'9°37 

8-0257 

6281 

4 

5-3857 

'4'3"5 

6340 

6        8-6111     20-9788 

4t     18-6558 

8-8249 

6282 

12 

8-8657 

14-0791 

ii 

19-1863 

1-9396 

6341 

8 

8-92  12    !  20-45  17 

st   '8-9859 

8-3064 

6283 

6z§ 

10-2652 

14-9818 

6g§ 

20-5482 

2-8953 

73    749      8'2 

6342 

7 

9-0460   ;  20-9440 

4*     19-0890 

8-8031 

6284 

6 

10-9863 

14-4750 

6343 

6 

9-1515    ,  20-0013 

6        :   19-2367 

7-8685 

_ 

6285 

23§ 

12-7176 

'4'°393 

23 

23-0348 

2-0526 

6344 

7 

9-8142    !  20-3010 

5       19-8857 

8-1952 

6286 

4 

137986 

14-2197 

6345 

9 

9-8172      20-3155 

6       19-8857 

8-2085 

6287 

6 

5'6937 

15-2975 

4* 

15-9650 

3-0308 

6346 

14      10-0938    20-7644 

13       20-1467 

8-6704 

6288 

'5 

6-9295 

15-8384 

1  1 

17-1823 

3-62II 

6347 

7       10-6212     20-2309 

5      20-6952 

8-1564 

6289 

"§ 

8-4559 

15-3647 

8 

'8-7230 

3-2077 

6348 

16 

10-7078 

2O-O07O 

15      20-7903 

7'9390 

6290 

29§ 

11-3212     15-0835 

38§ 

21-6002 

3'0425 

6349 

i8§     11-0208 

20-7665 

14      21-0740 

87075 

6291 

8 

47375     16-9082 

5t 

14-9486 

4-6040 

6350 

6       11-2876 

2O-622O 

4t    21-3468 

8-5714 

6292 

25§       5-8078     16-1783 

24§ 

16-0463 

3-9125 

6351 

6       t.3'3473 

20-6035 

6293 
6294 

6        6-3051 
37§       6-6246 

10-8122 
16-2465 

4* 

34§ 

16-5165 
16-8596 

4-5686 
4-0138 

73    745 

9'5 

6352 
6353 

6 

39§ 

I375I3      20-3985 
4-5084       21  7851 

28§ 

14-5249 

9-4658 

6295 
6296 

'3 
Tp 

0-8009 
7-2675 

16-5815 
16-6048 

8 

17-0238 

4-3559 

6354 
6355 

st 

5-5072 
7-6677 

21-3204 
21-6310 

4*     15-5422 
ii       17-6859 

9-0383 
9'4385 

6297 
6298 

26§ 

4 

8-0793 
8-7406 

16-3467 
167659 

25§ 

18-3102 

4''733 

6356 

6357 

6 

12 

11-4099 
11-4569 

21-1233 
2I-45IO 

4t     21-4487 
8       21-4791 

9-0773 
9-4071 

6299 

4 

8-8892 

16-3853 

6358 

2I§ 

I2-OI05 

21-8957 

24§     22-0188 

9-8760 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68"4  of  R.A.  at  Dec.  +  73',  and  7Z»'6  at  Dec.  +  74'. 
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B.  D. 

Xprt 

nioni 

B.  D. 

Bo. 

biitm. 

X. 

y. 

Diitm. 

X. 

»• 

No. 

Mag. 

_  o. 

X. 

*/. 

uiun. 

X. 

y- 

Xo. 

Mag. 

R.A.  i6h  48m-  to  iyh  cP^-contd. 

R.A.  i;h  om  to  i;h  i2m—contd. 

Centre      R.A.  17^  o™  Dec.  +73°             R.A.  16"  48™  Dec.  +  74° 

Centre      R.A.  i7h    om  Dec.  +73°             R.A.  17"  iz™  Dec.  +74° 

Plate  4974.     1900,  May  14.         Plate  3169.     ^96,  June  16. 

Plate  4974.     1900,  May  14.          Plate  2733.     1895,  July  2. 

o 

in. 

o 

m. 

6359 

15 

12-0472 

21-8255 

i5§     22-0570 

9*8072 

6408 

5 

18-4862 

5-5I44 

6360 

6      12-2560 

21-9728 

6409 

7 

i9'5394 

5-8961 

3* 

8-9850 

3-7754 

6361 

2Q§     I3-3494 

21-1301 

24§ 

23-3849 

9*1630 

6410 

3 

22-2193 

5-4265 

6362 

8       13-5834 

21-1813 

6 

23-6164 

9*2214 

641  1 

4 

22*2269 

57108 

6363 

4         5-84I8 

22-4227 

64,2 

9 

22-2883 

5-4692 

4t 

1  1-7100 

3"'975 

6364 

25§       7-2146 

22'O2l8 

2  1 

17*2164 

9*8097 

6413 

4 

14-2260 

16-6467 

6365 

5 

7-8592 

227461 

4* 

I7-8345 

10*561  1 

6414 

3 

14-3852 

16-2849 

6366 

10 

9-0613 

22-I883 

9 

19*0583 

10*0498 

64,5 

9 

14-8603 

16-5685 

4* 

4-3539 

47087 

6367 

5     '    9"'752 

22*2521 

4t 

19*1665 

10*1  186 

6416 

7 

14-8691 

16-2771 

6368 

24?     1  2  '8177 

227784 

21 

22-7854 

10*7907 

6417 

3 

16-5709 

16  3264 

6369 

25§         13-6804 

22-5207 

Ml 

23-6606 

10*5669 

6418 

5       166104 

16-0058 

6370 

20§       57937 

23'4'54 

"       I5-7435 

11-1453 

6419 

10       16-9667 

16-9078 

5 

6-4752 

4-9297 

6371 

4*      7-9693 

23-0628 

4*     17-9310 

10-8758 

6420 

6      19-3623 

16-4151 

6372 

10        8-2528 

23-6368 

8       18-1909 

1  1-4676 

6421 

10      20-0725 

16-3740 

6 

9-5472 

4-2212 

6373 

16        8-6375 

23-9670 

13       18-5650 

11-81  14 

6422 

33§ 

20  '453 

16-6564 

3o§ 

9-6333 

4-5009 

6374 

6        9-0125 

23-1  1  16 

6423 

»7§ 

21-9720 

16-2203 

13 

11-4328 

39640 

6375 

ii       10-1734 

23-0248 

10    :  20-1352 

10*9298 

6424 

4 

22-4617 

16-5669 

6376 

6       10-5392 

23-4564 

5      20-4859 

11-3791 

6425 

29§ 

24-0013 

16-1242 

«5l 

13-4654 

37554- 

73    761 

9'5 

6377 

4 

10-9005 

237H5 

6426 

'5 

14-1428 

17-6684 

ii        3-6982 

5-8427 

6378 

5 

10-9189 

23-5149 

6427 

3 

14-2043 

17-1720 

6379 

4'§ 

4-8917 

24-5059 

32§ 

14*8016 

12-2017 

73    744 

9-2 

6428 

'6-j 

14-2312 

'7'5455 

14 

37794 

57131 

6380 

2'§ 

6-7175 

24-3782 

i  si 

16-6290 

12-1467 

6429 

6 

14-4021 

17-0662 

6381 

8 

9-3431 

24-6835 

6 

19*2418 

12-5539 

6430 

6 

'5-5937 

17-6704 

3* 

5-1469 

57623 

6382 

5 

10-4848 

H-3348 

6431 

1  1 

15-8254 

17-8500 

8 

53842 

59294 

6383 

55§ 

10-6069 

247964 

55§ 

20*4974 

12-7187 

73    75° 

8-5 

6432 

12 

167361 

'7-I457 

9 

6-2574 

5-1780 

6384 

7 

13-2115 

24-3164 

4* 

23-1  190 

12-3411 

6433 

3 

'9"54'5 

17-0802 

6385 

4* 

13-3052 

24-6205 

3* 

23*2075     12-6499 

6434 

8 

19-7501 

>7'94'3 

6 

9-3103 

5-8035 

6386 

19? 

f3-68o9 

24-8049 

«5§ 

23-5704     12-8494 

6435 

3 

20-2990 

17-6365 

6387 

36? 

7-4075 

25-2426 

24§ 

17*2824     13*0348 

6436 

3 

20  9613 

17-8014 

6388 

4 

8-374° 

25-1179 

6437 

3 

22-3613 

17-5658 

6389 

6* 

87379 

25'4'35 

4* 

18*6152     13-2711 

6438 

76§ 

23-6359 

17-5659 

62§ 

13-1703 

5'2'74 

73    759 

7-8 

6390 

20g 

9-1205 

25-075  1 

12* 

19-0015     12*9393 

6439 

4 

16-1576 

18-1330 

639' 

1  1 

10-1820 

25-8889 

9 

20*0290     13*7920 

6440 

73§ 

16-2299 

18-0761 

62§ 

5-8042      6-1366 

73    754 

7-0 

6392 

8 

10-8134 

25-1364 

5 

20*6889     13-0668 

6441 

ii 

16-7404 

18-3956 

8 

6-3302      6-4241 

6393 

6t 

13-4709 

25-7510 

5t 

23-3203     i3'7907 

6442 

9 

178958 

18-9321 

6 

7-5128      6-8945 

6394 

H 

13-5224 

25-6558 

1  1 

23-3757     13-6938 

6443 

8 

19-5689 

18-2088 

5 

9*1444      6"o8o6 

6395 

5 

13-5366 

25-0060 

6444 

H§ 

19-6006 

"87955 

12 

9-2080      6-6674 

£    Ct 

r        £. 

6396 

14 

13-6298 

25-7491 

12 

23-4813     13-7925 

6445 

5 

20-5832 

18-9908 

4t 

10-2002       6-5059 

6397 

7*       5-4*79 

26-0890 

6 

15*2623     138090 

6446 

7 

20-9523 

18-0100 

4 

10*5152       5-8091 

i 

6447 

8 

21-2958 

18-8921 

5 

10*9072       6*6712 

86§ 

26-3848 

6-2307 

73    754      7'o 

6448 

4 

I4-7344 

19-3763 

62§ 

26-1071 

8-9229 

73    753 

9-0 

6449 

12 

15-2132 

19-7228 

9 

4-8779       7-«347 

6450 

II 

15-8718 

19-0268 

7 

5-4960       7-1067 

s                    _  ...  o  o  o 

6451 

i5§ 

15-9466 

19-9166 

'4 

5-6222      7  9000 

6452 

5 

16-0085 

19-3949 

2* 

5*6525 

7-4f57 

R.A.  i;h  om  to  i;h  i2m 

6453 

4 

16-7597 

19-3966 

Centre      R.A.  I7h    om  Dec.  +73°            R.A.  I7h  izm  Dec.  +74° 

6454 

58§ 

16-9795     19-4815 

4«§ 

6-6286 

7H970 

73    755 

7-2 

Plate  49-4.     1900,  May  14.         Plate  2733.     1895,  July  2. 

6455 

£                   S 

4 

I7-OI53   ;  '9-"528 

m. 

6456 

4       |   IO'S2B2 

19-2300 

6398 
6399 

16 

4 

'4-65" 
15-8412 

14-6540 
14-6426 

'3 

4-0456 

2*8025 

6457 
6458 

3 

12 

18-8765 
19-5757 

19-4728 
19-9368 

8 

9-2473 

7-8102 

6400 
6401 
6402 

5 
4 
'4 

16-1456 
17-5962 
17-7786 

14-9221 
14-4258 
14-4829 

ii 

7-1526 

2-4588 

6459 
6460 
6461 

4 
l8§ 

1  1 

19-9470 
20-0415 
20-0492 

19-9332 
19-8879 
19-1940 

'3 

8 

9-7083 

9-6780 

7-7338 
7-0350 

6403 
6404 

7 
6 

'97754 
21-4299 

14-6568 
H7352 

3* 

9"'577 

2-5262 

6462 
6463 

4 
1  1 

20-6971 
21-6747 

19-9263 
19-1  183 

8 

1  1-2966 

6-8734 

6405 
6406 
6407 

7 
*7§ 
4 

217234 
24-5819 
16-7162 

14-5746 
14-2470 
i5'373o 

2O 

13-9277 

1-8501 

6464 
6465 
6466 

5 
7 
4 

22-1536 
22-4241 
22-4627 

19-3638 
19-8026 
19-2653 

4* 

2* 

I2'08I2 
I2*086o 

7*5169 
6*9792 

# 

i  r&cau  interval,  represents  very  nearly  5'  =  6S»*4  of  R.A.  at  Dec.  +  73*.  and  72»*6  at  Dec.  +  74*- 
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GREENWICH  ASTUOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    7^°. 


Wrt 

B.  D. 

Wn 

Oiiiiii 

u.  p. 

WO. 

I  Mill  1  1  . 

X, 

y- 

1'UUll. 

X. 

y- 

Nu.             Mag. 

rtO. 

I  )]<'i)ii.              x. 

y- 

V- 

No.             Hag. 

R.A.  i7h  om  to  i7h  1  2™—contd. 

R.A.  i7h  I2m  to  I7h  24™  —  contd. 

Centre      R.A.   i7h    om  Dec.  +73°            R.A.  I7h  i2m  Dec.  +  74° 

Centre      R.A.  i7h  24™  Dec.  +  73°            R.A.  i7h  I2n»  Dec.  +  74° 

Plate  4974.     1900,  May  14.          Plate  2733.     1895,  July  z. 

Plate  2706.     1895,  June  19.          Plate  2733.     1895  July  2. 

111. 

0                                    '"• 

6467 

7       23-4889     19-0732 

6518 

5 

1  1  -0060 

14-4262 

7* 

21-4749 

2-5250 

64.68 

3i§     24-1117     19-6246 

"8 

'3-7553 

7'2445 

73    762 

9'5 

6519 

10 

12-2972 

14-6278 

'9 

22-7565       2-7806 

6469 

3       14-1854     20-8708 

6520 

4 

7-6254 

15-7781 

8 

18-0345       3-7036 

6470 

3       14-5049     20-5618 

6521 

29^       8-7198 

15-3667 

45§ 

19-1481       3-3473 

73    765 

9-1 

647, 

5       15-6608     20-2176 

3* 

5-3542       8-3052 

6522 

13 

8-7455 

15-2925 

18 

19-1748       3-2767 

6472 

47§     16-0580     20-7782 

42S 

5-7803 

8-8444 

73    753 

9-0 

6523 

> 

9-2016 

I5'363' 

7 

19-6308       3-3657 

6473 

5       17-0897 

207889 

2* 

6-8122 

8-7968 

6524 

9 

10-9281 

15759° 

H 

21-3344 

3-8500 

6+74 

3       197597 

20-8930 

6525 

41-S 

13-1014 

15-1085 

70§ 

23-5390 

3-3007 

73    767 

8-1 

6475 

4     ,212077 

20-1288 

6526 

1  O 

13-6470 

'57573 

12* 

24-0514 

3-9767 

6476 

42g     21-8982 

20-5317 

34* 

11-5984 

8-2742 

73    758 

9'5 

6527 

9         37^66     16-7395 

17 

'4-0937 

4-4802 

6477 

3       22-3587 

20-94^6 

3* 

12-0793 

8-6637 

6528 

3         8-9525     16-8784 

4* 

19-3060 

4-8696 

6478 

7 

22-9254 

20-34*9 

4* 

12-6136 

8-0343 

6529 

3t       9-9305     16-3757 

4* 

20-3097 

4-4141 

6479 

4       16.2307 

21-5923 

6530 

4 

12-9838     16-8718 

6480 

10       16-7228 

2  r86o6 

9        6-5048      9-8885 

653' 

/ 

6-7081     17-4586 

15 

170360      5-3395 

6481 

5     (  167410 

21-20,4 

2* 

6-4895 

9  2314 

6532 

4!       8-0951 

17-5529 

6 

18-4146       5-4996 

6482 

7       iS'4739 

21-3651 

4* 

8-2255 

9-2989 

6533 

5         8-1210 

17-2713 

8       18-4547       5-2217 

6483 

4       20-5282 

21-6402 

2* 

10-2943 

9M575 

6534 

4t       9-9384     17-3526 

4* 

20-2646      5-3921 

6484 

15       21-3777 

21-6403 

I  I 

1  1-1384 

9-4107 

6,'35 

12           10-9948    ;   16-9524 

19 

21-3421       5-0422 

6485 

18       22-4827 

21-9830 

'3 

12-2636 

9-6895 

6536 

4*      4'°°74  i  18-7277 

7 

14-2755  !    6-4793 

6486 

36§    '23-53" 

21-3674 

24§ 

13-2746 

9-0187 

73    76o 

9'5 

6537 

8 

5-9915     18-5700 

IO 

16  2646 

6-4167 

6487 

12           19-4966 

22-3025 

9 

9-2975 

10-1754 

6538 

3* 

6-3918     18-4342 

4 

16-6750 

6-2970 

6488 

14          19-5620 

22-3806 

9 

9-3685 

10-2504 

6539 

3* 

6-6385 

18-1788 

4* 

16-9340 

6-0563 

6489 

4 

197970  122-3737 

6540 

12 

7-1895 

18-4177 

16 

17-4721 

6-3237 

6490 

8 

20-7179 

22-5255 

5 

10-5290 

10-3293 

6541 

4 

9-1992 

18-9305 

7t 

'9-4549 

6-9291 

6491 

26§        22'6l2O 

22-0523 

i7 

12-3943 

9-7525 

6542 

4* 

10-0318 

18-8745 

5* 

20-2856 

6-9I54 

6492 

25     23-5265 

22-8624 

i8§ 

'3-3542 

10-51  18 

6543 

12       13-714°     1  7  '94  '5 

24 

24-01  13 

6-1657 

73    769 

9'5 

6493 

22§ 

10-0402 

23-0273 

'.9 

5-9040 

i    -2729 

6544 

I!             5-0883       20-1980 

i6§ 

15-2853 

7-9995 

6494 

IO 

16-2256     23-3170 

8 

6-0864 

.    -3683 

6545 

4        7"6963  :  J9'8344 

4 

17-9049 

77621 

6495 

13 

>7''5«4 

23-0671 

13        7-0010 

i    -0673 

6546 

3         8-7242     20-0065 

6 

18-9256 

7-9833 

6496 

4 

19-2898 

23-9918 

2*          9-1850 

i    -8720 

6547 

5       10-4773     19-2439 

9 

207153 

7-3056 

6497 

38§ 

21-1691 

23-7585 

28§     11-0494 

i   -5372 

73    757 

9'4 

6548 

4       I3-3755 

19-2926 

6* 

23-61  14 

74937 

6498 

>5 

'4'3536 

24-3552 

12             4-2771 

12-5084 

6549 

13        7-4861 

207549 

'5 

17-6543 

8-6709 

6499 

18 

17-8976 

24-7430 

'58      78367 

12-6974 

6550 

23§       7-6909 

20-5800 

32§ 

17-8686 

S-5o68 

73    764 

>3 

6500 

21§ 

17-9526 

24-8445 

i8§       7-8997 

12-7970 

6551 

4       io'i  560 

20-8885 

4 

20-3  1  50 

S'9337 

6501 

7 

17-9728 

24-8943 

4*      7-9229 

12-8454 

6552 

17       I3'5954 

20-7752 

29 

23-7558  1  8-9848 

73    768 

9'5 

6502 

17 

19-5458 

24-6476 

10        9-4785 

12-5164 

6553 

3* 

6-0398 

21-5284 

4 

16-1741     9-3743 

6>03 

18 

19-961  1 

24-0873 

15         9-8623 

1  1-9300 

6554 

4 

7-2886 

21-9940 

5 

17-3961 

9-8998 

6504 

7 

20-4217 

H''533 

4*  ,  i°-3243 

11-9752 

6555 

4* 

7'6354 

22-0178 

6 

'77393 

9-9418 

6505 

22 

20-9606 

24-9845 

17     i  10-9063 

12-7693 

6556 

'3 

7-7620 

21-1590 

«7§ 

17-91  16 

9-0875 

6506 

s 

33§ 

21-1681 

24-4348 

23§     11-0852 

12-2135 

73    756 

9'4 

6557 

4 

17-001  3 

lo-i  183 

6507 

1  2 

22-4020 

24-4321 

7       "2-3177 

12-1414 

6558 

3* 

7-9553 

22-4739 

5 

'8-0377 

10-4101 

6508 

3o§ 

'5-3527 

25-6407 

Z4§       5-3450 

13-7360 

6559 

20 

4'47°5 

24-1186 

23§ 

14-4758 

•8832 

73    763 

9'5 

6509 

7 

15-5797 

257963 

3*       5-5803     13-8806 

6560 

7 

4-8467 

23-5432 

13 

14-8830         -3302 

65  10 

'7 

16-3295 

25-4654 

12              6-3116 

13-5074 

6561 

1  1 

5-1258 

24-0420 

15 

15-1354         -8411 

6511 

20i< 

18-2525 

25-8103 

13              8-252I        13-7457 

6562 

14        8-1260 

23-1295 

20 

18-1754         -0760 

65  12 

7t 

18-5840 

25-1576 

3*       8-5455     13-0781 

6563 

i8§     12-8538 

23-0508 

29§ 

22-9056         -2241 

73    766       9-5 

5*3 

5* 

20-6662 

25-1465 

3:':     10-6243 

12-9456 

6564 

7*      4'6245 

25-0624 

I  2 

14-5891     12-8338 

6514 

ii 

22-1  127 

25-4250 

5       12-0825 

>3''473 

6565 

£.*£.£. 

6* 

4-8065 

24-6572 

8 

14-7859     12-4395 

—  

6566 

4 

8'33'4 

24-1792 

18-3340     12-1331 

29.5       2-1094  -    5-6562 

73    75' 

6-0 

6567 

6       10-2237 

24-0705 

9 

20  2252     iz'i  162 

C                                        26-b2$2 

74    698 

7'9 

6568 

3*     11-1181 

24-6394 

4 

21-0972     12-7265 

R.A.  i;u  i2m  to  i;h  24™ 

6569 

6570 

12*      4V34 
8     ;    5-0365 

26-0374 
25-3443 

20§ 

H 

'•T43°5     '3-8o24 
14-9832     13-1380 

Cuntre      R.A   I7h  24™  Dec.  +  73°            R.A.  1711  12""  Dec.  +  74° 

6571 

15 

6-1725 

25-2965 

20g 

16-1163     13-1425 

1  'late  2706.     1895,  June  19.         Plate  2733      1895,  July  2. 

6572 

6 

10-5687 

25-0583 

I  2 

20-5239     13-1208 

m. 

6573 

7 

11-9778 

25-6864 

l6 

21-9028     13-8134 

6515 

18         i.'z8;;     ij.-8io6 

3O 

I   1  "7  A  •)& 

1  '  (•  s\r\  f\ 

6516 

5 

i           j  j 

7-204.8 

14-6545 

-T  /  t-j1--      '  svvy 
5*     17-6685       2-5617 

99* 

26-5795       2-4834 

73    772 

8-5 

6517 

9 

.  9-6594 

14-6533 

16 

2O'I  2OI 

2-6812 

6i§       2-8402 

17-5219 

73    7i9 

7-8 

398     12-8482 

26-3464. 

74    7°9  I    9'z 

i  rtnau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68-4  of  R.JV.  at  Dec.  +  73°,  anrl  72"6  at  Dec.   4-  74°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE    +    73°. 
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B.D. 

N_ 

Tti-jrn 

B.  D. 

•o, 

Diam. 

X. 

y- 

Diuin. 

No. 

Mag. 

o. 

X. 

w* 

LUiiDl. 

*•               y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i;'1  24m  to  i7h  36m 

R.A.  i7h  24m  to  i7b  36""  —  contd. 

Centre      R.A. 

i7h  24™  Dec.  +73°            R.A. 

i7h  36™  Dec.  +74° 

Centre      R.A.  i7h  24™  Dec.  +73°            R.A 

.  17!"  36"  Dec.  +74* 

Plate  2706.     1895, 

June  19.         Plate 

2713.     1895,  June  22. 

Plate  2706.    1895,  June  19.         Plate  2713.     1895,  June  22. 

o 

in. 

O 

m. 

6)74 

56§ 

16-0958 

14-1445 

58§ 

5-5375 

2-3524 

73    772 

8-5 

6633 

4* 

22-4371     24-2612 

4 

12-4003 

I2-I272 

6575 

13 

16-4395 

14-1788 

12 

5-8838 

2-3691 

6634 

4 

14-1531     25-0829 

6 

4-1698 

13-3816 

6576 

3t 

16-4646 

I4-83I7 

3* 

5-9357 

3-0198 

6635 

2I§ 

16-5085     25-1334 

2O§ 

6-5255 

13-3054 

6577 

6 

20-2353 

I4-3525 

4* 

9-6855 

2-3480 

6636 

5* 

20-5133     25-6852 

g 

10-5508 

13-6518 

6578 

5 

21-9343 

H-3479 

5^ 

II-3771 

2-2532 

6637 

43§ 

20-8254     25-9271 

34§ 

10-8782    '  13-8729 

7+    7H 

8-9 

6579 

4 

16-4638 

15-1787 

5-96I7 

3-3603 

6638 

41,4 

21-6652     25-9492 

33§ 

11-7179      13-8496 

74    715 

9'4 

6580 

166478 

15-2390 

36$ 

.   6-1461 

3-4I59 

73    773      9'2 

6639 

6* 

22-9002     25-6176 

7 

12-9334      I3-4589 

6581 

•4 

18-7625 

154404 

1  1 

8-2689 

3-5082 

| 

6582 

i8§ 

14-7852 

16-4418 

25 

4-3475 

4-7174 

62§ 

2-5968        3-4714 

73    767 

8-1 

6583 

6 

17-5043 

169313 

7 

7-0910 

5-0622 

6584 

4 

18-5026 

16-8468 

4 

8-0832 

V9239 

6585 

'98 

19-8192 

16-7767 

19 

9-3947 

47885 

R.A.  i;h  36m 

to  i7h  48m 

6586 

8 

21-2153 

16-2034 

9 

10-7596 

4"'445 

/          i 

6587 

8 

22-4323 

16-2569 

10 

4-1340 

Centre      R.A.  i7»»  48™  Dec.   +  73°           R.A.  I7h  36"°  Dec.  +74° 

6588 

13 

23-1132 

16-2965 

16 

12-65/9 

4-1366 

Plate  2707.     1895,  June  19.        Plate 

2713.     1895,  June  22. 

6589 

16 

14-6752 

17-3418 

21 

4-2863 

5-6205 

O 

m. 

6590 

zo$ 

15-0938 

17-4773 

2O 

4-7090 

5-7353 

6640 

7 

4-2917 

14-2636 

12 

147656        1-9913 

73    780 

9-5 

6591 

4 

15-9352 

17-8180 

4* 

5-5752 

6-0312 

6641 

5 

6-3467 

I4702I 

5 

16-8000        2-5293 

6592 

46§ 

17-1661 

17-2969 

43§ 

6-7716 

5-4+70 

73    774      8-4 

6642 

8 

6-39I9 

14-1362 

10 

16-8725         1-9665 

6593 

4* 

22-1737 

17-9492 

6 

11-8064 

5-8365 

6643 

4 

6-9131 

14-4151 

4* 

17-3774        2-2724 

6594 

+o§ 

23-7228 

17-4829 

4°§ 

13-3286 

5-2887 

73    778       8-9 

6644 

7^533 

I4-303I 

18-4236        2-2055 

73  785  ;  9-0 

6595 

'3 

17-0233 

18-3613 

15 

6-6846 

6-5186 

6645 

j6§ 

8-7239 

I4-1538 

6ig 

19-2018        2-0932 

73    787       8-0 

6596 

20§ 

17-8135 

18-5208 

20§ 

7-4815 

6-6347 

6646 

3 

10-2312 

I4-4359 

6597 

25§ 

19-3049 

18-6460 

28$ 

8-9773 

6-6796 

73    776 

8-8 

6647 

4       12-3732 

I  +  -5134 

6598 

19$  ' 

19-3320 

18-7426 

20§ 

9-0070 

6-7769 

6648 

8       13-4628 

14-4666 

ii 

23-9191 

2-6329 

6599 

4 

19-6406 

18-8743 

4 

9-3233 

6-8944 

6649 

4       13-8639 

14-3809 

6600 

4 

19-9513 

18-5188 

4t 

9-6155 

6-5218 

6650 

'7§       4-3303 

!5'0575 

*+§ 

14-7663 

2-7887 

73    779 

9'4 

6601 

9 

23-79I5 

18-2281 

1  1 

I3-4358 

6-0300 

6651 

5°§       5-2779 

I5-7349 

62§ 

15-6830 

3-5095 

73    782 

7-8 

6602 

17 

15-0606 

19-5920 

20 

47860 

7-8486 

6652 

4        8-1412 

15-0905 

3* 

18-5740 

2-9978 

6603 

12 

16-2765 

19-1828 

H 

5-9803 

7-3759 

6653 

6        9-8362 

15-3762 

10 

20-2550 

3'3671 

6604 

i8§ 

19-1208 

19-3520 

i9§ 

8-8318 

7-3992 

6654 

4       12-1077 

15-5438 

5* 

22-5146 

3'64I3 

6605 

7 

20-8434 

19-3642 

8 

10-5532 

7-3I99 

6655 

5         3-7037 

16-6981 

8 

14-0657 

4-3968 

6606 

4 

17-4960 

20-3218 

4 

7-2622 

8-4476 

6656 

4        5-3974     16-3875 

7 

157697 

4-1651 

6607 

1  1 

17-6883 

20-8138 

i3 

7-4792 

8-9335 

6657 

6       11-4006     16-6230 

9 

21-7576 

4-6859 

6608 

4* 

23-5061 

20-0826 

4 

13-2500 

7-8938 

6658 

i6§      13-2442     16-3208 

24 

23-6116 

+'+747 

73    792 

9'2 

6609 

25 

24-1950 

20-2156 

22§ 

I3-9443 

7-9945 

6659 

i6§     13-8891     16-7980 

25 

24-2335 

4-9823 

6610 

1  1 

15-8175 

21-8893 

12 

5-6656      10-1054 

6660 

17        4-4408     17-5651 

21 

14-7606 

5-2967 

6611 

3 

17-9235 

21-4766 

4 

77481         9-5789 

6661 

3  ;  4-6279 

17-9096 

4 

14  9306 

5-6494 

6612 

5 

18-1892 

21-6686 

5 

8-0213        9-7560 

6662 

H    !   6-1341 

17-9606 

19 

16-4304 

5-7737 

6613 

36§ 

18-2310 

21-0343 

4J§ 

8-0315        9-1230 

73    775 

8-8 

6663 

5        6-7485 

17-8988 

si 

I7-0493 

5-7392 

6614 

4* 

19-9838 

21-3311 

4* 

9-8000 

9-3302 

6664 

13        6-9302 

17-8304 

19 

'7-2344 

5-6799 

6615 

5 

20-3508 

21-8598 

4* 

10-1947      9-8372 

6665 

5         7"'257 

17-3512 

6 

I7-4513 

5-2116 

6616 

16 

22-7544 

21-6931 

16 

12-5844      9-5465 

6666 

2I§          9-4587 

17-8494 

27§ 

19757+ 

5-8201 

73    788 

9'5 

6617 

4 

5-5699 

22-7051 

4 

5-4598     10-9335 

6667 

4        4"I253     18-1621 

6 

144165 

5-8770 

6618 

25§ 

5-6352 

22-3374 

35§ 

5-5083     10-5598 

73    77i       9'5 

6668 

3         8-9007     18-1490 

3* 

19-1864 

6-0943 

6619 

7 

5-8842 

22-7425 

8 

5-7778     10-9538 

6669 

4       10-2649     18-4936 

5 

20-5328 

6-5013 

6620 

4 

77525 

22-3618 

3 

7-6197 

10-4752 

6670 

3         8-9038 

19-3848 

4* 

19-1317 

7-3270 

6621 

3* 

8-0539 

22-7173 

4* 

7-9412     108145 

6671 

4       102371 

19-1771 

5 

20-4708 

7-1850 

6622 

4 

20-6333 

22-8902 

4 

10-5261     10-8520 

6672 

5       13-1729 

19-0023 

5t 

23-4095 

7-1506 

6623 

8 

21-9633 

22-1133 

8 

11-8141   \  10-0075 

6673 

1  1 

6-1314     20-0043 

15 

16-3300 

7-8151 

6624 

8 

16-0313 

23-6122 

9 

5-9676     i   -8141 

6674 

7 

6-3830    20-2274 

8 

16-5703 

8-0478 

6625 

20§ 

18-2731 

23-6600 

2I§ 

8-2108     i   -7433 

6675 

18 

7-6461     20-9278 

23§ 

17-8017 

8-8098 

73    78+ 

9'5 

6626 

8 

19-3719 

23-2415 

8 

9-2844     i   -2702 

6676       4 

9-1329 

20-8143 

5 

19-2899 

8-7677 

6627 

4 

19-9410 

23-4265 

4 

9-8645  '  i   -4255 

6677       3 

9-8781 

20-3067 

4 

20-0609 

8-2960 

6628 

'4 

21-4247 

23-8452 

13 

11-3693     i  -7645 

6678 

'4 

9-8838 

20-5530 

18 

20-0532 

8-5405 

6629 

19 

15-2831 

124-1259 

20§ 

5-2459     12-3630 

6679 

8 

10-1702 

20-6716 

13 

20-3340 

8-6745 

6630 

7 

1  5-3881 

,  24-8613 

8 

5-3905 

13-0920 

6680 

5 

10-6533 

20-6183 

7 

20-8179 

8-6457 

6631 

4 

17-6897 

124-7916 

4 

7-6861     12-9058 

6681 

5i§ 

10-9736 

20-0040 

648 

21-1705 

8-0458 

73    79i 

7'3 

6632 

7 

19-4216 

24-6279 

10 

9-4090 

12-6507 

6682 

4 

11-5625 

20-4751 

4 

21-7345 

8-5420 

No.  66<;8.  B.D.  71°  792.     The  declination  given  in  the  B.D.  appears 

to  be  aboui  2 

too  small. 

i  r  '$eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68S'4  •  •{  R.A.  at  Dec.  +  73°,  and  72'-6  at  Dec.  +  ; 

4°. 

A.STROORJLPHIC  CATALOG  CE. 
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GREENWICH  ASTUOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900 

Z  O  N  E    +    73°. 


B.  D. 

K.  D. 

No. 

limn. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

No. 

Mag 

R.A.  i7h  36m  to  i7h  48™  —  -co)tt<t. 

R.A.  i;h  48™  to  i8h  om  —  contd. 

Centre      R.A.  I7h  48™  Dec.  4-  73°             R.A.  i7h  36™  Dec,  4-  74° 

Centre      R.A.  i7h  48™  Dec.  4-  73°             R.A.  18''  ora  Dec.  4-  74° 

Plate  2707.     1895,  June  19.         Plate  2713.     1895,  June  -22. 

Plate  2707.     1895,  June  19.         Plate  5039.     1900,  July  20. 

o 

m. 

in. 

6683 

4 

5-0889 

21-0808 

5 

15-2399 

8-8390 

6729 

26§ 

14-5861      177583 

4i§ 

4-2460 

6-0059 

73    793  i    9'3 

6684 

'9§ 

10-8983 

21-9865 

25§ 

20-9978       1O-0218 

73    79° 

9'5 

6730 

'9§    15-4259  i  '7-8585 

3'§ 

5-0865 

6-0627 

73    794  •    9'5 

6685 

3 

1  1-2019 

21-2747 

4* 

2l-3332 

9-3245 

6731 

4* 

1  5-6274  ;  18-021  3 

9 

5-2999 

6-2155 

6686 

28§ 

5-2704 

23-6861 

33§ 

15-2948 

11-4510 

73    78i 

9'5 

6732 

'3 

17-9765  ,  18-8916 

i8§ 

7-6864 

6'9745 

6687 

9 

7-0423 

23-8811 

12 

17-0570 

11-7322 

6733 

6 

18-0883    18-5531 

12 

7-7836 

6-6295 

6688 

4 

7-1002 

23-4018 

4 

17-1356 

1  1-2561 

6734 

6 

19-1  574  |  18-1766 

12 

8-8316 

6-1989 

6689 

i9§ 

8-0814 

23-3638 

23§ 

18-1154 

11-2648 

6735 

21§ 

22-2647     18-7194 

32§ 

1  1-9613 

6-5928 

73    805 

94 

6690 

3 

8-9240 

23''743 

5 

18-9685       ITII55 

6736 

20§ 

17453°     '94994 

36-5 

7-1921 

7-6053 

73    798 

94 

6691 

3 

10-7442 

23-0570 

5 

20-7955 

1  1-0849 

6737 

6 

i8'i  500     19-0901 

12 

7-8700 

7-1612 

6692 

6-8374 

247748 

3'§ 

16-8106 

12-6170 

73    783 

9-0 

6/38 

4 

87985 

7-0829 

6693 

22§ 

10-3664 

24-2722 

26§ 

20-3567 

i  2-2805 

73    789 

9'3 

6739 

3       20-3584     19-5253 

6 

10-0967 

74855 

6694 

IO 

11-4988 

243122 

16 

21-4875 

12-3745 

6740 

17 

22-8656 

19-9199 

23§ 

12-6215 

7-7635 

6695 

I  I 

4-9743 

25-6721 

17 

14-9060 

13-4217 

674! 

4 

15-6442 

20-5318 

7 

54373 

87244 

6696 

6 

5-2969 

25-7663 

7 

15-2218 

'3-5356 

6742 

6 

6-1631 

8-8346 

6697 

3 

9-7823 

25-5219 

7 

19-7128 

!3-5045 

6/43 

5 

18-5196 

20-3028 

8 

8-2983 

8-3526 

6744 

12 

20-7065 

20-1925 

'9§ 

10-4770 

8-1407 

79§ 

19-1023       1-6551 

73    786 

8-2 

6745 

2I§ 

21-5260  i  20-7849 

29§ 

11-3247 

8-6906 

89§ 

25-9970      4-1627 

73    796 

7'3 

6746 

5* 

22-7471     20-7594 

IO 

12-5423 

8-6078 

3  ^§ 

3-0105 

17-6243 

73    778 

8-9 

6747 

5 

15-1042     20-8051 

10 

4-9108 

9-0238 

6  5^ 

6-441  1 

26-8803 

74    720 

7'4 

6748 

3* 

15-2816 

21-2514 

7 

5-1063 

9-4601 

4'§ 

13-4774 

26-1340 

74   734 

8-2 

6749 

6 

167999 

217340 

12 

6-6482 

9-8680 

6750 

7 

16-8290 

21-2686 

12§ 

6-6551 

9-3995 

6751 

9 

17-9673 

21-2197 

'3§ 

77918 

9-2966 

R.A.  i;h  48m  to  i8h  om 

6752 

7 

18-2129 

21-8695 

14       8-0658 

9'935° 

Centre      R.A.  i7h  48m  Dec.  4-  73°             R.A.  i8h  om  Dec.  4-  74° 
Plate  2707.     1895,  June  19.        Plate  5039.     1900,  July  20. 

6753 
6754 
6755 

4* 
3* 

19-1326 

20-5356 

217534 
21-4442 

8      ;    8-9770 
7       10-3681 
3       11-4189 

9-7779 
9-3979 
9-7247 

6698 

23§ 

15-5564 

14-3295 

4'§ 

5-0480 

2-5299 

o                 1       m- 

73    795       9"' 

I   J  J 

6756 

O7  £  7 

4       13-0490 
4         A-CQJ.; 

9-6324 
10-1651 

6699 
6700 
6701 
6702 
6703 
6704 
6705 
6706 
6707 
6708 
6709 
6710 
671  I 
6712 

5 
4 

J. 

6 

12 

4* 
6 

6 
1  1 

9 

16-8152 
187125 

19-8215 
21-3406 

22-3407 

Z3"5'57 
14-9201 
16-561  1 
17-4964 
18-1467 
18-7175 
19-1465 
19-2264 
11-1984 

14-5927 
14-3040 
14-1  105 

14-3654 

I4-5578 

I4-6355 
15-0913 

15-1920 
15-4696 
15-1971 
15-9100 
15-2426 
15-8828 
15-6502 

9 
7 
7 
6t 
'3 

22§ 

7 
12 

42§ 
9 

22§ 

18 

6-3178 

8-2006 
9-2985 

10-8267 

4-45I9 
6-0948 

7-0425 
7-6790 
8-2852 
8-6812 
8-7911 
107478 

2-7354 
2-3537 

2  '  1  040 
2-2893 
2-4303 
24530 

3-3434 

3-5770 

3-27I9 

3-2693 
3-9058 

73    £06 
73    800 
73    803 

9'i 
9-2 

7-8 

/  j  / 

6758 

6759 
6760 

6762 
6763 
6764 

6765 
6766 

6767 
6768 
6769 
6770 

6?7  I 

20§ 

3* 

4* 
5* 
8 

7 
27 

IO 

4* 

17-3806 

'9"4'34 
21-3616 

22-5533 
17-8902 

16-5562 
17-9118 
19-5063 

22-1495 
22-2244 
22-3698 
22-3346 
22-3800 
23-4010 

23-5  108 

'  23-9321 

24-4604 

T 

8 

IO 
10 

17 

12 

5 

4 

i6§ 
7 
4 

4. 

i     j  /  i  j 

7-2508 
9-2814 
11-2351 
12-4252 
13-4211 
7-8210 
12-0874 
13-1756 
13-3811 
6-53i8 
7-8657 
9-4863 
11-9655 

10-2556 
10-2356 
10-2845 
10-1911 
10-1897 
11-4813 

n-5345 
1  1-3306 
11-2495 
12-481  1 

I2'OI20 
12-4615 
12-4197 
12-7165 

73    799 

73    801 
73    807 

8-6 

9'5 

9'5 

6713 
6714 
6715 
6716 
6717 
6718 
6719 
6720 
6721 
6722 

22§ 

9 

53§ 

'i* 

3 

I 

6 

2i'33'7 
22-6371 

15-6078 
16-9440 
17-1710 

18-2623 
187707 
20-9855 

15-3394 
15-2273 

15-8995 
16-6484 
16-6851 
16-0175 
16-321  3 
16-6700 
16-1222 

16 

4 

33§ 
7 
6 
8 
15 

12 

10-8648 
12*1661 
13-8678 
5-1762 
6-5466 

6-7774 
7-0200 

7-8480 
8-3735 

3-2605 
3-0857 
3-OOI3 
4-0948 

4-8083 
4-1242 
4-3920 
4-7I32 
4-0580 

73    804 

73    796 
73    797 

9-2 

7'3 
9'5 

\j  1  /  * 

6772 
6773 
6774 
6775 
6776 
6777 
6778 
6779 
6780 

'3 

20§ 

5 
3* 
6 

5* 

17-6995 

18-3339 
18-9693 

20-1651 
21-2251 

23-9406 

I  25-0408 
i  25-7857 

257598 
25-1393 

25-8691 

T 

4 

f 

5 

9 
9 
i6§ 

16 

6-8262 

7-7045 
7-8118 

8-3419 
9-0145 
10-2056 
11-2313 

137050 

13-2062 
13-0163 
I3-3480 
13-0975 
13-8098 
13-7286 
13-0528 
13-1412 
13-6519 

6723 

7 

21-9055 

16-9405 

'4 

12-5166 

4-7868 

6724 

6 

7H454 

5-3377 

6725 

5 

8-6104 

5'4552 

6726 

23§ 

21-0160 

17-7581 

363 

10-6703 

J        I    J    J 

5-6918 

73    802 

8-Q 

6727 

4 

10-8628 

5-205I 

6728 

5 

11-9717 

17-9815 

10 

1  1-6320 

t  rtseau  interval  represents  very  n**rly  5'  =  68"  -4  of  R.A.  at  Dec.  +  73°,  »nd  71*  '6  at  Dec.  +  74*. 

GREJHJYVIGH  ASTROGKAJPUIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +-    73°. 
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Vrt 

Dtillll. 

B.  D. 

Vo 

B.  D. 

*>  O. 

If* 

X. 

y~ 

No. 

Mag. 

x.                     y. 

Diani.             x. 

V- 

No. 

Ma*. 

R.A.  i8h  a"1  to  i8h  i2m 

R.A,  i8h  om  to  i8h  i2m  —  conid. 

Centre      R.A.  i8h  iz™  Dec.  +  73°              R.A..  i8h  o™  De«.  +  74° 

Centre       R.A.  iSh  I2m  Dec.  +  jf            R.A.  i8h  o™  Dec.  +  74° 

Plate  2728.     1895 

June  27.          Plate  5039.     1900,  .July  20. 

Plate  2728.     1895,  Jane  27.        Plate  5039.     1900,  July  20. 

o 

m. 

o 

m. 

6781 

9 

4-2615 

14-9350 

8 

147576      2-8558 

6840 

14     ',  12-9168 

19-2937 

13 

23-1697      7-6724 

6782 

5 

5-6755 

14-0223 

3*     16-2174      2-0175 

6841 

6     k   3-9243 

20-3360 

3 

14-1303      8-2334 

6783 

7 

6-4731 

14-2192 

6842 

10        47227 

20-7183 

6       14-9095       8-6559 

6784 

9 

7-9215 

14-4445 

8 

18-4400 

2-5639 

6843 

10         47665 

20-9568 

7      14:9418      8-8964 

6785 

4 

10-5385 

14-6014 

68-44 

i8§. 

5-4208 

20-7205 

14      15-6076      8-6975 

6786 

7 

107886 

14-5580 

6 

21-2955 

2-8268 

6845 

5        6-8586 

20-1781 

4*     17-0695 

8-2308 

6787 

10 

11-5685 

14-4270 

9 

22-0825 

27371 

68-46 

8         9-8401 

20-0170 

6      20-0587      8-2295 

6788 

4 

12-6675 

147678 

6847 

4 

107543 

20-4057 

3       20-9511       8-6649 

6789 

24§ 

13-8038 

144468 

25§     24-315° 

2-8778 

6848 

3     i  10-9820 

20-9493 

6790 

18 

3-8278 

I5-5798 

i5§ 

14-2917 

3-4769 

6849 

13§ 

12-8783 

20-6769 

13       23-0585 

9-0519 

6791 

8 

5-8286 

I5-3734 

8 

16-2997 

3-378i 

6850 

5 

13-0420 

2O-2I  I  5 

it 

23-2455 

8-5947 

6792 

9 

6-5779 

I5-9743 

6 

17-0188 

4-0150 

6851 

i8§ 

4-0987- 

21-8033 

15 

14-2286 

9-7059 

6/93 

1  1 

8-9648 

15-4028 

9 

19-4307 

3-5758 

6852 

3* 

5-6016 

2I"2I17 

2* 

157591 

9-1969 

6794 

4 

10-199.9 

15-6962 

6853 

6        8-0400 

2I-98I3 

4* 

18-1539 

10-0965 

6795 

12 

10-262.7 

15-2958 

10       207314       3-5354 

6854 

i6§ 

8'34*5 

21-6479 

15 

i8-4745 

9-7779 

6796 

8 

10-741  S 

15-2970 

8       21-2105 

3-5654 

6855 

20* 

8-4445 

21-9158 

•9§ 

18-5610 

10-0518 

73    810 

9  "4 

6797 

4       11-0395 

15-1969 

3*     21-5138 

3-4768 

6856 

4 

8-4855 

21-6939 

3* 

18-6167 

9-8317 

6798 

14       12-2871 

15-6323 

14       22-7344 

3-9813 

6857 

34§ 

10-8000 

21-8043 

3»§ 

20-9208 

10-0660 

73    814 

9-1 

6799 

9       13-9784 

15-5508 

7       24-4286 

3-9898 

6858 

4 

10-8381 

21-8445 

6800 

6 

4'39J7 

16-8479 

4       14-7870 

47722 

6859 

i?§ 

11-4189 

2I-186O 

i6§     21-5706 

94826 

6801 

6 

7-3538 

16-8979 

4     :i/74Q5 

4-9840 

6860 

10 

11-5175 

21-6736 

5 

21-6420 

9-9740 

6802 

7 

7-423i 

16-1  131 

7       17-8528 

4-2044 

6861 

H 

12-9865 

21-8276 

13 

23-1005 

10-2060 

6803 

3 

7-5721 

16-3277 

6862 

15 

4-5910 

22-5405 

12           14-6800 

10-4703 

6804 

5 

7-8503 

i6-6;  14 

4 

18-2501 

4-7616 

6863 

4 

5-8203 

22-7636 

6805 

44§  - 

9-4660 

16-9525 

42§ 

19-8482 

5-1478 

73  812 

8-5 

6864 

13 

7-3208 

22-8763 

7 

17-3888 

10-9520 

6806 

25§ 

10-4544 

16-9240 

24§ 

20-8380 

5-1707 

6865 

9 

7-9608 

22-OOOO 

6 

18-072.7 

10-1072 

6807 

3 

373°i 

17-5812 

2* 

14-0884 

5-4720 

6866 

25§ 

8-9835 

22-3590 

27§ 

190746 

10-5237 

73    811 

9'3 

6808 

4 

3-9481 

17-6994 

3t     14-2988 

5-6002 

6867 

H 

9-6337 

22-7070 

IO 

19-7088 

10-9066 

6809 

9 

5-3928 

17-7877 

8       I5-7337       5-7651 

6868 

H 

9-7864 

22-6o66 

9 

19  8648 

10-8151 

6810 

5t 

67393 

17-9879 

3*     17-0690      6-0370 

6869 

3 

10-8639 

227320 

2* 

20-9365     10-9965 

6811 

3 

7-2470 

17-5397 

3*     17-599^       5-6i70 

,6870 

9 

11-3966 

22-7228 

A 

21-4665 

1  1-0150 

6812 

1  1 

8-3930 

17-9820 

10 

18-7219      6-1190 

6871 

3 

12-9308 

"'4757 

6813 

i8§ 

9-6466 

1  7-0920 

I7§     20-0195       5-2953 

•6872 

7 

13-1884 

22-0991 

4 

23-2908 

10-4846 

6814 

«9§ 

11-1493 

17-7509 

21;;     21-485.1       6-0338 

'6873 

H 

13-9131 

22-5948 

68  i  ; 

i6§ 

11-3506 

17-1390 

'9§ 

217199.      5-4362 

6874 

»4 

5755' 

23-4624 

ii 

157921 

1-4546 

• 

6816 

7 

"•3947 

17-5761 

6 

21-7402      5-8738 

6875 

5 

8-2033 

23-7649 

3 

18-2196 

1-8846 

6817 

13 

1  1-6702 

17-9650 

g 

21-9928      6-2767 

6876 

1  1 

9'3538 

23-8703 

7 

19-3651 

2-0540 

6818 

6 

5-0813 

18-1843 

4 

15-4014      6-1454 

6877 

4t 

9-7283 

23-4935 

3* 

19-7603 

1-6935 

6819 

5 

6-344° 

18-5084 

4 

16-6499      6-5349 

6878 

23§ 

10-7139 

23-1884 

*5§ 

20-7617 

1-4414 

6820 

9 

6-6430 

18-4954 

8 

16-9480      6-5413 

6879 

4 

127933 

23-5238 

3 

22-8190 

1-8873 

6821 

5 

6-6538 

18-3251 

3 

16-9685      6-3679 

6880 

4 

13-0065 

23-0872 

3 

23-0598 

1-4664 

6822 

3 

77538 

18-4518 

3 

18-0583      6-5535 

6881 

i?§ 

13-4664 

23-2145 

H 

23-5098 

1-6168 

6823 

i9§ 

7-8304 

18-0742 

i7§ 

18-1561  i    6-1825 

6882 

4°§ 

4-2980 

24-8503 

29,? 

14-2614 

12-7621 

73    808 

9'4 

6824 

6 

9-2329 

18-7200 

5 

19-5211      6-9020 

6883 

8 

5-5866 

247555 

4* 

i5-55°7 

127360 

6825 

4 

10-7820 

18-3812 

3       21-0870       6-6462 

6884 

13        6-7544 

24-4963 

9 

16-7363 

12-5411 

6826 

4 

1  1-2662 

184925 

4       21-5613       6-7812 

6885 

27§  :    8-0058 

24-7678 

:*7§ 

i7-97°5 

12-8779 

73    8°9 

9'3 

6827 

8 

i3-°554 

18-9998 

7       23-3249       7-385° 

6886 

n        8-6925 

24-1994 

8       18-6875 

iz-3459 

6828 

1  1 

13-47I4 

18-5635 

10       23  7630       6-9728 

6887 

9        8-7083 

24-8267 

5 

18-6679 

12-9743 

6829 

4 

13-8769 

18-7144 

3* 

24-1589      7-1435 

6888 

5 

9-5328 

24-6724 

6830 

7 

5-2897 

19-0619 

5* 

15-5637      7-0349 

6889 

3       13-6148 

24-2709 

2* 

23-5953 

12-6806 

6831 

4 

5-5696 

19-6301 

3t 

15-8117      7-6164 

6890 

1  1       13-6225 

24-6541 

7 

2.3-5868 

13-0592 

6832 

6 

6-8498 

19-1514 

4 

17-1187      7-2057 

6891 

6      13-9397 

24-4069 

4* 

23"9H5 

12-8340 

6833 

5 

7-1299 

19-1233 

4       I7-3981       7'i947 

,6892 

16        4"4H7 

254803 

13 

I4-34I4 

13-3948 

c 

6834 

ii 

8-2521 

19-3585 

9       18-5077      7-4863 

6893 

ii         5-1070 

25-3310 

8 

1  5  -04  1  8 

13-2850 

6835 

7        9-0675 

19-1067 

6 

19-3366      7-2765 

6894 

12        6-2457 

25-4522 

8 

16-1755 

13-4658 

< 

6836 

7     |  10-6289 

19-8601 

5 

20-8561       8-1166 

6895 

5        6-4151 

25-2521 

2* 

I6-3553 

i3-2759 

4 

6837 

12 

11-4714 

19-7857 

8 

21-6986      8-0850 

6896 

7 

8-372.6 

25-2939 

5t 

18-3097 

13-4188 

6838 

7       ii-7i47 

I9-9355 

5 

21-9328      8-2482 

6897 

18 

8-5670 

25-3123 

i3 

18-5006 

I3-4497 

6839 

24§     "7959 

19-8959 

26§ 

22-0190 

8-2135 

6898 

5 

9-9613 

25'4729 

,   4 

19-8661 

13-6865. 

i  rescau  interval  represents  rery  nearly  5'  =  68"'4  of  R.A.  at  Deo..+  73°,  and  72*  6  at  Dec.  +  74°. 
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B.  D. 

B.  1). 

No. 

Dlam. 

X, 

y- 

Plain. 

X. 

>/- 

No. 

Diain. 

X. 

y. 

I  Hum. 

X.                       y. 

No. 

Mag. 

No 

Mag. 

R.A.  i8h  om  to  i8h  12'"  —  contd. 

R.A.  i8h  i2m  to  i8h  24™—  contd. 

Centre      R.A.  18^  12™  Dec.  +  73°              R.A.  iSh  Om  Dec.  4-  74° 

Centre       R.A.  i8h  12™  Dec.  +73"             R.A.  i8h  24"!  Dec.  +74* 

Plate  2728.     1895,  June  27.         Plate  5039.     1900,  July  20. 

Plate  2728.      1895,  June  27.         Plate  2874.      1895,  Sept.  23. 

6899 

36§ 

10-0795 

25-6123 

3°§ 

I9-9958 

13-8285 

73°  813 

m. 

8-8 

6947 

22§ 

'5  '947  5 

19-2196 

2O 

5-6793 

7-5736 

o 

ID. 

6900 

'7 

11-4947 

25-4227 

'5 

21-4199 

137156 

6948 

4 

17-0867 

19-6327 

6901 

2t 

13-0117 

25-4687 

3* 

22-9316 

I3-8455 

6949 

3 

'8-5535 

19-0805 

6950 

3 

20-1524 

19-5828 

43§ 

25-3509 

'3-9595 

73    815 

8-8 

6951 

3 

20-1640 

19-5867 

6952 

5 

2  I  '2O06 

19-8554 

3* 

10-9606 

7-9489 

6953 

'3 

21-6750 

19-5548 

6 

II-4I52 

7^241 

6954 

H 

24-0946 

19-6485 

5 

13-8368 

7-5968 

R.A.  i8h  i2m  to  i8h  24"" 

6955 
6956 

8 
'4 

14-4046 
I  5-0660 

20-1370 
20-2305 

3* 

12 

4-1841 

4-8487 

8-5644 
8-6235 

Centre      R.A.  i8h  I2m  Dec.  +  73"            R.A.  i8h  2411  Dec.  +  74° 

6957 

7 

15-6859 

20-2806 

3* 

5-4733 

8-6444 

Plate  2728.     1895,  June  27.        Plate  2874.     1895,  Sept.  23. 

6958 
6959 

3 
i8§ 

16-4074 
16-5869 

20-6970 
20-8587 

'3 

6-4024 

9-I778 

0 

m. 

6960 

H§ 

17-0395 

20-31  50 

8 

6-8277 

8-61  19 

6902 

10 

16-5340     14-3925 

4* 

6-0281 

2-7239 

6961 

5 

18-5060 

20-0178 

3* 

8-2776 

8-2385 

6903 

5 

16-6887     14-8281 

6962 

5 

19-6002 

20-2158 

6904 

5 

18-3957     14-6881 

6963 

6 

20-4.886 

20-2072 

6905 

8 

21-6824 

14-8472 

6964 

7      23-^385 

20-3579 

4 

'3-2155 

8-3361 

6906 

20§ 

*'-7445 

14-9310 

'3 

11-2568 

3-0023 

6965 

9 

14-5488 

21-7571 

5* 

4'4'°3 

10-1767 

6907 
6908 

4 

7 

15-8746 
16-9500 

15-2747 
15-7311 

4*      6-5116 

4-0365 

6966 
6967 

7 

17-2949 

18-0703 

21-3814 
21-8214 

24§ 
4* 

7-I334 
7-9271 

9-6658 
10-0659 

73    816 

9'5 

6909 
6910 
6911 
6912 

4 
1  1 

10 
9 

1  8-0680 
18-3856 

'8-5324 
18-5622 

'5-3415 
15-3893 
15-2660 
15-8908 

6 

6t 
4t 

7-9282 
8-0695 
8-1271 

3-6232 

3-4946 
4-1192 

6968 
6969 
6970 
6971 

6 
6 

5 
4 

18-6145 
18-8767 
19-5095 
19-5825 

21  "0950 
21-5971 
217864 
21-0980 

4* 
3* 

8-4373 

8-7236 

9-3092 
9-801  5 

6913 

10 

20-2305 

I5-9975 

6 

9-7992 

4-1398 

6972 

•98 

19-7410 

2I-8875 

8 

9-6038 

10-0488 

6914 
6915 
6916 
6917 
6918 

4   ' 
'3 

22§ 

4 
9 

20-8558 
24-0360 
18-6393 
18-8717 
19-1  142 

15-5948 
15-2488 
16-3414 
16-7278 
16-681  1 

7t 

22§ 

4* 

13-5647 
8-2274 

8-7166 

3-2099 
4-5650 

4-8801 

6973 
6974 

6975 
6976 

6977 

'3 

33§ 
34§ 
3'§ 
'3 

21-4793 
217135 
22-9100 

23-3642 
15-3562 

2I-O23O 
2I-2125 
2I-7728 
21-9197 
22-48/2 

6 
z6§ 

1  8 

6 

11-2956 

"'5377 
12-7623 
13-2225 

9-1021 

9-2787 
9-7796 

9-9028 
10-8667 

73    820      9-5 

6919 
6920 
6921 
6922 
6923 
6924 
6925 
6926 
6927 
6928 

6929 
6930 
6931 
6932 
6933 
6934 
6935 
6936 

6937 
6938 

6939 
6940 
6941 
6942 
6943 
6944 
6945 
6946 

5 
9 
3 
4 

4 

27§ 

5 
8 

7 
'4 
5 

* 

Tt 

33§ 

7 
7 

4 
1  1 
6 

3 

7 
8 
18 

4 
7 

19-5054 
19-8120 
20-2253 
20-5082 
21-2769 
21-9306 
21-9401 
22-5147 
15-2647 
17-0240 

'9"'335 
21-3224 

22-4801 
23-3906 
23-6871 
24-2596 
14-2983 
14-8265 
16-2903 
16-8420 
17-8010 
18-0543 
18-0788 
18-5876 

'9'437' 
20-0738 
21-0585 
14-1297 

16-5454 
16-6506 
16-1336 
16-0740 
16-0273 
16-1079 
16-8386 
16-8945 

17-3853 
17-4782 
17-6722 
17-1269 
17-6679 
17-6699 
17-7310 
I7-5488 
18-2317 
1  8"oo6o 
18-1440 
18-6006 
18-4547 
18-1487 
'87320 
18-9290 

'8-5477 
18-7497 
187967 
19-9500 

4* 

Z4§ 

3* 
3* 

7 

18 
3* 

23 
3* 
6 

3* 

4* 

4* 
1  1 

5* 

9-4141 

10-8453 
11-5524 

4-9042 
6-6682 

87833 

13-0393 

I3-3373 
13-9013 

5^733 
6-5449 
7'4936 
7-7322 

8-3038 
9-1327 

9-7784 

4-8125 

4-I2IO 

4-8972 

5-7765 

5'779' 

5-8717 

5-6568 
57034 
5-4903 

6-4810 
6-9069 
6-7162 
6-3985 

7-1501 

67275 
6-8995 

7-3901 

73    818 
73    819 

73    821 

9'5 
9-5 

9'5 

6978 
6979 
6980 
6981 
6982 
6983 
6984 
6985 
6986 
6987 
6988 
6989 
6990 
6991 

6993 
6994 

6995 
6996 
6997 
6998 
6999 
7000 
7001 
7002 
7003 
7004 
7005 

7 
1  1 
16 
JI§ 

'3 

21 

7 
4 

24§ 
10 
6 
6 

5 
4 
3 

6 

'7 
5 

'4 
5 

4 
8 

7 
33§ 

16-9735 

17-0579 

17-9484 
18-2885 
20-2301 

22-0033 
22-4576 
14-2293 
14-7111 
20-7912 
21-2353 
22-1341 
22-8970 
14-1  164 

15-3574 
15-5025 
17-1664 
17-6638 
18-3782 
18-9858 
20-3477 
22-61  14 
15-4316 
15-6914 

I5-9245 
16-2174 
18-5616 

2  2  'O2  I  O 
22-5653 
22-2488 
22-3268 
22-2562 
22-74IO 
22-5566 
22-5816 
23-4899 
23-2958 
23-2758 
23-1I68 
23-8656 
23-2290 

24-5394 
24-5476 

24-4519 
24-2866 
24-4631 
24-4830 
24-OOOO 
24-9368 
24-6471 

254542 
25-4083 
25    8615 

4* 

r* 
5 

7 
28§ 

6 

4 

8 

2I§ 

4* 

4* 

3* 
8 

8 
33§ 

4* 

6-8412 
6-9552 
7-8277 
8-1725 
10-1091 
1  1-4841 
1  1-8929 

4-6464 
10-721  1 

12-0884 

5-4896 
7-6539 

8-9535 
'0-3573 

5-4745 

6-2610 
8-6043 

10-3082 
10-8561 
10-4983 

10-5568 

10-3915 

10-8123 
1  0-606  1 

11-7031 
11-3826 

11-9049 

12-8178 

12-7243 

12-1985 
I  3-0665 

13-8225 

13-8051 

13-7877 

73    817 
73    8,5 

9'5 

8-8 

i  riseav.  interval  represents  very  nearly  5'  =  68<"4  of  K.A.  at  Dec.  +  73°,  an.l  72»'6  at  Dec.  +  74°. 
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Xr>. 

niam.             *. 

V. 

y- 

B.  D. 

No. 

Dlam              x. 

y. 

Diam. 

X.                                         :/. 

B.  1). 

No.             Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  i8h  12™  to  i8h  24™  —  contd. 

R.A.  i8h  24m  to  i8h  36m—  contd. 

Centre      R.A.  i8h  12™  Dec.  +  73°             R.A.  i8<>  24™  Dec.  +  74° 

Centre      R.A.  i8h  36™  Dec.  +  73"            R.A.  i8h  24™  Dec.  +  74° 

Plate  2728.     1895,  June  27.        Plate  2874.     1895,  Sept.  23. 

Plate  2715      1895,  June  22.         Plate  2874.     1895,  Sept.  23. 

7006 

9 

2O'222O 

25-6430 

4* 

10-2650  :  i  3-7756 

e                         m. 

7055 

16 

13-7510 

24-5397 

12         237138 

I2-7784 

o 

m. 

7007 

6* 

23-2425 

25-2609 

4 

13-2648     13-2459 

7056 

7* 

7-4940 

8«r\"»  t  T 

25-6695 

6       17-4096 

I3-5866 

7°57 

5 

O2  1  j 

2  5  '0500 

4         /  9   3  5 

12^973 

96§ 

24-O10O 

25-930I 

73    822       8-0 

7058 

5 

8-5353 

25-371  1 

4*     18-4641 

I3-347I 

56§ 

19-3018 

26-6133 

74    762       8-9 

7059 

6 

9-6452 

25-4081 

5       19-5709 

I3-4378 

7060 

8 

25-2385 

5 

2O-2852 

I3-30I9 

7061 

'3 

10-7839 

25-1  579 

1  1 

20-72I5 

I3-2468 

R.A.  i8h  24™  to  i8h  36"" 

7062- 

12 

122451 

25-0005 

10      22-1900 

I3-l6lO 

i.'entre      R.A.  i8>>  36™  Dec.  +73°             R.A.  i8h  24™  Dec.  +74° 

7063 

82§ 

4-1642 

26-1292 

7o§     14-0623 

I3-8745 

73    822 

80 

Plate  2715.     1895,  June  22.        Plate  2874.     1895,  Se|>t.  23. 

87§     26-1098 

4-5868 

73    831 

7-0 

o                        I". 

7008 

6o§ 

II-5I05 

I3-9848 

678 

22-0155 

2-1224 

72  848    7-7 

7009 

«9§ 

5-7681 

I4-5909 

22§ 

16-2493 

2-4380 

73    824      9-2 

R.A.  i8h  36m  to  i8h  48m 

7010 

6 

4-1445 

I5-2O6l 

70!  I 
7012 

18 
17 

5-I044 
7-9403 

15-6502 
I  5-2802 

'7 
1  7 

'5-5334 
18-3841 

3-4575 

! 

Centre      R.A.  i8h  36°>  Dec.  +73°             R.A.  i8t  48™  Dec.  +74° 
Plate  2715.     1895,  June  22.          Plate  4546.     1899,  July  4. 

7013 

4 

8-9690 

15-6323 

4* 

>9"3934      3-6393 

ni. 

7014 

9 

I3-I727 

15-8690 

8 

23-5/57      4-0885 

"064 

5 

17-4825 

14-9429 

7015 

12 

478/4 

16-6960 

10 

15-1634      4-4895 

7065 

6 

20-3086 

14-2264 

7016 

6 

6-9570 

16-6534 

5 

«7"3338      4-5538 

7066 

16 

21-5930 

14-6862 

8       11-0625 

2*6446 

7017 

2I§ 

8-5441 

16-3540 

'9 

18-9328 

4'33"6 

7067 

1  1 

14-7645 

15-4829 

6         4-2857 

3-7670 

7018 

20§ 

I2-27OI 

1  6-0000 

24      22-6710      4-1737 

7068 

4       16-3889 

15-3589 

7OI9 

IO 

8-8590 

17-0023 

9       19-2139       s'0025 

7069 

16       17-3255 

'S'3444 

7     !    6-8349 

3-5045 

7020 

10    -i    7-5469 

18-4646 

9       17-8316      6-3944 

7070 

4       21-2988 

15-7582 

702I 

5 

7-9238 

18-4.76 

4     1  18-2091       6-3660 

7071 

7       23-3201 

1  5-3873 

4 

I2-8228 

3-2560 

7022 

12 

I274I4 

18-3705 

1  1 

23-0225      6-5675 

7072 

6o§   !  15-7209 

16-2401 

49§ 

5-2760 

4-4748 

73    831 

7-0 

7023 

5 

12-9306 

'8-1373 

3* 

23-2236      6-3396 

7073 

i9§     17-2716 

16-1627 

10 

6-8201 

4-3226 

7024 

'9 

7-0045        19-9983 

18 

17-2113 

7-8980 

73    826       9-5 

7074 

5-     20-6123 

16-4407 

7023 

4* 

7-359' 

19-6462 

3* 

I7-5756 

7-5672 

7075 

14      20-8269 

16-2174 

/ 

JO'373' 

4-2052 

7026 

23§ 

8-7151         19-0622 

"1 

18-9663 

7-0488 

7076 

5       22-1274 

16-5004 

7027 

4 

9:8583 

i>  ,-^306 

5 

20-0683 

7-8777 

7077 

4       22-1321 

16-3549 

7028 

12-2639 

19-7628 

22'4"34 

7  9324 

73    830  '    9-3 

7078 

4 

22-1590 

16-2702 

7029 

22§ 

4-2569 

20-0383 

2I§ 

14-4636 

77977 

73    823       9-3 

70/9 

12 

22-1647 

16-9240 

6 

I    P7420 

4-8457 

7030 

4* 

10-6553 

20-6082 

3* 

20-8241 

8-6983 

7080 

12 

23-5974 

16-1552 

6 

I3-I374 

4-OII5 

7031 

H 

12-1647 

20-5277 

I  2 

22-3369 

8-6879 

7081 

9 

14-7653 

'7'5407 

5        4-3845 

5-8234 

7032 

4 

7-2070 

21-7852 

4 

17-3214 

9-6948 

7082 

IO 

16-6764    17  3982 

5         6-2818 

5-5872 

7033 

»»§ 

8-4510       2I-2O67 

18       18-5931 

9-1790 

73    827       9-5 

7083 

12 

21-0987     17-6283 

5       10-7108 

5-6045 

7034 

13 

8-5520       21-7602 

10       18-6649 

97388 

7084 

5 

21-8961     17-2312 

7035 

16 

8-7III        21-9273 

u        18-8154 

9-9103 

7085 

6 

22-1092     17-7344 

3t 

II-729I                   5-6634 

7o3& 

3 

8-8381        2I-47IO 

7086 

16 

24-2548     17-2096 

8       13-8464  ,    50293 

7037 

8 

9-O2OO       21-9875 

5       19-1209 

9-9845 

7087 

6 

19  2645        l8'20I2 

3*       8-9095       6-2639 

7038 

7 

9-3052       21-6961 

5       19-4236      9-7108 

7088 

'9 

20-9492        .8-4127 

10       10-5993 

6-3949 

7039 

7 

11-8382       21-6193 

5       2|-9535      9-7603 

7089 

5 

21-6857        18-3585 

7040 

16 

87528       22-OI9O 

14       18-8524     10-0055 

73    828       9-5     7090 

10 

22-1757        18-0043 

4       11-8060 

5^258 

704' 

58§ 

9-4285       22-3800 

6o§ 

19-5119 

10-3993 

73    829       8  5 

7091 

8 

22-7475        189898 

3* 

I2-4247 

6-885I 

7042 

4 

9-5725       22-2287 

7092 

IO 

'4  3793     19-3019 

6t 

4-0830 

7-5983 

7043 

4 

9-7058       22-2722 

3*     19-7926 

10-3079 

7°93 

'7 

"47/85     19-3788 

9 

4-4855 

7^574 

7044 

4 

10-0698       22-2863 

3*    2o-i537 

10-3414 

7094 

7 

17-6846     19-0528 

7045 

9 

4-8333       23-9250 

7 

14-8401 

•7080 

. 

7095 

IO 

17-7832     19-3654 

4*      7'4829      7-4966 

7o46 

9 

5-I083       23-7831 

7 

15-1230 

•5829 

7096 

7 

178744     19-1209 

7°47 

*9§ 

6-4761        23-3055 

25* 

16-5130 

•1771 

73    8z5       9-5 

7097 

5 

19-6696     19-8368 

7048 

'4 

8-4648       23-8280 

10 

18-4716 

7979 

7098 

9 

19-6847     19-5387 

4t 

9-3926                 7-5762 

7049 

10 

9-2249       23-6494 

6 

19-2412 

•6571 

7099 

9^ 

20-3425     19-2421 

4 

IO-O33O                 7-249O 

7050 

20 

12-2137       23-1850 

17 

22-2508         '3465 

7  100 

20-4221     19-0377 

3* 

IO-IOO9                 7'O43I 

7051 

4* 

12-3138       23-7601 

3* 

22-3225         -9261 

7101 

18 

14-2347     20-6491 

9 

4-0055                  8^473 

7052 

5 

5-2436       24-1458 

5 

15'2343  '      '948i 

7102 

6 

20-8691     20-4534 

2* 

IO-62I7                  8-4388 

7°53 

15 

8-2975       24-6696 

1  1 

18-2635   •  12-6295 

7103 

7 

16-6039     21-3766 

3        64016      9-5612 

7054 

6 

I0-l8l8       24-6729 

6 

20-1432     12-7290 

7104 

7 

20-5382     21-8257 

3*     10-3549       9-8176 

i  rtieau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68»'4  of  R.A.  at  Drc.  +  73°,  and  72«'6  at  Dec.  +  -4°. 
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ZONE    +    73° 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

V- 

No. 

Diam.              x. 

y. 

Diam. 

X. 

y. 

\ 

No. 

Mag 

No. 

Mag. 

i 

R.A.  i8h  36™  to  i8h  4.8m—  contd. 

R.A.  i8h  48'"  to  i9h  om—  contd. 

Centre      R.A.  iSi>  36™  Dec.  +73°            R.A.  1  81'  48m  Dec.  +74° 

.Centre       R.A.  19''  ora  Dee.  +73°             R.A,  i8h  48™  Dec.  +74." 

Plate  2715.     1895,  June  22.         Plate  4546.     1899,  Jqly  4. 

Plate  4536.     1899,  June  14.         Plate  4546.     1899,  July  4. 

7105 

18 

16-3061 

22-6038 

10 

6-1654 

10-8046 

0 

in. 

7'54 

6 

7-335° 

17-1661 

o 

in. 

7106 

27§ 

I7-5590 

22-3510 

*9§ 

7-4021 

10-4928 

73    832 

9'4 

71  55 

3 

8'4523 

'7  3974 

7107 

5 

17-6041 

22-1918 

7.56 

'3 

8-9885 

17-5226 

5 

19-2453 

57641 

7108 

7 

17-8702 

22-9665 

4 

7'745' 

1  1  -0860 

7'57 

7 

9-0840 

179950 

2* 

19-3159 

6-2400 

7109 

25§ 

18-0118 

22-3105 

20§ 

7-8561 

10-4275 

73    833 

9'3 

7158 

4vr 

10-5679 

'7'9373 

71  10 

8 

18-7252 

227415 

4* 

8-5896 

10-8252 

7'59 

13-2099 

17-7041 

26 

23-4499 

6-1605 

73    844 

9'5 

7111 

7 

20-0668 

22-3372 

3 

9-9108 

10-3540 

7160 

5 

4-4868 

18-0925 

7112 

35§ 

20-4153 

23-8188 

'9>i 

10-3263 

11-8183 

73    834 

9'4 

7,6, 

1  1 

7-0005 

18-7615 

4* 

17-1938 

6-8992 

7113 

9 

22-6196 

23-0632 

4 

12-4920 

10-9555 

7162 

4 

7-2330 

18-5248 

7"4 

10 

22-6382 

23-0798 

4 

12-5138 

10-9745 

7.63 

3 

8-2545 

18-1490 

7"5 

10 

H7392 

24-4450 

4 

4-6874 

127187 

7164 

12-0203 

18-0990 

9 

22-2445 

6-4944 

7116 

16 

I5-754I 

24-9476 

6 

57280 

13-1730 

7165 

4 

12-3771 

18-3490 

7"7 

4 

20-3073 

24'3925 

7166 

10 

13-2577 

18-6903 

2* 

2  3*4474 

7-1486 

7118 

5 

21-2967 

24-2500 

7167 

5 

4-0400 

19-8061 

7119 

6 

2  '-5835 

24-1113 

7168 

4 

5-7928 

19-3721 

7120 

ii 

22-6462 

24-2265 

6 

12-5762 

12-1157 

7169 

4 

6-0028 

19-5281 

7121 

'4 

'5-5832 

25-6991 

6 

5-5933 

13-9329 

7170 

20§ 

6'2OIO 

19-6210 

12 

16-3524 

7-7175 

73    838 

9'5 

7122 

5 

16-2719 

25-6145 

3* 

6-2770 

13-8141 

-171 

9 

6-4849 

19-9210 

7123 

6 

18-7633 

25'333' 

3* 

87492 

13-4138 

7172 

4 

67636 

19-9084 

- 

I0§ 

6-9848 

197823 

3* 

17-1254 

7-9167 

29 

13-1270 

1-2546 

72    862 

8-5 

7'74 

12 

8-5175 

19-2002 

4 

18-6901 

7'4'74 

'33§ 

24-2320 

25-8049 

73    835 

5'3 

7i75 

6 

9-9935 

19-2046 

7,76 

4 

1  1-5820 

19-1687 

7'77 

5 

12-4967 

19-2880 

R.A.  i8h  48m  to  igh  om 

7,78 

i8§ 

4'4°77 

20-6340 

6 

14-5101 

8-6385 

Centre       R.A.  i9h  om  Dec.  -f  73°             R.A.  i8h  48"  Dec.  +  74° 
Plate  4536.     1899,  June  14.          Plate  4546.     1899,  July   4. 

7'79 
7180 

7181 

4 
6 

10 

6-0783 

6-9I35 
8-2i  50 

20-4503 
20-7865 
20-9093 

4* 

18-2992 

9-1066 

Dl. 

7182 

3         8-4341  ,  20-6374 

7124 

ii 

5'5'27 

/• 

14-9888 

3* 

15-9005 

3-0566 

7'83 

7       10-4713     20-8902 

7125 
7126 

4 
7 

5-6425 
S'9393 

14-3077 
14-7181 

7184 
7185 

5 
6 

13-2988    20-4220 
13-3658     20-0348 

7127 
7128 
7129 
7«30 

713' 
7132 

7133 
7134 
7135 
7136 
7137 
7138 
7139 
7140 

'71/11 

6 

54§ 

22§ 
4 

i6§ 

6 
4 
5 
5 
i6§ 

ii 

A 

11-0848 
11-8083 
11-8322 
12-4410 
13-2762 
4-3896 
4-4336 

4-6443 
5-2760 
6-1228 

7-9635 
9-2250 
10-2840 
10-5192 

14-7800 
H-3583 
'4-0593 
14-3766 

'4-5434 
157620 

I5-5568 
15-3922 
15-5076 

15-3049 
15-5294 

1  5-9008 
15-7248 
15-7000 

6.t 

8* 

5 
6* 

22-2616 
22-8513 
23-6789 

14-7916 
20-6292 

2-4484 
2-7980 
3-0066 

3-5684 
4-0356 

72    871 

8-9 

7186 
7187 
7188 
7189 
7190 
7191 
7192 
7'93 
7'94 
7'95 
7196 

7'97 
•7198 

7'99 

4 
25§ 

6 

4 

10 

6 
6 

9§ 

4 
24§ 

13* 

13-9670 
4-3157 

5'4'59 

7-5649 
9-2660 

10-0808 
10-3417 
10-9763 
1  1-1950 
11-2447 

'2'3753 
13-6363 
13-6903 

4-4083 

20-6848 
21-7403 
21*2649 
21-9863 
21-5169 
21-4145 
21-1752 
21-7309 
21-5646 
21-4798 

21-9435 
21-5059 

2  I-I083 
22-7279 

'3 

4* 

3* 
'9 

4* 

14-3636 
20-1360 

21-2949 
23-6842 
14-4072 

9-7056 

9-8288 
9-9780 
10-7274 

73    836 

9'5 

yi^l 

*7  T  A  "J 

f. 

10-9145 

'5  4739 

7200 

i6§       5-0500 

22-3825 

3* 

15-0599 

10-4177 

7142 
7H3 

\J 

6 

6-2963 

16-2673 

7201 
7202 

29§ 

c 

6-7668 
8-3287 

22-1588 

"S 

16-7883 

10-2804 

73    839 

9'5 

7'44 
7'45 
7146 

7»47 
7148 

7H9 
7150 
7151 
7152 

7'53 

4 

12 

4 

3'§ 
'  '§ 
4 
4 

12 

8-1654 
8-4123 
9-0827 
97228 

11-6378 
12-6072 
6-7901 
6-8299 

16-5684 
16-165  ' 
16-2345 
16-8454 
16-9268 
16-6519 
16-8365 
16-5776 
17-6965 
17-6589 

5* 
18 

4* 
23 

6 

18-4895 
18-7336 

20-0070 
20-2325 

17-0800 

4-4461 

5-2055 
4^433 

57904 

73    841 
73    842 

9'5 
9'4 

203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 

210 
21  I 
212 

J 

5 
8 
6 
7 

12 
I2§ 

'5 

8 
6 

35§ 

J           I 

10-5658 
12-5384 
5-4824 

9-8853 
10-8658 
12-6739 

>3'3239 
5-1137 

6-2733 
6-2869 

22-577I 
22-4902 
23-6129 
23-0607 
23-4454 

23-9420 

24'53'7 
24-2310 
24-5679 

3* 

2* 

4* 
4* 
5* 

'9 

15-4268 
19-8515 

20-8145. 
22-6353 
23-2424. 

1  6-1  868,- 

11-6646 
11-3418 

II7733 
1  1-5690 

12-3982 
12-6639 

i  rtstav,  interval  represents  very  nearly  5'  =  68-4  of  R.A.  at  Dec.  +  73°,  and  72"6  at  Dec.  +  74°. 
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ZONE    +    73C 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Diam. 

X 

y- 

Diam,               x.                      y. 

No.            Ma?. 

No. 

Mag. 

R.A 

.  i8h  48m  to  i9h  om  —  contd. 

R.A.  i9h  om  to  i9h  I2m^contd. 

Centre        R.A. 

I9h0m  Dec.  4-73°              R.A.  i&h  48"  Dec.  +  74° 

Centre       R.A.  i9h  om  Dec.  +  73°             R.A.  i9h  12™  Dec.  +  74° 

Plate  4536.    1899 

June  14.         Plate  4546.     1899,  July  4. 

Plate  4536.    1899,  June  14.         Plate  2749.     1895,  July  9. 

.                   m. 

ni. 

7213 

8 

7-2758 

24-4097 

2*       17-1829 

12-5556 

7264 

4 

15-3692 

18-3973 

5* 

4-9627 

6-8429 

7Z  '4 

5 

10-1637 

24-4165 

7265 

7 

15-5027 

18-1364 

6 

5-0828 

6-5758 

7215 

4 

11-7908 

24-8707 

7266 

IO 

16-5603 

18-0973 

10 

6-131  1 

6-4828 

7216 

9 

13-0795 

24-4172 

2*      22-9745 

12-8588 

7267 

8 

17-3011 

186048 

6 

6-8977 

6-95I3 

7217 

8 

13-4898 

24-8771 

7268 

6 

17-6938 

18-67.5 

5 

7-2964 

7-0013 

7218 

IIO§ 

4-3846 

25-6196 

98§     14-2342 

13-6153 

73    835       5-3 

7269 

4 

1  8-08  1  8 

18-6798 

4t 

7-6827 

6-9889 

7219 

40§ 

5-2950 

25-5683 

20         15-1439 

13-6102 

73    837       9-1 

727° 

6 

18-6615     18-1052 

4t 

8-2337 

6-3856 

7220 

9 

7-3433 

25-1005 

3*     17-2120 

13-2461 

7271 

'3 

20-3635     18-0035 

12 

9-9269 

6-1961 

722! 

Ji§ 

7-7406 

25-5163 

17       17-5890 

13-6827 

73    840      9-0 

7272 

6 

21-7744  '  18-6127 

5 

11-3679 

67345 

7222 

'5 

8-3821 

25-1730 

5       18-2468 

'3-3744 

7273 

5* 

224966     18-5351 

4 

12-0838 

6-6213 

7223 

62§ 

10  3891 

25-2378 

5o§     20-2492 

13-5394 

73    843      7-8 

7274 

8       23-4350     18-8558 

7 

13-0388 

6-8942 

7224 

7* 

1  1-0563 

25-4224 

2*       20-9025 

13-7620 

7275 
_  „  „  £ 

i9§ 

QO 

14-3376     19-2262 

20§ 

3-9718 

,  ,Q/-\f\  P* 

77237 

7*f\  ?  ""  1 

7276 

i8§     15  1742     19  1991 

79 

4.    0005 

05,2 

38§     19-4224 

•0133 

72    870      9-0 

7277 

4t 

15-5231     19-2904 

3* 

5-I579 

77280 

7278 

9 

15-8060     19-1826 

10 

S'4347 

7-6077 

7279 

5 

16-7040     19  0758 

4* 

6-3251 

7-4558 

R.A.  i9h  om  to  i9h  i 

2m 

7280 

5 

17-6398  j  198593 

4     ;    7-3037 

8-1905 

Ceutiv       R.A. 

igh  Om  De 

;.  +73°             R.A.  i9h  i2m  D 

ec.  +  74° 

7281 

5 

17-81  19 

19-1414 

4     :    7-4344 

7-4647 

Plate  4536.     1899,  June  14.          Plate  2749.     1895,  July  9. 

7282 

5 

19-1524 

19-8583 

4     !    8-8108 

8-1105 

£         Q 

m. 

7283 

»T§ 

20-3588 

19-4168 

'5§ 

999M 

7  6084 

7225 

4 

14-2462 

14-1  102 

7284 

13 

21-3271 

i9'9473 

7 

10-9878 

8-0883 

7226 

23S 

14-2886 

14-7986 

28§ 

3-6975 

3-306I 

7285 

5 

21-6817 

19-6273 

4     ,11-327° 

77509 

7227 

5 

16-5725 

14-3022 

5 

5-9555 

2-6951 

7286 

49§ 

22-8455 

19-5272 

48§ 

12-4820 

7-5956 

73    853 

8-6 

7228 

H§ 

17-7052 

H'5934 

18 

7-0996 

2-9245 

7287 

6 

23-I394 

19-0950 

4 

I2-7552 

7-1514 

7229 

9 

17-7770 

14-1408 

7 

7-1490 

2-4709 

7288 

4t 

23-7412 

19-481  1 

4 

13-3727 

7-4995 

7230 

4^ 

19-4949 

14-0940 

3* 

8-8656 

2-3395 

7289 

20§ 

24-3754 

19-2017 

I2§ 

I3-9953 

7-1917 

7231 

19-8446 

14-2549 

25§ 

9-2190 

2-4789 

7290 

9 

14-9360 

20-9380 

9 

4-6580 

9-4046 

7232 

4t  ! 

20-1973 

14-0431 

4* 

9'5598 

2-2515 

7291 

5 

15-9565 

20-5875 

4t 

5-6568 

9-0037 

7233 

6 

20-7012 

14-6723 

5 

10-0973 

2'8539 

7292 

20§ 

16-9790 

20-1238 

i8§ 

6-6568 

8-4889 

7234 

5 

21-3723 

14-8001 

4t 

20-7725 

2-9472 

7293 

4 

17-3600 

20-6023 

4 

7-0606 

8-9467 

7235 

5 

22-0891 

14-1428 

4 

n'4539 

2-2543 

7294 

6 

17-9318 

20-9533 

5 

7-6488 

9-2676 

o     £. 

7236 

4 

22-8264 

!4'°735 

3* 

12-1879 

2-1527 

7295 

26§ 

18-3877 

20-3280 

26§ 

8-0731 

8-6195 

73    846 

9'5 

7237 

9 

23-4730 

14-9663 

9 

12-8764 

3-0073 

7296 

6 

18-9056 

20-0125 

4 

8-5754 

8-2804 

7238 

10 

23-7277 

14-1629 

7t 

13-0907 

2-1913 

7297 

6 

18-9818 

20*5960 

4* 

8-6765 

8-8587 

7239 

12 

21-0170 

15-3650 

15     '10-4483 

3-5273 

7298 

9 

19-3136 

20-4721 

5t 

9-0041 

8-7109 

724° 

9 

21-1916 

I5-5576 

9     i  10-6316 

37I3I 

7299 

4 

19-7788 

20-3192 

7241 

1  1 

22-2417 

15-7169 

9 

11-6885 

3-8221 

7300 

6 

20-0390 

20-7871 

4 

97447 

8-9948 

7242 

i6§ 

23-7830 

15-9650 

16 

13-2388 

3-9883 

7301 

24§ 

20-261  3 

20-1698 

22§ 

9-9343 

8-3685 

73    850 

9'5 

7243 

4 

15-0875 

16-2663 

7302 

5 

21-5198 

20-9604 

3 

11-2299 

9-0926 

7244 

2O§ 

1  5  '444  3 

16-7266 

"S 

4'9495 

5-I723 

73°3 

IO 

21-6830 

20-9820 

6       n-3957 

9-1064 

7245 

8 

15-6896 

16-0538 

10 

5-1606 

4-4885 

7304 

7 

21-7177 

20-7568 

6       11-4198 

8-8797 

7246 

8 

17-4484 

16-2360 

7 

6-9274 

4-5812 

73°5 

ii 

237110 

20-1934 

9      13-3804 

8-2147 

7247 

5 

17-6279 

16-5661 

4t 

7-1222 

4-9006 

7306 

IO 

23-8564 

20*0128 

5 

13-5173 

8-0268 

7248 

ITS 

18-1531 

16-8386 

18§ 

7-6610 

5'H55 

7307 

5 

14-6677 

21-0190 

5 

4'39'3 

9-5015 

7249 

66§ 

18-8525 

16-4512 

57§ 

8-3389 

47243 

73    848 

7'7 

7308 

5 

14-7322 

21-3649 

6 

4-4716 

9-8412 

7250 

20§ 

20-4154 

16-5815 

>9§ 

9-9064 

47735 

7309 

5 

H7358 

21-7116 

5 

4-4950 

10-1872 

72,1 

15^ 

21-1700 

16-6680 

10-6665 

4-8226 

7310 

'3 

16-0710 

21-4723 

I2§ 

5-8170 

9-8785 

7252 

4* 

22-2393 

16-3419 

4 

1  1-7166 

4-4443 

7311 

16-31  12 

21-5699 

l6 

6-0621 

9-9660 

7253 

'7§ 

23427i 

16-1111 

it 

12-8922 

4-1533 

7312 

1  1 

20-5006 

21-1876 

I  I 

10-2256 

9'37i9 

7254 

4 

14-0799 

i7'3°78 

7313 

4 

2I-057I 

21-7360 

4 

10-8078 

9-8906 

7255 

i9§ 

I5'9655 

17-5265 

20 

5-5105 

5-9442 

73H 

9 

22-5348 

21-3827 

5 

12-2665 

9-4643 

7256 

7 

17-5898 

17-6563 

6 

7-1416 

5-9918 

7315 

5* 

21-2267 

4t 

13-0068 

9-2703 

7257 

5 

18-2881 

17-0583 

4* 

7-8078 

5-3602 

10 

23-8239 

21-9068 

6 

13-5807 

9-9215 

7258 

4 

18-5114 

17-3517 

4 

8-0433 

5-6394 

7317 

16 

24-0763 

21-5361 

12§ 

13-8171 

9-5357 

7259 

5 

19-2991 

17-3479 

5 

8-8298 

5-5972 

73l8 

5 

14-3629 

22-9968 

4t 

4"'833 

11-4897 

7260 

4 

20-0835 

'7-3333 

4 

9-6140 

5-54I4 

7319 

I5-5526 

22-3H3 

*9§ 

5-3428 

10-7582 

7261 

i  iS 

20-6255 

17-1447 

'3§ 

10-1469 

5-3246 

7320 

"t 

16-8292 

22-6351 

3* 

66363 

11-0002 

7262 

4 

22-0599 

17-5167 

4 

11-5978 

5-6256 

7321 

6 

19-5886 

22-9375 

4 

9-4050 

II'l688 

7261 

5* 

23-9237 

17-6344 

4 

13-4653 

5^497 

7322 

7 

2O-09O2 

22-2471 

4* 

9-8688 

10-4504 

i  rfseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  688'4  of  R.A.  at  Dec.  +  73",  and  72'-6  at  Dec.  +  74  • 
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Dim  ii 

B.  D. 

ii.  n. 

y. 

X. 

V' 

No. 

Mag. 

N". 

DlfLII). 

x.                    y. 

No. 

Mag. 

R.A.  i9h  om  to  i9h  i2m  —  contd. 

R.A.  i9h  i2m  to  i9h  24""—  contd. 

Centre      R.A.  i9h  om  Deo.  +73'             R.A.  ig1"  i2m  Dec.  +  74* 

Centn-      R.A.  i9h  24"  Dec.  +  73°            R.A.  igu  I2m  Dec.  +74° 

Plate  4536.     1899,  June  14.         Plate  2749.     1895,  July  9. 

Plate  2741.     1895,  July  7.           Plate  2749.     1895,  July  9. 

Ml. 

o 

m. 

7323 

16 

21-1613 

22-5783 

12 

10-9569 

10-7250 

7372 

9 

7-6673 

19-8854 

1  I 

17-884+ 

7-8190 

7324 

7 

22*3050     22-2962 

4 

12-0823 

10-3881 

7373 

5 

9-5585 

I9-O7O2 

IO 

19-8126 

7-0978 

7325 

8* 

23-3291   ,22-7936 

4 

13-1287 

10-8291 

7374 

3t 

12-8777 

19-422  1 

6 

23-1  1  16 

7-6152 

7326 

5* 

23-54" 

22-2989 

4* 

I3-3I44 

10-2263 

7375 

4 

146577 

8-4270 

7327 

5* 

23-5831 

22-9159 

4 

'3'3938 

10-9460 

7376 

6 

5-9253 

20-7263 

10 

16-1010 

8-5755 

7328 

'7 

23-6865     22-7111 

1  1 

13-4871 

10-7313 

7377 

'7 

8-1652 

20-91  30 

,6$ 

18-3309 

8-8687 

7329 

4* 

14-8506  :  23-1544 

3* 

4-6824 

1  1-6210 

7378 

4 

'0-3534 

20-8637 

6 

20-5216 

8-9263 

7330 

4* 

17-8751 

23-4059 

4 

77'94 

11-7167 

7379 

9 

11-2392 

207769 

H 

21-4081 

8-8868 

733' 

20§ 

'9-3419 

23-7016 

20§ 

9-1967 

11-9414 

7380 

6 

I  2'I  OO2 

2O-2I22 

8 

22-2980       8-3628 

7332 

4* 

23-2033 

23-8159 

4 

13-0563 

11-8575 

7381 

4 

23-7345 

8-2051 

7333 

>9§ 

14-3760 

24-3214 

'7§ 

4-2692 

12-8097 

7382 

4 

15-0328 

9-8859 

7334 

5* 

'4-3852 

24-8409 

4 

4-3056 

13-3303 

7383 

'5 

7'O763 

2I-I8O7 

1  2 

17-2285       9-0824 

7335 

10 

16-5348 

24-2691 

IO 

6-4220 

12-6486 

7384 

608 

8-l8l3 

217977 

62§ 

18-3048 

9-7555 

73    856 

7-8 

7336 

'3 

177363 

24-9725 

10 

7-6600 

13-2932 

7385 

5 

18-7550 

9-6942 

7337 

6 

17-9303 

24-3602 

4 

7-8210 

12-6689 

7386 

4 

20-3344 

9-0238 

7338 

4* 

18-1726 

24-2749 

3 

8-0596 

12-5711 

7387 

5 

I  1-6165 

2P5061 

8 

21-7481 

9-6347 

7339 

7 

20-3273 

24-2497 

6 

10-2086 

12-4404 

7388 

4 

22-9490 

9-9990 

734° 

IO 

20-7006 

24-9080 

IO 

io-6  13^ 

13-0763 

7389 

jijj 

I3-6733 

21-1989 

23-8202 

73    861 

9'4 

734' 

39§ 

20-8307 

24-9978 

3°§ 

10-7481 

13-1612 

73    851 

9'5 

7390 

48,5;       6-0400 

22-7045 

55§ 

161186 

10-5540 

73    854 

8-2 

7342 

'7 

21-8235 

24-6899 

12 

117255 

I2'8O2I 

739' 

4 

16-6008 

10-3144 

7343 

4* 

16-9876 

25-0189 

4 

6-9132 

13-3761 

7392 

39S       8-9725 

22-5866 

35§ 

19-0543 

10-5819 

73    858 

9-0 

7344 

1  1 

17-8486 

25-1803 

10 

7-7822 

I3-49I6 

7393 

225;          9-5879 

22-7063 

20§        19-6645 

1073  '8 

73    859 

9'4 

7345 

5t 

18-3083 

25-2703 

4 

8-2418 

I3-5576 

7394 

3     ,  20-1701 

10-6486 

7346 

6 

19-8155 

257248 

4 

9-7709 

I3-9390 

7395 

4 

20  2285 

10-9095 

7347 

IO 

2I'2o6l 

25-3280 

II 

11-1411 

I3-4705 

7396 

5 

20-5158 

10-2484 

7348 

55§ 

21-7904  25-3995 

4°§ 

11-7288 

I3-5I02 

73    852 

87 

7397 

21 

13-5250 

22-5648 

2I§ 

23-6038 

10-7844 

7349 

6* 

23-3871    25-5624 

4 

13-3271 

I3-5920 

7398 

8 

16-8217 

•8875 

...       Qrt 

7399 

'5 

7-6430 

23-0976 

'7§ 

17-7007 

O20O 

83§ 

14-9633 

25-6131 

76§ 

1-2039 

2-6881 

72    871 
73    845 

8-9 
6-8 

7400 
74°  ' 

5t 

IO-2I78 

23-4038 

4 

5 

I8-4797 
20-2547 

•6639 

"4593 

7402 

28$   :  1  1-8961 

23-8113 

25$ 

21-9150 

•9492 

74°3 

4       '3'2796 

22-8I35 

7       23-3445         -0208 

R.A.    I9h  I2m  to  IQh  24m 

7404 

7        6-2966 

25-II71 

9      '6-2555     '2-9783 

y                     y       T- 

74°5 

6        i   l6'3  IQ4.       I2-t;2Q7 

Centre      R.A.  I9h  24™  Deo.  +73°             R.A.  igh  i2m  Dec.  +74° 

7406 

6 

16-4229     12-6945 

Plate  2741.     1895,  July  7.         Plate  2749.    1895,  July  9. 

7407 

ii         7-I473 

24-8691 

10       17-1191     12-7708 

7408 

5 

17-1534     12-2282 

7350 

'3 

4-2538  '  147266 

16 

14-7286 

2-5004 

o 

7409 

4 

18-4449     12-9893 

735' 

6 

5-2167     14-4168 

9 

'5-7053 

2-2373 

7410 

4 

20-6568     12-5362 

7352 

4t 

5-6009    1  5-1064 

5 

16-0536 

2  9422 

74" 

6       10-7668 

24-8142 

10 

20-7377     12-8942 

7353 

12 

6-3302    15-0113 

'7 

167888 

2-8860 

7412 

10       12-0938 

24-1847 

'3 

22-0947     12-3307 

7354 

7 

8-0383     14-7156 

12 

18-5087 

2  6749 

74'3 

4       :  12-1242 

24-1014 

4 

22-1263     12-2484 

7355 

4* 

127871    147843 

5* 

23-2473 

74'4 

6 

12-5620 

23-9763 

10       22-5684     12-1472 

7356 

7 

13-7215    14-0916 

ii* 

24-2187 

2-3309 

74'5 

3'§ 

13-3404 

24-5359 

29§   :  23-3I91     12-7420 

7357 

4 

4-6614     16-1220 

6 

15-0665 

3-9093 

7416 

4     !  14-6415     13-1335 

7358 

16 

6-3861    15-6486 

'7 

16-8156 

3-5238 

74'7 

3       15-3270     13-5367 

7359 

1  1 

6-7542      ;     l6    9288 

12 

17-1186 

4-8190 

7418 

44§ 

7-0323 

25-6460 

37§ 

16-9663     13-5423 

73    855 

8'9 

7360 

6 

7-9598    16-8858 

IO 

'8-3253 

4-8385 

74'9 

4 

21-8045     13*9261 

7361 

109? 

8-3294     16-0545 

I10§ 

'8'7353 

73    857 

4'4 

7420 

12           13-4060 

25-1623 

'4 

23'3558  .  i3'37'3 

7362 

'5 

12*6242 

16-0313 

20 

23-0260 

4'2I22 

7421 

7       I3-7534 

24-7952 

'5 

23-7207     13-0220 

7363 
•»  ~  f*  A 

4* 

3-9606 

17-7069 

_           o 

6 

14-2906 

5^597 

1 

7364 

5 

4-4100 

17-3849 

9 

147570 

5-1563 

7365 

7 

14-8662 

5-0088 

7366 

14 

7-5067 

17-4086 

'5 

17-8450 

5-3372 

7367 

12 

4-5894 

1^-4126 

'5 

14-8834 

6"iq6i 

7368 

'9 

7-2061 

18-3659 

«9 

17-4989 

,    * 
6-2772 

7369 

8o§ 

1  1-2912 

18-2638 

21-5860 

6-3762 

73    860 

7*5 

737° 

4 

23-0927 

6-6175 

737' 

4 

'4-7234 

77724 

No.    7361.      T  Ura;:nuis. 

I  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68-4  ol  R.A.  at  Dec.   +  73',  ami  72-6  at  Dec.   +  74°. 
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«              ,, 

B.  D. 

No 

Dinni               z 

B.  D. 

N  o. 

UUttBi 

x.                     y. 

No. 

Mag. 

DuBQL 

JL.. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i9h  24m  to  i9h  36™ 

R.A.  i9h  24m  to  i9h  36™  —  contd. 

Centre      R.A.  i9h  24™  Doc.  +73°            R.A.  i9h  361'  Dec.  +  74° 

Centre      R.A.  i9h  24™  Dec.  +  73°             R.A.  igh  36™  Dec.  +  74° 

Plate  2741.    1895,  July  7.           Plate  2750.     1895,  July  9. 

Plate  2741.     1895,  July  7.          Plate  2750.     1895,  July  9. 

o 

m. 

o 

m. 

7422 

1  5       18-9227 

14-6432 

16 

8-4012 

2-6959 

748l 

4 

11-5228 

8-8055 

7423 

15       18-9385 

14-6474 

'7 

8-4147 

2-6981 

7482 

24 

22-7210 

207953 

»§ 

12-5042 

8-6523 

73    866 

9'5  | 

7424 

7       19-0627 

13-9743 

8 

8-5094          2'02O8 

7483 

4 

13-2415 

8-7929 

7425 

5 

10-4608          2-2875 

7484 

6 

3-8658 

9-2562 

7426 

3 

10-9618     1      2-7024 

7485 

8 

17-5023     21-3497 

H 

7-3220 

9-4684 

7427 

4 

12-6164          2-7044 

7486 

3* 

18-9668     21-0857 

5 

8-7696 

9-1307 

7428 

4 

4-2011       3'n68 

7487 

3* 

20-5631     21-6239 

4 

io-3935 

9-5868 

7429 

4 

5-8488 

3-4649 

7488 

8 

22-0220    21-9358 

1  1 

11-8628 

9-8242 

7430 

72§     18-1079 

15-8454 

5S§ 

7  6486 

3-9375 

73    863 

7'5 

7489 

7 

22-7596    21-7436 

10 

12-5912 

9'5958 

7431 

29!     18-1636 

15-5940 

7-6915 

3-6838 

749° 

4 

13-5652 

9-8593 

7432 

4J     19-6195 

1  5  -09  1  8 

5 

9-1203 

3-1079 

749' 

4 

4-4656 

10-4984 

7433 

6f     20-0497 

15-3765 

7 

9*  5  647 

3-3743 

7492 

4t 

16-8895 

22-4363 

7 

67623 

10-5840 

7434 

28§     20-8695 

15-7490 

3°§ 

I  O"  3  QQ7 

3-7039 

73    864 

8-9 

7493 

15 

18-1821 

22-1949 

•s§ 

8-0425 

10-2747 

7435 

4t     21-9497 

15-5628 

6 

11-4698        3-4637 

7494 

4* 

19-6801 

22-9357 

5 

9-5720 

10-9400 

7436 

5       22-1812 

15-1961 

10 

11-6837    '     3-0863 

7495 

13 

19-8729 

22-3962 

16 

974i6 

io-3933 

7437 

4       16-2888 

16-6012 

5 

5-8748    •     47872 

7496 

5 

10-8839 

10-6583 

7438 

3*     19-8089 

16-0832 

4 

9-3597        4-0888 

7497 

5 

11-2895 

10-7783 

7439 

4*     18-9288 

'5'9557 

6 

8-4757        40078 

7498 

4 

11-5088 

ic'9455 

744° 

4     '••  '9-3992 

16-5104 

5 

8-9688        4-5392 

7499 

4 

15-2708 

23-2981 

7 

5-1887 

•5257 

744  1 

3 

9-5358   !    4-5025 

7500 

3* 

15-8484    23-2774 

5 

5-7661 

-4752 

7442 

4 

i°-8345  ;  4-4639 

7501 

4 

10-3050 

•3498 

7443 

6      21-6117 

17-0538 

8 

11-2079       4-9663 

7502 

'9 

23*1716 

23-6469 

i8§ 

13-0974 

'4754 

7444 

8       21-6167 

17-0548 

9 

11-2142       4-9740 

75°3 

8 

I3-5794 

"9503 

7445 

4*     21-6366     16-6407 

5 

11-2156       4-5579 

75°4 

1  1 

14-7427 

24-2240 

'4 

47083 

12-4744 

7446 

10    ' 

22-5680     17-0083 

'3 

12-1616  ;    4-8755 

75°5 

4* 

15-9829 

247346 

5 

5-9735 

12-9230 

7447 

4 

12-8379      4-1416 

7506 

4 

6-9405 

12-5142 

7448 

'7 

23-3703     16-4466 

i8§ 

129350      4-2733 

7507 

6 

17-2958 

24-H33 

6 

7-2522 

12-2307 

7449 

6 

14-6377     16-8266 

10 

4-2321      5-0965 

75°8 

10 

17-9835 

24-6424 

14 

7-9673 

12-7305 

745° 

4 

17-8024     17-2410 

8 

7-4133      5-3483 

75°9 

4 

8-2780 

12-8479 

745' 

4t 

20-0885  ;  17-0260 

6 

9-6834      5-0160 

7510 

36 

23-8952 

24-6977 

26§ 

I3-8745 

12-4859 

73    869 

9'4 

7452 

23§ 

20-3641 

17-7883 

2'§ 

9-9985 

5-7650 

75'i 

28§ 

14-7999 

24'9773 

28-3 

4-8042 

13-2262 

7453 

4 

21-1504 

17-6877 

6 

10-7791 

5-6260 

7512 

4 

4-9640 

13-6490 

7454 

7 

21-3121 

17-5255 

12 

10-9325 

5-4550 

75'3 

2I§ 

l6-2I  12 

25-1517 

22§ 

6-2225 

13-3271 

73    862 

9'5 

7455 

3* 

22-9519 

'7-4134 

5 

12-5614 

5-2585 

75H 

2O§ 

18-8313 

25-3844 

'9§ 

8-8515 

13-4267 

7456 

i6g     23-9815 

17-8630 

X9§ 

13-6157 

5-6562 

73    868 

9'5 

7515 

4 

10-4069 

13-3170 

7457 

4 

13-9440 

5-5957 

7516 

5* 

20-5231 

25798l 

9 

10-5622 

13-7560 

7458 

r 

16-2223 

18-0887 

4 

5-8772 

6-2700 

7517 

6 

11-4853 

13-2743 

7459 

'9 

17-8661 

18-4160 

2O§ 

7-536o 

6-5164 

75i8 

3 

11-9175 

I3-3504 

7460 

4 

6-1289 

7519 

29 

22-8437 

25-4666 

22§        I2-86II 

13-3088 

7461 

3 

22-17  10 

18-7170 

5     ,11-8478 

6-6036 

7520 

7  ;  13-3113 

13-2155 

7462 

4 

5-1621 

7-1820 

752i 

6       13-939° 

13-9915 

7463 

5 

7-4422 

7-2049 

7522 

3i§ 

23^435 

25-9960 

Z4§     i3'9853 

13-7785 

73    870 

9-2 

7464 

4 

17-8930 

19-7609 

7 

7-6310 

7-8580 

7465 

4- 

8-3277 

7-1368 

78§ 

22-0776 

26-3654 

73    865 

8-8 

7466 

4 

10-8773 

7-4634 

746" 

7     .21-3121 

19-5727 

9 

n-°355 

7-4998 

7468 
7469 
7470 

747i 

12 

25§ 

22-6509 
23-31  16 

19-7522 
I9-3337 

22§ 
4 

5 

12-3788 
13-0208 
13-1025 

7-6129 

7-I574 

7'9294 
8-8765 

73    867 

9"' 

R.A.  i9h  36™  to  i9h  48™ 

Centre      R.A.  i9h  48™  Dec.  +  73"            R.  A.  i9h  36°"  Dec.  +  74° 
Plate  4548.     1898,  July  8.           Plate  2750.     1895,  July  9. 

7472 

8 

15-5899 

20-3241 

14 

5'359! 

8-5378 

o                        m- 

7473 

6       16-3585 

20-0058 

9 

6-1  1  10 

8-1815 

7523 

25§   :    4-8912     14-2094 

i9§ 

15-4190 

1-9578 

72    9°5      9'5 

7474 

4*     16-3878 

20-4424 

7 

6-163  1 

8-6157 

7524 

i8§       3-6860     14-574' 

15 

14-1995 

2-2649 

7475 

3 

7-6536' 

8-7244 

7525 

9        4-3574 

14-6660 

8 

14-8637 

2-3899 

7476 

'3 

18-9365 

20-7022 

«S§ 

8-7210 

8-7474 

7526 

4*       5-3316 

14-8891 

3* 

15-8267 

2  '66OO 

7477 

4 

21-1665 

20-5289 

7 

10-9368 

8-4612 

7527 

17     1    5-3569 

14-7396 

14 

15-8592 

2-5I28 

7478 

4 

1  1  -0060 

8-3532 

7528 

4 

.8-7721 

2"9345 

7479 

3* 

21-3282 

207533 

5 

11-1064 

8-6778 

7529 

7 

87905 

14-3000 

10 

19-3103 

2-2441 

7480 

3 

11-4429 

8-6295 

753° 

9 

96430 

14-8871 

9 

20-1314 

2-8727 

i  rtscau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68a-4  of  R.A.  at  Dec.  +  73°,  and  72S'6  at  Dec.  +  74  . 
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GliKENWICH   ASTROGRAPIIIC   CATALOGUE,    1900. 

ZONE    +    7V. 


B.  D. 

Ii.    II. 

No. 

IT. 

!/• 

Diain. 

X. 

No. 

Mag. 

No. 

Diani.  ,           a1.                      */. 

No                 .Van. 

i 

1 

R.A.  i9h  36m  to  ig-1  48'"—  contd. 

11.  A.  ig11  36"'  to  19''  48"'—  contd. 

Centre      R.A.  i9h  48™  Dec.  +  73°            R.A.  i9h  36™  Dae.  +  74° 

Centre      R.A.  i9b  48'"  Do,'.  +  73°             I!.  A.  i9b  36"'  Dec.  +  74° 

Pliite  4548.     1898,  July  8.           Plate  2750.     1895,  July  9. 

Plate  4548.     1898,  July  8.            Plate  2750.     1895,  July  9 

•. 

in. 

o                        11. 

753' 

6 

10-1263 

'4-7427 

9 

20-6224 

2-7505 

7590 

4* 

8-2909     22-7090 

4 

18*3959     106160 

7532 

9, 

11-7988 

14-6180 

1  1 

22-2975 

2-7  100 

7591 

3°§ 

9-6407     22-3577 

20;? 

19-7603     10-333  f 

73    873       9-4 

7533 

4-3735 

5-7252 

'5 

14-8283 

3-4458 

7592 

3 

21-6059     10*8259 

7534 

3* 

5-9701 

6-0829 

4* 

16-4081 

7593 

2* 

11-6747 

22-1019 

3 

21*8031      10-1756 

7535 

3* 

67746 

5-7487 

5 

17-2274 

3-9505 

7594 

4 

12-0883 

22-2339 

5 

22-2096     10-3292 

7536 

1  1 

6-9903 

5-5752 

12 

17-4496 

3'4257 

7595 

8 

4-3795 

24-1448 

9 

14-4158 

•8559 

7537 

4t 

7-6486 

5-1578 

4t 

18-1264 

3-0444 

7596 

4 

5-  1986 

24-0075 

6 

'5  2397 

•7624 

7538 

4* 

7-8324 

5-6963 

4 

18-2863 

3'59'3 

7597 

3* 

5*5901 

23*3610 

4 

15-6679 

•1340 

7539 

6 

9-5432 

15-7818 

8 

19-9896 

37606 

7598 

3     ,  '5-8073         -8976 

7540 

4 

n-4507 

15-4380 

6* 

21-9122 

3'5'32 

7599 

I  2 

6-0562     23-5482 

8       16-1208         "3444 

754' 

6 

23-1590 

3-9140 

7600 

21 

6-0891     23-4409 

17       16-1592         -2365 

7542 

10 

3-9975 

16-5320 

9 

14-4120 

4235i 

7601 

4* 

6-,  364 

23-6432 

4       16-1954         -4445 

7543 

23$ 

4-5046 

17-0593 

i8§ 

14-8935 

47856 

7602 

15 

6"!  267 

23"3679 

10       16-1992         ''674 

7544 

4* 

5-1505 

17-0541 

3* 

15-5381 

4-8137 

7603 

5 

6-6663 

23-7790 

5       16-7172 

•6067 

7545 

23$ 

7*1716 

16-9058 

I9S 

17-5656 

4-7642 

7604 

4* 

7-0854 

23-8674 

4       17-1325 

•7143 

7546 

3* 

8-3354 

16-2174 

4 

18-7605 

4-1369 

7605 

17 

7-3346 

23-8928 

i3§     17-3790 

•7516 

7547 

3* 

8*6817 

16-9497 

4 

19-0720 

4-8818 

7606 

16 

8-3112     24-0105 

10       183494 

•9186 

7548 

'7 

12-4100 

16-6382 

16 

22-8.04 

47569 

7607 

4 

8-5534     23-9878 

3       18-5906 

•9055 

7549 

6o§ 

6-2975 

17-6692 

42§ 

16-6554 

5H845 

73    872 

8-7 

7608 

15 

9-2733     23-4668 

13       19-3376 

4225 

755° 

3' 

6*3291 

'7-457I 

5 

16-6943 

5-2746 

7609 

17 

9-9875     23-9168 

13       20-0273 

•9047 

755' 

4 

6*5400 

I7-3389 

6 

16-9127 

5-1646 

7610 

25§ 

12-9560    23-7689 

i6§ 

23-0023 

•9050 

73    878 

9-2 

7552 

3* 

6-9796 

18-1504 

3 

17-3109 

5-9955 

761  1 

4       15-7186 

2-2854 

7553 

ii 

77964 

17-1908 

12 

18-1734 

5-0796 

7612 

25§ 

7-3171     24-4354 

>7S      '7-3384 

2-2887 

7554 

4 

8-3394 

17-6863 

5 

18-6924 

5-6025 

7613 

6 

10-1430     24-6712 

6      20-1483 

2-6688 

7555 

4* 

8-5506 

17-9274 

5 

.8-8934 

5-8551 

7614 

19 

13-5454    23-9041 

'7§     23-5803 

12-0689 

7556 

4 

9-2928 

17-2977 

6 

19-6642 

5-2628 

7615 

3       14-8494 

13-0488 

7557 

4* 

97310 

.7-6565 

5 

20-0863 

5-6427 

7616 

3       16*3087 

13-3853 

7558 

3* 

10-1924 

17-6770 

4 

20-5449 

5-6846 

7617 

4* 

10-1381     25-1049 

4       20-1209 

13*1019 

7559 

ii 

6-3621 

19-1255 

10 

16-6457 

6-9406 

7618 

18 

10-7870     25-7081 

iSS     2o*7394 

I3-7354 

7560 

6 

6-6071 

18-3324 

6 

16-9308 

6-1585 

7619 

6      2  1*0974 

1373-9 

756i 

4 

9*0442 

l8-8l88 

4 

19-3403 

6-7700 

7620 

2       23'°755 

13-5081 

7562 

8 

9-3382 

18-1825 

9 

iq'66^8 

6*1459 

7563 

26§ 

101855 

180587 

22§ 

7            J 

20-5I73 

6-0645 

73    875 

9'4 

56§ 

25-4257 

3-05'3 

72    912 

8-5 

7564 

4* 

10-2998 

18-741  1 

4 

20-5975 

6-7526 

5"§ 

257553 

6-3750 

73    881 

9-0 

7565 

4 

23-5335 

6-4528 

76§ 

2-2265 

26-6449 

73    865 

8-8 

7566 

4 

I8-5224 

7-6857 

7567 

" 

8*5640 

.9-1160 

5 

18-8465 

7-0413 

7568 
7569 

4* 

9-5848     19-8192 

.   3 
4 

18^503 
19-8303 

7-5126 
7-7978 

R.A.  19--  48™  to  2oh  o111 

7570 

4 

7-5681 

Centre        R.A.  igb  48'"  Dec.  +  73°              R.A.  20''  o"'  Dec.  +  74 

757i 

*7  f  "T  •» 

4* 

6-3474 

20-9085 

4 

i  £i? 

16-5408 
/•;    ox; 

8-7216 

Plate  4548.     1898,  July  8.           Plate  2753.     1891;,  July  9. 

7572 

2O 

"°°3 

2  I  '0480 

i6§ 

16-8673 

8-8763 

0                                        111. 

7573 

6 

7*0419 

20-9923 

5 

17-2309 

8-8395 

7621 

29§ 

21-3468     14-0698 

24§ 

10-8042 

i-9403 

72    925      9-5 

7574 

10 

0522 

8.  M  £. 

207763 

8 

18-2547 

8*6768 

7622 

6 

22-0173     14-I434 

4    ' 

11-4784 

1-9790 

7575 

_          f 

•5614 

2  1-0040 

6 

18-7501 

8*9249 

7623 

9 

14-8064     14-3929 

8 

4-2876  !    2-5992 

7576 

7577 

4* 

1  1-7408 

20-2I53 

3 

4 

19-2446 
21-9662 

8-1895 
8-2948 

7624 

7625 

37§ 

I4-9357     14-8029 
16-4284  \  14-5474 

35§ 
28 

4-4385   ''    3  0045 
5-9165       2-6705 

72    912      8-5 
72    916      9-1 

7578 
7579 

5* 

5-6220 

8.     o 

2I-82I9 

4 
4 

14-5371 

'57755 

9-9843 

7626 

7627 

25§ 

23§ 

19-5720     14-7826 
19-5980     14-6888 

23 

21 

9-0681       2-74301 
9-0869       2-6494] 

72      923 

9'5 

7580 

2841 

2-'5475 

5 

18-4468 

9-4549 

7628 

9 

23-3406     15-2068 

9 

'2-8541       2-9753 

_  _  0_ 

3i§ 

10*1607 

2  I  -4106 

H§ 

20-3270 

9-4130 

73    874 

9'5 

7629 

6 

23-4255     15-0815 

6 

12-9326  ',    2*8428 

7582 

_  „  O  - 

3 

20-5638 

9-5732 

7630 

4 

14-7736 

I5-4352 

3 

4-3132 

3-6422 

7583 

__    _  0 

at 

3 

21-4074 

9-1951 

763' 

.6 

18-7783 

15-6803 

15 

8-3225 

3-6816 

7584 

„  .  o  . 

4 

n'3579 

21-3454 

5 

21-5257 

9-4073 

7632 

5 

19-5340 

15-5718 

5 

90713 

3'5358 

/585 
7586 
7>87 
7588 

7589 

8 
6 

4 

4 

12-5822 

7-1225 
7-4948 
77791 

21-3722 
22-2164 

22-5577 
227775 

4 
1  1 

7 
4 

5 

22-3587 
22-7485 
17-2507 
17-6074 
17-8835 

9-1680 
9-4920 
10-0685 
10-4273 
10*6600 

7633 
7634 
7635 
7636 
7637 

3i§ 

6 

26§ 

4 

20-6284 
20  8625 
217323 
22-3971 

15-5218 

I5-5547 
I5-5532 
15*8363 

2  92 

5 

22 

4 
5 

10-1626 
10-3998 
11-2659 

H'9435 

6-7451 

3-42/6 
3-4489 
3-4038 
3-6538 
4-6758 

73    887 
73    889 

9'5 
9'4 

i  Tisr.au  intervml  re-rrresents  very  newly  5'  =  68"4  ofK.A.    at  Dec.  +  73°,  and  72"'6  at  Dec.  +  74°. 
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ZONE    +    73°. 


11.  n. 

B.  D. 

No. 

Diain. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No.             Magi 

R.A.  I9h  481U  to  20''  om  —  contd. 

R.A.  i9h  48™  to  20h  om—  contd. 

Centre        R.A.  I9h  48™  Dec.  +73°               R-A.  20''  O'"  Drc.  +  74° 

Centre      R.A.  i9h  48m  Dec.  +  73°              R.  A.  zo1"  o™  Dec.  +  74° 

Plate  4548.     1898,  July  8.            Plate  2753.     1895,  July  9. 

Plate  4548.     1898,  July  8.            Plate  2753.     1895,  July  9. 

o                      in. 

o                    m 

7638 

9 

22-8851 

16-2239 

9       12-4530 

4'0135 

7696 

24§ 

16-5720     25-0558 

i8§       6-6008     13-1576 

7639 

17 

14-1111 

17-2277 

17         37384 

5-4645 

7697 

2l§ 

16-7693     25  6607 

18         68266     137493 

73    884 

9-5 

7640 

14 

17-7333 

17-3666 

12              7-3660 

5-4187 

7698 

15 

17-9017     25-3858 

'4§       7-9475 

13-4181 

7641 

2* 

18-7764 

17-1285 

4         8-3939 

5-1273 

7699 

7 

18-6998    25-8003 

7         87653 

13-7925 

7642 

2* 

19-1  184 

17-2893 

4*       8-7447 

5'2743 

7700 

10       19-1856     25-4932 

10    ;  9-2340    13-4609 

7643 

32^ 

X9'4"95 

18-0370 

28:*       9-i423       5-9998 

7701 

17       20-8705     25-6487 

14     10-9230    13-5300 

7644 

24^ 

20-9340 

17-8720 

23^     10-5882       5  7607 

7702 

5 

21-2490     25-6413 

6       11-3003 

13-5009 

"645 

8 

22-1255 

17-84/8 

8       n-7755 

5-6750 

77°3 

4 

21-5273     25-2536 

6 

11-5552 

13-0976 

7646 

4 

22-4983 

'-•6385 

5 

12-1350 

5-4465 

77°4 

33§ 

23-1205     25-3214 

2  3:5 

13-1517 

13-0865 

7647 

18 

22-9860 

i7-53:5 

15       12-6174       5'32°2 

77°5 

59§ 

23-5710    25-8508 

4°§ 

13  6260 

13  59'3 

73    891 

9° 

7648 

47S 

15-4302 

43$       5  104°      62,4 

7649 

1  2 

18-4069 

18-0523 

10        8-0730      6-0688 

283 

2-9206 

12-0590 

73    878 

9-2 

7650 

!3 

20-4323     18-8237 

ii      10-1351  ;   67375 

698 

26-5476     26-1057 

73    894 

8  "3 

7651 

•^    22-5014 

18-2836 

46§ 

12-1744 

6-0908 

73    890      8-5 

7652 

4       22-9421 

18-3917 

5 

12-6190 

6-1752 

7653 

13 

16  2723 

19-1765 

H 

5^975 

7-2994 

7654 
7655 

10 

5 

17-2197 
196425 

19-4880 

19-7403 

10 
4 

6-9610 
9-3944 

7-6904 

R.A.   20h  Om  tO   20h    I2m 

6 

19-8892 

19-8053 

5        9-6439 

77427 

Centre        R.A.  2oh  -zm  Dec.  +73°              R.A.  2oh  0™  Dec.  +74* 

7657 

3 

19-5194 

20-6460 
20-6862 

3        9-3168 
18        0-^84.6 

8-5999 
8-6399 

73    886       q-5 

Plate  2759.     1895,  July  12.           Plate  2753.     1895,  July  9. 

7659 
7660 
766. 
7662 

7663 
7664 

7665 

5 

20§ 

3' 

8 

5 
4 

20-2899 
20-3288 
20-8299 
21-49.1 
22-7495 
23-0610 
23-1605 

20-8072 
20-8811 
20-5024 
20-7728 

2°-3553 
21-0198 
20-9638 

16 

4 
7 
6 

4 

10*0948 
10-1351 
10-6164 
11-2884 
12-5249 
12-8723 
12-9647 

8-7260 
8-7962 
8-3908 

8-6274 
8-1486 
8-7919 

87288 

7706 
7707 
7708 
7709 
7710 
77H 

15       12-3875 
15         4'4'97 
4        5563: 

9        67807 

2l§           8-7896 

13-9803 
.4-8465 
.44089 

14'4I35 
14-1172 
140590 

12 
13 

8 
5 

22-8954 
H-8935 

16-2415 
17-2889 
19-2967 

2-1347 
2-6096 

2-2721 
1-9970 
2-0373 

72    935 

HI. 

9'4 

7666 
7667 

i:         l6'U21      21-8273 

21§        18-0892       21-7623 

13         5-9748  :    9-9573 
2i§       7-9455      97903 

73    885 

9'5 

7712 
77'3 

4 

10-3005 
10-6082 

H'2474 
148258 

8 

21-0750 

2-8928 

7668 
7669 
7670 

767' 

7672 

76/3 
7674 
7675 
7676 

7677 
7678 

7679 
7680 

7681 
7682 

7683 
7684 
7685 
7686 

7687 
7688 
7689 
7690 
7691 
7692 
7693 
7694 

4 

34§ 
3 

7 

4 
16 
6 
1  1 

5 

10 

12 

4* 

16 
'7 
3* 
20 

3* 
3* 
3t 
4°§ 

6 

4* 

7 

18-9295 
21-1795 
21-8975 
23-9605 
16-0210 
16-0892 
i6"6ioo 

17-4393 
21-8756 
22-5665 

23-4978 
16-1599 
17-1149 
19-1145 
19-8701 
21-5194 
22-6840 

14-4674 

15-3607 
16-5489 
17-9183 

18-7853 
20-0498 
20-2268 

14-8625 

21-0400 
22-1065 
21-6550 
21-7783 

22   8526 
22-570O 
22-3243 
22-352I 

22-5953 
23-6096 

23"6°53 
23-9500 
23-8852 
23-5203 
23-8643 
24-0440 
24-5905 
23-9138 
24-7374 

24-745° 

24-7657 

24-081  5 

24-9910 

25-3970 

6 

1 

4 
1  1 

6 
8 
6 
8 

10 

6 

3 
H 
4 
3 
3 

23§ 

4 
6 

6 
4 
9 

8-7481 
1  1  -0470 
11-7441 
13-8098 
5-9382 
5-9925 
6-4967 
7-3248 
11-7758 

12-4-554 
13-384° 
6-1148 
7-0660 
9-0842 
9-8338 
11-4632 
12-6431 

4'4434 
4-9573 
5-3333 

6-5599 
7-9275 

8-7970 
10-0235 
10-2456 
12-4026 
4-9125 

9-0275 

9-4885 
9-5080 
10  9868 
10-701  1 
10-4277 
10-4123 
10-5604 
10-3952 
10-2742 
•7353 

•6791 
-9206 

•8183 
'3793 

12-2573 
12-7766 
1  2-0790 
12-8390 
12-7765 
12-7583 
12-0050 
12-9070 
129933 
13-5860 

73    888 
73    883 

9'4 
9-2 

77H 
7715 
7716 

7717 
77l8 

7719 
7720 

7721 
7722 

7723 
7724 

7725 
7726 

7727 
7728 
7729 
773° 
773i 
7732 
7733 
7734 
7735 
7736 
7737 
7738 
7739 
774° 

4 
6 

+ 

5 

13 
13 
6 

24t 
H 
7 
5 
9 
4-t 
34§ 

5 

20§ 

14 
4 

5 
5 
7 
16 

5 

4 

6-4401 
7-1118 

8-4475 
8-5508 
9-1642 
10-0085 
1  1*2309 
12-2489 
12-8481 
4-2671 
4-4769 

47536 
5-5640 

8-0430 
9-2144 

I1-3255 

11-6838 
4-1716 
5-6103 
5-8848 
8"iooi 

8-7947 
9-1504 

13-6301 

6-3785 

I5-5733 
15  5760 
1  5-2080 

'5-4573 
15  7669 

15-7847 

I5>789 
.5-5605 
16-4646 
16-5081 
16-2385 
16-0020 
16-4416 
16-2877 
16-0250 
.6-3375 
16-6628 
17-5672 
17-121  1 
17-4525 
17-5602 
17-3189 
17-6675 
17-1527 
17-4876 
18-6591 

4* 
4* 

2  5* 

12 

IO 

4* 

22 

4* 
1  1 

4* 

7 
4* 
39§ 
S'§ 

13 
4t 
5t 
4 

5* 
16 

4* 

17-5484 
18-8789 

19-0013 
19-6018 
20-4316 
21-6506 
22-6799 
23-2777 
14-6626 
14-8690 
15-1591 

18-3495 
18-4379 
19-6250 
21-7186 

14-5119 
15-9713 
16-2266 
18-4342 

19-4799 

237385 
23-9634 

3-4641 
3-5363 

3-8020 
3-6244 

4-2'57 
4-2709 
4-0142 

4-2247 
4-0225 
4-4369 

5-3110 

5-2821 

5-5002 
5-2929 
5-6598 
5-3535 
56978 

73    898 
73    899 

8-3 
8-3 

7695 

3 

'54793     25-4468 

5 

5-5265 

13-6000 

7741 

4 

18*1620 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68"4  of  R.  A.  at  Dec.  +  73',  and  7*"6  at  Dec-  +  74°- 
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Z  O  N  E    +    73°. 


! 

B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

x.                   y. 

No. 

Diam.             *• 

y. 

Diam.             x.                    y. 

No.             Mag. 

N» 

Mag. 

R.A.  2Oh  om  to  20h  i2m  —  contd. 

R.A.  20h  om  to  2oh  i2m  —  contd. 

Ceuti-e     R.A.  zoh  12™  Deo.  +73°             R.A.  zoh  o"»  Dec.  +74° 

Centre      R.A.  20''  I2m  Dec.  +73°            R.A.  2oh  om  Deo.  +  74° 

Plate  2759.     1895,  July  12.         Plate  2753.     1895,  July  9. 

Plate  2759.    1895,  July  12.         Plate  2753.     1895,  July  9. 

o 

m. 

r-j                                        HI, 

7742 

5 

8-8428    !   18-7886 

5t 

19-1160        6-7607 

7801 

4'§ 

6-6857 

25-8332 

3°§ 

16-6151 

13-6966 

73    894       8-3 

7743 

4 

12-4368        18-9064 

7802 

35§ 

8-0585 

25-7962 

25S 

17-9878 

'3  7255 

7744 

3 

12-6289       18-4008 

7745 

4 

5-9603        19-2103 

7'§ 

24-9266 

i°'3474 

73    901       8-5 

7746 

7 

6-4654        19-3795 

5t 

16-7140        7-2354 

52§ 

1-8747 

18-4585 

73    89°       s'5 

7747 

7 

7-OI15 

19-2239 

5t 

17-2632        7-1096 

64§ 

3-6945 

73    891       9-0 

774s 

3 

9-45  10 

19-6407 

53§ 

8-7865 

267265 

73    896       8-2 

7749 

5 

11-7371 

/•  f 

19-1621 

5* 

21-9894        7-2791 

' 

775° 
775' 

8 
6 

I2'66oo 
4-2376 

19-2757 
20-4247 

4t 

22-9052        7*4400 
14-4356        8-1720 

R.A.    20h   I  2m  to  20h  24m 

7752 

4 

7-SI4' 

20-4455 

Centre      R.A.  zoh  12™  Dec.  +  73°             R.  A.  2oh  24"'  Dec.  +74° 

7753 

n 

8-5507 

2O-1  705 

1  1 

18-7560 

8-1280 

Plate  2759.     1895,  July  12.        Plate  5048.     1900,  July  24. 

7754 

5 

87491 

207528 

in. 

7755 

4 

9-0905 

20-6513 

7803 

8 

18-5162 

I4-9343 

6        8-0393       2-9745 

7756 

6 

9-1004 

20-1775 

4 

19-3066 

8-1645 

7804 

6 

16-8935 

1  5-0228 

6         6-4258       3-1433 

7757 

10 

9-1270 

20-7476 

8 

19-3050 

87338 

7805 

3 

1  8-66  1  8 

15-2585 

4*      8-2013       3-2943 

7758 

2l§ 

9-9405 

20-9550 

2I§ 

20-1083 

8-9810 

7806 

4 

19-0823 

i  5-2009 

4        8-6183       3-2129 

7759 

6 

12-1717 

20-4952 

5 

22-3590 

8-6295 

7807 

16 

19-4310 

15-3015 

18         8-9730       3-2975 

776o 

i9§ 

12-6504 

2O-718O 

'9 

22-8257 

8-8766 

7808 

3* 

22-1733 

16-9660 

4       11-7885       4-8273 

7761 

16 

47955 

21-2939 

12 

14-9540 

9-0654 

7809 

8 

239195 

167330 

8       13-5262       4-5079 

7762 

4 

6-6961 

21-2588 

7810 

'7 

15-1  580 

17-6225 

23         4-8151       5-8245 

7763 

6 

7-8710 

21-3977 

4 

18-0168 

9-3244 

7811 

34§ 

20-4636 

17  6674 

47g      101168       5-6127 

73    903      9-2 

7764 

4 

8-1376 

21-6388 

7812 

10 

22-3948 

17-3193 

10 

12  0305          5'1709 

7765 

i6§ 

8'22IO 

2I773I 

15       18-3475 

9-7138 

73    895       9-4 

78'3 

16 

14-3822 

18-1613 

23§ 

4-0692          6-4024 

7766 

67§ 

8-7943 

2I-4738 

7'c-   I  '8-9389 

9-4436 

73    897 

6-7 

7814 

4 

I5-5976 

18-2384 

4 

5-2850          6-4198 

7767 

4 

9-52I6 

21-9546 

7815 

6 

16-6819 

18-2392 

6 

6-3666         6-3652 

7768 

4 

9-6300 

21-8585 

3*     I9-7504 

9-8721 

7816 

4 

18-4716 

18-4258 

5 

8-1626          6-4683 

7769 

i5 

9-91I9 

21-7954 

1  1       20*0373 

9-8202 

7817 

4 

20-0653 

18-0861 

3* 

9-7396          6-0473 

7770 

4 

lO'oi  1  8 

21-1241 

7818 

22-5759 

18-4449 

35§ 

12-2655          62849 

7771 

18 

10-2119  ;  21-3074 

i6§     20-3627 

9-3473 

7819 

«7§ 

14-5019 

19-8456 

24S 

4-2701 

8-0771 

7772 

4 

11-6728     21-9047 

7820 

6 

15-9853 

19-0038 

7* 

5-7086 

7-1650 

7773 

5 

13-9858     21-3703 

7821 

4* 

16-1361 

19-0380 

4_ 

5'8595 

7-1903 

7774 

6* 

4-8I99 

22-5236 

5* 

14-9165 

10-2952 

7822 

28§ 

16-1875 

19-7687 

5-9507 

7-9207 

73    902 

9'I 

7775 

20§ 

5-7410 

22-9511 

16 

15-8151 

10-7679 

7823 

5 

18-4676 

19-6193 

'  6 

8-2190 

7-6565 

7776 

4 

8-0922 

22-6047 

4* 

18-1775 

10-5369 

7824 

4^ 

18-7829 

19-1165 

5 

8-5095 

7-1403 

7777 

H 

8-6627 

22-5160 

7 

18-7551 

10-4756 

7825 

23-1868 

19-1929 

37<j 

12-9128 

7-0038 

73    9°5 

9'3 

7778 

5 

8-8950 

22-1402 

7826 

25§ 

23-3284 

19-6959 

283 

13  0/8o 

7-4970 

73    9°6 

9-2 

7779 

7 

11-3623 

22-8486 

5 

21-4338 

10-9434 

7827 

6 

19-0442 

2O'22I  1 

5 

8-8236 

8-2319 

7780 

7 

12-7856 

22-95  1  6 

4 

22-8520 

11-1151 

7828 

6 

19-6834 

20-1088 

8 

9'453S 

8-0853 

778i 

/*    u 

13-7692 

22-9420 

7829 

6 

20-0318 

20-6941 

4* 

9-8322 

8-6537 

7782 

6* 

57292 

23-5056 

4* 

157738 

1-3230 

7830 

4 

2O'l  248 

20-4672 

7783 

7 

5-7819 

23-6155 

5 

15-8172 

'"4337 

783' 

6 

20-5956 

20-6783 

6 

'Q'3937 

8-6134 

7784 

—  _  O  • 

'4 

8-8627 

23-2459 

8 

18-9145 

1-2160 

-832 

I9§ 

20-691  2 

20-1499 

24§ 

10-4662 

8-0784 

7785 
7786 

9 

18 

9-0310 
9-5368 

23-9698 
23-9436 

6t 
10 

19-0510 
'9-5549 

1-9481 
i  9460 

7833 
7834 

18 
5* 

22-6844 
24-O222 

20-1636 

20-5  1  50 

'4 
6 

12-4561 
13-8120 

7-9968 
8-2858 

7787 
7788 

T-T  Qf\ 

4 
5 

10-0819 
10-6864 

£ 

23-2958 
23-2280 

78-35 
7836 

6 
9 

17-6148 
I--9I03 

21-6185 
21-5770 

6 
6 

7-4667 

7-7577 

9-6989 
9-6418 

7789 

5 

13   5O26 

£ 

23-0912 

7837 

22§ 

20-5377 

21-5739 

263 

10-3810      9-5124 

779° 
7791 

9 

37§ 

4-2647 
4-2663 

80 

24-2035 
24-4161 

6 

26§ 

14-2752 
14-2666 

1  1-9462 
12-1590 

73    893 

9'3 

7838 
7839 

1  2 

I4-7740 
14-8190 

22-0238 
22-0848 

I  2 

46468     10-2407 
4-6938     10-2960 

73    9°' 

8-5 

7792 

4 

•28O2 

24-5281 

4* 

18-2691 

12-4732 

7840 

21§         16-2199 

23-1901 

26;j 

6-1491     11-3546 

7793 

1  1 

x 

9'4548 

24'5'3S 

7 

19-4449 

12-5121 

7841 

10       197727 

23-5467 

8 

9-71  10     1  1-5178 

7794 

4*     11-0704 

f 

24-5462 

2* 

21-0545 

12-6232 

7842 

5      22-1463 

23-2778 

6* 

12-0716     11-1353 

7795 
7796 

10     i  12-4699 
'8§     I3-3765 

24-6520 
24-4996 

7 
'5 

22-4501 
23-3639 

12-7998 
12-6899 

7843 
7844 

6*     16-3319 

7*  ,  17-9487 

24-^955 

24-8270 

4 
6 

6-3107     12-6309 
79565     12-8886 

7797 
7798 

5* 
8 

_/£Q 

47106 

25-7071 
25-3763 

4 
5 

14-1111 
14-6627 

'3'4453 
13-1381 

7845 
7846 

4     '  '6-4917 
6*     207537 

25-8152 
25-8075 

4 

7 

6-5491     13-9456 
10-8003     '3-7272 

7799 

36§ 

5-51I9 

25-8364 

23§ 

15-4412 

13-6395 

7847 

14          2I'I  184 

25  0638 

10 

11-1306 

12-9672 

22 

6-4392 

25-3247 

10 

16  3922 

'3-1736 

7848 

3'           23-6385 

25-5005 

23§ 

13-6702     13-2830 

i 

73    9°7 

9'4 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68»'4  of  U.  A.  at  Drc.  +  73°,  and  72''6  at  Dec.  +  74°. 
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ZONE    +    73°. 


B.  D. 

DlftTU. 

B.  D. 

No. 

IHUIII. 

X, 

y- 

X.                                   y. 

-\0. 

Mag. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  20h  24m  to  20h  36m 

R.A.  2Oh  36™  to  2oh  48™  —  contd. 

Centre      K.A. 

20h  36™  Dec.  +  73°             R.A.  2oh  24'"  Dec.  -4-  74* 

Centre       R.A.  2Oh  36™  Dec.  +  73°            R.A.  2oh  48"  Dec.  +74° 

Plate  4561.     1899,  July  13.        Plate  5048.     1900,  July  24 

Plate  4561.     1899,  July  13.         Plate  2783.     1895,  Aug.  13. 

o 

m. 

0 

m 

7849 

10 

7-5I24 

147322 

8t 

I8-0087 

2-6396 

7898 

32§     23-4707 

16-0566 

21 

12-9490 

37993 

7850 

i-fi 

I3-7339 

14-5840 

15 

24-2336 

2-8085 

7899 

187157 

17-8040 

2* 

8-2922 

5-7892 

7851 

12 

15-6249 

14 

I6-0255 

3'4277 

7900 

!9§ 

1  574°7 

18-5349 

16 

5-3579 

6-6693 

7852 

29§ 

8-5993 

15-3057 

29 

I9-O66O                3-2663 

1 

7901 

38-! 

I8-5822 

18-8589 

24§ 

8-2096 

6-8477 

73    9'4 

9'5 

7853 

7 

10-9693 

15-2352 

8t 

21-4344               3-3173 

7902 

'9§ 

22-O74O 

18-0755 

10 

1  1-6566 

5-8859 

7854 

45§ 

'3-3098     i5'5'58 

5Z§ 

237614               3-7I62 

72     960 

8-4 

79°3 

4 

16-5803 

19-0857 

7855 

i8§ 

4-2340  :  16-3759 

18 

I4-6522               4-III4 

7904 

39§     17-5509 

19-4262 

25§ 

7-2117      7"4677 

73    9'2      9'4 

7856 

34§ 

7-9580     16-7228 

34§ 

I8-3527               4-6468 

73    910 

9'5 

79°5 

7       '8-4444 

19-5998 

3* 

8-1091 

7'597' 

7857 

26$ 

5-5075     17-50/9 

23-S 

I5-8635                5-3083 

7906 

21 

234498 

19-3491 

1  1 

13-0968 

7-0880 

7858 

5* 

7-1399     17-0354 

4* 

I7-5I96 

4-9183 

79°7 

7 

16-7922        20-3304 

4         6-5016 

8-4101 

7859 

16 

10-1692 

17-2125 

'5 

20-534I 

5-2493 

7908 

'4§ 

19-7496        20*2248 

7         9-446o 

8-1510 

7860 

12 

11-5205 

17-4389 

12 

21-8753 

5-5459 

7909 

i>S 

I4-9205 

21-1667 

7         4-6731 

9'34°4 

7861 

12 

13-4937     177038 

14 

23-83I8 

5-9146 

7910 

16 

20-8896 

21-0475 

10       10-6266 

8-9155 

7862 

12 

6-1215     18-7528 

I  I 

I6-4I54               65817 

79" 

6 

2O-9005        21-O293 

3t     10-6371 

8-8934 

-863 

i8§ 

4-1352     19-9813 

16 

H-3674               77066 

7912 

9, 

21-5084        21'0288 

4       "'2417 

8-8646 

7864 

4-2794  ;  19-4286 

9 

I4-539I                7-I637 

7913 

45§ 

23-8080 

21-5547 

23§      13'5673 

9-2718 

73    9'5      9'3 

7865 

'3 

4-3504    19-2908 

12 

146177 

7-0288 

79'4 

7 

2I-05  l8 

23'5559 

4       10-9183 

1  1-4108 

7866 

ii 

7-4543     19-8452 

9 

17-6899 

7-7410 

12 

22'6l6l 

23-6056 

5       12-4839 

11-3827 

7867 

25§ 

7-8328 

19-81  14 

23§ 

18-O7IO 

7-7279 

73    9°9 

9'3 

7916 

12 

17-9243 

21-5830 

5         7-8484 

12-5968 

7868 

12 

8-7206  j  19-9960 

II 

18-9498 

7-9573 

79  '7 

15 

19-9590    24-5820 

6        9-8796 

12-4906 

7869 

5 

10-6750  '  19-2025 

4*    20-9381       7-2654 

7918 

8 

16-4072     25-5834 

4        6-3826     13-6710 

7870 

1  1 

4-6700  '  20-4799 

10 

p 

14-8765 

in-?  rnS 

8-2331 

Q   S-,  f~f 

7919 

15       21-6819 

25-0430 

7       11-6236     12-8625 

i 

7872 

7 
'5 

QOTIO       2O  oQ  5  5 

9-4281    20-8941 

16 

1  U    A  KUO               u     u  /    }  / 

196074      88912 

42§ 

12-7305       1-2695 

72    964      8-5 

7873 

4    ' 

10-2431    20-8839 

4* 

20-4220 

8-9213 

503       2-7696      37775 

72    960      8-4 

7874 

1  6,; 

10-7761 

20-3755 

H 

20-9815 

84434 

7875 

5 

7-5652 

21-1450 

5* 

17-7321 

9-0485 

78/6 

6-6808 

22-8733 

17 

16-7629 

10-7267 

7877 

5 

7-4835 

22-4531 

4* 

17-5857 

10-3463 

R.A.  20h  48m  to  2ih  om 

7878 

8-5329 

22-3064 

22§ 

18-6418 

IO-255O 

Centre       R.A.  2ih  o™  Dec.  +73°              R.A.  2oh  48"  Dec.  +74* 

7879 
7880 

1  1 
4 

9-3320 

I2'O21O 

22   3113 
22-OI8O 

9 

19-4404 

10-2997 

Plate  2817.     1895,  Sept.  2._        Plate  2783.     1895,  Aug.  13. 

7881 

'4 

47'°3 

23-1  128 

9 

14-7815 

1O-863O 

O 

m. 

7882 

7t 

6-1278 

23-1981 

-* 

16-1905       1-0241 

7920 

23§       9-2404 

H'4795 

21           19-6657 

2-4742 

72    97° 

9-5 

7883 

12 

6-1810     23-5990 

10 

16-2238       1-4268 

7921 

21             3-9990 

15-2851 

I9          14-3942 

3-0205 

7884 

5 

6-4283     23-9326 

4t 

16-4581 

17668 

7922 

9       10-1408 

16-5244 

7       20-4627       4-5618 

7885 

4 

8-5094  :  23-7260 

3* 

18-5408 

1-6663 

7923 

12             77°95 

17-0798 

10       18-0085       4-995° 

7886 

7 

9-5005     23-1738 

6       19-5645       1-1703 

7924 

27§       77864 

17-0483 

22           18-0865 

4-9655 

7887 

225 

6-1607     24-9360 

19       16-1355 

12-7598 

7925 

26§       8-1340 

17-2685 

25§  :  18-4219 

5-2072 

73    9'9 

9'5 

7888 

6 

9-8705     24-5033 

4      19-8618 

I2-5I50 

7926 

9        5-7900 

18-0838 

10       16-0448 

5-9037 

7889 

16 

4-1940     25-8050 

14       14-1246 

I3-5300 

7927 

II          57Q02 

18-1892 

9 

16-0363 

6"oi  10 

7890 

10 

9-9658     25-5963 

10       19-9010 

13-6150 

7928 

12 

11-9548 

19-4565 

10 

22-1287 

7-5826 

7891 

14 

11-8516     25-2045 

1  1 

21-8105 

13-3189 

7929 

6t 

5'2OO2 

20-3510 

5      i5-34°7 

8-1403 

793° 

8 

7-6568 

20-3142 

5!        I7-7950          b'2224 

39? 

2-6443     I9-35  '3 

73    906      9-1 

7931 

i7§ 

I3-9573 

20-9136 

16      24-0596      9-134° 

73    921 

9'5 

7932 

67941 

21-3454 

25§     168843      9-2108 

73    917 

9-2 

7933 

12 

11-6341 

21-6783 

9 

21-6992      9-7053 

7934 

'3 

8-7636 

22-0340 

14 

18-8164      9-9960 

R.A.  20h  36™  to  2oh  48m 

7935 

8 

IO-OO83 

22-1437 

6 

20-0599 

10-1707 

Centre      R.A 
Plate 

20h  36'"  Dec.  +  73°            R.A.  2oh  48"'  Dec.  -4-  74° 
4561.     1899,  July  13.         Plate  2783.     1895,  Aug.  13. 

7936 
7937 
7938 

6 

137595 
7-2405 
127398 

22-1431 
237970 

23-I453 

5* 
'7 

22§ 

J. 

237995 
17-2081 
22-7309 

10-3530 
1  1-6849 
1  1-3046 

73    9'8 
73    920 

9'4 
9'5 

0                   m. 

7939 

6 

13-7929      23-1354 

4T 

237859 

"'3473 

7892 

2I§ 

20-9703 

13-9948 

14      10-3471 

1-8672 

7940 

7 

7-7507       24-1342 

5 

17-6987 

12*0440 

/•     x; 

7893 

i8§ 

20-2995 

14-9034. 

12              97219          2*8079 

794i 

7       11-1520    24-5718 

7 

21-0740 

12   6461 

7894 

4, 

167149     16-5358 

3*      6-2303      4-6236 

7942 

17 

8-6291       25-8706 

'5 

18-4939     13-8221 

7895 

„  0         £ 

_  _p 

17-9298 

,  O  ,  O   _ 

16-1380 

if               Q 

3°§ 

7-4185 

4-1647 

/-         X 

73    9'3      9'2 

7943 

18 

12-9343       25-5345 

'7 

22-8065 

13-0992 

,  890 

178 

I  00303 

l6-7853 

1  1 

8'35'7 

4-7636 

'  — 

7897 

20'8ll  I 

16-7912 

'3 

10-3325 

4-6654 

57§ 

23-9815 

I2-8705 

73      922 

7'5 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  686'4  of  R.A.  at  Dec.  +  73°,  and  728'6  at  Dec.  + 
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GKKENWICH  ABTKOUBAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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K  n. 

I).  D. 

Ho. 

Diam. 

X. 

.'.'. 

Diam. 

x.                        !/. 

No. 

Mag. 

Ni'. 

Diam. 

-T  . 

11  - 

IHnin.              x. 

i/. 

NO.                 Ma- 

R.A.    2IU  0'"  CO   21h    I2m 

R.A.  2  ih  i2'a  to  2ih  24m  —  contd. 

Centre       R.A.  zi1'  o™  Dec.  +  73°             K.A.  zi'>  12'"  Dec.  +74° 

Centre      R.A.  2ih  24'"  Dec.  +73°             K.A.  2ih  12"'  Dec.  +74° 

Plate  2817.     1895,  Sept.  2.        Plate  2842.     1895,  Sq>t.  1  1. 

Plate  2826.     1895,  Sept.  4.          I'late  2842.     1895,  Sept.  1  1. 

i 

m. 

0                          1". 

7944 

4 

i7'3<56 

14-6187 

4 

6-8479       2-7594 

7994 

5 

7-5058     17-0083 

5 

I7-8735 

4-9510 

7945 

10 

17-4562 

13-9708 

10 

6-9564       2-1050 

7995 

6 

8-6068     17-8931 

8 

18-9281       5-^885 

7946 

4 

18-3725 

14-8556 

5 

7-9158       2-9385 

7996 

29§ 

8-7630     17-8977 

25§ 

19-0842       5-9008 

73    929      9-2 

7947 

22§ 

17-8767 

15-3519 

2  I 

7-4479       3'46°9 

72    975 

9'5 

7997 

5 

10-9456     17  8440 

794  8 

9 

18-2157 

i5'°342 

10 

7-7728       3-.  258 

799s 

3* 

10-8047      18-2100 

4*    2  i  "i  327      6-2992 

7949 

4* 

20-4228 

15-48,4 

5        99945       3-4584 

7999 

9 

7  6909     19-9690 

10 

17-9107      7-9181 

7950 

10 

22-4029 

•5-5937 

13 

11-9785       3-4777 

8000 

5* 

1  1  -oS  i  8     19-22  18 

5       21-3304      7-3369 

7951 

38§ 

23-7527 

15-9478 

273 

I3'34Z2 

3759° 

72    978 

9'3 

8001 

»5 

ii-i6z3     19-5494 

14      21-4014      7-6690 

7952 

18 

15-8126 

16-4785 

20 

5'4424 

4-6896 

8002 

4 

129418     19^0025 

5 

23-1997      7-2157 

7953 

5    :  20-270; 

16-7934 

7 

9-9076 

4-7841 

8003 

5         5'8445     20-9573 

6 

16-0158 

8-8089 

7954 

5°§ 

21-5958 

17-6654 

37§ 

1  1-2748 

5-5866 

73    925 

86 

8004 

18         6-3421     20-8473 

16 

16-5160      8-7261 

7955 

2* 

16-2257 

18-4851 

5 

5-9543 

6-6763 

8005 

•7§ 

12-1027     20-2363 

18 

22-3050      8-3992 

7956 

6 

22-6333 

18-5751 

7 

12-3582 

6-4388 

8006 

32§ 

13-3834     20-2174 

37§     23-5885       8-4452 

73    93'       8-8 

7957 

38§ 

19-4762 

19-7798 

Z4§ 

9-2664 

7-8012 

73    9H 

9-2 

8007 

5 

5-5405     22-1785 

7       15-6558     10-0203 

7958 

17 

20-4605 

19-6300 

16 

10-2414 

7-6019 

8008 

6 

5'68l  2       22-2  143 

7 

15-791  1     10-0591 

7959 

1  1 

21-1615 

19-7831 

1  1 

10-9485 

7-7225 

8009 

7 

8-9388       22-9510 

9 

19-0085     10-9570 

7960 

6 

14-2771 

20-3159 

8 

4-1015 

8-5999 

8010 

5 

9-2252       22-3473 

6 

19-3239 

10-3698 

7961 

4* 

16-7808 

20  Ol8l 

6 

6-5888 

8-1798 

Son 

5 

11-6897       22-5185 

7962 

4* 

20-9372 

20-3314 

5 

'07534 

8-2853 

8012 

6 

13-9144       22-5831 

7       23'9985 

10-8372 

7963 

3* 

20-9007 

2r038l 

4 

10-7564 

8-9860 

8013 

10 

4'5573     23-7i'5 

n       i4-5929 

1-4996 

7964 

7 

22-4252 

22-0855 

9 

12-3273 

9-9638 

8014 

6t 

5-3838        2V2392 

7       i5'44°i 

1-0685 

7965 

'9 

23'4574 

21-9460 

16 

13-3530 

9-7674 

8015 

'3 

5-4409     23-7184 

ii       15-4749 

1-5503 

7966 

53§ 

23-4709 

21-8986 

28§ 

13-3638 

9-7196 

73    926 

8-7 

8016 

9 

6-2160    23-7682 

ii       16-2446 

1-6391 

7967 

5 

16-2348 

22*1769 

7 

6  1525 

10-3629 

8017 

4* 

8-9239     23-6696 

4 

18-9590 

1-6753 

7968 

4t 

20-2999 

23-2501 

5 

10-2686 

1  1-2302 

8018 

6 

10-6883 

23  4368 

6 

2°7343 

1-5284 

7969 

8       22-3305 

23-2972 

9 

i  2-2946 

11-1714 

8019 

57§ 

4-6099 

24-5105 

J<5§ 

14-6078 

12-2982 

73    927       9'1 

7970 

5«§ 

14-0652 

24-6477 

4°§ 

4-1  120 

12-9392 

73    922 

7'5 

8020 

4* 

7-8838 

24-9016 

5 

17-8559 

12-8500 

797i 

9 

4-1197 

12-9293 

8021 

3* 

8-9355 

24-6205 

4 

18-9203 

12-6300 

7972 

4 

4-5412 

12-4058 

8022 

9 

10-1637 

24-001  8 

9 

20-1755 

12-0634 

7973 

9 

14-6510     24-2845 

1  1 

4-6749 

12-5485 

8023 

25§ 

6-9551 

2  5-4006 

17§ 

16-9050 

13-3081 

73    928  .    9-4 

7974 

9 

15-1976 

23-8754 

12 

5-2013 

12-1115 

7975 

45§ 

18-7609 

24-0005 

27§ 

8-7657 

12-0583 

73    923 

9-2 

67§ 

26-1047 

5-0512 

73    932       8-8 

7976 

3° 

19-8838 

24-2978 

2I§ 

9-9015 

12-2943 

7977 

5 

'5'3735 

25-5374 

9 

5-4615 

13-7626 

7978 

3 

6-7110     13-^660 

R.A.    2Ih   24m  tO  2Ih  36™ 

69§ 

26-381  1 

•4-4764 

72    981 

8-3 

Centre      R.A.  2ih  24'"  Dec.  +  73°             R.A.  2ih  36"'  Dec.  +  74° 

Plate  2826.     1895,  Sept.  4.          Plate  4588.     1899,  Aug.  i. 

o                        »l. 

R.A.    2Ih    I2m  to  2Ih  24™ 

8024 

4°§ 

I9-3547 

14-4192 

44§ 

8-9863 

2-4691 

72  991     7-5 

Centre      R.A.  zii>  2411  Dec.  +73°            R.A.  21*  12"'  Dec.  +74° 
Plate  2826.    1895,  Sept.  4.        Plate  2842.     1895,  Sept.  1  1. 

8025 
8026 
8027 

4 

I  2 

6t 

20-6176 
21-7999 
17-0933 

14-1816 
14-0994 
15-5528 

5 

17§ 
7 

10-2378 
11-4127 
6-7847 

2-1/35 
2-0325 

3-7153 

o 

m. 

8028 

17 

21-7385 

I5-72IO 

i8§ 

11-4299 

3-6547 

7979 

4         5-1208 

14-2762 

4* 

15-6243 

2-1062 

8029 

16 

1  5-6064 

'57915 

25 

5-3105 

4-0243 

7980 

46:5       5  '3934 

I4-3'47 

47§ 

15-8946 

2-1569 

72    981 

8-3 

8030 

39§ 

15-7258 

16-7081 

4*3 

5'475° 

4-9325 

73    932       8-8 

7981 

4 

16-5459 

2-2714 

8031 

6 

16-1858 

16-5596 

8 

5'9z63 

47572 

7982 

7        8-0674 

14-9965 

6 

18-5319 

2-9673 

8032 

5       16-7848 

I5-94IO 

6 

6-4947 

4-1164 

7983 

4* 

0-3070 

14-3282 

5 

18-8817       2-3209 

8033 

z6§     19-4390 

16-8732 

*3§ 

9-1904 

4'9!75 

7984 

7       12-5070 

14-3606 

7* 

22-9984 

2-55I4 

8034 

58^     19-7508 

16  6.170 

5  §S 

9-4909 

4-6741 

73    936      8-3 

79s  5 

6       13-1356 

14-4924 

8035 

7 

23-8305 

16-7901 

7 

13-5719 

4-6186 

7986 

7987 

"1 

22§ 

S'5555 
6-2049 

I  5'1O3O 
15-7298 

24§ 

248 

16-0158 
16-6374 

2-9494 
3-6084 

8036 
8037 

10 

5 

16-6967 

17-5200 

'7-4159 

17-1707 

»4 

6 

6-4791 

7-2873 

5-5953 
5-3092 

7988 

45§ 

7-1857 

I5-OO20 

4>§ 

17-6536 

2-9304 

72     982        8-7 

8038 

4*     187458 

17-1397 

4t 

8-5096 

5-2182 

7989 

4        7'9:93 

15-8983 

5 

I8-3374 

3-8616 

8039 

3*    22-6617 

17-3882 

4 

I2'4354 

5-2729 

799° 

I2'5449 

'5-1453 

8* 

22-9974       3-3397 

8040 

13       16-7378 

18-1686 

i7§ 

6-5559 

6-3439 

7991 

1  8         5-0641 

16-9099 

17 

15-4362       47308 

8041 

22§        18-9400 

18-1886 

28^ 

8-7550 

6-2545 

73    934      9'5 

7992 

5         5-1886 

X  p 

16-2905 

4* 

15-5920      4-1173 

8042 

5       i9'374< 

18-8939 

5 

9-2243 

6-9372 

7993 

26§     12-7324 

16-5100 

32.§ 

23-1162       4-7112 

73    930      9-4 

8043 

ii        19-9918     18-0983 

'J§ 

9-8006 

6-  1  1  06 

Plate  2817.     No.  7971.    This  star  is  shown  on  the  plate,  but  not  measurable. 

i  restau  interval  represents  very  nearly  5'  =  683'4  ><f  R.A.  at  Dec.  +  73°,  and  7J8'6  at  Dec.  +  74°. 
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B.  D. 

Vn 

B.  D. 

So 

Diam. 

X. 

V- 

X.                                V- 

No. 

M..IT. 

.>  O. 

X. 

y> 

Uiam.             x.                    y. 

Xo.             Mag. 

R.A.  2ih  24™  to  2ih  36m  —  cuntd. 

R.A. 

21*36™  to  2ih48m—  c<mtcl. 

Centre      R.A. 

2ih24m  Dec.  +73°            R.A.  2ih  36!"  Dec.  +  74° 

Centre      R.A.  zi*  48™  Dec.  +73°             R.A.  2ih  36™  Dec.  +74° 

Plate 

2826.     1895,  Sept.  4.          Plate  4588.     1899,  Aug.  i. 

!Mate28i9.     1895 

,  Sept.  2.           Plate  4588.     1899,  Aug.  I. 

o 

in. 

o 

m. 

8044 

3 

19-9872      18-3461 

4 

9-8065 

6-3595 

8093 

4*     10-1301 

21-3605 

4 

20-4328       9-4526 

8045 

3 

10-1645 

6-1528 

8094 

7 

6-3439 

23-0000 

8 

16-5683     10-8969 

8046 

3 

11-4198         6-2794 

8095 

'5 

66565 

22'3534 

•  78 

16-9108     10-2706 

8047 

10 

17-8579      19-3687 

1  1 

7-7341         7-4861 

8096 

4* 

7-1630 

22-2302 

5 

17-4215     10-1685 

8048 

5* 

18-2788      19-1056 

7 

8-1406         7-2022 

8097 

27§ 

8-I40I 

22-131  1 

34§ 

18-4024     10-1231 

73    942 

9'3 

8049 

3 

20-3467      19-0585 

4 

10-2041 

70511 

8098 

5* 

12-9639 

23'4'75 

6 

23-1538     11-6533 

8050 

9 

21-0715      19-7603 

9 

10-9615 

7-7232 

8099 

5* 

6-1  104 

247863 

8 

16-2407     12-6681 

8051 

3 

12-1898 

7-0078 

8lOO 

26^ 

6-1310 

24-7966 

3°§ 

16-2608     12-6806 

73    938 

9'5 

8052 

3 

12   3065 

7-6523 

8101 

29§ 

67397 

25-8515 

H§ 

16-8178     13-7639 

73    940      9'5 

8053 

3 

13-8I08 

7-8710 

8102 

6* 

8-1408 

25-347' 

8       18-2419     13-3329 

8054 

37§ 

16-7233    |  20-4705 

42§ 

66541 

8-6445 

73    933 

9-2 

8103 

•9 

8-4790 

25-4749 

'9§     '8-5724     i3'47S2 

8055 

5* 

15-6732      ;    20-8264 

4 

5-6250 

9-0475 

8104 

9-4308 

25-7/46 

3'§ 

19-5103     13-8283 

73    943       9'4 

8056 

3* 

2O-265  I 

21-8412 

4 

10-2597          9-8393 

8057 

I5-8013 

22-6610 

4 

5-8389 

108753 

53§ 

25-7409     11-0537 

73    947       9-0 

8058 

8 

I6-2953      :    22-OI73 

7 

6-3033 

10-2083 

8059 

25§ 

19-5753          22-66lO 

29§      9-6114 

10-6923 

73    935 

9'5 

8060 

3* 

I4-4333          23-5907 

4*      4'5'94     11-8702 

R.A.    21h  48m  tO  22h  Of1 

8061 

'4* 

23-7360         24-OO2I 

1  1       1  3-8320  '  1  1-8274 

Centre      R.A.  2ih  48"  Dec.  +71°            R  A.  Z2h  o^  Dec.  +  74" 

8062 

1  1 

I7-3450         23-8933 

10         7+433     12-0310 

Plate  28  1  9.     1895 

,  Sept.  2.        Plate  4640.     1899,  Aug.  22. 

8063 

3* 

22-0950         25-7587 

3*     12-2742     13-6673 

0 

m. 

1 

8.  -  _,  _  .        —  -       _  —  .           o.o 

8105 

igg      18-9910 

14-5888 

24 

8-3507       2-6914 

4"s 

3-3091 

8.  _    ..    _    .. 

>534 

73    931 

n  t      rtQQ 

o  o 

8106 

22.^      20-4790 

14-621  5 

9-8414 

26538 

72  1007 

9-2 

52§ 

25-9608 

20-5401 

O5O5 

i'i  146 

72      988 

73    937 

9-0 
9-0 

8107 
8108 

4      20-8094 
14      21-9153 

14-2606 

14-6978 

4* 

'3 

10-1519 

1  1-2805 

2-2749 
2-6601 

8109 

4        16-3471 

5-2345 

3t 

5-7485        V47}8 

R.A.  2ih  36m  to  2  ih  48™ 

8110 
81  1  1 

T                         J  T  / 

4       16-7077 
10       16-7907 

J        J\J 

5'4'44 

5-5227 

6* 

6-1205 
6-2033 

3-7358 

Centre      R.  A. 

2ih  48™  Dec.  +  73°             R.A.  2ih  36m  Dec.  +74° 

8)  12 

15     119-1843 

5-0803 

•98 

8-5711 

3-1752 

72  1006 

9'5 

Plate 

2819.     1895,  Sept.  2.          Plate  4588.     1899,  Aug.  i. 

8113 

3 

19-3707 

5-1926 

5* 

8-7619 

3-2760 

.  A  o  »  £. 

O 

m. 

8.14 

3* 

23-4876 

5-5077 

3* 

12-8903 

3-3856 

^064 

8 

5'65'5 

139863 

1  1 

16-3374 

1-8599 

8115 

3t 

23-5552 

5-358o 

4* 

12-9505 

3-2318 

8065 

4 

3-6365 

14-2859 

5 

14-3110 

2-0580 

8116 

4* 

23-9924 

i    5-8850 

5 

13-4118 

3-7376 

8^66 

6 

4-6162 

14-3867 

8 

15-2801 

2-2068 

8117 

3* 

24-2164 

5-1806 

5t 

13-6271 

3-o'74 

8067 

5 

5-5672 

14-5784 

5 

16-2191 

2-4475 

8118 

6       24-4361 

i  16-0503 

7 

13-8681 

3-8810 

8068 

3* 

5-3468 

5-3302 

4t 

15-9603 

3--S55 

81  19 

86§     i7-'794 

16-7202 

88§ 

6-6536 

4-9149 

72  1003 

6'5 

8369 

1  1 

9-061  5 

5'5659 

16 

19-6607      3-6110 

8120 

10 

20-3397 

16-6138 

9 

9-8021 

4-6486 

8070 

10 

11-6068 

5'7°55 

16 

22-1973 

3-8780 

8121 

4 

10-4748 

4-932* 

8071 

5 

12-5153 

5-584. 

7 

23-1  108 

3-8032 

8122 

5 

23-8984 

16-2317 

5 

I3-3344 

4-0877 

8072 

7 

13-0392 

5-1440 

7 

23-6528 

3-3948 

8123 

3* 

24-4097 

16-2317 

4 

13-8483 

4-0671 

8073 

12 

7-1870 

16-5221 

«4 

17-7413 

4-4690 

8124 

3* 

14-5961 

517-2447 

4* 

4-1001 

5-5660 

8074 

H 

8-5638 

16-0045 

'9 

19-1398 

4'0243 

8125 

3* 

14-9179 

17-1642 

4* 

4-4211 

5-4709 

8075 

7 

8-6758 

16-0185 

1  1 

19-2517 

4'°445 

8126 

16 

19-2359 

17-1783 

175 

8-7283 

5-2667 

8076 

9 

1  1-0265 

16-691  1 

12 

21-5632 

4-8347 

8127 

25§ 

20-5460 

17-6046 

28:5 

10-0558 

5-6260 

73    95°      9'5 

8077 

12 

12-8422 

17-35  5  ' 

it 

23-3474 

5-5888 

8128 

12 

21-2546 

17-1504 

'4 

10-7418 

5-1171 

8078 

8 

13-3832 

17-4670 

I  I 

23-8790 

5-7279 

8129 

20,5 

22-3633 

17-8989 

11-8876 

5-8289 

73    952 

9'5 

8079 

4* 

5'5329 

18-7451 

4* 

15-9716 

6-6059 

8130 

5 

23-6498 

'7-4398 

6 

13-1513       5-3056 

8080 

3* 

5-6810 

18-7990 

5 

16-1  196 

6-6667 

8131 

3* 

16-8428 

18-1071 

5* 

6-3813 

6-3  '57 

8081 

4 

5-6864 

18-2235 

4 

16-1  522 

6-0953 

8132 

5 

20-7525 

1  8  -6010 

5 

10-3152 

6-61  24 

8082 

4* 

6-3344 

18-9255 

4 

16-7644 

6-8238 

8133 

Z4§ 

22-4834 

18-8841 

12-0533 

6-8086 

73    953 

9'5 

8083 

6 

6-7509     18-9028 

8 

17-1830      6-8254 

4* 

22-8556 

19-0398 

6 

12-4336 

6-9430 

8084 

9 

7-1331     18-5988 

I  2 

175798      6-5444 

8135 

3* 

23-4046 

18-2626 

4 

12-9440 

6-1390 

8085 

5t 

10-8331     186815 

6 

21-271  1 

6-8133 

8136 

3 

23-7947 

18-2683 

6 

13-3328 

6-1281 

8086 

33§ 

11-1364     18-8059 

42,^ 

21-5653 

6-9543 

73    944      9'4 

8137 

4 

16-1  141.^  19-1090 

4 

5-7088 

7-3548 

8087 

7 

6-0797 

19-1262 

9 

16-4989 

7-0153 

8138 

2* 

'77475 

19-0010 

3t 

7-3357 

7-1640 

8088 

4* 

12-0871 

19-5524 

4 

22-4759 

77474 

8'39 

12 

18-1257 

19-6181 

'3 

77416 

77596 

8089 

6 

12-3445 

18-8383 

8 

22-7716 

7-0473 

8140 

3* 

18-1759 

19-2332 

3 

7-77I3 

7-3743 

8090 

34§ 

5-5239    204021 

44§ 

15-8817 

8-2620 

73    937       9'° 

8141 

'3 

20-2063 

19-3617 

13         9-8078 

7-4007 

8091 

25§ 

6-9040     20-9552 

32§ 

17-2314 

8-8835 

73    94i       9'3 

8142 

18 

24-0170 

19-5462 

15       13-6218 

7'39'4 

8092 

6 

7-4129     21-7235 

8 

17-6999 

9-6778 

8.43 

17          24-2229 

19-5329 

I5.§      13-8264       7-3673 

I 

i  .-fteau  interral  represents  very  nearly  5'  =  68*4   of  R.A.  it  Dec.  +  73°,  and  /2'-6  at  Dec.   +  74°. 
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i 

B.  l>. 

Diani. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

Diam 

X. 

Xo 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

.'/• 

No. 

Mug. 

R.A.  2ih  48"'  to  22''  om  —  contd. 

R.A.  22h  om  to  22h  i2m  —  contd. 

Centre      R.A.  zih  48'"  Dec.  +  73°              R.A.  22''  o"'  Dec.  +  74° 

Centre      R.  A.  Z2h  12™  Dec.  -f  73°              R.A.  22h  o'»  Dec.  +  74° 

Phite28i9.     1895,  Sitpt.  z.         I'l.itf  4640.     1899,  Ans-  22. 

Plate  2914.     1895,  Oct.  12.          Plate  4640.     1899,  Aujr.  zz. 

111. 

o 

m. 

8144 

4       17-0934 

19-8476 

4 

6-7188 

80445 

8192 

4 

21-8870 

5-46II 

8145 

18-2342 

20-6516 

5 

7-9031 

8-7865 

8'93 

25§ 

4-7396 

18-8674 

3°§ 

t'9'33 

67O29 

73    956 

q-2 

8146 

5 

20-2763 

20-4998 

5 

9-9334 

8-5332 

8  '94 

4615 

4-9229 

18-2597 

6o§ 

5  'I235 

6  1068 

73    957 

7-8 

8147 

3* 

20-7032 

20-9305 

3 

10-3818 

8-9417 

8195 

27§ 

5-2558 

I8-5598 

35$ 

5-44I5 

6-4226 

73    958 

8-7 

8148 

,* 

3 

21-5690 

20-0440 

4t 

1  1-201  1 

8-01  54 

8196 

3* 

5-7621 

18-6889 

4 

5-9392       6-5725 

8149 

5 

22-8755 

20-25  18 

6 

12-5162 

8-1574 

8197 

4 

7-8261       6-7538 

8150 

14-8207 

21-3987 

9 

4-5309 

9-7055 

8198 

5 

20-0153       6-5440 

8151 

5 

1  6  504.3 

21-3804 

5 

6-2102 

9-6026 

8199 

4 

14-528  i 

7-5070 

8152 

4 

18-1407 

21-5175 

3 

7-8523 

9-657  + 

8200 

4* 

4-3843 

19-2095 

5 

14-5411 

7-0288 

8"53 

8 

19-4406 

21-1681 

9 

9'!334 

9-2*56 

8201 

3 

16-0897 

7-I344 

8154 

8 

20-5159 

21-0978 

7 

10-2043 

9-1  180 

8202 

3 

16-7686 

7-0613 

8155 

5 

23-5041 

21-4183 

f 

13-2053 

9-2882 

8203 

4 

16-8970 

7-8905 

8156 

13 

23-6617 

22-1272 

10 

13-3995 

9-9888 

8204 

3 

17-2948 

7-0948 

8157 

4* 

14-4267 

22-0434 

4- 

4-1699 

10-3697 

8205 

4* 

7-3908 

19-1391 

4 

I7-5444 

7-1058 

8158 

"5'5'44 

22-6863 

5-2901 

10-9568 

73    947 

9-0 

8206 

3* 

9-9238 

19-1  106 

4 

20-0765 

7-2069 

8159 

3* 

16-1672 

21-9605 

44t 

5'9°3' 

10-1976 

8207 

3* 

10-0208 

18-9719 

3 

20-1787 

7-0728 

8160 

4 

16-4864 

22-5849 

4 

6-2540 

10-8082 

8208 

4 

107338 

19-7784 

6 

20  8530 

7'9"3i 

8161 

4 

16-8317 

22-7322 

3 

6-6053 

10-9383 

8209 

8 

1  1-2782 

19-6002 

"5 

21-4057 

7-7627 

73    965       9'5 

8162 

3* 

17-5197 

22-7373 

4 

72910 

109047 

8210 

23§ 

1  1-6260 

19-8037 

3'§ 

217449 

7-9833 

73    966 

9'4 

8163 

18-4251 

22-4600 

22§ 

8-1831 

10-5836 

73    94s 

9-5 

8211 

5 

21-8132 

7-2400 

8164 

5 

20-4029 

22  3806 

5 

10-1574 

10-4058 

8212 

3 

14-6004 

8-8683 

8165 

5* 

22-2176 

22-4800 

4 

11-9725     10-4162 

8213 

4       14-6873 

8-383, 

8166 

12 

15-6835 

23   3389 

10         5'49oi     1  1-5991 

8214 

4     |  1  5-2106 

8-1920 

8167 

6 

16-8586 

23-5493 

7 

6-6750 

117539 

821  5 

4       16-7313 

8-9935 

8168 

4t    17-8337 

23-5698 

4 

7-6505 

1  1-7206 

8216 

12 

6-7406 

210563 

15       16-8013 

8-9-93 

I 
I 

8169 

15      19-2351 

23-I903 

15 

9-0300 

11-2759 

8217 

3* 

7-2059 

20-5761 

5       17-2877      8-5306 

8170 

6      15-7156 

24-1378 

9 

5-5635 

12-3966 

8218 

7 

7-2540 

20-3054 

1  1       17-3484      8-2660 

8171 

4*    16-6230 

24-0159 

4 

6-4612 

12-2297 

8219 

3     i  18-2680 

8-4598 

8172 

3*    22-7571 

24-5094 

4 

12-6140 

12-4143 

8220 

24§ 

8-7752 

20-7642 

42§ 

18-8475 

8-8011 

73    963 

9'i 

8i73 

16      17-1239 

24-9878 

13 

7-0118 

'3-1753 

8221 

4* 

9-1219 

20  6294 

5 

19-1992 

8-6825 

8174 

8       17-2676 

24-9371 

8 

7-1517 

13-1156 

8222 

4 

9H574 

20-5945 

6 

19-5391  ;  8-6649 

8175 

3 

10-1495 

13-8946 

8223 

4 

1  1-2332 

20-7593 

6       21-3031 

8-9193 

8176 

5*    21-8376 

25-3532 

7 

117422 

8224 

7 

124938 

20-5936 

12       22-5693 

8-8163 

73    967 

9'5 

8i77 

4 

i  3-0105 

13-5267 

8225 

4 

14-2850 

9-57I5 

8226 

3* 

5-1438     21-4599 

4 

15-1835 

9'3'38 

58§    25-5792 

18-3360 

73    957  '    7'8 

8227 

4 

6-0583       21  '2946 

7 

16-1077 

9-1965 

4O§    25-8822 

18-6673 

73    958       8'7 

8228 

4 

16-5900 

9-1701 

63$    25-4623 

25-7321 

73    959      9'° 

8229 

6        7-5693     21-2151 

9 

17-6205 

9-1910 

8230 

5         8-3293     21-3703 

7 

18-3728  ;  9-3836 

8231 

3        9-4810    21-6380 

5 

19-5089 

97079 

R.A.    22h  Om  tO  22h    I2m 

8232 
8233 

4 
"3 

8  9645   |  22-6564 
10-4740     22-7754 

6 
"9§ 

18-9415 
20-4439 

10-6985 
10-8925 

Centre      R.A.  zz1*  iz™  Dec.  •+  73°             R.A.  zzh  0™  Dec.  +  74° 

8234 

16       13-6577     22-1131 

i8§ 

23-6589 

10-3919 

Plate  2914.    1895,  Oct.  12.          Plate  4640.     1899,  Aug.  22. 

8235 

3*       8-9428     23-8493 

4 

18-8584 

1  1-8901 

:n 

8236 

3 

23-1179 

117425 

8178 

15 

9-6810 

"4'"595 

22          2O-O8I3 

2-2491 

8237 

3* 

4-8142 

24-2000 

4* 

14-7166 

12-0343 

8l79 

10       13-7564 

14-4697 

14         24-1373 

2-7628 

8238 

4 

15-6908 

12-3811 

8180 

4*       5'8739 

16-1876 

6       16-1772 

4-0825 

8239 

4 

19-7261 

12-4334 

8181 

5        6-5708 

16-3727 

7     '  16-8655 

4-3020 

8240 

4 

22  6301 

12-2866 

8182 

4        6-9998 

16-7103 

5t     17-2817 

4-6572 

8241 

18       13-2732 

237829 

2*8 

23-1878 

12-0412 

73    968 

9'5 

8183 

4        8-2793 

16-6789 

6 

18-5574      4-6958 

8242 

4 

23-2657 

12-4329 

8184 

4      10-0607 

16-1941 

8 

20-3574      4-2990 

8243 

6 

I  5-3083 

"3'4'3" 

8185 

14      12-4249 

15-9191 

18 

22-7355       4-1406 

8244 

43§       5-5452 

25-6293 

38$ 

"5  3/87 

13-4997 

73    959 

9-0 

8186 

5         3'9910 

17-9768 

7 

14-2087       57748 

8245 

3 

19-0390 

13-8664 

8187 

4 

"4-4753       5-3444 

8246 

3*     11.6169 

25-6162 

4 

21-4408 

13-7890 

8188 

22§ 

4-5670 

17  6668 

28§ 

14-8000  ;    5-4941 

73    955 

9  '4 

8247 

4 

22-5781 

13-8652 

8189 

12 

6-5363 

17-4038 

16 

16-7807 

5-3300 

8190 

3* 

9-3133 

17-4994 

5 

!9'5474 

6o§ 

26-7909 

9-6811 

73    97°     8-5 

8191 

3* 

10-3127 

17-1339 

5       20-5605       5-2482 

53§ 

25-6901 

12-0836 

73    969      8-5 

i  rittau  interval  rcpreseuts  rery  nearly  5'  =  68«"4  of  R.A.  at  Dec.  +  73°,  and  72«-6  at  Dec.  +  74°. 
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ffff. 

B.  D. 

Xo 

[  'Utlll 

B.  D. 

wo. 

Di&ni. 

V. 

y- 

No.             Mag. 

y- 

y- 

No. 

M,- 

R.A.    22h   I2m  tO   22h  24™ 

R.A.  22h  i2m  to  22h  24™  —  contd. 

Centre      R.A.  22h  izm  Dec.  +73°            R.A.  zzh  24"  Dec.  +74° 

Centre      R.A.  zz>>  izm  Dec.  +  73°             R.A.  zzh  14™  Dec.  +  74° 

Plate  1914.     1895,  Oct.  12.         Plate  4648.     1899,  Aug.  24. 

Plate  2914.    1895,  Oct.  12.         Plate  4648.     1899,  Aug.  24. 

o                   m. 

m. 

8248 

5 

16-5235      14-1350 

9 

5-8676 

2-3421 

8307 

13 

22-4934    206414 

•4S     12-1598 

8-5446 

8249 

3* 

18-4049     14-3298 

5 

7759' 

2'4H9 

8308 

3*§ 

16-7523     21-2474 

483       6-4560 

9-4372 

73    970 

8-5 

8250 

13 

14-0829       5-3883 

20 

3  '4937 

3-7217 

8309 

7 

18-9426     21-5202 

10         8-6558 

9-6007 

8251 

5 

15-5340       5-2704 

9 

4-9387 

3-5269 

8310 

28§ 

21-2994    21-6762 

33§      11-0183 

9-6401 

73    976 

9'$ 

8252 

46§ 

16*1710       5-2301 

64§ 

5-5721 

3-4553 

72  1025 

8-2 

8311 

4* 

21-5208    21-6020 

5       11-2340 

9-5530 

8233 

7* 

16-4921        3-4605 

8 

5-9064 

3-6703 

8312 

1  1 

217157     216138 

14       114302 

9-5557 

73    977 

9'5 

8254 

6 

17-8921        5-3004 

10 

7-2983 

3-4403 

8313 

4* 

22*1289    21-1056 

5       11-8148 

9  0283 

8255 

18       19-3327       5-0538 

*3§ 

87199 

3-1207 

8314 

8 

22-4445     21-8126 

12           12-1685 

97158 

8256 

4*     19-6044       5-0047 

4* 

8-9891 

3-0556 

8315 

'4 

23-9711     21-9833 

•4§     13-7005 

9-8099 

8257 

'5 

206174       5'5454 

•78 

10-0287 

3-5466 

8316 

4 

13-8730 

9-4507 

8258 

3 

20-9598       5-3300 

5 

10-357° 

3-3160 

8317 

4* 

16-9439    22-04.21 

4 

6-6900 

10-2209 

8259 

4* 

21-2958       5-3453 

4* 

10-6946 

3-3160 

8318 

5 

17-0481     22-2294 

6 

6-7976 

10-4053 

8260 

+9§ 

23-8694       5-3320 

63§ 

13-2661 

3-1689 

72  1036 

8-0 

83,9 

6 

18-1623     22*1412 

8 

7-9060 

10-2571 

8261 

.* 

24-4643     16-0037 

9 

13-8944 

3-8098 

8320 

»4 

19-3294    22-0063 

16 

9-0672 

10-0663 

73    97' 

9'5 

8262 

7 

14-5077     16-3861 

12 

3-9683 

4-6968 

8321 

3i§ 

197.901     224378 

48§ 

9-5498 

10-4749 

73    975 

9"« 

8263 

6 

14-5407     15-8052 

8 

3'9723 

4-1140 

8322 

4 

20-1379    22-9084 

5 

9-9188 

10-9265 

8264 

4* 

16-3220 

16-6216 

6* 

5-7906 

4-8352 

8323 

4 

20-6476 

227337 

6 

10-4203 

10-7252 

8265 

20g 

I7'4'77 

16-3463 

25§ 

6-8735 

4-5061 

8324 

5 

i3-5963 

10-6512 

8266 

5 

19-0502 

16-6797 

6 

8-5216 

47599 

8325 

16 

15-5287 

23-3692 

i»3 

5-3402 

•6178 

8267 

3 

9-3101 

4-6713 

8326 

32§ 

I5-7748 

23-7026 

47§ 

5-6020 

•9390 

73    969 

8-5 

8268 

24.^     20-6236     16-1028 

3i§ 

10-0627 

4-1007 

72  IOJ1 

9'5 

8327 

7 

16-7813 

23-2840 

13 

6-5875 

•4724 

8269 

5 

10-8900 

4"34'9 

8328 

4 

7-0403 

"4572 

8270 

3*    22-2176 

16-661  1 

5* 

1  1-6819 

4-5803 

8329 

4 

7-1  160 

•4610 

8271 

19      23-5659 

17-0691 

•98 

130505 

4-9208 

8330 

6*    21-5183 

23-8257 

8 

11-3430 

"7739 

8272 

• 

4 

13  1522 

4-4994 

8331 

5       i4'5585 

25-9965 

8 

4-4010 

12-2941 

8273 

5       H'5344 

17-6059 

7 

4-0,77 

5-9131 

833' 

ii       17-1834 

24-5805 

H 

7-0518 

12-7453 

8274 

5       16-6146 

17-6959 

7 

6-1381 

5-8991 

8333 

8       22-0750     24-6417 

1  1 

1  1-9420 

12-5618 

8275 

8       16-7926     17-0155 

12 

6-2824 

5-2082 

8334 

6       16-0564 

24-8304 

9 

5-9405     13-0533 

8276 

6       17-8944       7'8402 

8 

7'4255 

5-9768 

8335 

7*     17-0893 

25-4770 

9 

7-0058     13-6466 

8277 

5       18-6004       7-8682 

6 

8-1289 

5-9705 

8536 

12       17-4848 

257S76 

16 

7-4148     13-9066 

8278 

4*     18-6382 

7-6837 

7 

8  1589 

57843 

8337 

5*     19-2501 

25-4355 

7 

9-1605     13-4995 

8279 

3*     18-8254 

7-0905 

3*      8-3,59 

5-1799 

8338 

4*     19-3161 

25-2605 

6 

9-2160     13-3197 

8280 

'9S     '9-5250 

7-5065 

*5§ 

9"0343 

5-5606 

73    972     9'4 

S2M 

9       20-3311       7'3°49 

ii         979)° 

5-3198 

64§     zj-'/S1 

15-0351 

72  1037 

7-9' 

8282 

7       215664     17-6179 

8 

1  1  -0802 

5-;682 

67g     25-8463 

24-4185 

72    978 

9-0 

8283 

8       14-5348     17-8877 

10 

4-0710 

6-1965 

8284 

3*     17-0527     17-8583 

4* 

6-5894 

6-0376 

SzSj 

4 

7-8636 

65420 

R.A.    22h  24m  tO  22n  36™ 

8286 

4         8-0929 

6-1397 

Centre      R.A.  zzh  36m  Dec.  +  73°            R.A.  22h  24™  Dec.  +  74' 

8287 

5  ;     19-2950 

17-9634 

6* 

8-8282 

6-0262 

Plate  5116.     1900,  Sept.  25.        Plate  4648.     1899,  Aug.  24. 

8288 

*°§ 

19-8998     18-1077 

*4§       9-440I 

6-1433 

73    974     9"' 

0 

m. 

8289 

13 

21-0080  i  18-8369 

<5§     10-5852 

6-8159 

8339 

8iS 

4-1491 

14-9663 

74 

14-5587       2-8071 

72  1037 

8-0 

8290 

15 

22-0812    18-2687 

i6§ 

11-6285 

6-1944 

8340 

8 

5-0788 

14-2030 

5 

15-5240 

2-0890 

8291 

4* 

22-2388 

18-9368 

6 

11-8178 

6-8529 

8341 

5 

6-45,8 

i4-5055 

3* 

16-8815 

2*4612 

8292 

4* 

22-4881 

18-9717 

5 

12-0700 

6-8756 

8342 

32§ 

9'3837 

14-9005 

27§ 

19-7915 

3-0008 

8293 

•9§ 

22-5707 

187742 

20§ 

12-1412 

6-6746 

8343 

7 

97467 

14-2182 

8294 

r. 

22-9149 

187108 

«9 

12-4813 

6-5939 

8344 

13 

9^545 

H'94'5 

5 

20-3566 

3-0707 

8295 

14 

14-0168 

19-1977 

«9§ 

3-6208 

7-5304 

8345 

8 

9-9583 

14-0200 

4 

20-4058 

2-1482 

8296 

5* 

15-1583 

19-7253 

6* 

47840 

7'997i 

8346 

6 

12-8787 

14-2534 

8297 

4*     19-0512 

19-5042 

5        8-6638 

7-5806 

8347 

3 

13-0370 

14-5674 

8298 

3        9'i  '64 

7'i373 

8348 

a*8 

3'9655 

I5-3755 

H 

14-3529 

3-2030 

8299 

r    19-9928    19-0529 

4 

9'5777 

7-0796 

8349 

i8§ 

4'8540 

15-0656 

9 

15-2564 

2-9401 

SjOO 

9       19-9805     19-4416 

1  1 

9-5895 

7-4710 

8353 

H 

5-0510 

15-2707 

8 

I5'4433 

3-1539 

8301 

13       20-7453     19-7407 

16 

10  3671 

77324 

8351 

20§ 

5-4853 

15-6,46 

•4 

15-8590 

3-5205 

72  1040 

9'5 

4*     18-2335 

20-0410 

5 

7-8750 

8-1578 

8352 

7 

7-6254  ;  15-785° 

4t 

17-9870 

3-9769 

8303 

8     !  19-2981 

20-2706 

9     i    8-9490 

8-3339 

8353 

4 

8-7410 

15-7976 

8304 

6       21-8569 

20-3501 

7     !  11-5081 

8-2873 

8354 

12 

1  1*2950 

•S'25i5 

6 

21-6818 

3H445 

8305 

4       21-8942     20-1219 

5       n'53'5 

8-0548 

8355 

I28§ 

11-6385 

15-4603 

'24§ 

22-0145 

3-6685 

72  1049 

5'5 

8306 

7       21-8776 

20-951  i 

10 

11-5592 

8-8851 

8356 

6 

4-5977 

16-6145 

4 

14-9219       4-4730 

i  reaeau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68a'4  of  R.A.  at  Dec.  +  73",  and  7Z8'6  at  Dec.  +  74°. 
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ZONE    +    73° 


B.  D. 

B.  n. 

No 

Diam 

TV 

Wn 

Mi»                       ' 

LMani. 

X. 

Xo. 

Mug. 

no. 

IMillll.                    X.                                ''. 

Xo. 

Mug. 

R.A.  22h  24™  to  22h  36™  —  contd. 

R.A.  22h  24™  to  22h  36'°  —  contd. 

Centre      R.A.  22h  36™  Dec.  +73°            R.A.  22>>  24"'  Dec.  +74° 

Centre      R.A.  22h  36"  Dec.  +  73°             R.  A.  22h  24™  Dec.  -f  74° 

Plate  5116.     1900,  Sept.  25.        Plate  4648.     1899,  Aug.  24. 

Plate  5116.     1900,  Sept.  25.         1'late  4648.     1899,  Aug.  24. 

o                       •»• 

\ 

o                    m. 

8357 

22J; 

6-6130   16-9365 

16 

16-9221 

4-8968 

8416 

i8§ 

6-8710 

22-3720 

13 

16-9112     10-3389 

i 

8358 

5 

7-1608    16-7880 

5 

I7-4744 

4-7769 

8417 

6 

6-9392 

22'21  2  I 

8359 

4 

7-3917    16-5928 

8418 

7 

7-2557 

22-5977 

5 

17-2828     10-5830 

8360 

4 

8-3598    16-3642 

84.9 

44§ 

8-1198 

22-4290 

38-5 

18-1529     10-4591 

73    980 

9'3 

8361 

6 

8-6813    168790 

3* 

18-9893 

4-9412 

8420 

7 

9-0800 

22-2155 

5 

19-1212     10-2934 

8362 

6 

8-8595    .6-7767 

5t 

19-1731 

4-8467 

8421 

6 

9-9520 

22-5618 

5 

19-9773     10-6786 

8363 

5 

10-4149    16-1490 

3* 

20-7564 

4-2993 

8422 

4 

9-7578 

22-7590 

3t 

197735    10-8699 

8364 

20 

10-6851    16-2364 

'5 

21-0230 

4-3996 

8423 

7 

10-0985 

22-3883 

3 

20-1331    10-5155 

8365 

H§ 

4-6391    17-4434 

10 

14-9228 

5-3040 

8424 

4 

11-2547 

22"l6l2 

8366 

22^ 

47503 

'77734 

16 

15-0190 

5-6405 

8425 

5 

12-9470 

22-3569 

3 

22-9760   I  10-6249 

8367 

4 

5-0891    17-3641 

3* 

I5-3755 

5-2477 

8426 

6 

13-1927 

22*6704 

4 

23-2084     10-9508 

8368 

4 

7-0948 

17-2064 

3t 

17-3902 

5-1928 

8427 

10 

13-3890 

22-6039 

8 

23-40-0    10-8957 

8369 

39§ 

8-iui 

177978 

32§ 

18-3756 

5-8320 

73    98' 

9'5 

8428 

26§ 

13-4000 

227953 

24? 

23-4104  1  1  1-0856 

8370 

7 

8-4990 

17-2229 

3 

18-7897 

5-2736 

8429 

22§ 

5-09  '3 

23-4057 

13 

5-0771    !  11-2843 

837' 

4 

10-0835 

17-3432 

3* 

20-3706 

5-4747 

8430 

8 

5-0975 

23-6109 

8 

3-0763       11-4868 

8372 

7 

1  1*4220 

17-8726 

5 

21-6789 

6-0695 

8431 

'7 

7-2865 

23-8060 

12 

7-2532       11-7927 

8373 

i7 

13-1604 

I7-9343 

'7 

23-4092 

6-2567 

8432 

7         7-5606 

23-4142 

7 

7'5438 

I  1-4148 

8374 

7 

3-8883 

18-1908 

6 

'4"'377 

6-0140 

8433 

8         8-8565 

23-4050 

7 

8-8412 

11-4678 

8375 

6 

4'3223 

18-1764 

3* 

14-5696 

6-0237 

8434 

6        9-1793 

23'9545 

6 

'9-1352 

I2-0328 

8376 

8 

4-33I4 

18-1699 

7 

14-5820 

6-0155 

8435 

3        9'433'     23-0773 

3* 

19-4350 

II-I707 

8377 

6 

5-0565 

18-5996 

3t 

15-2848 

6-4820 

8436 

9        9-9368     23-5452 

5 

19-9122 

I  1-6631 

8378 

6        5"&ii33 

18-5063 

3 

15-9135 

6-4185 

8437 

2I§ 

10-8993 

23-7845 

i6< 

20-8622 

II-9491 

8379 

3        6-2382 

18-7760 

8438 

'4§    '.  12-2576 

23-1187 

8 

22-2504 

1I-3525 

8380 

14        8-5429 

18-7338 

12 

187596 

6-7863 

8439 

5     '•  12-6621  j  23-7  168 

(3*) 

22-6287 

11-9674 

8381 

5* 

8-9968 

18-0960 

6 

19-2445 

6-1733 

8440 

6oij       57503  '  24-2371 

46.5 

15-6965 

12-1475 

73    978 

9'0 

8382 

'9§ 

9-3628 

18-1041 

16 

19-6107 

6-1970 

8441 

4        7-7062     24-1274 

3t 

17-6596 

12-1356 

8383 

O      O 

4 

f  Q 

9-4629 

18-0388 

8442 

7     ]    8-6219     24'9'°5 

(4*) 

'8-53I3 

12-9599 

8384 

o    o 

36§ 

11-9170 

187413- 

3°§ 

22-1305 

6-9633 

73    983 

9'5 

8443 

26§   !    8-9433   :  24-4861 

2Og 

18-8754 

'2-5547 

8385 

O      O  £. 

8 

12-9030 

'8-5333 

6 

23-1226 

6-8033 

8444 

8         9'4°79     24-9480 

5 

I9'3'49 

13-0385 

8386 

O      O™ 

33§ 

4-9830 

19-9770 

22§ 

15-1421 

7-8510 

8445 

16 

10-3680  ;  24-2960 

9 

20-3066 

12-4341 

8387 

o    o  o 

5 

6-0250 

19-8455 

8446 

5* 

4-3963     25-6030 

5 

14-2784 

I3-4454 

8388 

'7b 

7-1818 

19-1651 

'3 

17-3787 

7-1507 

8447 

7        4-8123     25-6840 

6 

14-6871 

'3'5449 

8389 

Q 

12 

7-2395 

19-5401 

7 

17-4205 

7-5270 

8448 

n         6-6658     25-0997 

9 

16-5683 

13-0540 

8390 

8 

7-9750 

•9-5376 

6 

18*106 

7*  %  626 

8391 
8392 

i7§ 

8-1918 
8-6874 

X      J  J  I 

19-1618 
19-0468 

12 

'7 

'  5  J^ 
18-3885 
18-8890 

7-1983 

7-1066 

56§ 

25-5884 

12-6754 

73    987 

8-7 

393 

I  2 

o  9*0  ^ 

19-3273 

1  1 

19-171  1 

7-4014 

Rv             ,,.                                  V.           (-» 

8394 

2O§ 

10-6264 

19-8292 

H 

20-7863 

7-9860 

.A.    22h  36™  tO  22h  48™ 

8395 

i8§ 

12-6878    19-4159 

'4 

22-8665 

7-6734 

Centre      R.A.  Z2h  36™  Dec.  +  73°            R.A.  22^  48'"  Dec.  +  74° 

8396 

Q  m~ 

8 

,  .-.1? 

'37344  ;  19-9768 

5 

23-8844 

8-2868 

Plate  5116.     1900,  Sept.  25.         Plate  4621.     1899,  Aug.  15. 

8397 

4°3 

5-8448 

20-9482 

29§ 

'5955° 

8-8663 

III. 

8398 

O    A 

12 

6  1495 

20-6366 

10 

16-2728 

8-5687 

8449 

5 

14-2084 

'4"'759 

8399 

O    .   _ 

5 

7-4798 

20-5036 

3* 

17-6081 

8-4989 

8450 

6 

15-3052 

8400 

Q 

7 

oo 

9-3702 

20-3616 

5 

19-5036 

8-4536 

8451 

4       17-4076 

14-6752 

8401 
O     ~ 

78§ 

9-4203 

20-7037 

67§ 

I9-5375 

8-799° 

73    982 

7'5 

8452 

4 

17-6635 

14-5820 

0402 

8403 
8404 

0  ,  _  _ 

7 
5°§ 

10 

11-5916 

5-5679 
7-8154 

20-641  1 
21-4991 
21-8733 

5 

10 

21-7090 
15-6521 

17-8759 

8-8437 

9-4°34 
9-8861 

73    979 

9-1 

8453 
8454 

8455 

47§ 
i8§ 
6 

18-1266 
18-4094 
19-6661 

14-4961 
14-1176 

14-7771 

6b 

7-579I 
7-8414 

2'20OI 

72  1057 

9-1 

8405 
8406 

25§ 

3274    21-3574 

9-4968    :  21-2437 

8 
2'§ 

18-4139 
19-5851 

9-3995 
9'372' 

8456 
8457 

14      22-1271     147936 
33§   122-5548     14-8665 

4 
'9 

11-5894 

I2'O2OO 

2-6874 
27377 

72  1065 

9  '4 

8408 

O    .  f*,-i 

3 

9-8490 
I  1-0960 

21-9155 
21-1959 

2?§ 

21-1865 

•* 

8458 
8459 

'5 
i6§ 

14-9878 
15-8589 

15-6304 
15-4232 

6 

8 

4-5034          3-8860 
5-3620    i      3-6352 

0409 

8410 
841  1 
8412 

8413 
8414 
8415 

9 

24! 
20 

22§ 

6 

II-I5I7 
11-6578 
11-8963 
13-2976 
13-8565 
6-5712 

6-6868 

21-7887 
21-7048 
21-8360 

2'-3943 
21-6553 

22-6627 
22-3158 

12 

8 
18 

25§ 
(10*) 

'5 

5 

21-2129 
21-7236 
21-9550 

23-3757 
23-9217 
16-5958 
16-7273 

9-9683 
9-9103 
10-0538 
9-6814 
9-9678 
10-6136 
10-2719 

8460 
8461 
8462 

8463 
8464 

8465 
8466 

9 
'S§ 

4 
4 

29§ 
1  1 

16-1585 
16-1589 
17-8489 
19-4956 
20-1862 

2''3555 
23-0053 

I5-5768 
15-5294 
15-5992 
15-1169 
15-5270 
15-7187 

5 

7 

s 

5-6687 
5-6664 

9-6895 
IO-86;;6 
12-4803 

•3-7704 

3-5I83 
3-6503 
2-9320 

72  1059 
72  1066 

9'4 
9'3 

Plate  4648.     Nos.  8413,  8439,  8442.     The  6m  image  in  all  these  cases  is  on  a  rtstau  line.     The  dinmeter  given  is  that  of  the  3™  image. 

i  riseau  interral  represents  very  nearly  ;'  =  68«"4  of  R.A.  at  Dec.  +  73°,  and  7i"-6  at  Dec.   +  74°. 
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ZONE    +    73° 


B.  D 

N-_ 

B  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Dialll.               X. 

y- 

No. 

Mag. 

-  O. 

Din  nt. 

A. 

y- 

Diam.              x. 

»• 

No 

M«K. 

li.A.  22h  36™  to  22h  48™  —  contd. 

R.A. 

22h  36m  to  22h  48"'—  contd. 

Centre     R.A.  izh  36"  Dec.  +  73°            R.A.  22h  4%™  Dec.  +  74° 

Centre      R.A.  22h  36-"  Dec.  +73°            R.A.  22h  48m  Dec.  +74* 

Plate  5116.     1900,  Sept.  25.        Plate  4621.     1899,  Aug.  15. 

Plate  5116.     1900, 

Sept.  25.        Plate  4621.     1899,  Aug.  15. 

o 

ni. 

o 

m. 

8467 

8 

14-6829 

16-2803 

8526 

6 

20-1995 

22-9543 

8468 

8 

1  5-8261 

16-9313 

4 

5-4069 

5-'453 

8527 

6 

20-8879 

227158 

8469 

1  2 

16-0057     16-9062 

6 

5-5837 

5-1079 

8528 

4 

21-0394 

22-3434 

8470 

13 

17-8356     16-9758 

6 

7-4129 

5-0841 

8529 

5 

23-6548 

22-4071 

«47' 

48§ 

17-8736     16-9294 

3'§ 

7'45°5 

5-0378 

72  1056  |    8'8 

8530 

5 

17-3464 

23-9430 

8477 

18-8939  '  16-921  1 

I8f 

8-4586 

47764 

8531 

66§ 

17-4062 

23-68.5 

5'§ 

7-3249 

1  1-8009 

73    989      7'5 

8473 

jog 

19-4472     16-8665 

'9§ 

9-0188 

4-8931 

73    992 

9'5 

8532 

10 

17-6229 

23-8249 

8+74 

in 

20-0886  ;  16-7939 

H§ 

9-6550 

47891 

72  1060 

9'5 

8533 

*3§ 

187463 

23-9492 

12 

8-6790 

12-0038 

8475 

6 

20-5029 

16-8757 

3* 

10  0703 

4-8494 

8534 

5 

22"H34 

23-5577 

8476 

4 

21-5302 

16-5022 

8535 

•3 

14-8374 

24-6741 

5 

4-8101 

12-9242 

8477 

'4 

22-5152 

16-0991 

(4*) 

12-0429 

3-9721 

8536 

'7§ 

15-5463 

247858 

6 

5-5248 

1  3-0018 

8478 

10* 

23-0585 

16-1372 

4 

12-5884 

3-9818 

8537 

48§ 

1  5-6562 

24-2/44 

29 

5-6093 

12-4861 

73    987 

8-7 

8479 

4 

23-5063 

16-1621 

8538 

5 

•17-4269 

24-0075 

3t      7-3622 

12-1269 

8480 

6 

14-3188     17-6663 

8539 

4 

17-9410 

247356 

8481 

'S§ 

15-0285    17-5124 

7 

4-6390 

57644 

8540 

12 

18-6306 

247572 

4 

8-6054 

12-8155 

8482 

4 

22-2475    17-4594 

8541 

5o§     18-8737 

24-8517 

33§       8-8513     12-8982 

73    991       7'3 

84S3 

6 

22-2987    17-9993 

8542 

'9§     19-2596 

24-0996 

8 

9-2008 

12-1278 

73    993 

9'5 

8484 

29? 

14-5705    18-7856 

20§ 

4-2441 

7-0573 

73    986 

9"5 

8543 

6      21-6672 

24-8022 

8485 

8 

16-8458    18-6625 

4t 

f 
6-51  10 

6-8203 

8544 

63$     14-0165 

25-6723 

46§ 

4-0428 

13-9627 

73    985 

8-3 

8486 

12 

19-7085     18-7876 

5 

9-3770 

6-7979 

854; 

7       15-5340 

25-0465 

'3 

22-9065     18-2914 

5 

12-5463      6-141  1 

8546 

4       16-6349 

257330 

8488 

4 

15-9227    19-7859 

8547 

5       17-0583 

25-0228 

8489 

3*§ 

16-2570     19-3163 

:8§ 

5-9585 

7-5023 

73    988 

9'2 

8548 

8       17-3522 

25-1286 

4 

7-344' 

13-2504 

8490 

6       16-3092  i  19-7805 

8549 

7       i7'5009 

25-5400 

4 

7-5186 

13-6519 

8491 

4  '    17-1318     19-4176 

8550 

30§     17-7264 

25-2197 

20§ 

7-7252 

13-3237 

8492 

27; 

17-6819     19-1298 

i8§ 

7-3701 

7-2442 

8551 

6     i  18-9^68 

25-6905 

4 

8-9681 

137318 

8493 

4      20-9090     19-9990 

8552 

23       22-7267 

25-6281 

5 

12-7400 

13-4763 

8494 

6      21-3852     19-7364 

—  '  '  '      ~ 

8495 

5      22-1670    19-3815 

i33§       1-1430 

3-8817 

72  1049      5-5 

8496 

4      237467     19-2104 

63§     '9"84°4 

26-3765 

73    994      7'3 

8497 
8498 
8499 

4       I4"5837 
7     :  14-6168 
4       14-8246 

20-8350 
20-2409 
20-1348 

4 

4-3642 

8-5067 

R.A.   22h  48™  tO  23hOm 
Centre      E.A.  23h  o°>  Dec.  +73°             R.A.  22h  48™  Dec.  +  74° 

8500 

5       I5-2354 

20-3568 

Plate  4690.     1899, 

Sept.  27.        Plate  4621.     1899,  Aug.  15. 

8,01 

4     "6-0338 

20-6285 

e 

m. 

8502 

4       16-5088 

20-9182 

8553 

8 

9-0800 

13-9710 

8503 

15,^      16-6080 

20-1579 

6 

6-3499 

8-3253 

8554 

10 

6-1673 

'4-5352 

4 

16-6117 

2-3866 

8504 

4       '7'9332 

20-7601 

8555 

9 

7-6402 

147760 

3       18-0759 

2-7066 

8505 

10       18-8737 

20-1926 

4 

8-6126 

8-2457 

8556 

44§ 

9-2380 

14-8251 

34§ 

19-6673 

2-8396 

72  1078 

9-2 

8506 

4 

20-31  '7 

20-3270 

8557 

4'§ 

37593 

15-4190 

22§ 

14-1633 

3'H39 

72  1069 

9-4 

8507 

20§ 

20-5070 

20-2668 

7       10-2497 

8-2355 

8558 

7 

7-2608 

15-6426 

8508 

6 

227845 

20-2285 

8559 

4 

9-4769 

15-9935 

8509 

4      23-0368 

20-2861 

8560 

10 

7-0708 

16-9329 

4 

17-3911 

4-8291 

8510 

8       23-J573 

20  0015 

8561 

4         8-65.5 

16-0243 

8511 

6       23-4545 

20-0708 

8562 

13         9-4295 

16-8143 

5 

19-7553 

4-8349 

85,2 

29§ 

23-4849 

20-7185 

12 

'3-245' 

8-5369 

8563 

4       12-8795 

I6-5137 

8513 

15 

I4-5497 

21-7172 

6 

4-3749 

9-9873 

8564 

ii       I3-3996 

16-2994 

5t  '23748* 

4-5334 

85I4 

5       ij"257o 

21-6903 

8565 

4       I3-9307 

16-8630 

8515 

ii       18-1788 

21-7320 

8566 

ii         5-9950 

I"-9755 

4       16-2596 

5-8127 

8516 

5 

18-2798 

21-261  1 

8567 

6        6-2059 

I7-3474 

3       '6-5073 

5-1976 

8517 

5       18-2930 

21-2647 

3* 

8-0842 

9-3468 

8568 

6        8-2215 

I7-4344 

8518 

25§        I8-6I54 

21-9425 

1  8| 

8-4453 

100065 

73    99° 

9'5 

8569 

3         8-7647 

17-4829 

8519 

4       19-1286 

21-6062 

8570 

15 

8-9688 

I7-9456 

7 

i9'2345 

S^0? 

8520 

16 

22-0515 

21-2827 

6 

11-8430 

9-1728 

8571 

4 

10-1999 

17-0986 

852, 

4 

14-7284 

22-1461 

8572 

8 

1  1-2913 

'77435 

s 

8522 

23§     15-0818 

22-2468 

18 

4-93I8 

10-4896 

8573 

1  1 

12-1412 

17-3818 

5t 

22-4314 

5-5469 

8523 

'3       15-2255 

22*3920 

4 

5-081  1 

10-6244 

8574 

9 

7-8637 

18-7891 

8524 

'/§     '5-4845 

22-9940 

5 

S'37°5 

1  1-2146 

8575 

3 

8-6240 

18-4059 

8,25 

4 

16-8099 

22-2996 

8576 

5 

9-6488 

18-4771 

Plate  4621.     Xo.  8477.     The  6m  image  coincides  with  a  fault  in  the  film.     Th>- 

diameter  measured  is  that  of  the  3™  image. 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68«'4  of  R.A.  at  Dec.  +  73°,  and  72«'6  at  Dec.  +  74°- 

reo 
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B.  D. 

B.  D. 

Jo. 

Diam. 

X. 

!/• 

Diam. 

X. 

!'• 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

.v. 

No.             Mag. 

R.A.  22h  48™  to  23h  om  —  contd. 

R.A.  23h  oni  to  23h  i2m 

nitre     R.A.  23*"  om  Dec.  -4-  73°               B.A.  22^  48"  Dec.  +74° 

Centre      R.A.  23h  om  Dec.  +  73°              R.  A.  23h  12'"  D^c.  +  74° 

Plate  4690.     1899,  Sept.  27.         Plate  4611.     1899,  Aug.  15. 

Plate  4690.     1899,  Sept.  27.        Plate  2931.     1895,  Nov.  i. 

m. 

'     m. 

577 

47§ 

10-8849 

18-6575 

33§ 

2I'I  1O2 

67532 

73  1001 

8-8 

8633 

6 

15-6092 

14-1684 

5* 

5-0958 

2-3427 

8578 

'4 

12-8679 

18-8753 

5 

23-0773 

7-0768 

8634 

3 

16-5710 

13-9995 

3* 

6-0418 

z'l  298 

,8579 

10 

6-2732 

19-6478 

3       16-4510 

7-5009 

8635 

'7 

'7'5877 

14-9193 

'5 

7-1054 

2-9968 

8580 

4 

1  1-8910 

19-0060 

8636 

17 

17-9780 

14-4601 

10         7-4734 

2  5'77 

8581 

5 

12-4078 

19-6844 

8637 

8 

19-1065 

14-5065 

7         8-6025 

2-5099 

8582 

8 

5-4066 

207957 

4 

15-5238 

8-6006 

8638 

16 

20-3849 

14-1033 

9        98639 

2  -0478 

8583 

4 

9-0700 

20-7385 

8639 

9 

23-0670 

1  5-1298 

9 

12-5863 

2-9398 

8584 

3 

97843 

20-4124 

8640 

4* 

23-3924 

14  7082 

4* 

12-8938 

2-5061 

8585 

*4§ 

10-1390 

20-5848 

'5 

20-26l8 

8-63/8 

8641 

8 

i4'6537 

H'9523 

9 

4-1764 

3-1705 

8586 

'8§ 

"'*S93 

20-5961 

9 

21-3808 

8  7106 

73  'o°3 

9'5 

8642 

40§ 

14-7560 

15-1491 

4o§ 

4-2905 

3-3601 

72  1084 

9-3 

8587 

5 

1  1-2829 

20-8656 

8643 

24§ 

14-8057 

15-2042 

'7 

4-3424 

3'4'36 

8588 

5 

12-1527 

20-0788 

8644 

1  1 

14-8893 

15-4365 

9 

4'4342 

3-64H 

8589 

12 

12-3606 

20-5546 

4 

22-4826 

8-7267 

8645 

25§ 

16-3910 

157116 

«§ 

5-9482 

3-8425 

8590 

7 

13-2046 

20-3247 

8646 

7 

17-8402 

15  6869 

5 

7-3964 

374S- 

8591 

'5 

13-2567 

20-6693 

6 

23-3720 

8-8886 

8647 

25§ 

18-0463 

'5-8955 

22§ 

7-6139 

3-9497 

8592 

4 

13-7210 

20-6849 

8648 

7- 

18-2441 

15-0158 

6* 

77653 

3-0594 

*593 

*7§ 

13-98-3 

20-3251 

25S 

24-1167 

8-5823 

73  1005 

9-2 

8649 

6 

18-4330 

15-8502 

6* 

7-9958 

38832 

8594 

24§ 

6-0155    21-8918 

1  1 

16-0785 

9-7272 

8650 

10 

18-4605 

15-6506 

9 

8-0148  !    3-6812 

*595 

6 

6-6535     21-0863 

8651 

4 

21-6501     15-7654 

5 

1  1-2050 

3-6481 

8596 

5 

7-0165     21-8577 

8652 

'4 

22-5522 

15-5826 

'3 

12-0958 

3-4190 

8597 

*7§ 

7-3627     217558 

12 

I7-430I 

96635 

73  1000 

9'5 

8653 

3* 

23-6451 

15-4845 

4 

13-1835 

3-2691 

8598 

16 

IO'229I      !   21-3265 

8 

20-3I27 

9'3855 

8654 

4 

14-9843 

16-8005 

4* 

4-5928 

4-9993 

8599 

10 

II7022 

21-0245 

4 

21-8O25 

9-1610 

8655 

6 

15-6565 

16-0476 

5* 

5'-34« 

4-2167 

8600 

«7S 

13-6304 

21-8434 

9 

23-6857 

10-0809 

8656 

'4 

17-0841 

16-5704 

10 

6-6824 

4-6703 

8601 

6 

5-2003 

22-8645 

8657 

4 

17-6556 

16-9033 

5* 

7-2697 

4-9700 

8602 

7 

5-4880 

22-7219 

8658 

10 

18-0080 

16-8842 

12 

7-6233 

4-9388 

8603 

13 

5-5483 

22-1408 

8659 

7 

19-4959 

16-3730 

5 

9-0817 

4-3549 

.8604 

'5 

6-9140 

22-7330 

4 

16-9297 

10-6150 

8660 

18 

20-0813 

I6-5934 

15 

9-6771 

4-5483 

8605 

9 

7'3784 

22-7664 

8661 

4 

20-9648     16-7742 

* 
f 

10-5714 

4-6852 

8606 

5 

9-8695 

227956 

8662 

4 

21-5089     16-4519 

4 

1  1-0976 

4-3391 

8607 

20§ 

9^933 

22-3615 

9 

20-0255 

10-4052 

8663 

3 

22-0287      16-1814 

4* 

1  1-6004 

4-0424 

8608 

16 

IO'I2l6 

22-8139 

6 

20'I  3O1 

10-8628 

8664 

6 

23-6169     167618 

8 

13-2161 

4"5465 

8609 

4 

10-2876     227928 

8665 

6 

23-7942     16-4107 

7 

13-3748 

4-1884 

8610 

'7 

10-5915   22-8439 

8 

20-5997 

10-9199 

8666 

3 

I3-7355 

4-0888 

;86n 

17 

1  1-3627     22-5980 

5 

21-3788 

107151 

8667 

5*    24-3631 

16-2664 

5 

I3-9394 

4-0175 

| 

8612 

1  1 

12-3165     22-5680 

5 

22-3336 

10-7332 

8668 

3*     '4-"044 

17-1868 

3* 

37362 

5*4283 

8613 

7 

12-5143    :  22-4351 

3 

22-5392 

10-6126 

8669 

18 

I4-734Z 

16-9090 

'5 

4'3539 

5-1208 

8614 

13 

12-5603    |  22-3065 

5 

22-5908 

10-4860 

8670 

3 

15-3025 

17-2727 

4* 

4'9373 

5-4593 

,8615 

10 

13-6889       22-0686 

Jt 

2373H 

10-3131 

8671 

7 

I5-3738 

17-7448 

6 

5-0310 

5-9240 

8616 

'9§ 

6-5824 

23-4615 

9 

16-5609 

11-3241 

8672 

5 

15-9405 

177042 

7 

5-5949 

5-8561 

8617 

H 

97108 

23-3701 

5 

19-6894 

11-3978 

8673 

22§ 

17-4632 

17-8663 

21         7-IH3       S'9443 

:86i8 

3 

11-6378 

23-0958 

8674 

5 

17-6231 

17-7500 

7         7-2778 

5-8205 

8619 

'9 

4-9292 

24-9330 

5 

14-8319 

12-7081 

8675 

2* 

18-8873 

17-4672 

4*       8-5236 

5-4781 

8620 

7         6-5093 

24-9829 

8676 

48§ 

19-1246 

17-1071 

37§       8-7452 

5-1056 

73  1015 

9-2 

8621 

7        737o6 

24-4725 

8677 

16 

19-4577 

17-7659 

14         9-1097 

57495 

73  '017 

9'5 

8622 

8         7-3801 

24-7645 

8678 

4 

9-2164 

5-3646 

8623 

1  1       10-7396 

24-3963 

4 

2O-6602 

!  2-4764 

8679 

17 

19-9138 

17-3423 

14 

9'5452 

5'303o 

8624 

4     !  io-9433 

24'3875 

8680 

3* 

20-9676 

17-6297 

4* 

10-61  16 

5-5419 

8625 

'9 

I  1-1232 

24-8639 

8 

2I-O2O3 

12-9630 

8681 

4 

21-1720 

17-9983 

5 

10-8307 

5-899° 

8626 

5 

12-4813 

2-K9357 

8682 

4 

21-7894 

17-5230 

5       11-4263 

5-3934 

8627 

18 

137536 

24-7960 

9 

23-6507 

13-0370 

8683 

3* 

22-131  i 

17  2142 

5       "-7539 

5-0695 

8628 

46§ 

6  7109 

257126 

«9§ 

16-5705 

'3-5778 

73    997      9'3 

8684 

3       11-9398 

5-2819 

8629 

57§ 

11-0531 

25-6479 

36§ 

20-91  10 

'3-7430 

73  1002 

9-0 

8685 

5 

22-3761 

17-7818 

6       ;  I2-0275 

5-6259 

8630 

8 

1  1-9218 

25-7916 

3t 

21-7702 

I3-9333 

8686 

12 

23-3167 

17-6046 

10       129555 

5-4008 

8631 

*5§ 

12-6720 

25-4090 

'3 

22-5396 

13-5921 

8687 

9 

23-9265 

17-3807 

8 

'S-JJS6 

5-1498 

8632 

«3 

127233 

25-4361 

6 

22-5896 

13-6209 

8688 

o/r  n 

4* 

24-2511 

17-2922 

,  -  .  ,,  C/-.Q 

5       13-8749 

86"?^r>« 

5-0+70 

6-r\rt%  i 

46§ 

26-8184 

8-S833 

73  101  1       9-0 

oOOQ 
8690 

5 

2* 

1  6*692  2 

'67795 

i  /  9000 

18-3956 

U    JU{JO 

4*       6-4666 

UQO  1 

6-5078 

49§ 

24-6137 

I3-5I70 

73  1007 

8-0 

8691 

3* 

17-3426 

18-2862 

3t 

7-0241 

6-3722 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =68"  4  ol'  R,A.  at  Dec.  +  73°,  ami  723<6  at  Dec.  +  74°. 
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N- 

u.  i). 

N_ 

B.  1). 

IMtllli. 

X 

y 

Xo. 

Hag. 

O. 

Dlftni.                               J,.                                                V, 

DiHiii.               x,                      y. 

No. 

Ma*. 

R.A.  23h  om  to 

23h  i2ni  —  contd. 

R.A.  23h  om  to  23h  i2m  —  contd. 

Centre      R.A.  23h  om  Dec.  +  73°              R.A.  23^  12"  Dec.  +  74° 

Centre      R.A.  23h  om  Dec.  +  73°             R.A.  23h  I2">  Dec.  +  74° 

Plate  4690.    1899,  Sept.  27.          Plato  2931.     1895,  Nuv.  i. 

Plate  4690.     1899,  Sept.  27.        Plate  2931.     1895   Nov.: 

o 

ru. 

a                        '"• 

8692 

8 

20-5644 

187462 

7 

10-2645      6-6758 

8751 

303 

18-6499 

23-3633 

•9l 

8-5742 

1-3790 

73  1014 

9'5 

8693 

'3 

21-1789 

18-201  1 

10 

10-8509      6-1006 

8752 

'5 

18-9705 

23-9568 

'4 

8-9222       1-9588 

8694 

21-9370 

18-2108 

23§ 

1  1-6072 

6-0719 

731019     9-5 

8753 

4 

19-0643 

23'959' 

6 

9  0163 

I-9520 

8695 

22 

22-6653 

18-7270 

'78 

12-3616 

65566 

8754 

5 

19  1365 

23-2364 

5 

9-0538 

1-229I 

8696 

4* 

23-3494 

'8-5797 

4 

13-0350 

6-3783 

8755 

19-1288 

23-7013 

90675       1-6912 

73  1016 

9'5 

8697 

3* 

15-5689 

19-2830 

3* 

5-2958 

7-4523 

8756 

4 

9-1641       1-0793 

8698 

6 

16-7508 

19-7500 

7 

6-5019 

7-8604 

8757 

10       10-5625 

24-0215 

9 

9-5149       1-9913 

8699 

4 

9-1005 

7-4795 

8758 

4 

9-6972       1-4438 

8700 

5 

20*6295 

19-6796 

6 

10-3736 

7-6037 

8759 

4*     23-3066 

23-4402 

5 

1  3"22z6           1'2  }  IO 

8701 

12 

22-4928 

20-0743 

10 

12-2512 

79103 

8760 

4 

13-3615           1-9755 

8702 

(5*) 

22-5  162 

'9'9653 

7 

12-2710 

7-799° 

8761 

'3 

23-6894 

23-2736 

9 

13    5996           1-0490 

8703 

1  1 

22-9353 

19-6471 

10 

12-6725 

7-4.610 

8762 

5* 

14-6401 

24-0327 

5 

4-5996       12-2395 

8704 

3* 

22-9676     19-2977 

5 

12-6887 

7-1111 

8763 

4* 

15-4916 

23-8432 

6* 

5-4431        12-0105 

8705 

2* 

23-0456     19-9067 

4 

12-7936 

7-7148 

8764 

3* 

'5  '4993 

23-8532 

4* 

5-4516       I2-O2OO 

8706 

4 

13-1631 

7-8101 

8765 

8 

16-5414 

23-9333 

8 

6-4948        12-0493 

8707 

4 

14-5044     20-7626 

4 

4-3066 

8-9810 

8766 

43§ 

18-5903 

24-5350 

33<       8-5715     12-5539 

73  IOI3 

8-8 

8708 

14-8992  '  20-0395 

2'§ 

4-6669 

8-2392 

73  1008 

9'2 

8767 

4 

9-5527        12-2739 

8709 

4 

16-1415  1  19-9020 

7* 

5-9013 

8-0425 

8768 

4 

9-6174       12-8704 

8710 

42.? 

16-6808     20-1852 

6-4537 

8-2973 

73  ion 

9-0 

8769 

4* 

20-701  1 

24-5  162 

5 

10-6764       12-4295 

8711 

3 

17-2338     20-5992 

4 

7-0260 

8-6875 

8770 

5 

I17I06        I2-1O73 

8712 

5 

17-5814     20-1804 

6 

7-3536 

8-2501 

8771 

6 

II-8755        12-8570 

8713 

2* 

17-8326     20-1332 

4 

7-5983 

8-1923 

8772 

12          22-604! 

24-1849 

II           12-5594       12'OIOQ 

8714 

5 

10-1074 

8-9040 

8773 

6       13-2155     12-2900 

8715 

3 

11-4144 

8-3003 

8774 

8       23-7146 

24-2594 

13-6727     12-0305 

8716 

I  1 

24-0408     20-9845 

12 

13-8422 

8-7455 

8775 

7       14-5689 

25-5735 

4-6037     13-7835 

87.7 

1C 

I4-5597     21-4113 

8 

4-3943 

9-6278 

8776 

63§     147418 

25-2263 

46§       4-7581     134274 

73  '°°7 

8-0 

8718 

3* 

15-9282     21-3211 

4t 

57583 

9-4691 

8777 

4     i    48628     13-1681 

8719 

'9 

16-2162     21-2850 

12 

6-0445 

9'4i94 

8778 

43§     15-0543 

25-0215 

25§       5-0618 

I  3-2083 

73  1009 

9'3 

8720 

4 

167814 

21-4340 

5 

6-6135 

9-5409 

8779 

3         5-2853     '3'3'7i 

872! 

4 

17-1342 

21-5259 

5 

6-9700 

9-6178 

8780 

5t     15-4584 

25-7389 

6        5-4978     13-9062 

8-22 

3 

8*4699 

9^433 

8781 

22           16-0653 

25-7339 

i6§       6-1053     13-8702 

8723 

3 

8-9492 

9-2080 

8782 

28        !    17-1014 

25-5059 

'95      7-i3i5 

13-5929 

8724 

15       19-8250 

21-4448 

10 

9-6543 

9-4067 

8783 

6 

17-9645 

25-3154 

7 

7-9835 

13-3604 

8725 

17       20-4202 

2  1  -0870 

12 

10*2306 

9"°'93 

8784 

6 

I2-407I 

13-0395 

8726 

4 

12-5183 

9-5502 

8727 

4*     16-9146 

22-4797 

4 

67970 

105814 

82$     26-4420 

16-0068 

72  1096      6-8 

8728 

4     ii?-^28 

22-8853 

5 

7-0953 

10-9693 

74§ 

22-5648 

26-2247 

73  1021       8-0 

8729 

(4*);  19-1  124 

22-9669 

7 

9-0168 

10-9600 

i 

8730 

'9 

19-3073 

22-3738 

13 

9-1832 

10-3594 

8731 

3* 

19-6531 

22-0342 

4 

9-5124 

10-0068 

,                            , 

8732 

4 

19-7092     22-3100 

5 

9-5786 

10-2773 

R.A.  23n  12™  to  23°  24™ 

8733 

4 

9-6762 

10-8880 

Centre      R.  A.  23!"  24'"  Due.  +73°             R.A.  23!"  I2m  Dec.  +  74* 

8/34 

5*8 

20-3522     22-1130 

10-2141 

10-0480 

73  1018       87 

Plate  4700.     1899,  Oct.  2.          Plate  -2931.     1895,  Nov.  i. 

8735 

6 

20-4403 

22-4152 

7 

10-31  58 

'0-345' 

O                                   ***• 

8736 

6 

20*8242       22'I  190 

8 

10-6844 

10-0293 

8785 

4* 

4-2699 

14-2562 

7        I4-7938 

1-9883 

8737 

5^ 

2I-4523 

22-1657 

6 

11-3140 

10-0483 

8786 

ii 

6-2295 

14-8392 

13        16-7261 

26688 

8738 

4 

11-4436 

10-9798 

8787 

3* 

6-3098 

'4-9539 

4*  i  16-8003 

2-7881 

8739 

4 

11-8027 

io-»388 

8788 

4* 

6-3388 

14-3874 

6       16-8541 

2-2244 

8740 

4 

11-8430 

10-8189 

8789 

3* 

6-4518 

14-2944 

5       '6-9738 

2-I382 

8741 

5* 

23-2309       22-9068 

8 

13-1259 

10-7018 

8790 

5* 

7-0764 

15-0877 

8       17-5603 

2-9575 

8742 

I22§ 

23-3729       22-3952 

13-2389 

10-1852 

73  1023      6-2 

8/9' 

5 

8-0425 

14-7200 

8 

18-5421 

2^394 

8743 

5t 

23-8396       23-0573 

7 

137424 

10-8234 

8792 

4 

8  •  1  1  04 

14-1662 

6       18-6415 

2-0845 

8744 

5* 

24-1156       22-4777 

6 

15-9898 

10-2310 

8793 

12-0910 

14-7070 

36§     22-5877 

2-8198 

72  1101 

9'4 

8/45 

29§ 

14-I378       236985 

23§ 

4-0843 

1-9308 

73  1006      9-2 

8794 

18^ 

12-1610 

14-8439 

233'     22-6492 

2-9584 

^-46 

25s 

15-0078       22-9600 

20§ 

4-9160 

i-i  508 

8795 

663" 

5-5570 

15-8614 

483     16-0038 

3-6562 

72  1096 

6-8 

14       15-8438     237011- 

'3 

5-7867 

1-8522 

73  1010      9-5 

8796 

5t 

6-3926 

1  5-1860 

8     ,  16-8755 

3-0205 

8748 

8 

17-0180       23-0195 

7 

6-9270 

1-1118 

8797 

'7 

9-5205 

15-7820 

20§ 

19-9698 

3-7669 

8749 

4 

^^H       23-6278 

5 

7-4122 

1-6985 

8798 

27§ 

10-5584 

15-6222 

323' 

2I'O1  15 

3-6589 

8750 

4 

I7-52I2 

22-9565 

5 

7-4254 

1-0253 

8799 

4 

107443 

15-1787 

21-2189 

3-2287 

Plate  4690.     Nos.  8702,  8729.     The  6m  image  falls  on  a  rtieam  line.     The  diaini-ter 

<:ivtix  is  tliat  of  the  3™  image. 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  68"'4  of  R.A.  at  Dec.  +  73°,  ami  723'6  at  Dec.  +  74°. 
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Z  O  N  H    +    73° 


B.  D. 

N_ 

B.  D. 

No. 

Dkini. 

Diant.               .r. 

No. 

M,IK. 

O. 

jr. 

Diillll. 

3'. 

No. 

Mag. 

R.A.  23h  i2m  to  ?3h  24™  —  contd. 

R.A.  23h  i2m  to  23''  24"'  —  contd. 

Centre      R.A.  23h  24"  Dec.  -f  73°           R.A.  23h  12™  Dec.  +  74° 

Centre      R.A.  23h  24™  Dec.  +73°            R.A.  23''  12™  Dec.  +74° 

Plate  4700.     1899,  Oct.  2.          Plate  2931.     1895,  Nov.  i. 

Plate  4700.     1899,  Oct.  2.          Plate  2931.     1895,  Nov.  i. 

o 

m. 

g 

m. 

8800 

3* 

12-1387     15-0339 

6* 

22-6164    :      3-1481 

8859 

5 

21-1434 

7-1939 

8801 

4* 

12-2245     15-5M4 

6* 

22-6834 

3-6404 

8860 

34§ 

lO-gOOO 

19-4749 

328 

21-1663 

7-5243 

73  I034 

9'5 

8802 

9 

12-6110     15-4723 

1  1 

23-0703 

3-6087 

8861 

2* 

I3-403I 

19-3564 

5* 

23-674° 

7-5293 

8803 

4 

12-9583    14-9471 

7* 

23-4390     3-1031 

8862 

4* 

13-6223 

19-7161 

6 

23-8/55 

7-8961 

8804 

18 

3-9036    16-3486 

l8§ 

14-3296     4-0633 

72  1094 

9-4 

8863 

1  1 

3-8993 

21  "logo 

I  2 

14-0948 

8-8185 

8805 

5 

'4-3939 

4-5814 

8864 

12 

4-56II 

2O'2  589 

14 

14-7958 

8-001  5 

8806 

9^ 

16-7086 

4-7968 

8865 

5 

15-0895 

8-5180 

8807 

15 

6-6294 

i67375 

'7-0325 

4-5831 

72  1098 

9'5 

8866 

15 

4-9098 

21-1  lOj 

'4 

8-8689 

8808 

4 

7-2828 

16-7824 

6^ 

17-6864 

4-6622 

8867 

3* 

5'°3'3 

21-2279 

7 

15-2184 

8-9930 

8809 

5 

17-8019 

4-1948 

8868 

4 

16-5948 

87785 

8810 

3* 

7-4826 

16-5357 

4 

17-8978 

4-4241 

8869 

5 

17-1243 

8-9735 

8811 

4 

7-5489 

17-1038 

7 

17-9335 

4-9925 

8870 

4' 

7-3921 

2  I  '1059 

9 

17-5844 

8-9845 

8812 

9 

9-2709 

16-71  10 

H§ 

19-6740 

4-6846 

8871 

7 

9-0926 

20-2941 

12 

19-3221 

8-255. 

8813 

4 

20-2971 

4-2795 

8872 

3* 

10-8863 

20-5894 

6 

21-0993 

8  6348 

8814 

5 

21-444° 

4-0030 

8*73 

5t     12-4929 

20-7928 

7 

22-6957 

8-9189 

8815 
8816 

16 

11-5258 

16-8681 

5  _ 

21-4476 

21-9168 

4-5985 
4-9538 

8874 
8875 

74§     13-7785 

20-8079 

68§ 

5 

23-9775 
'4-1773 

8-9958 
9-3920 

73  1035 

7'5 

8817 

4 

12-7984 

16-7085 

5 

23-1960 

4-8549 

8876 

5 

14-2187 

9-3231 

8818 

7 

23-4260 

4-2  176 

8877 

5 

4-7710 

21-5675 

10 

14-9470 

9-3179 

8819 

10 

5-9845 

17'7958 

'5 

'6-3395 

5-6104 

8878 

2* 

5'°4'  3 

21-361  5 

5 

15-2213 

9-1275 

8820 
8821 

ii 

6-1621 

17-3187 

5 
i'43 

16-3545 
16-5403 

5-1570 
5-1420 

8879 
8880 

10 

5-0859 

21-7627 

»3§ 

4 

15-2483 
15-7790 

9-5283 
9'7637 

8822 

34^ 

6-9716 

18-0585 

26§ 

17-3127 

5-9205 

73  1026 

9'5 

8881 

4 

15-8200 

Q-120C 

8823 

2* 

7-3113 

17-4381 

4* 

17-6734 

5-3075 

8882 

4 

16-1706       Q-OI;Q.I 

8824 
8825 

4°§ 

5 

7-8802 
8-3189 

177525 
17-7833 

35§ 

10 

18-2343     5-6578 

18-6699      5-7106 

73  '030 

8-6 

8883 
8884 

3* 

7-2269 

21-7037 

4 
4 

17-3849 

18-4641 

9-5788 
9-9505 

8826 

o  n 

7 

8-5491 

17-3460 

1  1 

18-9202      5-2855 

8885 

5        9-7189 

21-6298 

9 

19-8842 

9-6201 

8827 

4 

19-6920 

5-5508 

8886 

4*        IO'IIO2 

21-4901 

7 

20-28  25 

9-5016 

8828 

15 

9-4022 

17-0450 

2lS 

197875 

5-0270 

8887 

5 

21-3476  1    Q-OI  ;? 

8829 
8830 

O  O 

4 
4 

Jt 

10-3228 
12-6208 

17-8634 

17-8551 

6 

8 

20-6663 
22-9640 

5-8862 

8888 
8889 

4*     12-4651 

20-8959 

.    7 
4 

22-6597 
14-8853 

./            j  j 

9-02  10 
10-8871 

8831 

8832 

4 
10 

12-7303 

13-8640 

I7-7954 
17-0648 

6* 
'3 

23-0711 
24-2427 

5-9395 

5-2616 

8890 
8891 

36§ 

6-3972 

22-9301 

8 
23§ 

15-1071 
16-5013 

10-8986 
107597 

°°33 

5 

14-7117 

6-1554 

8802 

4 

16-5552 

10-9595 

8834 

4 

5-0195 

18-6667 

8 

15-3337 

64329 

8893 

5 

16-5856 

10-8431 

8835 

4 

15-4165 

6-6260 

8894 

9 

7-3532 

22-9865 

1  1 

I7H552 

10-8598 

8837 
8838 

SStn 

7 
68§ 

5-6831 
7-1032 

18-9278 
18-6344 

4 
1  1 

15-5903 
15-9843 

17-4166 

6-9260 

6-7258 

6-5022 

73  1027 

7-8 

8895 
8896 
8897 

8 
5 

7-4232 
7-6287 

23-0560 
22-8942 

10 

7 
7 

17-5202 
17-6559 
I7-7343 

10-9361 
10-9285 

10-7844 

»»39 
8840 

00  ,  , 

4 
4 

17-6916 
17-8260 

6-5057 

6-9768 

8898 
8899 

i8§       8-2152 

3*     10-3887 

22-3212 
22-6094 

178 

5 

18-3467 
20-5027 

10-2374 
10-6340 

73  1031 

9'5 

0041 

8842 

8843 
8844 
8845 

88/16 

16 

10 
10 

8-8403 
8-9360 

9-7638 

18-1830 

18-9845 
18-8412 

4 
'7§ 

4 

12 
13 

18-9175 

19-1720 
19-1856 

19-2294 

20-0626 

6-1322 

6-4858 

6-9399 

6-8380 

8900 
8901 
8902 
8903 
8904 

'9 

4-095I 

23-3633 

'7§ 

6 

4 

4 
6 

14-1776 
14-6892 

14-8634 
15-6170 

I  0790 
1-9105 
1-8103 

1-5I53 
1-9287 

O  O  4-vJ 

8847 

ftfi  A   fi 

6* 

11-7898 

18-0324 

4 
10 

20-1907 

22-1259 

6'22I2 

6-1287 

8905 
8906 

4* 

5-5992 

24-0802 

10 
6 

15-6480 
16-9732 

1-8682 

1-8078 

OoAo 

8849 
8850 
8851 
8852 

5 
18 

4* 

5-2337 

6-0420 

6-2802 
7-8185 

19-2245 
20-0927 
20-1007 
19-9953 

4 
9 
IS 
4 
35§ 

14-1667 

15-5186 
16-2847 
16-5200 
18-0630 

7-7774 
7-OOOO 
7-9061 
7^283 

73  1029 

8-5 

8907 
8908 
8909 
8910 
891  1 

13 
9 

57§ 

6-9378 
6-9688 

7-2532 

23-4962 
23-6062 

23-5280 

H 
1  1 

4 
4 

17-0128 
17-0366 

'7-3045 
17-3284 
17-3722 

I-3519 
1-4647 

1-7098 

1-3975 

1-7885 

73  1025 
73  1028 

9'5 

87 

8854 

88cc 

4*       8-8298 

19-5611 

4 
5 

19-0747 

19-0960 

7-5109 

8912 
8913 

15 

8-9878 

23-7201 

5 
15 

17-7232 
19-0515 

1-9356 
1-6712 

°°55 
8856 
8857 
8858 

3* 
3* 
4* 

9-2833 

10-4098 
10-7933 

19-5272 

!9"5959 
19-1654 

5 

6 

8 

19-5478 

20-6742 

21-0752 

7-5019 
7-6202 
7-2094 

8914 

8915 
8916 

8917 

4 
4 
6 

5 

19-5065 

'9'9573 

20-7123 

22-5790 

1-1996 

1-6599 
1-9488 
1-8990 

* 

i  r.'yeau  interval  represents  very  nearfy  5'  =  68«'4  of  R.A.  at  Dec.  +  73°,  and  72"6  at  Dec.  +  74°. 
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ZONE    +    73C 


B.  D. 

Xo 

B.  D. 

No. 

Diani. 

X. 

y- 

.Diani, 

X.                                'j  . 

So. 

-Mag. 

y- 

Ho. 

Mag. 

R.A. 

23h  i2m  to  23h  24™  —  contd. 

R.A. 

23h  24m  to  23h  36™  —  contd. 

Centre      R.A.  23h  24""  Dec.  +  73°            R.A.  23h  12™  Dec.  -4-  74" 

Centre      R.A.  23h  24"  Dec.  +  73°             R.A.  23^  36m  Dec.  +  74° 

Plate  4700.     1899,  Oct.  2.           Plate  2931.    1895,  Nov.  i. 

Plate  4700.    1899,  Oct.  2.        Plate  3312.    1896,  Nov.  29. 

o 

m. 

o                        "1- 

8918 

5 

15-8499     12-6554 

8963 

11         19-5121 

20-2758 

10        9-2835       8-2445 

8919 

4 

16-1066     12-0528 

8964 

6 

21-6479 

20-9259 

5 

11-4508      8-7834 

8920 

16        6-5523 

24-8038 

1  6:- 

16-5660     12-6380 

8965 

6* 

22    5427 

20-7397 

6 

12-3349      8-5507 

892  I 

4 

17-1821 

12-3894 

8966 

3°§ 

24-10^18 

20-4813 

18 

13-8789      8-2147 

8922 

5 

«7-3350 

12-37II 

8967 

3* 

19-7707 

21   0717 

3* 

9-5846 

9-0243 

8923 

5 

18  2969 

12-2053 

8968 

4 

5-6906 

16-5141 

8924 

4 

18-6336 

iz'5'37 

8969 

43§ 

18-4643 

22'1  185 

3Z§ 

8-3338     10-1373 

73  1042       8-0 

8925 

1  1     .  10-2206 

24-6683 

13 

20-2357 

12-6796 

8970 

4*     19-0998 

22*2470 

4         8-9743     10-2341 

8926 

5 

20-8859 

12-9417 

8971 

8       19-3183 

22-0998 

9        9-1851     10-0758 

8927 

5 

20-9600 

12-1531 

8972 

6      21-0392 

22-9586 

9       10-9492     10-8397 

8928 

5 

21-7808 

12-5835 

8973 

7       12-8992     10-9978 

8929 

5 

16-7901 

'3'8749 

8974 

4* 

23-3884 

22-9250 

6       13-2906     10-6901 

8930 

4 

16-9788 

13-9188 

8975 

7       14-2714 

22-9410 

7        4-1877        -1725 

8931 

H 

8-0000 

25-9938 

i8§ 

17-9554     13-8959 

8976 

58§     14-6316 

22'8l  50 

49§       4-5414         0288 

73  i°37       8-0 

8932 

8 

8-2519 

25-7976 

12 

18-2184 

13-7I47 

8977 

12     \  14-9101 

23-4041 

10 

4-8505 

'6032 

8933 

8 

8-8511 

25-2313 

'4 

18-8414 

13-1767 

8078 

'5 

16-8/84 

23-4915 

13 

6-8195 

'59*3 

8934 

28§ 

10-9400 

25-8849 

»§ 

20-8951 

13-9282 

73  i°33 

9'5 

8979 

6t 

18-1864 

23-8537 

6 

8-1438 

•8818 

8935 

4* 

12-0427 

25-1481 

8 

22-0340 

13-2480 

8980 

3* 

19-4678 

23-8842 

3 

9-4269 

•8478 

8981 

4* 

19-5407 

23-8268 

4 

9-4953 

7854 

6o§ 

25-9623       5'853i 

73  1040 

9-0 

8982 

5 

13-3267 

•1139 

48§ 

25-1099      :        /'3925 

73  '038 

8'5 

8983 

4* 

21-3059 

I3S864 

4       11-2451 

-4590 

53§ 

24-7304          11-0425 

73  i°37 

8-0 

8984 

3*     15-4012 

24-1125 

5 

5-3776     12-2843 

46^ 

26-2620          13-3207 

73  1041 

8-5 

8985 

4        8-6013     12-3551 

I24§           3-I093 

22-5140 

73  1023 

6-2 

8986 

4*     i9'5564 

24-2709 

5        9-5308     12-2285 

8i§    ;    2-6786 

26-4035 

73  1021 

8-0 

8987 

39§   ;  16-2723 

25-0147 

30^   i    6-2919     13-1389 

73  '041       8'5 

8988 

4*  ;  18-8966 

25-2367 

5"    ;    8-9212  '\  13-2272 

• 

8989 

4*     19-0324 

25-2619 

6         9-0605     1  3-2462 

R.A.  23h  24™  to  23h  36™ 

678       3'5867       9*0678 

73  i°35       7'5 

Centre      R.A.  23h  24™  Dec.  +  73°            R.  A.  23!*  36"  Dec.  +  74° 

25§     26-5  192 

19-7362 

73  i°53      9"° 

Plate  4700.     1899,  Oct.  2.          Plate  3312.     1896,  Nov.  29. 

40J5     24-8898 

2  1-3566 

73  1050      9-0 

O 

m. 

79§     25-6412 

21-2I58 

73  1052       8-0 

8936 

9 

20-5313 

14-081  5 

6        9-9857 

2-0048 

64^     24-6653 

24-4341 

731051       8-7 

8937 

6 

15-5707 

15-4782 

5«§   I  I4-2135 

25-9783 

73  1036       8-5 

8938 

5°§ 

22-9218 

15-1777 

33§     12-4295 

2-9763 

721111 

9-0 

78§   124-5875 

26-0750 

73  1049       87 

8939 

9 

23'3454 

15-2853 

8 

I2-859O 

3-0650 

8940 

13 

15-9603 

16-5095 

14         5-5472 

4-6644 

72  1104 

9'4 

8941 

32§ 

17-8189 

16-7030 

28§       7'4I09 

4-7601 

72  1  108       9-4 

RA      />->h    ->^m  1-^,   o  -jh   /l8m 

8942 

12 

23-5510 

16-4189 

8 

I3-I2I1 

4-1859 

,jti_.  23    3                o    T- 

8943 

14 

24-0532 

16-5766 

15 

I3-6318 

4-3166 

Centre     R.A.  23"  48"  Dec.  +  73°            R.A.  23"  36"  Dec.  +  74" 

8944 

15-6080 

17-5854 

4i§       5-2489 

57553 

73  1040 

9-0 

Plate  2936.     1895, 

Nov.  13.        Plate  3312.     1890,  JNov.  29. 

8945 

5 

16-2550 

17-7932 

4t       5-9058 

5-9291 

o 

m. 

8946 

9 

19-4827 

17-7808 

9-1  396 

5-9512 

8990 

3 

7'5'47 

14-4056 

8947 

6 

20-1278 

17-7370 

4         9-7718 

5-6758 

8991 

25§ 

8-3960 

14-2483 

27§ 

18-8547 

2-2568 

72  1119 

9'5 

8948 

3 

20^095 

17-2533 

3*     10-2293 

5-1651 

8992 

9 

9'4i53 

14-8258 

6t 

19-8431 

2-8848 

8949 

9 

20-8235 

17-1658 

7       io-4354 

5-0714 

8993 

12 

10-4/39 

H'9945 

7t 

20-891  1 

3-1066 

8950 

22-9486 

17-6943 

4i§   :  12-5842 

5-4873 

73  1045 

87 

8994 

5 

n'4533 

14-0793 

m 

8951 

4 

15-1114 

18-3759 

3*       4-7953 

6-5709 

8995 

11-8688 

14-7567 

27§ 

22-2965 

2-9389 

72   1  122 

9'4 

8952 

4 

15-6494 

'8-3174 

3*       5-3299 

6-4840 

8996 

2I.§ 

5-0685 

15-9990 

19 

I5-4432 

3-8402 

72  1114 

9'5 

8953 

4 

20-1533 

'8-3575 

4t       9-8298 

6-2949 

8997 

z8§ 

5-4523 

15-2917 

3°§ 

15-8608 

3-1537 

72   U15 

9"5 

8954 

6 

20-4232 

18-1778 

5       10-0878 

6-1014 

8998 

5 

6-4429 

15-3780 

4t    16-8494  :    3-2917 

8955 

17 

20-4443 

18-2366 

18       10-1123 

6-1  569 

8999 

5 

6-5032 

15-4968 

4t 

16-9005 

3'4'32 

8956 

5i§ 

20-841  1 

18-4931 

46§     10-5210 

6-3949 

73  1043 

8-9 

9000 

8 

8-4667 

15-3464 

8957 

16 

20-961  1 

18-4366 

10       10-6386 

6-3341 

9001 

10 

9-1086 

15-9510 

7t 

19-4781 

3^977 

8958 

45§ 

14-8325 

19-1495 

43§       4-556i 

7-3595 

73  1038 

8-5 

9002 

8 

9-5614 

15-7645 

6 

I9-9393 

3-8326 

" 

8959 

12 

17-9476 

19-0210 

10        7-6594 

7-0710 

9003 

8 

9-8717 

15-5490 

5 

20-2604 

3-6301 

8960 

4 

18-9706 

19-5852 

4        8-7088 

7-5820 

9004 

5 

1  1-3890 

15-4588 

8961 

19* 

23-3298 

20-0336 

16       13-0855 

7-8044 

9005 

12 

7-8347 

16-2551 

9 

18-1917 

4'2357 

8962 

9>§ 

23-4203 

19-5902 

74§   :  13-1519 

7-3565 

73  1047 

5-6 

9006 

17 

9-1251 

16-1285 

16 

19-4898      4-I731 

72    1121 

9'5 

i  Test.au  interval  represents  very  nearly  5'  =  68!'4  of  R.A.  at  Dec.  +  73°;  and  72"'6  at  Dec.  +  74°. 
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li.  I). 

B.  D. 

No. 

Diam. 

z. 

V- 

Diam. 

X. 

.v. 

No. 

jiiig. 

No. 

Diam.               X. 

No. 

Mas. 

R.A.  23h  36™  to  23h  48™  —  contd. 

1!.A.  23h  48™  to  oh  om 

Centre      R.  A.  23!"  +8n>  Dec.  +  73°            R.A.  23h  3610  Deo.  +  74° 

Centre      R.A.  23''  48m  Dec.  +  73°              R.A.  oh  o™  Dec.  +  74° 

Plate  2936.     1895,  Nov.  13.        Plate  3312.     1896,  Nov.  29. 

Plate  2936.     1895,  Nov.  13.         Plate  1454.     1893,86111.9. 

i 

0                                   "'• 

. 

o                     »'. 

9007 

10         8-9520 

17-1231 

6 

19-2627 

5''575 

9062      11 

16-6627 

14-6451 

IO 

6-0^40 

2-7888 

9008 

5        9'°'45 

'7-7741 

9063 

6 

18-9980 

14-4099 

4* 

8-4119 

2-4381 

9009 

15       11-6720     17-3388 

14    !  21-9712 

5-5064 

9064 

84§ 

2i-5393 

14-7295 

97S 

10-9673 

2-6364 

72   "35    ;     6'5 

9010 

4      12-8450     17-0308 

9065 

'4 

22-0438 

14-4223 

'4 

"'4554 

2-3069 

901  I 

16       13-3438 

17-5I37 

7       23'63'5 

5-7651 

9066 

5 

23-6363 

14-8186 

4* 

i  3-0662 

2-6251 

gOl  2 

5        6-0520 

18-8677 

4*  :  16-2818 

6-7553 

9067 

7 

23-8184 

1  4-6476 

5* 

'3-2399 

2-4462 

9013 

9        7-1710 

18-8326 

7       '7'4OI7 

6-7760 

9068 

24§ 

18-9001 

1  5-2066 

3'S 

8-3553 

3-2404 

721131         9-0 

9014 

5        8-3044 

18-3169 

9069 

5 

20-1740 

i5-2973 

3* 

9-6318 

3-2691 

9015 

5      10-4250 

18-7610 

4       20-6553 

6-8679 

9070 

6 

20-3499 

15-6659 

4* 

9-8237       3-6273 

9016 

9     ,  10^8420 

18-7033 

6 

21-0708 

6-8295 

9071 

8 

20-4818 

'5-5555 

7 

9-9520       3-5141 

9017 

23§ 

6-0565 

'9-4597 

2<§ 

16-2576 

7-347I 

73  '053 

9'° 

9072 

8 

21-3651 

15-4613 

5 

10-8282       3-3740 

9018 

'4 

10-1743 

19-8092 

'3 

20-3528 

7-8997 

9°73 

4 

21-5633 

15-0390 

9019 

10 

10-3034 

19-1670 

7 

20-5124 

7-2636 

9°/4 

7 

21  702-9 

'5-5231 

6t 

11-1694       3-4218 

9020 

4 

12-8338 

19-8387 

9°75 

'3 

23-5529 

I5-3799 

10 

13-0140       3-1886 

9021 

9 

4-6907 

20-5515 

8 

14-8401 

8-3700 

9076 

16 

19-0742 

16-1937 

17 

8-5759       4-2185 

9022 

5 

7-3192 

20-9205 

5 

'  7'44  '3 

8-8680 

9077 

'7 

23-0969 

16-566  1 

16 

12-6119       4-3988 

9023 

*i§ 

8-1690 

20-4648 

18 

18-3168 

8-4561 

73  '059      9'2 

9078 

18 

23-8322 

16-3484 

'7 

I3-3370      4-I433 

9024 

9 

8-2205 

20-5455 

7 

18-3642 

8-5382 

9079 

18 

24'2453 

'6-533  + 

'5 

I3-7585       4-3092 

9025 

3«§ 

4-5983 

21-2372 

25§ 

147105 

9'°473 

73  1050 

9-0 

9080 

3'§ 

24-3497 

'6-7355 

36§ 

13-8733       4-507o 

72  I138 

9'5 

9026 

16 

4-6155 

21-1745 

'3 

14-7310 

8-9868 

9081 

10 

14-8441 

17-4848 

9 

4-4129       5-7138 

9027 

16 

4-6430 

21-1293 

'3 

14-7626 

8-9427 

9082 

6 

15-0295 

17-1963 

4* 

4-5822 

5-4I5I 

9028 

S°§       !        5'33IO 

2I'02l8 

49S 

I5-4550 

8-8716 

73  '°52 

8-0 

9083 

i9§ 

16-7313 

17-5802 

21 

6-3032 

5-7185 

73  1064 

9'5 

9029 

7     !    6-5597 

21-4055 

5       16-6604 

9-3I50 

9084 

55§ 

18-0093 

17-6865 

74S 

7-5834 

5-7607 

73  1067 

8-0 

9030 

4 

7'3542 

21-4661 

4t 

17-4496 

9-4I55 

9085 

17 

19-8289 

17-3520 

20 

9-3852 

5-3399 

9031 

7 

7-3930 

2I-2578 

5 

17-5003 

9-2071 

9086 

20§ 

2'  '  +  483 

17-5667 

2I§ 

11-0138 

5-4776 

9032 

32§           8-0835 

21-2442 

32§ 

18-1912 

9-2284 

73  1058 

8-8 

9087 

5 

24-2369 

17-2323 

5* 

13-7845 

5-0047 

9°33 

8 

1  1-0208 

21-9097 

6* 

21-0909 

10*0424 

9088 

IO 

17-6387 

18-2191 

12 

7-2418 

6-3127 

9°34 

7 

11-2618 

21-3615 

6 

21-3586 

9-5047 

9089 

13 

'7-7034 

18-0550 

9 

7-2978 

6-1456 

9°35 

7 

12-0155 

21-9388 

6 

22-0865 

io-i  179 

9090 

20§ 

18-1974 

18  9658 

26 

7'8342 

7-0303 

9036 

5 

12-3045 

21-9077 

9091 

7 

19  2041 

18-4290 

5t 

8-8131   ;    6-4444 

9037 

6     i  12-3843 

2  I  '6  1  2  I 

9092 

14 

23'3'46 

18-7819 

ii 

12-9354      6-5984 

9038 

12 

12-8822 

21-9987 

9 

22-9461 

10-2197 

9°93 

'3 

14-2122 

19-9563 

12 

3-9021       8-2107 

9°39 

16 

4-8223 

22-4193 

i6§ 

I4-8773 

10-2396 

9094 

7 

21-6084 

'9'43-r' 

4t 

11-2625       7-3336 

9040 

6 

5-1915 

22-3506 

5 

15-2488 

10-1909 

9095 

8 

217063 

19-4342 

4t 

"•3588  :  7-3301 

9041 

*4§ 

6-2345 

22-4255 

i8§ 

16-2880 

10  3  170 

9096 

2I§ 

22-1368 

19-8462 

20 

11-8124     7-7209 

73  1069 

92- 

9042 

26$ 

7-0448 

22-5713 

22§ 

17-0900 

10-5037 

73  '055 

9'3 

9097 

6 

16-7967 

20-9199 

4* 

6-5280 

9-0486 

9°43 

5 

10-5336 

22-5678 

4t 

20-5734     10-6753 

9098 

42§ 

16-9695 

20-9333 

S<5§ 

6-7034 

9-0543 

73  1066 

8-2 

9044 

9 

11-2720 

22-I382 

7 

21-3305 

10-2792 

9099 

6 

17-5110 

20-8518 

9045 

5 

1  1-3830 

22-2993 

9100 

4* 

18-4641 

20-7300 

3* 

8-1858 

8-7824 

9046 

9 

1  1-0458 

23-9468 

6 

2  I  'Ol66       12-0756 

9101 

'4 

'9'5  '39 

20-0888 

16 

9-2050 

8-0879 

9047 

6 

13-0525 

23  5554 

4" 

23-0378 

11-7862 

9102 

18 

24-1728 

20-7748 

'7 

13-8909  !    8-5506 

9048 

6 

13-2944 

23-2585 

5* 

23-2953 

1  1-5012 

9'°3 

4 

167237 

21-2883 

3* 

6-4751       9-4168 

9049 

6* 

4-6598 

24-9629 

7 

14-5861 

12-7759 

9104 

12 

21-6318 

21-1663 

9 

11-3706       9-0599 

9050 

S»§ 

4-6861 

24-3202 

34§ 

14-6461 

12-1323 

73  1051 

8'7 

9105 

22§ 

15-1179 

22-0804 

323 

4-9098     10-2885 

9051 

10 

6-8724 

24-0485 

7 

16-8414       11-9698 

9106 

6 

16-5008 

22-9828 

5* 

6-3326 

I  I-I227 

9052 

3* 

7-3321 

24-3221 

4 

17-2848       I2-268I 

9107 

2o§| 

17-4203 

227176 

23 

7-2392 

IO-8I39 

9°53 

9 

7-8253 

24-9598 

7 

177478 

12-9283 

9108 

4 

17-5014 

22-5732 

9054 

25§ 

9-5339 

24-5052 

22§ 

19-4769 

12-5567 

73  1060 

9'5 

9109 

6 

18-2717 

22-8530 

5 

8-0919 

10-9086 

9°55 

12 

9-5557 

24-1458 

7 

19-5  160 

.'  2'20I2 

91  10 

20 

21-2940 

22-4778 

'7 

ii  0957 

10-3894 

9056 

5t 

9'5744 

24-2589 

5 

19-5295 

12-3150 

9111 

4 

15-6293 

23-4213 

10 

5-4848 

1I-6034 

9057 

29§ 

4-3585 

25-6179 

20§ 

14-2528 

I3-4I20 

73  1048 

9-1 

9112 

8 

16-2505 

23-0438 

9058 

59§ 

4-7710 

25-9610 

+  'S 

14-6503 

'37745 

73  '049 

8-7 

9"3 

21 

17-6633 

23-9940 

'9 

7-5458 

12-0795 

9059 

4t 

5-93zo 

25-2056 

4 

'5-84i3 

I3-0827 

9"4 

9 

19-3786 

23-8450 

5t 

9-2492 

II-8473 

9060 

21 

8-1912 

25  2418 

i6§ 

l8'IOO2 

13-2279 

9115 

10 

20-5918 

23-8559 

7* 

10-4583 

I  I-8009 

9061 

5* 

12-5441 

25-4522 

6t 

22-4366 

13-6540 

91  16 

82§ 

'57'3' 

24-1933 

I04§ 

t  * 

5-6069 

-  'fi~  i  O 

12-3698 
1  1  *  r  •?  no 

73  1063 

7-0 

9117 

4 

15-7299 

24'3432 

4 

5   O3ia 

I  £    W  £•  wU 

96§ 

25-6659 

12-5546 

73  1063 

7'o 

9118 

3'§ 

16-9433 

24'583° 

43§ 

6-8534 

12-7007 

73  '065 

9-1 

4«§ 

2'OI  58 

15  2861 

72  1  1  1  1 

9-0 

9119 

4 

17-2705 

24'5497 

47g 

2-2942 

'778/4 

73  '045 

8-7 

9120 

'9 

17-4137 

24-6877 

'5 

7-3261 

12-7841 

85S 

2-9555 

19-6232 

73  '04; 

5-6 

9121 

2  1 

21-2915 

24'3343 

'5 

I1-I837 

12-2432 

i 

9122 

jog 

14-5658 

25-0173 

3'S        <   '%>••      '3-35'9 

37S    :=4  2':i2     21-249^ 

73  '070 

9-0 

i  rtaf.au  interval  represents  very  nearly  5'  =  68S'4  of  R.A.  at  Dec.  -t-  73°,  and  728-6  at  Dec-.  +  74°. 

GREENWICH  ASTROGUAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


185 


ZONE  +  74°. 


Note. — The  limits  of  R.A.  are  given  approximately  for  Dec.  74!".     The  actual  limits  are  the  respective  reseau  lines  on  the  two  overlapping  plates. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diain. 

a*. 

y- 

Dlfini. 

X-     \ 

y- 

No. 

Mag. 

Diain. 

X. 

y- 

Diara. 

X, 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  oh  om  os  to  oh  i2m  30s 

R.A.  oh  om  os  to  oh  1  2m  30"  —  contd. 

Centre      R.A.  o>>  om  Dec.  +  74°                  R.A.  oh  1501  Dec.  +  75° 

Centre      R.A. 

Oh  Om  Dec.  +  74°                  R.  A.  o*«  1  5™  Dec.  +  75° 

Plate  1454.    1893,  Sept.  9.           Plate  3305.     1896,  Nov.  10. 

Plate  1454.     1893,  Sept.  9.           Plnte  3305.     1896,  Nov.  10. 

m. 

O 

m. 

I 

18 

187474 

14-5640 

15 

6*3558 

2-6614 

48 

4 

5-7710     13-5852 

2 

25 

19-8382 

14-3025 

25§ 

7-4276 

2-3279 

49 

5°§ 

18-3648 

25-6964 

33§ 

67051 

13-7910 

74        3 

9-0 

3 

7 

21-3099 

147005 

6 

8-9210 

2-6263 

4 

15 

2i'3723 

14-7197 

8 

8-9843 

2-6413 

66§ 

6-4186 

1-2629 

73        4 

7-0 

5 

5* 

22-5085 

14-8422 

4 

10-1283 

2-6884 

47-5 

1-5019 

12-9683 

74  1059 

8-8 

6 

4* 

24-0567 

14-6621 

4       11-6607 

2-4044 

45 

24-7857 

22-4743 

74        5 

9-0 

7 

8 

17-5607 

15-2679 

6         5-2191 

3  '44°7 

8 

6* 

19-1562 

15-8912 

5 

6-8528 

3-9548 

R.A.  oh  i2m  30s  to  oh  30m  is8 

9 
10 

1  1 

4 

4* 

16-1742 
18-8877 
16-5646 

16-2790 
16-0835 
17-0016 

5 

5 

6-5966 
4-3367 

4-1650 

5'2359 

Centre      R.A.  oh  24"  Dec.  +74°               R.A.  oh  15"  Dee.  +  75° 
Plate  3646.    1897,  Sept.  28.        Plate  3305.     1896,  Nov.  10. 

12 

45§ 

17-3158 

16-8600 

35§ 

5-0792 

5-0428 

73        3 

9'5 

e 

m. 

13 

22 

14-5343 

I9'5757 

16 

2-4814 

7-9353 

50 

8 

5-1491 

14-3409 

7 

i2-5395 

2-2654 

H 

12 

15-7522 

19-9237 

9 

3-7202 

8-2066 

51 

7 

6-6326 

14-5212 

6 

14-0150 

2-4930 

15 

10 

17-0445 

20-5570 

8 

5-0518 

8-7498 

52 

5 

14-8100 

14-5490 

16 

6 

18-1541 

20-1230 

5 

6-1313      8-2480 

53 

5 

15-0103 

14-1121 

4* 

22-4059 

2-3251 

17 

4 

11-5386      8-6115 

54 

5 

17-4109 

H'4793 

18 

16 

23-5781 

20-9431 

9 

11-5947      87050 

55 

15 

17-6517 

14-3962 

9* 

25-0382 

2-6870 

19 

9 

2i"5374 

8 

2-4048      9-9113 

56 

10 

18-0940 

14-1  169 

20 

10 

I7-4555 

20-9928 

7 

5-4900      9-1561 

57 

24§ 

5-4982 

i5"3!72 

23§ 

12-8572 

3'2552 

73        7 

9'5 

21 

22 

H 
18 

17-7429 
17-7651 

20-9770 
20-9139 

15 

17 

5-7756      9-1247) 
57944      9-°583J 

74        2 

9'5 

59 

10 

13 

13-5394 

157273 
15-2869 

9 
9 

16-7601 
20-8958 

3-7803 
3-4618 

23 
24 

16 

20 

19-7091 
20-8941 

217592 
21-9620 

13        7-7896      9-7747 
18         8-9848       9-8992 

60 
61 

8 
4 

15-1002 
7-0869 

15-7967 
16-8963 

4* 

H'3952 

4-8798 

25 

5 

22-0143 

21-8699 

4     !  10-0937       9-7324 

62 

5 

12-7695 

16-8056 

4* 

20-0802      4'957» 

26 

27 

6t 

5* 

23-8367 
16-1966 

21-9822 
22-0605 

5     '11-9246 
5        4-3083 

97257 
10-3084 

63 
64 

8 
6 

17-4844 
18-3053 

16-9102 
16-6433 

4* 

25-6227 

4-9568 

28 

12 

16-9451 

22-2170 

12             5-0622 

10-4152 

65 

5 

5-I797 

17-2232 

4* 

12-4825 

5-1476 

29 

IO 

18-9058 

22-8464 

8         7-0605 

10-91  15 

66 

5 

8-8331 

17-3200 

5* 

16-1323 

5-3557 

30 
31 

5 
4 

18-9262 
20-8380 

22-9316 

22-3430 

4 

7-0865 

10-9940 

67 
68 

33§ 

10 

9-9156    17-2932 
9-9726     i7'3>24 

27§     t7'2i74      5'3574 
ii       17-2718       5-3800 

74      H 

9-2 

32 

4 

10-1772 

10-2615 

69 

10 

13-9325     17-1155 

8* 

21-2370      5-2982 

33 
34 
35 
36 

37 
38 

6 

'4 
6 

5t 
1  1 

22-4995 
14-0989 
16-5930 
18-7146 
22-2350 

22-9915 
23-5980 
23-0505 

237944 

4 
1  1 

4t 

4 
1  1 

5 

10-6525 
2-3150 

4-7648 
6-8915 
10-4444 
1  1-3906 

10-8219 
1-9800 
1-2697 

i'2335 
1-6365 

1-9723 

- 

70 

72 
73 
74 

75 

7 
7 

6 
1  1 

25§ 

16-0977     17-8768 
5-6052     18-9156 
6-1649     l8'8747 
8-4894  •  19-8692 
10-4944     18-3070 
13-4578     187461 

5* 
5* 
5 

5* 
1  1 

22§ 

23-3753      6-1268 
12-8574      6-8538 
13-4184      6-8289 
157140      7-8918 
17-7628      6-3883 
20-7111       6-9151 

/"    o 

74      13 

9'5 

39 
40 

H 
10 

23-2224 
I5'3H5 

24-1810 

24-2207 

.0 

6 

11-4544 
3-5706 

1-9613 

12-5202 

76 

77 

4 

14-4632     18-6327 
15-6276     18-3124 

'3 

3* 

21-7214      6-8303 
22-8981       6-5416 

41 

4* 

17-9006 

23-8977 

4t 

6-1260 

12-0273 

78 

7 

17-7203     18-0527 

42 

4 

7-5064 

12-8965 

79 

6 

18-6912     18-7858 

43 
44 
45 
46 

47 

17 

10 

8 
16 
6 

20-5705 
22-6050 
14-2643 
15-2909 
15-5.70 

24-2598 
24-6448 

25'4432 
24-9154 
25-1824 

«4 

6 

8 

'4 

7 

8-8135 
10-8710 
2-5994 

3-3897 
3-8328 

I2'2I  l6 
12-4636 
13-8097 
I3-2I53 

I3-4700 

80 
81 
82 

83 
84 

6 

8 

5 
7 

9-0128     19-9735 
9-6800     19-5098 
IQ-I  189     19-3658 
12-6103     19-4814 
14-1202     19-8200 

i8§ 
6 
6 
6* 
5* 

16-2359       8-0113 
16-9135       7-5667 
17-3588  :    7-438o 
19-8445       7-6235 
21-3438       8-0088 

74        9 

9'5 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  728'6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°   and  7/s-3  at  Dec.  +  75  • 

186 


GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE   +   74C 


•A 

B.  D. 

• 

B.  D. 

WO. 

y- 

Diarn. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

Diam. 

x.                    y. 

Ditirn. 

X, 

y- 

No. 

-Mag. 

R.A.  oh  i2m  30s  to  oh  3om  15s—  contd. 

R.A.  oh  30m  15s  to  oh  36"-  15* 

Centre      R.A.  oh  24™  Dec.  +  74"               R.A.  oh  i$m  Dec.  +  75" 

Centre      R.A.  oh  24™  Dec.  +  74°                 K.  A.  oh  45™  Dec.  +  75° 

Plate  3646.     1897,  Sept.  28.      Plate  3305.     1896,  Nov.  10. 

Plate  3646.     1897,  Sept.  2-8.       Plate  5098.     1900,  Sept.  19. 

85 

29§ 

l6'OO2O 

197963 

35§ 

23-2265 

8-0407 

74°     '  6 

m. 
9'3 

I38 

3 

19-1074 

147289 

0 

m. 

86 

i8§ 

16-6153 

'9'3957 

18 

23-8507 

7-6588 

74      '9 

9'5 

'39 

5 

19-1598    ,  14-7976 

87 

5 

177521 

19-9458 

140 

5 

19-2304      14-9463 

88 

'4 

5-3008 

20-4583 

IO 

12-5108 

8-3865 

74        4 

9'5 

4 

19-2809       14-2578 

89 

1  1 

5-8042 

20-7142 

9 

13-0025 

8-6562 

142 

3'§ 

2O*88l8       14-4204 

34 

3-4939 

3'°'45 

73      25 

9'2 

90 

53§ 

8-1369 

20-1060 

43§ 

15-3545 

8-1197 

74        8 

8-5 

'43 

'3 

21-9500       14-9030 

8 

4*6029      3-3958 

9' 

6 

8-2990 

20-5520 

'44 

'5 

23-0425    i  14-5039 

IO 

5-6526 

2-8838 

92 

IO 

9-1099 

20-6796 

r 

16-3103 

87192 

'45 

10 

23-0438       14-4922 

93 

5 

13-2950 

20-0343 

5 

20-5148 

8-2005 

146 

3 

23-2105 

14-3060 

94 

«4 

13-5814 

20-7121 

12 

207790 

8-8828 

•47 

4 

19-8648 

157653 

95 

8 

18-1311 

20-8846 

148 

7 

21-5411 

15-1507 

96 

'5 

6-5138 

21-3036 

I  I 

13-6962 

9"2653 

'49 

16 

24-1732 

I5-I7I7 

8 

6-8408 

3-4459 

97 

5 

7-1507 

21-7240 

150 

4 

23-0378 

I5-27OO 

98 

1  1 

8-0197 

2I-I  172 

/ 

15-2078 

9-1245 

21-4548 

16-5280 

36§ 

4-2639 

5-0560 

73      26 

Q*  I 

99 

16 

8:1846 

2J-3738 

II 

15-3653 

9-3860 

152 

32§ 

22-137I 

16-7478 

25 

4-9658 

5-2118 

73      27 

Q  '  I 

IOO 

5 

15-4793 

o   £  £ 

21-1944 

4* 

22-6620 

9^233 

'53 

4 

22-6933 

16-3568 

IOI 
102 

7 
'4 

18-6601 
18-9327 

21-2759 
21-6650 

6* 

26-0998 

9-9968 

'54 

'55 

'5 

'4°§ 

23-1272 
23-3164 

16*8363 
16-0560 

5 

6-0733 

5-2029 
4-4085 

73      28 
73      29 

9'5 
9-0 

103 

33§ 

5'7484 

6O 

22-2I47 

2'§ 

12-9028 

10-1549 

74        5 

9-0 

156 

4 

23-'575 

17-8327 

104 
I05 

«7§ 

IO 

•0859 
6-1497 

22-9357 
22-9605 

12 

8 

13-2197 
13-2832 

10-8868 
10-9133 

74        6 

9'4 

'57 
158 

4 
8 

20-0395 
21-2808 

l8-3673 
I8-O22O 

106 

7 

7-0767 

22-3590 

6 

14-2296 

10-3376 

'59 

6 

22*2039 

18-9024 

107 
108 

12 

7 

8-40OO 
8-4366 

8.0 

22-9640 
22-8946 

£ 

ii 

5 

15-5321 
15-5712 

10-9825 
10-9145 

1  60 
161 

8 
4 

21-2786 
23-6470 

I9-3526 
I9'4577 

109 
no 
1  1  1 

I  12 

4 

24§ 

5 
53§ 

8II4 
lO-lSgS 
I3-3002 
I3-8693 

22-3609 
227599 
22-8449 
22-1896 

20§ 

4 
43§ 

17-3284 
20-4388 

2I'O2IO 

10-8304 

I  1   OI  IO 

10-3718 

74      '4 

8-2 

162 

163 
164 
165 

6 
1  1 

12 

4 

237623 
19-0645 
22-4915 
21-8861 

19-3179 
21-9303 

21-0345 
22-8234 

6 

2-2492 

5-7277 

10-4137 

"3 
"4 

IO 

25§ 

I4-4990 
I4-9393 

22-4425 
22-2031 

7 
27§ 

21-6420 
22-O92I 

10-6402 
1  0*4.14  1 

74.         I  C 

O'C 

166 

'9 

19-4819 

23-3878 

1  1 

2-9610     12-0743 

74      24 

9'5 

"5 

116 

"7 

'7 
'3 
ii 

16-2218 
17-8072 
5'9925 

22-2263 
22-0947 
237817 

1  1 

IO 

8 

/ 

24-9613 
I3M025 

T     T 

10-4767 
10*3925 
11*7274 

/T            '  ) 

7   3 

55§ 
'33§ 

26-161  1 

26-0787 

18-0763 
19-6743 

74      26 

74      27 

9-o 
5'5 

1  18 

32§ 

6-3277 

23-5008 

2O§ 

I3-446I 

11-4570 

74        7 

9'z 

"9 

'4 

11-7906 

23-2849 

IO 

18-9134 

1  1-4026 

74      12 

X 

9'5 

1  20 

18 

'4-9303 

23^366 

16 

22-0325 

12*1472 

X      J 

R.A.  oh  36°-  15s  to  ih  om  so3 

121 

122 

9 
26 

5-1978 
5-5527 

24-2057 
24-2301 

8 
16 

12-2940 
12-6499 

12-1298 
12-1640 

V                           %/                                                           *-r 

Centre      R.A.  oh  48™  Dec.  +74°              R.A.  oh  45m  Dec.  +75° 

123 

3'§ 

9-8201 

24-9483 

2I§ 

16-8949 

13-0058 

74      I0 

9'  5 

Plate  3310.     1896,  Nov.  19.          Plate  5098.     1900,  Sept.  19. 

124 

5 

12-4003 

24-2087 

3* 

19-4914 

12-3468 

125 
126 

127 
128 
I29 
I3O 
131 
I32 

'33 
'34 
'35 
136 

'37 

6 

5 
'7 
9 

9 
6 

22§ 

57§ 
20 

5 
'4 

4 

7 

12-4286 
13-4382 

'3-49I3 
13-6849 
14-8647 
15-8716 
16-0603 
167991 
17-0565 

17-6457 
7-0780 
9-5039 
9'8ooo 

24-3I43 
24-1029 
24-5615 

24-2556 
24-0145 
24-6406 
24-6931 
24-9163 

24'9233 
24-2982 

24-4144 
25-2200 

4 
4* 
1  1 
6 

6 

5* 

53§ 
15 
4* 
9 
4 
5 

19-5199 

20-5320 

20-5756 

2°7773 
21-9641 
22-9527 
23-1401 
23-8708 
24-1281 

247363 
14-1413 
16-5945 
16-8660 

12-4502 

12-2692 

127275 

12-4285 

12-2233 
12-8753 
12-9365 
13-1825 

'3''953 
12-5876 

13-2933 
12-4652 
13-2765 

74      '7 
74      20 

9'5 
8-5 

I67 

168 
169 

170 

'7' 

172 

'73 
'74 
'75 
176 
177 
178 
179 

6 

4 
1  1 

10 

6 

2O§ 

5 
7 
5 
4 
4 
16 

12 

20-6509 
22-4510 
5-6721 

6-1349 
67634 
7-2709 
9-1188 
127527 
12-7562 
12-7906 
14-1501 
15-0352 
21-0357   ! 

13-9883 
13-9928 
14-8714 
14-1260 
14-9918 
14-8450 

H-9353 
14-9366 
147309 
14-4690 

H7245 
14-7640 
14-2450 

6 

4* 

20 
4* 

'5 

5* 

8-1  105 

8-5815 

97102 
15-1919 

17-4740 
23-4807 

3-1916 

2-4528 

3-1825 

3-I95I 
27531 

0 

73      34 

m. 

9-5 

63§ 

18-7591 

257846 

/T_r. 

74      22 

8-2 

1  80 
181 

6 

21-2993      14-3136 
22-3574     14-1556 

°°8 

24"4'33 

''5343 

73      22 

8-8 

182 

'7§ 

22-3874     14-2638 

'5 

24-8322 

27854 

•  

——  —  ™ 

'83 

6 

22-4578     14-6367 

184 

9 

227397      147436 

185 

1  1 

227995     !    H-I945 

i  riacau  interval  represents  very  nearly  5'  =  72"6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  and  77«-3  at  Dec.  +  75°. 

1  

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE    +    74°. 


187 


No 

1  'ill!  11 

1  'ii'iii  j 

B.  D. 

No. 

Diti  i  ii 

B.  D. 

V- 

y* 

No. 

Mag. 

y- 

X, 

v> 

No. 

Mag. 

R.A.  o'1  36™  15s  to  ih  om  30s—  contd. 

R.A.  o'1  36™  is8  to  ih  om  30s  —  contd. 

Centre   R.A.  oh  48™  Dec.  +  74"      R.A.  oh  45™  Dec.  +75° 

Centre   R.A.  oh  4»m  Dec.  +74°      R.A.  oh  45'°  Dec.  +75° 

Plate  3310.  1896,  Nov.  19.   Plate  5098.  1900,  Sept.  19. 

Plate  3310.  1896,  Nov.  19.    Plate  5098.  1900,  Sept.  19. 

o 

m. 

o 

m. 

186 

6 

22-8112 

14-1924 

245 

5 

H-73I5 

17-6661 

187 

7 

23-2605 

14-9948 

246 

7 

18-3988 

177601 

1  88 

3°§ 

23-8344 

I4-2547 

45 

26-2810 

27920 

73   55 

9-0 

247 

8 

18-4261 

17-0753 

4* 

20-8346   5-5483 

189 

4 

6-1095 

15-1494 

9 

8-5437 

3-473° 

248 

'7 

I9-5770   I7-2I39 

18 

21-9883   5-6989 

190 

6 

6-5480 

15-2076 

249 

16 

19-3843   17-I326 

'3 

21-9940   5-6190 

191 

12 

7-1063 

157402 

5 

9'5307 

4'0758 

250 

4 

2C-2352   173575 

192 

16 

7-2951 

15-1  164 

'5 

9-7311 

3-4553 

251 

33§ 

21-5475   17-205I 

48§ 

23-9580  ;  5-7157 

74  45  i  9"' 

193 

18 

S'5393 

'5-9845 

18 

10-9643 

4-3379 

252 

24§ 

21-6996   17-6924 

3«§ 

24-1030  6-2055 

74  46   8-9 

194 

10 

8-5798 

15-2325 

5 

11-0138 

3-5857 

253 

5 

22-5513   17-2496 

'95 

8 

8-8108 

15-6308 

5* 

11-2413   3-9878 

254 

20§ 

5-I398   187785 

18 

7-5309  !  7-0910 

74   25 

9'5 

196 

9 

9-2193 

I5-5730 

6 

11-6479   3-9345 

255 

3°S 

7-3157  1  18-0258 

37§ 

9-7152  6-3651 

74   28 

9-2 

197 

5 

10-1968 

15-6881 

256 

6 

9-2269   18-3485 

3* 

116237  6-7102 

198 

8 

10-6913 

15-1602 

4 

13-1250   3-5413 

257 

4 

9-550I   18-0675 

199 

4 

10-9868 

5^375 

4* 

13-4151   4-0165 

258 

5 

10-0889  :  18-8595 

200 

10 

11-8664 

5-8853 

7 

14-2928   4-2782 

259 

8 

10-9610   18-5348 

3* 

'3'3543  1  6'9'73 

201 

12 

11-8830 

5-9456 

7 

14-3084   4-3421 

260 

'5 

14-6464  ]  18-6906 

'4 

17-0395 

7-1191 

2O2 

29§ 

I3-9367 

5-4293 

33§ 

16-3694   3-8490 

73   44 

9'5 

261 

'9§ 

14-8648 

18-6210 

17 

17-2588 

7-0515 

2O3 

3*§ 

14-4^13 

5-9765 

4°§ 

16-8458   4-4019 

73   45 

9'I 

262 

5 

15-3826 

187777 

204 

10 

'5'477i 

5-2333 

6 

17-9108 

3-6700 

263 

6 

16-4898 

18-5972 

205 

6 

16-5885 

5-1741 

264 

6 

16-8842 

18  8946 

2O6 

9 

187579 

5-6864 

5* 

21-1853   4-1642 

265 

5 

I8-7I62 

187392 

207 

2'§ 

20-0480 

5-3646 

26 

22-4798   3-8555 

266 

7 

22-4O27 

18-4424 

208 

7 

20-2923 

5-0545 

267 

23§ 

23-0788 

18-6999 

29 

25-4705 

7-23I7 

209 

8 

20-3525 

5-6381 

268 

97§ 

6-7819 

19-4141 

I02§ 

9-1683 

7744' 

74   27 

5'5 

210 

7  - 

20-9007 

'  5-7899 

269 

12 

6-8196 

19-2981 

6 

9-2047 

7-6313 

21  I 

6 

20-9097 

5-9973 

270 

7 

lO-OigO 

19-8842 

212 

7 

21-2176 

15-4674 

271 

'3 

13-6382 

19-1752 

9 

16*0248 

7-5904 

2'3 

'3 

22-1444 

'5'1233 

6* 

24-5768   3-6433 

272 

6 

14-6398 

19-8773 

3* 

17-0195 

8-3047 

214 

56§ 

23-5216 

'5'35'9 

78§ 

25-9553  .  3-8853 

73   53 

8-5 

273 

20§ 

I6-8I55 

19-1131 

18 

19-2019   7-5657 

215 

5 

5-2723 

16-7319 

274 

4 

I8-7012 

19  2491 

2l6 

5 

6-3285 

16-3472 

275 

'4 

19-8069 

19-8878 

9 

22-1832 

8-3776 

217 

9 

6-5642 

16-2150 

5* 

8-9865 

4-5437 

276 

'3 

2  I'l6o2 

>9-'334 

7 

23-5483 

7*6400 

218 

7 

6-9760 

16-6193 

3* 

9-3911 

4-9543 

277 

21 

21-8854 

'97575 

18 

24-2630 

8-2740 

219 

9 

7-7921 

16-2655 

5* 

10-2180 

4-6126 

278 

5 

5-3488 

20-5450 

22O 

8 

8-1061 

16-2471 

4* 

10-5287 

4-5943 

279 

6 

5-6800 

2O'IO22 

221 

6t 

8-5979 

16-2799 

2* 

11-0185 

4-6337 

280 

7 

7-8548 

20-2426 

22Z 

7  |  12-3732 

16-4865 

4* 

14-7906 

4-8849 

28l 

12 

8-l657 

20-3866 

6 

10-5364 

8-7335 

223 

6   12-9688 

16-7087 

282 

5 

10-7474 

20-5578 

224 

ii   14-5164 

16-4004 

8 

16-9370 

4-8248 

283 

2I§ 

11-6851 

20-6848 

18 

14-0530 

9-0758 

74   34 

9'5 

225 

10 

15-6278 

16-8296 

5t 

18-0426 

5-2702 

284 

4 

15-4416 

20*2019 

226 

9 

17-2507 

16-7638 

6*  19-6668 

5-2228 

285 

6 

16-2154 

20-0450 

227 

10 

18-091  1 

16-1875 

5 

20-5117 

4-6592 

286 

22§ 

17-6812 

20-5678 

21 

20-0505 

9-0320 

74  44   9'5 

228 

9 

19-4695 

16-2675 

5* 

21-8910 

4-7537 

287 

5 

177372 

20-5749 

229 

7 

19-7282 

16-8618 

288 

5 

18-1069 

20-8378 

230 

9 

23-0468 

16-2319 

289 

5 

18-4281 

20-9443 

231 

8 

23-3403 

16-8267 

290 

6 

20-3019  '  20-2169 

232 

5 

5-4936 

17-3673 

3* 

7-9060 

5-6770 

291 

6 

22-5234  20-6746 

233 

234 

7 
34§ 

6-2621 
6-6927 

17-2759 
17-8157 

38§ 

9-0960 

6-1457 

74   ^ 

9-0 

292 
293 

'3 
'3 

22-6233  20-3154 
23-2928  20-2516 

9 
8t 

24-9910 
25-6646 

8-8413 
87846 

235 

12 

8-1179 

17-8842 

6   10-5199 

6-2321 

294 

8 

6-1283  21-5019 

4t 

8-4850 

9-8254 

236 

IIO§ 

8-3801 

17-6750   I20§    10-7828 

6-0270 

74   29   5'8 

295 

12 

7-4530  21-3569 

237 

10 

9-9595 

17-6083 

7   12-3628 

5-9808 

296 

12     9-0511 

21-8568 

5* 

11-4084 

10-2148 

238 

5 

10-1502 

17-8990 

297 

5 

9-0570 

21-1870 

239 

8 

1  1-0260 

I7-9750 

6   13-4262 

6-3589 

298 

4 

10-3527 

21-3523 

240 

8 

11-4889 

17-9285 

4*  '3-8905 

6-3V3 

299 

9 

10-4774 

21-0240 

4* 

12-8410 

9-4001 

O  £i 

241 

8 

12-2127 

I7-5705 

300 

1  1 

11-9113 

21-3945 

3* 

14-2726 

9-7846 

242 

243 

10 

7 

12-9125 
13-3320 

«7"66/3 
I7-4I55 

5 
4t 

I5-3I74 
'57394 

6-0737 
5-8280 

301 
302 

4 

22§ 

13-8876 
14-0793 

21-7140 
21-5327 

218 

16-4367 

9-9530 

74   38 

9'5 

244 

1  1 

13-6227 

17-8763 

6 

16-0252 

6-2920 

303   7t 

'4-4743 

21-9332 

3* 

16-8244 

io-3557 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  728'6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  and  77S'3  at  Dec.  +  75°. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

V- 

No. 

Mag. 

Ko. 

Mag. 

Centre 

R.A.  oh  36m  is8  to  ih  om  30s  —  contd, 

R.A.  o11  4«m  Dec.  -f-  74°              R.A.  oh  45™  Dec.  +  75° 
Plate  3310.    1896,  Nov.  19.        Plate  5098.     1900,  Sept.  19. 

R.A.  oh  59'"  30s  to  ih  23m  45s 

Centre     R.A.  ih  izm  Dec.  +  74°              R-A.  ih  i5m  Dec.  +  75° 
Plate  4770.    1900,  Jan.  9.           Plate  4752.    1899,  Dec.  16. 

304 

305 
306 

3°7 
308 

3°9 
310 

312 
313 
3H 

33!6 

317 

318 

319 
320 
321 

322 

9 

5 

5 
7 

6 

5 

4 
8 

4 
1  1 

8 

351 

8 

4 
4 
i8§ 

7 

14-7304 

15-6084 
16-0882 
16-2873 

16-4476 

17-9578 

18-1410 
19-2301 
19-6381 
21-3382 
21-5083 
23-0722 

23-6715 
23-7663 
7-4496 
10-7583 

10-7720 
12-8847 
15-1183 

21-9532 
21-1756 
21-4753 
21-2953 
21-6088 
217937 
21-9350 
217759 
21-1137 
21-4866 
21-2255 
21-8082 
21-8372 

21-3757 
22-0268 
22-8578 
22-0841 
22-4986 
22-9340 

4* 

5* 
7t 

3° 
38 
4* 

16 

17-0824 

22-OOIO 
23-8687 

26-0235 
26-1247 
9-8046 

I5-23I2 

10-3834 

9-5988 
9-7363 

10-3730 

9-9137 
10-3654 

10-9038 

0 

74      49 

74      5° 

9-1 

9-1 

188 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 

359 
360 

361 
362 

363 
364 
365 
366 

367 
368 

369 

4 
9 

5 

2'§ 

4* 
5 
9 
5 
5 
33§ 
6 

3* 
13 
10 

4* 
16 

4* 
76§ 

4-0392 
7-0838 
7-1605 
7-7030 
8-2230 
8-6107 
10-9673 
11-9125 
1  1-9380 
11-9558 
127735 
I3'4l83 
13-6597 

I3-93I7 
H'59'4 
14-7429 
14-9788 
15-5057 

14-2847 
14-2613 
14-5368 

'4'55'4 
14-2848 
14-6178 
14-7416 

14-0558 

I4"'443 
14-1956 
14-5869 
14-7085 
14-6520 
14-9428 
14-8549 
14-2245 
14-6165 
I4-3788 
14-6670 

55§ 

12 

7 
36 
6 

8 

1  2 

7 
6 

'9 

20 

4* 
26 

6 
9°§ 

1-4915 

4-6178 
5-1637 

5-677I 
6-0704 
8-4271 
9-3627 
9-3901 
9-4085 
10-2311 
10-8766 
11-1153 
1  1-3069 
1  1-3916 
12*0425 

I2-2OI2 
12-4319 
12-9625 

2-3921 

2-6063 
1-6149 

2-3387 
2-6694 

2-7604 
2-0630 
2-1505 

2'2O22 
2-5814 
2-6967 
2-6341 
2-9244 

2-8354 
2-1976 

2-3890 
2*6250 

O 

73      55 

73      62 
73      66 

m. 

9-o 

9-2 

6-8 

323 
324 
325 

326 

5 

9 

8 

6 

15-7036 
17-0866 
18-2801 

20-2162 

22-1079 
22-6925 
22-6391 
22-7585 

3* 
4* 

19-4298 
20-6250 

11-1488 
11*1124 

370 

372 
373 

13 

24§ 

3* 
3* 

15-6685 
16-1400 
16-6592 
18-4147 

14-4250 
14-5099 

147163 
14-0694 

22 

V 

5 

13-I222 
I3-5959 
I4-I  120 
I5-861I 

2-4623 
2-6663 
I-99IO 

73      67 

8-9 

J 

327 
328 

329 

7 

12 

13 

23-4018 

23-7446 
5-2971 

22-3780 
22-0682 
23-3556 

7t 
7 

26-0920 
7-6328 

10-6056 

11-6698 

374 
375 
376 

3* 
7 

19-0424 
19-3090 

14-9768 
14-4682 

/• 

6 

'4 
4 

I6-5077 
16-7619 
16-9301 

2-8954 

2-730I 
.  /;/; 

33° 

9 

11-5907 

23-3232 

377 

8 

19-5971     14-5304 

13 

I7*O52O 

2-4466 

>    — 

33i 
332 

333 

25§ 

8 
6 

1  1-8296 
12-6029 

12-8544 

237311 
23-5065 
23-2343 

23 

14-1602 

12-1235 

74      35 

9-2 

378 

379 
380 

4 
ii 

21-0528     14-3855 
2I-4975     15-1083 

5 
5 

20§ 

I7-0922 
18-5068 
18-9613 

2-3697 
2-2778 

334 

5 

15-3903 

23-2051 

381 

9 

5-3112 

15-4440 

13 

2-7819 

3-5355 

335 
336 

7 

15-94'  5 
18-4790 

23-1146 

23-7831 

45§ 

18-2792 

11-5541 

74     4° 

8-6 

382 
383 

9 

5 

8-1434 
8-3144 

15-4892 
15-4615 

15 

9 

5-6134 

57847 

6f»                £ 

3-5158 

337 

5 

7"94!5 

24-9602 

384 

4 

9-3795 

I5-4455 

6 

'8476 

3-487° 

338 
339 

5 
7 

11-3213 
11-7656 

24-9543 
24-4540 

385 
386 

'-4* 

10-5266 
10*6604 

15-2822 
15-9403 

(4*) 

8-1334 

3-3067 
3-9634 

34° 

5 

11-9137 

24-6784 

387 

5 

107551 

>5"34'9 

7 

8*223I 

3-3647 

34i 

6 

17-7877 

24-3922 

3* 

20-  1  1  10 

12-8589 

388 

4 

11-4099 

15-9338 

5 

8-8841 

3-9480 

342 

20 

19-0318 

247390 

17 

21-3498 

13-2216 

389 

4 

9-4307 

3-2520 

343 

10 

20-0781 

24-2713 

5 

22-3991 

12-7622 

39° 

5 

12-8017 

15-2252 

6 

10*2694 

3-2244 

344 

6 

20-2605 

24-0673 

391 

3* 

14-2562 

15-1363 

4* 

1I*7217 

3'1  122 

345 

22§ 

14-1360 

25-3470 

20 

16-4459 

137658 

74      39 

9'5 

392 

4* 

14-6864 

15-0363 

6 

12*1495 

3-0105 

346 

67§ 

16-1886 

25-4313 

79§ 

18-4965 

13-8741 

74      4' 

8-0 

393 

5 

14-7854 

15-7523 

9 

I2-2588 

3'7248 

347 

6t 

19-1080 

25-0809 

3* 

21-4218 

13-5648 

394 

3* 

15-0909 

15-1969 

5* 

I2-5586 

3-I637 

348 

12 

19-3492 

25'3758 

H 

21-6546 

13-8601 

395 

4t 

16-3862 

'5-4572 

6 

13-8523 

3-4094 

349 

7 

19-9678 

25-0693 

4* 

22-2813 

13-5635 

396 

6 

17-6177 

15-7303 

'3 

15-0882 

3-6657 

350 

ii 

20-2515 

25-1857 

6t 

22-5626 

13-6809 

397 

6 

19-1908 

15-3845 

'3 

16*6583 

3-2988 

35i 

20 

21-7401 

25-2036 

21 

24-0511 

13-7156 

74     47 

9'4 

398 

4 

19-8690 

15-9460 

7 

I7-3394 

3-8541 

6 

f  O'  A  ~  I  O 

i  c-6oA? 

10 

I7"Q22O 

34§ 

10-7406 

1-6445 

73      36 

9-0 

399 

400 

H 

21-3598 

1  }    wu^.^ 

157234 

25§ 

/      7                             J     J  ~  J~T 

18-8305  1    3*6099 

73      74 

9'4 

4o§ 

8-2740 

2-0767 

73      32 

8-4 

401 

5 

21-4397 

15*2643 

8 

189076      3*1504 

45§ 

26-8420 

25-6675 

74      53 

9-0 

402 

5 

21-5086 

15*8013 

8 

18-9793     3-6874 

52§ 

107072 

26-7005 

74      33 

8-9 

4°3 

4* 

21-7932 

15*1977 

5 

19-2579  I   3-0802 

404 

16 

5-0795 

16-1276 

24§ 

2-5579     4-2223 

s 

405 

13 

6-0442 

16-0393 

25 

4-1200       4-1146 

406 

5 

6-9693 

16*8629 

7 

4-4551     4-9333 

407 

8 

16-8653 

'3 

5-0348     4-9295 

408 

3T 

87382 

16-4664 

7 

6-2201   ;    4-5143 

409 

7 

8-8507 

16-6474 

'4 

6-3344      4-6938 

Plates  3310  and  5098.     Nos.  188,  293,  315,  316,  317,  327,  and  328  are  measured  also                        Plate  4752.     No.  386.     The  6™  image  falls  on  a  r&eau  line.     The 

on  plates  4770  and  4752.                                                                                                   diameter  given  is  that  of  the  3™  image. 

i  rfteau  interval  represents  very  nearly  5'  =  72»-6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  and  778'3  at  Dec.  +  75". 
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B.  D. 

B.D. 

Xo. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Dinni. 

X, 

No. 

Mag. 

R.A.  oh  59m  30s  to  ih  23m  45s  —  contd. 

R.A.  ob  59m  30"  to  ih  23™  45s  —  contd. 

Centre      R.A.  ih  izm  Dec.  +  74°              R.A.  ih  15™  Dec.  +  75° 

.Centre      E.A.  ih  izm  Dec.  +  74°              R.A.  ih  i$m  Dec.  +75* 

Plate  4770.     1900,  Jan.  9.           Plate  4752.     1899,  Dec.  1  6. 

Plate  4770.    1900,  Jan.  9.        Plate  4752.     1899,  Dec.  16. 

m. 

o 

m. 

410 

4 

66795 

4-2519 

469 

4 

13-4903 

6-1424 

'9 

9-2031 

16-8461 

28§ 

6-6889 

4-8876 

470 

4 

16-0810 

18-5589 

9 

13-5889 

6-5147 

412 

5 

9-1904 

47913 

471 

10 

17-5806 

19-0375 

15 

15-0940 

6-9755 

6 

1  1  -7866 

16-4727 

1  1 

9-2677 

4-4817 

472 

2* 

17-5814 

18-8769 

3 

15-0960 

6-8108 

4H 

23§ 

13-2221 

16-1959 

36§ 

10-6982 

4-1845 

73      63      9-4 

473 

4 

17-8304 

18-3725 

7 

15-3363 

6-3042 

415 

5 

11-1485 

4'C753 

474 

4 

18-5940 

18-9963 

8 

16-1055 

6-9168 

4,6 

3* 

13-7299 

17-0003 

8 

11-2188 

4-9805 

475 

19-4507 

18-1441 

39§ 

16-9520 

6-0530 

74     62 

9'S 

417 

3* 

14-0879 

16-6620 

5 

11-5713 

4-6376 

476 

3 

I7-593I 

6-6468 
,      ;rt 

418 

4 

14-2256 

16-3231 

6 

11-7049 

4-3010 

477 

4 

197358 

6-5068 

419 

3* 

14-8987 

16-8989 

6 

12-3849 

4-8687 

478 

6 

19-8183 

6-2227 

420 

4* 

15-2759 

16-0438 

8       12-7508 

4-0060 

479 

4 

22-8072 

18-9858 

7 

20-3155 

6-8548 

421 

4       i3'2244 

4-8154 

480 

4 

22-8248 

18-9908 

6 

20-3371 

6-8618 

422 

5       13-8200 

4-7152 

481 

12 

5-2898 

18-9350 

16 

2-8058 

7-0278 

423 

3* 

16-7019 

167725 

5       14-1859 

4-7202 

482 

23§ 

6-0253 

19-8537 

36§ 

3-5516 

7-9363 

74      5* 

9'5 

424 

3* 

16-7602 

16-8032 

5       i4'24°7 

483 

ii 

6-7067 

19-7121 

22§ 

4-2299 

7-7846 

425 

4      I5-7555 

4^383 

484 

3 

4-2491 

7-S095 

426 

5       16-0680 

4'4599 

485 

3* 

67712 

19-8854 

5 

4-2998 

7-9957 

427 

5       16-4790 

4'3725 

486 

5 

7-5234 

19-5770 

9 

5-0453 

7-6423 

428 

4 

19-0478 

17-0508 

5       I6-5354 

4-9668 

487 

7 

7-8652 

19-6831 

H 

5-3876 

7-7408 

429 

3       17-3470 

4-2925 

488 

5 

10-5213 

19-9745 

9 

8-0445 

7-9988 

43° 

4 

20-6439 

I6-9353 

7       18-1309 

4-8306 

489 

4 

10-6655 

19-1288 

7 

8-1801 

7-1509 

431 

3* 

20-7564 

16-9968 

4       18-2417 

4-8966 

49° 

3* 

12-4221 

19-5839 

6 

9-9413 

7*5849 

432 

433 

3* 
4 

21-6914 

227933 

16-8828 
16-4316 

5       19-1804 
9      20-2730 

4-7670 
4-3017 

491 

492 

3* 
33§ 

12-4786 
12-9998 

19773* 
19-6619 

5* 
5°§ 

9-9961 
10-5196 

7-7706 
7-6536 

74      58 

8-8 

434 

8 

-   5-0388 

17-5764 

13        2-5348 

5-6718 

493 

4 

10-6806 

7-1249 

435 

1  1 

6-6933 

17-7562 

19        4-1917 

494 

9 

13-1600 

19-9998 

H 

10-6853 

7-9911 

436 

3t 

7-4810 

'7  '4479 

4         4-9745 

5-5105 

495 

4 

11-0998 

7-6439 

437 

4 

8-6999 

17-3900 

5 

6-1935 

5-4408 

496 

5 

14-5928 

19-8378 

9 

12-1172 

7-8114 

438 

9 

10-6228 

17-4180 

16 

8-1167 

5-4418 

497 

5 

15-9640 

19-6304 

11 

13-4856 

7-5839 

439 

3* 

11-1995     17-2633 

4        8-6920 

498 

16 

16-2995 

19-3048 

2I§ 

13-8144 

7-2564 

440 

1  1 

11-3928  :  17-4949 

1  8 

8-8880 

5-5105 

74      55       9'S 

499 

4 

15-2330 

7-6751 

44  ' 

4 

11-9425   17-1791 

6 

9-4322 

5-1874 

500 

2* 

18-0383 

19-3416 

4 

I5-5547 

7-2690 

442 

3* 

12-0234  17-1281 

6 

9'5'53 

5-1321 

501 

IS 

18-1152 

19-4640 

22§ 

15-6315 

7-39*3 

443 

3* 

12-0564  1  17-9249 

12 

9-5554 

5-9310 

502 

7 

19-8280 

19-3252 

H 

17-3436 

7-2315 

444 

3* 

13-4854  17-5421 

4 

10-9845 

5'53°3 

503 

4* 

19-9188 

19-4693 

5 

17-4365 

7-3728 

445 

4 

13-7688 

5-0088 

5°4 

4 

19-9157 

19-9038 

6 

17-4409 

7-8086 

f 

446 

3* 

16-8414 

17-4566 

6 

H-337I 

5  -4008 

305 

24§ 

20-4402 

19-2671 

34§ 

17-9570 

7-1671 

74      64 

9'5 

447 

8 

17-1690  ;  18-0193 

15 

14-6695 

5-9595 

506 

4 

20-3878 

7-4516 

448 

3 

17-3604     17-9315 

6 

14-8608 

5-8698 

507 

3 

23-3618 

19-8119 

7 

20-8823      7-0749 

449 

6 

15-8257 

5-1085 

293 

H 

4-0987 

20-3059 

23§ 

1-6288      8-4133 

450 

2/§ 

20-0000     17-5812 

4°§ 

I7H935 

5-4845 

74      63      9-4 

508 

3* 

4-6862 

20*2942 

4* 

2-2182      8-3942 

45i 

4 

19-0677 

5-7221 

509 

4 

4-8608      8-6794 

452 

4 

23-1580  '1i774I5 

6 

20-6530 

5-6058 

510 

-* 

8-2609 

20-5038 

7 

5-793I      8-5555 

453 

1  1       23-1733     18-0660 

19 

20-6719 

5-9298 

6' 

4 

7-1654      8-6443 

454 

12 

6-6069     18-4959 

18 

4'i'37 

•5721 

512 

4 

9-3603      8-6698 

455 

8* 

7-2920     18-0373 

•5§ 

4-7951 

6-1028 

9 

12-1070 

20-8973 

12 

9-6441   :    8-9013 

456 

5 

7-9713     18-1802 

7 

5-4759 

6-2378 

5H 

4t 

12-3616 

20-3761 

5 

9-8908  !    8-3776 

457 

3* 

8-0879  i  !8'6533 

4 

5-59I5 

6-7092 

26§ 

12-9613 

20-5860 

29§ 

10-4929      8-5805 

74      57 

9-2 

458 

5 

8-1549 

18-8456 

6 

5-6679 

6-9020 

\ll 

5 

i3'5225 

2°"3435 

II 

11-0557      8-3297 

459 

5 

5-9673 

6-8106 

4t 

13-8635 

20-5379 

8 

11-3961  .    8-5182 

460 

7 

6-5099 

6-5018 

518 

4 

16-1903 

20-2565 

7 

I3-7193      8-2094 

f 

461 

5 

8-1732 

6-0768 

17-2603 

20-1502 

26§ 

14-7861      8-0883 

74     61 

9'5 

462 

9 

11-0128 

18-2233 

13 

8-5156 

6-2403 

520 

5 

15-1237 

87301 

463 

9 

1  1-0698     18-8940 

16 

8-5815 

6-91  1  1 

521 

9 

17-9165 

20-3356 

H 

15-4446 

8-2648 

n             S 

464 

4*     12-9849     18-0348 

6 

10-4835 

6-0268 

522 

5 

15-5892      8-4070 

465 

18       13-2413   i  18-8738 

24§ 

10-7520 

6-8633 

523 

8 

18-6088 

20-5436 

13 

16-1376 

8-4035 

466 

4      14-3711     18-4043 

10 

11-8758 

6-3804 

524 

4 

16-1490 

8-4681 

467 

24§     15-6478     18-8762 

28§ 

13-1581 

6-8351 

525 

3* 

19-3213 

20-4943 

5t 

16-8449 

8-4027 

468 

4 

13-4650 

6-2730 

526 

5 

17-0215 

8-2920 

No.  515.     B.D.  74°'57.     The  declination  given  in  the  B.D.  appears  to  be 

about  z'  too  small. 

i  rcseau  interval  represents  verv  nearly  5'  =  72B'6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  and  77s  '3  at  Dec.  +  75  • 
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B.  D. 

Nn 

fj                                 V 

B.  1J. 

No. 

Diam. 

X. 

!/. 

Diiini. 

X.                        !/• 

No. 

Mai;. 

u. 

No. 

Mag. 

R.A.  oh  59m  30"  to  ih  23'"  45s  —  contd. 

K.A.  oh  59"'  30s  to  ih  23m  45®  —  contd. 

Centre      R.A.  ih  izm  Dec.  +  74°               R.A.  ih  15'"  Dec.  +  75° 

.Centre      R.  A.  ih  12™  Dec.  +  74°               K.  A.  ih  i5m  Dec.  +  75° 

Plate  4770.     1900,  Jan.  9.           Plate  4752.     1899,  Dec.  16. 

Plate  4770.     1900,0,111.9.            Plate  4752.     1899,  Dec.  16. 

127 

3 

,7-0353 

8-6031 

o 

in. 

58) 

4t 

19-2850 

22-1453 

7 

16*8380 

10-0608 

o 

m. 

J        1 

528 
529 

13 
15 

21-9023 
22-9188 

20-2484 

i8§ 

20 

19-4303 
20-4499 

8-1281 

8-4838 

582 
583 

4* 

22-0394 

22-2569 

5 
8 

18-8203 
19-5966 

to-3394 
10-1348 

3'5 

4* 

4-0328 

2r8/8o 

9 

1-5872  :  9-9883 

584 

5 

22-5409 

22-2061 

10 

20-0935 

10-0793 

316 

3'§ 

4-6313 

21-8470 

2-1808 

9*9490 

74      49 

9-1 

585 

5* 

4-2039 

237965 

8 

1-7814 

1  1-9049 

3'7 

36 

4-6798 

21-3781 

49§ 

2-2226 

9'4779 

74      5° 

9'i 

586 

5 

2-5860 

1  1-1150 

53° 

7 

3-9583 

9-5755 

587 

2I§ 

5-5397 

23-0360 

3«§ 

3-1041 

11-1242 

S3' 

4 

5-3586 

9-7105 

588 

8 

3-2332 

11-3169 

S32 

7 

7-8545 

21-0248 

12 

5-3944 

9-0839 

589 

5 

7-1195 

23-0053 

8 

4-6837 

•0723 

533 

4 

5"6595 

9H355 

590 

5 

57491 

•2425 

534 

5 

8-2983 

21-3004 

10 

5-8401   _    9-3549 

59- 

4* 

8-2087 

22-9625 

6 

5'77'4 

•0093 

535 

7 

8-8522 

2I-I294 

12 

6-3918 

9-1780 

592 

10 

8-6313 

23-2363 

16 

6*2000 

•2839 

536 

4t 

10-0493 

20-9983 

5t 

7-5868 

9-0298 

593 

3* 

10*4463 

23-4582 

6 

8-0153 

•4836 

537 

1  6 

IO-22IO 

21-1965 

2I§ 

7-7624 

9-2243 

594 

6* 

10*4638 

23-2960 

8 

8-0335 

•3196 

538 

5 

8-7614    !     9-5811 

595 

3* 

10*7174 

23-0450 

7 

8-2787 

•0697 

539 

4 

H'9377 

21-7863 

6 

9-4877 

97945 

596 

5t 

11*2792 

23-8121 

10 

8-8545 

•8268 

54° 

5 

9-9543 

9-6541 

597 

5 

12*9400 

23-6033 

8 

10-5106 

"5959 

54' 

5 

127333 

21-7808 

8 

lO-28l6 

97754 

598 

8 

I3-I747 

24-0008 

13 

10-7507 

•9925 

542 

7 

I3-5448 

2)  -1306 

13 

1-0844 

9-1  190 

599 

H 

13*3320 

23-1841 

20^ 

10-8981 

•1724 

543 

9 

2f0523 

'S§ 

1-4360 

9'°353 

600 

3* 

H7333 

23-4070 

5 

12*3010 

•3789 

544 

5 

14-0973 

217545 

1  1 

1-6434 

601 

5 

12-8459 

•7490 

545 

6 

17364 

9-9323 

602 

3 

14-2162 

•5384 

546 

5 

1-9623 

9-9058 

603 

4 

14*2883 

•6278 

547 

4 

13-0325 

9-0520 

604 

5 

17*0803 

23-5538 

10 

14*6499 

•4958 

548 

6 

16-0398 

21-2855 

1  1 

13-5801 

9-2396 

605 

5 

17-1979    23-4685 

9 

14-7650 

•4091 

549 

4* 

16-3318 

21-3875 

7 

I3-8745 

9-3389 

606 

4 

16-3139 

II-3273 

55° 

4 

14-3096 

9-2243 

607 

5t 

20-3293    23-4242 

8 

17*8963 

11*3227 

55' 

4* 

22-6852 

21-8855 

8 

20-2317 

9-7576 

608 

5 

5-3303 

24*2207 

8 

2*9117 

12-3115 

552 

4* 

23-2438 

21-8761 

8 

20-7928 

9-7370 

609 

5* 

5-3818 

24*5863 

10 

2-9676 

12-6785 

553 

33§ 

23-4210 

21-3810 

34§ 

20-9648 

9-2421 

74      65 

9-1 

610 

3°§ 

6-0888 

24-2591 

38§ 

3*6683 

12-3397 

74      51 

9'5 

327 

8t 

4-4107 

22-4069 

12 

1-9708 

10-5128 

611 

3* 

7-5662 

24-2026 

5 

5"H44 

12-2674 

328 

16 

4-7253 

22-0688 

20§ 

2-2791 

10-1683 

612 

3* 

7-5929 

24-5355 

5 

5*1766 

12-5982 

554 

8 

2-6755 

10-9443 

613 

6 

9-0443 

24-3636 

ii 

6*6264 

12-4107 

555 

4* 

5-4230 

22-I675 

6 

2-9805 

10-2620 

614 

'5 

10-8612 

24-4235 

2O§ 

8-4440 

12-4443 

556 

4 

3-2917 

10*5293 

615 

4 

9-3343 

12-6531 

557 

5 

3-3911 

10*1242 

616 

4 

9-3713 

12*8123 

558 

5t 

6-5761 

22-3455 

9 

4-1312 

10*4187 

6i7 

5 

9-5977 

12-7001 

559 

20 

87392 

22-4269 

28§ 

6*2962 

10-4759 

618 

9t 

12*7951 

24-0358 

15       10-3715 

12-0338 

560 

12 

8-8952 

22-9163 

'9§ 

6-4588 

10-9620 

619 

4 

11*1510 

12-4007 

561 

4 

7-5856 

10-6717 

620 

4 

14-6605 

24-5739 

8       12-2414 

12-5454 

562 

4 

7-8283 

10-7262 

621 

4* 

14-6872     24-1955 

7 

12-2675 

12-1640 

563 

4t 

10-3702 

22-4600 

7 

7-9278 

10-4855 

622 

7 

15*9895    ;  24*9173 

'3 

13-5750 

12-8741 

564 

4* 

10-4296 

22-3267 

9 

7-9833 

I0'3545 

623 

4 

13-9890 

12*7080 

565 

7 

8-0472 

10-8639 

624 

4 

15-3870 

12*2003 

566 

4* 

in  113 

22-8264 

9 

8-6731 

10-8431 

625 

4 

15-7588 

12*4701 

567 

5t 

11-1881 

227440 

9 

8-7499 

10-7621 

626 

5 

18-491  1 

12-3/32 

568 

27§ 

117236 

22-07I6 

35§ 

9-2758 

10*0808 

74      56 

8-6 

627 

4 

18-8040 

12-7520 

569 

3* 

11-7797 

22-4823 

6 

9-3385 

10*4909 

628 

5 

20-7503 

12*7635 

57° 

22§ 

12-7924 

22-4388 

28§ 

10-3496 

10-4338 

629 

6 

5*3110 

I3-5835 

571 

4* 

13-0908 

22-5367 

7 

10*6463 

10-5298 

630 

5 

5-5008 

13*7820 

572 

5 

13-1965 

22*0140 

8 

10*7469 

10*0053 

631 

46-3 

8-1652 

25-3396 

47§ 

5-7600 

I3-3937 

74      53 

9*0 

573 

4* 

13-6178 

22-5138 

6 

11*1747 

10-5045 

632 

9 

8-4131 

25-6309 

'4 

6-0100 

13-6830 

574 

15 

14-3780 

22-2335 

22§ 

1  1*9306 

10-2085") 

633 

7 

8*4761 

25-5866 

-5 

6-0733     13-6383 

575 

16 

14-3841 

22-2705 

23§ 

11*9386 

10-2452} 

74      59 

9  "4 

634 

5 

6-1250 

13*4819 

576 

4* 

14-5913 

227270 

6 

12-1519 

10-6983 

635 

4 

6*4174 

13*2761 

577 

3* 

14-8008 

22-6625 

4 

12-3610 

10-6305 

636 

5 

6-4457 

13-6246 

578 

3 

13-5384 

10*8612 

637 

5 

7*4608 

13*2148 

579 

7 

16-0746 

23-0033 

13 

13*6364 

10*9583 

638 

3 

8*0918 

I3-5441 

580 

7 

16-2844 

10*6256 

639 

7 

>5'2375 

25-5947 

13 

12*8323 

I3-5587 

i  rlseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  7Z"-6  of  K.A.  at  Dec.  +  74°,  and  77»'3  at  Dec.  +  75°. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam.            x.                    y. 

Ilium. 

Z. 

y. 

No. 

Diam. 

z. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

JIag. 

No. 

Mag. 

R.A.  oh  59m  3O8  to  ih  23m  45"  —  contd. 

R.A.  ih  29™  45s  to  ih  47m  30s 

Centre      R.  A.  iu  12'"  Dec.  +  74°              R.A.  ih  i5m  Dec.  +  75° 

Centre      R.A.  ih  36""  Dec 

+  74°               R-A.  i"45-nDec.  +75° 

Plate  4770.     1900,  Jan.  9.              Plate  4752.     1899,  Dec.  16. 

Plate  4096.     1898, 

Aug.  19.        Plate  3702.    1897,  Oct.  30. 

0                                    '"• 

o 

m. 

640 

6 

I5-5875        25-9014 

I  1 

13-1880 

13-8630 

678 

66§ 

9-8041 

14-4560 

93§ 

2-0917         2-9590 

73      84 

8-3 

641 

5       1^*6196 

13-2247 

679 

42§ 

12-3067 

H'44/8 

648 

4-5933 

2-8521 

73      89 

9-0 

642 

4       15-3864 

13-6191 

680 

25§ 

12-5606 

14-5194 

43§ 

4-8517 

2-9141 

681 

3* 

H.  ¥  7  i  2 

14*0  1  26 

c* 

6-44.18 

2-34.67 

55§            3-8350     :    ISM-10/ 

97S       1-2993 

3-5161 

73      53 

8-5 

682 

27§ 

1  /  *  J 

I4-5577 

14-0080 

J 

TT 

6-8280 

JT     ' 
2-3245 

73      94 

9'4 

54§     24-9341     15-6565 

73      78 

8-5 

683 

7 

7-5516 

2-8I57 

36§       2-2562     17-9210 

74      46 

8-9 

684 

4°§ 

15-3351 

14-1728 

5°§ 

7-6104 

2^564 

73      96 

9-0 

685 

£.  rt  £. 

3* 

2I-27I3 

14-4463 

5* 

I3-5577 

2-4932 

686 

13 

23-2901 

14-7518 

17       15-5827 

27205 

687 

6 

23-5114 

14-9635 

1  1 

15-8125 

2^201 

R.A.  ih  23™  45s  to  ih  29™  45s     - 

688 
689 

20 

9-0635 

I4-6574 

5 
34 

15-1709 
'•3649 

2-8037 
3-I94I 

Centre      R.A.  i1'  36"'  Dec.  +  74"              R.A.  ih  15'"  Dec.  +75° 

690 

4°§ 

I2H633 

14-8575 

53§ 

47694 

3-2564 

73      9° 

9-1 

Plate  4096.     1898,  Aug.  19.         Plate  4752.     1899,  Dec.  1  6. 

691 

16 

12-5923 

'5-5834 

273 

4-9271 

3-9793 

692 

78§ 

'3"3'93 

15-1895 

878 

5-6379 

3-5549 

73      9* 

6-8 

643 
644 

52§       5-0568     15-5395 
4*       5-1167     15-3217 

7'§ 
5 

22-4053 
22-4776 

3-4980 
3'2933 

73"    78 

ni. 

693 
694 
695 

'5 

3* 

'9'9455 
20-7928 

15-0073 
15-0121 

5 

7 

10-9238 
12-2506 
13-1002 

3707* 
3-II04 

3^795 

645 
646 

5*  .    4'°455     16-5224 
4t       4-4461     16-4563 

8 
6 

21-3097 

21-8730 

4'3945 
4-2045 

696 

697 

6 

21-0123 

157647 

'5 

5 

13-3502       3-8238 
8-2307       4-0972 

647 
648 
649 
650 

10         5-7082 
4*       7-8827 
4*       8-1880 

35§       4'5674 

16-2782 
16-4178 
16-1594 
17-6360 

9 
10 

22-9890 

25-H57 
25-4683 

21-7345 

4-6255 
4-3946 
5'5469 

74      66       ;-4 

698 
699 
700 
701 

9 

3* 
4* 

7 

16-5799 
16-8203 
19-7009 
22-6391 

16-6528 

I6-3959 
16-2068 
16-4923 

i8§ 

7 

9 

8* 

8-9530 
9-1830 
12-0572 
15-0004 

4-887I 
4-6223 
4-3I8O 

651 

,    4-6520     17-9343 

9 

217925 

5-8532 

702 

'9 

23-2413 

16-0447 

25§ 

15-5893 

4'°'35 

652 
653 

6        5-3335 
3*      5-6680 

17-1425 
178573 

8 
6 

22-5419 
228l  I  I 

5-1228 
5-8646 

703 

704 

4* 

10-3293 

16-5794 

9 
8 

2-7081 
3-0946 

5-0660 
5-4273 

654 
655 

4* 
33§ 

7-9839        16-9/88 

8-2616     18-2018 

7 
5'§ 

25-1954 
25-3668 

5-1893 
6-4312 

74      69      9-3 

705 
706 

3*  i  12-6171 
44§     13-0703 

I7-2559 
16-8336 

6 

5-0198 
5-4540 

5-6524 

5-2082 

74      76 

8-0 

656 

5 

22-2874 

£ 

77797 

707 

17       185313 

17-3748 

*2i 

10-9326       5-5304 

657 

5 

227633 

£          £ 

7-7369 

708 

5*     '9  0733 

17-8012 

ii 

11-4909 

5-9364 

658 

5* 

6-1947 

19-8632 

7 

23-I626 

7-9090 

709 

4*     19-1058 

17-5747 

6 

11-5151 

57076 

6)9 

4* 

8-9058 

19-4270 

6 

25-90I4 

7-7109 

710 

16       19-6294 

17-6640 

22§ 

12-0398      57753 

660 

661 

662 
663 
664 
665 

5 
5 

283 

7 
6 

5'37'7 
7-8654 
8-0846 
8-8903 
8-9800 

20-8240 
19-9895 
20-1070 
20-4061 
21-0823 

10 

9 
5°§ 
'5 

12 

6 

24-8163 
25-0227 
25-8OI9 
25-8286 
2I-6609 

87955 
8-1786 
8-3168 
8-6853 
9-3667 
10-8023 

74      68 

9-3 

711 

712 

7'3 

715 
716 

10 
'3 

10 
2* 

«5§ 

20-8759 
21-0540 
21-2494 
:  21-2223 
23-0000 

17-4758 
17-5830 
17-1757 
17-8066 
17-6065 

•ss 

7 

I3-2797  !    5'54°3 
13-4614      5-6396 
13-6400      5-2218 
13-6404      5-8545 
15-4085       5-5820 
6-3012      6-3481 

666 
667 

6 

2I-854O 
23-0947 

10-9183 
10-0008 

717 
718 

6 
'9 

14-2849 
15-0305 

'7'9943 
17-7908 

16 

6-7152      6-3199 
7-4504      6-0845 

668 
669 

36§ 

5-5801 

23-5619 

5      23-4770 
4o§     22-2277 

"5374 

74      67 

ri 

7'9 
720 

5 

15-1767 

15-2007 

17-8419 
18-2866 

6o§ 

10 

7-6000      6-1304 
7-6411       6-5702 

74     78 

8-4 

670 

671 

672 

5* 
4* 

6-7029 
7-2021 

23-8253 
23-6407 

5       23-2858 
9      23-3209 
7      23-8351 

•4690 
•8998 

7574 

721 
722 
723 

4* 

2* 

15-2513 
16-9303 

18-1138 
18-5494 

5 

7-6843      6-4006 
9-37/6      67687 
9-7112      6-5118 

673 
674 

675 

6 
3'§ 

20§ 

8-0200 
87685 
6-6729 

23-1494 

23'4'IS 
24-2952 

12       24-6947 
48$     25-4167 
24§     23-2513 

'3395 
•6661 
12-3646 

74     7° 

9-2 

/        -J 

724 

725 
726 

17           19-1480 

5*    19-158' 

4,3      20-0778 

18-1133 
18-1026 
17-9353 

J 

8* 

11-5789      6-2444 
11-5901      6-2351 
12-5003      6-0280 

74      85 

8-5 

676 

4      24-4745 

12-1363 

727 

2lij        20-7296 

18-1714 

27§ 

13-1607      6  2392 

677 

4      21-4720 

13-8726 

728 

4* 

21-1403 

18-3056 

9 

13-5788      6-3593 

53§     25-8263 

11-2358 

74     7' 

8-9 

729 
730 

10 

7 

22-3827 
9-2483 

18-0243 
19-1706 

14 
'3 

14-8089      6-0253 
1-7299      7-6962 

73i 

3* 

10-3286 

18-7230 

6* 

2-7904      7-2080 

732 

4 

12-1374 

18-6395 

10 

4"5972      7-0508 

733 

3* 

i3'374i 

19-6028 

6 

5-8707      7-9620 

734 

5 

6-7582      7-1206 

735 

13       16-9558 

19-5615 

20§ 

9-4446      77787 

736 

29§     18-0720 

19-2697 

4°§ 

10-5509      7-4424 

i  rtscau  interval 

represents  very  nearly  5'  =  72'"6  of  U.A.  at  Dec.  +  74°, 

and  7  7'  -3  at  Dec.  +  75*- 
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GREENWICH  ASTKOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    4-    74°. 


B.  1  ). 

I  '1  'Lin 

B.  i>. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

a*. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

jr.                     ?/• 

No. 

Mag. 

R.A.  ih  29"'  45s  to  ih  47m  30s  —  contd. 

R.A.  ih  29'"  45s  to  ih  47m  30*  —  contd. 

Centre      R.A.  i>>  36"-  Dec.  +  74°              R.A.  ih  45'"  Dec.  +  75° 

Centre      R.A.  ih  36"'  Dec.  +74°              R.A.  ih  45m  Dee.  +75° 

Plate  4096.    1890,  Aug.  19.        Plate  3702.     1897,001.30. 

Plate  4096.    1898,  Aug.  19.        Plate  3702.    1897,001.30. 

m. 

O 

m. 

737 

15 

18-1061 

i9"5945 

I7§ 

10-5973 

7-7643 

O 

796 

2S§ 

16-3107 

23-8076 

35§ 

8-9723 

12-0475 

74      79 

9'5 

738 

4 

12-3494 

7-9380 

797 

4 

9-I384 

12-5805 

/  J 

739 

8 

19-9350 

18-9748 

H 

12-4006 

7-0732 

798 

6* 

18-4778 

24-5494 

8 

11-1655 

12-7013 

74° 

3* 

20-2723 

19-7357 

6* 

12-7656 

7-8190 

799 

5 

12-2929 

127757 

741 

742 

3* 

5* 

22-2513 
22-4690 

19-5366 
•9-4-35 

8 

12 

14-7363 
14-9495 

7-5427 
7-4102 

800 
801 

16 

7* 

21-3618 

2  1-6146 

24-4155 
24-9631 

'9§ 
ii 

14-0440 
14-3162 

12-4517 
12-9878 

743 
744 

4* 
4 

23-2154 
9-9920 

19-8616 
20-2927 

I  I 

9 

15-7099 
2-5199 

7-8270 
87893 

802 
803 

4* 
18 

9-3503 
14-6404 

25-0046 
25-6226 

8 

26§ 

2-0652 
7-3774 

13-5205 
13-9276 

745 

'7 

1  1-0210 

20-1548 

27§ 

3-5411 

8-6092 

804 

IO 

I5-3220 

25-4758 

H 

8-0527 

137530 

746 

7 

4-2165 

8-4131 

805 

10 

16-2948 

25-6792 

i6§ 

9-0303 

13-9180 

/  T 

747 

4 

12-9346 

20-5916 

1  1 

5"47°3 

8-9695 

806 

6 

16-4829 

24-8140 

1  1 

9-1841 

13-0-155 

748 

2* 

13-2598 

20-0026 

5* 

5-7704 

8-3665 

807 

6* 

16-5798 

25-6581 

12 

9'3i58 

13-8836 

749 

3* 

15-6283 

19-7741 

ii 

8-1255 

8-0433 

808 

24§ 

16-6590 

257252 

3!§ 

9-3955 

13-9498 

74      81 

9'3 

75° 

18-6468 

20-1641 

48§ 

11-1597 

8-3123 

74      82 

9'3 

809 

3* 

17-4071 

25-4538 

6 

10-1322 

13-6489 

75' 

2Og 

18-6596 

20-6274 

26§ 

1  1-1904 

8-7761 

74      83 

9'2 

810 

5* 

20-5828 

25-0376 

8 

13-2914 

13-1080 

752 

5* 

20-41  1  8 

20-41  19 

8 

12-9321 

8*4904 

811 

26 

20-9328    I  25-8908 

28§ 

:3"6733 

13-9438 

74      86 

9'I 

753 

5 

21-1417 

20-6510 

IO 

13-6720 

8-7003 

812 

10 

2I-5310 

25-3012 

1  5§ 

14-2494 

13-3289 

754 

5* 

21-5443 

20-8249 

10 

14-0817 

8-8584 

8i3 

8* 

22-2198 

25-4561 

13 

14-9411 

»3'4593 

755 

9'555° 

21-1516 

'3 

2-II55          y  UU;H 

756 

2I§ 

11-6181 

20-6785 

3Z§ 

4-1592         9-1091 

74      74 

9'5 

78§ 

26-6949 

23-2817 

74      9° 

8-8 

757 

6 

12-4185 

21-3888 

'4 

4-9883 

97842 

/  7O 

23-9145 

24-4400 

74      87 

6-5 

758 

4 

12-8486 

20-8828 

IO 

5-3958 

9-2631 

C  I  o 

10-5700 

26-5602 

74      73 

8-5 

759 

5* 

13-0203 

20-6971 

12 

5-5606 

9-0705 

73§ 

24-8873 

26-0698 

74      88 

9-0 

£ 

70O 

4* 

13-0703 

20-6981 

IO 

5-6IOO 

9-0706 

'34§ 

26-9615 

26-6909 

74      91 

6-5 

761 

4* 

13-1008 

20-7521 

8 

5-6431 

9-1231 

762 

3°§ 

14-6460 

21-1295 

44§ 

7-2OO5 

9-4388 

74      77 

9-2 

763 

26§ 

16-6823 

21-1458 

44§ 

9-2376 

9-3732 

74      80 

9-2 

R.A.  ih  47m  3OS  to  2h  om  os 

764 
765 
766 

3* 

5* 

18-2663 
22-8553 

21-0771 
21-8366 

4 
6 

10 

10-8180  ,    9-2406 
14-9700  i    9-7406 
15-4314       9-8161 

Centre      R.A.  zh  o™  Dec.  +74°.                R.A.  ih  45™  Dec.  +75° 
Plate  2940.     1895,  Nov.  13.        Plate  3702.     1897,001.30. 

767 

4* 

9-1484 

22-0056 

7* 

1-7434  !  10-5374 

O 

ni. 

768 

3* 

10-2314 

22'QOI  I 

5* 

2-8268     10-4842 

814 

15 

4-3732 

14-1230 

18 

16-3383 

2*0990 

769 

5* 

10-5763 

22'I  123 

11 

3-1740     10-5818 

8l5 

ii 

5-7064 

H-3545 

15 

17-6544 

2-4120 

770 

5* 

11-1428 

22'1  196 

6 

37405     10-5689 

816 

4* 

7-0554 

14-0619 

4* 

19-0169 

2-2054 

771 

7 

11-6484 

22-1  193 

12 

4-2476  1  10-5454 

817 

3'§ 

7-1936 

14-4783 

4°§ 

19-1313 

2-6279 

73    105 

9-1 

772 

5 

5-5740 

10-6415 

818 

6 

7-2643 

14-6150 

6* 

19-1909 

2-7707 

773 

3* 

I3-5503 

22-4343 

7* 

6-1603 

10-7823 

819 

4 

7-5082 

14-8757 

4* 

19-4160 

3-0430 

774 

4* 

14-0303 

22-2508 

7 

6-6328 

10-5825 

820 

Z7§ 

4-8655 

15-8221 

35§ 

167231 

3-8233 

775 

3* 

14-1  106 

21-7375 

7 

6-6895 

10-0697 

821 

5 

5-2265 

15-7807 

6* 

17-0863 

3-8015 

776 

12 

H'4753 

22-0275 

17 

7-0687 

10-3418 

822 

4* 

6-9479 

15-1655 

4* 

18-8434  i    3'3ooo 

777 

5* 

14-8591 

22-52I6 

8 

7-4676 

10-8193 

823 

4 

7-1888 

15-3403 

3* 

19-0769 

3-4848 

778 

4* 

157256 

21-8566 

7 

8-3106 

10-1203 

824 

7 

8-8497 

15-0178 

6* 

207499 

3-2715 

779 

'7 

20-7563 

22-6555 

>9§ 

13-3675 

10-7176 

825 

6* 

9-5219 

15-4298 

4* 

21-3958 

37241 

780 

35§ 

9-1390 

22-9470 

56§ 

1-7708 

11-4751 

74      71       8-9 

826 

5 

10-0350 

15-3695 

4* 

21-9109 

3-6953 

781 

4* 

9'34i6 

23-2040 

7*  '    i-9879 

•7210 

827 

82§ 

1  1-5108 

15-2442 

I01§ 

23-3927 

3-6598 

73    112 

7-3 

782 

4* 

10-6216 

23-0066 

7  ;  3-2579 

"4734 

828 

17 

6-8527 

16-5281 

18 

18-6618 

4-6515 

783 

3* 

10-9082 

22-5796 

7 

3-5270 

•0398 

829 

4 

9-3372 

16-7833 

3* 

21-1268 

5-0640 

784 

25§ 

127627 

23-0125 

42§ 

5-3959 

"3927 

74      75 

9'3 

830 

2* 

9-5539 

16-6159 

3* 

21-3512 

4-9095 

785 

4* 

12-9838 

227528 

7 

5-6022 

•1248 

831 

4 

9-8576 

16-9030 

3* 

21-6389 

5-2I54 

786 

5 

5-7324 

•1511 

832 

20§ 

13-6276 

16-0598 

33 

Z5'4555 

4-6099 

787 

5* 

16-0498 

23-2947 

8 

8-6903 

•5446 

833 

7 

5-5211 

17-3116 

5* 

17-2859 

5-3516 

788 

»9§ 

16-0673 

23-1158 

26§ 

8-6998 

"3645 

834 

12 

8-5293 

17-0473 

14 

20-3026 

5-2761 

789 

5* 

17-6313 

23-5001 

9 

10-2813 

•6895 

835 

10 

8-9673 

17-5657 

H 

20-7083 

5-8224 

79° 

2* 

17-9603 

23-3766 

6* 

10-6020 

1   '5495 

836 

10 

11-2933 

17-8781 

9 

23-0103 

6-2803 

791 

4Z§ 

9-5723 

24-2934 

6i§ 

2-2595 

12-8003 

74      7Z 

9-1 

837 

3o§ 

12-7242 

17-5736 

4°§ 

24-4626 

6-0647 

792 

4* 

11-1619 

24-2192 

8 

3-8453 

12-6621 

838 

8 

I3-5577 

I7-5973 

1  1 

25-2881 

6-1406 

793 

2* 

13-1  109 

237481 

5 

5774° 

12-1154 

839 

25§ 

5-4852 

18-2844 

28§ 

17-1879 

6-3194 

794 

2* 

13-1693 

24-1774 

5 

5-8452 

12-5418 

840 

4* 

57844 

18-3376 

4 

17-4835 

6-3911 

795 

4* 

I5-9583 

23-7702 

7* 

8-6180 

12-0275 

841 

6 

6-7255 

18-4914 

8 

18-4138 

6-6030 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  723>6  of  R.A.  at  Dec.  +  74',  and  77S"3  at  Dec.  +  75°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHJC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    74°. 
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Tin 

B.D. 

N'_ 

T  i!'!  tn 

B.D. 

no. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

_    O. 

Difttn.             *. 

LJiarn. 

X, 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  ih  47m  30s  to  2h  om  os  —  contd. 

•  R.A.  2h  om  o8  to  2h  i2m  3O8  —  contd. 

Centre       R.A.  zh  om  Dec.  +74°                R.A.  ih  45m  Dec.  +75° 

Centre     R.A.  2h  o™  Dec.  +  74°               R.A.  2"  15*"  Dec.  +75° 

Plate  2940.    1895,  Nov.  13.        Elate  3702.    1897,001.30. 

Plate  2940.    1895,  Nov.  13.         Plate  3716.    1897,  Nov.  19. 

842 

•9§ 

7-5220 

18-2474 

25§ 

19*2246 

6-4106 

o 

m. 

890 

9 

22-1408 

16-9690 

6        9-8989 

4-6688 

o 

m. 

843 

7 

8-0763 

18-5194 

8 

19-758! 

67178 

891 

10 

22-5369 

16-2384 

7       10-2493 

3'9'53 

844 

8o§ 

12-3507 

18-6874 

92§ 

24*0183 

7-I537 

74     95      7'5 

892 

2I§ 

23-2744 

16-8192 

17     '  1  1*0215 

4*4487 

73    125 

9"5 

845 

7* 

4-5787 

19-0283 

7 

16-2370 

7-0060 

893 

7* 

14-9996 

17-3175 

4*      2*7941       5"457» 

846 

6 

8-5777 

19-9075 

7* 

20-1728 

8-1365 

894 

5 

16  6728 

17*7590 

4*  |    4-4890       57892 

847 

36§ 

12-0530 

'9'4553 

5-§ 

23-6707 

7*8991 

895 

24? 

19-5296     17*5339 

23-5       7-3261       5-3909 

74    '°4 

9'5 

848 

10 

4'753° 

20-4451 

10 

16-3225 

8*4322 

896 

6 

19-8626     17-8297 

849 

5 

6-8801 

20-4964 

6 

18-4398 

8-6165 

897 

20§ 

14-0836 

18-9343 

20              f9765          7*I250 

850 

5 

7-6307 

20-9875 

st 

19*1583 

9"'534 

898 

10 

14-1177 

18-5757 

7*      1*9902 

0-7020 

85I 

8 

9-1896 

20-2978 

9 

20*7593 

8-5624 

899 

6 

15-4607 

18-8267 

5        3-3462 

6-9355 

852 
853 

37§ 
7* 

12-5045 
4-7608 

20-6341 

21  -0873 

S'l 

6t 

24-0460 
16-2871 

9*1066 
9-0738 

74     96      9'3 

900 
901 

6 

18-3822     18-1850 
23-1123     18-6268 

4*          6-22II           0-II2I 

28§    ;  10-9675       6-2613 

74    106 

9-1 

854 

'3 

7-8787 

227993 

ii       19*2903 

10-9798 

902 

9 

23-4769     18*6150 

6       11*3306       6-2276 

855 

44§ 

7-9188 

22-9231 

52§     19*3235 

1  1-1047 

74      90       8-8 

903 

5* 

23-5711 

18-3122 

3*     11*4102       5'9'96 

856 

4* 

10*0901 

22'O358 

4*     21-5529 

10-3525 

904 

ii 

23-6401 

18-6839 

6 

11*4998    :      0-2870 

857 

12 

12-3984 

22-2384 

16 

23*8403 

10-7005 

905 

25§ 

14-6233 

19-4043 

22§ 

2'5463          7'5583 

74      98 

9'5 

858 

17 

13-7727 

22-7I30 

26 

25*1808 

1  1-2608 

74      97      9'5 

906 

»4 

20-8764 

i9'3394 

1  1 

8-7804          7-1098 

859 

9 

13-9598 

22-0784 

7* 

25-4094 

10-6404 

907 

8 

21-4056 

19-2426 

6 

9-3022          6*9815 

860 

5 

8  *4  1  40 

23-0480 

5 

19-8098 

11-2601 

908 

7 

21-9590 

19-3099 

st 

9-8592 

7-0175 

861 

3 

'••3485 

23-1589 

3* 

227326  i  11*5542 

909 

9 

16-0941 

20-6040 

"i 

4-0884 

8*6666 

862 

10 

12*9263 

23-5239 

9* 

24-2843  I  12-0195 

910 

15 

17-0315 

20-1923 

8 

4'9955 

8-1979 

863 

6 

13-8566 

23-0183 

4 

25-2458     11-5697 

91  I 

7 

18-7850 

20-5880 

4* 

67693 

8*4821 

864 

3* 

4*8834 

247699 

4t 

16-1774     12-7581 

9I2 

36§ 

22-5756 

20-8381 

25§ 

10-5694 

8-5046 

74    105 

9-2 

865 

8o§ 

5-2741 

24-3627 

9-§ 

16-5922  :  12-3737 

74      87 

6-5 

9-3 

24§ 

16-5762 

21-3280 

24$       4-0124 

9'3586 

74    101 

9'5 

866 

18 

6-5387 

24-1664 

'7 

17*8698  12*2590 

914 

4 

17*3960 

zi'4953 

4*  1    5-4390 

9-4771 

867 

5* 

7-2518 

24-5515 

4* 

18-5571   12-6878 

9-5 

8 

16*8459 

22-6092 

6        4-9593 

10-6207 

868 

36§ 

8-0075 

24-2963 

42§ 

19-3277  !  12-4793 

74      89 

9-2 

916 

16 

17-0716 

227563 

ii         5-1927     107556 

869 

38§ 

12-0435 

24-C205 

43S    !  23*3741     12-4585 

74      94 

9'3 

917 

10 

H'5551 

23-7583 

4t      27396     n'9091 

870 

5* 

12*1965 

24-1265 

6*  123-5177     12-5718 

918 

6 

18-4584 

23-0552 

871 
872 

8 

4-8894 
6-4055 

25-9064 
25-8808 

12 

6o§ 

16-1  152 
176295 

13*8914 
13-9596 

74      88 

9*0 

9-9 

920 

4t 

20§ 

18-9683 
19-1133 

23-1539 

4* 
«4 

7-2526       II-O28O 

74    I03 

9'5 

873' 

st 

9-3270 

25-0746 

6 

20-5980 

13-3409 

921 

II 

20-5220 

23-3338 

5 

8-6704        II-I2I4 

874 
875 

9 

10*6569 
10-6790 

25-2420 

25-0,28 

44§ 
15 

21-9140 
21-9455 

13-5900 
13-4039 

74      93 

9'3 

922 
923 

111 
2O 

i5"424f 

24-1505 
247863 
24-6186 

'9 
16 

16 

3-6095        12-2493 
3-6743        I2'880I 
47020        12-6504 

74     99 

9'5 

74§ 

26-0397 

4-3835 

73    "7 

9-0 

925 

5 

18-3415 

24-0483 

48§ 
97§ 

8-5482 
8-5264 

25-9001 
26-2870 

74     92 

74     91 

r 
6-5 

926 
927 

5* 

20-8541 
19-1738 

24*2413 
25-9125 

5        9*0588     12*0073 
4     |   7-4861     13*7763 

928 

5 

19-5850 

25-0143 

£ 

6" 

7-8412        12-8507 

929 

10* 

22-7061 

25*4360 

1  (J  IJOVO          1^    \JU\J\* 

R.A.    2h  Om  O8  tO  2h   I2m  3OS 

Centre      R.A.  2h  o">  Dec.  +  74°                R.A.  2h  15™  Dec.  +  75° 

Plate  2940.     1895,  Nov.  13.        Plate  3716.     1897,  Nov.  19. 

R.A.  2h  i2m  30s  to  2h  30™  is8 

Centre      R.A.  2"  24*"  Dec.  -f  74°              R.A.  2»  15'"  Dec.  +  75° 

876 

i7§ 

17-3268 

14-9923 

15 

4*9768 

2"99'3 

73    120 

III. 

9'5 

Plate  3772.     1897,  Dec.  16.          Plate  3716.     1897,  Nov.  19. 

877 

8       23-3975 

147748 

5* 

11-0192  2*4005 

£          f 

O 

m. 

878 

17       24*2592 

i4"-3°5 

'4 

11-8423 

1-7064 

73    128 

9"3 

930 

4 

4-9538 

14*8369 

3* 

I2-3583 

2-3656 

879 

463 

14-1944 

15-7986 

6o§ 

1-8929 

3-9868 

73    Ji7 

9*0 

931 

4* 

6-1876 

15*3566 

3* 

13-5682 

2-9287 

880 

»7§ 

16*0178 

'5-3083 

15 

3-6885 

3'3852 

932 

5 

6-7292 

1  5-8062 

4 

14  0908 

3*3979 

881 
882 
883 

6b 

20-2758     !   15*2649 
21*2563        15-0860 

16-6655    :  16-8889 

23§ 

4* 
9 

7-9316 
8*9007 
4*4288 

3*0788 
2-8411 
4-9223 

73    124 

9'4 

933 
934 
935 

4t 

25§ 

45§ 

6-7408 
7-4250 
8-4836 

15*2887 
15*4090 
15-7268 

4 
25 

I4*I235 

14-8034 
15-8466 

2*8836 
3*O26O 
3-3868 

73    "33 
73    i36 

9-5 

7*8 

884 

17 

18-4060  :  16-93  1  1 

16 

6*1686      4-8582 

936 

24§       9*0903 

15-4043 

22§     10-4075 

3-O843 

73    r38 

9'4 

885 

18 

18-6653 

16-1184 

7 

6-3774      4*0305 

937 

8 

14-4798 

15-4473 

7 

2I*85I7 

3-33IO 

886 

ii 

196995 

16-8936 

8 

7-4595      47409 

938 

7 

15-6167 

15-3080 

5* 

22*99O2 

3-24I2 

887 

«§ 

20*1080 

16-8589 

21 

7*8637      4-6825 

939 

25§ 

4*6832 

16*3000 

22§ 

I2*0295 

3-8II9 

888 
889 

7 
5 

20*7783 
21-2622 

16-1784 
16-2659 

5* 

8-4902 

3^596 

940 
941 

3* 

5-5083 
7-8092 

16-4732 
16-2893 

2* 

3<>§ 

12*8441 
I5*I542 

4-017I 
3-9208 

73    134 

9-4 

i  rtseau  interval  represents  very  iiearly  5'  =7z'-6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  and  77'*3  at  Dec.  +  75  • 
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B.  D. 

"W/* 

B.  D. 

X. 

V- 

Otani  . 

X. 

V' 

No. 

Hag 

.WO. 

Diam. 

X, 

V' 

No. 

Mag. 

RA.  2h  i2m  30s  to  2h  30m  15s  —  contd.- 

R.A.  2h  30m  is8  to  2h  36m  15" 

Centre     R.A.   2h  24™  Dec.  +  74°           R.A.  2h  15°!  Dec.  +75° 

Centre      R.A.  2h  24™  Dec.  +  74°               K.A.  i*  45™  Dec.  +  75° 

Plate  3772.     1897,  Dec.  16.         Plate  3716.     1897,  Nov.  19. 

Plate  377».     1897,  Dec.  16.        Plate  3761.     1897,  Dec.  n. 

in. 

O 

m. 

942 

7        7-8966 

16-2879 

6 

15-2406 

3-9226 

99/' 

33§ 

22-7697     14-4281 

3'§       5-3819 

2-3364 

73    '54 

9'5 

943 

3*      8-1597 

16-8524 

2* 

15-4824 

4-4976 

998 

20-4024   1  I  5-1638 

49§ 

3-0888 

3-2787 

73    'S3 

9'4 

944 

5 

8-2805 

16-2833 

5 

15-6243 

3-9303 

999 

5' 

20-7462     14-9623 

7 

3'4'44 

3-0490 

945 

66§  ;  1  1-2200 

16-4883 

5°§ 

18-5538 

4-2483 

73    142 

8-3 

1000 

13 

21-3695     1  5-8662 

10 

4-1130 

3-8938 

946 

53§  !  12-4782 

16-585* 

44§ 

19-8073 

4-3944 

73    H4 

8-5 

IOOI 

'3 

22-9094     15-3900 

12 

5-6088 

3-2836 

947 

5     ;  15-0966 

16-0648 

5 

22-4468 

3-9703 

IOO2 

'9§ 

20-6979    17-0355 

'7 

3-5504 

5-1163 

74    "5 

9'5 

948 

39§  !  187358 

16-4802 

5' 

26-0665 

4-5264 

73    IS' 

9'3 

1003 

5     '  23-0900  ,  17-21  1  1 

5     :    5-949° 

5-0807 

949 

18 

1  18-9132 

16-9688 

12 

26-2271 

5-0205 

1004 

5* 

19-41  12     ;    18-6536 

6        2-4097 

6-8429 

95° 

9 

5-6860 

I7-3448 

7 

12-9923 

4-8957 

1005 

3°§ 

2O-0471 

18-5978 

34§       3-0365 

67286 

95i 

4*      6-6365 

17-0443 

4* 

13-9547 

4-6303 

1006 

«5§ 

22*3641 

18-2883 

'5         5-3i85 

6-2188 

952 

8       11-4564 

17-2061 

9 

18-7622 

4-9763 

1007 

6         6-8462 

6-8627 

953 

12 

1  1-7003 

17-8662 

'3 

18-9810 

5-6463 

1008 

'7 

20-8757 

19-1266 

21 

3-9i25 

7-1799 

954 

9 

12-0373 

176250 

12 

19-3270 

S'4'59 

1009 

16 

22-5663 

19-3148 

16 

5-6120 

7-2191 

955 

7 

4-8236 

18-6631 

7 

I  2  'O8  I  5 

6-1813 

1010 

28§ 

23-0806 

'9  3357 

22§ 

6-1246 

7-1965 

956 

5 

7-6709 

18-9828 

5 

14-9122 

6-6075 

IO1  I 

5 

6-2484 

7-5304 

957 

7t 

7-6876 

18-5352 

7 

14-9468 

6-1600 

IOI2 

6 

23-3I2O 

20-7171 

10 

6-4788 

958 

10 

9-4697 

18-2317 

1  1 

167387 

6-9255 

1013 

58§ 

22-7OO6 

21-3381 

44§ 

5-9223 

9-2249 

74    "6 

8-5 

959 

4* 

1  1-2659 

18-2273 

4 

I8-5344 

5-9893 

IOI4 

20§ 

19-I767 

227157 

23 

2-5345 

10-9084 

960 
961 

12 

i9§ 

12-0740 
14-1662 

18-1  116 

18-9050 

'4 
15 

19-3464 
21-4069 

5-9023 

6-7773 

101  5 
1016 

17 

23-2148 

22*2170 

'5 
5 

6-5128 
6-9728 

10-0548 
10-5653 

962 

4* 

14-7693 

18-5170 

4* 

22-O237 

6-4111 

1017 

14 

23-4039 

23-2555 

'3 

6-7916 

1  1-0740 

963 
964 

8 

O  C* 

18-5015 

187056 

18-2532 

18-3673 

6t 
53§ 

257636 
25-9645 

6-2907 
6-4105 

74    "4 

9'3 

1018 
1019 

7 
4* 

22-5640 

24-3120 
25-0369 

I 

2-9895 
6-1131 

12-4678 
12-9226 

965 
966 
967 

i8§ 

3* 
3* 

•0593 
68240 
6-8854 

19-7838 
19-4467 
19-4467 

'5 

3* 
3* 

13-2727 
14-0491 
14-I  IO2 

7-3449 

7-0386 

7-0432 

1O2O 
IO2I 
IO22 

4* 

7 

I9-5307 
207985 

25-0578 
25-0608 

st 

10 

4 

3-0941 

4'3593 
6-7914 

13-2133 
13-1013 
I3-3976 

968 

1  1 

10-4599 

19-9528 

1  1 

17-6638 

7-6828 

969 

27§ 

jt 

11-5578 

19-0786 

18-7923 

6-8501 

74    109 

8-9 

io6§ 

23-4704 

26-1650 

74    H7 

7-2 

970 

4 

c* 

12-1481 

,  (  ,•  i  ~   ,  ' 

19-2053 

3t 

19-3781 

6-9995 

971 

5 

i  u  3  5  z  u 

'9-2355 

4* 

23"5797 

7-1881 

972 

4 

676.14 

20-1868 

4 

13-9603 

7-7770 

973 

ii 

67055 

20-0486 

10 

13-9088 

7-6365 

RA.  2h  36m  15s  to  3h  o111  30* 

974 
976 

7 

20§ 

4* 

12-0808 
13-9573 
14-4555 

20-4754 
20-3030 
20-1984 

7 
20 

3 

19-2634 
21-1457 

21  "645  3 

8-2658 
8-1643 

8-0785 

Centre     R.  A.  2*  48™  Dec.  +  74"              R.A.  2h  45"  Dec.  +75° 
Plate  5198.     1900,  Oct.  27.       Plate  3761.     1897,  Dec.  n. 

977 

8 

7-6884 

217336 

8 

14-8264 

9-3580 

ID. 

978 

29§ 

4. 

11-2808 

21-7881 

24§ 

18-4147 

9-5469 

74    108 

9'5 

1023 

5* 

II-1726         I4-2733 

8 

14-0073 

2-2540 

O 

979 

7T 

t 

12-0061 

21-4265 

6 

19-1532 

9-2138 

1024 

7 

16-4261 

2-4887 

980 

4T 

13-3186 

f 

21-2024 

4t 

20'4744 

9^375 

1025 

6 

18-5820 

27336 

981 

4 

M 

16-3725 

21-1307 

3* 

23-5292 

9-0847 

1026 

9 

l8-426l 

14-5/30 

'9 

21-2502 

2-6742 

982 
983 

o 

3* 
16 

77843 
11-0958 

f 

22-5762 
22-6629 

3* 
'5 

14-8931 
18-1972 

10-2043 
10-4152 

1027 
1028 

4* 
5* 

19-4899 
19-7660 

14-3819 

I4-0355 

6* 
1  1 

22-3233 
22-6013 

2-4985 
2-1596 

984 
985 

Q  < 

4* 

10-0109 
14-3482 

237211 
23-1528 

5 
4t 

17-6711 
21-4247 

"•453« 
1  1-0264 

1029 
1030 

4* 
9 

20-72I6         I4-4935 
2I-O788         14-2489 

8* 
14* 

23-5522       2-6331 
23-9109       2-3882 

900 

987 
988 
989 

99° 
991 
992 

58§ 
4* 
39§ 
7 
6 

42§ 
2I§ 

-  * 

14753° 
5-0852 
6-5450 

9-6573 
11-6132 
18-0265 
5-1063 

o 

23-5149 
24-0432 
24-4368 
24-5380 
24-7242 
24-6107 
25-2428 

4 
27§ 
7 
5 
33§ 
'3 

21-8175 
12-1378 

16-6866 
18-6349 

13-1103 

1  1-4028 
11-5671 
12-0150 
12-2351 
12-4949 
12-6236 
12-8030 

74    I'0 
74    I07 

74    "3 

8-3 
9-2 

9'5 

1031 
1032 
I°33 
1034 
'°35 
1036 

i°37 

8 

8 

5t 

I1-3259 

15-8652 

15-2943 
15-5617 

'7 
5 
5 
4 

16 

10 

'4"'3i9 
16-0288 
17-6480 

187439 
19-4302 

21-8143 
21-8620 

3-2833 
3-1140 

3-I445 
3-2860 

3-404I 
3-6708 

993 
994 

995 
996 

5 
4t 
6 

9-9485 

12-4084 

13-6419 
17-0548 

257455 
25-2520 

25-1734 

25-4550 

5 
3 
7 
57§ 

16-9345 
19-4065 
20-6459 
24-0447 

i3-45'5 
'3-0525 
13-0193 

13-4305 

74    "2 

7'5 

1038 

i°39 
040 

041 

9 

4* 
4 

21-5038 
23-9209 
9-II23 

15-0213 

H-9940 
167697 

^ 

17 
6* 

9 

5 

24-3233 
267390 

11-9053 

I3-7975 

f 

3-1866 

47174 
4-4257 

4i§ 
43§ 

37154 

3-4010 

18-7872 
21-0442 

74    1  06 
74    IO5 

9-1 
9-2 

042 

°43 
044 

8 

»l| 

1  1 

II-1731 
I2-I  141 
12-4136 

'6-9437 
16-1790 
16-5967 

16 
«9§ 

13*9620 

14-9178 

15-2087 

4-9245 
4-1750 
4-5980 

73    160 
74    »25 

9'4 
9'5 

045 

6       16-6401 

4-2948 

535198,3761.     Nos.  1039,  1049,  I072,  1085,  1102,  1148,  1149,  1150,  1164  aie  measured  also  on  plates  3324,  3793. 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  72«-6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  and  77«'3  at  Dec.  +  75°. 
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T"*f»m                         — 

B.D. 

TCft 

Di&m. 

_ 

B.  D. 

No. 

Diam. 

*. 

»- 

Unun. 

.[  . 

V- 

Ko.             Mag. 

»>O. 

Di&m. 

m* 

y. 

* 

So. 

Mag. 

R.A.  2''  36m  15s  to  3b  om  30*  —  contd. 

R.A.  2h  36™  15s  to  3h  om  30s  —  contd. 

Centre       R.  A.  2h  48'°  Dee.  +  74°                R.  A.  zh  45n>  Dec.  +  75° 

Centre       R.A.  ih  48!"  Dec.  +  -4°             R.A.  2h  45™  Dec.  +  75° 

Plate  5198.     1900,  Oct.  27.         Plate  3761.     1897,  Dec.  n. 

Plate  5198.    1900,  Oct.  2-.         Plate  3761.    1897,  Dec.  it. 

o                    "»• 

o 

m. 

1046 

7 

18-1407 

4-8956 

1105 

4         8*1  102       9-4006 

104- 

22.S 

I7-3777     16-4022 

33§ 

20-1752 

4-483S 

74    129      9-0 

1106 

•7S 

6-6028 

21-4821 

24§       9-3197       9-3898 

74    "8 

9'3 

1048 

3* 

18-9869 

16-6055 

6* 

21-7819 

47161 

1107 

3* 

6-8622 

2I-I505 

5         9-5876       9-0597 

1049 

9 

23-5025     15-8953 

H 

26-3113 

4-0774 

1108 

4 

9-6821       9-7448 

10,0 

i3 

5-9785     17-6876 

20§ 

87539 

5-5860 

1  109 

7 

7-0043 

21-5607 

i6§ 

97'95      94734 

1051 

62§ 

8-9955     17-9835 

7»S 

11-7698 

5-9278 

74    I2° 

7'3 

I  I  IO 

8 

7-3I82 

21-5763 

13       10-0310 

9'4937 

1052 

9 

11-7355     17-4866 

•7§ 

'4-5I59 

S'4755 

74    "4 

9'4 

II  II 

4      10-8983      9-7606 

1053 

3*     13-1879     17-4145 

5 

15-9708 

5-4296 

I  I  12 

20$ 

II-3438 

21-9135 

27!        14-0508          9-8954 

74    122 

9'4 

1054 

7      13-2470     177182 

'5 

16-0233 

57344 

1113 

2* 

I2-8I39 

21-4847 

4       '5'5z84      9'4954 

105; 

6 

18-6801 

5"°932 

III4 

7 

12-8202 

21-5305 

12       iS'5374      9-5369 

1056 

4 

19-5939 

5-5916 

III, 

7 

'3-5419 

21-8328 

ii       16*2517      9-8516 

1057 

3* 

17-7890 

17-3727 

7 

20-5701 

5-4610 

1  1  16 

3 

16-6420 

9-2506 

1058 

9 

18-9390    17-5857 

'9 

217159 

5'6935 

1117 

5       H'4'93 

21-4323 

8       I7-1344      9'4652 

1059 

3* 

19-5789 

17-0950 

5 

22-3652 

5-2159 

1118 

12           17-6186 

21-6738 

i8§     20-3282      9-7588 

1060 

10 

21-4430 

17-4400 

»j 

24-2253 

5-5918 

74    '34 

9'5 

1  1  19 

13 

I9-3I20 

2I-I28O 

2i§     22-0330      9-2434 

1  06  1 

4 

10-4016 

6-4877 

I  I  20 

5        7-0480    10-4259 

1062 

5 

10-9002 

18-9322 

8 

13-6585 

6-9066 

I  121 

4 

7-2236     10-6733 

1063 

6 

11-4251 

18-7371 

10 

14-1865 

6-7226 

I  122 

4        77565     107853 

1064 

5 

16-2038 

6-8425 

II23 

4 

77002 

22-3366 

8       10-4023     10-2625 

1065 

4 

16-2497 

6-8816 

1124 

3*      8-0928 

227420 

7       10-7895     10-6734 

1066 

1  1 

15-2029 

18-4382 

iS§ 

17-9698 

6-4850 

II25 

i7§       8-6421 

22-8045 

2i§     11-3389     10-7433 

io6~ 

4t 

16-9665 

18-0686 

-8 

'97373 

6-1452 

I  126 

3*     11-2621 

22-8I09 

6      13-9585     10-7902 

1068 

5 

20-8004 

6-3740 

1127 

io§   -1-5-3383 

22-9165 

17       18-0300    10-9651 

74    "6 

9'3 

1069 

'4 

22'ICI  5 

18-7683 

Mi 

24-8600 

6-9280 

1128 

4      ij'3437 

22-9240 

5       18-0360    10-9743 

1070 

14 

22-3848       18-2544 

29§ 

25-1520 

6-4192 

74    '35 

9'3 

1129 

4      i9-5405 

10-1377 

1071 

ii 

227527       18-7564 

21 

25-5095 

6-9303 

I  130 

3*     17-8514 

22-9045 

6 

20-5443 

io-9953 

1072 

15 

23-6702 

18-5486 

24 

26-4323 

67358 

II3I 

5t     19-6970 

22"lo6l 

8 

22-4003 

10-2268 

1073 

5 

1  1-1382 

7-5920 

1132 

6 

24-8562 

10-2853 

1074 

5 

8-5919      20-0233 

8 

"'3335 

7-9598 

"33 

3 

7-9200     11-3700 

1075 

5 

9-0493    j  19-2530 

10 

1  1  -8006 

7-1982 

1134 

st    7-3793 

23-Z385 

7 

10-0679 

11-1557 

1076 

2* 

10-5704       19-6490 

7 

13-3170 

7-6213 

IJ35 

4 

io-o68o 

11-6673 

1077 

II 

10-7520       19-6296 

r6§ 

13-4992 

7-6048 

1136 

5 

12-0697 

•8865 

107? 

3* 

11-8586       19-5717 

6       14-6067 

7-5639 

"37 

3*      9'5"9 

237240 

7 

12-1957         -0751 

1079 

5       16-7822 

7-9246 

1138 

4 

12-5190 

•4121 

1080 

4       16-9508 

7-7180 

"39 

5 

13-0182 

"6999 

1081 

4       17-6589 

7-3938 

1140 

48§   i  117270 

23-5663 

64§ 

14-4076 

"5549 

74    «23       7'9 

1082 

5       22-5612 

7-4592 

1141 

4     !H7282 

•6543 

1083 

4t 

20-5388 

19-5928 

9 

23-2858 

7-7265 

1142 

7       12-7049 

23-1938 

i2§     15-39" 

•1971 

1084 

4* 

20-9433       19-3595 

8*  :  23-6923 

7-5016 

"43 

3       18-1761 

"4472 

1085 

9      267516 

7-2436 

"44 

4       18-4604 

•8283 

1086 

10 

4'6334 

20-6547 

17        7*3624 

8-5282 

"45 

20§ 

'77392 

23-6567 

27§     20-4176 

•744° 

74    '3° 

9'5 

1087 

5        7'44'3 

8-2130 

1146 

67§     i7-9235 

23-1060 

72§     20-6106 

•1960 

74    !3« 

7-2 

1088 

4     |    8-1093 

8-7904 

"47 

9 

21-1398 

23-4488 

18       23-8205 

•5940 

1089 

4t 

8-6704 

20-8583 

8       11-3984 

8-7992 

1148 

5* 

23-1719 

22-8435 

9       25-8614 

1  1  -02  18 

x- 

1090 

2* 

9'4949 

20-0620 

5       I2'235S 

8-0128 

"49 

8       25-9588 

11-3716 

1091 

4       12-6843 

8-8996 

1  150 

8 

23-5169 

23-5066 

14       26-1990 

11-6932 

1092 

7 

9'9545 

20-3801 

12       12-6884 

8-3429 

1151 

4 

8-1687 

'2'7353 

1093 

4 

10-2778    20-7267 

7       i  3-^:  5 

8-6928 

1152 

9 

6-4603     24-4346 

i4§ 

9-1295     12-3349 

1094 

3* 

10-6600    20-1349 

5 

13-4000 

8-1080 

"53 

3* 

6-8404    24-3221 

7 

9-5119     12-2326 

1095 

3* 

10-6899    20-1522 

5 

'3'4297 

8-1250 

"54 

1  1 

8-5834 

24-1360 

'5 

11-2578 

12-0743 

74    "9 

9'5 

1096 

4       14-9221 

8-1826 

'   55 

5 

12-4491     12-9100 

1097 

4 

'6-4544 

8-6873 

,    56 

4 

13-0085  1  127351 

1098 

4 

14-4254    20-5540 

9 

'7-1597 

8-5878 

'   5" 

3*     11-1472     247674 

7 

13-8091     127451 

1099 

5       16-0315     20-0770 

1  1 

18-7706 

8-1383 

i    58 

7 

14-5924     12-4828 

IOO 

44.^     17-1986    20-1953 

55§ 

'9-9338 

:      8^ 

74    128       8-1 

1    59 

4f     12-8771     24-3725 

6 

15-5420     12-3830 

101 

4 

20-2313 

;  89958 

* 

1  160 

6 

14-6984     24-8670 

12 

'7-3575     '2'9°53 

IO2 

3* 

23-3714    20-3073 

8 

26-1028 

8-4925 

1  161 

4 

179156       I2'2IO8 

103 

5 

7-3126 

9-4460 

1  162 

24§     15-56  13 

24-5151 

»9§ 

18-2267       12-5657 

-4    127 

9'3 

104 

6 

5-1588    21-9233 

IO 

7-8687 

9-8043 

1  163 

20 

21-0702 

• 

247'55 

23§ 

23-7296       12-8553 

i  rfseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  72^6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  and  77S"3  at  Dec.  +  75°. 
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B.  D. 

"Wrt 

B.  D. 

No. 

Diani. 

X. 

V- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

.WO. 

I)  lain. 

X. 

y- 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  2h  36'"  15s  to  3h  om  30s  —  contd. 

R.A.  2h  59m  3<DS  to  3h  23™  45s  —  contd. 

Centre      B.A.  'zh  48™  Dec.  -f  74°               R.A.  2^  45"'  Dec.  +75° 

Centre      R.A.  3h  12™  Dec.  +  74°               R.A.  3h  15'"  Dec.  +  75° 

Plate  5198.     1900,  Oct.  27.            Plate  3761.     1897,  Dec.  n. 

Plate  3324.     1896,  Nov.  30.         Plate  3793.     1897,  Dec.  24. 

nf. 

m. 

1164 

7 

26-6520 

'2-2374 

1206 

4* 

15-5918 

16-5932 

1  1 

13-1983 

4-6016 

I  165 

7«§ 

4-4712 

26-0937 

8o§ 

7'"35 

13-9613 

74    "7 

7'2 

1207 

22 

15-9065 

16-8026 

37§ 

'3-5H' 

4-8084 

74      H8 

9-I 

1166 

10 

5-1095 

25747' 

'4 

775'9 

13-6284 

1208 

'7 

15-9150 

16-6014 

26§ 

13-5206 

4-606  1 

I  167 

5 

7-8107 

13-1063 

1209 

5 

15-2661 

4-5617 

Il68 

3 

8-3289 

13-3583 

I  2IO 

6 

17-0394 

4-8129 

1169 

7 

7-3805 

25-6064 

1  1 

10-0290 

'3-5259 

121  I 

4* 

19-8556 

16-1215 

8 

'7-455' 

4-0836 

I  170 

7 

7'94  '5 

25-1297 

1  1 

10-5985 

13-0555 

12  12 

4* 

19-8961 

16-0717 

7* 

'74951 

4-°357 

II7I 

13 

8-2413 

25-917: 

20§ 

10-8849 

13-8503 

1213 

38§ 

21-5201 

'6-5457 

6o§ 

19-1229 

4-4896 

74    "54 

8-9 

1172 

28§ 

10-9558 

25-1203 

383 

13-6108 

13-0958 

74    '2' 

87 

1214 

12 

6-6168 

16-9088 

22 

4-2252 

5-0190 

1173 

5 

13-9635 

25-0857 

9 

16-6195 

'3-"37 

121, 

6 

4-3640 

5-2921 

1174 

'7§ 

'4-5778 

25'54'9 

2'§ 

17-2246 

13-5762 

1216 

3* 

7-5764 

17-7000 

8 

5-1966 

5-8007 

1175 

6 

18-2740 

13-0030 

1217 

5 

9-7789 

17-7819 

18 

"-3970 

5-8552 

74    '43 

9'5 

I  176 

'3 

16-8599 

25-4905 

'9§ 

19-5086 

13-5642 

1218 

6 

7-9835 

5-1240 

II77 

8 

19-9765 

13-5268 

1219 

4* 

10-5332     17-1555 

10 

8-1434 

5-2209 

1178 

15 

197929 

25-3446 

2'§ 

22-4420 

13-4651 

I22O 

4 

9-1441 

5-3675 

"79 

4* 

20-4278 

257345 

10 

23-0703 

13-8661 

1221 

4* 

1  1-8482 

17-1080 

8 

9-4561 

5-1596 

1180 

'7 

22-1455 

24-0780 

25§ 

247998 

13-1381 

1222 

6 

12-2291 

17-0185 

2'§ 

9-8386 

5-0665 

I22J 

6 

10-6075 

5-9093 

6i§ 

26-8596 

10-7112 

74    '38 

8-2 

1224 

4* 

13-3788 

17-1180 

6 

10-9855 

5-i5>4 

"7§ 

24-5105 

14-4498 

73    168 

5-2 

I225 

4* 

13-4124 

17-6297 

9 

1  1-0322 

5-6625 

45§ 

24-3411 

16-9031 

74    '37 

8-1 

1226 

7 

1  1-6231 

5-0695 

46§ 

25-1998 

19-4588 

74    '42 

8-5 

1227 

4 

U'4373 

5-6572 

45§ 

24-6076 

20-9705 

74    '4° 

8-0 

1228 

4* 

15-1486 

17-8203 

9 

12-7665 

5-8325 

4'§ 

3-2063 

21-3752 

74    116 

8-5 

I  229 

4 

H'7739 

5-0658 

48§ 

24-1642 

22-5180 

74    138 

8'2 

123O 

5 

14-9329 

5-2141 

I23I 

4* 

I7-6S54 

'77397 

'5 

'5'2755 

57'85 

1232 

4* 

17-8780 

17-1106 

10 

15-4894 

5-°934 

R.A.  2h  59m  3os  to  3h  23™  45s 

1233 

12 

19-0582 

18-0257 

23§ 

16-6797 

5-9968 

Centre        R.A.  3!'  iz'»  Dec.  +74°             R.A.  jh  15'"  Dec.  +  75° 

J234 

8 

19-8908 

7-0773 

20§ 

17-5003 

5-0412 

Plate  3324.    1896,  Nov.  30.       Plate  3793.     1897,  Dec.  24. 

1^35 
1  236 

7 

20-9638 

17-2827 

7 
20 

17-9401 
'8-5755 

5-0847 
5-2325 

m. 

IO72 

16 

4-5496 

18-5136 

34§ 

2-1766      6-6474 

Il8l 

u8§ 

4-9815 

'4"35°3 

i96§ 

2-5597 

2-4748 

73°  168 

5-2 

1237 

5 

8-5882      6-6386 

1182 

5 

10-0415 

14-0033 

10 

7-6208 

2-0768 

1238 

5* 

11-2424 

18-1838 

12 

8-8663  '    6-2417 

1  183 

»  »  O 

8 

8-1814 

2-8091 

1239 

7 

13-6635 

I7-9953 

18 

11-2848 

6-0248 

1184 

_  _  n  _ 

7 

8-421  1 

2-9376 

1240 

12 

H'7544 

18-2616 

24§ 

'2-3778 

6-2800 

IIO5 
O  £. 

12 

11-1958 

14-4742 

24§ 

8-7771 

2-533I 

124! 

4 

12-8258 

6-2054 

1  1  86 

5 

'57734 

14-5071 

'4 

'3-3564 

2-5167 

1242 

4 

13-7120 

6-0507 

1  187 

.    .   O  O 

7 

20-1067 

2-0822 

1243 

9 

'6-3151 

i8-39'3 

20 

13-9403 

6-3920 

I  I  88 
1189 

3* 

23-0204 

14-9852 

7 
10 

20-5080 
20*6091 

2-4474 
2-9156 

1244 
1245 

9 

17-0095 

18-9848 

2'§ 

6 

14-6406 
I5-4594 

6-9788 
6-3073 

1039 

*# 

7 

2-0360 

3-0853 

I  246 

5 

18-5956 

6-4365 

I  190 

3 

M 

8-3068 

15-1869 

4* 

5-9019 

3-2805 

J247 

5 

18-6543 

67903 

1  191 

4* 

J| 

9-4712 

157688 

10 

7-0674 

3-8469 

IDS, 

7 

2-5627 

7-1090 

I  192 

4 

_  4. 

9-8327 

15-5815 

7 

7-4292 

3-6548 

1248 

6 

2-8169 

7-8865 

1193 

3 

127947 

'S'5533 

10-3941 

3-5930 

1249 

4*      57"4 

18-8873 

10 

3"3422 

7-0093 

I  194 

"95 
1  196 
1197 

T  i  nX 

3* 
16 

«9 

18-3148 
18-6693 
20-7373 

15-1111 

15-3297 
15-1365 

6 

25§ 

33§ 

12-9561 
15-9091 
16-2599 
18-3253 

3-3430 
3-0927 
3-3042 
3-0899 

125O 
1251 
1252 
1253 

39§ 

5* 
6 

6-1574 

6-2943 

7H348 

19-2675 

19-2550 
19-5070 

53§ 
6 
1  1 

12 

3-7903 
3-8227 

3'93'3 
5-0699 

7-3833 
7-3970 

7-3680 
7-6103 

74    H2 

8-5 

i  j  yo 

"99 
1  200 

I  C\A  C\ 

5 
4* 

22-2591 

23-0789 

15-9890 
15-1854 

7 
18 
8 

'9-3743 
19-8576 
20-6634 

3-6813 

3-9267 
3-1112 

1254 

'255 
1  2)6 

5t 
4* 

8-0618 
11-5231 

19-8471 
19-3012 

12 

5 
6 

5-7022 
7-6867 
9-1581 

7-9404 
7-9813 
7-3547 

1049 

I2OI 
I2O2 
I2O3 
I  "J  r\  i 

38§ 
18 

5 

4-1214 
5-0528 
5-0908 
6-5897 

15-8874 
16-8071 
16-5893 
16-  1  1  08 

'7 
75§ 
Jig 

1  1 

1-7195 
2-6567 
2-6955 
4-1910 

4-0270 

4-9348 
4-7183 
4-2255 

74    '37 

8-1 

1257 
1258 
12,9 
I26O 

7 
4* 

u-93'5 
14-1064 

19-4085 
19-9502 

4 
16 

5 

7 

9'4754 
9-5690 
10-8814 
11-7489 

7-6760 
7-4602 
7-3388 
7-9748 

i  —   -i 

1205 

4* 

13-8061 

16-3906 

5      "-3586 
lo        1  1-4073 

4-6477 
4-4231 

]26l 
1262 

1  5 

18-4622 

19-5600 

24§ 
6 

16-0999 

17-0719 

7-537I 
7-7226 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  72"-6  of  E.A.  at  Dec.  +  74°,  and77''3  at  Dec.  +  75°. 
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\'n 

B  D. 

Vo 

I'iaiii 

B.  D. 

PI  O. 

x.                   y. 

y- 

No.             Mag. 

X, 

V- 

Diftui. 

X. 

y- 

No. 

Slag. 

R.A.  2h  59™  30s  to  3h  23"  45"  —  contd. 

R.A.  2h  59"'  30"  to  3h  23™  458—  contd. 

Centre      R.A.  3h  12™  Dee.  -f  74°              R.A.  3h  i$™  Dec.  +  75' 

Centre      K.A.  3h  12™  Dec.  +  74°            R.A.  3h  i5m  Dec.  +  75° 

Plate  3324.     1896,  Nov.  30.         Plate  3793.     1897.  Dec.  24. 

Plate  3324.     1896,  Nov.  30.       Plate  3793.     1897,  Dec.  24. 

m. 

m. 

1263 

4 

17-8766 

7-8560 

1320 

7 

19-9623 

22-7786 

20§ 

17-6352 

10-7390 

1264 

4 

18-1086 

7-9308 

1321 

5 

i9'3833 

107935 

1265 

31§    i  20-6654 

19-1491 

H§ 

18-2985 

7-1024 

74      '53 

8-8 

1322 

4* 

22-4580 

22-5845 

12 

20-1272 

10-5185 

1266 

10        22-0930 

19-92  1  1 

22§ 

19-7331 

7-8565 

'323 

10 

20-3082 

10-4942 

I  IO2 

7 

2-0744 

8-4302 

"49 

6 

2-2900 

•3029 

1267 

38§       57173     20-8294 

54§ 

3-3697 

8-9491 

74    HO 

8-0 

11  SO 

7* 

4-8849 

23-4622 

18 

2-5671 

•5920 

1268 

21         5"9898    20-3374 

34§ 

3-6368 

8-4538 

74    '4i 

9'4 

1324 

6 

3-1866 

•1999 

1269 

6 

3-9748 

8-8755 

1325 

7 

3-3486 

•5563 

1  27O 

5 

7-0629 

20-8458 

•4 

47  '3° 

8-9513 

1326 

3* 

10-3982 

23-3565 

7 

8-0792 

•4250 

1271 

4-* 

7-7217 

20-5493 

13 

5-3690 

8-64.83 

1327 

5 

8-2554 

•1929 

12-2 

5 

5-3881 

8-4678 

1328 

4 

8-6252 

•4616 

1273 

7 

6-4247 

8-3552 

1329 

5 

9-7200 

•6041 

1274 

6 

7-2849 

8-6075 

1330 

6 

1  1-2470 

•5097 

1^75 

5* 

117725 

20-7569 

8 

9-4262 

8-8093 

1331 

8 

14-1866 

23-8019 

i9§     11-8717 

•8250 

1276 

5 

1  1-2486 

8'i  107 

1332 

4* 

17-8609 

23-3372 

8 

15-5396 

-3200 

1277 

4 

13-8763 

8-2468 

'333 

4 

16-7888 

•4002 

1278 

5 

167548 

8-01  10 

'334 

6 

16-7897 

•4837 

1279 

7 

16-8581 

8  8827 

'335 

4 

18-8679 

•°547 

1280 

8 

2-1380 

9-9095 

1336 

5 

19-7351 

•7452 

1281 

6 

6-5330 

21-8266 

16 

4'i979 

9-9383 

'337 

4 

19-8672 

•7370 

1282 

5 

6-6882 

9-6664 

1338 

12 

22-6380 

23-2256 

22§ 

20-3157 

•1562 

74    J55 

9'S 

1283 

r  * 
5 

10-3801 

21-8508 

10 

8-0447 

9-9178 

'339 

4 

20781  1 

'5734 

1284 

6 

10-8578      21-3412 

'5 

8-5-54 

9-4042 

1340 

4 

20-9559 

•2133 

1285 

6 

11-1613 

21-0155 

18 

8-8157 

9-o:45 

1  164 

7 

3-0904 

12-0760 

1286 

18 

11-7903 

2<'533' 

28§ 

9-4500 

9'5847 

1341 

'3 

6-3549 

24-7969 

26§ 

4-0507 

12-9113 

1287 

4 

10-4749 

9-8358 

1342 

5 

57984 

I  2'2OO6 

1288 

4 

10-7017 

9-9286 

"343 

5 

8-7178 

12-1449 

1289 

4 

12-2879 

9-8144 

'344 

6 

8-6872 

127781 

1290 

4* 

I5-4994 

21-8978 

6       13-1642   |    9-9067 

'345 

72§ 

11-3114 

24-4436 

86§ 

9-0043 

12-4963 

74    H4 

7'4 

1291 

10 

16-0537 

21-4510 

2i§     13-7130 

9-4533 

1346 

5 

11-6724 

24-1452 

'5 

9*3623 

I2-I97I 

1292 

4       14-4789 

9  5929 

1347 

6 

10-1348 

12  6659 

1293 

5       15-3067 

97736 

1348 

4 

10-2017 

12-6824 

I294 

28§ 

17-9645 

21'21  I  I 

42$     15-6200 

9-1932 

74    15°      8-4 

'349 

5 

12-6044 

24-8668 

8 

10-2994 

12-9146 

1295 

5* 

18-5172 

2I-O8O7 

15       16-1722 

9-0559 

"35° 

7 

13-3768 

24-1269 

IS 

11-0644 

I2'l6l  1 

1296 

4       19-0392 

9-8507 

'35' 

'4 

13-6701 

247333 

23§ 

1  1-3648 

12-7613 

1297 

4* 

22-3597 

2I-2952 

17 

20-0158 

9-2284 

1352 

4 

n-6797 

I2-8689 

1298 

4 

20-7625 

9-8706 

"353 

24§ 

14-9800 

24-4919 

32§ 

12-6708 

I2-507I 

74    146 

9'5 

1148 

8 

2-1510 

10-9693 

'354 

4 

12-7809 

I2-9088 

1299 

42§ 

5-4278 

22-4143 

62^ 

3-0985 

10-5360 

74    '38 

8-2 

'355 

5 

13-3032 

I2-427I 

I  3OO 

4         3'401  3 

10-6656 

1356 

6o§ 

19-0673 

24-9668 

74§ 

16-7633 

12-9361 

74    'Si 

7'9 

1301 

4 

4-8772 

10-8998 

•357 

4 

18-1378 

12-5285 

1  302 

o 

5-1486 

10-9895 

1358 

6* 

20-6230 

24-7751 

20§ 

18-3175 

127286 

>3°3 

6 

5-2437 

10-5827 

'359 

4 

19-0921 

12-1475 

1304 

6 

5-9428 

10-4896 

1360 

9 

19-1579 

12-7204 

1305 

3* 

8-4665 

22-8485 

8 

6-1415 

10-9370 

1361 

4 

20-0088 

127248 

1306 

4 

7-S546 

10-9208 

1362 

4*      6-1498 

25-5898 

H 

3-8564 

137056 

1307 

H 

10-6838 

22-5475 

"I 

8-3558 

10-61  18 

1363 

4 

4-1957 

13-4970 

1308 

4 

8-5801 

10-7599 

1364 

4 

4-8074 

I3-4798 

1309 

5 

8-8475 

lo'oi  13 

1365 

5* 

77134 

25-8578 

12 

5-4-95 

13-9601 

1310 

6 

9-1104 

10-5264 

1366 

4 

5-8206 

'3-8753 

1311 

4 

9-3879 

10-6455 

1367 

5* 

8-4974 

25-4320 

i7§ 

6-2010 

I3-5234 

1312 

•6 

1-1789 

10-4286 

1368 

4 

10-4484 

I3-5374 

J3'3 

4 

1-2685 

10-5956 

1369 

6 

1  1-3780 

13-3619 

1314 

12 

13-9616 

22-3250 

20§ 

1-6293 

10-35  '6 

1370 

8 

1  5  -  1  40  1 

25-5365 

20§ 

12-8448 

'3-5499 

1315 

3 

39676 

105931 

»37i 

25 

15-1666 

25-4548 

39§ 

12-8693 

13-4680 

74    H7 

9'5 

1316 

26§ 

17-6889 

22'IQOI 

42§ 

5-3536 

10-0848 

74    '49      9'3 

1372 

4 

13-6978 

13-2334 

1317 

5 

57541 

10-6168 

1373 

9 

16-4781 

13-8569 

1318 

' 

4 

16-7015 

10-8444 

'374 

7 

17-5185 

13-6703 

1319 

7* 

19-3670 

227835 

1  8| 

17-0402 

10-7480 

•375 

9 

18-1873 

I3-6654 

No.  1280  is  not  shown  on  plates  5198,  3761. 

i  reitau  interval  represent*  very  nearly  5'  =i  72«-6  of  E.A.  at  Dec.   +  74°,  and  77''3  at  Dec.   +  75". 
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ZONE    +    74° 


B.D. 

niatn 

B.D. 

No. 

Diam. 

X. 

f- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diain. 

X. 

jr. 

LMam. 

X. 

No. 

IU* 

R.A.  2h  59m  30s  to  3h  23™  45s  —  contd. 

R.A.  3h  29"'  45s  to  3h  47m  30* 

Centre      R.A.  3h  i2m  Dec.  +  74°             R.A.  3h  15™  Dec.  +  75° 

Centre      R.A.  3h  36"!  Dec.  +  74°             R.A.  3''  45"  Dec.  +75° 

Plate  3324.     1896,  Nov.  30.       Plate  3793.     1897,  Dec.  24. 

Plate  3325.     1896,  Nov  30.        Plate  4189.     1898,  Dec.  9. 

o 

m. 

o 

m. 

1376 

4 

19-2258 

13-5246 

1418 

4 

11-7137 

i4-"74 

5* 

4-2268 

2-2118 

1377 

5       20-0607 

13-8079 

1419 

4 

15-5613 

13-9775 

6* 

8-0664 

2-0268 

1420 

16 

20-3553 

15-0063 

3°§ 

12-8938 

2-8676 

I00§ 

3-7589 

1-2525 

73    '7° 

7"! 

1421 

3* 

20-4264 

14-6088 

6 

12-9513 

2-4720 

55§ 

26-9003 

I5-9353 

73    19° 

8-8 

1422 

6t 

20-7969 

15-0932 

'3 

13-3400 

2-939I 

5'§ 

24-9262 

17-7827 

74    158 

8-2 

H23 

3* 

11-8078 

15-3039 

3* 

4-3665 

3-4928 

69§ 

26-I186 

19-1978 

74    161 

7'5 

1424 

3* 

12-0968 

15-8158 

5 

4-6693 

3-9938 

46 

26-1654 

25-9350 

74    162 

7*9 

H25 

5 

20-5380 

15-1488 

1  1 

13-0845 

3*0060 

39 

19-6067 

26-1298 

74    IS2 

9*0 

1426 

5 

20-1395    15-3544 

IO 

12-6907 

3*2260 

1427 

3t 

20-8830  '  16-02  17 

7 

'3-4598 

3-8636 

1428 

6 

I3-5332 

3'4520 

R.A.  3h  23m  45s  to  3"  29™  45s 

1429 

10 

21-6517 

15-6884 

23 

14-2177 

3-5021 

Centre      R.A.  3h  36'"  Dec.  +74°               R.A..  3h  i5m  Dec.  +75° 

'43° 

8 

I5-I337 

3-6991 

Plate  3325.     1896,  Nov.  30.           Plate  3793.     1897,  Dec.  24. 

H3I 

4 

9-5257 

16-4905 

4* 

2-1309 

4-76/9 

11). 

'432 

4*    ;      9-»728 

I5-9342 

4* 

2-4537 

4-1988 

1378 

1  1 

6-9765 

14-3358 

32 

24-3867 

2-5307 

'433 

4 

1  1-5078 

16-6900 

4 

4-1163 

4-8886 

1379 

7 

24-9025 

2-2993 

'434 

4t 

11-5897 

16-205  ' 

6 

4-1810 

4*4015 

1380 

»7§ 

8-3220 

14-6415 

56§ 

25-7041 

2-9531 

'435 

IO 

11-8258 

I5-8557 

'9 

4-4036 

4*0460 

1381 

'5 

4-4641 

15-1861 

j6§ 

21-8104 

H36 

56§ 

1  1-9410 

16-6253 

«3§ 

4-5466 

4-8098 

74    168 

6-8 

1382 

29§ 

7-2OOO 

15-6135 

8o§ 

24-4986 

3-8164 

73    19° 

8-8 

H37 

6     j  16-2325 

16-4164 

'3 

8-8276 

4-4370 

1383 

9 

8-7628 

14-6780 

20 

26-1398 

3-0298 

H38 

6 

17-1556 

16-7879 

'4 

9-7613 

47735 

1384 

3* 

4-4383 

16-5691 

8 

21-6597 

4-5276 

H39 

IO 

19-0948 

16-8446 

22 

11-7041 

4-7540 

1385 

6 

21-9623 

4-0930 

1440 

4 

9-6604 

16*8496 

5* 

2-2781 

5-1233 

1386 

4* 

6-3254 

16-8042 

10 

23-5186 

4-9312 

1441 

5 

12-1731 

16-8945 

8 

47895 

5-0683 

1387 

6 

21-1952 

5795' 

1442 

10 

13-1448 

17-6413 

21 

57883 

S-7772 

1388 

5 

4-6215 

17-61  12 

12 

21-7490 

5-5782 

'443 

3* 

14-6928 

17-1748 

4 

7-3201 

5-2543 

1389 

3* 

5-0835 

17-2566 

1  I 

22-2397 

5-2680 

1444 

3* 

15-2234 

17*6858 

8 

7-8698 

5-7435 

»39° 

38§ 

5-42I2 

17-6473 

67§ 

22-5419 

5-6862 

74    158 

8-2 

H45 

5 

17-6687 

17-1053 

'4 

10-2885 

5-0705 

139' 

13 

5-4605 

I7-782I 

33§ 

22-5700 

5-8257 

74    '59 

9'3 

1446 

3* 

19-1469 

I7-4745 

5 

11-7818 

5-3833 

1392 

12 

8-7961 

17-0868 

36§ 

25-9536 

5-4323 

74    '65 

9'5 

'447 

3* 

19-3256 

I7-5983 

7 

11-9665 

5-4969 

'393 

i?§ 

4-4285 

18-5797 

32§ 

21-4704 

6-5264) 

HT  r  f\ 

9*  j 

1448 

10 

19-4433 

17-9107 

'9 

12-0960 

5-8056 

'394 

17 

4-5334 

18-4349 

36 

21-5886 

6-3925/ 

150 

4 

1449 

7 

20-1487 

17-2430 

15 

12-7741 

5-1097 

'395 

6 

21-5639 

7-5899 

1450 

IO 

20-2607 

17-4717 

25§ 

12-8953 

5-3358 

1396 

9 

227106 

7-0293 

1451 

5 

22-0243 

18-1312 

10 

14-6806 

5-9271 

'397 

6 

23-7195 

7-0582 

1452 

22 

23-0123 

I7-5854 

39§ 

15-6485 

5-3445 

74    '79 

9'5 

1398 

42§ 

67493 

18-9344 

7i§ 

23-7494 

7-0889 

74    161 

7'5 

'453 

6 

10-5454 

18-4663 

8 

3-2224 

6*7030 

1399 

9 

22-2548 

8-2181 

H54 

3 

8-0165 

6'4°73 

1400 

5* 

87935 

20-3227 

12 

25-6609 

8-6510 

'455 

4'§ 

18-9040 

18-3839 

65§     11-5719 

6-2993 

74    174 

7*2 

1401 

12 

21-9221 

9-4880 

1456 

4       11-9630 

67185 

1402 

'4 

22-5633 

9-4272 

'457 

5 

19-9590 

18-4567 

10       12-0287  ,    63^22 

'4°3 

9 

22-6955 

9-9256 

1458 

3* 

12-0659     19-6141 

4* 

4'7875       7'79°3 

1404 

7 

21-4902 

10-8623 

'459 

6 

9-3196       7'4423 

1405 

6* 

67501 

22-2335 

'7 

23-453' 

10-3749 

1460 

3* 

17-9693    19-8973 

6 

10-6945       7'8472 

1406 

5 

23-6835 

10-8658 

1461 

4 

1  2   22OI 

7*2594 

1407 

5 

21    3650 

"'4543 

1462 

6 

12-5903 

7-1958 

1408 

16 

22-4479 

11-0799 

'463 

'9 

20-1539 

19-5359 

358 

i  2'8668 

7-4050 

74    '75 

9-1 

1409 

5 

24-7822 

11-4758 

1464 

6 

I  1*1220 

2O'21  1  2 

12 

3  8676 

8-4235 

1410 

5 

25-2415 

1  1-6561 

,465 

3* 

II-5171        20-6374 

4* 

4-2792 

8-8363 

1411 

12 

2I-0427 

12-7026 

1466 

3* 

I  1-6338       20-0753 

5         4-3721       8-2666 

1412 

6 

22-4692 

12-9394 

1467 

3 

16-7218       20-2026 

7         9-4602 

8-2044 

>4'3 

ii 

24-4099 

12-2651 

1468 

4* 

17-8OI8 

20-6263 

7       10-5592 

8-5835 

1414 

4 

24-6854 

12*0070 

1469 

1  1 

.7-8638 

20-9233 

«§ 

10-6305       8-8769 

1415 

9 

21-6328 

13H746 

1470 

8 

20-2857 

2O-25I8 

20 

13-0250       8-1132 

1416 

24 

5-2396 

25-2622 

3°§ 

21-6-74 

13-2552 

74    157 

9'5 

1471 

7 

2I-06I3 

20-6549 

'9 

13-8148       8-4858 

1417 

33§ 

7-4773 

25-6346 

5°§ 

23-87'I 

13-8256 

74    102 

7'9 

1472 

3* 

16-2887 

2  1-9222 

7 

9-0921       9-9353 

i  \  *r\7  A  F     '      i"»»W*"rfi 

45§ 

1-9102 

16-7615 

74    '54 

8-9 

'473 
'474 

9 

20-4674 

2  1-961  3 

5 

22§ 

1  1  9745 
13-2721 

V  "33" 
9-8155 

37§ 

1-3232 

19-4360 

74    '53 

8-8 

'475 

3*    20-6398     21-5438 

7 

13-4264 

9-390I 

29 

8-4536 

25-8647 

74    163 

9*0 

1476 

26$     12-9710  !  22-7475 

43§ 

5-8111 

10-8869 

74    172 

9-0 

i  r('S'.au  interval  represents  revy  nearly  5'  =  726-5  of  R.A.  at  D.-e.  +  74°,  and  77»'3  at  Dec.  +  75°. 
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yo. 

Diani.             *-                     w- 

Diam. 

X.                               V. 

B.  D. 

No. 

Tlium                         — 

B.  D. 

No. 

Mig. 

.*.. 

»• 

num. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  3h  29m  45s  to  3h  47™  30*  —  contd. 

R.A.  3h  47m  30"  to  4h  om  o8  —  contd. 

Centre      R.A.  3"  36"  Dec.  +  74°               R.A.  3"  45™  Dec.  +  75° 

Centre      R.A.  ^  o™  Dec.  +74°             R.A.  3h  45m  Dec.  +75° 

Plate  3325.    1896,  Nov.  30.         Plate  4189.     1898,  Dec.  9. 

Plate  3341.     1897,  Jan.  26.        Plate  4189.    1898,  Dec.  9. 

'477 

4t 

14-4999 

22-0087 

8 

7'3'°7 

10-0927 

O 

m. 

1526 

4       11-8972 

18-3818 

O 

m. 

1478 

4 

16-2778     22-4037 

8 

9-1019 

10-4172 

1527 

4* 

4-5892 

19-1464 

6 

16-6593 

6-8218 

'479 

5 

10-6935     23-2628 

9 

3-5552 

1-4869 

I528 

38§ 

12-9790     19-0000 

73§ 

25-0443 

7-2049 

74    188 

8-4 

1480 

4t 

14-5718     23-8546 

8 

7-4529 

''9335 

1529 

8 

6-5341     20-0185 

6       18-5444 

7-8127 

1481 

1  1 

14-6218     23-5329 

•9 

7-4903       i  -6094 

1530 

17         7-1726 

20-3058 

23       19-1642 

8-1399 

1482 

3* 

'7'5°93     24'°'63 

7 

10-3928 

1-9820 

1531 

9         7-4169  :  20-2551 

13       19-4117 

8-1035 

1483 

4t 

18-5454    23-1399 

10 

1  1*3960 

I  '0660 

1532 

13       11-2391 

20-5064 

'7 

23-2114 

8'5974 

1484 

12 

14-1804 

1-6522 

1533 

i8§     13-6209 

20-9728 

28§ 

25-5592 

9-2146 

74    '89 

9'  5 

1485 

10 

21-5493 

23-2549 

'9 

14-4004 

1-0672 

'534 

ii 

8-0618 

21-6730 

>9 

19-9648 

9-5612 

1486 

8 

15-5219 

1-0723 

'535 

20 

8-0710 

21-9007 

28§ 

19-9592 

9-7882 

74    182 

9'5 

1487 

6 

15-5984 

1-9141 

1536 

4* 

9-3277 

21-4047 

5 

21-2438 

9-3739 

1488 

5 

«57487 

1-1067 

'537 

12 

10-8291 

21-3096 

'9 

22-7517 

9-3748 

1489 

6* 

22-9398  ,23-9362 

18 

15-8180 

1-6954 

1538 

6 

12-7519    !  21-7805 

9      24-6389 

9-9655 

1490 

24 

9-2112     23-8040 

42§ 

2-0936     12-0870 

74    l66  i    9'3 

'539 

IO 

13-6196      21-2206 

13 

25-5393 

9-4628 

1491 

18 

12-1917    24-3118 

29§ 

5-0930 

12-4817 

74    169 

8-9 

1540 

7* 

6-3999 

22-0339 

'3 

18-2842 

9-8156 

1492 

3* 

15-2847 

24-2721 

7 

8-1808     12-3230 

1541 

8 

8-0583 

22-1135 

12 

i9'9335 

IO'OO2O 

'493 

4 

17-091  1 

24-801  5 

10 

10-0068     12-7836 

'542 

13 

9*9543 

22-9440 

2O 

21-7726 

10-95  10 

74    183 

9'5 

1494 

3* 

19-6548 

24'5707 

8 

12-5608 

12-4568 

'543 

4* 

11-4509  :  22-9519 

4t 

23-2701 

I  1-0538 

'495 

5* 

21-501  1 

247074 

9 

14-4100 

12-5205 

'544 

6t 

7-5688 

23-2546 

7     i  I9-3735 

1  I-IO7O 

1496 

6 

2-4294 

13-7952 

1545 

4 

19-5304 

11-6977 

'497 

5 

7-5578 

13-9184 

1546 

4* 

7-7712 

23-4082 

7 

19-5691 

i>-2735 

1498 

23 

15-8925 

25-3616 

43§ 

8-8293 

I3-3873 

74    '73      9'4 

'547 

4* 

9-5099 

23-1954 

5 

21-3168 

H-I734 

1499 

3* 

19-7763 

25-8402 

7 

127280 

'3-7I63 

1548 

26§ 

10-1024 

23-6056 

37§ 

21-8791 

11-6192 

74    185 

9-1 

1  500 

16  . 

21-5246 

25-9688 

25§ 

14-4804 

13-7794 

74    176      9'5 

'549 

10 

11-3476 

23-8607 

'5 

23-1060 

11-9530 

1501 

5 

14-6634 

13-6570 

1550 

5t 

12-3915 

23-5051 

7* 

24-1705 

11-6642 

i55i 

8 

5-8864 

24-1003 

'7 

17-6383 

11-8465 

35§ 

11-9863 

26-3744 

74    167      8-8 

1552 

10 

77347 

24-4951 

'5 

19-4591 

12-3601 

54J5 

26-5103 

26-1770 

74    181       8-9 

'553 

57§ 

10-0473 

24-973S 

86§ 

21-7377 

12-9778 

74    184 

7-8 

'554 

18 

12-3287 

24-8517 

3°§ 

24-0228 

13-0058 

'555 

22§ 

5-1507 

25-8026 

3'§ 

167951 

13-4981 

R.A.  3h  47m  30s  to  4h  om  o3 

1556 

Si§ 

7-8310    25-9300 

6o§ 

19-4662 

'3"79'8 

74    l8' 

8-9 

Centre      R.A.  4h  om  Dec.  +74°               R.A. 

3»>  45""  Dec.  +  75° 

1557 
1558 

9 
6* 

8-3371     25-1187 
9-4217     25-7666 

16 

7 

2O-O2IO 
2I-O62I 

13-0198 
'37332 

Plate  3341.     1897,  Jan.  26.        Plate  4189.    1898,  Dec.  9. 

'559 

18 

10-8935     25-3444 

24§     22-5594 

13-4044 

o                   m. 

1560 

'7 

5-3232     26-0976 

24§     16-9515 

13-8028 

1502 

4* 

4-4130 

14-6419 

5* 

16-7702 

2-3136 

I5°3 

5 

5-1258     14-8282 

4* 

17-4692 

2-5449 

8o§     26-2996 

3-6819 

73    215 

8-3 

1504 

7 

5-2024     14-0645 

6f 

7 

17-5924 

17888 

1 

1505 
I  ,06 

5 
4 

•7514     14-4679 
9-5274     '4"5988 

4 

19-1111        2-2920 

R.A.  4h  om  os  to  4h  1  2m  30s 

1507 

6 

1  1-0860 

14-5712 

5 

23-4315        2-6663 

Centre      R.  A.  4h  om  Dec.  +74°                R.A.  4h  15™  Dec.  +75" 

1508 

5 

13-0233     14-3498 

Plate  3341.     1897,  Jan.  26.         Plate  4208.     1898,  Dec.  22. 

1509 

8 

67118     15-9778 

10 

18-9810       3-7928 

o                    m. 

510 

16 

7-3763     15-1947 

21 

19-6922        3-0522 

1561 

12 

14-4222 

14-7446 

17 

2'12O2          2-2941 

5" 

'4 

10-6479     15-3331 

'7 

22-949s       3'3969 

562 

4 

14-7462 

H7563 

512 

12 

13-1265     15-5180 

16 

Z5'4io3      3-7406 

563 

4 

18-6270 

14-2647 

4* 

6-2875          2-5547 

5'3 

4* 

8-5187     16-8555 

4* 

20-7253       4-7535 

564 

9 

20-9210 

14-5054 

ii         8-5886       2-6502 

5H 

'4 

8-5606 

16-1343 

21 

20-8148       4-0625 

565 

27§ 

14-0095 

5-4052 

5»§ 

17467          3-9783 

73    215       8-3 

S'S 

6 

7-9152     17-2041 

6 

20-1030       5*091  1 

566 

'4 

I5757I 

5-5782 

16 

3-5047          3-0458 

516 

'4 

8-7576     17-4849 

20 

20-9273       5-4244 

567 

28§ 

21-8590 

5"73'9 

44§       9-6014       3-8148 

74    200  '    8-8 

5'7 

8 

9-6252     17-8587 

10 

217654  ,    5-8548 

568 

3* 

16-9642 

5-8568 

3*       47297       4-2492 

5,8 

7 

10-7078     17-1743 

9t 

22-8903       5-2391 

1569 

2O§ 

16-9965 

S'9555 

31         4-7626      4-3446 

74    '9'       9'5 

1519 

4* 

11-3134     17-5247 

4* 

23-4717       5-6252 

1570 

4 

17-8635 

16-1622 

4*       5-6456       4-4985 

1520 

'5 

12-7777     17-8719 

24 

24-9110       6-0671 

74    l87      9'5 

1571 

9 

23-0083 

16-9040 

20           IO-8229          4-9136 

1521 

7 

13-3056     17-8565 

9* 

25-4408       6-0836 

1572 

20§ 

18-2072 

167451 

32§       6-0205       5-0540 

74    '93      9'2 

1522 

9 

4-8678     18-3029 

12 

16-9910       5-9950 

'573 

5 

20-6564 

17-0696 

5         8-4861       5-2260 

1523 

6o§ 

10-1892  '  18-4170 

8o§ 

22-2973       6-4457 

74    1  86      6-4 

'574 

5 

20-6849 

17-0185 

5 

8-5IIO         5-1737 

1524 

4* 

10-3554     18-5371 

5* 

22-4515 

6-5783 

'575 

5 

20-9603 

17-5694 

5 

8-8197          57C47 

'525 

'3 

10-7793 

18-3896 

18 

22-8865 

6-4570 

'5/6 

5 

22-5849 

17-6191 

7 

10-4433          5-6540 

i  reseau 

interval  represents  very  nearly  ,'  =  7z'"6  of  1!.A.  at  Dec.  +  74°,  and  77"-3  at  Dec.  +  75°. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Dlam. 

*. 

y- 

Dlam. 

X. 

y- 

No. 

Diaiu. 

*. 

y. 

JDlam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Slag. 

R.A.  4h  om  os  to  4h  1  2m  3o8  —  contd. 

R.A.  4h  i2m  30s  to  4h  30m  15" 

Centre      R.A.  4h  om  Dec.  +  74°                 R.A.  4h  i5m  Dec.  +  75° 

Centre      R.A.  4h  24"'  Dec.  +74°              R.A.  4h  15™  Dee.  +75° 

Plate  3341.     1897,  Jan.  26.        Plate  4208.     1898,  Dec.  22. 

Plate  421  1.    1898, 

Dec.  23.          Plate  4208.     1898,060.22. 

m. 

o                    ni. 

1577 

5 

23-034° 

17-6107 

7        10-8929 

5-6160 

1626 

5°§ 

47818 

14-9058 

48§ 

12-1688 

2-9240 

73    224 

8-6 

1578 

4        10-9573 

5-3439 

1627 

5 

6-6862 

14-5163 

4 

14-0859 

2-6139 

>579 

15 

iy5375 

18-6348 

18 

5-4720 

6-9835 

74    192 

9'5 

1628 

10 

17-6658 

14-2369 

8*     24-9673 

2-7390 

1580 

3* 

18-2897 

18-3469 

4* 

6-2069 

6*6469 

1629 

7 

17-8293 

I4-0153 

5* 

25-2436 

2-5233 

1581 

4 

18-3269 

18-0901 

5* 

6-2249 

6'39'4 

1630 

5 

5-9570 

15-7047 

5 

13-3103 

3766s 

1582 

37§ 

19-2779 

187272 

48§ 

7-2136 

6-9645 

74    '94 

8-2 

1631 

7 

6-0228. 

15-7556 

6       13-3773 

3-8222 

1583 

$6§ 

19-7647 

18-7525 

788 

7-6995 

6-9586 

74    195 

8-0 

1632 

6t 

6-3802 

15-3169 

7       '37498 

3-3978 

1584 

i«§ 

21-5989 

18-0800 

23.3       9'4892 

6-1762 

74    199       9'5 

1633 

6* 

7-8704 

15-4480 

5       15-2302 

3-5829 

1585 

5 

21-9828 

18-0830 

9        9'873i 

6-1551 

1634 

«5§ 

8-0728 

15-8197 

17       15-4210 

3-9632 

1586 

5 

14-3174 

19-3889 

7        2-3074 

7-9390 

1635 

4§ 

8-2063 

15-0625 

4t     15-5815 

3-2I57 

1587 

29§ 

20-4318 

19-1029 

35§       8-3887 

7-2684 

74    '97 

8.~ 

1636 

4§ 

8-3075 

15-0847 

5*     15-6847 

3-2045 

1588 

4 

9-7536 

7-0468 

9 

1637 

33§   '    8-4897 

14-9145 

4>§     15-8738 

3-0735 

73"  23o 

9'3 

1589 

4* 

23-0122 

19-5697 

6 

10-9980 

7-5765 

1638 

i8§       9-9720 

15-0841 

23       >7-3479 

3-2999 

1590 

4* 

23-57" 

19-2952 

6 

"•5343 

7-2602 

1639 

5t  .  12-3428 

15-6107 

5 

19-6964 

3'9'53 

1591 

5 

15-0195 

20-0853 

6 

3-0515 

8-5901 

1640 

5       13-0410 

I5-5978 

6t 

20-3959 

3-9274 

'59* 

3* 

15-6205 

20-4092 

4 

3-6701 

8-8762 

1641 

6 

13-4884 

15-6138 

1593 

3* 

17-0767 

20-0128 

4* 

5-0977 

8-3870 

1642 

7    !  15-8274 

15-2022 

5* 

23-1964 

3-6401 

'594 

4 

7-3337 

8-4753 

1643 

3         6-7256 

16-8021 

5 

14-0420 

4-8925 

1595 

12 

14-3976 

zo-7333 

19        2-4692 

9-2740 

1644 

3*       6-9940 

16-2859 

6 

14-3256 

4-3889 

1596 

3* 

15-9024 

21-3229 

4*      4-0092 

97673 

1645 

4         7-3295 

167739 

6 

14-6424       4-8902 

1597 

4* 

16-1486 

20-9494 

6f      4-2335 

9-3804 

1646 

4* 

8-2449 

16-7134 

6 

15-5610      4-8631 

1598 

7 

18-5275 

20-9561 

9        6-6050 

9-2358 

1647 

9 

9-2682 

16-6598 

10 

16-5865 

4-8462 

'599 

5 

9-9305 

9-2808 

1648 

4t 

9-6153 

16-3202 

4 

16-9460 

4-5209 

1600 

4* 

22-0607 

21-2356 

6       10-1511 

9^955 

1649 

1  1 

10-2432 

15-9578 

12 

17-5881 

4-1845 

1  60  1 

3* 

22-1522 

21-7391 

5       10-2722 

9-7922 

1650 

10 

1  1-1616 

16-0875 

I  I 

18-4994 

4-3468 

1601 

3       10-8974 

9-5566 

1651 

'7 

11-6148 

16-6268 

'9 

18-9317     4-9042 

1603 

'5 

14-1415 

22-1708 

22        2-3034 

10-7251 

1652 

6t 

11-9147 

'57959 

6 

19-2630  1    4-0847 

1604 

22§ 

14-7843    21-5453 

37§       2-9050 

10-0581 

74    190      9-5 

1653 

5 

15-7570 

16-8897 

1605 

s     f 

6 

16-1743    21-9066 

7        4'3i64 

10-3349 

'654 

10 

16-6274 

15-7665 

8t 

23-9738     4-2342 

IOOO 

f 

5 

18-0255 

22-1347 

7 

6-1771 

10-4451 

1655 

5 

16-6978 

1  6-i  145 

1007 

f      O 

4 

7-3322 

10-7332 

1656 

5 

17-4367 

16-7722 

1608 

f 

4 

11-0305 

10-9274 

1657 

'5 

4-9580 

I7-3503 

18 

12-2515     5-3735 

1609 
1610 

X 

10 

3t 

16-2278 
17-6736 

23-0088 
227879 

16 

5 

4-4379 
5-8708 

i"4330 
1-1203 

1658 
1659 

5 
5 

6-6257 

67017 

17-4056 
17-4039 

9 

8 

13-9169     5-4947 
13-9940     5-4959 

101  I 

3* 

18-6553 

23-5344 

5 

6-8935 

1-8050 

1660 

4 

14-5890       5-7208 

1612 

4* 

21-8360 

23-8367 

7 

10-0863       1-9055 

1661 

1  1 

9-8276 

17-0965 

'4 

17-1276     5-3045 

1613 

s 

10 

21-8636    23-8444 

'4 

10-1132       1-9110 

1662 

12 

11-8488 

17-4849 

18 

19-1318  i  5-7672 

1614 

£ 

7 

16-5492    24-5032 

10 

4-8505     12-9019 

'663 

8 

12-4416 

17-4631 

9 

19-7271     5-7691 

1615 

s     s 

4* 

18-4616 

23-9074 

7 

6-7233 

12-1895 

1664 

'5 

10-8872 

16-9943 

'9 

18*1910        5-2440 

IOIO 

f 

4* 

19-4118 

24-5198 

7 

7-7112 

12-7401 

1665 

8 

14-3984 

17-4045 

7       21-6827  '    57843 

1617 

S       o 

5 

11-5079 

12-5618 

1666 

12 

'4-8557 

16-8637 

'4 

22-1614       5-2648 

1618 

»£•« 

5* 

17-2095 

25-5478 

7 

5-5752 

13-9020 

1667 

46§     16-2151 

17-1651 

63§ 

23-5096     5-6147 

74    210 

7-8 

1019 
1620 
1621 

3* 
54§ 

18-6995 
19-9438 

25-5357 
25-7623 

4 
5 

52§ 

6-8533 
7-0598 

S-3'75 

13-9041 
13-7961 
1  3-9443 

74    196 

8-5 

1668 
1669 
1670 

4t  !    4-8659 
15         8-3073 
16        9-6577 

18-4652 
18-5724 
18-2310 

5       ;  12-1179         6-4853 
15          I5-55I3          67231 
17          16-9133    i      6-4313 

74    204 

9'5 

1622 

,  /      - 

5 

9'3895     13-0225 

1671 

'5 

97973 

18-3977 

I7          17-0475          6-6045 

1023 

.  (  ~  . 

21 

21-1145 

24-9005 

22§ 

9'4337     13-0135 

74    198 

9'5 

1672 

5       '3"'937 

18-3031 

5       20-4468      6*6401 

1024 

I  I 

1-2-25*7 

25-3931 

'9§ 

10-5995 

13-4316 

'673 

6t     I4-8495 

18-3007 

7     122-0999      6-6973 

1625 

3 

11-5400 

13-1886 

1674 

5       18-2619 

'8-6553 

_  .  c 



'675 

9        7'5205 

'9"8543 

ii       147100 

7  9/5> 

5'§ 

H'4759 

1  5  -0040 

73    224 

8-6 

1676 

15       13-3685 

19-2312 

18       20-5869       7-5711 

1677 

8       13-9600 

19-0525 

12       21-1818       7-4159 

1678 

5       14-5610 

19-2380 

8f     21-7773  |    7-6240 

'679 

4       '8-1377 

19-3231 

1680 

10       18-3405 

18-5382 

8*     25-5825 

7-0675 

1681 

ii 

6^2963 

20-9053 

'2           I3-4534 

8-9783 

1682 

4t 

7-6751 

20-4256 

4 

14-8497 

8-5542 

1683 

4* 

77724 

20-1302 

5 

14-9601 

8-2594 

1684 

5* 

10-1534 

19-9703 

7 

17-3460 

8-1909 

1681; 

11$ 

13-0213 

'97336 

23 

20-2178 

8-0600 

74    208 

9'5 

I  rittau  interval  represents  very  nearly  5'  =  7z»-6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  and  77"3  at  Dec.  +  75°. 
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No. 

Diiun. 

3'. 

!'• 

Diam. 

X. 

y- 

B.  D. 

Ko. 

Diara. 

X. 

<i. 

Diam. 

X. 

y- 

B.  D. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.  A.  4h  1  2m  30*  to  4h  30™  1  5s  —  contd. 

Centre       R.A.  4h  24°"  Dec.  +  74°              R.A.  4^  15™  Dec.  +  75° 
Plate  4211.     1898,  Dec.  23.         Plate  4208.     1898,000.22. 

R.A.  4h  12™  30s  to  4h  30™  15"  —  contd. 

Centre       R.A.  4h  24™  Dee.  +  74°             R.A.  4h  15™  Dec.  +74° 
Plate  4211.     1898,060.23.         Plate  4208.     1898,  Dec.  22. 

o 

m. 

m. 

1686 

4t 

13-1572 

20-5294 

6     ,20-3258      8-8614 

'745 

4* 

9-7014 

24-8563 

6 

16-7090    13-0553 

1687 

7 

13-1991 

20-5216 

9      20-3678      8-8556 

74    209 

9'5 

1746 

6* 

I  1-6624 

25-1263 

8 

18-6588    13-3968 

1688 

9       I4-9755 

19-8077 

I  1          22-1704         8-2089 

'747 

33§ 

I  I  '6900 

25-1168 

36§ 

18-6847     13-3921 

74    206 

9'* 

1689 

18 

15-1467 

19-7602 

26         22-3417 

8-1664 

1748 

5 

18-8347  \  13-1140 

1690 

i8§ 

15-2116 

19-5948 

24         22-4135 

8-0038 

•749 

'3 

11-9945 

24'9793 

'4 

18-9938  ,  13-2645 

1691 

4 

15-2791 

20-2982 

5      22-4551 

8-7128 

1750 

5 

19-1219   13-5245 

1692 

9 

15-7798 

20-3901 

II       22-9565 

87207 

'75' 

4* 

I3-I779 

25'4523 

5 

20-1632     13-7863 

1693 

'3 

17-0258 

i9'5853 

15  ;  24-226- 

8-0633 

1752 

3* 

I575I5 

24-9162 

4 

22-7527   13-3453 

1694 

6 

6-4441 

21-8248 

7     113-5680 

9'9°33 

'753 

3* 

15-8740 

25-1304 

5 

22-8648    13-5586 

1695 

5      13-6052 

9-7826 

'754 

4* 

.  16-0180 

25-I493 

7 

23-0058     13-5870 

1696 

4* 

7-6284 

2  I  '2OOO 

5       14-776' 

9-3240 

i 

1697 

4* 

9-9075 

21-4078 

6 

17-0462 

9-6140 

85§ 

22-8004 

1-5853 

73    237 

8-5 

1698 

5 

10-7516 

21-5652 

9 

17  8820 

9-8035 

47§ 

2-2531 

15-8905 

74    200 

8-8 

1699 

4* 

11-3565   121-3358 

5 

18-4926 

9-5966 

43§ 

1-1725 

19-3862 

74    '97 

8-9 

1700 

9 

13-2197 

20-8903 

9 

20-3727 

9-2255 

»4§ 

1-3504 

26-0600 

74    *96 

8-5 

1701 

6 

14-6802 

2I-I265 

9 

21-8226 

9-5170 

34§ 

10-4244 

26-7169 

74    205 

8-8 

1702 

10 

16-2375 

21'322O 

1  1 

23-3745 

9-7691 

1703 

4 

12'I  109 

10-1584 

1704 

4 

I2'l8lO 

10-0765 

1705 

9 

6-i6io 

22*7163 

ii 

'3-2495 

10-7828 

R.A.  4h  30m  is8  to  4h  36"°  15" 

1706 

4* 

7-1995 

22-5485 

5 

14-2930 

10-6532 

Centre     R.  A.  4h  z^  Dec.  +  74°              R.A.  4h  45™  Dec.  +  75° 

1707 

4* 

9-5228 

22"OOI2 

4 

16-6348 

10-1959 

Plate  4211.    1898,  Dec.  23.          Plate  4810.     1900,  Feb.  6. 

1708 

6 

1  1-4922 

22-372I 

8 

18-5941 

10-6377 

1709 

10 

12-4253 

22-5913 

12 

19-5158 

10-8951 

! 

o 

m. 

1710 

18     :'i2'9243 

22-3295 

'9 

20-0240 

10-6518 

1755 

6 

20-0343 

14-2016 

I7I1 

7     113-8406 

22-4802 

9 

20-9348 

10-8361 

1756 

7 

20-8043 

14-2200 

1712 

4       14-8390 

21-6586 

5 

21-9638 

10-0545 

1757 

4'§ 

21-7086 

14-8198 

39§ 

4-3758     2-9040 

73    244 

8-5 

1713 

4*     14-9950 

22-3271 

5 

22-0932 

10-7268 

1758 

7 

21-7528 

147505 

3* 

4-4203     2-8330 

1714 

25S 

1  5-6000 

22-2194 

36§ 

22-7010 

10-6428 

1759 

4 

19-3051 

I5-7774 

1715 

5t 

16-6992 

22-0930 

5 

23-8037 

10-5612 

1760 

6 

22-9360 

15-4697 

4* 

5-6559     3-4444 

I"l6 

4 

12-4993 

•8246 

1761 

16 

23'3'45 

I5-3093 

8 

6-0188       3-2514 

«7«7 

7* 

5-6985 

23-5297 

10 

127590 

•5778 

1762 

6 

23-7633 

15-4259 

4* 

6-4786       3-3257 

1718 

44§ 

8  5979 

23-II52 

4'§ 

15-6699        -2730 

74    203 

9-2 

1763 

5 

23"8336     15-3974 

1719 

4* 

87354 

23-5615 

5 

15-7900        -7218 

1764 

4 

23-8536     15-4355 

3* 

6-5655       3-3220 

1720 

4*     11-8655 

22-8762 

6 

18-9441         -1583 

1765 

8 

19-3456     16-8975 

5* 

2-2055       5-1775 

1721 

17       12-4757 

22-7OOI 

»9i 

19-5613         -0050 

1766 

6 

21-5578     167744 

4* 

4-3958       4-8604 

1722 

4t     12-9495 

22-8683 

5 

20-0273 

•1962 

1767 

5 

23-5465 

16-5130 

1723 

43§     12-9790 

22-8936 

42S 

20-0533 

•2183 

74    207 

9-0 

1768 

4 

19-0853 

17-3651 

1724 

3*     '3-2615 

22-9942 

4 

20-3334        -3323 

1769 

4 

19-1943 

17-1318 

I72> 

16       13-8724 

22-8047 

16 

20-9530        -1639 

1770 

3 

19-7981 

17-4121 

1726 

18       14-9540 

23-5185 

22 

22-0089        '9'7' 

1771 

4 

20-7687 

17-5788 

1727 

'5'5394 

22-8844 

9 

22-6166         -3060 

1772 

5 

23-9640 

17-6748 

4* 

6-8685       5'5529 

1728 

4 

23-0567 

'5749 

'773 

4' 

19-1390 

18-6883 

1729 

16       17-5282 

22-5395 

17 

24-6168         '0350 

1774 

6 

21-9855 

18-0982 

3 

4-9343      6"i437 

1730 

6       18-0160 

23-2386 

9 

25-0794 

7505 

'775 

8 

22-5391 

18-5166 

5 

5-5267      6-5113 

1731 

5*      7-999° 

24-4803 

9 

15-0188     12-6154 

1776 

20§ 

22-8383 

18-2481 

»4 

5-8011       6-2187 

1732 

33S          8'4-r" 

23-9421 

j6§ 

15-4834     12-0953 

'777 

8 

I9H739 

19-1320 

4 

2-5254 

7-3922 

'733 

5*      9-I378 

24-6984 

6 

16-1466     12-8789 

1778 

1  1 

21-3081 

19-8743 

7 

4-4152      7-9733 

'734 

4 

16-5769     127196 

'779 

8 

22-8338 

19-1658 

5 

5-8743 

7-1352 

'735 

4*  '  10-4291 

24-0964 

6 

17-4679     12-3256 

1780 

5 

19-4204 

20-2361 

1736 

4       i9'6499     12-6478 

1781 

8 

20-0135 

20-8251 

4* 

3-2057 

9-0364 

'737 

4      21-0058 

12-7156 

1782 

7 

23-7454 

20-4191 

5 

6-8903 

8-3035 

'738 

5*     I6-3747     25-I497 

6      23-4027 

12-6001 

1783 

ii 

20-7998 

21-7415 

6 

4-0712 

9-8756 

'739 

5*     18-0889  :  24-4386 

8 

25-1015 

129545 

1784 

2I§ 

21-1635 

21-4763 

i6§ 

4-4102 

9-5823 

74    212 

9'4 

1740 

6 

12-6087 

13-6406 

1785 

12 

22-2233 

21-3671 

8 

5-457+      9'3»'b 

'74' 

5       12-7110 

13-5825 

1786 

4* 

22-5114 

21-9085 

3* 

5-7891       9-8990 

1742 

5* 

6-2506     25-3876 

9       13-2407     13-455° 

1787 

7 

22-5847 

21-7677 

4 

5-8551       97479 

74    214      9-5 

'743 

6* 

6-8706 

25-4568 

8 

13-8580     13-5469 

1788 

5 

22-6957 

21-7415 

3 

5-9608 

9'7'3» 

'744 

7 

14-1138     13-4655 

1789      7 

19-6229 

22-9920 

4 

3-0065 

11-2235 

V 

i  rtscau  interval  represent!  very  nearly  5'  =  72«'6  of  R.A.  at  Dec.  +  74",  and  778'3  at  Dec.  +  -5°. 
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N-_ 

B.  D. 

N.., 

B.  D. 

_  o. 

X, 

y. 

DuBDi 

y- 

No. 

Wig. 

'*. 

So. 

Ma,. 

R.A.  4h  3om  i5s  to  4h  36'"  15"  —  contd. 

R.A.  4h  36'"  15s  to  5h  om  30s—  contd. 

Centre      R.A.  4h  24™  Dec.  +  74°              R.A.  4h  45™  Dec.  +75° 

Centre       R.A.  4''  48"'  Dec.  +  74"              R.A.  4''  45'"  Dec.  -f  75° 

Plate  4211.     1898,  Dec.  23.         Plate  4810.     1900,  Feb.  6. 

Plate  3365.     1897,  Fob.  20.           Plate  4810.      1900,  Feb.  6. 

m. 

m. 

1790 

33§ 

21-6139 

23-2724 

23§ 

5-0150 

11-3316 

74°  213 

8-5 

1840 

ii 

19-6617 

16-4960 

1791 

19-3767 

25-1233 

2O§ 

2-9463 

13-3698 

74    211 

9-5 

1841 

5 

21-4327 

16-9875 

1792 

7 

19-9978 

25-0270 

5 

3-5570 

13-2156 

1842 

7 

22-8105 

16-0933 

'793 

7 

20-9286 

25-0093 

3* 

4-4830 

13-1214 

'843 

4 

7-7198 

17-8345 

3* 

10-2096 

57768 

'794 

12 

22-8240 

25-3968 

7 

6-4056 

13-3408 

1844 

24§ 

8-35.2 

17-1  1  80 

20§ 

10-8489 

5-0675 

74    218 

9'2 

1845 

4 

10-9661 

17-6965 

45§ 

25-0105 

26-8187 

74    217 

9-0 

1846 

4 

14-1105 

17-7811 

1 

1847 

6 

17-0617 

17-9903 

1848 

5 

17-7488 

'775'3 

2* 

20-23I5 

5-8322 

R.A.  4h  36™  15s  to  5h  om  30" 

1849 

6 

17-9575 

17-2989 

4* 

20-4514 

5'3849 

Centre       R.  A.  4h  48™  Dec.  +  74°             R.A.  4!!  45'"  Dec.  +  75° 
Plate  3365.    1897,  Feb.  20.           Plate  4810.    1900,  Feb.    6. 

1850 
1851 
1852 

5 

4S§ 

10 

18-1634 
18-1732 
18-6485 

17-9508 
I7-393I 

17-734' 

3* 
36$ 
6* 

20-6460 
20-6653 
21-1326 

6-0429 

5-8283 

74    232 

9-0 

o 

m. 

1853 

7 

19-9905 

17-5349 

3* 

22-4784 

5-6504 

1795 

12 

19-2266 

13-9868 

6* 

21-7641       2-0936 

1854 

8 

20-8091 

17-3406 

4* 

23-2997 

5-4696 

1796 

'4 

6-5093 

H'4943 

7 

9-0425       2-4187 

1855 

6       20-9411 

17-8060 

2* 

23-4224 

5'935' 

'797 

II 

6-9098     14-3148 

6* 

9-4479 

2-2437 

1856 

5 

23-3506 

17-3868 

I798 

3 

9-1783    14-9833 

I857 

13 

5-4878 

18-8880 

8 

7-9603 

6-79/8 

1799 

8 

14-0889 

14-7861 

3* 

16-6175 

2-8187 

1858 

7 

6-2606 

18-6924 

4* 

8-7353 

6-61  1  5 

1800 

'7§ 

14-9070     14-7650 

12 

17-4342 

2-8085 

1859 

4 

9-5830 

18-2828 

1801 

25§ 

18-1672 

14-3858 

24§ 

20-7008 

2-4743 

73    266 

9'3 

i860 

5 

12-8986 

18-6496 

3 

15-3716 

6-6628 

1802 

4 

19-4049 

14-7107 

1861 

5 

12-9598 

18-5038 

4* 

15-4360 

6-5190 

1803 

10 

19-6865     14-1903 

4* 

22-2226 

2-3019 

1862 

16 

14-1882 

18-9970 

12 

16-6588 

7-0288 

1804 

5 

19-7267 

14-3963 

1863 

'5 

15-1387 

18-7015 

9 

17-6120 

6-7466 

74    228 

9'5 

1805 

6 

19-8386 

14-5909 

1864 

6 

16-8613 

18-1781 

4 

'9'34'5 

6-2509 

1806 

5 

20-7057   14-4553 

1865 

4 

16-9173 

18-0795 

1807 

4 

20-9755    14-1617 

1866 

5 

18-0275 

18-5465 

1 

1808 

16 

23-0443   14-6547 

1867 

13 

18-1092 

18-7114 

8 

20-5820 

6-7988 

74-    231 

9'5 

1809 

10 

23-0718   !  14-7092 

1868 

9 

21-0710 

18-5310 

4* 

23-5423 

6-6666 

1810 

5* 

5-1291 

15-5021 

2* 

7-6500 

3-4061 

1869 

1  1 

22-5793 

18-4503 

1811 

33§ 

7-1023 

15-5189 

26§ 

9-621  1 

3'45'7 

1870 

5 

22-8144 

i8's  160 

1812 

5 

7-3388 

15-5529 

4* 

9-8560 

3-4928 

1871 

23-0509     18-1163 

25§ 

25-3322 

6-2761 

1813 

8 

9-2970 

15-1830 

st 

1  1-821  1 

3-1462 

1872 

22| 

23-1005     18-4249 

20 

25-5784 

6-5846 

74    237 

9'5 

1814 

5 

9-3I74 

15-1987 

3* 

"•8353 

3-1648 

1873 

5 

4-8479 

19-8249 

3* 

7-3099 

7-7269 

1815 
1816 

1817 

1  1 

5 

2I§ 

11-1223 
11-1398 

15-4623 
15-6488 
15-0635 

10 

2* 

18 

11-8886 
13-6408 
13-6659 

3-6376 

74    2'9 

9'4 

1874 
1875 
1876 

9 

7 
6 

10-0900 
12-2359 
12-9950 

19-8455 
19-1038 
19-5333 

4 
6 

4 

12-5492 
14-7032 
I5-459I 

7-8172 
7-1089 

7-5474 

1818 

i8§ 

12-0315 

15-3624 

13 

H-5527 

3-3635 

74    225 

9'5 

1877 

6 

13-8485 

19-2465 

4t 

16-3140 

7-2741 

1819 
1820 

12 

7 

12-5019 

12-5680 

15-9204 
15-8172 

5* 

15-0155 
15-0832 

3-9288 
3-8262 

1878 
1879 

8 

14-0869 
14-6385 

19-9415 
19-6344 

16 

4 

i6'54'3 
17-0989 

7-9735 
7-6730 

74    227 

9"5 

1821 

7 

12-6668 

15-2813 

4 

15-1905 

3-2944 

1880 

6 

19-71  12 

4* 

17-7833 

7-7578 

1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 

12 

7 
5 
85§ 
15 
8 

13-1  180 
13-3592 
14-1787 
15-3366 
16-2768 
16-8448 

15-5872 
15-2806 
15-7484 

'5'3399 
15-8380 

15-0190 

6 
5 

2* 

1  1 

4* 

15-6377 
15-8819 
16-6933 
17-8589 
18-7906 
193687 

3-6056 
3-3026 

37852 
3-3916 

3'9°'5 
3-0927 

74    229 

6-1 

1881 

1882 
1883 
1884 
1885 
1886 

5, 

5 

5 

I 

15-3643 
16-3508 

17-7597 
18-7303 
20-9080 
23-7691 

19-0640 

'9'4°53 
19-1968 
19-3248 
19-3854 
19-05  10 

3* 
»9§ 
4* 

2* 

4* 

'7-8335 
18-8160 

20-2242 

21  -1909 

7-1125 

7-4674 
7-2803 
7-4176 
7-5138 

74    23o 

9'5 

1828 
1829 
1830 

.  Q  „   - 

3 
'3 
9 

19-6442 

21-8359 
22-4857 

I5-I349 
15-1515 

'5-3365 

6* 

24-3568 

n*M 

1887 
1888 
1889 

25§ 
5 

26§ 

5-4633 
6-3237 

9-7075 

20-5997 
20-5  169 
20-6873 

!9§ 
4* 

20§ 

7-9108 

87713 
I2-I524 

8-5089 

8-4389 
8-6562 

74    216 
74    220 

9'5 
9-3 

I83I 
1832 

1833 
1834 
'835 
1836 

1838 
'839 

I  2 

6 
6 
4 

5 
'3 
4 
4 

5 

22-7404 
23-0422 

5759° 
10-7268 

1  1-6903 
1  1-8590 
127557 
13-8996 
19-0792 

15-1229 
15-9464 
16-4885 
16-1290 
16-5566 
16-4436 
16-6084 
16-4604 
'6-5394 

3* 
3* 
3* 
8 

8-2642 
13-2370 
14-1936 

14-3672 

4-4003 
4-1093 

4-5567 
4-4427 

1890 
1891 
1892 
1893 
1894 

'895 
1896 

1897 
1898 

9 
4 
6 

5 

20§ 

8 
8 
1  1 

5 

10-3090 
1  1-8312 
13-3870 
13-6381 
13-7819 
.5-4675 
15-7090 
16-5902 
16-8983 

20-4899 
20-4391 
20-1541 

20-3270 
20-2531 

207344 
20-1906 
20-4826 
20  3737 

5 
3* 
4* 
3* 
'5 
4 
4 
6 

2* 

12-7584 
14-2803 
15-8408 
16-0902 
16-2343 
17-9105 

18-1601 
19-0380 
19-3486 

8-4665 
8-4361 

8-1744 

8-3504 
8-2790 

87843 

8-2435 

8-5471 

8-4449 

74    226 

9'4 

Plutes  3365,  4810.     Nos.  1886,  1913,  are  measured  also  on  Plates  5245,  4257. 

i  rtsrau  interval  represents  very  nearly  5'  =  72-6  of  R.A.  at  Dec.   +  74*.  and  77»-3  at  Dec.   +  75°. 
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B.  I). 

B.  D. 

Xo. 

DIani. 

X.                            Ii. 

Diam.    '           x. 

!/• 

No. 

Diain. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  4h  36™  15s  to  5h  om  3OS—  contd. 

R.A.  4h  59m  308  to  5h  23™  45" 

'.Yiitre        R.A.  4h  48™  Dec.  +  74°              R.A.  4h  45™  Dec.  +  75° 

Centre      R.A.  sh  i2m  Dec.  +  74°             R.A.  5h  15™  Dec.  +  75° 

Plate  3365.     1897,  Feb.  20.          Plate  4810.     1900,  Fell.  6. 

Plate  5245.     1900,  Nov.  15.         Plate  4257.     1899,  Jan.  27. 

111. 

m. 

1899 

'9§ 

20-6633 

20-3245 

15 

23-II08 

8-4473 

1947 

5 

8-1579 

2-8117 

1900 

7 

22-6189 

20-8743 

1948 

5 

127212 

14-6478 

ii 

10-2590 

27353 

1901 

25§ 

22-8553 

20-8237 

22 

25-2963 

8-9810 

74    236 

9'5 

1949 

7 

13-9550 

13-9748 

«sl 

11-4827 

2-0467 

1902 

1  1 

5-7709 

21-9371 

5 

8-1999 

9-8533 

1950 

I  I 

'9'5539 

14-2206 

27 

17-0860 

2-2133 

1903 

8 

6-2460 

21-4363 

4 

8-6813 

9'3545 

1951 

3 

20-4493 

15-0103 

7 

17-9903 

2-9888 

1904 

4* 

6-4673 

21-3217 

2* 

8-9024 

9-2464 

1952 

6 

22-1743 

14-3064 

'9 

19-7058 

2-2605 

1905 

13 

87267 

21-5465 

6 

i  n6o6 

9-5024 

1953 

9 

22-4191 

14-6267 

27§ 

19-9581 

2-5765 

74    246 

9'5 

1906 

10 

11-4588 

21-5461 

5 

13-8929 

9-540I 

1954 

3 

6-8500 

15-5794 

8 

4-4013 

3-7475 

1907 

z6§ 

11-5750 

21-9456 

»7§ 

14-0038 

9-9401 

74    224 

9'5 

1955 

5 

4'4H5 

3H5I7 

1908 

i8§ 

11-7790 

21-5019 

12 

14-2134 

9-4984 

1956 

5 

10-0268 

15-5327 

15 

7-5770 

3-6580 

1909 

1  1 

14-1696 

21-1505 

6 

1  6  -6100 

9-1832 

1957 

5 

11-0785 

15-2700 

H 

8-6249 

3-3808 

1910 

5 

15-9188 

21  -1850 

4* 

18-3583 

9-2384 

1958 

4 

11-3311 

14-8981 

8 

8-8723 

3-0045 

1911 

5 

17-1896 

2I-5I5I 

4* 

19-6223 

9-5879 

1959 

4 

11-4090 

15-2029 

7 

8'9555 

3'3ii7 

1912 

20§ 

22-7682 

21-7483 

'3 

25-1969 

9-9017 

1960 

10 

15-0225 

14-9965 

2I§ 

12-5644 

3-0509 

1913 

12 

23-8508 

21-9536 

4* 

26-2805 

IO-123I 

1961 

5 

15-2637 

15-6946 

II 

12-8172 

37470 

1914 

8 

5-6080 

22-7829 

4* 

8'O212 

10-6944 

1962 

5 

17-0173 

3-6068 

1915 

23§ 

8-2890 

22-8340 

«4§ 

10-7062 

107820 

1963 

3 

20-2705 

15-1441 

8 

17-81+4 

3-1232 

1916 

7 

9"3496 

22-O27O 

4t 

II-7808 

9-9896 

1964 

5* 

7-3615 

16-0283 

8 

4-9198 

4-1902 

1917 

6 

12-6914 

22-7256 

3 

I5-I079 

I0'7355 

1965 

5 

9-338i 

16-4396 

ii 

6-9008 

4-5744 

1918 

12 

'3-3631 

227615 

7 

15-7806 

10-7828 

1966 

5 

7-8046 

4'433i 

1919 

12 

17-2659 

22-9I99 

6 

i9"'6793 

10-9965 

1967 

5 

8-6429 

4-376i 

1920 

12* 

187336 

22-038l 

6 

21-1592 

io'i  360 

1968 

5 

9-9548 

4'5'75 

1921 

13 

21-0285 

22-0879 

6 

23-4525 

10-2168 

1969 

5 

10-7180 

4-2930 

1922 

"§ 

22-1308 

22-4380 

'5 

24-5507 

10-5840 

74    235 

9'5 

1970 

6      12-7085 

4-5299 

1923 

6 

I3-3945 

23-9176 

4* 

15-7905 

1-9387 

1971 

4 

14-4281 

4-4058 

1924 

5 

13-4289 

23-0038 

3* 

15-8416 

1-0245 

1972 

67§ 

16-9364 

16-5424 

85§ 

14-4998 

4-5682 

74    242 

7-1 

1925 

2Z§ 

16-5679 

23-8067 

'4 

18-9703 

1-8743 

•973 

7 

14-6212 

4-6950 

1926 

16 

182979 

23-5659 

10 

20-7006 

1-6559 

1974 

5 

16-2641 

4'6733 

1927 

18 

'8'37»9 

23^954 

1  1 

207787 

1-5873 

1975 

4 

17-6919 

4-1784 

1928 

22 

22  0405 

23-7888 

'3 

24-4398 

1-9338 

1976 

4 

20-9895 

16-1248 

12 

18-5490 

4-0939 

1929 

9 

22-4739       23-4371 

4* 

24-8804 

1-5861 

1977 

"S 

23-3047 

16-3955 

44§ 

20-8699 

4'333i 

74    248 

9'3 

1930 

13 

22-8170 

23-2750 

7 

25-2221 

1-4264 

1978 

23§ 

5-6934 

17-0130 

48§ 

3-2635 

5-1998 

1931 

9 

6-5084 

246515 

5 

8-8981 

2-5760 

1979 

4* 

7-2783 

17-3784 

6 

4-8566 

S'5435 

1932 

9 

7-9598 

24-9511 

7 

10-3440 

12-8962 

1980 

5 

5-8301 

5-1019 

'933 

8 

11-9955 

24-4126 

6 

14-3894 

12-4128 

1981 

H§ 

11-5522 

I7-5540 

26§ 

9-1306       5-6575 

74    239 

9'5 

'934 

18 

16-6324 

24-S253 

14       19-0185 

12-8928 

1982 

4 

9-8368      5*9805 

1935 

20§ 

17-0048       24-3050 

i7§     19-3981 

12-3760 

74    23o«r 

9'5 

1983 

8 

10-9028 

5-6086 

1936 

'9 

18-2834      24-38l2 

ii       20-6760 

12-4731 

1984 

• 

6 

11-2044 

57261 

'937 

6 

18-6730      24-0153 

3* 

21-0713 

12-1085 

1985 

4 

11-3507       5-6568 

1938 

23§ 

20-6616    24-6856 

H 

23-0503 

12-8109 

1986 

4 

14-5319      5-8906 

'939 

43)5 

5-3^69 

25-0962 

2o§       77301 

13-0035 

1987 

4 

17-1213     17-1213 

9 

14-6925       5-1489 

1940 

5* 

6-5856 

25-5738 

3* 

8-9624     13-4968 

1988 

9 

18-5403     177091 

2I§ 

i(Vi  195 

57140 

1941 

8 

9-8740 

25-9408 

6 

12-2464     13-9156 

1989 

29§ 

19-2996 

17-9195 

46§ 

16-8826 

5'9i45 

74    244 

8-9 

1942 

17 

10-0925 

25-9536 

13 

12-4645     13-9289 

1990 

5 

i9'3958 

17-1598 

12 

16-9700 

5-1524 

'943 

'4 

13-3298 

25-8520 

6 

15-7008     13-8708 

1991 

4 

17-3232 

5-2502 

'944 

'3 

14-9004 

25-5770 

6 

17-2778 

13-6192 

1992 

7 

17-6069 

5-6196 

'945 

5 

18-6708 

25-3762 

4 

21-0498 

13H733 

1993 

3 

22-4514 

17-3090 

8 

20-0295 

5-2586 

1946 

13 

19-5283 

25-6173 

7 

21-9021 

13-7266 

1994 

4 

22-6320 

17-2672 

6 

20-2077 

5-2129 

1995 

4 

5-1905 

17-9580 

9 

27741 

6-1524 

10I§ 

19-91  10 

1-0942 

73    265 

6-3 

1996 

10 

5'2957 

18-1563 

16 

2-8846 

6-3480 

S2§ 

21-4271 

1-5005 

73    269 

8-5 

1997 

4 

6-0385 

6-4218 

49§ 

1-8504 

15-0428 

73    244 

8-5 

1998 

3 

n'7393 

6-3064 

5°§ 

2-6062 

23-4627 

74    2i3 

8'5 

'999 

3 

13-0750 

6-2093 

5«l 

6-3454 

26-6455 

74    217 

9-0 

2OOO 

3 

14-4565 

6-2611 

463     11-6236 

26-3454 

74    223 

8-8 

2OOI 

4 

15-8871 

6-4870 

2OO2 

4 

'8-3305 

187198 

1  1 

15-9254 

£               S  £>  fj 

6-7284 

2003 

5 

16-3688 

6.     „ 
0073 

2004 

2* 

18-8056 

187903 

6 

16-4012 

67929 

20O5 

7 

23-3366 

I8-7735 

18 

20-9331 

6-7131 

i  rteeau  interval  represents  very  nearly  5'  =  7i"'6  of  R.A.  »t  Dec.  +  74°,  and  7/''3  at  Dec.  +  75  . 

204 


GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


Z  O  N  E    +    74°. 


B.  D. 

B.  D. 

Ho. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam  .             T. 

No. 

Mag. 

Xo. 

Diam. 

X. 

IM.iui. 

X. 

y- 

Xo. 

Mag. 

R.A.  4h  59m  30s  to  5h  23™  45s  —  contd. 

R.A.  4h  59m  30s  to  5h  23™  45"  —  contd. 

Centre      R.A.  5h  i2m  Dec.  +  74°             R.A.  5h  15"  Dec.  +  75° 

Centre      R.A.  5h  izm  Dec.  +74°             R.A.  $h  15"'  Dec.  +  75° 

Plate  5245.    1900,  Nov.  15.       Plate  4257.     1899,  Jan.  27. 

Plate  5245.     1900,  Nov.  15.       Plate  4257.     1899,  Jan.  27. 

O 

m. 

.                   m. 

1886 

5 

2-0280 

7-2040 

2063 

3* 

20-8944 

22-6393 

IO 

18-5439 

io'6ioo 

2006 

5 

2-7288 

7-2224 

2064 

6 

20-8087 

10-5253 

2007 

6 

4-4598 

7-9356 

2065 

5 

20-8443 

10-1435 

2008 

5 

48683 

7-34I7 

2066 

6 

57574 

23-3358 

'7 

3-4186 

•5219 

2009 

56^ 

8-0190 

19-0368 

5-6193 

7-1891 

74   238 

7'2 

2067 

5 

5-8095    ;  23-1409 

10 

3-4689 

•3253 

2O1O 

8 

8-8798 

197470 

»9§ 

6-4888 

7-8896 

2068 

9 

47509 

•7178 

2OI  I 

5 

7-2999 

77962 

2069 

10 

•3128 

2OI2 

4 

10-1332 

7-9065 

2070 

5 

7-4473 

"3377 

2OI3 

6 

10-3684 

7-0972 

2071 

4 

8-2846 

•2952 

2014 

4 

10-7978 

7-6007 

2072 

3t 

I  PI729 

23-5366 

6 

8-8371 

•6472 

2OI5 

4 

10-81  56 

7-7708 

2073 

9 

11-8545 

23-0982 

20§ 

9-5  106 

•1958 

2Ol6 

10 

14-2688 

19-6023 

2'§ 

11-8758 

7-6670 

2074 

3t 

12-7118 

23-8329 

8 

10-3798 

•9206 

2017 

59§ 

1  6-1  152 

19-4813 

74§ 

13-7203 

7-5220 

74    241 

7-1 

2075 

4 

14-4962 

•2'95 

20l8 

8 

15-3802 

7-1272 

2076 

4 

15-3090 

•2494 

2019 

>9§ 

17-8010 

19-0505 

29§ 

15-4011 

7-0662 

74    243 

9'3 

2077 

6 

18-9613 

•6397 

2O2O 

7 

157480 

7-7073 

2078 

9 

19-4763 

•8228 

2O2I 

4 

15-8586 

7-6331 

2079 

4 

19-9405 

•9067 

2O2Z 

6 

18-2890 

19-5781 

'5 

15-8958 

7-5859 

2080 

4 

37619 

2-4465 

2O23 

12 

22-8202 

19-1761 

25§ 

20-4221 

7-1210 

74    247 

9'4 

2081 

7 

5"'337 

12-0283 

2O24 

5 

20-8236 

7-1515 

2082 

4 

12-3083 

2025 
2O26 

4 

6-9618 

20-6367 

6 
1  1 

4"4'77 
4-5846 

87373 
8-8056 

2083 
2084 

3 
4 

6-9825 
7-0148 

12-2139 
12-6456 

2O27 

3t 

11-6618 

19-9942 

9 

9'2757 

8-0945 

2085 

5 

10-1334 

24-4147 

12 

7-8093 

12-5378 

2028 

4* 

11-9993 

19-9243 

9 

9-6079 

8'O21O 

2086 

4 

8-8988 

12-2907 

2O29 

5 

10-0330 

8-5414 

2087 

IO 

'3'°495 

24-2525 

20§ 

10-7229 

12-3338 

2030 

4 

'5  '944  3 

20-0972 

10 

'3-5597 

8-1372 

2088 

5 

13-2232 

12-3093 

2031 

4 

'4-I547 

8-5416 

2089 

3 

13-5070 

12-1132 

2032 

5 

16-0515 

87044 

2090 

5 

14-4208 

12-3056 

2033 

3 

16-4001 

8-4677 

2091 

3 

14-7121 

12-8308 

2034 

7 

2  I  -O2  I  O 

20-9993 

17 

18-6442 

8-9708 

2092 

3 

15-6795 

12-3421 

2035 

4 

5-1520 

9-4292 

2093 

5 

17-1492 

12-7810 

2036 

3 

7'5643 

9'6459 

2094 

10 

18-0855 

12-2072 

2037 
2038 
2039 

3t 
6 

4 

10-3837 
II7220 
14-5899 

21-3631 
21-6029 
217382 

8 

'4 

8 

8-0168 

9'3589 
12-2299 

9-4830 
9-7049 
9-8005 

2095 
2096 
2097 

20§ 

2i"oo68 

24-4798 

3 
4 
3'§ 

18-3654 

18-4710 
18-6824 

12-6984 
12-5041 
12-4509 

2O4O 

4 

12-2721 

9-2142 

2098 

13 

18-8487 

12-1599 

2041 

4 

13-3804 

9^352 

2099 

8 

19-6031 

12-2861 

2042 

4 

13-4960 

9-1039 

2IOO 

8 

20-9600 

12-5299 

2O43 

4 

I3-7598 

9'°535 

2101 

5 

2-8065 

'3"9555 

2044 

5 

14-6330 

9-9259 

2102 

4 

3-5467 

13-5620 

2045 
2046 
2047 
2048 

i6§ 

7 

20-0965 
21-6708 

21-4063 
21-3602 

3 
-   5 
29§ 

16-2817 
16-9803 
17-7284 
19-3010 

9-221  1 

9-3879 
9-3209 

2IO3 
2104 
2105 
21O6 

3 
10 

4 
6 

9'3964 
106368 

I3-4345 
16-6944 

1  3-8306 
13-8998 

>3"45°9 
13-6181 

2049 
1913 
2050 

5 
3 

4-7966 
6-4559 

21-8757 
22-6706 

16 

8 

2O'2I  17 

2-4375 
4-1I07 

97327 
10-0756 
10-8458 

2107 
2108 
2109 

22 

20-4575 

25-9798 

4 

28§ 

5 

I77I75     '37°6° 
18-1541     13-9583 
18-5823     13-5176 

74    245 

9-. 

2051 
2052 
2053 

4 
4 

7-2832 
9-6635 

22-6933 

22-6297 

4 

9 

1  1 

47299 
4-9360 

7"3'5° 

10-4167 
10-8580 
107606 

21  IO 
21  I  I 

4 

12 

19-8394 
20-4477 

13-3269 
13-6629 

2054 

5 

10-2723 

22-3954 

'4 

7-9188 

10-5169 

49§ 

12-6371 

1-8778 

73    286 

9-0 

2055 
2056 
2057 

?nr  8 

6 

11-8457 

21-9056 

4 
5 
15 

8-8429 
8-9198 

10-5522 
10-2511 

10-0065 

47§ 

237398 
25-8611 
23-8706 

17-1790 
20-8244 
21-6703 

74    249 
74    253 
74    250 

7-0 

8-9 

7'5 

i*\J  k  O 

2059 
2060 

8 

13-8613 

22-0240 

16 

4 

IO-22O2 
I  I-5020 
I  1-7281 

10-1041 
10-0949 
10-7546 

29§ 
82§ 

25-1862 
25-1629 

21-8961 

26-0075 

74    251       9-0 

74    252       6-5 

2061 

6 

""9553 

10-4514 

2062 

25§ 

15-9520 

22-1922 

42§ 

'3-5955 

10-2325 

74    240 

9"3 

i  r,'seau  interval  represents  very  nearly  5'  =  72»-6  .  f  R.A.  at  Dec.  +  74°,  and  77»'3  at  Dec.  +  75°. 
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No. 

Diaru. 

B.  D. 

Diam. 

B.  D. 

V- 

Xo.             Mag. 

y- 

T. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  sh  23m  45s  to  5h  29m  45s 

R.A.  5h  29m  45s  to  5h  47™  30"  —  contd. 

Centre      R.A.  5h  36^  Dec.  +  74°               R.A.  5h  15"°  Dec.  +  75° 

Centre     R.A.  5h  36m  Dec.  -4-  74°            IR.A.  5h  45™  Dec.  +  75° 

Plate  3857.     1898,  Feb.  14.        Plate  4257.     1899,  Jan.  27. 

Plate  3857.    1898,  Feb.  14.        Plate  3886.     1898,  .March  2. 

1 

o                   m. 

o                  m. 

•Ill 

4 

4-1302 

(4-1587 

3       21-5714       2-0065 

2161 

4       I7-4905 

15-1883 

5 

10-2821 

3-1013 

2113 

13 

5-8570 

147484 

12 

23-2363       27406 

2162 

9      20-3182 

15-5969 

10 

13-1248 

3-4042 

21  14 

1  1 

7-1696 

14-5950 

10* 

24-5568       2-7049 

2  163 

5       21-5077 

15-5656 

5 

H'3'43 

3-3312 

2115 

8 

7-2548 

14-8186 

6* 

24-6232       2-9328 

2164 

5       217585 

157307 

4 

14-5696 

3-4863 

21  l6 

'5 

7-2333 

iS'4'34 

13 

24-5521       3-5231 

2165 

4 

21-9395 

16-0856 

4 

14-7618 

3-8312 

2117 

20§ 

8-8251 

15-9705 

26 

26-0870      4-2167 

2166 

6 

22-0258 

15-9224 

6 

14-8450 

3-6665 

2118 

6 

4-8621 

16-1841 

6* 

22'I  189          4-0889 

2167 

4 

9-7435 

16-8224 

21  19 

7 

5"°543 

16-5285 

6 

22-2848          4-4463 

2168 

4 

9-8078     16-9925 

2120 

H 

5'3796 

16-4134 

'4 

22-6I57          4-3613 

2169 

4 

11-5721      16-1573 

5 

4-4081 

4-2957 

2121 

4 

5-5293 

16-7088 

2170 

i5 

12-7452 

16-2961 

15 

5-5829 

4-3867 

2122 

44§ 

6-7182 

16-5032 

64^ 

23-9423          4-5649 

74    254      8-6 

2171 

20§ 

14-4297 

16-8957 

19 

7-2888 

4-9228 

2123 

82§ 

4-H34 

17-2722 

845 

21-3127          5-1088 

74    249      7-0 

2  172 

7 

15-3017 

16-1782 

6 

8-1371 

4-I735 

2I24 

5 

5-0103 

17-2096 

7 

22-1783           5'I24O 

2173 

4 

187879 

16-3695 

4t 

11-6257 

4-2353 

2125 

24§ 

5-8520 

17-1771 

23  02O8          5'l623 

2174 

3 

20-6215 

16-4806 

4t 

13-4607 

4-2759 

2126 

17 

6-0592 

17-2917 

18 

23-2173    ,      5-2958 

2175 

4 

22-9293 

16-6276 

4 

>5773i 

4-3340 

2127 

4 

4-4409 

18-5993 

5* 

21-4932          6-4608 

2176 

4 

9-4076 

17-1053 

3 

2-2770 

5-3163 

2128 

4 

6-5116 

18-4438 

3* 

23'5745 

6-4823 

2177 

3* 

11-3721 

17-4684 

4* 

4'2553 

5-6124 

2129 

5 

4-2321 

19-2471 

4 

21-2273 

7-0888 

2178 

8 

11-6726 

17-4083 

7 

4-55i6 

5-5372 

2130 

4        4-5976 

19-5217 

4* 

21-5692 

7-3924 

2179 

4 

12-2094 

17-1175 

4 

5-0784 

5-2285 

2131 

15       :     5-0815 

197055 

17 

22-O35O 

7-6159 

2180 

4 

14-3986 

17-6529 

5 

7-2867 

5-6798 

2132 

4     •    5-2916 

19-1605 

4* 

22-2981 

7-0903 

2l8l 

5       18-6887 

I7H795 

6 

1  1-5680 

5-3474 

2133 

4 

8-7236 

19-3883 

2182 

3*    20-1017 

17-5320 

3 

12-9790 

5-3444 

2134 

7 

5-3409 

20-9185 

8 

22-I9I3 

8-8471 

2183 

4      20-4319 

17-7708 

4 

13-3207 

5-5742 

2135 

20;;     5-3695 

20-5646 

22§ 

22-25I  I 

8-4964 

2184 

3f     21-3650 

17-5667 

4 

14-2440 

5-3338 

2136 

3* 

5-4023 

20-9758 

5* 

22-2444 

8-9107 

2185 

4 

14-8774 

5-2185 

2137 

4!      5-6117    20-6362 

6 

227872 

8-4494 

2186 

19 

22-0243 

17-7730 

19 

14-9127 

S'5'40 

2138 

5 

5-8983 

20-4693 

2l87 

3 

io'3554 

18-2357 

4* 

3-2701 

6-4162 

2139 

44§ 

6-6209 

20-6874 

54§ 

23-4874 

8-7262 

74    253 

8-9 

2188 

20§ 

10-6596 

18-1742 

18 

3-5683 

6-3439 

2140 

8 

7-8317 

20-7282 

9 

24-6882           8-8734 

2189 

8 

10-8260 

18-3868 

7 

3-7449 

6-5479 

2141 

38§ 

4-3075 

21-5746 

21-1033 

9-4105 

2190 

I2§ 

11-6623 

18-6662 

10 

4-5902 

67966 

2142 

17 

4-332I 

21-8746 

J4 

21-1033 

97107 

2191 

4 

12-3712 

18-1541 

5 

5-2802 

6-2588 

2143 

6o§ 

4-7259 

217282 

6i§ 

9-6019 

74    250 

7'5 

2192 

4 

6-6977 

6-5470 

2144 

9 

4-7480 

21-8182 

1  1 

2I-52I5 

9-6945 

2193 

5 

14-1801 

18-3247 

5 

7-0934 

6-3609 

2145 

6-0555 

21-8206 

37§ 

22-8239 

9-8073 

74    251 

9-0 

2194 

3       14-4649 

I8-3959 

4 

7-3793 

6-4231 

2146 

'9§ 

7-8416 

2  I  "6642 

22§ 

24-6170 

9-8063 

74    255       9'5 

2195 

3 

8-0598 

6-9487 

2147 

27^ 

4-3247 

22-8374 

22§ 

2I-OI30 

10-6709 

2196 

7       15-8962 

18-2326 

7 

8-8067 

6-2029 

2148 

4 

6-0840 

22-O832 

.* 
5 

22-8287 

10-0714 

2197 

3*     15-899° 

18-5561 

4 

8-8215 

6-5260 

2149 

7 

8-3824 

227866 

5* 

25-0594 

10-9733 

2198 

2i§     15-9725 

18-1785 

i8§ 

8-8783 

6-1452 

215O 

10 

S-9438 

23-0443 

10 

22-6o82 

11-0175 

2199 

i7§     19-0095 

18-8528 

i6§ 

11-9390 

6-7077 

2I5I 

8 

4-4345 

24-6908 

22OO 

23§     20-0727 

18-3508 

i9§ 

12-9828 

6-1669 

2152 

1  1 

8-4779 

24-2280 

12 

25-0292 

12-4152 

22O1 

4* 

20-9459 

19-0198 

4 

13-8787 

6-7995 

2153 

_5* 

6-4318 

24-5527 

5t 

22-9606 

12-5636 

2  2O  2 

4* 

21  -O2  l6 

18-4581 

3 

13-9360 

6-2409 

2154 

6-4467 

25-9142 

8i§ 

22-86O7 

13-9185 

74    252      6-5 

22O3 

4 

22-2573 

18-8666 

4 

15-1861 

6-6022 

2204 

13 

22-4846 

19-2137 

10 

15-4242 

6-9367 

79§ 

24  3393 

'"5955 

73    294 

9-0 

22O5 

4 

9-8899 

19-0570 

5 

2-8367 

7-2561 

i+5§ 

26-6442 

1-5047 

73    298 

6-8 

2206 

3* 

I2-70SI 

19-4179 

4 

5-6618 

7-5089 

2207 

4t 

12-7300 

19-4389 

4 

5-6854 

6O 

7-5294 

2208 

38§ 

I3-2435 

19-0470 

3°§ 

•1842 

7-1  180 

74    258 

9'3 

R.A.  5h  29m  45s  to  5h  47m  30* 

2209 

5 

13-6197 

19-4921 

5 

6-5770 

7-5486 

Centre      R.A.  sh  3^m  Dec.   +  74°             R.A.  5h  45m  Dec.  +  75° 
Plate  3857.    1898,  Feb.  14.        Plate  3886.    1898,  March  2. 

2210 
221  I 
2212 

2* 

'5 

16-3320 

I6-4397 
10-3830 

19-6403 
19-8352 
20-2971 

4* 
i5§ 
'3 

9-2918 
9-4085 
3-3717 

7-5918 
77854 
8-4744 

74    263 

9'5 

in. 

2213 

5 

10-3913 

20-5972 

5 

3-3902 

87735 

2155 

4 

20-3774 

14-0599 

5*     13-1278       1-8654 

2214 

66§ 

II-77I6 

20-8418 

62§ 

4-7813 

8-9653 

74    257 

7-2 

2156 

4 

147985 

14-2579 

3 

7-5606      2-2753 

2215 

4 

I  1-8040 

20-8609 

4 

4-8156 

8-9828 

2157 

3t 

15-6743 

14-4985 

4t 

8-4433       2-4811 

22  |6 

4 

I4-3705 

20-4033 

4 

7-3592 

8-4305 

2158 

42§ 

i3-53z6 

I5-737' 

6  3497  •    3-7982 

74    259 

8-9 

22  17 

4 

14-6301 

2O'l8l2 

4 

7-6127 

8-1981 

2159 

16 

I4-3937 

'5-7I55 

16 

7-2099       37446 

74    261 

9'5 

2218 

H 

17-1837 

20-3007 

1  1 

10-1682 

8-2231 

2160 

10 

H"5383 

'5-5659 

10 

3-5894 

2219 

4 

177395 

20-3498 

4 

10-7247 

8-2523 

i  rescau  interval  represents  very  nearly  5'  =  72""6  of  R.A.  at  Dec-.  +  74",  aud77»"3  at  Dec.  +  75". 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

V. 

Diam. 

X. 

If- 

No. 

Diam. 

X. 

!/• 

'            •"" 

?/• 

No. 

Mag. 

, 

No. 

Ma-. 

R.A.  ^  2Q™  4SS  to  .Sh  47m  30s—  contd. 

R.A.  5h  47™  30s  to  6h  om  os  —  contd. 

Centre       R.A.  5h  36™  Dec.  +  74°            R.  A.  5h  45™  Dec.  +75° 

Centre      R.A.  6h  o'»  Dec.  +  74°                R.A.  5'"  45™  Dec.  +75° 

Plate  3857.     1898,  Feb.  14.        Plate  3886.     1898,  March  2. 

Plate  4302.     1899,  Feb.  25.        Plate  3886.     1898,  March  2. 

e                    m. 

O 

in. 

222O 
2221 
2222 

3* 
3i§ 

7 

18-8410 
19-6991 
19  7983 

20-4561 

20-3956 

I 

5 

\  1-8324 
12-6854 

12  7901 

8-3160 
8-2239 
8-3866 

74    265 

9'5 

2270 

2271 
2272 

62§ 

7 
5 

7  6265     14-0650 
9-9670     14-6683 
10-8116     14-1873 

70S 
5 
5* 

20-2909 
22-5859 
23-4606 

2-0247 
2-7823 
2-3563 

73    3H 

7'3 

2223 

2224 

10 
10 

21-2527 
9-2349 

20-9393 
21-2478 

9 
9 

14-2588 

8-7088 
9-4665 

2273 
2274 

4 
4 

11-6217     14-8004 
11-9233     14-8254 

4* 

24-53'4 

3  -066  1 

2225 
2226 

5 

12-6756 
13-7548 

21-0108 
21-8561 

4 
42§ 

5-690! 
6-80II 

9-1025 
9-9050 

74    260 

8-9 

2275 
2276 

3o§ 
6 

12-2753     14-3050 
12-3964     14-2918 

40 

24-9130 

2-5703 

74    274 

9'5 

2227 
2228 

4 
4 

15-0720 
16-3568 

21-5817 

21-2369 

4 
4 

8-I070 
9-3795 

9-5800 
9-1911 

2277 
2278 

4 
6 

13-2494     147641 
3-4607     15-1774 

7 

16-0600 

2-8647 

2229 

9 

17-3887 

21-6730 

7 

10-4255 

9-5882 

2279 

8 

5-0053     15-6160 

9 

17-5722 

3-4037 

2230 

20§ 

21-6322 

22-1626 

i6§ 

14-6825 

9-9163 

2280 

8 

5-9445 

15-2959 

IO 

18-5301 

3-1450 

2231 

14 

15-4754 

22-3404 

12 

8-5387 

10-3269 

2281 

4 

6-1115 

15-8558 

4 

18-6605 

37159 

2232 

3 

12-1343 

10-6875 

2282 

4 

7-9160 

15-6756 

J 

*233 

32§ 

19-1893 

22-6545 

27§ 

12-2598 

10-4984 

74    264 

9'5 

2283 

12 

9-9770 

15-0910 

15 

22-5673 

3-2056 

2234 

8 

20-5697  123-1444 

6 

13-6592 

10-9373 

2284 

IO 

12-7403     15-2382 

10 

25-3i49 

3'5335 

2235 

4 

10-1867    23-5468 

5 

3-2991 

1  1-7284 

2285 

9 

12-961  5 

15-1342 

8* 

25-5464 

3-4433 

2236 

4 

10-4634 

23-3957 

4 

3-5686 

11-5658 

2286 

15 

5-9700 

16-0975 

J5§ 

18-5033 

3-9464 

2237 

4 

10-8969 

23-7812 

4 

4-0153 

11-9353 

2287 

25§ 

7-3618 

I6-9455 

27 

X9'8374 

4-8827 

74    268 

9'5 

2238 

4 

10-9665 

23'4535 

4 

4-0740 

1  1-6065 

2288 

4 

7-6291 

16-7182 

4* 

20-1  150 

4'6755 

2239 

3*     ii'4423 

23-0199 

3 

4-5336 

ii-'535 

2289 

6 

1  1-1360 

16-8653 

5* 

23-6083 

5-0535 

2240 

9 

1  1-6839 

*3'6433 

7 

4-7991 

11-7675 

2290 

7 

11-1410 

16-0725 

8 

23-6663 

4-2613 

2241 
2242 

20§ 

4 

11-7854 
11-9268 

23-4280 
23'4575 

16 

4 

4-8918 

5'°333 

11-5504 
11-5747 

2291 
2292 

7 
4o§ 

8-1970 
1  1-6992 

16-3033 
16-6048 

7 
53§ 

20-7133 
24-1880 

4-2958 
4-8262 

74    273 

8-8 

2243 

5 

12-0417  '  23-6861 

5 

5-1573 

11-7985 

2293 

4 

12-9567 

16-6198 

2244 

12-5356 

23-6922 

16 

5-6509 

11-7852 

2294 

i8§ 

13-9398 

16-9161 

25 

26-4019 

5-2884 

2245 

4 

13-0613 

23-4037 

4 

6-1657 

11-4756 

2295 

6 

8-2884 

17-9428 

5 

20:6949 

5-9384 

2246 

5 

137039 

23-4590 

5 

6'8  100 

11-5103 

2296 

7 

8-291  1 

17-8346 

6 

20-7090 

5-8301 

2247 

5 

13-7030 

23-7006 

4 

6-8177 

11-7509 

2297 

5 

13-2115 

17-7072 

5* 

25-6303 

6-0142 

2248 

5 

14-0697 

23-9410 

5 

7-1926 

11-9765 

2298 

'5 

5-1464 

18-8960 

J4 

17-4994 

6-6847 

2249 

5 

19-1397 

23-6874 

4t 

12-2497 

11-5352 

2299 

12 

6-4021 

18-9435 

10 

18-7484 

6-8139 

2250 

3* 

21-6691 

23-841  1 

4 

14-7816 

11-5911 

2300 

38§ 

8-1130 

18-8533 

36§ 

20-4603 

6'?357 

74    269 

9-0 

2251 

3 

14-9618 

i'-4539 

2301 

8 

9-2449 

18-9164 

9 

21-5868 

6-9750 

2252 

9 

22-2697 

23-3259 

7 

13-3643 

1  1-0578 

2302 

22§ 

10-9596 

18-5275 

35§     23"32I5 

6-6979 

74    271 

9'2 

2253 

2I§ 

11-2477 

24-3382 

17^ 

4-3881 

12-4810 

74    256 

9'5 

2303 

3 

11-6183 

18-2253 

2254 

6 

12-5669 

24'i345 

6 

5-6982 

12-2262 

2304 

7 

12-1730 

1  8  6400 

7       24-5288 

6-8901 

2255 

28§ 

14-7568 

23§ 

7-8964 

12-3930 

74    262 

9-i 

2305 

4* 

57523 

19-1831 

4 

18-0861 

7-0080 

2256 

20§ 

18-9748 

24-!3°3 

16 

12-1032 

11-9833 

2306 

4 

18-6207 

7-7340 

2257 

6t 

19-8516 

25-1683 

4 

13-0170 

12-9938 

2307 

4i§ 

7-2347 

19-9753 

40§ 

19-5106 

7-8968 

74    267 

8-2 

2258 

8 

22'66l  I 

24-7489 

7 

15-8102 

12-4639 

2308 

4 

7-2609 

I9-3379 

4* 

19-5815 

7-2659 

2259 

4* 

19-3371 

25-6281 

4 

2-5269 

13-8421 

2309 

5 

8  6426 

19-4763 

4* 

20-9427 

7-4942 

2260 

16 

10-1513 

25-6635 

9 

3-3400 

i3-8445 

23  10 

8 

10-3644 

197339 

9      22-6476 

7-8616 

2261 

28§ 

12-0462 

25-4476 

22§ 

5-2279 

13-557I 

231  1 

34§ 

11-3866 

19-2779 

40^     23-6997 

7-4760 

74    272 

9'  3 

2262 

2i§ 

14-2176 

25-0853 

17 

7-3836 

I3-H55 

2312 

5 

4-0398 

20-4854 

6       16  2900 

8-1998 

2263 

IS 

16-3043 

25-4082 

9 

9-4809 

13-3590 

23!3 

4* 

4-1424 

20-9840 

4       16-3592 

8-7047 

2264 

17-1345 

25-4899 

IO 

10-3  130 

13-4102 

2314 

5* 

4-5867 

20-3645 

5 

16-8438 

8-1131 

2265 

4 

18-2288 

25-1823 

4 

1  1-3965   \  13-0618 

2315 

25§ 

4-6962 

20-81  56 

191 

16-9216 

8-5706 

74    266 

9'5 

2316 

4°I 

5-4128 

2O'I  596 

74    266a 

var. 

I  IO§ 

1-8683 

i  -4480 

73    298 

6-8 

2317 

9 

6-2303 

20-6145 

8 

18-4687 

8-4694 

2318 

5* 

6-4555 

20-8087 

4 

18-6805 

8-6754 

2319 

5 

20-2340 

8-5453 

2320 

4 

8-2477 

20-5844 

3* 

20-4819 

8-5671 

R.A.  "5h  47m  i.os  to  6h  o™  os 

U         ~  /             \J 

2321 

29§ 

8-8390 

20*1642 

29§ 

2PIOOO 

8-1931 

74    27o 

9'5 

Centre      R.A.  6h  om  Dec.  +  74°                R.A.  5''  45™  Dec.  +  75° 

2322 

6 

10-9381 

20-3696 

6 

23-1809 

8-5343 

Plate  4302.     1899,  Feb.  25.          Plate  3886.     1898,  March  2. 

2323 

7 

12-2946 

20-1583 

S 

6 

ri 

24-5507 
.„  /;     o 

8-4146 

8/C  O 

m. 

2324 

5»§ 

12-5329 

20-4763 

59§ 

24  7628 

•7468 

74    275 

i 

2266 

6 

4-3573 

14-8675 

5 

16-9731 

2-6146 

2325 

5 

12-7887 

20-6997 

2267 

1  1 

5-2305 

14-4401 

1  1 

17-8726 

2-2437 

2326 

5 

12-8382 

20-8288 

4* 

25-0486 

9-1175 

2268 

6 

6-1752 

14-8063 

5 

18-7922 

2-6732 

2327 

4 

13-0378 

20-4941 

4* 

25-2707 

87969 

2269 

23§ 

6-8240 

14-2297 

25 

]9'4755 

2-1389 

73    309 

9-0 

2328 

10 

5-4119 

2I-6I43 

9 

I7-5854 

9V3I 

No.  2316.     y.  Camelopanli. 

i  r&eau  interval  represents  vury  nearly  5'  =  ji*-b  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  and  77S'3  at  Dec.  +  75". 
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B.  D. 

B.  D. 

Xo. 

Din  in. 

x. 

a- 

LHiiiu. 

y- 

No. 

Mag. 

V' 

No. 

Mag. 

R.A.  5h  47m  30s  to  6h  o"1  o8  —  contd. 

R.A.  6h  om  os  to  6h  i2m  30s  —  contd. 

Centre   R.A.  6h  0™  Deo.  +  74'        K.  A.  sh  45m  Dec.  +  75° 

Centre   R.A.  6h  om  Dec.  +  74°       R.A.  6>»  1511  Dec.  +75° 

Plate  4302.  1899,  Feb.  25.    Plate  3886.  1898,  March  2. 

Plate  4302.  1809,  Feb.  25.     Plate  4201.  1898,060.19. 

nj. 

o 

111. 

2329 

4 

'97494 

9-3884 

2379 

4 

20-8570  15-2457 

3* 

8-5645  3-2116 

2330 

6 

7-9207 

21-7876 

5   20-0740 

9-7570 

2380 

5 

23-7364  15-8028 

4 

11-4729  3-5939 

2331 

6* 

9-0960 

21-3920 

5  ,  21-2760 

9-4335 

2381 

9 

24-0661  15-6307 

13 

117895  3-4009 

2332 

18 

9-9045 

21-6991 

15   22-0617 

9-7945 

2382 

5 

14-2654  16-6006 

2333 

4 

10-4668 

21-1427 

2383 

4 

15-4734 

16-0370 

2334 

12 

12-6545 

21-4269 

'3 

24-8235 

9-7045 

2384 

1  1 

19-0895 

16-5423 

10 

6-8806 

4-6197 

2335 

6 

21-9743 

5 

257801 

10-3135 

2385 

4 

20-2925 

16  6428 

3* 

8-0873 

4-6467 

2336 

5* 

4-6593 

22-8650 

6t 

167526 

10-6148 

2386 

5 

20-3807 

16-2803 

4* 

8-1539 

4-2781 

2337 

8 

5-8062  22-0606 

10 

17-9503 

9-8870 

2387 

6 

23-8103 

16-8229 

2338 

,* 

6-1376  22-8680 

4 

18-2283 

10-7164 

2388 

4 

15-6778 

I7-4448 

2339 

j 

6-8312  22-0105 

6 

18-9715 

9-9050 

2389 

4 

16  5029 

17-2439 

3* 

4-3397 

5-4803 

2340 

5* 

9-5581  22-9310 

6   21-6322 

I  P0025 

2390 

13 

16-5063 

17-4/03 

13 

4-3595 

57016 

74  277 

9'5 

2341 

7 

10-3805 

22-4148 

8 

22-4889 

10-5426 

2391 

5 

17-0641 

17-5131 

4t 

4-9162 

5-7090 

2342 

7 

10-8903 

22-8290 

6 

22-9695 

10-9863 

2392 

12 

19-3306 

17-9580 

16 

7-2076 

6-0165 

2343 

2344 

r 

11-0092  22-0139 
11-3175  229868 

6 

23-1430 
23-3862 

IO-I83I 
1I-1751 

2393 
2394 

9 
6 

2O'OOl8 

20-7693 

17-2985 
17-8989 

9 
6 

7-8353 

8-6389 

5-3I72 
5-8690 

2345 

6 

11-9455  22-6457 

6 

24-0384 

10-8749 

2395 

12 

22-561  1 

17-4674 

17 

10-4002 

5-3278 

2346 

7 

11-9675  22-2157 

6 

24-0861 

10-4465 

2396 

6 

23-6533 

17-8772 

6 

11-5159 

5-6705 

2347 

5* 

8-0875 

23-1870 

5 

20-1534 

I1-I629 

2397 

'3 

23-6794 

17-5481 

21 

11-5213 

5'3394 

2348 

3*  10-6565 

23-8800 

4 

22-6684  12-0233 

2398 

4   16-6909 

I8-1533 

2* 

4-5848 

6-3721 

2349 

4*  10-6577 

23-2404 

5* 

22-7081 

11-3839 

2399 

4 

18-5524 

18-7935 

3 

6-4825 

6-8977 

2350 

5 

11-2417 

23-1130 

5 

23-3051 

11-2942 

2400 

4t 

23-4871 

18-7280 

3* 

1  1  -4046 

6-5286 

2351 

4* 

11-9402 

23-8382 

4* 

23-9527 

I2-O657 

2401 

10 

14-4800 

19-5586 

13 

2-4635 

7-9I44 

2352 

6 

12-2450 

23-2301 

6 

24-2984 

11-4769 

2402 

3 

14-8221 

19-0033 

2353 

3t 

6-0883 

247050 

5 

18-0549 

12-5486 

2403 

i8§ 

16-0528 

197726 

22 

4-0463 

8-0300 

2354 

4 

18-8528 

12-6172 

2404 

5 

167618 

19-7299 

2355 

4 

9-6905  '24-6873 

6 

21-6522 

12-7143 

2405 

6 

•  7-3945 

19-5622 

5 

5-3746 

77389 

2356 

5 

10-7270 

24-3435 

6 

22-7IJO 

12-4878 

2406 

4 

19-3199 

19-9663 

4* 

7-3222 

8"O2II 

2357 

4* 

7-7627 

25-3893 

6 

19-6812 

I3-3353 

2407 

4* 

21-7860 

19-7737 

4 

9'77'4 

76787 

2358 

7 

16-8915 

13-7661 

2408 

5 

15-3781 

20-9028 

4t 

3'4439 

9-2015 

2359 

4 

21-1728 

13-2700 

2409 

24§ 

18-4714 

20-7328 

25§ 

6-5184 

8-8391 

74  279 

9'2 

2360 

5t 

1  1-7002 

25-554° 

7 

23-6007 

'3-7574 

2410 

7 

18-8344 

20-0670 

7 

6-8408 

8-1518 

8f 

2361 

5* 

12-1355 

25-2870 

6*  24-0520 

13-5226 

2411 

5* 

23-2256 

20-7942 

4 

1  1-2692 

•6103 

2362 

7 

5-2682 

26  0920 

9   17-1440  13-8748 

' 

2412 

10 

14-0841 

21-5155 

9 

2-1901 

9-8899 

2.  A.  I  1 

I     IA-OIOZ   2I-OC21 

27 

'9'4444 

1-3801 

73  3°6 

8-8 

2414 

T 
13 

T  7              J   J 

15-0030  21-1520 

13 

60 

9-4707 

2415 

20§ 

17-9109  21-9550 

22§ 

-0348 
(.-,  -,<~ 

10-0939 

2416 

9 

18-0701  21-0030 

12 

o  1  300 

9-1352 

R.A.  61'  om  os  to  6h  i2m  30s 

2.417 

8 

20-2260  21-4285 

8 

S-3'53 

9-4263 

Centre   R.A.  6h  o'»  Dec.  +  74°       R.A.  6*  15'"  Dec.  +  75° 
Plate  4302.  1899,  Feb.  25.    Plate  4201.  1898,  Dec.  19. 

2418 
2419 

2420 

7 
'9 

7 

22-1774 

22-9860 

23-3899 

21  O8l8 
21-3386 

6 

22§ 

7 

10-2568 
11-0453 
1  1-4676 

9-2500 
8-9104 

9-1421 

74  282 

9'5 

O 

HI. 

2421 

3 

16-4038 

22-O238 

2363 

1  1 

21*6209 

13-9998 

'4 

9-2515 

1-9246 

2422 

4 

16  5695 

22-7470 

2364 

12     15-1563 

14-1522 

7 

2'8lO2 

2-4769 

2423 

10 

17-0273 

22-7264 

ii 

5-2019 

10-9180 

2365 

35§  '5"3°72 

H-3564 

55§ 

2-9684 

2-6694 

74  276 

9-0 

2424 

4* 

17-8031 

22  0308 

4 

5-9322 

10-1761 

2366 

193  16-0817 

14-1628 

21 

3-7303 

2-4291 

2425 

5 

14-3864 

23-1793 

5 

2*5944 

11-5297 

2367 

6   17-2554 

14-8068 

4* 

4-9233 

2-9995 

2426 

9 

'4'5773 

23-6524 

8 

2-8130 

11-9913 

2368 

9 

19-5534 

14-2913 

12 

7-2029 

2'3448 

2427 

6 

I5'44.io 

23-0791 

7 

3-6425 

11-3678 

2369 

ii   21-5321 

14-1171 

12 

9-1671. 

2-0488 

2428 

8 

18-5842 

8 

67894 

11-3886 

2370 

3°§  23-3920 

H'3555 

36§ 

11-0375 

2-1705 

74  283 

9-4 

2429 

6 

19-1081 

23-9745 

4*   7-3562 

12-0386 

2371 

5   23-6218 

144015 

5 

II-27I4 

2-2O29 

2430 

35§ 

21-2341 

23-5769 

28§   9-4526 

11-5075 

74  280 

9-0 

2372 

4   15-6055 

I5'9I77 

3* 

3-3639 

4-2086 

2431 

16 

21-5510 

16    97848 

117769 

2373 

9   15-6368 

'5-3475 

8 

3'3625 

3-6421 

2432 

'5 

14-4027 

24-461  I 

17    2-6863 

12-8107 

2374 

5   I57i3° 

15-0764 

3* 

3-4239 

3-3674 

2433 

10 

I6-9755  24-3061 

8 

5-2447 

12-4971 

2375 

5   15-9490 

15-9235 

3* 

3-7092 

4-1971 

2434 

25§ 

I7-444' 

247516 

24§ 

5-7422 

12-9126 

74  278 

9'4 

2376 

12   16-7500 

1  5-6140 

9 

4-4873 

3-8372 

2435 

4* 

20-5199 

24-2359 

3* 

87758 

12-2093 

2377 

4   '9"6342 

157090 

3* 

7-3731 

3-7552 

2436 

5* 

2I-4539 

24-1014 

4 

9-7109 

12-0245 

2378 

'5§ 

20-1465 

15-0145 

18 

7-8398 

3-0273 

2437 

66§ 

21-5541 

247830 

63§ 

9-8425 

12-6908 

74  281 

7-8 

! 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  72-*6  ut'  R.A.  at  Dc-'1.  -f  74°,  and  77*'3  at  Dec.  +  75*. 
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ZONE    +    74° 


Vr» 

maul 

B.  1). 

Vn 

Dlfllll. 

li.  D. 

11  O. 

x.                      !/. 

Hill. 

3*. 

V. 

N<>.            M.-ig. 

i>  O. 

X 

y- 

Mo, 

Hag. 

1 

R.A.  6h  om  os  to  6h  i2m  30"  —  contd. 

R.A.  6h  1  2m  30s  to.  6h  30™  1  5s  —  contd. 

Centre       R.A.  6h  om  Dec.  +  74°                R.A.  6h  15™  Dec.  +  75° 

Centre      R.A.  6h  24"'  Dec.  +  74°              R.A.  6>>  if*  Dec.  +  75° 

Plate  4302.     1899,  Feb.  25            Plate  4201.     1898,  Dec.  19. 

Plate  3ozo.     1896,  Feb.  22.         Plate  4201.     1898,060.19. 

o                             HI' 

o 

m. 

2438 

7t 

19-9926       25-3549 

6 

8-3214 

13-3592 

2488 

4 

14-4121 

18-5085 

3* 

21-6140 

6-7194 

2439 

'4 

2I-IO56 

25-3111 

2'§ 

9-4299 

13-2465 

2489 

10 

14-5024 

18-8563 

10 

21-6927 

7-0735 

2440 

9t 

21-4581 

25'4752 

6 

9-7915  ]  13-3902 

2490 

4 

16-3140 

18-2174 

4* 

23-5259 

6-5097 

2441 

4 

11-5791 

13-8821 

2491 

'4 

17-7256 

18-8951 

23§ 

24-9117 

7-2349 

74    294 

9"5 

2492 

23§ 

5-76-04 

19-6422 

28§ 

12-9254 

7-5166 

74    284 

9'5 

56§ 

26*3440 

14-2390 

74    286      9-0 

2493 

3 

6-8693 

19-3059 

4 

14-0468 

7-2251 

2494 

143 

8-5219 

19-5257 

20§ 

1  5-6899 

7-5056 

2495 

6 

11-0795 

19-1388 

7 

18-2614 

7-2232 

R.A.  6h  12™  30s  to  6h  30™  15* 

2496 

5 

13-3069 

19-8616 

4* 

20-4582 

8-0283 

\j                            *J                \j 

2497 

6 

14-3182 

19-3472 

6 

21-5186 

"7  '  r  c  c  2 

Centre      R.A.  6h  24™  Dec.  +74"              K.A.  6h  is™  Dec.  +75° 

T  ** 

2498 

12 

T    JT 

14-4606 

7    Jt* 

'4 

J 

21-6127 

8-0541 

Plate  30201    1896,  Feb.  22.        Plate  4201.     1898,  Dec.  19. 

2499 

'9§ 

17-7603 

19-3721 

34§ 

24-9277 

0                      ':          m- 

2500 

«5§ 

18-5814 

19-4266 

20 

25-7479 

7-8005 

2442 

1  1 

10-3709 

13-9785 

'4 

17-7568 

2-0355 

2501 

8 

12-1409 

8-1730 

2  443 

'4 

5'3512 

14-6827 

16 

12-71  22 

2-5461 

2502 

5 

9-7521 

20-0687 

5 

16-9002 

8-1005 

2444 

5 

5-6023 

14-2023 

5* 

12-9792 

2-0779 

2503 

3 

13-8875 

20-2199 

3* 

21  -0282 

8-4082 

H45 

1  1 

5'9343 

14-5410 

10 

13-3003 

2-4283 

-5°4 

4 

14-3400 

20-5409 

3* 

21-4682 

8-7482 

2446 

5 

6-6434 

14-8131 

2505. 

8 

14-4065 

20-64.40 

10 

21-5276 

8-8545 

2447 

'4 

7-6348 

14-4926 

18 

I4-9995 

2-4458 

2506 

7 

14-7240 

20-1633 

9 

21-8636 

8-3869 

2448 

8 

8-8918 

14-1933 

8 

16-2691 

2-1972 

2507 

12 

16-2567 

20-9028 

'9 

23-3655 

9-1865 

2449 

4 

13-3574 

14-5702 

2508 

*o§ 

18-1268 

20-7961 

28§ 

25-2386 

9-1539 

74    295 

8-8 

2450 

4 

16-4581 

H'4797 

2509 

20§ 

18-1877 

20-6164 

3'§ 

25-3082 

8-9745 

2451 

12 

5-8201 

15-5818 

'4 

I3-I446 

3-4635 

2510 

7 

10-6108 

21-8574 

9 

I7-6880 

9-9212 

2452 

8 

7-8512 

15-2042 

10 

I5-I900 

3-1640 

2511 

4 

10-8100 

217569 

4* 

17-8882 

9-8267 

2453 

8 

8-3920 

157991 

4 

1  1-6316 

2  1  "0693 

4* 

187367 

9-1709 

2454 

5 

13-9763 

I5-9433 

4*- 

21-2787 

4-I445 

2513 

5 

11-8248 

21-2990 

•  5 

18-9233 

9-4084 

2455 

5 

14-8098 

15-1781 

2514 

5 

13-1  100 

2I-9345 

8 

2O-l8o6 

13-0938 

2456 

45§ 

17-4721 

15-5858 

04.^ 

24-7898 

3-9188 

74    293 

7-8 

2515 

4* 

8-5289 

22-8I23 

5 

'5-5~°5 

10-7911 

2457 

i8§ 

7-7330 

16-4151 

2  CQ 

I5-0235 

4-3690 

2516 

5 

9-2279 

22-9056 

6 

16-2621 

10-9144 

2458 

6 

9-8515 

16-6255 

7 

I7-1344 

4-6632 

2517 

4 

11-4989 

22-5497 

4* 

I8-5473 

10-6451 

2459 

4 

11-0827 

16-4878 

5* 

18-3684 

4-5737 

2518 

4 

12-5303 

22-5375 

2460 

4 

11-7783 

16-0823 

3* 

19-0788 

4-1965 

2519 

8 

13-2971 

22-OI5O 

9 

20-3654 

10-1835 

2461 

6 

11-8472 

16-2701 

6 

19-1416 

4-3850 

2520 

'4§ 

17-3613 

22-0048 

16 

24-4268 

10-3290 

2462 

5 

12-3043 

16-7641 

5t 

'9'5794 

4-8950 

2521 

7 

5-8290 

23'45'8 

8 

12-8477 

•3265 

2463 

5 

12-3994 

16-0530 

5* 

19-7009 

4-1892 

2522 

15    . 

5-9285 

23-8271 

i8§      12-9305         -7066 

2464 

5 

12-6244 

16-2321 

4* 

19-9177 

4-3759 

2523 

10 

6-1007 

23-8260 

12       13-1020 

•7118 

2465 

12 

15-8529 

16-5197 

'4 

23-1345 

4-7894 

2524 

21§ 

6-5430     23-0905 

2I§        I3-575I 

0-9943 

2466 

16 

17-3453 

16-5280 

22 

24-6228 

4-8551 

74    292 

9'5 

2525 

21§ 

6-8091 

23-6381 

22§     '   13-8180 

•5538 

74    285 

9-1 

2467 

'5 

18-7693 

16-8067 

24 

26-0335 

5-1911 

2526 

3* 

10-0941 

23-2079 

4"     !  I/-12I3 

•2480 

2468 

'7*§ 

4-9906 

'7-0354 

20 

12-2599 

4-8815 

2527 

3           :    iS'IOgl 

•7851 

2469 

6 

9-0210 

17-3791 

7 

16-2747 

5-3825 

2528 

9 

12-3701 

23-4363 

12           I9-3835 

•5658 

2470 

5 

9-2764 

17-9089 

5t 

16-5082 

5-9230 

2529 

6 

13-6414 

6      20-6334 

2-1673 

2471 

>9§ 

10-5861 

I7-3449 

32§ 

17-8379      5-4091 

2530 

«9§ 

15-0872     23-1632 

28§ 

22-1088 

1-3972 

74    291 

9'5 

2472 

24§ 

12-5165 

17-9161 

39§ 

19-7451       6-0564 

74    288 

9-2 

2531 

5* 

6-9092     24-0944 

6 

13-9034 

2-OI  IO 

2473 

24§ 

12-5837 

17-5025 

39§ 

19-8300      5-6442 

74    289 

9'3 

'5 

7  0498     24-5658 

'9§     '4-0223 

12-4873 

2474 

6 

5-1287 

18-2244 

6 

12-3486      6-0754 

2533 

10 

11-3305     24-8848 

9      18-2882 

12-9730 

2475 

14 

5-1603 

18-2537 

20 

12-3804      6-1059 

2534 

14 

16-2460    24-0435 

17      23-2328 

12-3229 

2476 

7 

5-4388 

18-4053 

7 

12-6519  i    6-2681 

2535 

7 

16-6244 

24-2213 

9      23-6026 

12-5163 

2477 

5 

6-8304 

18-8325 

5* 

14-0302      6-7530 

2536 

6* 

18-4976 

24-344' 

6*    25-4704 

12-7146 

2478 

5 

7-3306 

18-5770 

6 

14-5385  '    6-5149 

2537 

6f      6-3096 

25-7178 

8     >  '3-2375 

13-6127 

2479 

5 

9-2238 

18-0163 

7 

16-4510      6-0265 

2538 

4*      8-1307 

25-2461 

4     115-0778     13-2133 

2480 

1  1 

9-9403 

'8-3555 

H 

17-1.523      6-3946 

2539 

4* 

12-9391     25-7066 

5       19-8615     13-8575 

2481 

5 

io-4353 

18-6341 

6 

17-6379      6-6909 

2540 

4       19-8244     137254 

2482 

2I§ 

11-8395 

18-1638 

32§ 

19-0590      6-2759 

74    287 

9'3 

2541 

7 

14-7019 

25"'7'3 

8       21-6473     13-3923 

2483 

6 

12-7175 

18-6884 

7 

19-9172      6-8357 

2542 

6*    17-8891 

25-2984 

9      24-8228 

I3-6438 

2484 

12 

12-8836 

18-3248 

'7 

20-0981      6-4769 

2543 

'9       '8'9'43     25'4949 

37§     25-8417 

I3-8753 

2485 

5 

13-2215 

18-9061 

4* 

20-4119  '    7-0728 

2486 

33§ 

13-2846 

18-3820 

45§ 

20-4963      6-5476 

74    290 

8-8 

53§ 

13-9782 

1-8704 

74    286 

90 

2487 

8 

14-0983 

187973 

ii 

21-2910      6-9975 

33§ 

2"4455     237636 

74    280 

9-0 

8iS 

2-8807     24-9285 

74    281 

7-8 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  72"  6  of  R.A.  at  Dec.   +  74',  ana  773'3  at  Dec.  +  75°. 
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ZONE    +    74° 


Vr> 

B.  D. 

Nrt 

Tkiavn                         — 

B.  D. 

i>O- 

[Mlilll.                   X. 

y- 

No. 

Mag. 

o. 

DBHBi 

&. 

y. 

Dijiiii.               x.                      y. 

No. 

Mag. 

R.A.  6h  30°  is8 

to  6h  36m  1  5s 

R.A.  6h  36m  1  5s  to  7h  om  30"  —  contd. 

Centre      R.A.  6>>  24™  Dec.  +74°              E.A 

.  6h  45111  Dec.  +  75° 

Centre      R.A.  6*  48°>  Dec.  +  74°             R.A.  6b  45™  Dec.  +  75° 

Plate  3020.      1896,  Feb.  22.        Plate  3909.      1898 

March  21. 

Plate483i.     1900,  Feb.  1  6.       Plate  3909.      1898,  March  21. 

m. 

0                            »>. 

2544 

9      w6377 

I4-5556 

13 

3'354' 

2-7371 

2592 

2* 

9-8781 

15-0570 

4t 

12-3637 

2-9790 

2545 

II           2I'22l8 

14-7725 

23 

3-95I5 

2-9028 

2593 

(4*) 

10-9559 

14-9641 

1  1 

13-4402 

2-9063 

2546 

4 

22-6213 

14-5610 

7 

5'33°4 

2-5782 

2594 

7 

15-5288 

2-3284 

2547 

4 

62953 

3-0478 

2595 

3* 

13-9777 

I4'5'47 

8 

16-4689 

2'4979 

2548 

17 

23-6067 

16-0461 

27§ 

6-4367 

3-9698 

2596 

37§     I4-7474 

14-0963 

5'§ 

17-2451       2-0883 

74    3°8 

87 

2549 

6 

5-5254 

4-8140 

2597 

7 

17-2486       2-4333 

2550 

6 

6-5569 

4-6477 

2598 

4t 

I5-5479 

14-6125 

8 

18-0375       2-6213 

255I 

15       23-9680     16-2228 

22§ 

6-8118 

4-1  166 

2599 

5 

17-9738 

14-8991 

Q 

20-4575       z'9455 

2552 

12           20-5239        17-5203 

18 

3-4904 

5-7018 

2600 

3* 

19-2807 

H-3523 

8* 

21-7706       2-4159 

2553 

23§ 

22-6636     17-4694 

43§ 

5-6166 

5-4674 

74    297 

9'5 

2601 

5 

20-4050 

14-0573 

9* 

22-9030       2-1362 

2554 

6 

6-5603 

5-1109 

2602 

7 

22-2500 

I4-8357 

13 

247340       2-9428 

2555 

13 

19-8803     18-2752 

21 

2-9127 

6-5083 

2603 

2* 

6-6310 

15-5298 

5 

9-1113       3-4029 

2556 

4 

5-0573 

7-7567 

2604 

9 

8-3487 

15-3970 

18 

10-8272       3-2974 

2557 

'4 

22-4201     19-5527 

2'§ 

5-5509 

7-5667 

2605 

4* 

9-1  102 

15-9045 

6 

11-5782      3-8156 

2558 

7 

5-5683 

7-8564 

2606 

7 

"7973       37866 

2559 

10 

20-2043     19-8837 

H 

3-3726 

8-0833 

2607 

4 

12-0796      3-6317 

2560 

8 

22-1904    20-2137 

13 

5-3784 

8-2450 

2608 

5 

12-5671       3-2293 

2561 

6 

22-7418  :  20-9360 

1  1 

5-9895 

8-9180 

2609 

i8§ 

10-3932 

I5-2I99 

3*§ 

12-8741       3-1479 

2562 

5 

23-7405     20-3997 

10 

6-9390 

8-2968 

2610 

1  1 

10-4239 

15-7680 

2I§ 

12-8973       3-6979 

2563 

5 

6-9743 

8-7022 

261  I 

6 

14-6031       37635 

2564 

5 

2-4920 

9-9403 

2612 

7 

15-4680      3-7129 

2565 

9 

197935     21-3089 

H 

3-0838 

9-5401 

2613 

5 

15-5306      3-3973 

2566 

18 

20-1141     21-1536 

32§ 

3-3892 

9-3560 

2614 

44§ 

I3-9I35 

15-0867 

6o§ 

16-3964      3-0680 

74    3°6 

8-2 

2567 

ii 

21-3759    21-3605 

17 

4-6631 

9-4570 

261  5 

4*     H'3534     i5-4l6z 

9 

16-8343      3-4058 

2568 

5 

5-9040 

9-6620 

2616 

4*     I5-34I3     15-36/5 

9 

17-8236      3-3729 

2569 

7 

22-731  !       2P2OI8 

8* 

6.  -0023 

9-1845 

2617 

i6§     17-8150 

I5-5830 

37§ 

20-2888  ;    3-6219 

2570 

4 

6-4889 

9-8463 

2618 

3*     18-6812 

15-2051 

7 

21-1638       3-2570 

2571 

4t 

19-9758 

22-6316 

8 

3-3781 

10-8399 

2619 

8       18-8244 

15-7238 

»l§ 

21-2969 

37777 

25/2 

4 

3-7943 

10-3248 

2620 

8     !  20-2599 

'57445 

20§ 

227315 

3-8204 

2573 

4 

4-3286 

i    "0213 

2621 

4 

22-8162 

3-5062 

*574 

(3*) 

20-9531 

22-9601 

13 

4-3832 

i    -0903 

2622 

5* 

20-9967 

15-7440 

'5 

23-4675 

3-8298 

*575 

4 

4-6526 

i    -2747 

2623 

4 

22-5779 

15-8853 

9* 

25-0499 

3-9976 

2576 

12 

21-6563 

23-5539 

«7§ 

5-1278 

i    -6160 

2624 

4*     22-6790     15-5480 

8* 

25"'535 

3-66/3 

2577 

5 

5-8620 

1    7234 

2625 

4        8-7962 

4-2461 

2578 

6 

3-0561 

12-3992 

2626 

4 

7-2184 

17-0854 

4        9-6679 

4-9720 

£ 

2579 

29 

21-1601 

24-3873 

35§ 

4-7031 

12-4912 

74    296      9-5 

2627 

563 

7-7204 

17-1058 

62§     10-1732 

4-9948 

74    3°3 

7-6 

2580 

9 

21-4132 

24-8030 

»4§ 

4-9920 

12-8840 

2628 

3* 

8-5597 

16-6028 

5       1  1-0203 

4-5057 

2581 

6 

3-2215 

13-9363 

2629 

5       11-5169 

4-2459 

2582 

5 

3-574I 

13-9085 

2630 

4       13-1669 

4-8305 

2583 

6 

37797 

13-1008 

2631 

5* 

10-9927 

16-0955 

10*     I3-4595 

4°35' 

2584 

6 

20-4984 

25-0498 

'5' 

4-1010 

13-2057 

2632 

10 

1  1-5040 

i6-3<54 

21§        13-9680 

4-2828 

2585 

6 

5-9430 

I3-5342 

2633 

5       12-1753 

16-5459 

12          14-6365 

4-4997 

2634 

3*     12-3342 

16-81  50 

8       14-7886 

4-7728 

34§ 

1-4237 

8-9845 

74    295 

8-8 

2635 

4*     12-6252 

16-2241 

8       15-0919 

4-1845 

38§ 

22-6654 

26-4739 

75    268 

9-0 

2636 

4*     '2-8341 

16-2195 

9       15-2988 

4-1868 

* 

2637 

4       15-5802 

4-7301 

•  —  _  _  o 

2638 

4*     15-1842 

16-0229 

10       17-6546 

4.  O220 

2639 

4*     I6-3435 

16-9170 

9       18-8005 

4-94!  3 

R.A.  6h  36m  is8  to  ;h  om  30* 

Centre       R.A.  6&  48m  Dec.  +  74°              R.A.  6h  45™  Dec.  +  75* 
Plate  4831.     1900,  Feb.  1  6.       Plate  3909.     1898,  March  21. 

2640 
2641 
2642 
2643 

3* 

4* 
i8§ 

3* 

16-7771 
17-0272 
17-7484 
21-2164 

16-1993 
16-0181 
16-8980 
16-0350 

7 

10 

36§ 

8* 

19-2442 
19-4940 
20-2030 
23-6868 

4-2229 
4-0488 
4-9369 
4-1270 

,-f.rSl 

o 

m. 

2644 

5 

23-9178 

16-5270 

12           20-3745 

4  °  5  8  3 

2586 

3* 

5-7940 

14-1360 

5* 

8-2938 

1-9961 

2645 

4* 

6-0822 

'7-7734 

8         8-5259 

5-6395 

2587 

i8§       4-8702     14-3119 

i8§ 

7-3653 

2-1603 

2646 

20§ 

6-5604 

17-8328 

28$       9-0040 

5-7050 

o  _  -. 

74    299 

9'3 

2588 

3°§       6-4233  :  14-3424  i  50§ 

8-9173 

2-2107 

74    300      9-2 

2647 

4       10-3054 

5-2090 

—  o  —  — 

2589 

>9§   i    6-4900     14-1542      25§ 

8-9860 

2-0258 

74    3oi       9'5 

2648 

4       12-0*77 

5  7877 

2590 

9 

7-6491    15-0095 

i7 

10-1357 

2-8997 

2649 

6       13-2394 

5-1760 

2591 

4t 

9-3700 

14-6749 

8 

11-8573 

2-5890 

2650 

4* 

12-3292 

17-2541 

6       i4'7785       5-2107 

Plate  3020.     No.  2574.     Plate  4831. 

No.  2593. 

The  6-n  image  is  on  a                           Plates  4831,  3909.     Nos.  2644,  2680,  2699,  273*.  *"3  are  measured  also  on 

rtseau  line.     The  diameter  given  is  that  of  the  3™  image.                                                                                     plates  4760  and  3827. 

i  rtstau  interval  repre»ent»  very  ne»rly  5'  =  72«'6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  »nd  77'"3  at  Dec.  +  75°. 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 £i    \J 
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Z  O  N  E    +    74° 


1!.  Ii. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

"' 

Diam.             x. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

No.             .Mag. 

R.A.  6h  36™  15s  to  7h  om  30s  —  contd. 

R.A.  6h  36™  15s  to  ;h  om  30s  —  contd. 

Centre      R.A.  6h  48""  Dec.  +  74°             R.A.  6h  45"  Dec.  +  75° 

Centre       R.A.  61'  48'"  Dec.  +  74°              R.A.  6h  45'"  Dec.  +  75° 

Plate483i.     1900,  Feb.  16.       Plate  3909.     1898,  March  21. 

Plate483i.     1900,  Feb.  1  6.       Plate  3909.     1898,  March  21. 

m. 

O 

m. 

2651 

4* 

12-4307 

17-3547 

I  I 

14-8820 

5-3138 

2710 

4t 

13-8419 

207598 

9 

16-2410 

8-7416 

2652 

4* 

12-8626 

17-6556 

I  I 

15-3083 

5-6227 

271  I 

12 

14-6848 

20-5087 

'9§ 

17-0871 

8-5010 

2653 

4 

16-4844 

5-6963 

27I2 

5 

15-2076 

20-4778 

'4 

17-6078       8-4779 

2654 

4* 

15-3697 

17-6028 

8 

17-8159 

5-6050 

2713 

3* 

16-0613 

20-4562 

8 

18-4638       8-4703 

2655 

1  1 

15-5378 

17-3718 

'9§ 

179858 

5-3778 

2714 

6 

19-1099       8-8407 

2656 

5 

17-9738 

17-9483 

1  1 

20-4148 

5-9925 

2715 

3 

19-6754 

8-3206 

2657 

4 

20-6252 

5'I  122 

2716 

8 

17-4494 

20-9475 

«9§ 

19-8420 

8-9818 

2658 

5 

18-3983 

17-6579 

n 

20-8426 

57069 

2717 

25§ 

17-9623 

2O-2933 

39S 

20-3665 

8-3352 

74    3'° 

9'S 

2659 

9 

18-4757 

17-4461 

«9§ 

20-92  1  1 

5H951 

2718 

i8§ 

4-8928 

21-6298 

24S 

7-2777 

9-4779 

2660 

4* 

21-0577 

17-7509 

IO 

23-4975 

5-84U 

2719 

4 

7-4059 

9-3153 

2661 

'9§ 

21-4521 

17-3277 

36§ 

23-8985 

5-4217 

74    3'3 

9'5 

2720 

22§ 

5-9298 

22-0497 

34§ 

8-3082 

9-9145 

74    298 

9'5 

2662 

4 

10-2482 

6-0722 

272! 

i8§ 

11-3332 

21-1446 

223 

13-7273 

9-0875 

2663 

4* 

7-9777 

18-9935 

8 

10-4012 

6-8874 

2722 

4 

14-4065 

9-2956 

2664 

3* 

9-2833 

18-7201 

5 

117170 

6-6328 

2723 

26§ 

13-8711 

21'3934 

16-2590 

9-3747 

74    305 

9-0 

2665 

4 

13-0847 

6-0140 

2724 

4* 

14-6002 

21-8042 

6 

16-9825 

9-7973 

2666 

'3 

1  1-1226 

18-9476 

20§ 

'3-5476 

6-8874 

2725 

178 

15-2489 

117729 

22§ 

17-6336 

9775' 

74    309 

9'5 

2667 

4t 

11-3837 

l8'I22I 

8 

13-8241 

6-0658 

2726 

5 

19-6600 

9-0215 

2668 

4 

14-2771 

6-5698 

2727 

4 

21-1393 

2669 

4 

12-5049 

18-6776 

8 

H'9353 

6-6401 

2728 

35§ 

19-3997 

21-3300 

47§ 

217874 

9-3960 

74    3'i 

8-5 

2670 

4 

12-8804 

18-6402 

IO 

15-3116 

6-6050 

2729 

3t 

20-2300 

217947 

8 

22-6134 

9-8701 

2671 

3* 

13-0252 

18-6876 

9 

15-4573 

6-6575 

2730 

5 

23-9503 

9-6176 

2672 

5 

I9-355I 

6-8320 

2731 

7* 

22-0992 

21-3645 

16 

24-4845 

9-4670 

2673 

2I§ 

17-6278 

18-1961 

35§ 

20-0622 

6-231  1 

2732 

8 

23-9475 

21-4548 

23 

26-3321 

9-5862 

2-674 

6 

17-6936 

18-6804 

12 

20-1249 

6-7181 

2733 

4 

7-1961 

10-7412 

2675 
2676 

7 

IO 

18-0265 
18-2976 

18-5076 
18-5243 

'7 
20§ 

20-4574 
207274 

6-5500 
6-5696 

2734 
2735 

6* 

5-1401 

22-9450 

'3 

4 

7-5066 
9-6845 

10-7957 
10-0185 

2677 

5 

22-7067 

6-0274 

2736 

8 

7-4418 

22-l8l4 

12 

9-8185 

10-0677 

2678 

5 

24-3859 

6-5874 

2737 

4t 

7-9077 

22-3731 

8 

10-2842 

10-2626 

2679 

7 

23-3415 

18-7476 

]7 

25-7693 

6-8704 

2738 

4t 

9-9510 

22-9230 

8 

12-3184 

10-8442 

2680 

S  O 

9 

25'9393 

6-5025 

2739 

3t 

10-0804 

22-8965 

6 

12-4482 

10-8195 

2681 
2682 
2683 

7 

20§ 

6-8799 
7-7506 

20-02  1  8 
19-1965 

5 
16 

8-4728 
9-2878 
10-1709 

7-3175 
7-8986 
7-0860 

74    302 

9'4 

2740 

2741 
2742 

9 

11-0220 

23-0435 

3 
4 

13-3874 
14-6396 

14-7396 

10-9818 
10-8639 

107184 

2684 

£  o 

4 

10-7036 

7-5699 

2743 

3* 

12-4602 

22-8433 

5 

14-8242 

10-8033 

2685 

5 

10-9459 

7-5095 

2744 

4 

15-1516 

10-1532 

2686 

4* 

8-9543 

19-8961 

7 

1  1-3663 

7-8054 

2745 

5 

13-3630 

22-3735 

9 

I5-7374 

10-3468 

2687 

5 

11-6607      7-4377 

2746 

4* 

14-5024 

22-2768 

7 

16-8773 

10-2653 

2688 

f.  O 

4 

13-5264      7-1427 

2747 

6 

17-1488 

10-7287 

2689 

f 

4 

13-6482      7-0923 

2748 

4 

17-3952 

10-4588 

2690 

6 

15-2534      7-0652 

2749 

6 

17-6135 

10-1884 

2691 

6 

18-4401       7-2386 

2750 

6 

17-9101 

10-2028 

2692 

f 

7 

16*2920 

19-3I39 

16 

18-7117      7-3298 

2751 

5 

16-6858 

22'l  189 

IO 

19-0593 

10-1432 

2693 

_  /:_  , 

4 

18-8611       7-7336 

2752 

3 

18-3199 

21-9880 

9* 

20-6996 

10-0346 

2694 
_  ff.  _ 

4 

20-7966      7-41  10 

2/53 

4 

20-7557 

10-9061 

2695 

6 

20-9713  i    7-3884 

2754 

4 

23-2051 

10-9850 

2696 
2697 
2698 

3* 
4* 
5t 

19-2229 
21-0822 
21-4802 

19-1705 
19-8265 
19-5363 

7 
8 

12 

21-6453       7-2323 
23-4967  '    7-9200 
23-8976       7-6315 

2755 
2756 

2/57 

3* 

7'lCOl 

4 
4 

7 

8-6769 
8-9468 

i   -1337 
i   -1590 

"3479 

2699 

5* 

23-4599 

19-1960 

I  I 

25-8861       7-3186 

2758 

4 

10-0673 

•4427 

2700 

4 

7-4053       8-9237 

2/59 

5 

10-7769 

•7773 

2701 

6* 

* 

5-37I2 

60  f 

20-8681 

12 

77675  i    87256 

2760 

5 

1  1  3146 

"9'74 

2702 

5 

M 

•0986    20-9955 

9        8-4911       8-8600 

2761 

5 

'3'54i9 

•8237 

2703 

4 

8-0807  :  21-0455 

5       10-4780      8-9423 

2762 

5 

12-3205 

23-3471 

9 

14-6833 

•3061 

2704 
2705 
2706 
2707 
2708 
2709 

5       10-6822     20-2156 

6       11-9407     20-5345 
6       12-6233     20-4412 
6       '3  1539     20-8623 

3       10-6693       8-9256 
10       13-0906       8-1497 
5       13-8186       8-1285 
ii       14-3411       8-4855 
ii       15-0280       8-4028 
14       I5-5490       8-8317 

2/63 
2764 
2765 
2766 
2/67 
2768 

4* 
4t 
3* 

10 

14-0704 
15-2209 
15-4699 
16-3936 
16-4216 

23-8278 
23-7661 
23-6874 
23-6150 
23-9244 

38§ 

7 
6 
6 
'8§ 
3 

16-4244 

I7'574° 
17-8228 

187483 

18-7717 

I9-5356 

•8116 

•7670 
•6890 

•6338 
•9416 

•8874 

74    3°7 

9-2 

i  rcteau  interval  represents  very  nearly  5'  =  72i-6  of  R.  A.  at  Dec.  +  74°,  and  77»'3  at  De.\  +  75°. 
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ZONE    +    74= 


B.  I). 

B.  D. 

Vo 

Difi  111 

TVJ 

Xo. 

Hun  n 

Diftm                 r                          t/ 

y- 

SO. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  6h  36™  15s  to  7h  om  3OS—  contd. 

R.A.  6h  59m  30s  to  ;h  23™  45s  —  contd. 

Centre       R.A.  6*  48m  Dec.  +  74°               R.A.  6>>  45™  Dec.  +  75' 

Centre       R.A.  7h  12™  Dec.  +74°              R.A.  7h  15™  Dec.  +  75" 

Plate  4831.     1900,  Feb.  1  6.       Plate  3909.     1898,  March  21. 

Plate  4760.     1900,  Jan.  2.         Plate  3827.    1898,  Jan.  n. 

O 

m. 

Q 

m. 

2769 

'S§ 

18-9950 

237259 

28§ 

21-3483 

1-7827 

2817 

4* 

20-4499  '  14-4623 

5 

18-0495 

2-5074 

2770 

9 

19-2037 

23-3564 

17§ 

21-5624 

1-4167 

2818 

5 

21-8706    14-6307 

5 

19-4670 

2-6635 

2771 

4 

21-7329 

J'5544 

2819 

4* 

22-4489    H'5751 

5* 

20-0485 

2-6023 

2772 

6 

21-9501 

1-6946 

2820 

ii 

4-6507    14-8436 

9 

2-2478 

3-0008 

2773 

10 

23-0957 

23-2852 

'9 

25-4532 

I-4043 

2821 

138 

4-6678    14-9983 

3o§ 

2-2649 

3-1572 

2774 

2* 

7-5797     24-1745 

5 

9-9278 

I  2  "O6l0 

2822 

5-0818    15-6500 

65§ 

2-6813 

3-8013 

74    3'4 

9'2 

2775 

4 

11-3118 

12-9276 

2823 

34§ 

6-1291    15-0790 

37§ 

37270 

3-2272 

74    JiS 

9'4 

2"6 

4 

11-7913 

12-8256 

2824 

18 

9-4492    15-1927 

16 

7-0493 

3-3I48 

*777 

3°§ 

9-6801     24-9920 

12-0148 

12-9088 

74    304 

9'4 

2825 

5 

10-2643    15-8600 

5 

7-8652 

3-9760 

2778 

4 

12-8363  j  12-5004 

2826 

25§ 

10-2647    15-3359 

26§ 

7-8657 

3-4538 

74    3'9 

9'5 

2"79 

3* 

11-1082    25-0145 

4 

I3H335     I2-9548 

2827 

'3 

10-4874    15-1322 

13 

8-0890 

3-2470 

2-80 

6 

13-7466     12-1288 

2828 

'5 

10-9740    15-1277 

17 

8-5727 

.3-2375 

2781 

6 

14-1867     12-3124 

2829 

3 

13-1689    15-2431 

5t 

10-7685 

3-3400 

2782 

4 

14-7969     12-5051 

2830 

7 

13-7882    15-2977 

8 

11-3891 

3-3880 

2783 

4 

18-7489     12-6658 

2831 

4 

149523    15-7119 

6 

12-5570 

3-7929 

2784 

4 

19-7972 

I2-O2I5 

2832 

4 

15-3429    15-1865 

5 

12-9410 

3-2687 

2785 

5, 

2  1  '0040 

12-4014 

2833 

4 

16-6168     15-0485 

6 

14-2151 

3-1186 

2786 

8* 

18-8174     24-6924 

2I-I55I 

I2-7450 

2834 

5 

17-1880     15-7633 

8 

14-7923 

3-8304 

2787 

4 

22-5839 

12-2753 

2835 

195 

18-4309     15-7695 

19 

16-0340 

3-8274 

2788 

5 

23-2020 

I2-7978 

2836 

'9 

19-4148  I  15-7635 

•9 

17-0190 

3-8135 

2789 

4 

24-6029 

I2-8422 

2837 

7 

19-4699 

15-9496 

9 

17-0738 

3-9998 

2790 

4 

7-3652 

13-5365 

2838 

4* 

20-0467 

15-4561 

4 

17-6489 

3-5022 

2791 

4 

8-2678 

13-5246 

2839 

6 

20-4302 

I5-6373 

7 

18-0345 

3-6816 

2792 

4 

8-4869 

I3-932I 

2840 

5 

20-9783 

154273 

6* 

18-5798 

3-4631 

2793 

7t  i    6-5688   ;  25-1685 

i6§ 

8-8999 

13-0430 

2841 

19      22-5573 

15-5077 

'9 

20'I  591 

3-5346 

2794 

6         6-9713     25-8099 

12 

9-2907 

13-6904 

2842 

3*    22-6522 

15-4151 

4 

2O-26O6 

3-4425 

2795 

15         :      7-2461        25-3059 

25§ 

9-5773 

13-1878 

2644 

15        4-2839 

16-4607 

15 

1    8912 

4-6228 

2796 

7         8-1170     25-3245 

'3§ 

10-4454 

I3-2I77 

2843 

5 

6-4625 

16-5498 

5* 

4-0727 

4-6954 

2797 

4 

I2-O827 

2844 

37§ 

7-1565 

15-8761 

35§ 

47593 

4-0158 

2798 

4 

12-3876 

'3-3259 

2845 

13 

7-8619 

16  2918 

'3 

5-4681 

4-4263 

2799 

5* 

10-5117 

26-0044 

10 

12-8341 

I3-9338 

2846 

17 

8-2259 

'  5^944 

15 

5-8316 

4-0268 

2800 

4 

14-9581 

13-0893 

2847 

•78 

9-0230 

16-2819 

29§ 

6-6283 

4-4o55 

2801 

4 

15-4118 

13-3946 

2848 

3 

9-3217 

16-5880 

3* 

6-9280 

47H4 

2802 

4t     13-6611 

25-3485 

6       15-9908 

I3-3258 

2849 

27§       9-4401 

16-8099 

25§ 

7-0498 

4-9334 

2803 

7     '  15-4121 

25-3275 

H       17-7415 

13-3292 

2850 

6       10-0917 

16-3493 

10 

7-6990 

4-4663 

2804 

16       17-9087 

25-4294 

27§     2p-2347 

13-4688 

75    284 

9'5 

2851 

18       10-3228 

16-3847 

20 

7^3  '3 

4-5014 

2805 

6*     18-1724 

25-3141 

15       20-5049 

13-3602 

2852 

6 

11-5378 

16-3990 

6 

9-1464 

4-5089 

2806 

5     121-5070 

13-7646 

2853 

9 

12-1302 

16-8424 

7 

97400 

4-9448 

2807 

27§     20-6032 

25-2534 

33§   :  22-9326 

'3'3333 

74    312 

9'5 

2854 

13 

'S''S57 

16-7898 

15 

12-7667 

4-8699 

2808 

5      23-4521 

1  3'4398 

2855 

18 

15-9048 

16-7706 

20g 

I3'5I59 

4-8460 

2809 

6       24-8192 

13-3201 

2856 

*sS 

18-7736 

16-4804 

25§ 

16  3841 

4-5354 

2857 

5 

20-0467 

16-0725 

5 

17-6516 

4-1204 

32        4-0716 

26-6070 

75    268 

9-0 

2858 

20-6322  I  16-6425 

5 

18-2399 

4-6829 

44§     20-8892 

25-9845 

75    286 

8-8 

2859 

18 

21-5322     16-4473 

20 

19-1406 

4-4811 

67S     137694 

26-8967 

75    276 

8-2 

2860 

24§ 

6"o8oo     17-6865 

25§ 

3-6965 

£ 

Q 

2861 

13 

6-3268 

17-0286 

•3 

3-9446 

5-7758 

2862 

34§ 

6-4899 

17-0805 

36§ 

4-103I 

5-2264 

R.A.  6h  5Qm  30s  to  7h  2?m  4*.* 

2863 

4 

6-9445 

16-8939 

5* 

45593 

5-0356 

\J  S               \J                                 1                     \J             ~  ^J 

Centre       R.A.  7h  i2i>  Dec.  -+  74°              1!.A.  7h  15"  Dec.  +  75° 

2864 
2865 

6 

20 

7-4604 
7-4674 

17-1097 
17-5636 

5 

5-0828 

5-25IO 
5-7006 

Plate  4760.     1900,  Jan.  2.         Plate  3827.     1898,  Jan.  n. 

2866 

22 

7-4969 

17-8223 

«9§ 

Qit 

5-1150 

_  .  .  o  .  o 

5-9605 

T  J          -T  I  *7 

9*  j 

m. 

2867 

33i> 

7-8683 

17-8089 

28^ 

5  4848 

5-9450 

74    31/ 

4 

2810 

5       13-2169 

I4-75I3 

9 

10-8156 

2-8473 

2868 

'9 

7-9503 

17-4511 

2I§ 

5-5664 

5-5854 

2811 

23§     14-4787 

14-8489 

24§ 

12-0758 

2-9344 

2869 

4 

8-0585 

17-1458 

4* 

5-2785 

£  O 

2812 

4      147012     14-4527 

6 

12-2955 

2-5354 

2870 

4* 

9-3953 

17-1142 

4         7'OO95 

5-2368 

2813 

9°§   '•  !  5-3204     14-4053 

89^ 

12-9147          2-4841 

74    322 

7'5 

2871 

4 

10-3895 

17-6210 

4*       8-0090       5'73S3 

2814 

10       17-6357 

14-3679 

9 

15-2296          2-4328 

2872 

3* 

10-4648 

17-0981 

4     1    8-0808 

5-2143 

2815 

4^     18-5187 

14-6430 

4 

I6-II5I          2-7009 

2873 

3* 

10-8674 

17-6391 

5*      8-4870 

S'7534 

2816 

3 

19-2213 

147555 

4 

I6-8220 

2-8089 

2874 

40§ 

12-6833 

17-6084 

4i§ 

10-2995       5-7070 

74    320      o'o 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  72«'6  of  R.A.  at  Dec.  +  74*,  and  77«'3  at  Dec.  +  75°. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X, 

*' 

Diam. 

X. 

*' 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

No. 

Mag. 

R.A.  6h  59m  30s  to  7h  23™  45"  —  contd. 

R.A.  6h  59m  30s  to  ;h  23™  45s  —  contd. 

Centre      R.A.  7h  i2m  Dec.  +  74°             R.  A.  7h  ism  Dec.  +75° 

Centre      R.A.  7h  12™  Dec.  +  74°             R.A.  7h  15™  Dec.  +75° 

Plate  4760.     1900,  Jan.  2.          Plate  3827.     1898,  Jan.  n. 

Plate  4760.     1900,  Jan.  2.         Plate  3827.     1898,  Jan.  n. 

m. 

_ 

m. 

2875 

6 

13-9598     17-2046 

7 

11-5754 

5-2943 

2732 

2O 

4-8357 

21-3577 

23§ 

2-4801 

9-5I59 

2876 

ft 

14-8231     17-6482 

4 

12-4421 

5733° 

2932 

5 

7-3694 

21-6343 

5 

5-0158 

97745 

2877 

54§ 

15-1469    17-1435 

52§ 

12-7593 

5-2248 

74    321 

9-2 

2933 

7 

1  1-5806 

21-8562 

6 

9-2310  |    9-9640 

2878 

15-2349    17-7082 

3'§ 

12-8527      5-7882 

2934 

24§ 

11-7307     21-8635 

23§       9-3786  i    9-9723 

2879 

3  5* 

16-9908     17-8859 

5 

14-6116     5-9535 

2935 

5 

12-3982 

21-7368 

6 

^0-0463 

9-8404 

2880 

4* 

17-8904    17-2879 

5 

15-5092 

5-3512 

2936 

22§ 

12-5644 

21-2593 

20§ 

10-2083 

9-3611 

2881 

4 

17-9635 

17-8125 

5 

15-5813 

5-8753 

2937 

4* 

12-8803 

21-1647 

4 

10-5230 

9-2613 

2882 

4 

18-8629 

17-7377 

4 

16-4813 

5-7911 

2938 

6 

15-7900 

21-7898 

5 

13-4380 

9-8655 

2883 

15 

23-2038 

17-5494 

'7 

20-8207 

5-5747 

2939 

4 

16-7733 

2I-7763 

5 

14-4194 

9^455 

2680 

4* 

4-0667 

18-3469 

6* 

1-6937  i   6-5119 

2940 

3* 

18-2368 

21-1868 

4 

15-8834 

9-2456 

2884 

4* 

4-8629 

18-6478 

5 

2-4886 

6-8055 

2941 

3 

18-7616 

9-0178 

2885 

6 

7-335° 

18-6569 

5 

4-9610 

6-7960 

2942 

5 

21-1188 

21-9355 

6 

18-7682      9-9763 

2886 

3°§ 

8-0910 

'8-3415 

3°§ 

5-7119 

6-4756 

74    3]8 

9'S 

2943 

8 

22-0043 

21-3985 

'5 

19-6489  i    9-4317 

2887 

18 

8-9675 

18-2559 

i6§ 

6-5894 

6-3830 

2944 

4* 

22-5511 

21-6453 

4 

20-2007      9-6725 

2888 

3* 

13-6562 

18-8478 

5 

11-2846 

6-9400 

2945 

5 

24191 

10-3527 

2889 

4 

14-4654 

18-2849 

5 

12-0893 

6-3744 

2946 

4 

27629 

10-9750 

2890 

5 

16-6441 

18-6621 

4* 

14-2686 

6-7333 

2947 

4* 

6-2823 

22-7832 

5 

3-9405     10-9307 

2891 

ft 

16-9613 

18-8792 

4 

14-5895 

6-9500 

2948 

15 

6-4081 

22-3863 

15 

4-0600     10-5338 

2892 

4* 

17-1072 

18-3213 

5 

147311 

6-3869 

2949 

5 

7'6i33 

22-I31  I 

6 

5-2644 

10-2664 

2893 

4 

17-1734 

187751 

5 

14-7992 

6-8427 

2950 

ft 

7-6495 

22-52O2 

5 

5-3043     10-6581 

2894 

8o§ 

17-6838 

18-0766 

82§ 

15-3026 

6-1401 

74    324 

7-8 

2951 

3* 

10-6750 

22-0999 

3* 

8-3304     10-2159 

2895 

4* 

18-7592 

18-2973 

5 

16-3819 

6-354° 

2952 

4 

1  1-2806 

22-5581 

4 

8-9330     10-6689 

2896 

«f 

21-3119 

18-6663 

10 

18-9390 

6-7031 

2953 

6 

13-7230 

22-4089 

7 

11-3773  !  10-5043 

2699 

8 

4-1174 

19-1629 

10 

1-7436 

7-3255 

2954 

6 

14-1496 

22-9067 

8 

11-8047     10-9963 

2897 

4* 

4-6240 

19-5563 

5* 

2-2572 

7-7147 

2955 

5 

14-8340 

22-1568 

5 

12-4865     10-2442 

2898 

16 

4-9568 

I9-5754 

16 

2-5881 

7-7306 

2956 

9 

15-6597 

22-3845 

9 

13-3099     10-4614 

2899 

20(5 

7-5030 

19-1382 

i8§ 

5-1307 

7-2760 

2957 

4*     15-7926 

22-0468 

4* 

13-4485     10-1257 

2900 

22§ 

8-1572 

19-8020 

218 

5-7894 

7-9352 

2958 

4       16-1678 

22-8470 

5 

13-8246     10-9237 

2901 

22§ 

9-4963 

19-3440 

'9§ 

7-1251 

7-4665 

2959 

4 

16-5391 

21-9743 

5 

14-1880 

10-0493 

2902 

16 

1  1-0645 

19-4984 

'5 

8-6942 

7-6100 

2960 

7 

18-4838 

22-1557 

7 

16-1344 

IO-2I5  I 

2903 

9 

12-6734 

19-1088 

1  1 

10-301  1 

7-2098 

2961 

3* 

18-5046 

22-8189 

4 

16-1632 

10-8748 

2904 

4 

12-7003 

19-4408 

4 

10-3309 

7.5392 

2962 

4 

187416 

22-O752 

5 

16-3910 

10-1324 

2905 

6 

12-7179 

i9'3H2 

5 

10-3488 

7-4140 

2963 

20 

19-3342 

22-1575 

16 

16-9848 

10'2I  12 

2906 

4 

13-9318 

19-2853 

t* 

1  1-5606 

7-3773 

2964 

5 

20-3833 

22-6278 

6 

18-0363 

10-6/06 

2907 

5 

14-2522 

19-9126 

11-8884 

7-9980 

2965 

21-7961 

22-8397 

383 

19-4509 

10-8734 

74    328 

9-0 

2908 

29§ 

14-6338 

19-8902 

24§ 

12-2683 

7-9760 

2966 

1  6b 

22-4099     22-2871 

17 

200611     10-3161 

2909 

4 

14-6372 

7-1029 

2967 

5 

22-4405     22-6615 

6 

20-0933     10-6894 

2910 

16 

17-8437 

19-0782 

13 

15-4711 

7-1382 

2773 

20 

4-1839     23-2689 

22 

1-8407 

•4312 

291  i 

10 

18-7758 

19-7615 

7 

16-4088 

7-8167 

2968 

4* 

6-6179     23-1366 

5_ 

4-2790 

•2792 

2912 

1  1 

20-6750 

19-9483 

10 

18-3083 

7-9885 

2969 

6-9505     13-6433 

4-6101 

•7844 

74    3*6 

9'5 

2913 

4 

4-0578 

8-1003 

2970 

44* 

7-1429     23-6069 

5 

4-8047 

'747' 

2914 

4 

6-6354 

20-2960 

4 

4-2737 

8-4419 

2971 

9 

8-2006     23-4131 

10 

5-8585 

•5463 

2915 

4 

4-3313 

8-1196 

2972 

5 

8'6o68     23-5991 

7 

6-2670 

•7295 

2916 

7 

7-1191 

20-4643 

8 

4-7565 

8-6043 

2973 

3 

7-3494 

•124! 

2917 

3* 

7-7521 

20-0332 

4 

5-3900 

8-1733 

2974 

22§ 

10-2586     23-4084 

:9§ 

7-9185 

•5258 

2918 

18 

11-1874 

20-4813 

16 

8-8264     8-5926 

2975 

I  I 

10-7495     233646 

1  1 

8-4098 

•4764 

2919 

4* 

15-9903 

20-3367 

4 

13-6321 

8-4144 

2976 

4* 

11-5091     23-1810 

5 

9-1697 

•2869 

2920 

3* 

16-6913 

20-7739 

4* 

H'3358 

8-8448 

2977 

8 

12-3299 

23-6563 

6 

9-9903 

7592 

2921 

4 

17-0892 

20-4176 

4 

14-7289       8-4858 

2978 

5 

12-6346 

23-8214 

5 

10-2963 

•9235 

2922 

7 

18-4096 

20-2574 

8 

16-0460 

8-3172 

2979 

8 

13-2857     23-0163 

9 

10-9420 

'I  I  12 

2923 

27§ 

19-3188 

20-7790 

29.s 

16-9588 

8-8306 

2980 

15 

14-2901     23-7988 

10 

11-9518 

•8868 

2924 

8 

19-4090 

20-3524 

7 

17-0480 

8-4034 

2981 

14-9013    ;  23-1609 

27§ 

12-5592 

•2456 

2925 

X 

49§ 

20-6023 

20-3845 

53§ 

18-2385       8-4265 

74    326 

8-9 

2982 

9 

16-5103    123-8955 

6 

14-1723 

•9698 

2926 

3* 

20*63  14 

20-3411 

4 

18-2725       8-3862 

2983 

13 

18-2501 

23-4515 

15 

15-9100 

•5132 

2927 

7 

21-2443 

20-3397 

7 

18-8810       8-3767 

2984 

20 

18-9775 

23-8548 

l8§ 

16-6391 

•9085 

2928 

6/§ 

21-7699 

20-8494 

7'§ 

19-4093 

8-8817 

74    327 

8-0 

2985 

4 

16-8570 

•4462 

2929 

'9 

zrSoiS 

20-4018 

20 

'9-4397 

s-4352 

2986 

3*     21-0338     23-6366 

4 

18-6990 

•6758 

2930 

15 

22-2282 

20-081  3 

19 

19-8625       8-1  149 

2987 

5*    |  22-22IO 

23-4355 

6 

19-8846 

•4670 

2931 

3* 

23-1776 

20-3629 

4 

20-8171       8-3867 

2988 

13          23-1228 

23-6254 

9 

20-7828 

•6497 

Nos.  2897,  2945,  2946.  These  stars  are  within  the  limits  of  measurement  of  plates 

4831  and  3909,  but  are  not  shown  on  them. 

i  reseou  interval  represents  very  nearly  5'  =72«-6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  and  77'"}  at  Dec.  +  75°. 
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Z  O  N  E    +    74°. 


No. 

Diani 

/          . 

B.  D. 

Vo 

Diam 

B.  D. 

i 

Xo. 

Mag. 

x.                      y. 

Di&m. 

m* 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  6h  59™  30s  to  7h  23™  45s  —  contd. 

R.A.  7h  23m  45s  to  7h  29™  45s  —  contd. 

Centre       R.A.  7h  I2m  Dec.  +  74°             R.A.  7''  I5m  Dec.  +  75° 

Centre      R.A.  7*  36"  Dec.  +  74*             R.A.  7h  15™  Dec.  +  75° 

Plate  4760.     1900,  Jan.  z.          Plate  3827.     1898,  Jan.  n. 

Plate  4791.     1900,  Jan.  24.        Plate  3827.    1898,  Jan.  n. 

2989 

'4 

5-4061  ;  24-0698 

12 

3-0696     12-2239 

o 

IU. 

3036 

6 

8-0773 

167295 

10 

25-2908 

4'9473 

0 

m. 

2990 

22 

7-0830    24-6301 

«9 

4-7510     12-7714 

3037 

4 

4-4192     17-2213 

8 

21-5987 

5-1141 

299I 

3* 

7-2733     24-2858 

4 

4-9410 

12-4273 

3038 

23§ 

4-9247     17-0645 

3«§ 

22*1203 

5-0030 

2992 

7 

7'3455     24-4644 

7 

5-°i43 

12-6033 

3039 

6 

6-2461     17-5929 

10 

23-3903 

5^437 

2993 

4* 

7-4447     24-3678 

5 

5-1134 

12-5045 

3040 

6 

8-2583     17-5295 

9 

25-4010 

5-7613 

2994 

5 

10-2308     24-2544 

6 

7-8982 

12-3737 

3041 

*3§ 

8-9833     16-8988 

44§ 

26-1795 

5-1965 

74    330 

9'5 

2995 

3* 

10-8883     24-0404 

4 

8-5576 

12-1554 

3042 

4* 

4-7703     187871 

8 

21-8121 

6-7029 

2996 

4 

13-5567     247237 

5 

11-2246 

12-8162 

3043 

4 

5-4876     18-8354 

7 

22*5222 

6-8131 

2997 

•7 

14-1572     249007 

17 

11-8267 

12-9915 

3°44 

8 

8-2077     17-9102 

22 

25'3'45 

6-1375 

2998 

4 

12-5704 

12-7633 

3°45 

6 

23-3940 

7-1846 

2999 

8 

14-9472     24-9093 

8 

12-6175 

12-9938 

3046 

3t 

8-7603     19-0051 

8 

257690 

7-2753 

3000 

4 

15-6599 

24-0633 

5 

13  3244 

12-1380 

3°47 

5 

6-9360     20-8055 

10 

23-7900 

8-9060 

3001 

20 

16-4886 

24-2316 

18 

14-1525 

12-3045 

3048 

6 

24'353° 

8-3248 

3002 

'4 

i7'3845 

24-8548 

H 

15-0548 

12-9192 

3049 

4t 

57088     217639 

7 

22-4818 

97479 

3003 

6* 

19-8537 

24  6127 

6 

17-5238 

12-6635 

3050 

3!      6-6171     21-1069 

7 

2  3-449  ' 

9-1804 

3004 

46§ 

20-1223 

24  5129 

42§ 

17-7886 

12-5562 

74    3*5 

9-0 

3051 

3t       5'395°    22-9328 

9 

22-0690 

10-8869 

3005 

35§ 

20-2341 

24-3298 

27§ 

17-8992 

12  3751 

- 

3052 

7 

22-2226 

10-7541 

3006 

4 

18-4940 

12-9142 

3053 

13 

6-9113     22-3472 

25§ 

23-6295     10-4397 

3007 

6       18-6660 

I2'9535 

3054 

12 

7-4685     22-1779 

'9 

24-1988     10-3207 

3008 

7* 

22-0438 

24-6340 

9 

19-7156 

12-6667 

3°55 

8 

24-4323     10-1492 

3009 

4 

20-4014 

12-2718 

3056 

5 

21-6267     11-6534 

3010 

10 

6-8664  :  24-8923 

u* 

4-5323 

13-0367 

3°57 

19            6-1293 

23-2374 

3o§ 

22-7703     1  1-2570 

301  1 

4* 

9-6393     257253 

5 

7-3172 

13-8459 

3058 

6*      6-9854 

23-7410 

12 

23-5787     11-8352 

3012 

6* 

20-4243     25-8390 

7 

18-1071 

13-8847 

3°59 

23§       6-9407  i  25-0970 

33$ 

23-5918     11-1871 

3013 

7 

12-7481 

2j"3985 

7 

10-4221 

'  3-495  5 

3060 

5 

8-0095 

23-0185 

9 

24-6640     11-2069 

3014 

5*     13-6925 

25-7688 

5 

11-3753     13-8614 

3061 

8 

23-3254     137241 

-101  : 

28$     i4.-?;8? 

2  r  *  i  .128 

26$ 

12  "0303        '•»'•>  -3O4 

jwl  _> 
3016 

O             TJJ/ 

21       16  5441 

£,  ^      1  ^*« 

25-8287 

*uft 
«9§ 

14  2201 

•  J    -  J~T 
13   9010 

58§ 

26-9390      9:6755 

74    33i 

9-0 

3017 

33§      17-0373     25-Q-M6 

26;; 

14-7085 

I3-1IIO 

55§ 

1-3635     20-8239 

74    326 

8-9 

3018 

16       17-4958     25-8448 

»9§ 

I5-I720 

13-9078 

72§       2-5708    21-1732 

74    327 

8-0 

3019 

4*     17-8241     257756 

6 

'5-5033 

13-8396 

39§       2-7880    23-1526 

74    3*8 

9-0 

3O20 

6*     17-8999 

24-9444 

9 

>5"5742 

I3-0053 

57§       1-2820    24-9783 

74    3*5 

9-0 

3021 

7       19-3768     25-3663 

6 

17-0518 

i3-4!94 

3O22 

9       >9'4335 

25-1840 

10 

17-1061 

132364 

3°23 

4 

19-2224 

13-6037 

3024 
3025 
3026 

8*    22-1809 
9*     22-6980 

25-0879 
25-9088 

4 
13 
H 

19-8246 
198536 
20-3758 

13-2979 
13-1209 
13-9365 

R.A.  ;h  29m  45s  to  7h  47™  3O8 

Centre      R.A.  7h  36"  Dec.  +  74°             R.A.  7h  45"1  Dec.  +  75° 

3027 

5 

20-4207 

13-8771 

Plate  4791.     1900,  Jan.  24.        Plate  3051.     1896,  April  i. 

54§ 

13-4894 

1-6971 

74    323 

9-0 

3062 

4 

1  1-0330 

14-4848 

7 

3-5479 

2-7661 

O 

m. 

69$     18-6124 

25-9453 

75    304 

7-6 

3063 

4 

11-7016 

14-2103 

6     i    4-2049      2-4692 

83§ 

2-2749 

26-1849 

75    286 

8-8 

3064 

25§ 

13-0365 

14-1921 

33§       5-5355      2'3936 

74    333 

9'2 

3065 

4 

19-6338 

14-2632 

5       I2''349 

2-1973 

3066 

4* 

21-4805 

'4"3359 

4       13-9822 

2-1974 

3067 

5 

22-2703 

1  5-0613 

7 

14-7997 

2-8898 

R.A.  7h  23™  45s  to  7h  29m  45s 

Centre       R.A.  7h  36"  Dec.  +  74°              R.A.  7h  I5m  Dec.  +  75° 
Plate  4791.     1900,  Jan.  24.        Plate  3827.     1898,  Jan.  n 

3068 
3069 

3070 
5071 

6 
3 
4 

2I§ 

9'5543 
10-2399 
12-3238 
12-8581 

15-2621 

15-6811 
15-4879 
14-9438 

q 

4 
7 
23 

2-0986 
2-8045 
4-8771 
5-3874 

3-6036 
3-9928 
3-7164 
3-i503 

m. 

3072 

4* 

'3'4935 

15-0709 

4 

6-0285 

3-2539 

3028 

9 

5-3510 

14-2978 

13 

22-7900      2-2846 

30/3 

4* 

14-2304 

15-5590 

6 

6-7853 

3-7110 

3029 

5 

5-8762 

14-7929 

10 

23-2712       2-8190 

3074 

•6 

18-9565 

1  5-6210 

7 

1  1-5080 

3-5832 

3030 

7 

7-2932 

14-0583 

12 

24-7485       2-2177 

3°75 

7      20-9640 

15-8830 

10 

13-5250 

3-7643 

3°3I 

22§ 

4'2333 

15-4976 

37§ 

2«-57'5       3-3/92 

74    329 

9'5 

3076 

6      21-2910 

15-2316 

13-8277 

3-0992 

3032 

5       22-0700      3-9488 

30/7 

6og 

13-6117 

16-7849 

44§ 

6-2149 

4-9598 

74    334 

77 

3°33 

4        7'8334     H"9863 

5       25-2017       3-1883 

3078 

4* 

13-9768 

16-4860 

4 

6  5684 

4-6438 

3°3  + 

ii     j    8-2672     15-3424 

18       25-6043       3-5828 

3079 

4 

14-8271 

16-1933 

6 

7-4082 

4-3209 

3035 

'5 

4-1648 

16-4205 

25       21-4205      4-2930 

3080 

4 

10-6145 

4-9530 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  72"'6  of  H.A.  at  Dec.  +  74°,  and  77*'$  at  Dec.  +  75°. 
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B.  D. 

Di&rn 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

ni.'iiu. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X, 

y- 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  7h  29™  45s  to  7h  47m  3OS  —  contd. 

R.A.  7h  29'"  45s  to  7h  471U  3O8  —  contd. 

Centre       R.A.  yh  36™  Dec.  +  74°              R.A.  7h  45™  Dec.  +  75° 

Centre       R.A.  7h  36'°  Dec.  +  74°            R.A.  7h  45™  Dec.  +  75° 

Plate  4791.     1900,  Jan.  24.        Plate  3051.     1896,  April  i. 

Plate  4791.     1900,  Jan.  24.       Plate  3051.      1896,  April  i. 

Q 

m. 

o 

m. 

3081 

9 

18-2189 

!6-7535 

8 

10-8196 

47433 

3H° 

3 

12-6797     24-1270 

4 

5-583° 

I2-333I 

3082 

3* 

19-9638 

16-8516 

4 

12-5633 

4'77'4 

3HI 

4 

6-5762 

127729 

3083 

4 

21-1447 

16-7089 

4 

i37424 

4-5836 

3H2 

3* 

15-1049  i  23-9092 

4 

7-9963 

12-0205 

3084 

3* 

13-5483 

16-3078 

4 

6-1346 

4-4894 

3'43 

3* 

18-3959  '  24-8085 

4 

1  1-3229 

12-7818 

3085 

4 

15-5953 

4-0195 

3'44 

3 

11-7567 

12-0310 

3086 

4t 

11-8867 

17-0151 

4 

4-S035 

5-2621 

3H5 

9 

9-1942     25-4934 

10 

2-1558 

13-8414 

3087 

ii 

13-0158 

17-2017 

13 

5^349 

5-4006 

3146 

ii 

10-3827   ,  25-0762 

13 

3-3255 

13-3775 

3088 

58§ 

H'3599 

17-4441 

42§ 

6-9910 

5-5910 

3H7 

6 

10-5719 

24-7666 

7 

3-5°45 

13-0591 

3089 

3 

7-4838 

5-5712 

74    335 

7'3 

3H8 

3 

3-9690 

13-0696 

3090 

4 

10-1786 

57489 

3  '49 

4 

5-8981 

13-1589 

3091 

3* 

17-6886 

17-1804 

4 

10-3085 

5-1917 

315° 

4 

6-4621 

13-6746 

3092 

3* 

18-3082 

17-1814 

4 

10-9262 

5-1666 

3151 

4* 

137252 

25-4051 

5 

6-6765 

13-5727 

3°93 

4* 

18-3097 

17-1885 

4 

10-9263 

5-1723 

3'52 

3 

7-1804 

13-1158 

3°94 

15 

19-3474 

17-9497 

17 

11-9945 

5-8932 

3153 

4 

9-1906 

13-2114 

3095 

'9§ 

19-6969 

17-3668 

2I§ 

12-3193 

5-2964 

3154 

4 

10-2812 

>3"'i94 

3096 

10 

20-3049 

17-2999 

«4 

12-9244 

5-2039 

3155 

28§ 

17-7964     25-0193 

2I§ 

10-7291 

13-0160 

75    3i7 

9'5 

3097 

7 

9-5647 

18-1330 

10 

2-2254 

6-4709 

3156 

3 

13-0003 

I37035 

3098 

16 

13-8783 

17-8567 

17 

6-5254 

6-0213 

3157 

6t 

21-1157 

25-7114 

7 

14-0744 

i3-578i 

3°99 

12 

15-3005 

18-2762 

'4 

7-9648 

6-3837 

3158 

3 

15-2082 

i3'°3°3 

3100 

4* 

19-0988 

18-3548 

5 

11-7638 

6-3068 

3i59 

27§ 

22-4472 

257776 

20§ 

15-4081 

13-5892 

75    320 

9-0 

3101 

5 

19-7860 

18-1309 

8 

12-4390 

6-0547 

3160 

3 

15-9658 

13-5628 

7  J  Q2 

A 

I  7'C  2  1  C 

6-  3078 

3103 

4t 

21*1981 

18-2869 

6 

1  5  i*  j;> 

13-8559 

u    J7  /  ° 
6-1537 

IOI§ 

24-0473 

16-4903 

74    338 

5-2 

3104 

7 

9-1911 

18-7983 

8 

1-8831 

7-I524 

49§ 

25'4639 

20-4554 

74    34° 

8-8 

3i°5 

4 

"'4253 

18-7747 

6 

4-1144 

7-0375 

21 

26-4654 

22-5908 

74    341 

9-0 

3106 

3t 

17-2397 

19-6080 

4 

9-9555 

7-6387 

3io7 

4 

17-5108 

19-9282 

4 

10-2371 

7'945° 

3108 

5 

18-2541 

19-6226 

6 

10-9680 

7-6095 

3109 

3 

18-3670 

19-6259 

4 

11-0786 

7-6077 

R.A.  7h  47m  30s  to  8h  om  os 

3110 

3* 

19-2170 

20-0007 

4 

"•9455 

7-9462 

Centre       R.A.  8h  om  Dec.  +  74'               R.A.  7h  45™  Dec.  +  75° 

3111 
3112 

3* 

21-5959 

19-3404 

4 
4 

14-2940 
14-5615 

7-I9I9 

7-02I8 

Plate  3395.    1897,  March  10.        Plate  3051.     1896,  April  i. 

3JI3 

3* 

22-2014 

19-9152 

4 

14-9240 

774H 

O 

m. 

3114 

3* 

23-0958 

20-1969 

4 

15-8350 

7-9860 

3161 

5 

4-8573  ;  I4-I592 

3H5 

4 

I3-6555 

20-1246 

4 

6-3946 

8-2947 

3162 

26§ 

5-9845     14-8201 

28§ 

18-3711 

27309 

74    339 

9'3 

3116 

3 

16-5976 

20-5297 

4 

9-3492 

8-5830 

3163 

i7§ 

6-9823  i  14-3169 

'7 

19-3988 

2-2908 

3117 

3* 

19-1330 

20-0976 

4 

11-8643 

8-0495 

3164 

4 

8-2481     14-6641 

3118 

3* 

20-0258 

20-2249 

4 

12-7646 

8-1372 

3165 

4 

8-4721 

14-7509 

3H9 

2* 

20-5886 

20-5173 

3 

13-3389 

S^IOI 

3166 

4 

8-9783 

14-5094 

3120 

6 

21-3109 

20-1962 

6 

14-0463 

8-0586 

3I67 

3 

9-6894 

14-2370 

3121 

29§ 

10-1402 

21-2955 

28§ 

2-9260 

9'6O5I 

3168 

25§ 

8-2327 

15-8591 

28S 

20-5520 

3-9082 

74    342 

9'4 

3122 

3t 

10-5401 

20-8307 

4 

3-3117 

9'1264 

74    33i 

9-0 

3169 

4 

9-5243 

15-9257 

3123 

22§ 

10-9490 

20-8528 

22§ 

3-7181 

9'i335 

3170 

5 

13-2738 

15-8322 

3124 

2I§ 

11-6325 

21-0887 

2I§ 

4-4i  36 

9-3430 

3171 

23§ 

13-6788 

15-7256 

24 

25-9973 

4-1083 

3125 

4 

9-6788 

9'4253 

74    332 

9'5 

3172 

95§ 

4-3411 

16-4383 

84§ 

16-6306 

4-2465 

74    338 

5'2 

3126 

6 

I7-3387 

21-2578 

6 

10-1229 

9-2792 

3173 

«7§ 

6-4370 

16-0676 

i?§ 

187456 

4-0050 

3127 

3 

127746 

9-2726 

3'74 

4 

7-0978 

16-2386 

4* 

19-3949 

4-2148 

3128 

4 

21-9770 

22-0148 

5 

14-7842 

9-8488 

3'75 

9 

7-5591 

16-1839 

8 

19-8585 

4-1894 

3129 

4 

4-7641 

10-4238 

3176 

i9§ 

8-6540 

16-0885 

23§ 

20-9578 

4-1631 

74    343      9'5 

313° 

4 

4'9  '34 

10-8349 

3'77 

7 

9-6950     16-2647 

5 

21-9845 

4-4024 

3131 

3* 

12-8290 

22-5023 

5 

5-6653 

10-7034 

3178 

4 

11-3503     16-1549 

3132 

3 

16-3567 

22-6761 

4 

9-1968 

I07355 

3179 

7 

1  1-3919  i  16-1286 

8 

23-6846  :    4-3735 

3133 

26§ 

20-9432 

22-1622 

20§ 

13-7571 

10-0391 

3180 

4 

1  1-5009 

16-3311 

3>34 

4 

14-6849 

10-8020 

74    337 

9'5 

3181 

4 

127751 

167657 

3!35 

5 

10-6206 

23-6598 

7 

3-5059 

11-9497 

3182 

5 

13-0238 

16-8004 

3136 

5t 

12-5950 

22-9362 

5 

5-4498 

11-1486 

3183 

5 

7-8600 

17-8643 

4* 

20-0565       5-8820 

3137 

36§ 

'5  "4445 

22-9442 

22§ 

8-2952 

1  1-0425 

3184 

9 

10-4190 

177750 

7 

22-6127       5-9535 

3138 

17 

16-9061 

22-9668 

i6§ 

97575 

1  1-0065 

74    336 

8-8 

3185 

5 

11-9349 

17-5567 

3139 

3 

12-6028 

11-9948 

3186 

8 

13-0461 

17-2813 

5 

25-2644      5-6201 

i  r^Mau  interval  represents  very  nearly  5'  =  72»-6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  and  77«'3  at  Dec.  +  75°. 
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ZONE    +    74°. 


Oiani. 

B.  D. 

\-> 

i 

B.  D. 

No, 

Di&m. 

X. 

:<• 

*. 

y. 

No. 

Mag. 

I/. 

I)  lain. 

X. 

y- 

No. 

M«g. 

R.A.  ;h  47m  30s  to  8h  om  o8  —  contd. 

R.A.  8h  om  o8  to  8h  i2m  30" 

Centre       R.A.  8h  om  Dec.  +  74°               R.A.  7h  45m  Dec.  +  75° 

Centre       R.A.  8h  o«>  Dec.  +  74°               R.  A.  8"  15!°  Dec.  +  75' 

Plate  3395.     1897,  March  10.       Plate  3051.     1896 

April  i. 

Plate  3395.    1897,  March  10.       Plate  3007.     1896,  Feb.  9. 

o                  m. 

m. 

3187 

7 

13-0693 

177452 

~5 

25-2590 

6-0886 

3235 

5 

15-3896 

14-4360 

3188 

4 

7-4700 

18-6830 

4 

19-6164 

6-6777 

3236 

6 

16-4062     14-7653 

3'§9 

'4 

9-3523 

18-1760 

16 

21-5241 

6-2888 

3237 

S7§ 

17-6057     14-1469 

68§ 

5-2086      2-3320 

74     351 

8-2 

3190 

5 

11-3489 

18-9287 

6 

23-4686 

7-1640 

3238 

45§ 

19-3442     14-9255 

47§ 

6-9960      3*0005 

74    353 

8-2 

3191 

5 

1  1  '8034 

18-0255 

3239 

4 

22-Cl  I  5 

14-6039 

3* 

9-6375       2-5065 

3192 

4 

11-9525 

18-5030 

3240 

i? 

24-0423 

14-4644 

'3 

11-6541 

2-2412 

3'93 

38<j 

12-6914 

18-0416 

46§ 

24-8691 

6-3593 

74    347 

87 

3241 

4 

I4-407I 

15-6275 

3'94 

i7 

127210 

18-9057 

18 

24-8444 

7-2267 

3242 

4 

14-5666 

15-1721 

3>95 

17 

4-8329 

197813 

i5l 

16-9170 

7-6105 

3243 

10 

16-9643 

15-9843 

6 

4-6908 

4-2101 

3196 

5 

107508 

19-3865 

5 

22-8482 

7-5836 

3244 

4 

I7-0576 

15-5750 

3i97 

20§ 

10-8373 

19-8308 

2I§ 

22-9082 

8-0325 

3245 

6 

I7"3463 

I5-6573 

4* 

5-0470 

3-8585 

3198 

34§ 

10-8494 

19-5187 

3«§ 

22-9407 

77229 

74    346 

8-9 

3246 

7 

19-3456 

15-9405 

4* 

7-0635 

4-0120 

3199 

4 

137089 

19-7621 

3247 

4 

19-4897 

157350 

3* 

7-1950 

37955 

3  zoo 

6 

4-6811 

20-3842 

5 

16-7287 

8-2033 

3248 

5 

14-6792 

167071 

3201 

33§ 

6-1511 

20-2372 

24§ 

18-2041 

8-1493 

74    34° 

8-8 

3249 

3 

14-7426 

16-5464 

3202 

i- 

7-4050 

20-4190 

12 

19-4448 

8-4065 

3250 

6 

15-8425     16-4176 

3203 

6 

7-9022 

20-8166 

6 

19-9165 

8-8341 

3251 

4 

16-1815     16-1522 

3204 

5 

8-7249 

20-6338 

4 

207487 

87031 

3252 

8 

18-4456     16-5368 

6 

6-2O22          4-6674 

3205 

4 

8-8420 

20-3058 

4 

20-8883 

8-3839 

3253 

6 

19-6201 

16-2645 

4* 

7*3555      4-3185 

3206 

5 

9"3423 

20-8872 

4 

21-3495 

8-9938 

3254 

26§ 

20-9868     16-0674 

33§ 

87069    :     4-0393 

74    354 

9-3 

3207 

1  1 

10-1751 

20-1854 

12 

22-2257 

8-3424 

3255 

i8§ 

23-0140     16-4164 

20 

10-7537      4-2539 

3208 

15 

12-4534    20-3265 

1  I 

24-4905 

8-6252 

3256 

9 

23-8809     16-7587 

6 

11-6428      4-5425 

3209 

5 

13-4974    20-3631 

5 

25"53>6 

8-7267 

3257 

7 

24-1  186  !  16-1631 

5 

11-8421       3-9298 

3210 

4 

13-6407 

207436 

4* 

25-6425 

9-1161 

3258 

4 

14-8119    17-2833 

3211 

5 

6-1505 

21-4243 

5 

18-1328 

9-3315 

3259 

4 

17-0148     17-1041 

3* 

4-8144      5-3257 

3212 

4* 

7-9119 

21-7680 

4 

19-8702 

97846 

3260 

7 

17-1366     17-9045 

5 

4-9838 

6-1134 

3213 
3^4 

16 

10 

8-5998 
9-5214 

21-8572 
21-8644 

1  1 

7 

20-5492 

21-4675 

9-9I74 
9-9803 

3261 
3262 

10 

4 

17-8494    17-8449 
17-8544    17-8422 

}•« 

5-6908 

6-0098 

3215 

5 

9-  629    21-0450 

4* 

21-8587 

9-1809 

3263 

24§ 

18-7660    17-8060 

32§ 

6-6022 

5-9115 

74    352 

9-5 

3216 

1  1 

9-9813     21-3030 

8 

21-9630 

9-4463 

3264 

4 

ig-94'63     17-7660 

3* 

77773 

5-7949 

3217 

53§ 

13-4720    21-8235 

6i§ 

25-4162 

10-1816 

74    348 

8-2 

3265 

4 

20-2006 

17-3920 

3*       8-0095 

5-4085 

3218 

22§ 

7-3681     22-2644 

<9§ 

19-2933 

10-2475 

74    34' 

9-0 

3266 

5     i  20-4662 

17-0163 

4* 

8-2500 

5-0150 

3219 

5 

11-3299 

22-5559 

3267 

4      20-9183 

17-6752 

4* 

87409 

5-6427 

3220 

7 

12-6394 

22-2583 

5 

24-5557 

10-5647 

3268 

3*     21-4054 

17-3603 

3* 

9-2071 

5-2990 

3221 

i<! 

12-8584 

22-0822 

1  1 

24-7843 

10-4013 

3269 

5      21-6630 

17-8924 

4 

9-4994 

5-8128 

5222 

so§ 

12-9203 

22-3551 

20.5 

24-8309 

10-6789 

3270 

4      21-7882 

17-9705 

3* 

9-6309 

5-8839 

3223 

17 

4-4058 

23-0883 

10 

16-2861 

10-8885 

5-7' 

7       22-4774 

17-3939 

5 

10-2819 

5-261  1 

32H 

5 

4-4480 

24-3337 

6 

16-2493 

12-1326 

5-7* 

'9 

22-9077 

17-9517 

18 

10-7459 

57919 

3225 

7* 

5-I953 

24-2702 

6 

17-0018 

12-1133 

3273 

6 

14-0380 

18-4673 

3226 

4* 

6-6785 

24-3837 

4 

18-4784 

12-3194 

3274 

4 

14-8848 

18-3245 

3*      2-7659 

6-6780 

3"7 

4* 

7-8017 

24-9007 

4 

19-5665 

12-9083 

3275 

5 

16-9465 

18-7170 

4* 

4-8439 

6-9385 

3228 

12 

10-3043     24-8958 

9 

22*0614 

13-0556 

3276 

i6§ 

17-6049 

18  1515 

18 

5-4669 

6-3316 

3229 

5* 

4-8017     25-1639 

8 

16-5546 

12-9833 

3277 

5 

19-0646 

18-9001 

5 

6-9713 

6-9855 

323° 

3 

i7'9'33 

13-0665 

32/8 

5 

20-9920 

18-6789 

4 

8-8805 

6-6402 

3231 

4* 

6-4017     25-3374 

6 

18-1386 

I3-2537 

3279 

10 

21-4949 

18-0538 

9 

9-3420 

5-9840 

3*32 

4 

20'I  I  I  1 

13-3429 

3280 

36§ 

23-0498 

18-3918 

36.§ 

10-9153  |    6-2218 

74    357 

9-5 

3233 

4* 

9-0579 

25-1693 

5 

2O-8OI2 

13-2480 

3281 

'5 

14-2698 

19-5654 

1  1 

2-2279 

7-9532 

3234 

4 

20-9810 

13-1627 

3282 

i8§ 

14-3713 

19-0368 

25 

2-2955      7'4'72 

3^3 

4 

14-4654 

19-3470 

53§ 

3-6951 

25-8396 

75    320 

9-0 

3284 

16 

1  5-0418 

19-4472 

16 

2-9930 

77872 

3285 

10 

16-2996 

19-9995 

9 

4-2837 

8-2594 

3286 

4 

17-0583 

I9-9555 

3* 

5-0375 

8-1676 

3287 

4 

18-7513 

19-3061 

3* 

6-6852 

7-4ii3 

3288 

4 

19-0295 

19-3535 

3* 

6-9635 

7-4373 

3289 

'4 

19-6140 

19-6725 

14 

7-5680 

77196 

3290 

r 

21-0931 

19-9588 

5 

9-0630 

7-9125 

3291 

35§ 

23'77'4 

19-1838 

27§ 

11-6847  i    6-9645 

74    359 

9-5 

3292 

*5§ 

H'339' 

20-3075 

35§ 

2-3459      8-6914 

3293 

16 

14-6324 

20*0025 

'9 

2-6186      8-3668 

Plate  3007.     No*.  3261,  3262  are  measured  as  one  mass. 

i  rtseau  interval  repress  nts  very  nearly  5'  =  7z'-6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  and  77"'3  at  Dec.  +  75°. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Dial  a. 

X, 

* 

Diam. 

X. 

V. 

Mag 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

y- 

No 

Mag. 

i                       i 

R.A.  8h  om  o8  to  8h  i2m  30s  —  contd. 

R.A.  8h  i2m  30s  to  8h  3<Dm  15"—  contd. 

Centre       R.A.  8h  om  Dec.  +  74°               R.A.  8&  15"  Dec.  +  75° 

Centre       R.A.  8h  24'"  Dec.  +  74°              R.A.  8^  15™  Dec.  +  75° 

Plate  3395.     1897,  March  10.        Plate  3007.     1896,  Feb.  9. 

Plate  4793.     1900,  Jan.  24.        Plate  3007.     1896,  Feb.  9. 

m. 

o 

in. 

3294 

4 

I577H 

20-1546 

2* 

37650 

8-4450 

3342 

I  I 

16-6220 

15-4986 

H 

23-9037       3-6837 

3295 

6 

16-1591 

20-9455 

5 

4-2042 

9-2128 

3343 

4 

16-8305 

15-7939 

3296 

H 

18-3484 

20-5180 

13 

6-3604 

8-6470 

3344 

22§ 

17-9778 

!5"5554 

28 

25-2566      3-7886 

74    37i 

9'5 

3297 

7 

19-3172 

20-4561 

5 

7-3234 

8-5212 

3345 

6 

4-8377 

16-9049 

8 

12-0763      4-6843 

3298 

6 

19-3980 

20-7880 

5 

7-4223 

8-8479 

3346 

9 

12-0300 

16-6227 

10 

19-2744  ;  4-649! 

3299 

6 

21-6239 

20-7329 

5 

9'6394 

8-6488 

3347 

10 

17-8807 

15-8117 

H 

25-1484    4-0408 

6 

22-4821 

20-5809 

5 

10-4872 

8-4432 

3348 

38§ 

5-6467 

18-1727 

38§ 

12-8392     5-9788 

74    361 

8-8 

3301 

10 

17-2937 

21-0830 

10 

5-3443 

9-2753 

3349 

8 

8-5883 

17-4016 

12 

I5-8063       :         5-3078 

7 

18-5079 

21-5761 

6 

6-5845 

9-6923 

3350 

4 

8-6590 

17-6844 

4* 

I5-8683                5^966 

3303 

6 

19-2520 

21-8494 

6 

7-3468 

9-9163 

3351 

t7§ 

9-3493 

18-0438 

i8§ 

16-5457                5-9770 

3304 

8 

20-3373 

21-2892 

8 

8-3940 

9-2829 

3352 

9 

15-1172 

17-3151 

12 

22-3346      '         5-4487 

3305 

7 

20-5593 

21-0679 

6 

8-6003 

9-0545 

3353 

i9§ 

15-1550 

I7-8544 

28§ 

22-354I                5'9895 

74    368 

9'5 

3306 

22-1286 

21-0015 

3i§ 

10-1626 

8-8830 

74    355 

9-5 

3354 

6 

5-6460 

18-2267 

5 

I2-836I                6-03II 

3307 

1  1 

22-5507 

21-4736 

1  1 

10-6146 

9-3299 

3355 

22§ 

7-3554 

18-3711 

21§ 

14-5428       j         6-2324 

74    362 

9'S 

3308 

4 

11-3423 

9'°533 

3356 

27§ 

7-4770 

19-1187 

24§ 

I4-636l                6-9833 

74    363 

9'5 

33°9 

Z3§ 

16-6782 

22-1561 

24§ 

47981 

10-3874 

3357 

ig§ 

8-5194 

19-0452 

20§ 

I5-6835               6-9485 

74    364 

9'5 

3310 

4 

I7-5893 

22-1676 

3* 

5-7074 

10-3406 

3358 

4 

8-5561 

19-0140 

5 

I5-72I8               6-9176 

3311 

9 

18-1986 

22-5133 

7 

6-3372 

10-6440 

3359 

7 

n"3584 

18-8839 

10 

I8-5262               6-8842 

3312 

IS 

18-9528 

22-2837 

H 

7-0746 

10-3679 

3360 

13 

11-8410 

18-4826 

15 

19-0238               6-4999 

3313 

23 

19-9005 

22-3761 

20§ 

8-0253 

10-4017 

336, 

3 

I3-9355 

18-8434 

4* 

2I-I029               6-9331 

33H 

47§ 

22-2082 

22-9228 

42S 

10-3613 

107967 

74    356 

9-1 

3362 

4 

14-5805     17-9541 

4* 

2I-776O 

6  0681 

3315 

29§ 

*3"i385 

22-1768 

22§ 

11-2444 

9-9940 

74    358 

9'S 

3363 

5 

15-8627     18-6947 

4* 

23-0315 

6-8555 

3316 

46§ 

17-3809 

23-5324 

44§ 

5-5861 

117150 

74    35° 

8-5 

3364 

5 

18-9721     17-7323        4* 

26-I679 

6-0001 

3317 

H 

18-6123 

23-7159 

14 

6-8265 

11-8190 

3365 

10 

6-2963     19-5274 

10 

13-4427 

7-3527 

3318 

5 

18-8902 

23-9963 

6        7-1248 

12-0795 

3366 

5 

15-3753     19-7697 

6t 

22-5088 

7-9089 

3319 

3* 

19-1986 

23'9957 

5         7-4282 

12-0588 

3367 

i8§ 

15-8200  ,  19-0103 

24 

22-9780 

7-1670 

3320 

ii 

19-4472 

23-3548 

ii 

7-6378 

1  1-4010 

3368 

4 

18-6301 

19-7921 

3321 

4 

20-  1  602 

23-6542 

4 

8-3704   ;  I  1-6598 

3369 

4 

5-2886 

20-5229 

5 

I2-4029 

8-3122 

3322 

M| 

14-0483 

24-2879 

26§ 

2-3106 

12-6821 

74    349 

9'4 

337° 

4        6-9198 

207712 

4 

I4-O248 

8-6167 

3323 

»7§ 

14-4307 

24-253S 

18 

2-6864 

12-6224 

337' 

1  1 

9-7261 

20-9299 

12 

I6-8234 

8-8719 

3324 

H 

14-9698 

24-6135 

1  1 

3-2489 

12-9470 

3372 

10 

12-2819 

20-0502 

IO 

19-4O6l 

8-0812 

3325 

5 

15-2286 

24-3946 

4 

3  '4948 

127118 

3373 

3 

13-2883 

20-3268 

4* 

2O-4O6O 

8-3944 

3326 

20 

15-5526 

24-0894 

19 

3-7989 

12-3872 

3374 

i8§ 

I3-3590 

20-3863 

2I§ 

20^751 

8-4559 

74    366 

9'5 

33*7     -12 

23-3318 

24-4761 

ii 

11-5868 

12-2782 

3375 

5 

16-0536 

20-2038 

7 

23-i737 

8-3681 

33*8 

12 

I4-377I 

25-2032 

10 

2-6969 

I3-5749 

3376 

4* 

8-1896 

21-1618 

4 

15-2840 

9-0509 

3329 

25§ 

15-9067 

25-4141 

26§ 

4-2350 

13-6855 

75    329 

9'S 

3377 

5       10-9728    217983 

7       18-0415 

9-7824 

3330 

6 

9-0778 

13-8321 

3378 

13      13-7463     21-8260 

13 

20-8069 

9-9088 

333i 

8 

21-2585 

25-5482 

8 

9-5838 

13-4780 

3379 

5      13-8262    21-2642 

4 

20-9072 

9-3489 

3332 

8 

21-3106 

25-6297 

8 

9-6426 

I3-5576 

3380 

i8§     14-0490    21-6143 

J9 

2TI2O1          9-7072 

3333 

6 

22-8777 

25-4042 

8 

11-1931 

13-2315 

3381 

20§        18-9241       21-6554 

19 

25-9853          9-9180 

3382 

12      !     5-8480     22-3716 

13       1  2-8958     10-1803 

77§ 

1-5775 

10-2581 

74    34s      8-2 

3383 

5t 

6-0174     22-5987 

5       13-0570     10-4117 

Si 

24-9878 

18-2688 

74    361       8-8 

3384 

1  1 

9-7584    22-1,31 

12 

16-8145 

10-0993 

55§ 

24-0702   :  23-3028 

74    360      8-5 

3385 

3*     12-0697     22-3436 

4 

19-1208       10-36/7 

3386 

15 

12-6860     22-2584 

17 

197348 

10-3022 

3387 

4 

20-3745 

10-2160 

R.A.  8h  i2m  30s  to  8h  3om  15* 

3388 

15 

13-4683     22-8919 

17 

20-4955 

10-9638 

\J                               \J                  -J 

Centre      R.A.  8>>  24™  Dec.  +  74°             R.A.  8>>  15™  D«c.  +  75° 

3389 

5 

18-1908       22'6OIO 

4 

25-2225 

10-8399 

Plate  4793.     1900,  Jan.  24.         Plate  3007.     1896,  Feb.  9. 

339° 
339i 

42§ 

5-2265        23-2715 

5 
4»§ 

I24OO7O 
12   2462 

1  1-8729 
1  1-0590 

74    360 

8-5 

O 

III. 

3392 

2* 

57150       23-2I90 

4 

12-7345 

1  1-0238 

3334 

4 

8-4599 

14-8741 

3393 

10         7-2788     23-1903 

10 

14-2970     11-0479 

3335 

«4 

10-1048 

14-8651 

16 

17-4119 

2-8242 

3394 

4       17-3425     11-6768 

3336 

4* 

13-2472 

14-4770 

4* 

20-5656 

2-5454 

3395 

8 

I2'I362       23-5986 

7       19-1408     1  1-6222 

3337 

H 

7-2290 

15-2647 

17 

14-5233 

3-1261 

3396 

23§ 

16-1168     23-7230 

26,!?     23-1133     11-8842 

3338 

5 

9-5875 

157476 

5 

16-8643 

3-6894 

3397 

5 

134719     12-4073 

3339 

7 

10-1515 

15-8216 

7 

17-4256 

378i2 

339s 

6        7-2811     24-1814 

7 

14-2656     12-0395 

334° 

4 

1  1-8297 

15-1431 

5* 

19-1221 

3-1647 

3399 

4*      7-4212     24-6037 

4 

14-3900     12-4670 

334i 

4 

14*1  192 

15-2727 

3400 

7         8-6271     24-3693 

7       15-6056     12-2717 

i  rattan  interval  represents  very  nearly  5'  =  7z»-6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  and  77S"3  at  Dec.  +  75°. 
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B.  D 

N_ 

B.  I). 

Nu. 

Din  I  ii. 

X. 

!/• 

1  'li'illl,                    X. 

y- 

Mo. 

Mag. 

-  O. 

Di  am  . 

X, 

y- 

Diftm.              x. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  8h  i2m  30s  to  8h  30™  i58  —  contd. 

R.A.  8h  30m  is8  to  8h  36™  i5s—  contd. 

Centre       R.A.  8h  24™  Dec.  +  74°              R.A.  8h  15"  Dec.  +  75° 

Centre      R.A.  8h  24m  Dec.  +  74°             R.A.  8h  45m  Dec.  +  75° 

Plate  4793.     1900,  Jan.  24.        Plate  3007.     1896,  Feb.  9. 

Plate  4793.     1900,  Jan.  24.       Plate  4850.     1900,  March  13. 

o 

m. 

o                     m. 

3401 

6*     11-5033 

24-1517 

5 

18-4865 

12-1534 

3446 

3* 

21-1324 

23-8265 

4 

4-6306 

1-9356 

34.02 

6       12-9331 

24-337I 

7 

19-9106 

12-3906 

- 

3447 

4 

4-7123 

1-2390 

34°3 

'5       I4-5475 

24-2346 

18 

21-5273 

12-3418 

3448 

4 

5-3983 

1-5687 

34°4 

37§     15-2609 

24-7945 

32§     22-2239 

12-9300 

75    343 

9'5 

3449 

4 

5-4004 

1-5965 

34°5 

8       I5-4795 

24-1056 

1  1 

22-4644 

12-2497 

345° 

12 

23-3923 

237039 

i? 

6-8705 

1-6130 

3406 

6* 

15-9369 

24-2737 

7 

22-9137 

12-4328 

345' 

5 

6-9225 

1-6362 

34°7 

4* 

17-2198 

24-4328 

5*    24''93i 

12-6352 

3452 

4* 

22-6922 

24-5364 

6 

6-2492 

12-5067 

34°8 

6 

17-4500 

24-0992 

7     124-4333 

12-3101 

3453 

9 

23-2521 

24-1863 

'5 

6-7722 

12-1066 

34°9 

12 

18-3773 

24-2434 

12           25-3551 

12-4871 

3454 

7 

23-2652 

24-3576 

12 

6-8015 

12-2765 

34'° 

10 

6-1977 

Z5-4545 

IO 

13-1407     13-2748 

3455 

49§ 

20-7447 

25-6447 

46§ 

4-4034 

13-7778 

75    347 

8-9 

34" 

6 

13-8689 

13-2943 

3456 

4 

4-6525 

13-7217 

7412 

4 

16-6025 

13-5694 

3457 

6 

5-8997 

13-3356 

34  '3 

4* 

11-8274     25-9361 

5 

187514 

13-9500 

3458 

3°§ 

22-5467 

25-0293 

29§ 

6-1466 

13-0075 

75    34« 

9-3 

34  '4 

7 

14-6874     25-0770 

7 

21-6356     13-1912 

3459 

5* 

23"°557     25-6774 

IO 

6-7086 

13-6078 

34'5 

4       22-1577     13-3883 

3416 

4* 

16-1578 

24-9435 

5 

23-1130     13-1065 

62§ 

2-9534 

1-7483 

74    373 

9-0 

34'7 

22§ 

18-8476 

25-2639 

28§ 

25-7862 

13-5199 

75    345       9'5 

58§ 

19-8759 

I-IZI^ 

74    365 

8-5 

82§ 

24-3002       2-1544 

74    369 

8-6 

R.A.  8h  36m  1  5s  to  9h  om  30" 

io6§ 

14-9738    26-7988 

I2I§ 

25-2322 

2-0315 

74    37° 
75    342 

6-4 
6-4 

Centre        R.A.  8"  48""  Dec.  +  74°            R-A.  8"  45m  Dec.  +  75° 
Plate  3014.     1896,  Feb.  ii.      Plate485o.     1900,  March  13. 

m. 

3460 

2i§ 

6-3655 

14-6446 

29§ 

8-8589         2'2602\ 

It      778 

9-f 

3461 

20§ 

6-5801 

14-5478 

26 

9-0755    '      2-5272] 

/  T       J/° 

5 

R.A.  8h  30™  is8  to  8h  36m  15* 

3462 

'9 

8-3984 

14-6275 

26§ 

lO-SglO 

2-6345 

74    38o 

9'5 

Centre       R.A.  Sh  24"  Dec.  -f-  74°              R.A.  8h  45"  Dec.  +  75° 

3463 

9 

9-9673     14-2328 

12 

12-4692 

2-2597 

Plate  4793.     1900,  Jan.  24.       Plate  4850.     1900,  March  13. 

3464 
3465 

4 

12-4651 

14-7417 

7 

5 

H'9574 
16-4498 

£ 

2-8047 
2-Z359 

til. 

3466 

8 

167994 

2-1449 

3418 

9 

19-5088 

14-9158 

12 

2-2258       3'2033 

o 

3467 

3* 

16-5515  '  14-6370 

4* 

19-0445 

27585 

34!9 

6 

19-5647   :  15-2772 

6* 

2-3157 

3-5578 

3468 

4* 

17-8388  :  14-3742 

5* 

20-3382 

2-5140 

3420 

4 

19-7209      15-7285 

4* 

2-5H5 

3-9965 

3469 

8 

19-9128 

14-7717 

12 

22-4081 

2-9440 

3421 

4 

20-6070   |  15-3215 

4* 

3-3608 

3-5087 

347° 

2I§ 

22-5525 

14-2249 

28 

25-0543           2-4307 

3422 

'3 

20-8347    i  15-2657 

*5 

3-5782 

3-4336 

347i 

3t 

6-5487 

15-5337 

4* 

9-0295       3"5I05 

3423 

4 

21-6486      15-0981 

5* 

4-3755 

3-1961 

3472 

56§ 

7-5803    15-5240 

52§ 

10-0603       3-5164 

74    379 

7"5 

3424 

1  1 

19-3592      16-1999 

15 

2-1907      4-4949 

3473 

3* 

9-8719    15-8602 

4       12-3503       3'8S7° 

3425 

24^ 

23-7022      17-0208 

33§ 

6-5868  ;   4-9268 

3474 

4       14-8750      3-1460 

3426 

9 

19-4328      16-8475 

1  1 

2-3210      5-1351 

3475 

17       15-5118     15-2763 

21            17-9968 

3'3«43 

3427 

2  4? 

22-1356      17-8821 

J°§ 

5-1048 

5'9259 

74    375 

9'3 

3476 

7       I7-4542     15-2267 

12           19-9418 

3-3629 

3428 

5 

22-7751      I7-7789 

6 

57334 

5-7670 

3477 

4       i9"0333     15-5664 

5      21-5137 

3-7275 

3429 

5 

22-8869      17-6766 

5 

5-8354 

5-6540 

3478 

6       19-8620     15-7480 

10       22-3416 

3-9188 

3430 

7     '23-2299  :  17-8404 

8 

6-1910 

5-7872 

3479 

6      20-1733     15-8139 

9      22-6510 

3-9935 

343  ' 

47     20-8379     17-9591 

5t 

3-8198 

6-1179 

3480 

9      23-4739     H-7855 

10      25-9682 

3-0100 

3432 

14      21-9520     18-4046 

'9 

4-9693 

6-4643 

348i 

3         4'9373     16-3102 

6        7-4077 

4-2661 

3433 

5     ;  19-1784     19-0518 

c* 
) 

2-2645 

7'35'3 

3482 

ii         67870     16-0880 

15      ;    9-2602 

4-0693 

3434 

7 

19-6066      19-6460 

7 

27451 

7-9068 

3483 

4        6-9105 

16-9783 

5t  ;    9-37I5 

4-9617 

3435 

4     ;  20-8128     19-1621 

6 

3'9°25 

7-3182 

3484 

14       10-0841     16-6562 

2o§     12-5493 

4-6853 

3436 

5         5'4118 

7-5407 

3485 

3* 

14-0917    16-7567 

6      16-5544 

4-8469 

3437 

16       19-3930     19-9220 

22         2-5533 

8-2003 

3486 

6       14-2937     162201 

9      16-7657 

4'31'S 

3438 

3-5897 

8-8353 

3487 

3* 

17-8819    15-8699 

4*     20-3580 

4-01  10 

3439 

4 

4-2297 

8-3857 

3488 

4 

19-1224    16-0907 

4       21'5945      4-250° 

344° 

16      22-3789 

20-7169 

23         5-5980 

8-7258 

3489 

16      207047     16-2991 

26     j  23-1757      4-4825 

344' 

4         3-3278 

9-2680 

3490 

5       21-1090     16-1852 

9       23-5801       4-3758 

3442 

45§     217922 

22-2666 

45§ 

5-1492 

10-3220 

74    374 

8-5 

3491 

8 

21-5962    16-7414 

12       24-0595      4-9390 

3443 

4 

6*6041 

10-6584 

3492 

6 

21-6858    16-6708 

9     124-1531       4-8694 

3444 

4       !9'2576 

23-3540 

6        2-7181 

1  1-6290 

3493 

5 

22-1023    15-8883 

6*    24-5784      4-0986 

3445 

7       20-0883 

23-5547 

13         3-56/6 

11-7558 

3494 

4       13-6577       5-J391 

i  riteau  intcrral  represents  very  nearly  5'  =  7is'6  of  R.A.  at  Deo.  +  74*,  »nd  77I-3  at  Dec.   +  75*. 
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GKEENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    74° 


B.  D. 

Di&tn. 

B.  D. 

No. 

Dlam. 

*. 

y- 

Diam. 

i. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X, 

y- 

y  • 

No. 

Mag. 

R.A.  8"  36™  15s  to  9h  om  30s  —  contd. 

R.A.  8h  36™  15s  to  9h  om  30"—  contd. 

Centre       R.A.  8h  48™  Dec.  +  74°             R.A.  8h  45°"  Dec.  -f  75° 

Centre      R.A.  8^  48™  Dec.  +  74°             R.A.  8"  45"  Dec.  +  75° 

Plate  3014.     1896,  Feb.  n.       Plate  4850.     1900,  March  13. 

Plate  3014.     1896,  Feb.  n.       Plate  4850.    1900,  March  13. 

m. 

o 

m. 

3495 

4* 

13-1381 

!7'2594 

5 

15-5957 

5-335° 

3554 

4t 

18-2559 

2  1  -6400 

5 

20-6498 

9-7878 

3496 

3* 

13-4704 

17-0367 

5 

iS'93'5 

5-1118 

3555 

4 

10-7098 

10-2537 

3497 

i8§ 

16-5114 

17-6916 

24§ 

18-9610 

5-8148 

3556 

4 

8-4613 

22-0758 

4 

10-843  1 

10-0848 

3498 

4 

22-2139 

17-1500 

4* 

24-6745 

5'3538 

3557 

3 

10-9205 

IO'22I  5 

3499 

5* 

237707 

17-6850 

9* 

26-2181 

S'9'30 

3558 

16 

9-01  50 

22-9338 

20^ 

11-3889 

10-9473 

3500 

4 

4-7626 

18-1396 

4 

7-2088 

6-0948 

3559 

16 

10-2205 

22-4583 

18 

12-6014  '•  10-4896 

3501 

10 

4-9688 

18-8334 

17 

7-4003 

6-7884 

3560 

3* 

10-2503 

22-4122 

4 

12-6295 

10-4454 

35°2 

«4 

7-5767 

18-2540 

18 

10-0195 

6-2476 

3561 

4 

12-9299 

10-3370 

35°3 

15 

8-3970 

18-8708 

20§ 

10-8297 

6-8745 

3562 

5 

13-3864 

10-4460 

3504 

8 

8-4975 

18-6214 

1  1 

10-9333 

6-6267 

3563 

4* 

13-9923 

22-7777 

5 

16-3654 

10-8637 

35°5 

4 

11-7603 

18-1365 

8 

14-2034 

6-1891 

3564 

4 

16-9462 

10-7057 

3506 

23§ 

12-6353 

187963 

30§ 

15-0695 

6-8624 

3565 

4 

19-8665 

10-5645 

35°7 

45§ 

12-6989 

18-5247 

44§ 

15-1360 

6-5923 

74    382 

8-1 

3566 

3 

20-5781 

IO-3I53 

35°8 

12 

12-7729 

187335 

>9§ 

15-2078 

6-8021 

3567 

4* 

21-5128 

22-5488 

6 

23-8902 

10-7429 

35°9 

3* 

13-0847 

18-0067 

4 

15-5322 

6-0843 

3568 

7 

24-3902 

10-9073 

3510 

4 

16-3835 

6-4405 

3S69 

H 

4-8130 

23'5947 

Z0§ 

7-I754 

'5493 

35" 

10 

15-6069 

18-6269 

'7 

18-0418 

67376 

3570 

23§ 

7-3932 

23-6507 

25§ 

97570 

'6406 

3512 

4 

18-3046 

6-1179 

357' 

3 

10-4998 

•222O 

35'3 

«4 

19-0133 

18-0695 

23§ 

21-4588 

6-2287 

3572 

5* 

87158 

23-5772 

5 

I  I  'O8  I  2 

•59" 

35H 

3* 

19-6332 

18-1567 

4 

22-0770 

6-3272 

3573 

39§ 

11-5528 

23-3718 

47§ 

13-9184 

•4219 

74    38i 

8-5 

35'5 

4 

20-7423 

18-3548 

6 

23-1822 

6-5395 

3574 

4* 

13-7001 

23-5760 

4 

16-0638 

•6563 

35i6 

4* 

21-8319 

18-3067 

5* 

24-2763 

6-5068 

3575 

7 

18-0868 

23-0481 

8 

20-4572    !         -1963 

35'7 

7 

22-4363 

17-8516 

12 

24-8835 

6-0605 

3576 

9 

20-0635 

23'5598 

H 

22-4266             '7364 

35i8 

23§ 

4-5885 

19-1133 

27§ 

7-0183 

7-0623 

74    376 

9'5 

3577 

37§ 

21-2886 

23-7416 

44§ 

23-6496             -9334 

74    385 

9'5 

35!9 

5 

8-5005 

7-5480 

3578 

4* 

22-3937 

23-7296 

6 

H7578         '9377 

3520 

ii 

6-2234 

19-9928 

1  1 

8-6405 

7-9670 

3579 

4 

8-5181   j  12-0778 

3521 

3* 

6-8072 

19-0302 

4 

9-2383 

7-0150 

3580 

17 

6-5625 

24-9400 

22§ 

8-9068 

I2-9I97 

352Z 

3* 

7-8672 

19-7042 

5 

10-291  1 

77022 

358J 

7 

7-1771 

24-9396 

II 

9-5196 

12-9292 

35*3 

4 

9-1425 

19-1308 

6 

11-5709 

7-1442 

3582 

4 

9-8219 

I  2-O68  I 

3524 

10 

9-8295 

19-1603 

«7 

12-2570 

7-1852 

3583 

4 

I  1-2020 

12-5267 

3525 

4 

12-8078 

7-6744 

3584 

8 

9-7293 

24'9535 

10 

I2-0730 

12-9778 

3526 

5 

12-9003 

7-694. 

3585 

6 

11-2053 

24-5483 

8 

'3'5546 

I2-5952 

3527 

3*     10-5171 

19-2117 

4 

12-9408 

7-Z493 

3586 

7 

11-3183 

24-9428 

9 

13-6615 

12-9898 

35*8 

4      10-9728 

19-4058 

6 

13-3996 

7'4482 

3587 

3* 

11-9658 

24-6135 

4 

H'3'47 

12-6698 

3529 

4     1  i  '-4031 

19-8066 

4 

13-8226 

7-8554 

3588 

H 

1  2-4010 

24-5548 

18 

14-7489 

12-6184 

353° 

2* 

13-2517 

19-8602 

4 

1  5-6699 

7'936° 

35^9 

10 

13-0657 

24-8922 

«4 

15-4118 

12-9643 

353i 

4 

157539 

7-4869 

359° 

5 

16-5532 

12-9473 

3532 

3*    H-OII3 

19-3217 

4 

16-4348 

7-4059 

359J 

i8§ 

14-4830 

24-6624 

23§ 

16  8311 

i2"7553 

75    354 

9'5 

3533 

3*    H'4383 

19-1913 

4 

16  8691 

7-2891 

3592 

4 

20-5609 

12-2930 

3534 

4* 

16-9209 

19-2736 

3*  '  i9'3443      7-3972 

3593 

5 

22-2720 

12-2645 

3535 

16 

19-5711 

19-5818 

23§     21-9915      77467 

3594 

4 

24-5062 

12-5488 

3536 

4 

21-1234 

19-5427 

6      23-5431 

77355 

3595 

6 

24-6497 

12-4178 

3537 

4        9-6569 

8-8395 

3596 

8 

25-4871 

12-6994 

3538 

1  1 

8-7163 

20-5228 

16       1  1  1258 

8-5331 

3597 

4 

8-4325 

I3-3978 

3539 

4       11-3654 

20-8475 

6       13-7687      8-8948 

3598 

6 

8-1359 

25-7115 

9 

10-4692 

137165 

354° 

20§        13-5730 

20-0520 

24§  ;  15-9878      8-1331 

3599 

37§ 

9'3427 

25-0723 

43§ 

11-6843 

I3-0933 

75    352 

8-5 

354' 

3       18-0412 

20-1471 

5     !  20-4547 

8-2925 

3600 

5* 

10-0218 

25-2438 

8 

'2-3593 

i3'2725 

3542 

6       18-4547 

20-3370 

9       20-8677 

8-4858 

3601 

7 

11-2539    25-8248 

10 

13-5847  :  13-8722 

3543 

7       i9-4599 

20-6962 

ii       21-8655 

8-8602 

3602 

4 

13-6229     13-8155 

3544 

3*    20-353° 

20-0891 

6      22-7670 

8-2671 

3603 

15 

17-5281 

25-3861 

20§ 

19-8647 

13:5224 

3545 

1  1     '  20-4367 

20-1485 

'4 

22-8507 

8-3282 

3604 

9     i  19-1848 

24-8937 

16 

21-5310 

I3-0575 

3546 

46§   !  22-7085 

19-8940 

65§     25-1269 

8-1068 

74    386 

8-5 

3605 

4*     22-7507 

25-0803 

8 

25-0903 

13-2915 

3547 

23§     22-8255 

207281 

36§     25-2315 

8-9440 

74    387 

9-2 

3606 

ii* 

23-2179 

25-3289 

15 

25'5547 

i3-5464 

3548 

24§       5'424° 

21-1848 

24§ 

7-8234 

9-1472 

74    377 

9'S 

i 

3549 

6        7-8693 

21-5640 

7 

10-2624      9'5637 

6o§ 

27651 

22-3986 

74    374      8-5 

355° 

4*     12-7885 

21-3087 

5 

i5'l852  ;    9'3793 

68§ 

2-0691 

25-8669 

75    347 

8-9 

355' 

it 

13-1740 

21-8706 

18 

15-5620  i    9-9445 

3552 

4 

16-0505    ;    9-1271 

3553 

38§     16-9076 

21-5658 

46§ 

19-3003 

9-6926 

74    383 

87 

Plates  3014,  4850.  Nos.  3499,  3596,  3606  are  measured  also  on  plates  3380  anil  1945. 

i  ristau  interral  represents  very  nearly  5'  =  72»'6  of  R.A.  at  Dec.  +  74";  and  771-3  at  Deo.  +  75*. 
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"Wn 

B.  D. 

WB 

Din  tn. 

B.  D. 

n  o. 

y- 

x.                  y. 

.No. 

ilag. 

y> 

JU. 

y- 

No. 

M.g. 

R.A.  8h  59™  3o3  to  9h  23°-  45" 

R.A.  8h  59m  30*  to  9h  23m  45s  —  contd. 

Centre       R.A.  gh  izm  Dec.  +  74°              R.A.  9h  15™  Dec.  +  75° 

Centre       R.A.  9h  12™  Dec.  +  74"             R.A.  9h  i5m  Dec.  +  75* 

Plate  3380.     1897 

,  Mnn-li  4.        Plate  1945.     1894,  April  6. 

Plate  3380.     1897,  March  4.        Plate  1945.     1894,  April  6. 

o 

£ 

m. 

3607 

12      '    4-3226 

I4-3585 

3665 

'5 

8-7870 

«7-2735 

10 

6-3395 

5'35°9 

3608 

10 

5-9765 

14-0653 

1 

3666 

ii 

11-2497 

17-7088 

7 

8-8046 

57496 

3609 

24§ 

67548 

14-8824 

18         4-2719 

2-9895 

3667 

4 

11-3183 

17-4306 

3610 

I7§ 

7-5632 

14-5886 

9        5-0760 

2-6852 

3668 

6 

14-2622 

17-5305 

st 

1  1-8174 

5-5*75 

361  I 

13 

7-9167 

14-9940 

7* 

5*4355 

3-0830 

3669 

4 

14-9715     17-955° 

3612 

10 

8-8744 

14-9930 

5* 

6-3960 

3-0681 

3670 

7 

15-5824    177301 

4* 

13-1414 

5-7076 

3613 

9 

9-3079 

14-6705 

3671 

3 

15-7213     17-0571 

3614 

22§ 

lO'IOI  I 

«4"954S 

20§ 

7-6188 

3-0138 

3672 

4 

18-3884    17-8174 

3615 

I> 

10-3874 

14-9053 

8 

7-9018 

2-9595 

3673 

4 

18-8203 

'7-4795 

3616 

5 

10-9362 

14-5164 

3674 

4 

19-5615 

17-3140 

5617 

5 

1  1-1590 

14-8980 

3675 

5 

21-4191 

17-6997 

3618 

5 

11-2388 

14-1304 

3676 

1  1 

21-6004 

17-8301 

7 

19-1612 

57203 

3619 

9 

12-0305 

14-6879 

4t 

9-5453 

2-7166 

36/7 

'3 

5-5I79 

18-7319 

6 

3-0904 

6-8572 

3620 

4 

12-2635 

14-2013 

3678 

22§ 

5-5877 

18-3297 

16 

3-1562 

6-4540 

74    389 

9'5 

3621 

'3 

12-5135 

14-4738 

8 

10-0245 

2-4944 

3679 

5 

8-6301 

18-1975 

4* 

6-1951 

6-2812 

3622 

8 

12-5625 

14-3880 

4 

10-0712 

2-4094 

3680 

4 

10-1482 

18-8440 

3623 

4 

12-7085 

14-2914 

3681 

i9§ 

13-7300 

'8-1755 

17 

11-2932 

6-1782 

3624 

5 

16-0330 

'47934 

. 

3682 

6 

15-1485 

18-5653 

3* 

12-7177 

6-5481 

3625 

»5§ 

19-6304 

14-7856 

9       I7-I453 

2-7046 

3683 

5 

I5-7538 

18-9785 

3626 

4         5-6206 

'5'6573 

3684 

4 

17-4779 

18-6244 

3627 

i8§       5-2404 

15-8626 

10         2-7728 

3'99'S 

3685 

4 

2I'l8l2 

18-6607 

3628 

7 

7-1616 

i5-ii43 

3686 

6o§ 

21-3492 

18-8226 

48§ 

18-9245 

67152 

74    399 

8-0 

3629 

5 

7-4279 

15-3103 

3687 

1  1 

22-3189 

'8-33i3 

6 

19-8866 

6-2106 

3630 

'9§ 

9-6009 

i5'5254 

16 

7-1257 

3-5896 

3688 

10 

22-8078 

18-5199 

5* 

20-3743 

6-3939 

363i 

6 

11-5128 

"5-1495 

3689 

39§ 

•23-0595 

18-2678 

4°§ 

20-6250 

6-1367 

74    4°o 

9'3 

3632 

4 

11-7856 

15-6773 

«• 

3690 

5 

5'5707 

19-0758 

3633 

5 

13-1747 

15-2975 

3691 

7 

5-95IO 

19-4441 

3634 

1  1 

13-6624 

15-4615 

7 

11-1879 

3-4662 

3692 

i6§ 

9-3289       19-2839 

10 

6-9100 

7-3508 

3635 

12 

137793 

15-9858 

8 

1  1-3108 

3-9880 

3693 

4 

9-8000       19-1684 

3636 

7 

'4"8753 

15-8364 

3* 

12-4038 

3-8257 

3694 

8         9-8630     19-1016 

4* 

7-4420 

7-1625 

363; 

4       16-1742 

15-6313 

3695 

«3§ 

10-0453       19-2324 

10 

7-6254 

7-2888 

3638 

4       16-8419 

1  5-6212 

3696 

'4 

10-2406       19-0238 

9 

7-8178 

7-0770 

3639 

5       16-8920 

'5-5144 

3697 

6 

10-7683       19-8562 

3* 

8-3592 

7-9047 

3640 

28§     17-6989 

15-4664 

26*5 

15-2233 

3'4"  5 

3698 

«4§ 

12-0648   ;  19-2141 

74§ 

9-6448 

7-2432 

74    393 

6-5 

3641 

"5 

187462 

15-4701 

9 

16-2710 

3H039 

3699 

9 

12-7383 

•9-3445 

5 

10  3203 

7-3633 

3642 

5 

20-901  5 

'5-9245 

3700 

2I§ 

I3-III5 

19-8549 

17$ 

10-7010 

7-8686 

3643 

37§ 

21-2250 

15-4192 

36§ 

18-7493 

3-3>63 

74    397 

9"5 

3701 

3 

14-3698 

19-7268 

3644 

5 

22-1315 

15-2599 

3702 

4 

15-3603 

19-1352 

3645 

'3 

4-8485 

16-1081 

5* 

2-3823 

4-2471 

3703 

10 

lS'1210 

19-6501 

6 

157080       7-5886 

3646 

25§ 

6-2609 

16-1856 

1  8     ;    3-7980 

4-3001 

74    39° 

9'4 

3704 

25§ 

7-4121 

20-2581 

20§ 

5-0093       8-3544 

364.7 

39§ 

6-4150 

16-5489 

44§ 

3-9535 

4-6618 

74    39' 

9'3 

3/05 

5 

8-6595 

20-2677 

3648 

7         6-5708 

16-2438 

3706 

4 

9-2895 

20-3726 

3649 

6*       7-0558 

16-9665 

5* 

4-6029      5-0720 

3707 

12 

11-0920 

20-8750 

9 

8-6973       8-9163 

3650 

4         7-1204 

16-4463 

3708 

4 

11-4389 

20-7918 

365J 

5         7-4°72 

16-1832 

37°9 

4 

14-0420 

207958 

3652 

iy§     10-6717 

16-9850 

I2f 

8-2185      5-0357 

3710 

10 

15-0113 

20-4822 

8 

12-6100       8-4663 

3653 

5       1  1-2501 

16-2748 

37'i 

13 

16-2568 

20-6146 

10 

13-8563       8-5808 

3654 

10      11-9935 

16-1668 

7 

9-5287      4-1969 

3712 

8 

16-9628 

20-9445 

4 

14-5678       8-8974 

36,5 

4     :  i2-3589 

16-7775 

37i3 

6 

19-2412 

20-1463 

4* 

16-8343       8-0690 

3656 

9       12-61  18 

16-6260 

7 

10-1537      4-6472 

37H 

2I§ 

19-4067 

20-8717 

15 

17-0103 

8-7937 

3657 

6       15-0613 

16-5976 

4 

12-6033      4-5818 

3715 

10 

5-5408 

21-5729 

4* 

3''556 

9-6951 

3658 

9       '7-9323 

16-7214 

5* 

15-4760      4-6638 

37i6 

5 

5-8919     21-0045 

3659 

7       19-6319 

16-0563 

3717 

18 

6-4489     21-0448 

1  1 

4-0567 

9-I544 

3660 

15^     19-6943 

16-6373 

9 

17-2361      4-5546 

3718 

6 

8-5319     21-8258 

3661 

4      20-4497 

16-1413 

3719 

4 

IO-6623     !    21-6645 

3662 

155-     21-6390 

16-9161 

9 

19-1845 

4-8036 

3720 

6 

11-0103         21-9453 

4* 

8-6299 

9-9901 

3663 

17? 

22-9305 

16-7953 

8 

20-4747 

4-6668 

3721 

2I§ 

I2-1296        2I-6747 

18 

97443 

9-7002 

3^9 

7 

4-1695 

17-7041 

3722 

13 

15-0463         2I-2924 

9 

12-6563 

9-2765 

3664 

4 

7-6841 

I7-2373 

3723 

25§ 

I6-2458 

21-3273 

'9 

13-8561 

9-2945 

i  riseau  interval  represents  very  ueaily  5'  =  72S'6  of  R.A.  at  Dec.  +  74*,  and  77*'J  at  Dec.  +  75°- 
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B.  D. 

N_ 

1  'i  iii) 

B.  D. 

No. 

Diara. 

v- 

Diaro. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

O. 

Diani. 

V- 

No. 

-Mag. 

R.A.  8h  59m  30s  to  9h  23™  45"  —  contd. 

R.A.  9h  23"'  45s  to  9h  29"-  45s 

Centre       R.A.  9h  i2m  Dec.  +  74°              R.A.  9h  I5m  Dec.  +75° 

Centre       R.A.  gh  36"'  Dec.  +  74°              R.A.  9h  15™  Dec.  +  75° 

Plate  3380.     1897,  March  4.       .  Plate  1945.     1894,  April  6. 

Plate  2517.     1895,  April  9.          Plate  1945.     1894,  April  6. 

O 

m. 

m 

3724 

5 

16-5405 

21-7442 

3767 

9 

5*9403     14-7024 

3725 

8 

17-2303 

21-9201 

6 

14-8491 

9-8736 

3768 

9 

7-0523 

14*1480 

3726 

5 

17-6985 

21*5216 

3769 

1  5-2692 

27 

22-3717 

3-234S 

74    401 

9'5 

3727 

26§ 

18-3827 

21-2330 

'9 

15-9925 

9-1666 

3770 

7         5-8855 

15-6320 

3728 

23§ 

20*0440 

21-8302 

16 

17-6612 

9-7436 

377' 

4        6-8783 

16*2610 

•* 

3729 

2I§ 

21-6535 

21-1155 

i5 

19-261  1 

9*0058 

3772 

2o§       57434 

'7-3450 

20 

22-8004      5-3564 

373° 

4 

8-0200 

22-6482 

3773 

9        6-6384 

18-5101 

373i 

5 

8-3506 

22-8373 

3774 

5         5-9380 

19-4914 

373* 

4 

8-4159     22-7899 

3775 

14        6-6484 

19*1785 

9 

23-5427 

7*2638 

3733 

«9f 

9-6565     22-7188 

'7 

7-2891 

107833 

3776 

6 

4*8179 

20*2049 

3734 

5 

11-4450    227906 

3*   ;     9-0796 

10-8273 

3777 

10 

5-2652 

11-0882 

3735 

ii 

11-7700 

22-4616 

6 

9-3958 

10-4926 

3778 

15 

6-3240 

21*51  16 

1  1 

23-0140      9-5596 

3736 

7 

12-3027 

22-9155 

4 

9-9350 

10-9384 

3779 

4 

5-5840 

22-6050 

3737 

i6§ 

127635 

22-8340 

ii 

10-3986 

10-851  5 

3780 

7 

6-5000 

22-6483 

5 

23-0899     10-7063 

3738 

4 

13-7561 

22-4866 

378i 

15 

5-1183 

23-8154 

14 

21-6129     11*7482 

3739 

1  8g 

14-1517     22-7797 

1  1 

117851 

10-7766 

3782 

IIO§ 

6-2299 

23-2470 

99§ 

22-7702     11-2750 

74    402 

7'3 

374° 

9 

14-3126 

22-2255 

3* 

n'9373 

10-2178 

3783 

6g§ 

7-7169 

23-5113 

65§ 

24-2310     ir6686 

74    4°3 

8*2 

3741 

25§ 

18-7308 

22-7060 

17 

16-3597 

10^6360 

74    396 

9'5 

3784 

5 

6-0963 

24-5093 

4 

22-5262     12-5283 

3742 

7 

22-6028 

22-7253 

3785 

4 

21  '9099 

"3-5430 

3743 

4 

5-6603 

23-3737 

3786 

1  1 

6-7502 

24-9828 

5* 

23-1359 

13-0495 

3744 

9 

6-4117 

23-3555 

5 

4-0542 

11-4650 

" 

3787 

II          8*4064 

25-0195 

6      247856     13-2367 

3745 

3i§ 

7-8697 

23-9355 

24§ 

5-5204 

12*0260 

3788 

5        8*4456 

25-2606 

4*     24-8052     13-4757 

37J.6 

12 

I  6*2  32  3 

2VOQJ.? 

7 

i  3-8708 

1  1*0630 

3747 

4o§ 

16*6199 

J       7T.3 
23-8464 

/ 

j    / 
14-2673 

11*8078 

75    375 

9'4 

67§   ,    2-0005     19-0343 

74    399 

8*0 

3748 

4 

16-6791 

23-4084 

3749 

7 

I7*3I32 

23-0450 

5 

1  4-9493 

10*9975 

i 

375° 

32§ 

19-0253 

237697 

27 

16-6732 

1  1*6961 

75    378 

9'4 

375i 

16 

20-4261 

23-0248 

9 

18-0595 

10*9343 

3752 

'3 

21-2903 

23-4553 

9 

18-9306 

11-3464 

3753 

15 

217605 

23-0105 

ii 

19-3960 

10-8962 

R.A.  g11  29m  45s  to  9h  47™  30" 

3S96 

3754 
3755 

._../: 

6t 

7* 
ii 

4-2298 
5-8092 
6-58I3 

24-9916 
24-9953 

.  _        f  Q 

3t 
4 

5 

1-8850 

3-4764 
4*2469 

.     /•"  _  n  .. 

12-671  1 

13-1119 
13-1042 

£            f 

.7               7             I  \J                    -*'            i  /             »J 

Centre      R.A.  gh  36™  Dec.  +  74°              R.A.  gh  45m  Dec.  +  75° 

Plate  2517.     1895,  April  9.         Plate  1946.     1894,  April  6. 

375° 

1  1 

7-0203 

24  5368 

9 

4*6785 

12  0390 

3757 

12 

8-3705 

24'2359 

7 

6*0258 

12-3180 

•1789 

4 

1  1-1468 

14-6545 

O 

3758 

"9 

II-9I88 

24-6855 

1  1 

9-5791 

12-7158 

379° 

5 

14-1946 

14-3223 

3759 

17 

«4-"345 

24-9340 

'4 

117975 

12-9311 

379' 

7 

I0"3544 

15-9390 

3760 

•9§ 

18-6058 

24-1536 

13 

16*2573 

12-0855 

3792 

4 

10-9853 

15-1098 

3606 
3761 
3762 
3763 

5* 

22 

7 

4-3908 

6-9533 
10*0903 
10*5546 

25-3647 
25*7874 
25*3256 
25*5866 

10 

4 
16 

4 

2-c6io 
4*6278 

7-7599 
8*2279 

13-5054 
13-8897 

13-3822 
13-6395 

3793 
3794 
3795 
3796 

16 
5'S 

7 

12-3226 
13-4042 
16-1112 

177347 

15-2081 
15-3017 
15-1698 
15-2387 

13 
29 

4-87i5 
5-9550 
8-6548 

3-4674 
3-5158 

3-2772 

74    4°4 
74    4°7 
74    4"° 

9'4 
9'5 

8-7 

3764 

4 

11*7408 

25*2853 

4 

9-4108     13-3169 

3797 

4 

21-8532 

15-2814 

3765 
3766 

6 

4t 

14*7978 
18-9479 

25*8750 
25-6540 

5 
4t 

12-4727 
16-6226 

13-8624 

13-5791 

3798 
3799 

o  _  -. 

10 
12 

22-4145 

9-4850 

15-1490 
16-2976 

_  /T.  n  Q 

9 

7 

14-9530 

2-0797 

3-0070 
4-6637 

3000 

5 

109410 

10-0034 

47§ 

12-1193 

1-5179 

74    394 

9-2 

3801 

4 

1  1-4180 

16-5698 

i27§     25-1323 

23-4405 

74   402 

7'3 

3802 

7 

12-7378 

16-8455 

3 

5-3469 

5-0805 

93§     26-5851 

23-8532 

74   4°3 

8-2 

3803 

12 

13-5299 

16-4038 

10 

6-1255 

4*6096 

6o§       3'334° 

20-0125 

74    386 

8'5 

3804 

16$ 

14-5723 

16-5037 

19 

7-1717 

4*6671 

3805 

B 

15-2745 

16-9348 

4 

7-8893 

5-0"35 

3806 

5 

16-4635     16-3158 

3807 

5 

18-1905  '  16-5599 

4* 

10-7866 

4-5820 

3808 

1  1 

22-6729 

16-4618 

10 

15-2628 

4-3095 

3809 

28§ 

22-9258 

16-2320 

21 

15-5056 

4-0695 

3810 

9 

9-1883 

17-6250 

4t 

1-8346 

6-0024 

381  1 

4 

11-0193 

17-6851 

3* 

3-6651 

5-9835 

3812 

6 

13-4289 

17-6946 

3* 

6-0751 

5*9015 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  728>6  of  R.A.  at  Dec.  •+•  74°,  and  77§>3  at  Dec.  +  75°- 
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B.  D. 

No. 

1  >i;Uii. 

X.            t/. 

Dinm. 

j-. 

i/. 

No. 

Difun. 

B.  D. 

No. 

Ma«. 

X.             >/. 

Diani. 

»    '  • 

No. 

tUg. 

R.A.  9h  29™  45s  to  9h  47m  jo8  —  contd. 

R.A.  9h  47m  30s  to  ioh  om  o3 

0  1,1  re   R.  A.  9h  36™  Deo.  +  74°      R.A.  9h  45"'  IVc.  +  75° 

Centre   R.A.  ioh  o™  Dec.  +  74°      R.A.  9h  45""  Dec.  +  75° 

Plate  2517.  1895,  April  g.    Plate  1946.  1894,  April  6. 

Plate  2510.  1895,  April  7.    Plate  1946.  1894,  April  6. 

3«'3 

3 

15-3428 

17-1178 

o 

m. 

3864 

12 

8-1961 

14-5664 

'7 

20-4368 

2-583°" 

O 

m. 

38H 

3*§ 

16-9105 

i7'483' 

28§ 

9-5449 

5-5569 

74  412 

9-3 

3865 

H 

8-2267  14-5748 

22§ 

20-4664 

2-5922 

74  420 

•  9-4 

3815 

4 

18-0788 

17-2903 

4 

10-7053 

5-3I59 

3866 

13 

9-1185 

14-534I 

23§ 

21-3630 

2-6057 

74  423 

9-5 

3816 

4* 

10-1005 

18-0639 

3* 

27651 

6-4090 

3867 

>9§ 

5-3243  15-0830 

3l 

17-5408 

2-9199 

7  j 

3817 

4 

1  1-6692 

18-7851 

3868 

«§ 

5-4600  15-3870 

4i§ 

17-6554 

3-2298 

74  4'5 

9-3 

3818 

ii 

15-6496 

18-7368 

7 

8-3340   6-8566 

3869 

4* 

7-1490  157561 

4* 

19-3191 

37070 

3819 

4 

17-4032 

18-3021 

4t 

10-0710   6-3546 

3870 

4    8-8507  15-4111 

4* 

21-0412 

3-4616 

3820 

5 

19-0370 

18-3976 

3t 

11-7062   6-3881 

3871 

5   12-2282  15-9322 

4* 

24-3804 

4-1910 

3821 

6 

20-2635  18-4014 

4 

12-9310   6-3415 

3872 

4   6-2385  16-4385 

4* 

18-3731 

4-3241 

3822 

5 

21-3169 

18-6074 

3*  13-9926 

6-5060 

3873 

4 

13-4544  16-4340 

3823 

6 

9-90)5 

19-6914 

3874 

10 

5-6229 

17-1678 

'5 

17-7097 

5-0193 

3824 

48§  iz'3992 

>9'9755 

463   5''359  i  8-2249 

74  405 

8-6 

3875 

«§ 

7-2220 

17-1277 

39§ 

19-3077 

5-079° 

74  4'8 

9-4 

3825 

29§ 

13-1842  19-8664 

25 

5-9148 

8-0842 

74  406 

9'5 

3876 

5 

8-2169 

17-9878 

5 

20-2473 

5-9980 

3826 

4* 

13-5983 

19-0145 

3* 

6-2873 

7-2120 

3877 

4    8-6276 

17-1041 

4* 

20-7105 

5-1441 

38*7 

9   '4"2556 

19-6049 

6-9765 

77789 

3878 

5 

9-0783 

17-2778 

6 

21-1534 

5-3461 

3828 

3o§  14-6018 

19-7396 

28§   7-3282 

7-9014 

3879 

7 

1  1  'I  ISO 

17-2537 

9 

23-1848 

5-4462 

38*9 

5*  i5-4ii8 

19-9875 

3* 

8-1491 

8-1184 

3880 

3 

11-7713 

17-4718 

3830 

248  i9'4309 

19-9495 

15 

12-1604 

7-9228 

3881 

20§ 

S'4335 

18-3665 

*7§ 

'7-445' 

6-2053 

74  4'3 

9-0 

3831 

ii   20-7745 

19-6666 

9   13-4929 

7-5880 

3882 

6 

7-0510 

18-0758 

4 

19-0819 

6-0157 

3832 

5   20-9325  19-2619 

4 

13-6351 

7-1727 

3883 

4 

7-7860 

18-6362 

3* 

'97754 

6-6179 

3833 

5*  22-5426  19-6845 

4 

15-2551 

7-5375 

3884 

7 

9-0890 

'8-733' 

ii 

21-0747 

6-7953 

3834 

8 

13-8005  20-4741 

4    6-5539 

8-6681 

3885 

4* 

13-8801 

18-3857 

3* 

25-8474 

6-8132 

3835 

5 

14-4256 

20-2708 

3* 

7-1708 

8-4378 

3886 

6 

4-4806 

19-6465 

7 

16-4126 

7"4243 

3836 

17 

16-6431 

20-0320 

H 

9-3760 

8-1142 

3887 

6 

5-9020  19-3077 

6 

I7-8549 

7-1727 

3837 

17 

16-8213 

20-1410 

•4 

9-5608 

8-2160 

3888 

7 

8-7635  19-0764 

8 

20-7290 

7'II  12 

3838 

5 

16-9975 

20-2484 

4 

97375 

8-3149 

3889 

4 

13-0600  19-4013 

3839 

3*3 

18-2164 

zo'9455 

27 

10-9848 

8-9623 

3890 

9 

6-5403  20-0675 

9 

'8-4455 

7-9713 

3840 

ii 

19-9006 

20-0860 

10 

12-6346 

8-0383 

3891 

7* 

4-5228  21-5948 

5 

16-3417 

9-3727 

3841 

10 

12-8353 

21-2673 

7 

5-6235 

9  '497  7 

3892 

10 

5-8288 

217017 

1  1 

17-6340 

9'559' 

3842 

20§ 

12-9823 

21-4392 

'7 

5-7746 

9-6628 

3893 

*5§ 

7^599 

21-8151 

36§ 

19-0552 

97596 

74  4'7 

9-0 

3843 

15 

16-7976 

21-1686 

H 

9-5763 

9-2474 

3894 

'4 

9-2522 

21-5659 

'5 

21-0590 

9-6351 

74  422 

9-5 

3844 

7 

18-2963 

21-9798 

7 

11-1047 

9-9960 

3895 

4 

12-1870 

21-5522 

3845 

18 

19-4330 

21-2499 

'5 

12-2141 

9-2208 

3896 

H 

4-3510 

22-2203 

20§ 

16-1262 

9-9870 

3846 

7 

13-0868 

22-5855 

s  ;  5-9258 

10-8058 

3897 

5* 

5-1614 

22-5357 

8 

16-9183 

10-3501 

3847 

*9§ 

16-4923 

22-2778 

22 

9-3I55 

10-3636 

3898 

18 

5-8378 

22-6251 

*3§ 

17-5864 

10-4806 

3848 

22§  :  18-4790 

22-0683 

16 

11-2913 

10-0760 

3899 

12 

7-8555  22-4367 

178 

19-6132 

10-4169 

3849 

ii  18-6491 

22-4093 

9 

u-4753 

10-4127 

3900 

*7§ 

7-8721 

22-5150 

38$ 

'9-6*45 

10-4953 

74  4'9 

9-o 

3850 

38§  1  9-3400 

23-7967 

37§ 

2-2267 

12-1633 

75  387 

9'3 

3901 

5 

9-3012 

22-5734 

5* 

21-0442 

10-6421 

385' 

9    9-6848 

23-9840 

6* 

2-5813 

12-3388 

3902 

5 

13-5965 

22-1820 

4* 

25-3509 

10-5214 

3852 

5*  ;  12-4062 

23-1790 

4* 

5-2694 

11-4241 

39°3 

4 

16-2063 

"7979 

38>3 

16   12-701  5 

23-5834 

15 

5'5789 

11-8166 

3904 

9* 

4'8577 

23-9747 

13 

16-5264 

1  1-7664 

3854 

8   13-3846 

23-8671 

6  l  6-2736 

12-0768 

39°5 

5* 

5-9634 

23-8232 

4 

17-6362 

11-6846 

3855 

17    977i6 

24-0460 

15    2-6697 

12-3957 

3906 

»5§ 

11-8908 

23-4662 

44§ 

23-5759 

11-6951 

75  4°° 

8-5 

3856 

8   16-1185 

24-5126 

9    9-0283 

12-6108 

39°7 

8 

8-4189 

24-01  12 

10 

20-0753 

12-0253 

3857 

19   16-7857 

247583 

18^   9-7046 

12-8311 

3908 

10 

9-8649 

23-9813 

ii 

21-5227 

12-0815 

3858 

ji§  :  >9'3236 

24-6827 

48§ 

12-2364 

12-6582 

75  396 

8-2 

39°9 

4 

16-1469 

13-1509 

3859 

6o§  20-9800 

24-6095 

4'§ 

13-8886 

12-5185 

75  397 

9-0 

3910 

7 

16-4654 

13-1801 

3860 

19   12-2810 

25-6369 

16 

5^395 

13-8848 

39" 

4   117217 

25-1838 

5 

23-3045 

'3-3997 

3861 

19   12-7130 

25-4848 

18 

5-6633 

'371/5 

3862 

20 

15-3855 

257426 

18 

8-3467 

13-8700 

678 

17-6844 

1-6291 

74  4'4 

87 

3863 

4* 

18-1671 

25-6557 

4 

i  n  199 

13-6689 

32§ 

2-2724 

24-8869 

75  397 

9-0 

48§ 

247785 

18-4399 

74  4'3 

9-0 

7»§ 

26-2497  22-0555 

74  4'7 

9-0 

74§ 

26-7912 

22-8132 

74  4'9 

9-0 

'03§ 

12-9671 

26-4360 

75  389 

6-8 

33§ 

12-5590 

26-3095 

75  388 

9-0 

57§ 

18-3796 

26-6832 

75  395 

9-0 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  7*8-6  of  R.A.  at  Dec.  +  74*,  and  77a*3  at  Dec.  +  75*. 
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No. 

B.  II. 

No. 

Diam. 

, 

B.  D. 

No. 

Mag. 

y  '• 

No. 

Mag. 

R.A.  ioh  om  os  to  ioh  i2m  30s 

R.A.  ioh  i2lu  30s  to  ioh  30"' 

15s  —  c.ontd. 

Centre       R.A.  io>>  o"'  Dec.  +74°             R.A.  ioh  15™  Dec.  +75° 

Centre       R.A.  io>»  24"  Dec.  +  74"           R.A.  ioh  15™  Dec.  +  75° 

Plate  2510.     1895,  April  7.      Plate  2540.     1895,  April  18. 

Plate  3035.     1896,  March  19.       Plate  2540.     1895 

,  April  18. 

3912 

6 

18-2977 

I4-9453 

6* 

5-8307 

3-1087 

o 

m. 

3962 

<>5§ 

15-7489     18-1444 

67§ 

22-981  1 

6-2867 

74°  438 

m. 
7'4 

39'3 

4 

19-1466 

14-0708 

3963 

7 

7-2526    20-6689 

5 

H-3940 

8-4995 

39H 

7 

21-3368 

;  14-5842 

5 

8-8405 

2-5514 

3964 

10 

12-7712     20-2380 

6       19-9252 

8-2700 

39J5 

16 

22-5779 

14-5697 

16 

10-0804 

2-4588 

74    431 

9'4 

3965 

13 

18-1004    207616 

8       25-2361 

8-9883 

3916 

4 

23-6259 

14-5168 

3966 

'4 

9-0743     21-6277 

10       16-1830 

9-5258 

39'7 

5 

16-3121 

1  5  -0065 

3967 

5 

8-0611     22-7297 

4       15-1268 

10-5894 

3918 

6 

17-3591 

15-0240 

4 

4-9003 

3-2494 

3968 

Z4§ 

12-9605     23-3544 

18 

2C'OOIO 

11-3924 

75    4'3 

9'5 

39'9 

5 

18-3634 

16-5246 

4 

?-9993 

4-6812 

3969 

17 

15-4313     23-0765 

1  1 

22-4820 

11-2039 

3920 

10 

20-8625 

16-3404 

IO 

8-4798 

4-3350 

3970 

10 

15-9998     23-8294 

7 

23-0198 

11-9783 

3921 

7 

14-8395 

17-7765 

4* 

2'5633 

6-1544 

397  ' 

5 

17-0291     23-7165 

3922 

6 

16-5693 

17-9855 

4 

4-3018 

6-2512 

3972 

ii 

5-5525     24-6119 

9 

12-5523 

12-3801 

3923 

4 

18-1043 

,  17-7496 

4 

5-8215 

5-9200 

3973 

5 

12-5269     24-6157 

3924 

'3 

19-4725 

17-3762 

20 

7-1596 

5-4565 

74    430 

9'5 

3974 

26 

18-5710    24-7202 

21 

25-5597 

12-9633 

75    417 

9'5 

3925 

6 

21-0708 

17-7036 

4 

8-7747 

5-6798 

3975 

H 

18-6183     24-5042 

7* 

25-6130 

12-7469 

3926 

4 

21-3371 

17-2625 

3976 

10 

16-5215     25-6680 

5* 

23-4767 

392/ 

5 

21-4720 

17-0305 

3977 

14 

18-2501     25-2450 

7t 

25-220I 

I3-4744 

3928 

'4 

14-6284 

x- 

18-0398 

18 

2-3671 

6  4320 

74    426 

9'5 

1 

3929 

38§     10-2443 

'8-5143 

56§ 

4-0120 

7979 

74    427 

77 

393° 

7 

22*2966 

18-3928 

6 

10-0460 

6-2909 

393i 

o 

23-8128 

18-5476 

4* 

"•5673 

6-3491 

R.A.  ioh  30"'  15s  to  ioh  36m  15s 

3932 
3933 
3934 

20§ 

5 

18-3269 
18-9835 
23-2239 

19-6372 
19-8883 
19-8878 

22 

3* 
4 

6-1635 

6-8352 

1  1  0620 

77866 

7-9969 
77236 

74    429 

9-2 

\J                      \J                                      \J                      ij 

Centre       R.A.  ioh  24""  Dec.  -f-  74°            R.A.  iob  45'"  Dec.  +  75° 
Plate  3035.     1896,  March  19.       Plate  3047.     1896,  March  28. 

3935 

10 

23-6277 

19-1624 

1  1 

11-4223 

6-9735 

o 

in. 

3936 

"f 

H'5313 

20-8571 

13 

2-4524 

9-2488 

74    425 

9'5 

3978 

14 

20-1958 

14-7144 

15 

2-8562 

2-9668 

3937 
3938 

4 

16-5867 
15-3678 

20-2354 

20-6077 

33§ 
3* 

4-4624 
3-2711 

8-4950 
8-9448 

74    428 

9-0 

3979 
3980 

5 

5 

21-5351 
21-5287 

14-6906! 
14-6774] 

1  1 

4-1  801 

2-8209 

3939 

6       17-9773 

20-3461 

6 

5-8573 

8-5.73 

3981 

21 

22-4590 

15-6903 

18 

5-'949 

3-7424 

3940 

4t 

19-8272 

2O'I  809 

4 

7-6922 

8-2316 

3982 

8 

24-0637 

15-7706 

1  1 

6-7976 

3-6797 

74    441 

9*5 

3941 

4t 

'8-3943 

23-1737 

3 

6-4565 

11-3110 

3983 

12 

24-1062 

15-8578 

'4 

6-8492 

3-7600 

3942 

4 

'4'3377 

24-0075 

3984 

58§ 

21-5325 

17-6125 

5S§ 

4'4383 

5-7373 

74    44° 

7'3 

3943 

24§ 

14-9765 

24-6962 

3° 

3-1430 

13-0513 

75    402 

8-8 

3985 

5 

6-5884 

3944 

16 

16*6209 

24-6152 

20 

4-779' 

12-8661 

3986 

5     !    3-'375 

10-8406 

3945 

3* 

19-4127 

24-4519 

3 

7-5567 

12-5232 

39S7 

6 

21-0388 

22-2851 

10        4-3658 

I0'4335 

3946 

13* 

23-5650 

25-6698 

12 

11-7761 

13-4669 

3988 

4 

5-2310  ' 

10-8103 

3989 

4 

69756 

10-1923 

399° 

'9 

19-7261 

23-4166 

i8§ 

3-1570 

1  1-6792 

3991 

4 

4-3993 

11-8898 

3992 

16 

21    6884 

23-5544 

»4 

5-1264 

11-6435 

R.A.  ioh  i2m  30"  to  ioh  3<Dm  i5s 

3993 

21 

2O-Ol6o 

24-0495 

3-5048 

12-2821 

75    4'8 

9'5 

Centre     R.A.  ioh  24"  Dec.  +  74°            R.A.  ioh  n™  Dec.  4-  7s° 

3994 

5* 

20-5567 

23"9/93 

5 

4-0363 

6/-      /• 

1  2-1701 

Plate  3035.    1896, 

March  19.      Plate  2540.     1895,  April  18. 

3995 

5 

•4656 

12-4993 

o                        I". 

27S 

1-0968  i 

6-2510 

74    439 

9-2 

3947 

42§ 

7-5726 

13-9865 

43§     I4-9598 

1-8306 

74    433      9'° 

22 

25'2475 

14-8134 

74    442 

9'5 

3948 

4 

9''945 

14-6260 

i  f    £.  O 

3949 

IO       ill    1405 

1  5  6890 

5*  :  18-4707 

3-6604 

3950 

HI 

6-5469 

167767 

20§   ;  13-8320 

4-5815 

3951 

9 

9-0093 

16-7683 

6       16-2934 

4-6640 

R.A.  ioh  36m  15*  to  i  ih  om  30s 

3952 
3953 
3954 

28§ 

1  1 

7 

10-2389 
127741 
17-7676 

16-4742 
16-8855 
16-3381 

25t 

17-5334 

20-0488 

4"4'45 
4-9190 

74    435   ;    9"5 

Centre      R.A.  ioh  48"'  Dec.  -f-  74°           R.A.  iob  45m  Dec.  +  75° 
Pl;ite2529.     1895,  April  n.       Plate  3047.     1896,  March  28. 

3955 

3o§ 

9-3261 

17-5481 

26§ 

16-5795 

5-4561 

74    434       8-5 

m. 

3956 

13       12-6524 

17-1113 

9       19-9218 

5-I398 

3996 

i9§       5-4388 

14  6916 

2I§ 

7-8938 

2-6186 

74    442 

9'5 

3957 

53§ 

13-7400 

1  7'4639 

54§     20-9973 

S'5344 

74    437       7'8 

3997 

7        7-2022 

14-8258 

7 

96551 

2-7780 

3958 

1  1 

16-4889 

'7'5373 

399s 

5       '9-4374 

14-5096 

3959 

24§ 

18-1534 

17-8268 

19      25-3946 

6-0593 

74    439      9'2 

3999 

15      21-0568 

147905 

'7 

23-5094  | 

2-9185 

3960 

9 

8-6893 

'8-7747 

5 

15-9035 

6-6581 

4000 

34§     22-0878 

14-0040 

53§ 

24-5509 

2-1432 

74    453 

8-9 

3961 

'9 

1  5  '.6754 

18-1711 

'5 

22-9047 

6-3127 

4001 

7        9'oo93     '57225 

11-4489 

3-6970 

Plate  3047.     Nos.  3979,  3980  are  not  separable,  and  are  measured  as  one  mass. 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  72»-6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  and  77"'3  at  Dec.  +  75°. 
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B.  D. 

Ho. 

Diai». 

x                         y 

Diam.             r. 

... 

So 

Diam 

X-                                V. 

Distn. 

X,                          *' 

.       B.  D. 

No. 

Mac. 

1 

t* 

No. 

Mac. 

R.A.  ioh  36™  i58  to  i  ih  om  30s  —  contd. 

R.A.  ioh  36™  is8  to  uh  om  70s  —  contd. 

Centre      R.A 

ioh  48""  Dec.  +  74°            R.A.  ioh  45""  Dec.  -|-  75° 

Centre      R.A.  lo1*  48>»  Dec.  -1-74°             R.A.  ioh  i;m  ]>pf  j_  ,.• 

Plate2529.     1895,  April  n.       Plate  3047.     1896,  March  28. 

Plate 

•  J                       I     /  j 

2529.     1895,  April  ii.        Plate  3047.     1896,  March  28. 

4002 

20§ 

16-5486 

15-4149 

22§ 

18-9928 

3-4849 

74°  449 

m. 
9'5 

4061 

4 

10-6294 

12-4.722 

o 

m. 

4003 
4004 
4005 
4006 
4007 
4008 
4009 
4010 
401  I 
4012 

9 
II 

4 
'3 

IO 

7 
5 

5 

{J 

17-4701      15-2479 
17-7382      15-2017 
18-1575      15-6143 
21-8557      '5-4848 
22-5228      15-1188 
5-4784      16-1472 
122192      162728 
15-9595      16-6283 
16-2270   '.  16-4936 
17  2794      16-4366 

8 

10 

4t 

12 

8 
6 

7 
6 

35§ 
6 

19-9187 
20-1869 
20-6004 
24-3007 
24-9723 

7-9117 

14-6550 
18-3903 
18-6601 
19-7120 

3-3304 
3-2860 
37064 

3-2658 

4-0755 
4-2851 
4-6914 

4-5579 
4-5153 

74   448 

8-6 

4062 
4063 
4064 
4065 
4066 
4067 
4068 
4069 
4070 

4* 

6* 
8 

2* 

27 
'3 

14-5693 
15-6251 
21-3426 
11-5420 
15-4683 

18-6750 
19-4403 
20-7677 

24-7200 
24-3736 
24-5672 
25-3909 
25-3967 

25'5333 
25-0378 
.25-1029 

5 
33§ 

IO 

7 
4 
4 

22§ 
I5§ 

16-8980     12-7634 
17-9578     12-4282 
23-6707     12-7024 

'3-8594     I3-3948 
17-7887     13-4500 
19-5249     13-4231 
20-9913     13-6287 
217619     13-1476 
23-0888  ;  13-2234 

75    429 

75    433 
75    434 

8-0 

9'5 
8-4 

4013 

£ 

I7-4342      16-3945 

3i§ 

19-8695 

4-4751 

74    450 

9-2 

65§ 

2-0243 

17-8529 

74    44° 

7-3 

4014 

16 

18-8725      16-2939 

I7 

21-3074 

4-3933 

45§ 

7-6073 

26-7074 

75    424 

8-4 

4015 

9 

18-8995      16-3031 

IO 

21-3351 

-»  -i  •  Q  i   f  f\ 

4-4049 

4016 

44§ 

20-3770      16-0595 

OOg 

22'O  I  59 

•  «  —  i-  • 

4  1778 

74    452 

•2 

4017 

«5§ 

8-2128   i  17-3575 

i5§     10-6348 

5-3227 

74    444 

9'5 

4018 

5 

9-5547      17-9533 

6       11-9675 

5-9345 

R.A.    I0h   ^Qm   30s  tO    I  Ih  21m  AS8 

4019 
4020 
4021 

1  1 
"5 
4 

18-9258      17-0551 
20-6345      17-4371 
7-84/0      18-4053 

1  1 
'7§ 

5 

21-3505 
23-0525 
10-2528 

5-1583 
6-3664 

«-»  --               «_»                                                               *J                 F  *J 

Centre      R.A.  nh  12""  Dec.  +74°            R.A.  nh  15"  Dec.  +75° 
Plat»4867.     1900,  March  29.        Plate  2535.     1895,  April  14. 

4022 

5 

8-9628      18-6485 

6 

1  1-3687 

6-6210 

m. 

4023 

3* 

10-1003      18-8270 

5 

12-5031 

6-8151 

4071 

6 

7-1989 

14-3119 

O 

4024 

7 

18-3976      18-4623 

9^ 

20-8037 

6-5535 

4072 

15 

8-6231 

14-9495 

12 

5-9720 

2-9704 

4025 

2I§ 

18-9600 

18-4966 

21-3649 

6-5962 

74    45i 

9'5 

4°73 

6 

10-1384 

14-8149 

4* 

2-8056 

4026 

4 

19-1881 

18-7211 

6b 

21-5952 

6-8252 

4°74 

8 

11-3335      14-2458 

5* 

8-6763 

2'2I  l6 

4027 

4 

21-2781 

18-9910 

6t 

23-6727 

7-1234 

4°75 

67§ 

11-3545     I4'23i4 

68§ 

8-6947 

2-1975 

74    456 

7-8 

4028 

9 

21-6775      '8-0335 

9 

24-0878 

6-1699 

4076 

46§ 

11-4184     14-2218 

47§ 

87526 

2-1906 

74-   4-$6<z 

8-0 

4029 

7 

10-4077      19-2750 

8 

12-8035 

7-2668 

4°77 

22§ 

14-0095     14-8711 

24 

11-3563       2-7965 

4030 

12 

18-0033      19-4766 

H 

20-3974 

7-5647 

4078 

'3 

17-3588     14-9865 

H 

14-7063       2-8530 

4°3I 

4* 

21-8116     19-1991 

4* 

24-2100 

7-333I 

4079 

7 

17-6157 

14-7183 

3* 

14-9619       2-5801 

4032 

'9§ 

9-8103 

20-9076 

21§        12-1851 

8-8908 

74   445 

9'5 

4080 

4 

19-3720 

14-7850 

3* 

16-7173 

2-6171 

4033 

7 

13-6999 

20-1737 

9      16-0850 

8-2075 

4081 

3 

6-1758 

15-1655 

4°34 

6 

15-0323 

20-1623 

6     ]  17-4172 

8-2138 

4082 

10 

6-21  10 

15-1920 

6* 

3-56I5 

3-2>34 

4°35 

5      21-2723 

8-2910 

4083 

16 

7-6637 

15-3832 

1  1 

5-0188 

3HI67 

4036 

6 

7-5721 

21-6352 

7        9-9387 

9-5894 

4084 

15 

9-9318 

15-1220 

12 

7-2840 

3-Il85 

4°37 

4 

8-9270 

21-3667 

5       11-2979 

9-3382 

4085 

9 

10-8466 

15-9463 

6        8-2130 

3-9245 

4038 

1  1 

15-1900 

21-2652 

10       17-5617 

9-3183 

4086 

22§ 

18-0273 

15-0390 

28§   i  I5-3775 

2-8953 

4°39 

12 

18-0548 

21-0363 

9      20-4300      9-1258 

4087 

20§ 

23-3024 

T9555 

22           2O-6682 

37180 

4040 

IO 

20-0445 

21-5771 

12           22-4118          9'693I 

4088 

22§ 

4-5836 

16-0155 

16         1-9513 

4-1051 

74    454 

9'5 

4041 

17 

21-6972 

21-8292 

15 

24-0593      9-9655 

4089 

5 

8-8463 

16-0438 

4042 

8 

5-0198  j  22-1833 

9        7-3764 

10-1086 

4090 

5 

9-3862 

16-8563 

3*       6-7674 

4-8626 

4043 

6 

7-0498     22-2060 

8     :    9-4095 

10-1551 

4091 

7 

10-0618     16-1589 

5     i    7'43'6 

4  '543 

4044 

4        9-7076     10-5355 

4092 

H 

10-3810     16-8999 

14         7-7643 

4-8887 

4°45 

4* 

8-4923 

22-481  1 

4       10-8495 

10-4479 

4093 

8 

11-3619 

16-9037 

6         87437 

4-8712 

4046 

'5 

9^374 

22-0556 

13       12-1986 

10-0412 

4094 

23 

15-2850     16-4255 

21           12-6585 

4-3295 

4047 

40  S 

10-0890 

22-3259 

40^   |  12-4451 

10-3144 

74    446 

8-1 

4095 

5 

17-3680     16-9122 

4*     H7503 

47787 

4048 

4* 

11-2756 

227504 

4       13-6291 

107519 

4096 

4 

19-6498 

16-8028 

4049 

IO 

12-231  1 

22-5698 

9       14-5859 

'°-5833 

4097 

12 

21-4140 

16-4255 

II       18-7870 

4-2I99 

4050 

9 

12-7802 

22-8151 

10-8362 

4098 

9 

21-7312 

16-6573 

5       19-1096 

4-4480 

4051 

8-7973 

23-5796 

'4§     11-1385 

•5484 

4099 

IO 

10-0521 

17-1158 

10        7-4377 

5-1089 

4052 

4 

11-9213 

•2473 

4100 

18 

I4-3454 

17-2698 

18 

II7323 

5-I874 

4°53 

4       14-5100 

•1512 

4101 

49§   ! 

18-0996 

17-6392 

47§ 

15-4929 

5-4906 

74    459 

8-6 

4054 

3* 

12-0138 

23-2377 

4 

H'3599 

•2492 

4102 

24§ 

18-1397 

17-1680 

26§ 

15-5245 

5-0195 

74    460 

9'4 

4°55 

24^ 

14-8131 

23-5359 

23§ 

'7-'544 

•5816 

75    428      9'5 

4103 

9 

19-4918 

17-5008 

5 

16-8830 

5-33I9 

4056 

3* 

1  5-2993 

23-4866 

5 

17-6437 

-5382 

4104 

8 

20-6221 

17-5734 

5 

18-0158 

5-3820 

4°57 

4* 

17-3839 

23-0407 

6     ;  197317 

•1240 

4105 

10 

20-9437     17-2547 

7 

18-3321 

5-0588 

4058 

5 

23-0792 

•3768 

4106 

H 

21-9765 

17-4051 

1  1 

19-3644 

5-1914 

4059 

4 

67894 

24-8972 

5 

9-1149 

12*8404 

4107 

5 

4-8218 

18-2565 

4060 

16 

6-8250    24-2045 

«5§ 

9-1608 

12-1493 

4108 

17 

5-0140     18-3365 

22 

2-4206 

6-4173 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =72''6  of  R.A.  at  Dec.  +  74*,  and  77^3  at  Dec.  +  75°. 
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ZONE    +    74° 


B.  D. 

B.  1J. 

No. 

rlMam.             x. 

!/• 

Dlaiu 

.ii.                   y. 

No. 

Diiiin. 

X.                             <J. 

Dhim. 

X.                             V. 

No. 

Mag. 

Mo. 

Mag. 

R.A.  ioh  59m  30s  to  nh  23'"  45s  —  contd. 

R.A.  ioh  59m  30"  to  iih  23"'  45s  —  contd. 

Centre     R.A.  nh  izm  Dec.  +  74°             R.A.  nh  15"  Dec.  +75° 

Centre      R.A.  nh  I2m  Dec.  +74°            R.A.  nh  15"'  Dec.  +75° 

Plate  4867.     1900,  March  29.        Plate  2535.     1895,  April  14. 

Plate  4867.    1900,  March  29.      Plate  2535.     1895,  April  14. 

0 

m. 

in. 

4109 

5 

5-6305 

18-6854 

3* 

3-0454 

67541 

4168 

5i§ 

i5'5'34 

25-6474 

43§ 

13-0503 

I3-5458 

75    44° 

8-8 

41  10 

7 

6-3109 

18-3918 

4169 

28 

16-2830 

25-579I 

22§ 

i  3-8160 

13-4641 

4111 

13 

6-6693 

18-4148 

10 

4-0782      6-4670 

4170 

6       13-9678 

i3'55'8 

41  12 

4 

10-8667 

18-5180 

4 

8-2873      6-4988 

4171 

26 

16-8698 

25-6672 

2O§        14  403  1 

13-5421 

4"3 

Z5§ 

13-5874 

18-2438 

25§ 

10-9938      6-1733 

4172 

3* 

17-1331 

25-9502 

4       '4"673° 

13-82,3 

4H4 

6 

14-4018 

18-225I 

4 

11-8075       6-1428 

4173 

12 

19-5006 

26-1143 

10       17-0455 

13-9400 

4115 

4 

'6-4345 

187704 

4174 

'9 

21-2758 

257337 

16 

18-8102 

13-5286 

41  1  6 

6 

17-4910 

18-157I 

4 

14-8937      6-0213 

4"7 

6       197384 

l8'22I  I 

4* 

17-1399      6-0491 

22 

12-4247 

1-0385 

74    458 

9'5 

4118 

7       21-0915 

18-2768 

5* 

18-4964      6^-0776 

55§ 

2-3503 

I4-2933 

74    453 

8-9 

4"9 

4O§     10-2926 

19-5175 

33§ 

77204  i    7-5080 

74    455 

9-2 

87§ 

2-1077 

25-4663 

75    434 

8-4 

4120 

6       12-5768 

19-9I44 

4* 

10-0129      7-8636 

4121 

10      20-2088 

O       i               £. 

19-9680 

6 

17-6443  !    7-7851 

4122 

325     20-6009 

19-9217 

29§ 

18-0342 

77280 

74    462 

9'5 

4123 

13 

7-2617 

2O-IO74 

ii     \    4-7004      8-1519 

4124 

,  i 

7-4472 

2O'21  15 

8         4-8875       8-2513 

R.A.  i  ih  23"'  45s  to  i  ih  29™  45s 

4125 

7     i  11-1044 

207355 

6 

8-5542      87118 

Centre      R.A.  nh  36"!  Dec.  +  74°             R.  A.  1  1>>  15'"  Dec.  +  75° 

4126 
4127 

19 

4Z§ 

I2-OI  13 

20'8O20 
20-8528 

15 

9-1638      8-7661 
9-4648      8-8110 

74    457 

8-9 

Plate4868.     1900,  March  29.        Plate  2535.     1895,  April  14. 

4128 

5 

17-8197       20-3544 

4^ 

15-2632      8-2139 

e 

111. 

4129 

3°§ 

19-6390       20-4638 

28§ 

17-0823      8-2907 

74    461 

9'5 

4175 

1  1 

4'973' 

'4-1757 

I  I* 

22-2232 

2-0041 

4130 

21 

7-22O8       21-6279 

18 

4-6875  i    9-6724 

4176 

1  1 

8-8960 

147903 

4131 

H 

8-1423 

21-6992 

12 

5-6108      9-7239 

4'77 

18 

3-9680 

15-6763 

18 

21-0959       3-4158 

4132 

'5 

IO-O8OO 

217031 

I  I 

7-5463  j    9-6976 

4178 

18 

5-0222 

16-5318 

25 

22-0740 

4-3539 

4'33 

5 

H'9753 

217536 

4 

9-4416  !    9-7109 

4179 

4t 

4-4892     17-5953 

4* 

21-4496 

5-3743 

4'34 

6 

14-2773 

21-7709 

5 

11-7450  j    q-6887 

4180 

6 

8-1008     17-4878 

6* 

25-0650  !    5-5665 

4'35 

5 

14-6683 

21-4349 

5 

12-1256 

9'3494 

4181 

8 

5-1443     18-8444 

9* 

22-0041 

6-6740 

4136 

8 

16-1674 

21-4890 

6 

13-6263 

9-3754 

4182 

4 

6-9533     18-4562 

7* 

23-8424 

6-4335 

4137 

1  1 

'9-5397 

21-9320 

10 

17-0068 

9-7607 

4'83 

5 

6-7155     '9'8257 

6' 

23-4906 

7-7824 

4138 

7 

i9"9'37 

2I-I  126 

7 

17-3676 

8-9340 

4184 

4 

7^397 

19-3224 

4'39 

4* 

5-7694 

22-5139 

4* 

3-2484 

10-5826 

4185 

22§ 

8-1006     19-9523 

34§ 

24-8607 

8-0203 

4140 

6 

10-0073     22-7370 

5t 

7-4.036 

10-7312 

4186 

15 

6-4077     20-1974 

H 

23"i53i 

8-1264 

4141 

1  1 

10-4096 

22-1177 

10         7-8827 

10-1070 

4187 

1  1 

6-7187  ,  20-5987 

'3 

23-4276 

8-5525 

4142 

6 

10-4255     22-8039 

5         7-9100 

10-7903 

4188 

IO 

7-5838     21-0223 

11* 

24-2549 

9-0460 

4H3 

13 

12-4556    22-5162 

10         9-9358 

10-4658 

4189 

17 

6-1837 

22-8576 

23 

22-7040 

10-7597 

74    463 

9'5 

4H4 

10 

13-7586    227117 

9       11-2427 

10-6389 

4190 

38§ 

5-3958     23-6835 

36§ 

21-8506 

11-5151 

75    444 

9'5 

4H5 

n* 

16-1919    22-0340 

8       13-6636 

9-9197 

4191 

33§ 

8-8432     23-6311 

49§ 

25-2926 

117507 

75    447 

9"° 

4146 

6 

19-6661     22-6231 

6       17-1486 

10-4495 

4192 

1  1 

8-7620    25-4968 

25-0568 

13-6035 

4H7 

15 

6-1920    23-6731 

13         3-6958 

1-7325 

4148 

8 

13-5163     23-7032 

6       1  1-0,73 

!"6344. 

'°4§ 

25-4835 

1-5634 

74    464 

7-8 

4H9 

9 

16-6866    23-8897 

8 

14-1908 

17679 

4150 

12 

16-9803    237637 

9 

14-4788 

1-6344 

4152 

2O 

4 

19-5598 
22-0035 

23-85I5 
23-3763 

16 

3* 

17-0628 
19-4969 

1-6758 

R.A.  i  ih  29™  45"  to  i  ih  47m  30s 

4153 

22 

7-0536 

24-4124 

19 

4-5686     12-4583 

Centre      R.A.  nh  36™  Dec.  +  74°             R.A.  nh  45'"  Dec.  +  75° 

4'54 

r* 

87728 

24-0703 

6-2830     12-0851 

75    437 

9'5 

Plate  4868.     1900.  March  29          Plate  2581.     1895,  May  i. 

4!55 

5 

9-0509 

24-333  1 

5 

6-5646     12-3440 

o                    m. 

4156 

9 

97415 

24-0241 

7 

7-2480 

12-0226 

4'93 

4 

9-8I37 

14-3444 

4157 

66§ 

13-0198 

24-6305 

58§ 

10-5346 

12-5709 

75    438 

7'4 

4194 

18 

14-9145     14-5504 

15 

7-4730 

2-5281 

4'58 

28§ 

13-6915 

24-301  I 

24§ 

1  1-2027 

12-2316 

4'95 

17 

1  5-4801 

'4'2523 

9 

8-0248 

2-2054 

4159 

10 

14-7446 

24-2285 

8 

12-2534 

12-1408 

4196 

5 

21-2125 

14-0003 

3* 

I3-743I 

1-7205 

4160 

16 

17-2666 

24-5649 

'3 

I478I3 

12-4315 

4 

22-2488 

14-2236 

4161 

s 

6 

17-7485     24-9382 

7 

15-2669 

12-7950 

4198 

8 

18-4994. 

15-6356 

7 

11-0993       3-4638 

4162 

29§ 

I7-8334 

24-6107 

26§ 

12-3495 

12-5195 

4199 

3 

21-5478 

15-3313 

4163 

s 

3* 

17-8714 

24-9254 

4 

15-3946 

127795 

4200 

7 

23-2306 

157928 

6       15-8321       3-4240 

4164 

X 

5 

19-3734 

12-4694 

4201 

3°§ 

11-9990 

16-5354 

36§       4-6414      4-6315 

74    469 

8-8 

4165 
4166 

£.-. 

8* 
18 

22-0204 
5-9645 

24-2674 
25-0396 

8 

19-5322 

3-4878 

12-0505 
13-1063 

4202 
4203 

1  1 
6 

15-2567 
17-7522 

16-8035 
16-6608 

13         7-9080      4-7665 
4       10-3960       4-5184 

4167 

4 

5-5256 

13-8528 

4204 

33§ 

10-8551 

'7--633S 

35§ 

3-5424       5-7767 

74    467 

9-0 

i  riv.au  interval  represents  very  nearly  5'  =  72»'6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  and77«'3  at  Dec.  +  75°. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Ilia  111. 

X. 

y. 

Diam.              z. 

y. 

Y 

Diani 

. 

No. 

Mag. 

y- 

Diatn. 

X. 

V- 

No. 

Mag. 

R.A.  i  ih  29™  45s  to  i  ih  47m  3o8  —  contd. 

RA.  i 

Ihd7m   *08t          2hO«f-           tiJ 

Centre      R.A.  1  11'  36'"  Dec.  -f  74°            R.A.  i  ih  45'"  Dec.  +  75° 

Centre       R.A.  i*>»  o">  Dec.  +74°            R.A.  iik  4$™  Dec.  +75° 

Plate  4868.     1900,  March  29.       Plate  2581.     1895,  May  i. 

Plate  4870.    1900,  March  29.       Plate  2581.    1895,  May  i. 

4205 
4206 

4 

10 

12-1326 

12-1373 

17-3159 
17-3193 

9 

4-8122 

5-4094 

0 

in. 

4251 

4252 

4 

6-1418 
8-3691 

16-6457 
16-3013 

29§ 

18-3795 

4-3922 

74°  478 

m. 

9'5 

4207 
4208 
4209 
4210 
421  I 
4212 

42I3 
4214 
4215 
4216 
4217 

6 
H 

25§ 
6 

i6§ 
6 

16 
4'§ 

10 

8 

12-8912 

21-9257 

10-1364 

10-4849 
16-8386 

10-8405 
10-9898 

12-1539 

12-4516 

15-7853 

16-91  12 

17-0527 
17-9890 
18-4723 

18-5373 
18-4156 
19-5657 

19-7454 
19-1840 

19-1456 
19-6634 
19-3069 

4 
ii 

24 

3* 
16 

5 

12 

5 
9 

5-5566 
14-6196 
2-8602 
3-2140 

9'5554 
3-6126 

4-9058 
5-2028 

8-5545 
9-6651 

5-6728 
6-6467 
6-7001 
6-3110 
7-7083 

7-2719 
7-2213 

7-6002 
7-1987 

74   465 

74    47i 

74    470 

9'5 
9'5 

7-8 

4253 
4254 
4255 
4256 

4257 
4258 

4259 
4260 

4261 
4262 
426-1 

i6§ 
6 
6 

34§ 
8i§ 

8 

10 
io§ 
7 

13-01  18 
8-6062 
13-0716 
4-2588 
4-5921 

5-3873 
5-5381 
8-1800 

IO-O2OO 

n-9853 

16-4431 
17-8381 
17-4789 
18-8891 
18-0255 
18-2742 
18-2267 
18-1657 
18-0905 

I8-7I57 
18-5667 

13 

26§ 

663 
6 

36 
5* 

25-2477 

16-3649 
167511 

17-5275 
17-6805 

20-3242 
22-1648 
24-0886 

4-5980 

6-5245 
5-6845 

5-9753 

5'9379 
6-03II 

6-0670 
6-8082 

74    482 

74    474 
74    476 
74   477 

74    479 

9'5 

9-0 
67 
8-8 

8-8 

4218 
4219 

6 

18-1596 
2O-O8O8 

19-5632 
19-7879 

4 

4 

10-9236 
12-8509 

7-4015 
7-5454 

/: 

4264 

4265 

20§ 

4 

13-6598 
13-7719 

ft 

18-2668 
.8-4987 

16 

25-7866 

6-4582 

74   483 

9'5 

4220 
4221 
4222 

5 
4 
3 

129074 
14-0671 
14-4989 

20-6-44 
20-6347 

20-0806 

x-  ,-. 

4 
3 
3* 

57225 
6-8792 

7-2855 

8-7334 
8-6417 
8-0688 

4266 

4267 
4268 

7 
6 

4 

6-0380 
8-6976 
8-9390 

19-4958 
19-6515 
19-4403 

5 
5 

18-1053 

207522 

7-2330 
7-5507 

4223 

6 

17-I976 

20-5681 

7 

10-0035 

8-4455 

4269 

6 

19-6342 

4224 

'4 

23-I07I 

20-3303 

1  1 

15  8965 

7-9625 

4270 

5 

11-4791 

19-6628 

4225 

!9§ 

9-4225 

21-0165 

17 

2-2549 

9-2191 

4271 

12 

12-3356 

19-8064 

7 

24-3737 

7-9188 

4226 

15 

I  I-SgOO 

21-4050 

H 

47382 

9-5050 

42/2 

6 

127053 

19-5259 

4227 
4228 

6 
1  1 

12-5647 
13-4599 

21-4448 
21-3365 

5 
8 

5-4153 
6-3026 

9-5168 
9-3707 

4273 
4274 

9 
6 

5'9!47 

20*0465 
20-8963 

5       17-8783 
4*     17-8961 

77736 
8-6283 

4229 
4230 

5 

I7-2I52       21-5982 
17-3892       21-6193 

4 

27§ 

10-0653 
10-2393 

9'4739 
9-4869 

74   472 

9'3 

4275 
4276 

12 

i8§ 

7-6319 
1  1-7040 

20-2922 
20-6873 

7 

12 

19-65  12 
23-6914 

8-1250 
87615 

423J 

4* 

22'HOO      21-1043 

4 

H'9337 

8-7734 

4277 

4 

1  1-7228 

20-4520 

4232 
4233 

4234 

17 
18 

5* 

14-3698 
2O-2622 
9-6233 

23-2540 

23-5157 
24-6750 

12 
H 

4 

7-2871 
13-1869 
2-6103 

1-2470 
1-2607 
2-8654 

4278 

4279 
4280 

'5 

7 

5-94I3 
12-3825 
8-9207 

21-5137 
21-4531 
22-1572 

I  I 

22 
4 

17-8910 
24-3262 
20-8258 

9*2416 

9-5637 
10-0643 

74    481 

9'5 

4235 

24§ 

11-4152       24-8204 

18 

4-4039 

2*9363 

4281 

6 

11-2386 

22-1364 

4236 

5 

12-6632       24-3989 

5 

5-6343       2-4616 

4282 

9 

11-2615 

22-2958 

6      23-1562 

10-3381 

4257 
4238 

24 

20 

22-1144      24-7703 
15-8853       25-8924 

19       15-0885       2-4390 
14        8-9150     13-8190 

75    456      9'5 

4283 
4284 

i6§ 

5 

12-5064 
13-1916 

227167 
22-9765 

n 

24-3730 

10-8315 

4239 

3* 

18-0725    |  25-5757 

4       11-0855     I3-41I3 

4285 

9 

6-3229 

X 

23-9743 

8       18-1243 

•7246 

4286 

6 

7-5620 

23-3300 

5*     19-4001 

'1523 

3o§       1-7838 

11-8503 

75    447  !    9-° 

4287 

25 

77813 

23-9668 

18       19-5821 

•7986 

75    463 

9'5 

36$ 

23'6335 

18-9138 

74   474  !    9'° 

4288 

7 

8-0693 

23-5652 

5       19-8923        "4163 

77§ 

24-0521        18-0875 

74   476      6-7 

4289 

33§ 

10-0356 

23-3690 

28§     21-8687 

•3384 

75    465 

9'4 

55§ 
34 

24-8196 
24H389 

18-4142 
26-8107 

74    477      8-8 
75    461       9'i 

4290 
4291 

8       10-7386 
32^       8-9198 

23-5857 
24-67.5 

5 

24§ 

22-5590 
20-6776 

•596l 
I2-5718 

75    464 

9'5 

4292 

5 

10-5517 

24-4386 

4293 

4* 

9'3279 

25-1217 

5* 

2I-059I 

13-0402 

R.A.  i  ih  47™  30"  to  1  2h  om  os 

4294 

12 

12-0519 

257415 

8 

2374H 

13-8260 

Centre      R.A.  i2h  om  Dec.  +74"            R.A.  nh  45™  Dec.  +  75° 
Plate  4870.     1900,  March  29.        Plate  2581.     1895,  May  i. 

/•     £  f 

»3§ 

26-6l  19 

2-376S 

74    484 

7'2 

46$ 

26-6639 

75    461 

9-1 

-                  £..  .  ,-D  , 

f  <  •  t  'i  f\  Q 

0 

m. 

4240 
4241 
4242 

5         D  i  /  o  i 

H§       7-0893 
10         7-1186 

14-4/08 
14-8079 
14-8094 

9 

7t 

19-4338 
19-4623 

2-6243 

R.A.    I2h  Om  0s  tO   I2h   I2m  30" 

4243 

6        7-9798 

I4-3374 

Centre       R.A.  i2h  om  Dec.  +74*          R.A.  i2h  ism  Dec.  +75' 

4244 

10       12-6771 

14-8783 

5* 

25-0046 

3-0157 

Plate  4870.    1900 

March  29.      Plate  1951.     1894,  April  6. 

4245 

6       13-0110 

14-0163 

4246 

i4§   :    4-6585 

157256 

8 

16-9510 

3-3899 

°     _ 

m. 

4247 

19$       6-6868 

15-1186 

H 

19-0083 

2-9069 

4295 

6o§ 

14-2374 

14-1440 

76§ 

I--OI8 

2-4985 

74    484 

7'2 

4248 

6 

7-1  106 

15-7846 

3* 

19-3976 

3-5896 

4296 

1  1 

17-0390 

147791 

7 

4-5406 

2-9433 

4249 

7 

10-1674 

15-3672 

4297 

•9§ 

18-7233 

I4-3835 

i7 

6-1934 

2-4291 

4250 

8         4-3293 

16-5052 

5 

16-5737 

4-1486 

4298 

4 

18-9657 

14-2174 

i  riseuu  interval  represents  very  nearly  5'  =72"'6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  and  77«"3  at  Dec.  +  75°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUK,  1900. 
•ZONE    +    74°. 


1 

B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

V- 

Diam. 

X. 

V- 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X.                        !/. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  i2h  ora  o8  to  i2h  i2m  30s  —  contd. 

R.A.  i2h  i2m  30s  to  i2h  30m  i58  —  contd. 

Centre     R.A.  izh  o™  Dec.  +  74"              R.A.  izh  ism  Dec.  +  75° 
Plate  4870.     1900,  March  29.       Plate  1951.    1894,  April  6. 

Centre      R.A.  i2»  24"'  Dec.  +  74°             R.A.  12!"  15™  Dec.  +75° 
Plate  3058.     1896,  April  3.            Plate  1951.     1894,  April  6. 

o                   m. 

4299 

i8§ 

19-6004 

14-6317 

13 

7-0888 

2-6l80 

o                        **'• 

4351 

27§ 

16*6360 

X 

14-3269 

43 

23-9411 

2-4946 

74    5°° 

9-0 

4300 
4-3OI 

6 

4 

20-2741 
2I-15I5 

147956 
14-3469 

4352 
4353 

5 
9 

7-1306 

8-8482 

15-1107 
15-1633 

10 

16-I268 

3-0779 

T  J 
4302 

4303 
4304 

4305 

T 

10 
10 

i6§ 

22-8892 
15-3290 

17-9667 

14-3037 
15-5692 
15-9363 
15-6870 

6 
i3 

10-3458 
2-8910 

5-5290 

2-0636 
37838 

4354 
4355 
4356 

4357 

20§ 

5 

10 

5 

10-2103 

I  1-2201 
I5-3085 
I7-0677 

I5-4938 
15-5203 
15-0348 
I5-6457 

-* 

3 

5t 
5* 

I7-4770 
18-4847 

3'45J4 

3"5°94 
3-1530 

3-8229 

x  o 

74    494 

9'5 

4306 

43°7 
4308 

43°9 
431° 

431' 
4312 

43'3 
43H 
4315 

4* 
6 

3 

3°§ 
8 

6 
13 

45§ 
4 

22-0509 

15-3199 
18-1956 

18-5519 
22-9970 
I772IO 
18-6649 
19-5782 
20-2833 
2  I  'O2O8 

I5-0359 
16-9905 
16-4084 
16-9392 
16-8639 
17-0033 
17-6903 
177430 

'7-4937 
17-8760 

4* 

34§ 
6 

4* 
9 
4* 
4'§ 

9-5577 

6-1978 
10-6278 

5-3764 
6-3652 

7-2768 
7-9648 

2-8470 

4-6088 
5-II54 

5-73I9 

57201 

5"4243 

74    486 
74    489 

9'4 

8-5 

4358 

4359 
4360 

4362 
4363 
4364 

4365 
4366 

4367 

10 

7 

5 
8 

9 
'4 

253 
14 

5 

22§ 

8-0493 
IO-2I72 
I  1-0083 
14-1465 

5-5497 
12-6383 

7-4217 
8-0195 

16-3449 
16-4983 
16-9985 
16-7528 
16-7030 
17-7360 
17-3784 
18-6179 
18-6451 
18-9358 

13       '3'2375 
7       15-2842 

5       '7-4346 
10       18-2326 
8       21-3723 
16       12-7443 
38§     19-8427 
14       12-1248 

5       14-5911 

4-1687 
4-3861 
4-9581 

4-7894 

5'54]5 
5'4'44 
6-4065 
6-6125 
6-8201 

74    496 
74    492 

9-2 
9'4 

43J6 

5 

15-9603 

18-9360 

5* 

37542 

7-1600 

4368 

10         8-2470 

18-0736 

9       '5-4324 

5^655 

1 

43  '7 

8 

18-4740 

18-8492 

6 

6-2539 

6-9008 

4369 

5 

8-7585 

18-3667 

5       I5-9337 

6-2784 

4318 

4 

19-0285 

18-9758 

5* 

6-8158 

6-9900 

4370 

7 

1  1-9377 

18-6820 

ij 

I9-1013 

6-6926 

43'9 

29§ 

18-9743 

19-4581 

27§ 

67945 

7-4737 

74    487 

9'3 

437i 

5 

13-4299 

18-4273 

4320 

22§ 

22-1535 

19-1763 

23§ 

9-9440 

6-9743 

4372 

5 

17-6210 

18-1431 

4321 

15 

22-3204 

19-6504 

13 

10-1495 

7-4392 

4373 

7 

10-1322 

19'3354 

9 

I/-2744 

7-2895 

4322 

12 

23-5075 

19-2388 

8 

11-3011 

6-9440 

4374 

13 

6-6814 

20-1861 

13 

137987 

8-0318 

4323 

39§ 

237033 

19-4767 

34§ 

11-5127 

7-1686 

74    49i 

9'4 

4375 

•7§ 

7-0469 

20-0758 

i7 

14-1646 

7-9279 

4324 

3 

15-5749 

20-4235 

4376 

4 

1  1-1065 

20-4638 

4* 

18-2I08 

8-4488 

4325 

4 

15-6678 

20-3906 

4377 

i6§ 

13-9697 

20-1664 

19      ;  21-0846 

8-2459 

74    497 

9'5 

4326 

4 

15-7314  120-2385 

4378 

15 

18-4613 

20-9390 

13        25-5509 

9-1623 

4327 

4 

17-5851  '  20-2139 

4379 

Z3§ 

6-9587 

21-3144 

253' 

14-0355 

9-1630 

4328 

4 

18-1764    20-9855 

4380 

4 

6-9695 

21-3988 

5 

14-0466 

9-2506 

4329 

3 

18-3078  '  20-1854 

4381 

5 

9"5274 

21-5525 

6       16-5991 

9-4862 

4330 

4 

18-3130    201383 

4* 

6-1786 

8-2O2I 

4382 

7 

I5-5540 

21-4231 

7* 

22-6244 

9-5531 

433' 

13 

22-4501 

20-7801 

1  1 

10-3543 

8-5508 

4383 

1  1 

16-0402 

2i'4455 

1  1 

23-II33 

9-5891 

4332 

'3 

17-9203     21-9803 

1  1 

5-9202 

IO-O627 

4384 

7 

16-8587 

21-5650 

5 

23-9243 

9-7339 

4333 

4 

20-1279    21-1432 

5* 

8-0641 

9-0772 

4385 

5 

5-7707 

22-2777 

6 

12-8I78 

10-0914 

4334 

8* 

22-9419    21-0374 

6* 

10-8636 

8-7757 

4386 

20§ 

7'2597 

22-7497 

'9§ 

14-2913 

10-6091 

4335 

20 

23-0403    21-4871 

17 

10-9860 

9-2181 

4387 

4 

7-3795 

22-6882 

5 

14-4146 

10-5544 

4336 

4 

14-8397    227143 

4388 

1  1 

9-1231 

22-7408 

12 

I6-I537 

10-6594 

4337 

6 

15-6285     22-4924 

4 

3-6705 

10-7329 

4389 

9 

13-8629    22-7024 

10       20-8959 

JO'7745 

4338 

8 

15-6361  (  22-0576 

5 

3-6444 

10-3005 

439° 

198 

15-6502    22-1018 

21       22-6994 

10-2320 

4339 

6 

21-2781 

22-3241 

4* 

9-2924 

10-1745 

439' 

6 

7-0698     23-9382 

8       14-0608 

1-7940 

4340 

10 

22-1268 

22-4824 

6 

10-1522 

10-2733 

4392 

3* 

9-7299     23-2956 

5       '6-7453 

1-2350 

434' 

7 

14-5658 

23-0150 

5* 

2-6418 

11-3300 

4393 

8 

10-6897     23-0940 

10       17-7120 

1-0664 

4342 

20 

19-0609 

23-5084 

19 

7-1607 

11-5103 

439+ 

4 

14-2438  j  23-4162 

9      21-2505 

1-5034 

4343 

10 

21-4265 

23-7843 

8 

9-5388 

11-6213 

4395 

7 

14-2959 

23-5854 

6     ,21-2988 

1-6719 

4344 

10 

15-6289 

24-4686 

7 

3-8058 

12-7020 

4396 

32S 

16-6201 

23-9463 

49§ 

23-6lIO 

12-1113 

75    472 

9-0 

4345 

24§ 

16-4746 

25-1629 

21 

4-6941 

13-3404 

75    468 

9'5 

4397 

6 

14-2198 

24-2409 

6 

2I-2O23 

12-3265 

4346 

'5 

17-6734 

25-1661 

H 

5-8922 

13-2610 

4398 

17 

16-5815 

24-9655 

'9 

23'5399 

13-1277 

4347 

10 

177385 

25-6152 

7 

5-9885 

13-7012 

4399 

9 

8-8998 

25-8013 

12 

I5-8359 

13-7151 

4400 

15 

9-76*6 

25-0448 

H   ;  '67274 

12-9878 

4401 

5 

9-9615 

25-5968 

6       16-9001 

13-5480 

R.A.    I2h  I21U  30s  to  I2h  30™  15s 

4402 

8 

18-5861 

25-4104 

6      25-5271 

13-6362 

Centre      R.A.  izh  Z4m  Dec.  +  74"              R.A.  izh  15"  Dec.  +75° 

49 

23-2247 

2-0498 

74    499 

87 

Plate  3058.     1896,  April  3.            Plate  1951.     1894,  April  6. 

5° 

17-2794 

26-5078 

75    474 

8-7 

O 

m. 

434s 

4 

7-1904 

14-5159 

4349 

5 

11-5516 

14-6605 

6* 

18-8457 

2-6618 

435° 

4 

14-9780 

14-1874 

t  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  72S'6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  and  77S>3  at  Dec.  +  75°. 
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ZONE    +    74° 


Diitni  . 

B.  D. 

No. 

B.  D. 

X. 

y- 

*/- 

No. 

Mag. 

X, 

y- 

* 

V- 

No. 

H* 

R.A.  i2h  30m  15s  to  i2h  36m  is8 

R.A.  i2h  36m  15s  to  i3h  om  3O8  —  contd* 

Centre      R.A.  12^  24™  Dec.  +74°          R.A.  i2>>  45"!  Dec.  +  75° 

Centre      R.A.  I2h  48"'  Dec.  -4-  74°           R.A.  nh  45™  Dec.  +  75* 

Plate  3058.     1896,  April  3.        Plate  5505.     1901,  March  23. 

Plate  4885.     1900,  April  i.        Plate  5505.     1901,  March  23. 

0 

m. 

o                  m- 

44°  3 

23§ 

22-4689 

'4'97°3 

3°§ 

5-0972 

2-9928 

74    5°3 

9'5 

4453 

4t 

7-1376 

17-0627 

4 

9'4525 

4-9268 

4404 

9 

19-2921 

15-2866 

8 

1-9665 

3-5906 

4454 

9 

8-1522 

17-5698 

9 

10-4614 

5-4449 

44°  5 

20-201  3 

16-2231 

'9§ 

2'9533 

4-4436 

4455 

10-8827 

'7*4754 

9 

'3  '933 

5-3789 

4406 

IO 

20-6655 

16-7750 

'5 

3-4629 

4  '949  3 

4456 

A 

12-3273 

17-1296 

4t 

14-6414 

5-0462 

4407 

3* 

23-4009 

18-9194 

5 

6-3803 

6-8411 

4457 

'9 

18-0238 

17-3660 

'9 

20-3356 

5-3461 

4408 

8 

21-2986 

19-3404 

9 

4'32°7 

7-4494 

4458 

10      19-3736 

17-0493 

7* 

21-6894 

5-0461 

4409 

34§ 

23'35°9 

19-0368 

3'§ 

6-3403 

6-9598 

74    5°4 

9-0 

4459 

12          20-4216 

17-8950 

9 

22-7283 

5-9004 

4410 

22§ 

23-5946 

19-2016 

22§ 

6-5957 

7-1010 

4460 

6      20-5451 

17-1821 

5* 

22^8599 

5-1891 

44" 

6 

19-6483 

21-9478 

4461 

22 

20-6205 

17-7270 

23 

22-9291 

57345 

4412 

7 

20-3931 

21-5331 

I  I 

3-6186 

9-7119 

4462 

4 

4-7080 

18-0978 

4 

7-0115 

5-9348 

44'  3 

8 

22-3764 

21-8673 

10 

5-6209 

9-8671 

4463 

II           19-1791 

18-6251 

8 

2  1  '4797 

6-6184 

4 

5-7616 

9-6169 

4464 

6      20-5217 

18-7023 

4! 

22-8205 

6-7082 

44'5 

23§ 

20-4165 

22-3752 

29§ 

3-7I33 

10-5465 

4465 

8      22-3081     18-3708 

6* 

24-6093 

6-3963 

4416 

5 

22'5355 

22-4992 

9 

5-8358 

10-4763 

4466 

4      22-3460     18-7231 

44'  7 

5 

19-5327 

22-7678 

7 

2-8703 

I  I-O2IO 

4467 

7     \   9'5°9' 

19-1869 

7 

1  1-8040 

7-0752 

4418 

12 

21-9898 

23-4865 

'5 

5-3803 

II-5159 

4468 

•     9-5202       19-4877 

6 

1  1-8096 

7-3770 

44'9 

5 

6-9065 

12-5646 

4469 

6      13-8987  '  19-2856 

7 

16-1904 

7-2203 

4420 

5 

19-2418 

25'37'8 

9 

2-8156 

13-6401 

447° 

8 

14-2027     19-1168 

7 

16-4953 

7-0552 

4421 

1  1 

19-8440 

25-6692 

17 

3-4386 

13-8808 

447' 

4 

14-2742     19-6960 

4 

16-5617  ,    7-6357 

4  4  "7  7 

6 

I4/COQ2       IQ*I23O 

1  6*803  3 

7-0002 

6i§ 

23"54°' 

25-8497 

75    479 

8-2 

44/z 
4473 

8 

17-7692  :  19-6896 

7 

20-0572 

7-6683 

4474 

8 

18-2243    19-9265 

7 

20-5089 

7-9083 

4475 

4 

22-5131  |  19-7645 

R.A.  i2h  36™  is8  to  i3h  om  30* 

4476 
4477 

5 

21 

9-4635    20-7442 
9-4765    20-8852 

4 
16 

11*7402 
11-7498 

8-6329 
87738 

Centre      R.A.  12"  48"  Dec.  +74°           R.A.  i2f  45°"  Dec.  +75° 

4478 

27§ 

11-4951    20-1821 

20§ 

13-7768       8-0902 

Plate  4885.     1900,  April  i.        Plate  5505.     1901,  March  23. 

4479 

12 

17-5917    20-8061 

I 

19-8684       8-7809 

o 

m. 

4480 

18-0841    20-7435 

6 

20*3592       8-7260 

4422 

6 

0-4840 

13-9983 

4 

11-8333       1*8852 

4481 

21 

18-2241    20-9933 

16 

20-4975 

8-9758 

4423 

18         5-1092 

14-7004 

12 

7-4512 

2'5443 

4482 

21 

20  4199    20-7822 

16 

22-6952 

8-7881 

4424 

19         6-2418 

14-0443 

'3 

8-5900 

1-8978 

4483 

H 

20-4072    20-3976 

8 

22-6873 

8-4027 

44  2  5 

6         7'"5" 

14-3256 

5t 

9-4607 

2-1891 

4484 

12 

7-1260    21-1243 

7 

9-3990 

8  9883 

4426 

10 

8-3987 

i4'3845 

6 

107438 

2-2630 

4485 

7 

9-5318    21-2073 

r 

11-8041 

9'°953 

4427 

6 

9'5539 

14-7810 

5* 

11-8944 

2-6673 

4486 

5 

12-2737    21-0225 

5 

H'5457 

8-9408 

4428 

24 

11-7572 

14-0740 

23 

14-1059 

1-9855 

4487 

5 

13-0701     21-5104 

4 

i5'338' 

9'4387 

4429 

8 

14-8472 

14-8040 

5* 

17-1898 

2-7492 

4488 

4 

15-5890    21-0510 

3 

17-8633 

9-0043 

443° 

'4 

15-8652  ;  147325 

10 

18-2068 

2-6874 

4489 

4* 

17-9071    21-4590 

4 

20-1739 

9'4353 

8Q 

443' 

ii 

16-1941 

14-0955 

9 

18-5426 

2-0559 

4490 

42§ 

18-4799    21-0095 

35§ 

20-7525 

8-9950 

74    5'5 

•8 

8.Q 

4432 

6 

21-1370 

14-9880 

449' 

45§ 

18-9149 

21-8848 

36$ 

21-1788 

9-8751 

74    516 

O 

4433 

26§ 

6-2994 

15-4125 

22 

8-6337 

3-2669 

4492 

4 

21*2232 

9'9578 

4434 

23 

8-1170 

15-2815 

20 

10-4524 

3'i549 

74    5°7 

9'5 

4493 

26§ 

19-9960 

21-8697 

23 

22-2595 

9-8701 

74    517 

9'5 

4435 

IO 

11-6621 

15-4403 

6 

3-3528 

4494 

15      21-3986 

21-7045 

ii 

23-6647 

9-7202 

4436 

4°§ 

"7475 

15-0288 

333 

14-0863 

2-9410 

74    508 

9-2 

4495 

10     !  23-4638 

21-2167 

9 

25733i 

9-2563 

4437 

4°§ 

12-0718 

15-7115 

32§ 

14-4020 

3-6269 

74    5°9 

8-5 

4496 

15       23-8069 

2'7337 

12 

26-0737 

97754 

4438 

6i§ 

12-1960 

15-6048 

14-5261 

3-5217 

74    5'° 

8-5 

4497 

31$       8-0990 

22-3183 

22§ 

10-3594 

10-1912 

74    506 

9'5 

4439 
444° 

5t 

7 

13-0379 
14-1576 

15-83" 
15-9710 

V 
6 

15-3688 
16-4859 

37572 
3-9092 

4498 
4499 

4       117689 
4*     12-3871 

22-6588 
22-1253 

4 

4 

14-0250 
14-6495 

10-5704 
10-0448 

£         0 

4441 

23§ 

17-5346 

'5'5323 

20 

19-8661 

3-5063 

4500 

4       '2'9778 

22-5375 

4 

15-2352 

10-4648 

4442 
4443 

38§ 
4 

13-1209 
15-9578 

16-7702 
16-1920 

27§ 
4t 

15-4411 

18-2830 

4-6969 
4-I499 

74    5" 

9-0 

4501 
4502 

4°§ 

16-9568 

22-6580 

4 

18-2522 
19-2123 

10-9993 
IO-625O 

74    5'2 

9'3 

4444 

20 

16-0393 

16-8672 

16 

I8-3579 

4-8261 

45°3 

4 

17-6776 

22-4170 

4 

19-9353 

10-3934 

4445 
4446 

23 
4 

17-2790 
19-2465 

16-8487 
16-4071 

'9 

19-5986 

4-8204 

45°4 
45°5 

4°§ 

18-6728 
22-6674 

22-0230 
22-3881 

24§ 
3'§ 

20-9340 
24-9238 

10-4158 

f 

4447 

4 

'9'4595 

16-4684 

4* 

2>"7837 

4-4664 

4506 

3°§ 

5-8887 

237585 

>7§ 

8-1335 

II-6075 

4448 

20'IHO 

16-5814 

4* 

22-4313 

4-5841 

45°7 

22             6-9375 

23-0828 

9 

9-1875 

IO-9450 

-.r        i  Sf, 

8  "7 

4449 
445° 

IO 

21-0678 
21-2693 

16-6158 
16-7078 

'3 

5* 

23-5899 

4-6280 
4-7241 

4508 
4509 

49§     12-6824 
5*     15-9121 

23-1678 
23-6848 

4 

14-9320 
18-1585 

I  I  '6448 

75    480 

0  7 

445' 

j8§ 

21-9495 

16-9212 

33§ 

24-2686 

4-9408! 

7  A      r  i  8 

9  "I 

4510 

4*     17-5226 

23'4°53 

4 

19-7707 

I  1*3840 

4452 

42§ 

21-9640 

16-9212 

35§ 

24-2830 

4-9420) 

/T      510 

3 

45" 

4* 

19-3322 

23-1767 

5 

tl-5837 

II'I7IO 

Plates  4885,  5505.  Nos.  4495,  449&  and  4516  are  also  measured  on  plates  489*.  '953- 

i  ristau.  interval  represents  very  nearly  5'  =  723'6  of  E.A.  at  Dec.  +  74°,  and  77»'3  at  Dec.  +  75°- 
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B.  D. 

B.I). 

No. 

Diain. 

X. 

y. 

Diam. 

*. 

y- 

No. 

Diam. 

X. 

V- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

-Mug. 

R.A.  i2h  36™  15s  to  13''  o™  30s  —  contd. 

R.A.  i2h  59'"  30s  to  i3h  23"'  45s—  contd. 

Centre     R.A.  i2h  48™  Dec.  +  74°        K.A.  izh  45™  Dec.  +  75° 

Centre      R.A.  13''  12™  Dec.+74°           R-A.  I3h  15™  Dec.  +  75° 

Plate  4885.     1900,  April  i.      Plate  5505.     1901,  March  23 

Plate  4896.     1900,  April  15.        Plate  1953.    1894,  April  6. 

o                   m. 

o 

m. 

4512 

4 

12-9860      12-2577 

4563 

5 

10-6352 

5'38l4 

45'3 

36§ 

127765 

24-5942 

22§ 

15-0103 

12-5  169 

75    487      9'2 

4564 

6 

I  1-0920 

5-5124 

45'4 

5 

13-9695 

24-5034 

5 

16-2051 

12-4382 

4565 

26§ 

ii-6353 

5-5364 

22 

9-0193 

3-4870 

45'5 

28§ 

14-1078 

24-9090 

18 

16-3388 

12-8469 

75    488 

9-I 

4566 

7 

12-2882 

5-1640 

4516 

9* 

22-8940 

24-2159 

8 

25-1327      12-2498 

4567 

7 

13-6600 

5-2362 

45'7 

16 

4-8343 

25-8865 

16 

7-0550      137270 

4568 

5 

13-7201 

15-5263 

45.8 

59§ 

4-9128 

25-8893 

42§ 

7-1350      137290 

75    479 

8-2 

4569 

6 

I4-3752 

1  5-0030 

45'9 

-* 
/ 

5-9686 

25-5930 

6 

8-1901       13-4430 

457° 

'3 

14-4814 

15-5168 

6* 

11-8646 

3-4I53 

4520 

6* 

6-0471 

25-8892 

6 

8-2666      13-7409 

457' 

4 

17-2439 

15-6961 

4521 

21 

7-6572 

25-0733 

16 

9-8854      12-9440 

4572 

8 

4-2568     16-9948 

4522 

8 

8-6599 

25-9028 

6* 

IO-8808      13-7845 

4573 

5 

4-2627 

16-4127 

4523 

1  1 

9-0634 

25-5080 

10 

1  1*2874   I  I3'39o6 

4574 

5 

5-6601 

16-6205 

45Z4 

7 

9-7056 

25-3880 

6 

11-9293    i  13-2780 

4575 

32§ 

6-8566 

16-2101 

27 

4-2541 

4-2486 

74    520 

9"5 

4525 

4* 

1  1  -008  1 

257583 

4 

'3"2333 

13-6618 

4576 

9 

9-6013 

16-5523 

4526 

20 

12-6049 

25-0348 

8 

14-8340 

12-9568 

4577 

10 

10-5644 

16-2689 

4* 

7-9586 

4^378 

4527 

l6 

12-6368 

25-6121 

13       14-8606 

'3'535° 

4578 

7 

13-2556  |  167771 

3* 

10-6636 

4-69/7 

4528 

4* 

14-3423 

25-2891 

4       16-5717 

13-2282 

4579 

10 

'S'4755 

1  16-4069 

5* 

12-8756 

4-2855 

4529 

24 

15-0168 

25-6970 

i9§     17-2382 

1  3'6443 

4580 

9 

18-3634 

16-3272 

4* 

15-7603 

4-1511 

453° 

6 

16-5317 

25-5566 

6 

187548 

13-5210 

4581 

18 

18-6826 

16-1623 

8 

16-0782 

3-9817 

453' 

'9 

17-3834 

25-5487 

15 

19-6086 

13-5226 

4582 

A  r  Q  t 

3'§ 

18-6900 

16-7328 

i  f\  -i  i  •?  Q 

253 

16-0995 

4-5520 

74    S36 

9'5 

5'§ 

4-0465 

19-1307 

74    5°4 

9-0 

4583 
4584 

7 
5 

20*7  1  20 
21-0813 

1  O   s  I  y  o 

16-3154 

4585 

5 

5-6880 

17-6060 

K.A.  i2h  59m  3o8  to  i3u  23'"  45s 

Centre    R.A.  13^  i2m  Dec.  +  74"            K.A.  13!"  i5m  Dec.  +75° 
Plate  4896.     1900,  April  15.     Plate  1953.    1894,  April  6. 

4586 

4587 
4588 

4589 

1  1 
8 
i8§ 

10 

6-935  ' 

8-7407 

1  1-2401 
1  1-2697 

17-9267 
17-1846 

"7-5471 
17-1830 

8 
5* 

8-6620 
8-6839 

5'5°32 
5-I393 

m. 

459° 

'3 

11-4775 

17-2633 

6 

8-8939 

5-2140 

4S32 

12 

5-1321 

13-9803 

459' 

4'§ 

12-1512 

177615 

37§ 

9-5774 

57017 

74    529 

9'4 

4533 

5 

4-3784 

14-2606 

4592 

5 

12-9384 

'7'5535 

4534 

8 

5-0500 

14-8188 

4593 

4 

14-3689 

17-8463 

4535 

£ 

3i§ 

5-1261 

14-5638 

34 

2-4949 

z-6353 

74    5  '9 

9'3 

4594 

1  1 

15-8255 

17-6599 

5* 

13-2509 

5-5365 

4536 

8 

5-5324 

14  2240 

4595 

6 

16-4744 

17-6700 

4537 

5 

6-3813 

'4-3542 

4596 

'9 

16-8894 

17-9655 

15 

14-3187 

5-8184 

4538 

16 

12-9370 

14-0558 

8 

10-2954 

'•9835 

4597 

16 

I7-2333 

17-6163 

7 

14-6564 

5-4623 

4539 

9 

14-8078 

14-8062 

4* 

12-1786 

2-6987 

4598 

20§ 

18-0841 

17-5162 

16 

'5-5059 

5-3456 

454° 

7 

14-8520 

14-0165 

4599 

24§ 

18-4488 

17-6668 

16 

15-8726 

5-4902 

454' 

'7§ 

15-1789 

14-8499 

'3 

12-5515 

2-7347 

4600 

9 

19-481  1 

17-9965 

3* 

16-9111 

5-8010 

4542 

5 

'5-2943 

14-3036 

4601 

6 

20-6292 

17-5663 

4543 

16-1635 

14-7022 

3* 

I3-543I 

2-5682 

4602 

5 

20-9087 

17-4151 

4544 
4545 

.  f  .  f* 

25§ 
'4§ 

16-2930 
17-2076 

14-6878 
14-8610 

'9 

6 

13-6610 
14-5813 

2"55'5 

2-7060 

74    533 

9'5 

4603 
4604 

4 
'9§ 

21-3610 

22-3742 

17-8494 
17-6478 

8 

19-7976 

5-4008 

4546 

4 

17-5791 

'4-7531 

4605 

15 

22-4059 

17-2109 

4547 

A     -      1    Q 

4 

17-8580 

14-6120 

4606 

17 

22-7729 

17-0463 

7* 

20-1840 

4-7935 

4,48 

7 

19-2223 

'4-5765 

4607 

8 

47783 

18-9242 

4549 

35§ 

19-8554 

'4'4554 

3'§ 

17-2198 

2-2455 

74    537 

9'5 

4608 

22§ 

4-9054 

18-0185 

10 

2'3375 

6-0945 

L55° 

I  O 

21-9032 

'4-7563 

4609 

8 

4'94°5 

18-7221 

455' 
4552 

16 

22-5420 
22-6391 

f         o 

147487 
14-7850 

7 

20-0085 

2'5347 

'    £         ' 
4OIO 

46l    I 

4 
'7 

8-3210 
10-7547 

18-7516 
18-1658 

10 

8-1875 

6-1316 

4553 
4554 
4555 
4556 
4557 
4558 

4559 
.560 

456. 

s 

9 

44§ 
5 
5 

12 

36§ 
5'§ 
25§ 

7 

22-6778 
23-5038 
57026 
57762 

77396 
8-4890 
8-6171 

9''977 
9-9242 

14-1667 
14-2448 
15-8348 
15-8103 
15-2925 
157526 

'5-5742 
15-9468 
15-0260 

4'§ 

6t 
35§ 
46§ 
'9 

20-8647 

5-1216 

5-8788 
5-983S 
6-5935 

1-9765 

3-3I78 
3-7605 
2-5803 

3-9409 

74    54° 

74    522 
74    523 

9'3 
9'5 

9-1 

[6  I  2 

4613 

4614 
4615 

4616 
4617 
4618 

.619 
.620 

47§ 
7 
8 

12 

7 
42§ 
5 
17 
5 

11-4546 
11-5524 
12-8010 

13-6530 
18-1555 

20-7884 
20-7883 
22-1028 
22-1537 

18-6700 
18-1253 
18-2324 
18-2259 
18-3432 
18-1631 

187545 
18-6510 

18-5853 

42§ 

4* 
4* 

34§ 
6 

8-9035 

10-2335 
1  1  -0880 

18-2219 
19-5450 

6-6226 

6-1653 
6-1383 

5-9439 
6-4095 

74    526 
74    538 

9'2 
9'5 

4562 

'4 

10-4495 

15-1  1  oo 

4* 

7-8268 

3-0815 

4621 

26§ 

22-8841 

18-1633 

i7 

20-3  169 

5-9036 

i  r&cau  interval  represents  very  nearly  5'  =  7z'-6  of  R.A.  at  Dec.  +  74',  and  77''3  at  Dec.  +  75*. 
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ZONE    +    74° 


B.D. 

Vo 

Di&m. 

B.  D. 

N'  '. 

Di&ni. 

j.  . 

y- 

Di&m.              x. 

y- 

Xo. 

Mag. 

y- 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

E.A.  i2h  59m  30s  to  i3h  23™  45"  —  contd. 

R.A.  i2h  59m  30*  to  i3h  23™  45s  —  contd.    . 

Centre      R.A.  i3h  12™  Dec.  +  74°         R.A.  i3h  15™  Dec.  +  75° 

Centre       R.A 

I3h  izm  Dec.  +  74'          R.  A.  1  3h  1  5™  Dec.  +75* 

Plate  4896.     1900 

April  15.       Plate  1953.     1894,  April  6. 

Plate 

4896.     1900 

,  April  15.        Plate  1953.    1894,  April  6. 

o 

m. 

o 

m. 

4622 

7 

5-1204 

19-4480 

4679 

5 

21-5534 

21-8895 

4623 

6 

5-6646 

19-0545 

4680 

6 

5-1264 

22-2179 

4624 

5 

7-2470 

19-5309 

4681 

6 

8-3598 

22-1031 

4625 

6 

7'3I29 

19-0821 

4682 

16 

95394 

22-8881 

5* 

7-0586     10-8744 

4626 

33§       8-7629 

i9'5955 

26         6-2241       7-5949 

4683 

10 

12-2582 

22-0723 

4627 

4         9-4299 

19-4947 

4684 

10 

13-0875 

22-2848 

4628 

42§      i°'3777 

19-9725 

37§       7-847I       7-9458 

74    524      9'5 

4685 

12 

»3-4505 

22-3662 

-4* 

10-9631 

10-2813 

4629 

4       i°'3993 

19-0845 

4686 

II 

14-6925 

22-2950 

4       12-2034 

10-1872 

4630 

4           12-2122 

19-7260 

4687 

5 

15-1814 

22-2634 

4631 

5       12-2613 

19-8456 

4688 

>S 

17-1731 

22-0943 

4*     14-6781      9-9413 

4632 

4       i3-9292 

19-6877 

4689 

7 

17-9187 

22-7622 

4*  i  '  5-4367     io-5999 

4633 

8       14-2867 

19-1280 

5*     117365 

7-0263 

4690 

27§ 

2O'IOl6 

22-9033 

13       17-6292     10-6961 

4634 

8       17-1061 

19-3350 

4*     I4-5593 

7-1825 

4691 

8 

20-5811 

22-4324 

4*     18-0951     10-2172 

4635 

4      l8'9'59 

19-2107 

4692 

18 

21-1484 

229925 

7       18-6692     10-7668 

4636 

6      20-6113 

19-3643 

4693 

57§ 

22-7302 

22-8225 

46$    ;  20-2482      10-5664 

74    539 

8-9 

4637 

3      zi-3379 

19-2751 

4694 

2I§ 

5-5320 

23-5268 

7        3-0668     11-5896 

4638 

9      21-8600 

19-8067 

4* 

19-3215 

7-5725 

469, 

'5 

6-2123 

237867 

4*      3-7521     11-8350 

4639 

i    7-0783 

20-8765 

4696 

22§ 

6-3998 

23-9598 

15     |    3-9411     "2-0063 

75    495 

9'  5 

4640 

20§           7-6605 

20-8824 

9 

5-1457      8-9024 

4697 

8 

8-9543 

23-9472 

3*  1    6-4944 

11-9473 

4641 

5 

8-0826 

20-3141 

4698 

8 

9-6003 

23-9039 

4642 

29§       8-4720 

20-4558 

24S       5  '949° 

8-4628 

4699 

25§ 

11-0766 

23-5409 

17 

8-6099 

11-5008 

4643 

5        8-4859 

20-3250 

4700 

6 

14-5089 

237177 

4644 

5        9-9482 

20-2061 

4701 

4 

15-1582 

23-1346 

4645 

6       10-2804 

20-74:4 

4702 

5 

16-1300 

23-5128 

4646 

62§     10-3812 

20-0663 

57§       7-8518      8-0398 

74    525 

8-5 

47°3 

28§ 

16-5992 

237143 

i8§     I4-I333 

11-5724 

75    5°3 

9'5 

4647 

4       1  1  -i  190 

20-1843 

47°4 

'9 

16-6242 

23-9180 

5*     14-1640 

11-7761 

4648 

4       11-6330 

20-5345 

47°5 

12 

18-4221 

23-8700 

4649 

5       14-0866 

20-1872 

4706 

9 

21-5705 

23-2469 

4650 

5       l6'5834 

20-1751 

4516 

1  1 

4-0000 

24-2573 

5* 

1-5476 

12-3500 

4651 

5       16-5948 

20-1761 

47°7 

7 

6-6288 

24-9800 

4652 

6       18-3438 

20-1728 

4708 

20 

67427 

24-5682 

7        4-2973     12-6083 

4653 

26§     18-9218 

20-1228 

22           16-3890          V9373 

4709 

28§ 

8-4140 

24-9978 

21              5'9768       13-0075 

4654 

2I§        20-1452 

20-0085 

II 

17-6134 

7-8008 

4"i° 

9 

8-7263 

24-8615 

3*      6-2847    12-8653 

4655 

4      20-7400 

20-6908 

47  1! 

16 

8-9855 

24-1475 

7        6-5333     12-1422 

4656 

5       20-9923 

20-5721 

4712 

5* 

11-3801 

24-0278 

3*       8-9176     1  1-9823 

4657 

4 

22-9303 

20-1755 

47  '3 

24§ 

12-6178 

24-5221 

10       10-1701     12-4529 

4658 

7 

23-2663 

20-2955 

47'4 

12 

12-6737 

:  24-0103 

4*     10-2156     11-9418 

4495 

17 

4-2641 

21-2145 

5* 

1-7527 

9-3025 

4715 

48§ 

14-0976 

24-6972 

44§     11-6503  i  12-6014 

75    501 

8'4 

4496 

23 

46594 

21-6929 

7         2-1608      9-7701 

4716 

23§ 

14-7074 

24-5268 

9 

12-2570     12-4190 

4659 

5 

5-9397 

2  1-9928 

47'7 

4 

147939 

,24-2531 

4660 

4 

6-2367 

21-9055 

4718 

5 

16-5366 

;24-I767 

4661 

6-4984 

21-I942 

47i9 

3'§ 

17-1801 

;  24-6829 

20 

147340 

12-5291 

4662 

7 

6-8679 

21-6759 

4720 

4 

21-8624 

!  24-3366 

* 

4663 

5 

8-8887 

21-8982 

4/zi 

6 

23-0768 

24-6454 

3* 

20-6350     12-3784 

4664 

1  1 

10-5414 

21-3133 

6f       8-0351       9-2815 

47" 

9 

5-9803 

257612 

4* 

3-5635     13-8160 

466; 

9 

10-6139 

21-5474 

3*  !    8-1096      9-5158 

4/23 

3°§ 

6-0085 

257687 

20            3-5835       13-8242 

75    494 

9'5 

4666 

15 

10-8065 

21-3477 

5 

8-2983 

9"3!25 

4724 

7 

6-0485 

25-7483 

4*       3-6238  ;  13-8025 

4667 

32§ 

11-6571 

21-8315 

24§ 

9-1588 

9-7807 

74    528 

9'5 

47Z5 

13 

8-9873 

25-6061 

7     I    6-5590     136051 

4668 

10 

11-8997 

21-3855 

3*      9-3932 

9-3285 

4726 

7 

1  1-1918 

'25-8350 

4*       87641      137913 

4669 

4 

12-1378 

:  2  1-7070 

4727 

18 

11-8156 

25'6375 

6        9-3876  ,  13-5829 

4670 

7 

12-2290 

21-2857 

4728 

7 

11-8368 

25-2135 

4671 

6       12-4303 

21-0483 

4729 

16 

15-5818 

25-0529 

3*     13-1430     12-9293 

4672 

10 

12-7598 

21-7354 

4*     10-2585 

9-6628 

473° 

'9 

16-6639 

25-8767 

6       14-2387  1137361 

4673 
16-  i 

7 

£ 

12-8827 

J    •}    'Q  f\f    •* 

21-3291 

•9    I    *  4  r^S  1 

473i 

7 

17-2735 

25'4659 

4°<  4 
4675 

J6§ 

1  i.    c  U  Z  Z 

14-3135 

L  1    4/"°3 

21-7435 

27§     11-8138 

9-6424 

74    530      9-5 

3*§ 

'57979      '7299 

74    535 

9-0 

4676 

45§ 

15-401  1 

21-8628 

4o§     12-9025      9-7412 

74    532       9'i 

6o§ 

25-1581 

15-1214 

74    542 

9-0 

4677 

"§ 

16-4920 

21-6372 

10       13-9898      9-4965 

69§ 

24-1029 

23-5562 

74    541 

8'3 

4678 

7 

16-6850 

21-1446 

56§ 

20-0901 

26-9070 

75    5°5 

9-0 

i  riteaw  interval  represents  very  nearly  5'  =  7z»'6  of  K.  A.  at  Dec.  +  74°,  and  77''3  at  Dec.  +  75°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    74° 


B.D. 

Di&rn 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

No.         !    Jlag. 

No. 

Diarn.              * 

p. 

No. 

Mag. 

R.A.  13''  2  3m  45s  to  i3h  29m45s 

R.A.  i3h  29'"  45s  to  13°  47"'  30"  —  contd. 

Centre      R.A.  i3h   36™  Dec.  +  74°            R.A.  i3h  15'"  Dee.  +75° 

Centre      K.A.  i3h  36""  Dec.  +74°       R.A.  I3h  45">  Dec.  +  75° 

Plate  3094.     1896,  April  23.         Plate  1953.     1894,  April  6. 

Plate  3094.     1896,  April  23.       Plate  3144.     1896,  May  20. 

Dl. 

O 

in. 

4732 

42§ 

5-2805 

14-9788 

66§ 

22-5343 

2-8204 

74°    542 

9-0 

4782 

6*  ,21-4881 

'S-OS8? 

6 

14-0527 

2-9II5 

4733 

5 

6-0761 

'4'8735 

4783 

12          21-9431 

'5-7255 

17 

'4-53I4 

3-5806 

4734 

4 

4-2457 

15-5660 

4784 

20§ 

22-5772 

15-7659 

22 

15-1698 

3-5972 

4735 

8 

5-9460 

16-8040 

4* 

23-0352 

4-6966 

4785 

23§ 

22-8005 

I  5'443  ' 

24 

15-3792 

3-263I 

4736 

5 

6-6455 

16-9307 

4786 

4 

9-3166 

16*4396 

4737 

3 

6-8361 

16-1387 

4787 

4 

10  6536 

16-5513 

3* 

3-2870 

4-8363 

4738 

i8§ 

6-9660 

16-4964 

15 

24-0839 

4-4780 

4788 

•5 

1  1*0730 

16-1699 

27 

3-6854 

4>377 

4739 

5 

8-2767 

16-7362 

4789 

3 

H'3'57 

16-1462 

3* 

6-9275 

4'2948 

4740 

4 

5-8989 

17-6532 

479° 

6 

H-7I73 

16-2955 

7 

7-3344 

4-4259 

474' 

7 

5-9I53 

17-9850 

479' 

6 

16-3828 

16-4870 

7 

9-0028 

4-5527 

4742 

7 

6-3352 

17-9392 

4792 

1  1 

17-8750 

16-5428 

12 

10-5000 

4'55'3 

4743 

4 

7-0441 

17-0646 

4793 

5 

i9""43 

16-4542 

5 

11-7349 

4-4158 

4744 

'9§ 

7-6123 

17-5460 

H 

24-6341 

5-5802 

4794 

6 

19-4503 

16-8839 

6 

12-0870 

4-8312 

4745 

20§ 

4-2066 

18-2556 

16 

2I'l8l2 

5'9923 

4795 

6 

19-8428 

16-9495 

10 

12-4825 

4-8827 

4746 

5 

4'4°  5  5 

18-0465 

4* 

21-3933 

5-8027 

4796 

23§ 

20-4251 

16-3864 

27§ 

13-0430      4-2978 

74    550 

9'5 

4747 

'7 

5  '4°73 

187139 

«4 

22-3356 

6-5540 

4797 

4 

20*6274 

167306 

4 

13-2570 

4-6342 

4748 

10 

8-6247 

'8-4563 

4798 

i6g 

13-2590 

177548 

21 

5-93io 

5-9390 

4749 

5 

8-7091     18-4778 

4799 

13 

14-9091 

I773I6 

'9 

7-5823 

5-8550 

475° 

5 

4-7018 

19-0198 

4800 

6 

15-1265 

17-6430 

6 

7-7935 

5-7541 

475' 

8 

6-7656 

19-0898 

4* 

23'654S 

7-0460 

4801 

4 

18-4835 

17-9785 

4752 

6 

7-4581 

19-1450 

4802 

2I§ 

18-6079 

17-1849 

25§ 

"•2539 

5-1661 

74    547 

9'4 

4753 

22§ 

8-5171 

19-8858 

24 

25-3326 

7-9910 

74    543 

9'I 

4803 

243' 

20-9015 

17-2362 

26§ 

I3-5474 

5-1282 

74    55' 

9'5 

4754 

4 

8-2759 

20-5301 

4804 

6 

20-9150 

17-2543 

6 

13-5635 

5-1475 

4755 

i8§ 

8-4659 

20-5420 

'3 

25-2248 

8-6424 

4805 

6 

12-631  1 

18-3876 

6 

5-3299 

6-5959 

4756 

5 

6-2939 

21-9603 

4806 

4 

12-6854 

18-1445 

3* 

5*3749 

6-3509 

4757 

5 

8-1580 

21-0205 

4807 

«7l 

14-3021 

1  8-00  1  8 

22 

6-9850 

6-1468 

4758 

4 

8-2977 

21-8108 

4808 

6 

17-9118 

18-2564 

6 

10-6025 

6-2628 

4759 

4 

8-6393 

21-6830 

4809 

A 

18-3401 

'8-3947 

3* 

11-0349 

6-3829 

4760 

4 

8-9600 

21-3375 

4810 

303'     18-6137 

18*0295 

4°§ 

11-2913 

6-0070 

74    548 

9-I 

4761 

4 

7-9059 

22*1419 

4811 

9 

22-0901 

18-9870 

9 

14-8044 

6-8344 

4762 

4 

8-4168 

227070 

4812 

35§ 

22-5962 

19-1390 

42§ 

15-3146 

6-9650 

74    554 

87 

4763 

4°§ 

5-1160 

23-4772 

3«§ 

21-6335 

11-2745 

74    541 

8'3 

4813 

5     j  1  1-9221 

19-5842 

6 

4-6642 

7-8180 

4764 

6 

6-8650 

23-0989 

4814 

4       14-1067 

19-4171 

4* 

6-8437 

7-5692 

4765 

'9 

5-5186 

24-9380 

H 

21-9058 

12-7686 

75    506 

9'5 

4815 

7      15-5480 

19-0250 

6 

8-2653 

7-1201 

4766 

«4 

7-1689 

24-6666 

10 

23-5753 

12-6399 

4816 

4      16-5996 

19-6848 

4 

9-3449 

77378 

4767 

10 

7-0296 

25-1189 

4817 

10       17-0150 

'97541 

12 

97605 

7-7934 

ARiR 

irS           T  *7  "^  8  -2  "7 

I  <V  I  C  2  8 

i  r 

I  d'  A  O  C  A 

7  '  I  600 

52§ 

25-5988 

12-8433 

75    5°9 

8'5 

4-O  1  O 

4819 

1  58      »/  °°37 
4       20*0365 

*9  '53° 
19-4370 

1  5 

4* 

10  40^4 

12-7680 

7-3614 

52§ 

3-6746 

22-8923 

74    539 

8-9 

4820 

13 

21-2920 

19-8156 

15 

14'0355 

7-6916 

4821 

278' 

2  1-6649 

19-5583 

288 

H'3993 

7-4208 

74    552 

9-2 

R.A.  i3h  29m  45"  to  i3h  47™  30" 

Centre      R.A.  i3h  36™  Dec.  +  74°    .      R.A.  I3h  45™  Dec.  +75° 
Plate  3094.    1896,  April  23.        Plate  3144.    1896,  May  20. 

4822 

4823 
4824 
4825 

4 
6 

3 
1  1 

22-2835 
I27I78 
I8-I32O 
19-8127 

'9'5552 
20-5460 
20-2569 
20-5323 

4 
8 

3* 
10 

I5-OI73 
5-4960 
10-8983 
12-5853 

7-3944 
8-7496 

8-2503 
8-4665 

£.0 

O 

111. 

4826 

7 

9-5590 

21-9678 

10 

2-3960 

10-2918 

4768 

3 

16-1863 

14-0005 

4827 

6 

12-0727 

21-4490 

6 

4-8838 

9-6794 

4769 

4 

17-1471 

14-0070 

4828 

5 

H7347 

21-8243 

4 

7-5626 

9-9500 

4770 

6 

17-3758 

14-3819 

7 

9-9169 

2-4099 

4829 

3 

15-3057 

21-6810 

3* 

8-1279 

9-7833 

4771 

5 

14-1861 

'5-4175 

5 

67734 

3-5677 

4830 

8 

18-8452 

21-3810 

9 

11-6530 

9-3491 

4772 

12 

14-2274 

15-3361 

18 

6-8095 

3:4844 

483' 

5 

9-3139 

22-1558 

5 

2-1575 

10-4885 

4773 

6 

14-3624 

15-0053 

7 

6-9282 

3-I494 

4832 

3 

9-8134 

22-3659 

3* 

2-6638 

10-6795 

4774 

4 

17-1739 

15-1628 

3* 

9-7460 

3-2013 

4833 

3 

I  1-7070 

22-5646 

3 

4-5622 

10-8042 

4775 
4776 

6 

"77793 
18-0278 

15-7418 
15-3890 

2* 

8 

10-3752 

10-6088 

37558 
3-3923 

4834 
4835 

3°8 
8 

12-8481 
13-0230 

22-2183 
22-6167 

36§ 

10 

5-6924 
5-88IO 

10-4132 

10-8077 

74    544 

9-I 

4777 
4778 

10 

28§ 

18-5118 
19-6270 

15-8117 
15-5940 

•3 

38§ 

11-1070 
12-2126 

3-7977 
3-5348 

74    549 

9'2 

4836 
4837 

24§ 
24§ 

13-9691 

14-0908 

22-6963 

22-7678 

27§ 
24§ 

6-8289 
6-9550 

10-8491  1 
10-9164! 

74    545 

9'3 

4779 

8 

20-3259 

15-0903 

ii 

12-8923 

3-0060 

4838 

6 

18-0735 

22-7982 

6 

IO-9342 

107932 

4780 

7 

21-1566 

iS-SSS2 

7 

137378 

3-4399 

4839 

5 

19-1494 

22-3385 

4781 

5 

21-3472 

15-6985 

4 

>3-9363 

3-5772 

4840 

'4 

19-4167 

22-5499 

'3 

I2-2689 

10-4983 

i  rtitau  interval  represents  very  neurly  5'  =  7  2«'6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  and  778'3  at  Dec.  +  75*. 
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B.D. 

No 

B.  D. 

Di&ni. 

y- 

y- 

No. 

Mlg. 

Dinni. 

X, 

DlHlU. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  13 

h  29™  45s  to  i3b  47m  30s  —  contd. 

R.A.  i3h  47m  30s  to  i4h  om  o8—  contd. 

Centre      R.A.  i3h  36™  Dec  .  +  74°        R.A. 

!jh  4jm  Dec.  +75° 

Centre     R.A.    i4h  om  Dec.  +  74°          R.A.  i3h  45™  Dec.  +  75° 

Plate  3094.     1896, 

April  23.         Plate  3144.     1896,  May  20. 

Plate  4905.     1900,  April  18.        Plate  3144.     1896,  May  20. 

m. 

o 

m. 

484. 

4 

•9'5574 

22-0055 

3* 

12-3859 

9-9468 

4894 

6 

11-7329 

21-3359 

6f  '  23-6365 

9-4908 

4842 

1  1 

9-3231 

23-6423 

12 

2-2234 

•9768 

4895 

17 

12-6249 

21-6963 

24      24-5046 

9-9054 

4843 

14 

138546 

23-0411 

16 

6-7305 

•1993 

4896 

5 

13-2595 

21-6962 

4*  i  25-1380 

9-9426 

4844 

44§ 

H7H5 

23-8074 

47§ 

7-6156 

•9320 

75    512 

77 

4897 

r* 
5 

5-2603 

22-1636 

8       17-1249 

9'935> 

4845 

4* 

16-4221 

23-0338 

4 

9-2954          -0978 

4898 

34§ 

6-1700 

22-1969 

30^     18-0293 

10-0245 

74    556 

9-3 

4846 

34§ 

17-2038 

23-9252 

J»§ 

10-1072          -953O 

75    5'5 

9-2 

4899 

8 

7-4609 

22-3245 

8 

19-3149  i  10-2266 

4847 

44§ 

9-2025 

24-6948 

538 

2-1417 

13-0298 

75    509 

8-5 

4900 

26§ 

9'93i5 

22-9140 

25§ 

217455     10-9596 

74    561 

9'4 

4848 

25§ 

11-5152 

24-3821 

23§ 

4-4425 

12-6259 

49OI 

'3 

5'4255 

23'°355 

15 

17-2405     10-8205 

4849 

6       12-4081 

24-8956 

6 

5-3535 

I3-I095 

4902 

5* 

7-0017 

237443 

7 

18-7728     11-6154 

4850 

6     i  18-0612 

24-0739 

5 

10-9733 

12-0665 

49°3 

13 

9-4784 

23'8473 

H 

21-2394 

1  1-8666 

4851 

20       20-8163 

24-5089 

19 

I374I7 

12-4014 

49°4 

ii 

10-5108 

23-6668 

12 

22-2801     11-7466 

4852 

6 

14-9261      12-3617 

4905 

7 

i3'5343 

23-6978 

6 

25-2935     11-9576 

4853 

9       10-6241 

25-2308 

H 

3-5852      13-5101 

4906 

IO 

6-6147 

247985 

13       18-3242     12-6498 

4854 

5       10-6854 

25-2839 

6 

3-6466 

13-5624 

49°7 

5      19-4898 

12-6595 

4855 

4       12-3170 

25-1217 

4 

5-27I7 

13-3366 

4908 

27§ 

9-0050 

24-2929 

23§ 

20-7403 

12-2798 

4856 

IO 

14-7546 

25-4570 

10 

77227 

13-5794 

49°9 

5 

11-5153 

247507 

6* 

23-2186 

12-8877 

4857 

13 

1  5-041  1 

25"7595 

12 

8-0225 

13-8698 

4910 

12 

12-8612 

24-7593 

12          24-5625 

12-9758 

4858 

IO 

15-5576 

25-5092 

9 

8-5265 

13-6OO2 

4911 

6 

13-0088 

24-3327 

6      24-7310 

12-5556 

4859 

55§ 

16-8965 

25-9007 

59§ 

9-8768 

13-9390 

75    5'4 

8-5 

4912 

17 

7-2692 

25-0445 

15      18-9623 

12-9286 

4860 

16 

18-9350 

25-5603 

H 

1  1-9017 

i3'5225 

49'3 

20 

87813 

25-2255 

1  8     !  20-4618 

13-2008 

4861 

7 

19-7151 

25-6792 

9 

12-6856 

13-6128 

4862 

'4 

20-2843 

25-0440 

12 

13-2297 

12-9521 

45§ 

3-2792 

19-3040 

74    554 

8-7 

4863 

17 

20-3712 

25-1890 

17 

13-3216 

13-0968 

4864 

4 

20-8065 

25-8206 

5 

137818 

13-7104 

4865 

4 

14-7076 

13-2701 

R.A.  i4h  om  o8  to  i4h  i2m  30s 

R.A.  i3h  47m  30s  to  i4h  om  o8 

Centre      R.A.  I4h  om  Dec.  +74°.               R.A.  i4h  15™  Dec.  +75° 
Plate  4905.     1900,  April  18.        Piate  3462.     1897,  May  3. 

Centre      R.A.  14^  om  Dec 

.  -r  74                  iv.ji. 

13-  41,  -  UKV.  -T7i 

o 

m. 

Plate  4905.     1900,  April  1  8.       Plate  3144.     1896,  May  20. 

4914 

4 

177366 

14-3111 

4* 

5-2744 

2-3768 

i  «r»  r  -?ft 

m. 

49!5 

13 

21-8754 

14-1522 

1  1 

9'39i9 

i  9538 

4866 

J9§ 

7-4736 

14-0263 

23§ 

19-8137     1-9438 

4916 

5 

23-4149 

14-9408 

4 

10-9790 

2-6427 

4867 

ii        6-3916 

15-8656 

9 

18-6272      3-7165 

6      23-5631 

147719 

4 

11-1157 

2-4624 

4868 

6        9-0446 

15-2942 

5 

21-3064     3-3047 

4918 

13       14-2209 

15-5005 

8* 

1-8433 

37918 

4869 

4      11-8417 

15-4603 

4919 

4       14-7948 

15-5617 

5t 

2-4179 

3-8183 

4870 
4871 

8         7-6711 
13     i    4-6710 

16-8569 
I7-4798 

8 
H 

19-8456      4-7812 
16-8131       5-2261 

4920 
4921 

5       16-0878 
24§     '7-1497 

15-0621 
15-8692 

5* 

3-675° 

4-7872 

3-2330 
3-9718 

74    567 

9-2 

4872 

12              5-37I6 

17-8099 

ii 

17-4928     5-5972 

4922 

6       17-2819 

16-8752 

5         4'9»3» 

4-9652 

4873 

5 

6-2904 

I77I78 

6 

18-4163     5-5583 

4923 

12       21-8953     16-5488 

6         9-5663 

4-3423 

4874 

8         9-1760 

'7-4154 

9 

21-3147     5-4272 

4924 

/                       fit 

16-3828 

6        9-6371 

4-I7IO 

4875 

9      11-2224 

9 

23-3502     5-6531 

4925 

10       16-2079 

17-9828 

9        3'98'3 

6-I4I5 

4876 

7     '13-4708 

17-0868 

4926 

4       i6-3393 

I7-3377 

4* 

4-0732 

5'4883 

4877 

18 

3-9703 

18-5932 

16 

16-0472 

6-2962 

4927 

5       18-9392 

17-8149 

4     !    6-6969 

5-7965 

4878 

6 

4-8040 

18-2045 

6 

16-9006 

5^575 

4928 

12           20'8ll2 

i7'3552 

12         8-5363 

5-2152 

4879 

19 

7-0298 

18-4033 

20 

i9'JI43 

6-2854 

4929 

I  I*       22-9894 

17-0377 

8       ;  10-6919 

47573 

4880 

IO 

8-1646 

18-5161 

1  I 

20-2379 

6-4659 

4930 

14           I7-I2II 

18-4776 

13       j     4'9243 

•5740 

4881 

5 

10-6727 

I8-226I 

5* 

22-7625 

6-3214 

493i 

9 

17-5198 

18-7049 

8         5-3399 

•7772 

4882 

24§ 

13-6902 

18-4654 

39§ 

257571 

6-7407 

74    564 

9'4 

4932 

4       19-0513 

18-4219 

4883 

22 

4'3756 

19-6929 

'9 

16-3877 

7-4178 

4933 

22;)        19-9638 

i8'i  129 

22§       77393 

6-0258 

60         f 

4884 

15 

6-0310 

19-8576 

H 

18-0298      7-6810 

4934 

4*     20-0940 

18-6813 

3*      7-9054 

•5846 

6f 

4885 

15 

6-4055 

J9'8555 

15 

18-4035      7-6974 

4935 

5      20-8242 

l8'2I02 

4          :        8-607I 

•0695 

6£  £ 

4886 

l  + 

9'55°3 

19-9609 

13 

21-5418  !    7-9893 

4936 

5      21-4683 

18-6485 

4        9'2747 

•4664 

f  s 

4887 

107889 

19-3738 

44§ 

22-8110      7-4774 

74    562 

87 

4937 

4      22-0385 

18-1849 

4        9-8126 

5-9660 

f\        X- 

4888 

9 

I2'2385 

20-5960 

9 

24-1818 

8-7825 

4938 

15       16-8481 

20-3552 

15     i   4775°      »'4°49 

£ 

4889 

4-4545 

21-7499 

12 

16-3470 

4939 

21       18-7953 

20-7908 

20        6-7448 

8-7750 

8s 

74    569 

9'5 

4890 

12 

6-2206 

21-1859 

1  1 

18-1432      9-0153 

494° 

H 

197843 

20-5459 

7    :  7-7163 

•4673 

_        /• 

4891 

21 

6-4311 

21-8855 

•7§ 

18-3131       9-7264 

494i 

4 

20-3734 

20-1762 

4 

8-2829 

8-0602 

4892 

22 

6-7535 

1217358 

18-5 

18-6420 

9-5975 

74    557 

9'5 

4942 

10 

21-5875 

20-9242 

7 

9'5398 

87288 

4893 

24§ 

7-1388 

21-3068 

22§ 

19-0515       9-1919 

74    558 

9'5 

4943 

6 

22-2743 

20-2907 

5 

10-1856 

8-0522 

• 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  72a'6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  and  77S>3  at  Dec.  +  75°. 
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B.D. 

B.D. 

No. 

Diam. 

X. 

v- 

Diam.              ar. 

y- 

No. 

Diam. 

X.                        !/. 

Diam. 

X.                            ,,. 

i 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  i4h  om  os  to  i4h  i2m  3OS  —  contd. 

R.A.  i4h  i2m  30s  to  i4h  30m  15*  —  contd. 

Centre      R.A.  i4h  o'»  Dec.  +74°            R.A.  i4h  15"'  Dec.  +75° 

Centre      R.A.  i4h  24™  Dec.  +74°           R.A 

I4h  i5m  Dec.  +75' 

Plate  4905.    1900,  April  18.        Plate  3462.     1897,  May  3. 

Plata  3096.     1896,  April  23.         Plate  3462.     1897,  May  3. 

•                    m- 

m. 

4944 

6 

14-4087 

21-2670 

5 

2-3999 

9-5352 

4991 

20§ 

8-6368 

19  2274 

2I§ 

15-8574 

7-1636 

4945 

'3 

14-4760 

21-3119 

9 

2-4700 

9-5743 

4992 

5 

15-1  108 

I9-5047 

5 

22-3173 

77044 

4946 

8 

15-3799 

21-9065 

6 

3-4100 

IO'I  101 

4993 

5 

16-0268 

19-5187 

6* 

23-2299 

7755° 

4947 

'9 

17-3364 

21-2580 

18 

5-3193 

9-3349 

4994 

8 

17-6896 

19-8850 

8 

24-8750 

8-1891 

4948 

26§     18-2582 

21-5767 

27§ 

6-2598 

9-5940 

74    568 

9'3 

4995 

8 

6-9825 

20  8246 

8 

14-1391 

8-6929 

4949 

21       17-1755 

22-9533 

'9 

5-2691 

11-0373 

4996 

1  6       14-0716 

20-6165 

20§ 

21-2309 

8-7704 

74    58o 

9'5 

4950 

18 

23-0503 

22-7260 

'3 

i  i-i  165 

10-4325 

4997 

6       15-3799 

20-4457 

7 

22-5474 

8  6540 

495' 

22 

19-7396 

23-1875 

2OS) 

7-8405 

1  1-1062 

74    57' 

9'5 

4998 

9       16-9097 

20-7878 

1  1 

24-0600 

9-0565 

4952 

5      '9-3055 

23-8058 

4* 

7H449 

11-7494 

4999 

16       17-1504 

20-9247 

18 

24-2927 

9-2050 

4953 

10       22-1246 

23-0200 

5 

10*2121 

10-7847 

5000 

15         6-9923 

2I-OII5 

16 

14-1402 

8-8806 

4954 

26$ 

14-2923 

24-1932 

26§ 

2-4708 

12-4604 

5001 

10     ,    8-1457 

21-2910 

8 

15-2816 

9-2059 

4955 

24       19-7690 

25-7892 

'7 

8-0390 

13-6998 

5002 

7 

10-7080 

21-6582 

8 

17-8276 

9^794 

' 

5003 

4 

15-2255 

2I-3558 

4* 

22-3524 

9-5572 

48§ 

8-8783 

1-7071 

74    572       9"o 

5004 

8 

8-2818 

22-5697 

8 

'5-3657 

10-4922 

65§ 

17-2252 

26-6577 

75    526 

8-4 

5005 

23§ 

10-7892 

22-0643 

26§ 

17-8914 

10-0847 

74    578 

9'5 

'°5§ 

18-7814 

26-9340 

75    529 

6-7 

5006 

4 

11-1715 

22-OI73 

4 

18-2775 

10-0547 

55§ 

22-3538 

26-4223 

75    530 

0-0 

5007 

6 

'37885 

22-2847 

6 

20-8803 

10-4296 

5008 

9 

14-1681 

22-8589 

10 

21-2367 

1  1  -0168 

5009 

27§ 

16-8847 

22-1925 

44§ 

23-9798 

10-4607 

74    582 

9-0 

R.A.  i4h  i2m  30"  to  i4h  30™  15* 

5010 

5 

17-536' 

22-7195 

6 

24-6073 

1  1-0148 

Centre      R.A.  14''  24™  Dec.  +74°              R.A.  14''  15™  Dec.  +  75° 

501  1 
5012 

'3 

5 

18-0578 
5-0623 

22-5279 
23-2151 

'4 

7 

25-I359 
12*1210 

10-8453 
•0008 

Plate  3096.    1896,  April  23.           Plate  3462.     1897,  May  3. 

5°'3 

7-9786 

23-9489 

4* 

15-0044 

•8584 

o                        m 

5°'4 

7 

9-9970 

237475 

7 

17-0295 

-7367 

4956 

6 

9-7025     14-8205 

7 

17-1012 

2-8059 

5015 

4* 

10-4689 

23-6254 

5 

I7-5IOI 

•6336 

4957 

5 

12-9278    14-5537 

5016 

16 

137961 

23-5686 

'7 

20-8346 

•7113 

4958 

7 

14-8801 

14-2494 

8 

22-2945 

2-4494 

5017 

5 

14-5642 

23'3555 

5 

21-6100 

•5304 

4959 

12 

16-4660 

'4^393 

1  1 

23-8914 

f 

2-2956 

5018 

37§ 

157639 

23-2176 

45§ 

22-8158 

74    58' 

9-0 

4960 

4 

14-3416 

3-7354 

5019 

4 

16-3894 

23-5362 

4 

23-4282 

7892 

4961 

II 

16-9500 

14-9001 

'4 

24-3380 

3  1792 

5020 

3       "-0435 

24-3747 

4 

18-05  '7 

12-4052 

4962 

5 

18-8842 

14-3051 

5021 

4*     11-3482 

24-6459 

4 

I8-3434 

12-6857 

4963 

16 

10-5795   15-3878 

21§ 

'7-9553 

3-4063 

5022 

9      14-4320 

24-5932 

10 

21-4299 

12-7615 

4964 

4 

13-8170 

'5-9983 

4* 

21-1628 

4''543 

5023 

18 

l6'22I  1 

24-2786 

20§ 

23-2309 

12-5212 

75    534 

9'5 

4965 

7 

14-4732 

15-0035 

7* 

21-8615 

5024 

4 

13-0212 

13-1745 

4966 

8 

17-8955 

I5-3935 

7 

25-2623 

3-7136 

5025 

6 

8-4027 

25-9543 

9 

I.5-3504 

13-8763 

4967 

16 

4-9095 

16-9421 

'9§ 

12-2271 

5026 

8 

IO-35I5 

257954 

9 

17-3012 

1  3-7962 

4968 

4 

6-3727 

16-2052 

4* 

13-7197 

4-0528 

5027 

5 

11-1654 

25-0875 

5 

18-1471     13-1230 

4969 

'4 

7-9720 

16-4603 

'7 

15-3067 

4-37391 

5028 

10 

18-2423 

25-1158. 

12 

25-2129  >  13-4384 

75    536 

9'5 

4970 

12 

7-9923 

16-4709 

16 

15-3250 

4-3852] 

74    576 

9-5 

497i 

12 

'7-3595 

16-8633 

'5 

24-6706 

5-1546 

54§ 

26-3589     12-3079 

75    537 

9'I 

4972 

'9§ 

6-4275 

17-8076 

23§ 

137069 

5-6561 

74    574 

9-5 

48§ 

''4391 

14-0587 

i 

74    572 

9'0 

4973 

10 

7-7077 

I7-8545 

ii 

14-9855 

57540 

58§ 

37274 

26-4332 

75    530 

9-0 

4974 

5* 

7-9105 

O  £. 

17-5850 

5 

15-1989 

5-4942 

4975 

4 

9-8605 

17-7465 

4* 

'7-1393 

5-7364 

R.A.  i4h  30m  15s  to  i4h  36'"  15* 

Centre      R.A.  Mh  24"  Dec.  +74°             R.A.  14''  45™  Dec.  +75° 
Plate  3096.     1896,  April  23.        Plate  4917.     1900,  April  20. 

4976 
4977 
4978 
4979 

8 
8 

4* 

9-9290 
10-7630 
11-1785 
1  1-2150 

17-8778 
17-8418 
17-5900 
17-2662 

9 
9 
9 
5 

17-2010 
18-0380 
18-4625 
18-5108 

5-8704 
5-8657 
5-6327 

4980 

6      18-7705 

17-8138 

6* 

26-0386      6-1651; 

111. 

4981 
4982 
4983 
4984 
4985 
4986 
4987 

.         0  0 

11 

9 

10 

'4 

22§ 
I* 

0-0950 

8-9797 
9-6093 
16-9154 
18-3422 
18-4213 

18-3836 
18-3508 
18-3054 
18-1081 

18-3339 
18-1924 

19-0183 

'4 
10 

12 

'7 
4 

15-3497 
16-2329 
16-8646 
24-1742 
25-5922 
25-6775 
12-6102 

6-2988 
6-3022 
6-2834 

6-3847 
6-6650! 
6-5265} 
6-8249 

74    583 

9-2 

5029 

5030 

5°3  ' 
5032 

5°33 
5°34 
5°35 

24§ 
1  1 

5 

9 
10 

19-2995 
22-3941 
20-5091 

2  I-OI3O 
20-3437 
19-4225 
19-6859 

14-5691 
14-9532 
16-1884 
15-8920 

I7-2I88 

I7-9533 
18-2945 

46 

12 

'7 
35* 
4 

7 

10 

2-0400 
5-1562 

3-8603 
3-3018 
2-4524 

2-7403 

2-9248 
3-0491 

4-1035 
5-4786 
6-2932 
6-6082 

74°  584 

9'5 

4.900 

4989 

£ 

5-3781 
5-4679 

19-3405 
19-1376 

4 

5 

12-5978 
12-6958 

7-1470 
6-9451 

5036 
5°37 

3o§ 

197770 

197875 

6 
5'§ 

3-1308 
2-9588 

7-5243 
8-0871 

74    585 

9'4 

499° 

5 

7-1369 

I9-3853 

6 

'4-3503 

7-2629 

5038 

5 

2O-IO76 

22-6005 

9 

3-5257 

10-8627 

• 

i  ristau  interval  represents  very  nearly  5'  =  72S>6  of  R.A.  at  Dee.  +  74°,  and  77*-^  at  Dec.  +  75°. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

V- 

Diam. 

*. 

V- 

No. 

Diam. 

z. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  i4h  30m  i58  to  i4h  36m  i58  —  contd. 

R.A.  i4h  36m  15s  to  i5h  om  30"  —  contd. 

Centre      R.A.  I4h  24m  Dec.  +  74°            R.A.  i4h  45nl  Dec.  +  75° 

Centre      R.A.  Hh  48™  Dec.  +  74°            R.  A.  i4h  45m  Dec.  +75° 

Plate  3096.     1896 

April  23.         Plate  4917.     1900,  April  20. 

Plate  3477.     1897,  May  10.        Plate  4917.     1900,  April  20. 

o                  m. 

i 

o                    m. 

5039 

5 

5-3029 

104141 

5085 

9     ;  1  5*9040 

18-6185 

15         18*3899        6*6928 

5040 

53§ 

23-3955 

22-7498 

6o§ 

6-8131 

107311 

74    587 

8-5 

5086 

4t     17*1276 

18-6028 

4*  !  19-6120       6*6871 

5041 

34      227644 

23-4650 

34§ 

6*2448     11*4975 

74    586      9'3 

5087 

4. 

18-2068 

18*5060 

5042 

36§     19-3414 

23-9403 

5°§ 

2-8744 

12*2648 

75    537 

9*1 

5088 

6 

19-3756 

18*4085 

5*     21*8610 

6*5253 

5°43 

6 

4-0250 

I2-3I73 

5089 

8 

6*3401 

19-0453 

o 

8*8188 

6*9920 

1 

5090 

5 

7*8420 

197293 

6      10-3131 

7'6935 

44§ 

1*4023 
1*4706 

67587! 
6'6i  19] 

74    583 

9-2 

5091 
5092 

6 
10 

9*0980 
10*061;  *j 

19*2449 
19-0273 

6 
1  5 

11*5732 
>2'5434 

7*2268 
7-0228 

66§ 

22-6974 

26-3298 

75    54i 

8-0 

5°93 

4       n'3959 

19-0623 

6t 

13*8724 

7-075I 

5°94 

- 

11*5034 

19-4069 

7 

I3-9773 

7'42'3 

5°95 

14 

12-4045 

19*6074 

17 

14*8756 

7^347 

5096 

5 

13*0598 

19-0755 

5 

15*5406 

7-1123 

R.A.  i4h  36'"  i58  to  i5h  om  30s 

5°97 
5098 

4 

13-4815 

14-7885 

i9'°753 
19*6359 

st 

5 

15*9612 

7-1  161 
7-6930 

Centre      R.A.  i4h  48ni  Dec.  +  74°            R.A.  I4h  45™  Dec.  +75° 

5099 

8 

19-7922 

19-4219 

8 

22*2692 

7-5547 

Plate  3477.    1897 

May  10.         Plate  4917.    1900,  April  20. 

5100 

26§ 

20-6657 

19-6395 

37§ 

23-1368 

77752 

74    598 

9-5 

5IOI 

4t 

5*3262 

20*5982 

5        77»25 

8'5342 

m. 

5102 

I7§       6-6868 

20*5431 

19        9-1465 

8-4940 

5044 

4 

I3-4564 

13-9750 

3* 

16*0070 

2-0141 

5103 

13     i    9*1060 

20-6634 

17       11*5625 

8-6453 

5°45 

6 

6-5867 

14-2504 

5* 

9-1298 

2*2013 

5104 

12      ;  10*6092 

207441 

17 

13-0650 

8-7455 

5046 

9 

9'3473 

14-3190 

7 

11*8876 

2-3030 

5105 

4      11*7882 

20*0008 

3* 

14-2515 

8-0177 

5°47 

6 

10*4921 

14-2681 

6 

I3-0333 

2*2678 

5106 

22§        12*9768 

20*0848 

26§     15*4406 

8*1186 

5048 

4* 

12*6667 

147701 

4* 

15*2014 

2-8035 

5107 

i67§     16*3783 

207575 

1783     18*8372 

88348 

74    595 

2*1 

5°49 

28§ 

13  6870 

14*4900 

38§     16*2279 

2*5322 

5108 

5 

17-4960 

20-8750 

5050 

3 

14*0810 

14*3179 

4*     16*6228 

2-3651 

5109 

i7§     I7-6739 

20-5382 

22§       20-I330 

8  6342 

5051 

5 

I7-4348 

147171 

4*     19-9693 

2-8145 

5110 

4*     I9-3595 

20*1416 

3*    21-8210 

8*2588 

5052 

4 

18*7916 

14-0033 

4*     21*3410 

2-1137 

5111 

4       20*4165 

20-8574 

5*    22-8715 

8*9896 

5°53 

ii 

19*1252 

14-2800 

lit     21-6675 

2*3962 

5112 

4        9-0585 

21*6128 

5°54 

7      19-4210 

I4-3977 

4*    21-9625 

2*5141 

5H3 

4 

9-9490 

21-1891 

3*     12-4010 

9-1851 

5°55 

9      20-0480 

14*9141 

10       22-5817 

3-0428 

5114 

7 

10-5837 

21-8319 

6      13-0240 

9*8352 

5056 

5 

21*9453 

I4-5733 

5H5 

i9§     11-4113 

21*6177 

24§     13-8550 

9-6310. 

5°57 

5 

22-8855 

14-9390 

5116 

16      14-1903 

21*8745 

2O§       16-6320 

9-9240 

5058 

4* 

8*6412 

15*1702 

3*     11*1740      3-1527 

5"7 

13      15-1364 

21  "944  3 

17 

17-5784  \  10-0053 

5°59 

7 

10*7159 

15-0678 

gt     13-2477      3*0728 

5118 

4       16-1604 

21*4155 

3* 

18-6105       9-4951 

5060 

5 

10*8045 

15-5882 

4-t 

I3-3293  i    3-5948 

5119 

5       16-4204 

21*9441 

St 

18-8598 

10-0240 

5061 

9 

22*9008 

I5-3877 

5120 

12 

2  1  -49  1  8 

21*4015 

15 

23-9400 

9-5480 

5062 

4 

7-5740 

16-9903 

5* 

10-0809      4-9541 

5121 

5 

22-1246 

21-3516 

4t 

24*5735 

9-5061 

5063 

4 

8-5761 

16-8081 

4* 

11*0834 

4*7846 

5122 

13      23-9170 

217973 

H 

26*3570 

9'9765 

5064 

*'§ 

10*1421 

16-0050 

29§ 

12-6600 

4-0008 

74    59° 

9'5 

5123 

4*      87585 

22-8812 

3* 

11*1844 

10-8611 

5065 

6 

10-1475 

16-2387 

5* 

12-6628 

4-235I 

5124 

6      137799 

22-7163 

7       16-2122 

107597 

5066 

4 

12*2705 

16-5933 

4* 

147813 

4-6161 

5I25 

4       15-9135 

22-8428 

6 

18*3417 

10*9168 

5067 

4 

13-7320 

16-0936 

3* 

16-2497 

4-1360 

5126 

19       16-1057 

22-2369 

21 

18*5417 

10*3144 

5068 

4 

16*5070 

16*8243 

2* 

19-0185 

4-9022 

5127 

7       17-0098 

22-3974 

7 

19*4448 

10-4852 

o     £. 

5069 

4 

19*1931 

16*2803 

3* 

217115       4-3952 

5128 

10       19-0143 

22-6926 

16 

21*4427 

10*8064 

5070 

28§     19-8680 

16-4704 

49§ 

22-3822       4*5962 

74    597 

8-9 

5129 

3*  ,20-5897 

22-1355 

4* 

23-0270 

1  O*  27Oo 
ff 

5071 

'4 

47673 

17-8071 

18 

7-2613       57334 

5130 

5       22-0478 

22-6043 

5* 

24*4805 

10-7566 

5072 
50/3 

6 

4 

6-5188 
9-0905 

17*1825 
17-6556 

4* 

9-0223       5-1313 

11-5858       5-6370 

5131 
5132 

16        7-9240 

2I§          8-0205 

23-6301 
23-0365 

17 

25§ 

iQ-3439 
10*4468 

•5971 
•0048 

f 

74    589 

9'4 

50/4 

15 

13-4309 

17-0536 

18 

15-9378       5-0942 

5'33 

4        9H933 

23-1095 

4t 

11-9176 

0996 

5°75 

28§ 

I3-5397 

17-7556 

4°§ 

16-0357       57954 

74    594 

9*1 

5134 

i9§  ;  10-4375 

23-3501 

21 

12*8596 

•3515 

5076 

4t     14-0653 

17-3056 

3*     16*5688       5-3546 

5135 

4!     11-9606 

23*9470 

4* 

H-3733 

•9670 

5°77 

3       14-5831 

17*0863 

3*     17*0904      5*1449 

5136 

4*     12-5095 

23-9055 

3* 

i4'9233 

•9346 

5078 

22§        23-9933 

17-5283 

28      26*4940      57075 

5137 

10       12*9390 

23*2769 

10 

15-3600 

•3129 

ff  _  _ 

5°79 

7 

4-7867 

18*8314 

8 

7-2696      6*7573 

5138 

4       I3'32O5 

23*6216 

4* 

157410 

•66  1  5 

f  o 

5080 

15 

7-6261 

18*8762 

18 

10*1080      6*8394 

5139 

4       13-4920 

23-9638 

6 

15-9045 

•0068 

5081 

4 

10-8896 

18-6068 

3* 

13-3718      6*6144 

5140 

4       14-6161 

23-3789 

4* 

17-0404 

"43  5  ' 

5082 

5 

n-5553 

18-5231 

7 

14*0423 

6-5361 

17 

15*1133 

23*6807 

18 

17-5308 

'7433 

5084 

4 

10 

13-5281 
13-6688 

187851 
18*1336 

5* 

16-0105 
16-1599 

6-8252 
6-1752 

5142 
5H3 

8 
»§ 

17*9160 
22-0470 

23*6312 
23-3924 

ii 

32 

20-3329 
24*4698 

•73H 
'5473 

74    600 

9'5 

No.  5107.  0  Ursse  Minoris.                                                     Plates  3477,  4917.     Nos.  5078  and  5122  are  measured  also  on  plates  3132  and  4951. 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  72«'6  of  R.A.  at  Dec.  +  74" 

,  and  77"  *3  at  Dec.  +  75*- 

ASTROGRAPHIC   CATALOGUE. 

'                             2G 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE   +   74° 


li.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X, 

y- 

Din  in.             x. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

I  >i  Hi  n. 

X. 

No. 

Mag. 

R.A.  i4h  36m  15s  to  i5h  om  30s  —  contd. 

R.A.  14''  59IU  30s  to  15''  23™  45s  —  contd. 

Centre      R.A.  I4h  48™  Dec.  +74°            R.A.  14*  45™  Dec.  +75° 

Centre      R.A.  isu  12"'  Dec.  +  74°              R.A.  I5h  i$m  Dec.  +  75° 

Plate  3477.     1897,  May  10.         Plate  4917.     1900,  April  20. 

Plate  3132.     1896,  May  ii.         Plate  4951.     1900,  May  i. 

5H4 

13 

5-6610 

24-7391 

15 

8-0632 

12-6776 

O 

m. 

5191 

82§ 

8-8387 

I7-3449 

63§ 

6-4872 

5-4800 

74    602 

m. 

7'5 

5H5 

5 

8-1078 

24-3391 

4 

10-5167 

12-3091 

5192 

4 

10-1594 

i7'I233 

4 

7-8088 

5-2498 

5146 

6 

9'34l8 

24-6339 

7 

11-7458 

12-6182 

5'93 

22 

i  ii  170 

17-7254 

2I§ 

8-7681 

5-8436 

5H7 

5 

9-8725 

24-2675 

5 

12-2823 

12  2622 

C  I  Q  A 

23§ 

11-5880 

17-4802 

23§ 

9-2394 

5-5928 

74    604 

9'5 

5148 

6 

11-6585 

24-4245 

6 

14-0643 

1  2-4426 

C  I  Q  C 

12 

13-0140 

17-6056 

«S 

10-6650 

5-707I 

5H9 

4 

15-6936 

24-3680 

6* 

l8'IO2O 

12-4364 

5196 

13 

13-6435 

17-1109 

1  1 

11-2925 

5-2075 

5150 

5 

15-7299 

24-31  18 

6* 

18-1379 

12-3846 

5197 

4 

14-6225 

17-3228 

4 

12-2731 

5-4107 

4t 

15-7656 

24-0655 

5 

18-1783 

12-1382 

5198 

6 

17-5928 

17-9319 

7 

15-2471 

59958 

5152 

7 

17-1  126 

24-2103 

IO 

19-5232 

I2-3O2O 

5'99 

'7 

20-0925 

1  7  "4  1  3  3 

17 

17-7425 

5'4567 

5'53 

4* 

17-5000 

24-3273 

3* 

19-9084 

I2-42IO 

5200 

4 

22-8459 

17-9959 

4 

20-4993 

6-0198 

5  '54 

4* 

6-4823 

25-1483 

3* 

8-8829 

13-0957 

5201 

'9 

4-8146 

18-7441 

18 

2-4758 

6-9146 

5'55 

5 

11-3289 

25-0040 

6 

13-7307 

13-0150 

5202 

10 

5-2305 

18-1282 

8 

2-8891 

6-2950 

5156 

4t 

18-1605 

257394 

5 

20-5516 

13-8444 

5203 

4 

10-1783 

18-8123 

4 

7-8420 

6-9360 

"  2O/1 

18 

I  £'4660 

18-8998 

18$ 

I  VI274 

6-9843 

49§ 

15-9285 

i'3'97 

74    593 

9-0 

5205 

5 

17-6509 

18-1682 

*       O 

5 

J            /  T 

I5-3078 

,7       i  J 

6-2328 

6i§ 

4"38°7 

22-8094 

74    587 

8-5 

5206 

4 

18-8315 

18-1248 

5 

16-4894 

6-1791 

6g§ 

4-0375 

26-4440 

75    54i 

8-0 

5207 

6 

18-9868 

18-2148 

6 

16-6415 

6-2660 

5208 

82§ 

19-0545 

18-8800 

67§ 

l6-7l6l 

69348 

60 

74    609 

67 

5209 

6 

21-1330 

18-8000 

6 

18-7935 

•8357 

R.A.  i4h  59m  30s  to  i5h  23™  45s 

Centre      R.A.  i5h  i2m  Dec.  +74°            R.A.  I5h  1510  Dec.  +  75° 

5210 
5211 
5212 

'3 

IO 

22-0023 

7-7160 
7-8865 

18-6978 
19-1358 
19-0218 

IO 

9 

I9-662I 
5-3798 

6-7274 
7-2810 
7-1658 

74    611 

9'4 

Plate  3132.    1896,  May  ii.         Plate  4951.     1900,  May  i. 

5213 

4 

9-9050 

19-6933 

4 

7-5738 

7-8200 

O                                          ^' 

5214 

7  _ 

10-1326 

19-5687 

7 

7-8016 

7-6951 

5'57 

7 

4-8864 

14-3064 

3* 

2-5160  ,    2-4776 

5215 

16-1204 

19-3259 

25§ 

13-7859 

7-4024 

74    607 

9'5 

5158 

4 

5-3206 

14-7482 

5216 

18 

16-6324 

19-0258 

i6§ 

14-2945 

7-0976 

5'59 

5 

6-1269 

14-1863 

5217 

4 

18-0130 

19-8443 

5 

15-6854 

7-9025 

5160 

1  2 

6-3816 

14-3696 

6 

4-0098       2-5291 

5218 

6 

20-9493 

19-7014 

8 

l8-6l95 

7-7393 

5161 

IO 

7-7142 

14-2943 

6 

5-3414     2-4407 

5219 

'9 

21-0293 

19-2122 

i8§ 

18-6934 

7-2485 

5162 

22§ 

i3'49'4 

14-6514 

23§ 

11-1205       2-7488 

74    605 

9'5 

5220 

15 

22-0535 

i9'9633 

i8§     19-7239 

7-9923 

74    612 

9'5 

5163 

5 

17-9325 

14-1173 

4t 

15-5596     2-1793 

5221 

8 

22-8348 

19-0889 

7      20-4999 

7-1  1  16 

5164 

6 

22-0462 

14-4868 

6* 

19-6726       2-5166 

5222 

20 

5-5063 

20-4491 

23§       3-1819 

8-6094 

5165 

IO 

23-0138 

14-6138 

IO 

20-6425      2-6358 

5223 

12 

5-7776 

20-3912 

10         3-4515 

8-5519 

5166 

8 

4'3'48 

15-6072 

6* 

1-9558     3-7821 

5224 

4 

6-8439 

20-6761 

3        4'5'99 

8-8277 

5167 

4 

4-8891 

15-4264 

5225 

8 

9-1644 

20-4238 

8         6-8382 

8-5564 

5168 

4 

6'21O1 

15-3845 

5226 

4 

9-7484 

20-4804 

5         7'4222 

8-6083 

5169 

21 

6-6187 

15-4119 

22 

4-2528     3-5648 

5227 

4 

11-1471 

20-3137 

4        8-8225 

8-4293 

5170 

IO 

7-01I3 

15-2163 

9 

4-6472      3-3668 

5228 

4* 

12-9427 

20-8270 

4       10-6215 

8-9298 

5171 

10 

7H439 

15-6397 

9 

5-0830 

37862 

5229 

15 

iS'5'94 

20-6136 

12       1  3-1961 

8-6924 

5172 

14 

7-6657 

15-6840 

14 

5-3034 

3-8281 

5230 

10 

16-0178 

20-0338 

9       13-6900 

8-1099 

5!73 

4 

7'7784 

15-6144 

4* 

5-4138 

3-7575 

4* 

17-5324 

20-0229 

4       15-2059 

8-0875 

5174 

4 

10-3180 

15-3612 

5 

7-9523 

3H859 

5232 

4 

18-3818 

20-8841 

5       16-0610 

8-9410 

5175 

'7 

14-5274 

15-3989 

17 

12-1627 

3-4874 

5Z33 

6 

19-0095 

20-0905 

6       16-6820 

8-1458 

5176 

13 

16-5391 

15-0053 

'3 

14-1717 

3-0753 

5234 

3* 

20-5207 

20-4707 

3       18-1985 

8-5113 

5'77 

8 

21-9403 

15-3782 

8 

19-5740 

3-4081 

5122 

17 

4-8574 

21-7729 

12         2-5403 

9-9427 

5178 

4* 

22'2l8l 

15-0270 

4* 

19-8487 

3-0553 

5235 

4* 

6-8770 

21-2826 

4        4'5586 

9'4349 

5'79 

24 

22-2357 

157337 

24 

19-8735 

37597 

5236 

4* 

7  6749 

21-0534 

3 

5-3539 

9-1992 

5180 

9 

7-2272 

16-2640 

7 

4-8679 

4'4i35 

5237 

7-8363 

21-1420 

22§ 

5'5  H9 

9-2868 

74    60  1 

9'5 

5181 

3o§ 

97228 

16-4563 

3<>§ 

7-3649 

4'5853 

74    603 

9'4 

5238 

V 

8-3086 

21-6347 

4*       5'99  '3 

9-774° 

5182 

7 

IO-2I09 

16-9910 

10 

7-8590 

5-1165 

5239 

9 

11-8062 

2  1-961  5 

10 

9-4917 

10-0733 

5J83 

20 

14-3098 

16-9660 

2I§ 

11-9585 

5-0572 

74    606 

9'5 

5240 

6 

14-5262 

21-2493 

6 

12-2068 

9'337i 

5184 

5 

16-6184 

16-9803 

5 

14-2653 

5-0542 

5241 

6 

14-6886 

21-3471 

5 

I2-372I 

9-4349 

5185 

H 

17-2244 

166818 

15 

14-8707 

4-7486 

5242 

13 

15-3045 

21-1182 

1  1 

12-9843 

9-2010 

5186 

24§ 

19-1264 

16-8652 

22 

16-7732 

4-9165 

5243 

3 

15-6076 

21-7669 

3* 

13-2898 

9-8481 

5187 

3 

23-1092 

16-1599 

5244 

3* 

15-6400 

21-9950 

4 

I3-3283 

10-0748 

5078 

«§ 

4-4874 

17-5199 

25 

2-1405 

5-6919 

5245 

20 

17-4282 

21-1302 

I5-I086 

9-1963 

5188 

1  1 

4-9I72 

17-2260 

9 

2-5699 

5-3955 

5246 

4* 

18-8009 

21-4572 

4 

16-4857 

9-5132 

5189 

9 

5-2050 

>7-3584 

6 

2-8552 

5-5275 

5247 

4* 

18-8202 

21-6468 

4 

16-5047 

9-6989 

5190 

6 

57995 

17-3964 

5 

3-4528 

5-5575 

5248 

5 

19-1522 

21-0940 

5. 

16-8343 

9-1463 

i  r<!seau  interval  represents  very  nearly  5'  =  72S'6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  and  77»'3  at  Dec.  +  75°. 
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No. 

Diiini 

X, 

I'huii 

B.  D. 

v/t 

B.  D. 

y~ 

X, 

y- 

No. 

Mag. 

E*  O. 

Distil. 

X, 

y- 

DiAni. 

X, 

!/• 

No. 

Mag. 

R.A.  i4h  59m  30s  to  i5h  23"-  45s  —  contd. 

R.A.  i5h  23m  45s  to  ish  29m458 

Centre      B.  A.  1  5h  i  zm  Dec.  +74°            R.  A.  i  $*  1  5™  Dec.  +  75° 

Centre     R.A.  i5h  36m  Dec.  +74"            R.A.  ish  15™  Dec.  +75° 

Plate  3132.     1896, 

May  n.            Plate  4951.     1900,  May  i. 

Plate  3103.     1896,  April  26.            Plate  4951.    1900,  May  i. 

o 

m. 

O 

m. 

5249 

3*§ 

19-9120 

21-9193 

30§ 

I7-5994 

9-9633 

74    6  10 

9'5 

5298 

9 

4"'  544 

H-3321 

5250 

23 

20-1208 

21-5267 

22§ 

17-8051 

9'5693 

5299 

7 

4-2636 

14-4322 

5251 

Ji§ 

*2'3658 

,21-5023 

26§ 

20-0492 

9-527I 

74    6l3 

9"5 

5300 

6 

5-3125 

14-2273 

5252 

6 

227345 

21-5883 

6' 

20-4196 

9-6123 

53°' 

5 

7-3890 

14-6600 

5253 

28 

5H279 

22-2633 

2i.: 

3'"75 

10-4264 

5302 

5 

4-2630     15-2536 

5254 

6 

8-9658 

22-8934 

5 

6-6581 

I  rO276 

53°3 

8         6-5384 

15-1900 

5*55 

5 

11-6998 

227465 

5 

9-3938 

10-8558 

53°4 

i6§       6-8246 

15-2999 

13 

24-2057 

3-4947 

5256 

8 

12-2307 

22-9973 

7 

9-9252 

I  I-IOjg 

5305 

5        7-403i 

15-0245 

5257 

'9 

14-6929 

22-2322 

i7§ 

12-3840 

10-3189 

5306 

3     i    8-8521 

'5"'°35 

5258 

3 

15-6204 

22-6484 

3 

13-3131 

10-7271 

53<>7 

5        4-3682 

16-3254 

5259 

12 

16-7352 

22-3326 

9 

14-4251 

10-4039 

5308 

6     ,    7-1262- 

16-5469 

5260 

32§ 

17-5088 

22-9148 

26§ 

15-2029 

10-9785 

74    608 

9'5 

5309 

i6§       4-2465 

'7-6774 

ii 

21-4199 

5-6267 

5261 

4 

17-5897 

227915 

4 

15-2825 

10-8560 

53'o 

49§ 

5-3530 

177587 

56§ 

22-5129 

5-8072 

74    616 

8-6 

5262 

3* 

17-9733 

22-8660 

4 

15-6668 

10-9258 

5311 

5 

5-4786 

17-4663 

5263 

3 

15-6967 

10-8293 

5312 

4 

8-9438 

17-5009 

5264 

4 

187419 

22-8538 

4 

16-4375 

10-9088 

53'3 

1  1 

4-327i 

18-0687 

8 

21-4648 

6-0247 

5265 

4* 

21-0687 

227975 

5 

187635 

10-8330 

53H- 

10 

4-5257 

18-6006 

7 

21-6115 

6-5729 

5266 

8 

22-9208 

22-1226 

9 

20-6096 

10-1428 

53i5 

9 

4-9903 

18-2652 

6 

22-1032 

6-2805 

5267 

17 

5-6519 

23-5419 

'4 

3-3533 

•7046 

53i6 

4 

5-2851 

18-5380 

5268 

12 

6-1678 

23-0830 

12 

3-8635 

•2410 

5317 

6 

5-4172 

18-5865 

5269 

7 

6-8195 

23-2504 

7 

4'5'77 

•4035 

53'8 

4 

6-2132 

18-6135 

5270 

8 

7-9647 

23-3558 

8 

5-6622 

-4983 

53'9 

8 

4-1448 

19-1401 

5 

21-1843 

7-0740 

5271 

21 

9-8593 

23-0263 

i8§ 

7-5548 

''549 

5320 

27g 

4'4447 

19-6482 

»4§ 

21-4383 

7-6086 

74    614 

9'4 

5272 

3* 

10-1697 

23''349 

4 

7-8691 

•2573 

5321 

«l| 

47257 

19-5980 

'7 

217228 

7-5850 

5273 

16 

11-7269 

23-4589 

ii 

9-4262 

•5720 

5322 

5 

6-7729 

19-8446 

5274 

25§ 

16-1995 

23W 

20§ 

13-9015 

2-0250 

5323 

6 

7-1854 

19-8318 

5275 

17 

17-1130 

23-0880 

12 

14-8095 

•1531 

5324 

5        8-5656 

19-4887 

5276 

23 

17-7971 

23-6222 

2I§ 

'5  '497> 

•6850 

5325 

7     i    6-5590 

20-8077 

5277 

22 

19-0465 

23-5887 

»7§ 

16-7471 

•6434 

5326 

7        8-I857 

20-4928 

5278 

16 

'9-4833 

23-9190 

IO 

17-1858 

"9693 

5327 

6 

8-8465 

zo'3379 

5279 

3* 

19-8902 

23-5323 

4 

17-5901 

•577' 

5328 

6 

4-2322 

21-5279 

IO 

21-0520 

9-4606 

5280 

32§ 

22-6634 

23-0518 

24§ 

20-3594 

-°745 

5329 

•5 

4-5426 

22-9853 

15 

21-2275 

10-9401 

5281 

4* 

57034 

24"5957 

6 

3-4i'5 

I2'7575 

533° 

«9J 

6-2862 

227740 

'4 

22-9850 

10-8879 

5282 

5 

6-8329 

24-2240 

6 

4-5389 

12-3771 

533' 

-5 

6-9495 

22-8641 

1  1 

23-6318 

11-0388 

5283 

25 

7-1999 

24-6246 

2I§ 

4-9090 

'27745 

5332 

37§ 

7-1005 

22*1442 

34§ 

23-8495 

I°-3373 

74    619 

9-0 

5284 

4 

7-4911 

12-1634 

5333 

9 

6-0463     23-1248 

6      22-7110 

I  I-2I72 

5285 

4* 

127421 

24-7961 

4 

10-4544 

12-8976 

5334 

42§ 

6-5502     23-8210 

29§   '  23-1486 

II-9538 

74    618 

9-2 

5286 

4 

i3-5°i5 

247641 

4 

1  1-2126 

12-8632 

5335 

16 

7-5850  '24-0773 

9      24-1552 

12-3072 

5287 

6 

16-9528 

24-6566 

7 

14-6598 

12-7288 

5336 

7 

6-4027     25-4359 

5       22-851  1 

13-5516 

5288 

r  t  8n 

'7 

17-5279 

t  fi  *  i  8  t  o 

24-2961 

13 
2 

I5-2339 

.  Q.«OQ  - 

12-3615 

5337 

33§ 

7-5022     25-0463 

20§ 

23-9865 

13-2658 

75    568 

9-5 

52»9 
5290 

£,\J    J  O  JU 

24*3632 

u 

5 

I  o  Ooo^ 
2O'6l2O 

12-4045 
12-3989 

6z§ 

22-4189 

I-4340 

74    6'5 

8-5 

5291 

13* 

23-1515 

24-6930 

10 

20-8592 

127129 

5292 

4* 

5-3891 

25-4070 

6 

3-1063 

'3-57I7 

5293 
5294 
5295 

3 

44§ 
6 

10-8292 
1  1-2561 
l6'l  510 

25-3259 
25-5369 
25-7468 

4 
38§ 
6 

8-5424 
8*9710 
13-8687 

13-4475 
13-6520 

13-8243 

75    554 

9-0 

R.A.  ish  29m  45s  to  ish  47m  3O8 

Centre      R.A.  15"  36m  Dec.  +74°            B-A.  15"  45m  Dec.  +75° 

5296 

ii 

17-4829 

25-3796 

9 

'5-1973 

I3-4434 

Plate  3103.     1896,  April  26.         Plate  4955.     1900,  May  2. 

5297 

4t 

20-4339 

25-7028 

5 

18-1513 

137446 

0 

m. 

533s 

18 

9-2591 

14-6030 

ii 

1-9396      2-9755 

67§ 

24-8584 

17-8031 

74    616 

8-6 

5339 

24§ 

9-4144 

14-8893 

3i 

2-1068      3-2566 

74    620 

9'5 

48§ 

26-1578 

22-3398 

74   6'9 

9-0 

534° 

4 

13-0190 

14-2288 

5341 

4 

13-0688 

14-3730 

5342 

4 

15-0712 

14-2805 

5343 

42§ 

15-6252 

14-0653 

58§ 

8-2853 

2-2I52 

74    625 

8'4 

5344 

4 

16-1190 

i4'7834 

5345 

4 

17-5624 

14-4523 

5346 

10 

I7-5853     14-544° 

12 

10-2611 

2-6270 

5347 

5 

17-9915 

14-2508 

5* 

10-6576 

2*3222 

i  rteeau  interval  represents  very  nearly  5'  =  728'6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  and  77s-3  at  Dec.  +  75*. 
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ZONE    +    74° 


N- 

B.  D. 

1   li  -1  r     I 

Diam, 

B.  D. 

o. 

DIM 

X. 

* 

Diani. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

LJiani. 

X. 

X. 

y- 

No. 

Hag. 

R.A.  i5h  29™  45s  to  i5h  47™  3O8  —  contd. 

R.A.  i5h  29™  45s  to  i5h  47m  30'  —  contd. 

Centre      R.A.  1  5h  36™  Dec.  +  74°           R.A.  1  5*  45""  Dec.  +75' 

Centre      R.A.  i5>>  36'"  Dec.  -4-  74°             R.A.  I5h  45™  Dec.  +75° 

Plate  3103.     1896,  April  26.      Plate  4955.     1900,  May  2. 

Plate  3103.     1896,  April  26.          Plate  4955.     1900,  May  2 

o 

in. 

m. 

5348 

7* 

17-9948 

14-0653 

IO 

10-6553 

2-1346 

54°6 

4 

16-2737 

20-4087] 

I  O 

9-  1  r  *  Q 

8--   88 

5349 

4 

19-6248 

147732 

54°7 

3 

16-2809 

20-4033] 

I  54.0 

-> 

535° 

3 

19-8737 

14-8548 

5408 

6 

167716 

20-3781 

5 

9-6485 

8-4827 

535i 

4 

21-2595 

14-4098 

5409 

i8§  ' 

16-9265 

20-6306 

9-8138 

8-7305 

5352 

14 

21-7664 

14-8391 

14 

14-4485 

2-7732 

5410 

3 

18-6759 

20-1363 

5353 

i9§ 

22-4094 

14-9360 

20§ 

15-0940 

2-8502 

5411 

5* 

22-9433 

20-4206 

3* 

15-8176 

8-3-46 

5354 

4 

13-3832 

15-2833 

5412 

6 

10-2966 

21-1795 

5 

3-2068 

9-5105 

5355 

7 

14-2431 

15-2941 

6 

6-947I 

3-4915 

5413 

4 

10-8755 

21-1444 

3* 

3-7872  !    9-4563 

5356 

4 

157915 

15-5671 

4* 

8-5047 

37110 

54H 

4 

I3-4359 

21-6163 

3* 

6-3589       9-8367 

5357 

3 

17-5271 

i  5-4206 

3* 

10-2340 

3-5020 

5415 

137155 

21-9608 

42S 

6-6519     10-1737 

74    622 

9'3 

5358 

4 

18-4378 

'5-7564 

4 

1-1560 

3-8054 

5416 

2I§ 

16-9860 

217557 

Z5§ 

9-9119 

9-853I 

74    626 

9"5 

5359 

9 

18-6156 

15-9291 

1  1 

1-3386       3-9728 

5417 

4 

i7-3549 

21-8953 

536o 

4 

20-6232 

15-4111 

4* 

3-3270  ,    3-3869 

5418 

3 

I7-5475 

21-3768 

5361 

5 
6o§ 

20-8785 
22-8750 

I5-9525 
15-8699 

6 

57§ 

3-5991 
5-5954 

3-9179 
37649 

74    630 

7'7 

5419 
5420 

6 

18-4751 
18-9029 

21-4387 
21-6814 

6 

253 

1  1-3891 
11-8235 

9-4836 
9-7126 

5363 

7 

12-2268 

16-9007 

6 

4-9888 

5-1662 

5421 

3" 

19-8028 

21-5118 

3* 

12-7186 

9-5i23 

5364 

3 

12-3458 

16-4601 

5422 

7 

20-1927 

21-3062 

7 

13-0991 

9-2924 

5365 

20§ 

13-6978 

16-1140 

24 

6-4300      4-3311 

5423 

4 

9-8870 

22-6721 

3 

2-8527 

iroiSi 

5366 
5367 

1  1 

I5-53H 

17-4640 

16-9973 
16-4027 

25? 
16 

8-2913       5-1461 
10-2059  j    4-4864 

5424 

5425 

12 

4 

10-9372 
11-4045 

22-3551 

22-2577 

12 

3* 

3-8874 

10-6645 
10-5530 

5368 

4 

18-5224 

16-4807 

5 

11-2640      4-5294 

5426 

4 

14-5420 

22-4809 

4* 

7-4945 

10-6622 

5369 

4 

19-1486 

16-3665 

5427 

6 

17-2384 

22-9465 

4* 

10-2062 

11-0325 

5370 

4 

20-2543 

16-5301 

3* 

12-9975       4-5197 

5428 

13       17-8057 

22'2O8O 

15 

10-7467 

10-2759 

537i 

f— 

22-8925 

16-0728 

5429 

9      22-1006 

22-1876 

8 

15-0354 

10-1077 

5372 
5373 

26§ 
6 

73-2199 
10-0617 

16-5412 
17-4719 

2s* 

15-9603 
2-8430 

4-4236 
5-8136 

543° 
543i 

7 
7 

22-5076 
22-7256 

22-3314 
22-8960 

6 

7 

15-4487 
15-6875 

10-2368 
10-7940 

5374 

4 

11-0529 

17-0745 

5432 

33§ 

22-9022    22-4827 

•25^ 

15-8477 

10-3746 

5375 

4 

12-0886 

17-1399 

5433 

4 

11-5174    23-4292 

5376 
5377 
5378 

3 
8 

5 

12-1213 
14-6128 
15-5168 

17-3676 
17-0385 
17-9701 

12 

4 

71741 
8-3117 

5-2224 
6'i  216 

5434 
5435 
5436 

4 
4 
5 

147531     23-8673 
I5-4443    23-9823 
16-4821     23-2684 

3* 
3* 
5 

77536 
8-4476 
9-4596 

12-0430 
12-1334 

•3837 

5379 

3 

15-5255 

!7"37i3 

4* 

8-2987 

5-5221 

5437 

10 

16-9154    23-8200 

1  1 

9-9115 

'9!95 

538o 

7 

17-1242 

T   *T  •£>  "1   0   » 

177197 

8 

9-9081 

5-8151 

5438 

10 

16-9813    23-1568 

9 

9'9573 

•2541 

5382 
5383 
5384 
5385 
5386 

5387 
5388 
5389 
539° 
539i 
5392 
5393 
5394 
5395 

4 

20§ 

16 

5 
5 
4 

4 
3* 
5 
9 
7 
6 

17*0101 

18-3745 
18-9825 
10-1147 
12-2453 
12-9055 

I3-2849 
15-0178 
I5-Il6l 

I6-5343 
18-3467 
I8-8331 
19-0729 
20-8442 
IO-2I47 

17-9174 

17-5722 
17-4576 
18-4815 
187929 
18-5013 
18-4403 
18-8526 
18-8618 

187536 
18-7010 
18-0851 
18-8370 
18-5902 
19-0193 

26^ 

17 
8 

5 

3* 

4* 

10 

7 
7 
«7 

11-1541 
117563 
2-9294 

5-0723 

5-7207 

7-8450 

11-1673 
11-6282 

I1-8935 
13-6580 
3-0497 

5-6251 
5-4886 
6-8221 

7-0,79 
6-7434 

7-0218 

6-8702 
6-7531 

6"I22O 
6-8642 
6-5535 

74    623 

9-0 

5439 
544° 
544' 
5442 
5443 
5444 
5445 
5446 

5447 
5448 

5449 
5450 

5452 

2O§ 
19 

5 

10 

6 

20§ 

5* 
5t 
5 

5 
6 

I* 

18-4526 
19-8838 

9-J346 
11-3386 
13-8039 
13-8213 
14-0358 
17-8175 
18-1148 
18-2403 
11-8720 
13-9614 
16-2143 
21-2759 

23^597 

24-2781 
24-7909 

247425 
24-4187 
24-6765 
24-3421 
24-1391 
25-6700 
25-4728 
25-1805 
25-1004 

21 

2O 

4* 
1  1 

2  I 

6 

21 

4 
4t 
4t 
3* 
4 
4 
4 

11-4283 
12-8724 
2-1592 

4-3559 
6-8369 

6-8516 
7-0574 
10-8425 
1  1  -1308 
11-2468 
4-9370 
7-0170 
9-2587 
I4-3I53 

•2833 
•6577 
12-8226 
12-5728 
12-9943 
12-9491 
12-6161 

127443 
12-3978 
12-1909 
13-9444 
13-6749 
13-3047 
13-0502 

5396 

5397 
5398 

5399 
5400 

8 

6 

7 
4 
4 

10-4312 
10-9885 

n'3'45 
12-6337 

15-7119 

19-8422 
19-8812 
19-3036 
19-9820 

8 
8 
10 
5 
4 

rf        T  7  / 

3-853I 
4-I794 

8-5765 

7^457 
8-I521 

8-1818 

7-5570 
8-1273 

49§ 

49§ 

55§ 

24-5443 
24-9002 
26-6839 

I7-I735 
17-2424 

22-96,0 
25-2267 

74    631 
74    632 
74    634 
75    576 

8-9 
9-0 
9-0 
9-0 

5401 

15 

19-9760 

19-1297 

'5 

12-8081 

7-1232 

5402 

4 

10-1323 

20-7136 

54°3 

4 

1  1-4202 

20-9828 

5404 

6 

14-3612 

20-5462 

8 

7-2469 

8-7347 

5405 

Ml 

15-1427 

20-3210 

38§ 

8-0197 

8-4829 

74    624 

9-0 

Plate  4955.     Nos.  5406,  5407.     Measured  as  one  mass. 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  72»'6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  and  77-3  at  Dec.  +  75°. 
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ZONE    +    74° 


B.  D. 

B.  D. 

X'_ 

m 

..- 

„ 

Tfc" 

I  IJ9  111 

_  o. 

X.                            y. 

y. 

No. 

Mag. 

UMOL 

*". 

V' 

AJHUD, 

X, 

No. 

JUg. 

R.A.  i5h  47m  30s  to  i6h  om  o8 

R.A.  i5h  47m  30"  to  i6h  om  o9  —  contd. 

Centre     R.A.  i6h  o'"  Dec.  +74°            R.A.  i$*  451°  Dec.  +75° 

Centre     R.A.  i6i>  o">  Dec.  +  74°            R.A.  1  5h  45m  Dec.  +  75° 

Plate  2730.     1895,  July  2.           Plate  4955.    1900,  May  2. 

Plate  2730.     1895,  July  2.          Plate  4955.     1900,  May  2. 

o 

m. 

0 

m. 

5453 

7 

5-3839       14-5905 

5* 

17-8409 

2-5262 

5512 

5 

10-4722 

19-2339 

5454 

10 

6-4978       14-2402 

7* 

18-9787 

2-2534 

55'3 

13-4666 

19-0983 

18       25-6007 

7-5721 

5455 

i?§ 

6-6662       14-0968 

22 

19-1564 

2-1223 

55'4 

5 

13-4961 

19-3768 

5456 

i 

7-6676       14-7386 

55'5 

7 

13-5680 

19-5177 

5*    25-6722 

7-9986 

5457 

77535     14-894° 

2O 

20  1857      2-9918 

74    636 

9'5 

5516 

5* 

4-2304 

20-5484 

4*    ;  16-2878 

8-3947 

545s 

5 

8-2559     14-3884 

55'7 

10 

5-1666 

20  3036 

O 

17-2387 

8-2I2I 

5459 

6 

10-4786  *  14-9558 

6* 

22-9006 

3-2337 

5518 

7 

5-9200 

20-359I 

5* 

17-9856 

8-3213 

5460 

9 

12-3240     14-03/55 

5*     24-8056 

2-4441 

5519 

ITS 

7-2830 

20-41  18 

i6§ 

19-3420 

8-4613 

546' 

39§ 

12-421  1      14-7838 

67$   124-8504 

3-I933 

74    643 

9-0 

5520 

7 

7-5495 

20-8122 

.* 
4 

19-5819 

8-8804 

5462 

'4 

5-2695     15-9633 

13    '17-6352 

3-8881 

5 

7-5935 

20-2586 

5* 

19-6638 

8-3281 

5463 

z8§ 

10-2796     15-2486 

44§     22-6823 

3-5136 

74    637 

9-3 

5522 

4 

8-3590 

20-5264 

5464 

7 

10-6381     15-7020 

5523 

9 

8-5612 

20-1044 

7 

20-6375 

8-2428 

5465 

5 

10-8884    ;  15-5523 

5524 

12 

97436 

20-0380 

10 

21-8207 

8-2562 

5466 

10 

11-3054      15-6760 

6* 

23-6751 

4-0095 

5525 

i6§ 

9-9008 

20-3053 

i8§ 

21-9603 

8-5342 

546' 

38$ 

I  1-4169    j  15-1782 

6i§ 

23-8204 

3-5204 

74    640       8-5 

5526 

8 

11-3383 

20-5206 

5 

23-3812 

8-8451 

5468 

9 

127597       15-2341 

5527 

26§ 

11-3895 

20-6007 

35§ 

23-4264 

8-9297 

74    639 

Q-  1 

5469 

5 

3-9333       16-1905 

5528 

'9§ 

11-6705 

20-3054 

'98 

23-7261 

8-6550 

74    641 

Q'2 

547° 

6 

4-1210      16-9098 

5529 

4 

12-1022 

20-4961 

547' 

2'§ 

5-3119       16-6863 

29§ 

17-6282 

4-6113 

74    633 

9  "4 

553° 

7 

13-0597 

20-9678 

5* 

25-0647 

9-4119 

5472 

7 

7-3584      16-8949 

5 

19-6555 

4-9590 

553' 

5 

I3-455I 

20-9584 

5473 

7 

10-4164      16-2917 

6 

22-7475 

4-5633 

5532 

6 

13-7523 

20-4004 

5474 

5 

12-2588.  ;  16-0408 

5533 

12 

4-8352 

21-8231 

9 

16-8045 

97059 

5475 

>5§ 

13-0876      I6-I227 

!3 

25-4271 

4-5781 

5534 

5 

5-6841 

217897 

4t 

17-6512 

97299 

5476 

9§ 

I3-7702    ;  16-3529 

5535 

22§ 

6-0018 

21-3574 

'9§ 

17-9998 

9-3212 

5477 

9§ 

13-8979       '6-3651 

5536 

198 

7-9933 

21-5880 

'9§ 

19-9700 

9-6837 

5478 

4'§ 

3-8615       17-2237 

4855-     16-1473  '    5-0511 

74    631       8-9 

5537 

I  I 

8-5361 

21-3178 

9 

20-5304 

9-4512 

5479 

5 

3-9160  ;  17-3854 

3*     16-1892       5-2177 

5538 

8 

8)6526 

21-4461 

7 

20-6360 

9-5887 

548o 

6 

4-3235 

17-0306 

4*     16-6197       4-8866 

5539 

6 

9:985° 

217185 

5* 

21-9500 

9-9526 

548' 

5 

4-4109 

177253 

554° 

7 

1  1-2295 

21-0438 

4§ 

23-2361. 

9"3643 

5482 

10 

4-9455 

17-4857 

g 

17-2073       5-3860 

554i 

26§ 

11-9485 

217141 

29* 

23-9076 

10-0774 

74    642 

9-0 

5483 

37§ 

5-0245 

I7-I755 

4°§ 

17-3098 

5-0803 

74    632      9-0 

5542 

4 

13-6936 

2I-3857 

5484 

1  1 

5-1563 

17-8026 

9 

17-3981 

57155 

5543 

5 

13-8193 

21-7676 

54«5 

3 

6-8140 

17-8224 

5544 

u 

4-1602 

22-7861 

6 

16-0635 

I0-6l87 

5486 

4 

6-8743 

17-9381 

5545 

15 

4-8199    227996 

12 

16-7210 

10-6780 

54*7 

7H93I 

17-1299 

34§     i9'7749 

5-2025 

74    635 

8-8 

5546 

7 

4-9084    22-4660 

5 

16-8335 

10-3494 

5488 

U 

7-599° 

17-9253 

7 

19-8273 

6-0023 

5547 

'4 

5-0200    22-7307 

9 

16-9257 

IO-6227 

5489 

4 

7-9128 

I7-4523 

3* 

20-1726      5-5527 

5548 

13 

5-3224    22-3056 

8 

I7-2574 

IO'22I2 

>; 

549° 

i8§ 

9-'3°5 

17-5763 

2I§       21-3775 

57568 

5549 

37§ 

5-9645     22-8291 

3i§ 

17-8629 

1*7823 

74    634 

9-0 

5491 

5 

9-4326 

7-8655 

4*    21-6574 

6-0671 

555° 

6 

8-6285     22-5536 

5t 

20-5393 

10-6901 

5492 

4        9-4858 

"•2243 

555i 

i6§ 

9-1759    22-4105 

'5 

21-0946 

10-5852 

5493 

5       10-5619 

7-9860 

5552 

4 

10-3365     22-4451 

5494 

4°§     11-1103 

7-5729 

52§ 

23-3528 

5-8892 

74    638 

8-5 

5553 

20§ 

7-0770    23-8273 

i6§ 

18-9052 

11*8565 

f 

5495 

5       12-9272 

7-0860 

5554 

14 

8-4349    23-5224 

ii 

20*2800 

11-6444 

5496 

22§     13-0617 

17-1301 

37§ 

25-3299 

5-5812 

74    644 

9'4 

5555 

7 

8-5686 

23-7826 

4* 

20-3926 

1  1  -9  1  4  1 

5497 

6        3-9064  ,  18-5226 

4*  I  16-1016 

6-3497 

SSS6 

20§ 

8-9608 

23-6952 

IS 

20-7901 

11-8521 

5498 

9     i   47068 

18-1625 

9       16-9245 

6-0410 

5557 

4 

10-7404 

23*3234 

5499 

5     |    6-4316 

18-1913 

4*     18-6453 

6-1861 

5558 

5       12-1754 

23-4337 

5500 

6       ;     9-9080       18-1309 

4* 

22'I  131 

6-3598 

5559 

4       12-3080 

23-5214 

5501 

4      11-2615     18-5581 

5560 

6       13-6694 

23-0958 

55°2 

8       12-6774 

187332 

6* 

24-8390 

7-I536 

5561 

2i§       47536 

24-4283 

15 

16-5432 

12-3004 

55°3 

4      '3-I941 

18-3164 

5562 

ii         5-2275 

24-8569 

8 

16-9883 

127574 

55°4 

9        475i8 

19-9233 

7 

16-8509 

7-8040 

5563 

7 

5-6325 

247903 

4 

i7-3967 

127185 

^ 

55°5 

14        6-3750 

19-8034 

ii       184769 

779'3 

5564 

6 

5-6586 

24-3678 

4 

17-4508 

12-3016 

5506 

H            6-6680 

19-4786 

9       18-7902 

7-4903 

12 

7-0140 

24-5648 

9 

18-7898 

12-5900 

x 

55°7 

5        7-8301 

19-3072 

5566 

38§ 

7-9695 

24-8943 

28§ 

19-7192 

12-9820 

75    576      9'° 

5508 

6        7-8523 

19-2620 

5567 

9 

u-0353 

24-1386 

4 

22-8290 

12-4345 

55°9 

4         8-1462 

19-2466 

5568 

i8§ 

13-2910 

24-1250 

16 

25-0844    12-5737 

5510 

7     '    8-3269 

19-4184 

5569 

7 

13-4218 

24-4063 

4* 

25-1966 

12-8591 

55H 

7         9-4637 

19-9479 

5*    215510 

8-1466 

557° 

2I§ 

6*1414 

25-0330 

175 

17-8867 

12-9968 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  7z*-6  of  R.A.  at  Dec.  -f  74°,  and  77S'3  at  Dec.  +  75*. 
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B.  D. 

N,, 

Diain. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

v- 

Diara. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

O. 

y  • 

No. 

Mag. 

R.A.  i5h  47m  30s  to  i6h  om  o8  —  contd. 

R.A.  i6h  om  os  to  i6h  I21"  30"  —  contd. 

Centre      R.A.  i6h  o'«  Dec.  +  74°            R.A.  I5h  45™  Dec.  +75° 

Centre      R.A.  16"  Ora  Dec.  +74°             R-A.  i6»  15"'  Dec.  +75° 

Hate  2730.     1895,  July  2.            Plate  4955.     1900,  May  2. 

Plate  2730.     1895,  July  2.         Plate  4956.     1900,  May  2. 

5571 

9 

7-3822 

25-2806 

6 

19-111  1 

13-3291 

O 

HI. 

5616 

5 

14-9017     17-8959 

0 

in. 

5572 

6 

11-8331 

257457 

5617 

5 

15-4007 

17-6460 

3* 

3-2662 

6-0326 

5573 

5 

13-2231 

25-545I 

5618 

12 

15-8126 

17-9168 

'3 

3-6895 

6-2787 

5619 

4 

16-2872 

17-0935 

65§ 

26-6689 

6-6758 

74    648 

8-8 

5620 

4 

17-8518 

17-6445 

59§ 

26-9828 

8-6810 

74    649 

8-4 

5621 

4 

19-0635 

17-8196 

26-3265 

9-3980 

74    646 

87 

5622 

9 

14-1943 

18-8537 

8 

2-1293 

7-3047 

42§ 

25-9738 

10-2107 

74    645 

9-0 

5623 

5 

I4-3754 

18-3768 

64§ 

3-2258 

15-9798 

74    630 

7'7 

5624 

36§ 

14-4706 

18-1328 

53§ 

2-3617 

6-5706 

74    648 

8-8 

44§ 

8-2304 

26-9693 

75    577 

9-0 

5625 

«7§ 

15-3984 

18-4929 

'9 

3-3096 

6-8753 

5626 

i8§ 

'5'6935 

18-2095 

20        3'5«»5 

6-5759 

5627 

'4§ 

16-7261 

18-8607 

15        4-6564 

7-1650 

R.A.  i6h  omos  to  i6h  I2m  30s 

5628 

7 

16-8344 

18-1352 

4*      4-7202 

6-4336 

\j 

Centre     R.A.  i6h  o"'  Dec.  +74°            R.A.  i6h  15™  Dec.  +75° 
Plate  2730.    1895,  July  2.          Plate  4956.     1900,  May  2. 

5629 
5630 

7 
7 
5 

18-0766 
20-4421 
21-7610 

18-4043 
18-6270 
18-0828 

5        5-9798 
6        8-3510 
4*      9'6375 

6-6328 
6-71  16 
6-0906 

m. 

5632 

20 

23'4954 

18-5498 

'7 

11-3942 

6-4585 

5574 

5 

14-201  1 

14-6718 

5633 

4 

14-6089 

197864 

5575 

7 

15-2718 

14-5546 

4* 

2"9557 

2"9532 

5634 

5 

147146 

19-8328 

2* 

2-7045 

8-2531 

5576 

5 

15-5253 

14-1933 

5635 

7 

16-4830 

19-6274 

5 

4-4580 

7'9425 

5577 

'5 

16-3647 

14-3769 

'5 

4-0355 

27076 

5636 

7 

17-7972 

19-2109 

5 

57458 

7-4543 

5578 

7 

17-9155 

H'5344 

5637 

5 

19-3128 

19-6142 

5579 

4      18-0945 

14-7942 

5638 

9 

20-7189 

19-0496 

6 

8-6524 

7-1185 

5580 

6     i  18-3440 

I4-97I5 

4* 

6-0474 

3-1881 

5639 

4 

2  ''445  3 

19-9845 

5581 

7 

18-4375 

14-8040 

4* 

6-1317 

3-0156 

5640 

5 

22-1426 

19-4730 

5582 

4 

18-8027 

14-0622 

5641 

6 

22-4046 

19-0816 

4* 

10-3372 

7-0546 

5583 

25§     20-9437 

14-5201 

25 

8-6131 

2-5868 

74    654 

9*3 

5642 

4 

23'5564 

19-5678 

5584 

i8§  i  21-2747 

14-6678 

16 

8-9525 

2-7141 

5643 

20 

23'5755 

19-7268 

16 

11-5454      7-6260 

5585 

12 

21-6266 

I47283 

8 

9-3090 

27533 

5644 

10 

23-9033 

I9-9393 

7 

11-8831 

7-8204 

5586 

5 

227662 

14-9440 

3* 

10-4587 

2-9036 

5645 

42§ 

'4'3'53 

20-8748 

5'§ 

2-3681 

9-3I59 

74    646 

87 

5587 

4 

14-8420 

15-4748 

5646 

4'§ 

14-9228 

2O'I  126 

5°§ 

2-9290 

8-5186 

74    649 

8-4 

5588 

7 

14-8550 

I5-48I5 

5647 

5 

15-5788 

20-8221 

5589 

9 

15-2048 

15-5111 

5648 

6 

15-6325 

20-8482 

5 

3-6809 

9'2'37 

559° 

'7§ 

15-2647 

15-2420 

21 

2-9870 

3-6364 

5649 

42S 

'6-0343 

20-9478 

5'§ 

4-0893      9-2872 

74    651 

8-0 

559' 

7 

16-6357 

I5-4346 

5650 

4 

19-8436 

20-8146 

3* 

7-8827 

8-9347 

5592 

10 

17-5659 

15-5270 

9 

5-3026 

3-7860 

5651 

5 

23-1914 

2O-72I  I 

3* 

11-2156 

8-6448 

5593 

5 

18-5742 

15-2432 

5652 

10 

23-2036 

20-3618 

7 

11-2120    !      8-2843 

5594 

5 

18-6786 

15-2522 

5653 

29;5 

14-0213 

217073 

45^ 

2-1195     io'i643 

74    645 

9-0 

5595 

7 

19-4584 

15-8011 

4* 

7-2097 

3-9516 

5654 

9 

14-2848 

217794 

5 

2-3904     10-2205 

5596 

6 

207435 

15-1584 

3* 

8-4502 

3-2346 

5655 

5 

14-4618 

21-4420 

5597 

4 

22-0317 

15-1102 

5656 

12 

15-1284 

21-3610 

1  1 

3-2085       9-7546 

5598 

28§ 

24-1022 

15-8251 

24§ 

11-8420 

3-7035 

74    658 

9"4 

5657 

10 

16-7128 

21-5924 

9 

4-8015 

9-8932 

5599 

4 

147618 

16-3929 

5658 

4 

17-1852 

21-0563 

5600 
5601 
5602 

'4 
13 

I5-5739 
15-5936 

16-2867 

16-4842 
16*4642 
16-9249 

'3 

62§ 
12 

3-3851 
4-1085 

4-8558 
5-257° 

74   650 

7'5 

5659 
5660 

5661 

7 
9 
4 

I7-559I 
17-8048 

18-8674 

21-0505 
21*441  I 
2I-I871 

7 
8t 

5-6178 

9-3032 
9-6770 

5603 

4 

16-6694 

16-4713 

5662 

10 

'9'9'33 

21-1736 

7 

7-9728 

9-2874 

5604 

4 

17-1230 

16-9501 

3* 

4-9382 

5-2341 

5663 

13 

22-3166 

2I-447I 

10 

10-3876 

9'4'95 

5605 

x-       f 

4 

17-2222 

16-3200 

5664 

6 

22-8057 

21-5896 

4* 

10-8857 

9'534' 

5606 

f 

4 

20-0493 

16-0685 

5665 

7 

23-1636 

21-0955 

6 

1  1-2136 

9-0225 

5607 
5608 

34§ 

35§ 

20-4044 
21-1548 

16-2109 
16-4810 

42§ 

4°§ 

8-1759 

4-3048 
4-53I3 

74    653 
74   655 

9-2 
9-0 

5666 

5667 

5 

7 

I4-4330 
14-9486 

22-8927 
22-2363 

5609 

42§ 

22-2524 

16-6301 

4'§ 

10-0458 

4-6156 

74   656 

8-7 

5668 

1  1 

14-9958 

22-5556 

9 

3-1439 

10-9540 

5610 

6 

22-3152 

16-1199 

4 

10-0778 

4-1039 

5669 

5 

15-4637 

22-6605 

5611 

22§ 

23-4938 

16-3485 

22§ 

11-2650 

4-2576 

5670 

15-4704 

227539 

3°§ 

3-6286 

11-1247 

5612 

16 

24-0000 

16-4525 

'5 

11-7778 

4-3364 

5671 

10 

157418 

22737I 

6 

3-8990 

11-0943 

5613 

5 

H-"73 

17-6049 

5672 

4 

16-0447 

22-0945 

5614 

5 

'4-3381 

I7-4695 

5673 

5 

17-2825 

22*6462 

5615 

2S§ 

I4-3748 

17-1498 

4o§ 

2-2107 

5-5943 

74    647 

9-1 

5674 

6 

18-6888 

22'2OI  I 

5 

6-8113 

10-3862 

i  rlseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  7ZS'6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  and  77S'3  at  Dec.  +  75°. 
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M/» 

DiJiiii. 

I  'JUJl  1  , 

B.  D. 

Vrt 

B.  D. 

JnO* 

x. 

y~ 

X- 

-/• 

No. 

Mag. 

-1O. 

Dltilll. 

X, 

»• 

Di&rn. 

x.                    y. 

No. 

Mag. 

R.A.  i6h  om  o8  to  i6h  i2m  30s  —  contd. 

R.A.  i6h  i2m  30s  to  i6h  3omi58  —  contd. 

Centre      R.A.  i6hoi"  Dec 

.  +  74°                R.A 

,gh  I5m  Dec.  +  75° 

Centre     R.A.  i6h  24m  Dec.  +  74°           R.A.  i6>>  15"  Dec.  +  75" 

Plate  2730.     1895 

July  2.           Plate 

4956.     1900,  May  2. 

Plate  2723.     1895,  June  25.        Plate  4956.     1900,  May.  2. 

m. 

o 

in. 

5675 

9 

19-5959 

22-0367 

8 

7-7023 

10-1648 

5725 

27§ 

H75Z3 

177584 

4°§ 

22-0996 

6-0305 

74    663 

9-0 

5676 

4 

21-9518 

22-2368 

5726 

'5 

15-3765 

17-8226 

29 

22-7196 

6-1225 

74    664 

9'5 

5677 

20 

23-1  182 

22-8056 

'5 

1  1-2691 

10-7326 

5727 

6 

12-8943 

7-1975 

5678 

IO 

14-9995 

23-8030 

7 

3-2187 

12-2040 

5728 

6 

16-2066 

7'457Q 

5679 

5 

I5-7445 

23-9508 

3* 

3-9737 

12-3041 

5729 

4 

17-4508    j     7-1495 

5680 

6 

17-5040 

23'5944 

4 

5-7085 

11-8438 

5730 

3 

17-4521 

7-6822 

5681 

1  1 

17-6519 

23-3699 

9 

5-8420 

11-6138 

5731 

4 

18-2780 

7-6398 

5682 

'9§ 

'8-9735 

23-0010 

18 

7-1407 

1  1-1676 

5732 

8 

17-9631 

18-8068 

'5 

25-2587 

7-1161 

5683 

35§ 

22-9165 

23-8491 

32§ 

1  1-1272 

1  1-7810 

74     657 

9'3 

5733 

4 

'3  '9°43 

8-0395 

5684 

5 

16-1566 

24-9450 

4t 

4-4446 

I3'27I4 

5734 

23 

9-5561 

20-8180 

3Q§ 

16-7730 

8-8658 

5685 

4 

19-4519 

24-4083 

3* 

7-7007 

12-5441 

5735 

9 

11-2156 

20-4239 

16 

18-4516 

8-5430 

5686 

7 

2«-3957 

24-5122 

5 

9-6449 

12-5318 

5736 

7 

21-2170 

8-1983 

5687 

7 

217547 

24-6564 

5 

10-0150 

12-6531 

5737 

16 

14-3212 

20-3457 

24§ 

21-5576 

8-5936 

5688 

7 

19-0737 

257145 

7 

7-3989 

13-8680 

5738 

IO 

18-5321 

20-1390 

21 

257736 

8-5684 

5689 

8 

19-4736 

25-2603 

5* 

7-7698 

13-3936 

5739 

22§ 

18-9673 

20-3363 

47§ 

26-2007 

8-7831 

74    666 

9'5 

5690 

38§ 

22-3754 

257344 

26§ 

10-6948 

'3-6955 

5740 

8 

6-5517 

22-0358 

IO 

13-7228 

9'9558 

5691 

IO 

22-7011 

25-3893 

574' 

5 

'47525 

9-6828 

5742 

20§ 

8-6405 

21-2275 

27§ 

15-8422 

9'2353 

6i§ 

24-7726 

25-0689 

75    585 

8-5 

5743 

5* 

10-7143 

21-4954 

'5 

17-9029 

9-5930 

5744 

4 

18-8358 

9-7118 

5745 

4* 

1  1  -6886 

21-4689 

9 

18-8771 

9-6059 

R.A.  i6h  i2m  30s 

to  i6h  30™  15s 

5746 
5747 

4 
4 

19-2729 

20-0083 

9-0955 
9'4259 

Centre      R.A.  16'"  24"'  Dec.  +74°              R.A.  16^  1$™  Dec.  +75° 

5748 

4* 

14-8412 

21*2918 

9 

22-0345 

9-5633 

Plate  2723.     1895,  June  25.        Plate 

4956.     1900,  May  2. 

5749 

1  1 

14-9588 

20-8683 

23 

22-1700     ;       9-1440 

5750 

6 

'5  '449  5 

21-3978 

17 

22-6372              9^954 

5692 

5693 
5694 

5695 
5696 

5697 
5698 
5699 
5700 
5701 
5702 
5703 
57°4 
5705 
5706 

5707 
5708 
5709 
57io 

57H 

5712 

57i3 

3* 
4* 

2* 

4* 
8 

3'§ 
16 

5t 
*5§ 
5 
4* 
3* 

19 

3* 
7 

3* 
3* 
7* 
3* 

8-6812 

97774 
io-i  509 

13-0444 
13-3696 
14-3225 
15-1382 
18-7561 
6-7012 

I2'5455 
16-2114 

6-2307 

7-4169 
7-6728 
11-3422 

12-0299 
14-1069 
14-5674 
15-9290 

H'45'4 
14-5668 

14-4852 

I4754I 
I4-5758 
14-2769 
14-6060 
14-3137 
15-9205 
15-0250 
15-5981 
16-2017 

167299 
16-4234 
16-4225 

16-5119 

16-7029 
16-4937 
16-2946 

5 
9 
3* 
6 

'3 

55§ 
20 

3* 

3'§ 

5* 
8 

4* 
6 

4 

22 

3* 
'4 
4 
5 
5* 
'3 
5* 

16-1705 
17-2627 
17-6403 
20-5188 
20-8500 
21-8191 
22-6192 
26-2499 
14-1327 

20-0108 
23-6486 

13-6505 

'4'39°7 
14-7478 
14-8130 
15-0808 
18-7471 
19-1919 
19-4282 
21-4993 
21-9685 
23'3378 

2-4663 
2-6301 
2-5646 

2-9545 
2-7898 

2-5323 
2-8963 

27499 
3'8+93 
3-2054 

3-9333 
4-1046 
4-6541 
4-1  101 
4-6880 

4-3841 
4-5525 
4-9230 

4-6679 
4-9446 

4-757° 
4-6206 

0 

74    662 
74    660 

m. 

9-I 
9'5 

5751 
5752 
5753 
5754 
5755 
5756 
5757 
5758 

5759 
5760 
5761 
5762 
5763 
5764 
5765 
5766 

5767 
5768 
5769 

5770 
577' 

5772 

22§ 

7 
17 

IO 

8* 

28§ 

4 

4* 

7 
18 

4* 

18-6567 
8-4520 

12-3622 
13-7247 

5-2122 

•6  -0108 
12-4422 

17-7842 

18-9784 
10-6520 

18-8164 

20-9973 
22-4396 

23-6108 
23-3817 

24-7996 
24-9998 
23-9758 

24-0950 

24-1420 
25-1370 

25-4892 

46§ 
16 

5 
6 

4 

4 

6 

25§ 

16 

16 

37§ 
1  1 

4 
7 
6 

'3 

27§ 

4 

4 
1  1 

25-862O 
I5-5984 

I2'l6l  I 

13-8215 
14-9618 
16-4130 
16-7461 

19-1540 

19-4595 
20-8293 
22-3050 
12-2598 
13-0527 
19-5225 
20-2527 
24-8544 
25-3412 
26-0453 
17-6850 
19-6392 
24-0150 
25-8252 

9-4301 
10-4400 

7530 
•6651 

•4613 
•1839 
•0623 
•8656 
•7760 
•6085 
•3601 
12-6555 
12-8926 
12-1425 
12-9965 
12-4869 
12-9153 
12-5904 

13-2255 
13-4630 
13-0822 
13-9318 

74    665 

75    585 
75    59° 

9-1 

8-5 
9'5 

57'4 

5715 
5716 

5717 

3* 
4* 
'3 
5* 

8-0269 
8-2238 
10-5668 
13-9285 

>  17-7254 
17-6489 
17-6390 
'7-5543 

6 
8 
20 
1  1 

15-3810 
15-5798 
17-9206 
21-2838 

5-7095 
5-6424 

573'7 
579°7 

74    661 

9-5 

4°§ 

42§ 

1-5411 

2-6505 

16-8237 
16-8579 

7*§ 

26-6804 

5-I953 

74     668 
74     655 
74     656 

8-7 
9-0 

87 

5718 

4* 

17-8775 

l6'Q7sQ 

4* 

2  :"2  z±7 

C-l8l2 

5719 

5* 

'         1  1  j 

'8-9555 

7  /  J  7 

17-0749 

T 

7* 

J       JT/ 

26-3253 

3  j  °  j  ^ 
545326 

5720 

4 

14-4686 

6-1288 

5721 

4* 

10-4014 

18-2680 

5 

17-7301 

6-3514 

5722 

5 

11-8463 

18-1454 

12 

19-1765 

6-2949 

5723 

4* 

12-1838 

18-0278 

IO 

19-5228 

6-1919 

5724 

1  1 

12-5401 

18-2904 

T  T 
*  / 

19-8629 

6-4653 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  728'6  of  K.A.  at  Dec.  +  74°,  and  77S'3  at  Dec.  +  75°. 
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ZONE    +    74° 


Diflrn. 

B.  D. 

Nf. 

B.  D. 

X. 

y- 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

O. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i6h  30m  is8  to  16''  36™  15* 

R.A.  i6h  36"'  15s  to  i7h  ola  30s  —  contd. 

Centre      R.A.  i6h  24™  Dec.  +74°            R.A.  i6h  45™  Dec.  +75° 

Centre      R.A.  i6h  48"'  Dec.  +  74°            R.A.  i6l>  45m  Dec.  +  75° 

Plate  2723.     1895,  June  25.          Plate  2726.     1895,  June  27. 

Plate  3169.     1896,  June  16.        Plate  2726.     1895,  June  27. 

m. 

in. 

5773 

3>§ 

19-2615 

14-0599 

56 

1-8392 

2-4332 

74    667 

9  '4 

5823 

'3 

16-4812 

16-2394 

8 

18-9016 

4-2498 

5774 

7 

19-4345 

14-3895 

5824 

15 

177999 

16-3887 

1  1 

20-2167 

4'4245 

5775 

n 

4-6161 

27179 

5825 

1  1 

18-2445 

16-1669 

5t 

20-6643 

4-2128 

5776 

12 

23-1062 

14-6063 

'5 

57'74 

2-6403 

5826 

6 

20-8OO8 

16-3494 

5777 

22§ 

24-0128 

14-8459 

33§ 

6-6370 

2-7934 

74    673 

9'5 

5827 

21§ 

20-8735 

16-2890 

18 

23-2919 

4-3785 

5778 

IO 

22-6526 

15-2103 

1  1 

5-3200 

3-2805 

5828 

9 

21-8639 

16-0550 

5779 

IO 

20-3107 

16-1054 

16 

3-0695 

4-3795 

74    669 

95 

5829 

H 

22*2440 

16-2678 

5* 

24-6632 

4-379° 

5780 

33§ 

19-2943 

16-7299 

5°§ 

2-1099 

5-0888 

74    668 

87 

5830 

16 

22-6450 

16-5749 

n* 

25-0572 

4-6948 

5781 

6 

19-0809 

177837 

7 

1-9903 

6-1594 

5831 

27§ 

77318 

17-0165 

'9 

10-1365 

4-8853 

5782 

9 

22-0828 

'7-93I4 

'4 

4-9953 

6-0426 

74    671 

9'3 

5832 

4 

8-8835 

17-6558 

5783 

5* 

20-0544 

18-8022 

5 

3-0544 

7-0875 

5833 

15 

II-5I44 

17-0100 

IO 

13-9190 

4-9400 

5784 

'4 

20-9273 

19-6546 

'7 

3-9998 

7-8556 

5834 

8 

14-6690 

177658 

7 

17-0640 

5-7495 

5785 

6 

5-8576 

7-0547 

5835 

'5 

15-9698 

17-1275 

'5 

18-3721 

5-I338 

5786 

5 

19-3209 

19-7678 

5 

2-4104 

8-1161 

5836 

7 

17-3599 

17-5900 

5787 

5* 

20-5277 

21-0313 

9 

37231 

9-2666 

5837 

12 

20-9895 

17-9218 

9* 

23-3760 

6  0146 

5788 

18 

20-6525 

21-6169 

24 

3-8979 

9-8371 

5838 

2I§ 

21-0959 

17-5290 

25 

23-4887 

5-6232 

5789 

4* 

20-9924 

21-0794 

10 

4-1974 

9-2776 

5839 

12 

22-1514 

17-4326 

6* 

24-5479 

5-5400 

579° 

8 

6-8204 

9-8470 

5840 

I  I 

22-2797 

17-1895 

579i 

4 

6-2463 

11-3470 

5841 

3lS 

5-6119 

18-3933 

23§ 

7-9930 

6-2229 

74    674 

9'4 

5792 

4 

6-4520 

"'4344 

5842 

49§ 

5-7819 

18-5476 

38§ 

8-1607 

6-3820 

74    675 

87 

5793 

9 

19-9516 

24-1365 

'4 

3-4265 

12-4099 

5843 

6 

6-3991 

18-3122 

5794 

13 

21-1186 

24-8891 

20 

4-6551 

13-0563 

74    670 

9'5 

5844 
„  o  .  - 

9 

IO-350I 

18-3797 

8 

12-7309 

6-2907 

6--»Sr  t 

47§ 

25-2053 

18-5548 

74    675 

87 

5°45 
5846 

5 

5 

I  1*9084 

12-7939 

'8-3497 
18-8860 

5 
4 

14-2907 
15-1656 

54 

6-8396 

5847 

298 

13-0435 

18-3235 

21§ 

15-4276 

6-2795 

5848 

8 

13-5420 

18-4174 

8 

15-9240 

6-3827 

R.A.   l6h  36™  15*  to  I7h  om  30s 
Centre      R.A.  i6h  48™  Dec.  +  74°            R.A.  i6i>  451°  Dec.  +  75° 
Plate  3169.    1896,  June  1  6.        Plate  2726.    1895,  June  27. 

5849 
5850 
5851 
5852 

6 

8 

14-1177 
16-8601 
18-4175 
22-6764 

18-0395 
18-4346 
18-9540 
18-9891 

22 

34§ 
6 

16-5059 
19-2408 

20-7905 

6-0138 
6-4560 

7-0030 

74    687 

9'3 

O 

m. 

5853 

8 

4-6619     19-3373 

6 

7-0293          7-I520 

5795 
5796 
5797 

io8§ 

jt 

8-2998 
10-1610 
10-8140 

147750 
14-2456 
14-8446 

25 
8 

95§ 

107417      2-6538 

I2'6l2I          2-1524 
13-2548          2-7623 

74    680 

6-5 

5854 
5855 
5856 

4'§ 

'7 
8 

8-3472     19-8614 
9-0864     19-9361 

9^447     I9-9990 

'3 

6 

IO-7026    1     7-7395 
II-440I          7-8245 
11-5994         7-8909 

74    678 

9'4 

5798 

'4* 

1  1-0057 

f 

14-0148 

IO 

13-4606          1-9378 

5857 

12 

11-6157     19-6690 

7 

13-9730 

7-6013 

5799 

Q 

18 

13-2906 

14-8127 

'4 

157346          27758 

5858 

17 

13-6126 

19-9758 

'3 

15-9698 

7-9430 

580O 
5801 

0 

22 

4°§ 

H'0757 
18-4434 

14-6079 
14-8867 

20 
4'§ 

16-5263          2-5826 
20-8843          2-9336 

74    684 
74    688 

9'5 
9'5 

5859 
5860 

7 

IO 

15-1892 

19-8483 
19-5328 

5t 
6 

16-4119          7-8198 
I7-5534         7-5242 

5802 
o 

18-5380 

H775- 

5861 

12 

15-3235 

19-7244 

9 

17-6819         7'7l84 

5803 
o 

18-9588 

X1  f 

14-1824 

5862 

8 

i7-3258 

19-6093 

6 

19-6870    j      7-6372 

5804 

_   0 

1  1 

19-3466 

14-0745 

5* 

2I-8023 

2-1362 

5863 

2I§ 

17-6149 

19-5070 

20 

19-9766      7'5396 

5805 
5806 

..  Q.~  — 

5 

IO 

2  1  -042  5 
23-0659 

14-9178 
14-1047 

5864 
5865 

10 

18-3687 
19-1892 

19-6591 
19-4890 

5 

20-7309 
21-5543 

77048 

5807 
5808 
5809 
5810 

-0  -   - 

n 

9 
»4 

47553 
4-9140 
9-3202 
12-0890 

15-1765 
15-4622 
157426 
15-9777 

6 
8 
'3 

7-348° 

"7455 
14-5121 

3-2848 

3-6389 
3-9160 

* 

5866 

5867 
5868 

5869 

8o§ 

12 

86§ 
8 

20-5793 
22-5578 
22-7374 
5-5508 

19-3814 
197665 
19-2953 
20-5815 

74§ 
1  1 

941 

22-9438 
24-9148 
25-1054 
7-8985 

7^58 
7-8842 

7-4I4I 
8-4098 

74    690 
74    695 

7'7 
7-2 

5011 

5812 

5813 
5814 

9 

5 
7 

13-9925 
15-6789 
16-1265 
6-4610 

15-8130 
15-5120 

'5-5352 
16-4889 

22 
6 

16-4197 
18-1125 

37845 

5870 
5871 

5872 
5873 

6 

6 

5-9073 
6-0403 

7-3254 
7-811  1 

20-5338 
20-2899 
20-3246 
20-6283 

5 

5* 

IO 

8-2522 
8-3899 
9-6717 
10-1550 

8-37I7 
8-1323 

8-1847 

74    676 

9'5 

5815 
5816 
5817 
5818 
5819 

5820 
5821 
5822 

5 

4°§ 
6 
ii 

6 
6 

7 

7-8235 
8-608  1 
9-8174 
i  o-  1  008 
10-1890 
11-6396 
13-9108 
14-0218 

16-5029 
16-0873 
16-4609 
16-6991 
16-9378 
16-9099 
16-8937 
16-6762 

4* 
n 

22§ 

5t 
5 
5* 

10-2383 
11*0273 

12-5118 

12-5958 
14-0459 
16-3176 
l6>4355 

4-3707 
3-9698 

4-6045 

4-8455 
4-8415 

4-8670 
4-6502 

74   679 

9'4 

J      I  J 

5874 

5875 
5876 

5877 
5878 

5879 
5880 
5881 

6 

to 

34§ 
n 

22§ 

H 
22§ 

8-6375 
12-3127 

I4-57I3 
14-8278 
14-9045 
18-9541 
21-3982 
22-0672 

20-9768 
20-6376 
20-0203 

2O'8OIO 

20-6372 
20-9818 
20-4066 

20-9955 

5 
3'§ 
8 

24§ 

7 

22§ 
lit 
22 

10-9774 
14-6567 
16-9224 
17-1678 
17-2463 
21-2905 

23-7447 
24-4041 

8-8603 
8-5814 
8-0025 
8-7875 
8-6269 

9-0375 
8-5049 
9-1024 

74    683 
74    685 

9-1 
9'5 

i  rtseaa  interval  represents  very  nearly  5'  =  72^6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  and  778-3  at  Dec.  +  75°. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

x.                   y. 

Diam. 

X. 

y- 

\0. 

Utam.             x. 

y- 

Diam. 

:,. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.  A.  1  6h  36™  1  5s  to  1  7h  om  ^—contd. 

R.A.  i6h  36m  15s  to 

I7h  om  30s  —  contd. 

Centiv       K.A    i6b  48""  Dec.  +74°           R.A.  i6>»  45>n  Dec.  +  75° 

Centre      R.A.  16*  48-0  Dec.  +  74°           R.A. 

i6h  45m  Dec.  +75° 

Plate  3169      1896,  June  16.         Plate  2726.     1895,  June  27. 

Plate  3169.     1896 

June  1  6.        Plate 

2726.     1895 

,  June  27. 

o 

m. 

o 

5882 

10       22-36-1.1     20-4055 

9t    24-7147      8-5180 

5941 

33(5     11-9193 

24-6624 

22§ 

I4-1957 

12-5987 

74    682 

9-5 

5883 

7 

22-7513      20-1253 

6*     25-1021       8-2472 

5942 

7       16-9218 

24-4763 

8 

19-2000 

12-4989 

5884 

22§ 

23-1685      20-1845 

22          25-5175 

8-3131 

5943 

20     i  17-1776 

24-31  16 

18 

'  19-4604 

12-3356 

5885 

6 

23-9416 

20-3328 

5944 

i8§      18-3912 

24-2590 

19 

20-6729 

12-3035 

5886 

7 

5-5058 

21-5825 

5 

7-8298 

9"4'45 

5945 

49§     21-6344 

24-9915 

42-5 

23-9009 

1  13-0898 

74    694       8-8 

5887 

8 

6-1006 

21-9810 

7t 

8-4247 

9-8202 

5946 

36§     23-4721 

24-8650 

33§ 

25-7406 

12-9953 

5888 

9 

7-8287 

21-6665 

5 

10-1559 

9-5377 

5947 

52§       5-44  '7 

25-1904 

29§ 

-7116 

13-0180 

5889 

5 

8-4474 

2I'I  l6l 

5t 

10-7813 

8-9995 

5948 

3o§       8-8073 

25-6337 

18 

I  1-0693 

13-5190 

5890 

8 

9-01  2O 

2I-I7IO 

6 

n'3493 

9-0607 

5949 

15       i  o-  2  1  8  1 

25-6275 

12 

12-4792 

I3-5372 

589, 

30^ 

10-6620 

2I-I327 

24§        12  9990 

9-0496 

595° 

14       10-9216 

25-8545 

8 

'3-1753 

'3-7739 

5892 

j6§ 

11-5351 

2I-8832 

46§    ;  13-8577 

9-8144 

74    681 

8-0 

595i 

7     111-3986 

25-6762 

6* 

13-6544 

13-6061 

5893 

4 

I  1-5423 

2^4774 

3       13-873° 

9-4126 

5952 

4°§     117369 

25-8193 

27§ 

13-9923 

13-7512 

5894 

8 

12-1912 

21-8746 

6      14-5165 

9-8I59 

5953 

9       13-4798 

25-3441 

5* 

157464 

13-3068 

5895 

«5§ 

12-3880 

21-9753 

23§     147085 

9-9206 

5954 

5*  i  16-0241 

7 

18-2858 

13-5896 

5896 

17       13-2363 

2  I  '6O  I  2 

12           15-5632 

9-5607 

5955 

18       16-5888 

25-1379 

15 

18-8550 

i3-'574 

5897 

22§         137288 

21-2155 

19 

16-063:1 

9-1835 

5956 

27§   :  19-4209 

25-2258 

20§ 

21-6865 

i  3-2928 

5898 

7       14-9888 

21-5646 

6      17-3141 

9-5551 

5957 

4 

21-7654 

13-8883 

5899 

7       15-1997 

2I-8712 

5       17*5206 

5958 

6*    19-5999 

25-2909 

7 

21-8635 

I3-3572 

5900 

10       1  5-2530 

21-6563 

7     :  17-5773 

9-6494 

5959 

10 

23-2614 

13-2810 

5901 

24§     ,   16-41  I  2 

2I-2558 

19     ,  i8-743i 

9-2681 

5902 

ii       16-6861 

21-4657 

9      19-0140 

9-4814 

59°3 

16       19-0390 

2I-8435 

'3 

21-361  1 

9-9032 

R.A.  i6h  =;om  10s 

to  I7h  23m  4S" 

5904 

59°5 
5906 

18       20-0345 
14       20-4894 
44§     20-5864 

21*8001 

21-4820 
21-7260 

15 
8 

43§ 

22-3622 
22-8192 
22-9122 

9-8743 
9-5633 
9-8086 

74    691 

9-0 

Centre      R.A.  17"  12-"  I)e 
Plate  2733.     1895, 

:.  +  74°            R.A.   i7b  15™  Dec.  +75° 
July  2.             Plate  2727.     1895,  June  27. 

5907 

21          20-9050 

21-6040 

18 

23-2303 

9-6902 

0 

m. 

5908 

12          21-5709 

21-8157 

_9^ 

23-8947 

9-9H3 

5960 

22§ 

6-1542 

14-1589 

19 

36039 

2-2721 

59°9 
5910 

55<S 
9 

2  I  "67  2  2 
I3-440I 

21-5929 
22-5131 

7 

24-0008 

15-7522 

9-6936 

io-4755 

74    693 

8-1 

5962 

4- 

8-6229 
8-9601 

14-6838 
14-5238 

Jt 

6-4085 

2-5971 

£ 

74   698 

7'9 

59" 

25§     15-9206    22-4304 

22§ 

18-2357 

io-4375 

5963 

4 

10-0537 

14-5800 

4 

7-5055 

2-6373 

5912 

18       17-3495     22-4326 

15 

19-6630     10-4618 

5964 

4»§ 

227407 

H'5'77 

48> 

20-19-5.3 

2-3995 

74    709 

9-2 

59'3 

15       '7-4393 

22-4929 

12 

19-7528     10-5232 

5965 

4 

5-0971 

15-4097 

59'4 

22-$         19-2826 

22-8986 

17 

21-5885 

10-9591 

5966 

6 

11-8785 

15-1688 

4 

9-3425 

3'2O2O 

59'5 
59'6 

24§        20-5857 

8       21-4185 

22-6696 

22-1539 

21 

8* 

22-8933 
23-7339 

107513 
10-25  IO 

5967 
5968 

5 
9 

18-6428 

15-3987 
15-0576 

5 
7 

12-9543 
16-106; 

2-9973 

59'7 

63$     21-4889 

22-8695 

57? 

10-9683 

74    692 

87 

5969 

22§ 

4-5094 

16  3792 

2  I 

1-9865 

4-5I84 

59'8 

lit     23-0529 

22-0412 

IO 

25-37I7 

10-1654 

597° 

5 

6-5522 

16-2558 

5919 

8*     23-3222 

22-9694 

12 

25-6265 

0974 

5971 

4 

8-I570 

i6-3793 

5920 
5921 

12              5-2905 

7         57879 

23-4209 

23-8883 

8 

7* 

7-5869 
8-0752 

•2467 
•7222 

5972 

5973 

12 

28§ 

10-5539 
I5-7295 

16-2697 
169368 

12 

8-0294 
13-2217 

4-3190 
4-9168 

74    705 

9-1 

5922 
5923 

5924 

10         5-8896 

12              97492 

9     i    9-87n 

23-9429 
23-4697 
23-6951 

8 

IO 

7 

8-1780        -7781 
12-0452         -3692 
12-1632         -5980 

5974 
5975 
5976 

16 

44§ 

17-8222 
19-6954 
20-1941 

16-7218 

16-5463 
16-9685 

13 

5t 

15-3079 
17-1802 
17-6848 

4-4681 
4-8881 

74    708 

8-0 

5925 

2O§        I1-7II6 

23-8370 

15 

13-9993         7709 

5977 

21        |  21-6091 

168469 

16 

19-0955 

4-7478 

5926 

16 

15-2782 

23-3388 

'3 

17-5753        '3339 

5978 

4 

22-0885 

16-3-19 

5927 

28§ 

23-0460 

17-6814        "°447 

74    686 

9'5 

5979 

6 

6-7600 

17-1819 

7 

•  4-2541 

n      £ 

5-2881 

5928 

12 
IO 

17-2983 
l7-3*97 

23-6913 
23-6684 

10 

9 

19-5875         "7'66 
19  6213         -6932 

598o 
598, 

12 

8 

67872 
7-3336 

17-1894 
I7-5378 

10 

5* 

4-2826 
4-8289 

5-6370 

5930 

9 

17-9605 

23-5444 

7 

20-2561         -5826 

5982 

4 

7-9635 

17-1248 

O  ^ 

593' 

13 

18-1406 

23-2822 

12 

20-4410 

•3241 

5983 

ii 

I  1-8450 

17-2651 

12 

9-3384 

5-2980 

5932 

42* 

19-6141 

23-6513 

32§ 

21-9061 

•7175 

74    689 

9-0 

5984 

3 

12-6233 

17-9086 

3* 

10-1252 

5-9272 

5933 

6* 

22-1256 

23-3335 

7* 

24-4240 

'4442 

5985 

24§ 

I3-8936 

17-5840 

Z3i5 

11-3917 

5'59°3 

-•         O  rt 

74    7°3 

9'4 

5934 
5935 

17 

5-2592 

6-7402 

24-6272 
24-0918 

16 

10 

7-5363     12-4528 
9-0260     1  1-9422 

5986 
5987 

4 

12 

19-4850 

17-5316 

17-7967 

4 
1  1 

14-8745 
16-9843 

5-4899 

5-7257 

5936 

18 

7-9I20       24-9748 

12 

10-1832     12-8433 

5988 

6       19-5783 

17-7492 

4 

17-0750 

5-6770 

5937 

10         8-3221 

24-8436 

7       10-5971     12-7168 

5989 

24§     21-6272 

17-3164 

23§ 

19-1193 

5-2180 

£  0  „ 

5938 

JI§ 

8-370- 

24-2818 

22§ 

10-6520     12-1601 

74    677 

9*4 

599° 

12 

22"o8o6 

17-0755 

5 

19-5697 

4-9685 

5939 

5* 

8-4739 

24-4231 

5* 

10-7527     12-3028 

599' 

•4 

22-6342 

17-1991 

IO 

20-125  ' 

6x- 

5-O8O9 

6.    ,^_o 

594° 

12 

10-1379 

24-9748 

9 

12-4112     12-8849 

5992 

12 

9-1  140 

18-0290 

9 

•6157 

IOOO 

Plates  3169,  2726.     Nos.  5885,  5919,  5946  are  measured  also  on  Plates  2733,  2727. 

i  rteeau  interval  represents  very  nearly  5'  =  72""6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  »nd  77f"3  at  Dec-  +  75°- 

'  '                                                                                                                                               2H 
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No 

B.  D. 

B.D. 

MlUlll  . 

x.                      y. 

Diani. 

X. 

v- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i6h  59m  30s  to  i;h  23™  45s  —  contd. 

R.A.  i6h  59™  30s  to  i;£  23m  45s  —  contd. 

Centre      R.A.  17*  i2m  Dec.  +  74°           R.A.  i7b  15™  Dee.  +  75° 

Centre       R.A.  i7h  i2m  Dec.  +  74°          R.A.  I7h  15™  Dec.  +75° 

Plate  2733.     1895,  July  2.            Plate  2727.     1895,  June  27. 

Plate  2733.     1895,  July  2.             Plate  2727.     1895,  June  27. 

5993 

19 

9-1359 

18-4293 

17 

6-6444 

6-4990 

0 

in. 

6050 

5        9-6899 

23-1302 

5        7-2628 

•1954 

0                              IN- 

5994 

6 

9^244 

18-9292 

5^ 

6-9370  j  6-9955 

6051 

4*     12-8033 

23-1579 

4*     10-3733 

•1785 

5995 

5 

9-5255 

18-8285 

7-0363 

6-8904 

6052 

19!$     13-4141 

23-8838 

17       10-9950 

•8949 

5996 

4 

9-5841 

l8'I2OI 

4 

7-0861 

6-1859 

6°53 

5     i  13-6064    23-1433 

4*  ;  11-1833 

•i  560 

5997 

6 

10-1048 

18-6996 

3* 

7-6146 

6-7588 

6054 

23       17-5234    23-5924 

19       15-1028 

'5475 

5998 

15 

H-4347 

18-7581 

ii 

8-9448 

6-7969 

6055 

16       18-9534    23-5332 

12           16-5278 

-4723 

5999 

20 

14-0160 

18-2906 

20 

11-5258 

6-2950 

6056 

6*     19-8833     23-3743 

4       17-4561 

•3002 

6000 

42§ 

14-3182 

18-1416 

38§ 

1  1-8244 

6-1425 

74    704 

8-3 

6057 

8       19-9304     23-7533 

4 

17-5083 

II-6779 

6001 

3 

14-5651        187774 

5946 

37     ,    4-6824    24-9623 

24 

2-2779 

13-0965 

6002 

3 

14-8854    !  18-6767 

6058 

24        5-4078     24-8909 

20 

3-0033 

13-0160 

6003 

20 

16-8213       18-1308 

•9 

14-3254 

6-0966 

6059 

20       11-8454    24-7218 

'9 

9H43I 

12-7573 

6004 

6t 

5-2892 

19-8561 

3* 

2-8158 

7-9848 

6060 

24*5     11-9478  124.2570 

2I§ 

9-5361 

12-2892 

74    701       9-5 

6005 

17 

5-3250       19-9683 

H 

2-8554 

8*0903 

6061 

19       127438 

24-5785 

17 

10-3359 

I  2  "60  10 

6006 

4 

6-1352  !  19-6487 

4* 

3-6576 

7-7662 

6062 

38§     ;    15^445 

24-5756 

38§ 

13-5369 

12-5504 

74    706       9-2 

6007 

5 

12-1871     19-3704 

5 

9-7065 

7-3984 

6063 

5*    20-3801 

24-4957 

4 

17-9705 

12-4144 

6008 

12 

13-5525     19-7056 

8 

11-0779 

7-7172 

6064 

19      20-9588 

24-9196 

'9 

18-5552 

12-8278 

6009 

6 

14-2131     19-1827 

5 

1  1-7310 

7-1839 

6065 

8         7-9659 

25-3769 

7 

5-5670 

13-4668 

6010 

3 

16-8727 

'9-5353 

3 

14-3940 

7-4988 

6066 

5*     16-6569 

25-0983 

5     i  I4-2574 

13-0665 

60  1  1 

4 

17-8108 

19-6911 

4 

15-3334 

7-6449 

6067 

4* 

17-2841 

25-3193 

4       14-8847 

13-2725 

6012 

3 

18-4419 

19-7874 

3* 

15-9683 

77278 

6068 

5* 

'8-734' 

5 

16-3359 

13-3978 

6013 

4* 

20-4434 

19-9387 

3* 

17-9753 

7-8498 

6069 

ii 

20-0606 

25-2738 

9 

17-6582 

I3-I933 

6014 

5* 

22-6559 

19-6505 

5 

20-1795 

7-5379 

5885 

4 

4-7181 

20-4077 

9'S 

1-2752 

'97837 

74    690 

77 

6015 

12 

9-5072 

20-7474 

IO 

7-0470 

8-8157 

19-4895 

74    695 

7'2 

6016 

'9§ 

10-6735 

20-6858 

19 

8-2142 

8-7381 

74    699 

9'5 

62§ 

2-5767 

21-8775 

74    693 

8-1 

6017 

4 

11-0553 

20-2520 

3*       8-5869 

8-2995 

57§ 

1-5089 

22-1151 

74    691 

9-0 

6018 

5 

14-3206 

20-4666 

H 

11-8569 

8-4657 

2-5160 

23-1661 

74    692 

87 

6019 

£ 

3* 

'4-5157 

20-7580 

3* 

12-0583 

8-7578 

68§ 

2-8613 

25-2641 

74    694       8-8 

6O2O 

19 

'4-9725 

20-1863 

18 

I2'5°35 

8-1754 

95§     24-7796 

23-1850 

74    710       7-0 

6O2I 

4 

15-7253 

_  _  ,/~ 

20-2633 

£ 

3* 

13-2600 

8-2424 

6O22 

5 

196443 

2O-62I5 

4t 

17-1843 

8-5456 

6023 

4 

21-0414 

2O"5  12O 

5 

18-5754 

8-4225 

6024 

'9 

7-6069 

21-0673 

18 

5-1540 

9-1604 

74    697 

9-5 

6025 

'4 

9-0148 

21-8952 

9        6-5733 

9-9688 

R.A.  i7h  23'"  45s  to  i7h  29m  45s 

6026 

6027 

26§ 

23§ 

11-4850 
12-851  1 

21-8240 
21-3964 

25§      9-0373 

22§     i   10-3981 

9-8638 
9'4!77 

74    7°o 
74    7°2 

9-3 

Q-O 

Centre      R.A.  i7h  36m  Dec.  +  74°          R.A.  i7h  I5m  Dec.  +  75° 

6028 

12 

13-8798 

21-8889 

II       :  1  1-4340 

9-8938 

7 

Plate  2713.    1895,  June  22.         Plate  2727.    1895,  June  27. 

6029 

7 

15-6840 

21-6029 

5_   '  13-2350 

9-5837 

6030 
6031 
6032 

6033 
6034 

6035 
6036 
6037 
6038 
6039 
6040 
6041 
6O4.2 

29§ 

13 

1  1 

15 

20§ 

4 
20 

20§ 

4 
7 
3 
3t 

19-0545 
22-6716 

6-9833 

8-57,7 

11-0255 

I4-0753 
14-1848 
14-5368 
16-1256 
16-1491 
16-8446 
18-8850 

21-5608 
21-0790 
22-6069 
22-9067 
227325 
22-6891 
22-8937 

22-3534 
22-5089 
22-1699 
224745 
22-2517 

12 
IO 
15 
19 

3t 
'7 

i8§  ; 

4 
5 
3 
3* 

16-6053 

20-2157 

4-549I 
6-1372 
8-5919 
11-6430' 
n'7555 

I2'IOl6 

13-6923 
13-7063 
14-4097 

16-4453 

9-4977 
8-9668 
10-7087 
10-9878 
10-7782 
10-6909 
10-8926 
10-3489 
10-4851 
10-1453 

io-4397 
10-1913 

£ 

74    707 

9'4 

6070 
6071 
6072 
6073 

6074 

6075 

6076 
6077 
6078 
6079 
6080 
6081 

5 
7 
1  1 

12 
12 

5 

7 
5 
4 
5 

22§ 

47852 

4-4098 
6-4618 
7-6234 
8-0498 

8-3900 
8-8522 
8-9600 
7-8482 
6-0643 

14-3696 
15-9715 
16-0904 
16-8891 
16-6854 
16-2376 

17-6426 
17-2667 

I7-4936 
19-0831 
21-3668 

9* 

12 

15 
IO 

8* 
6* 

22-0198 

21-5457 
23-5221 
24-6963 

22-1  560 
24-7082    : 

22-7353   ; 

3-8295 
3-9073 

4-8775 
4-7768 

5-847I 
57955 

7-1883 

0 

74    711 

in. 

9"' 

T 
6043 
6044 
6045 

6046 
s 

5* 
7 

n 
5 

19-8843 
20-2265 
20-7549 

21-3539 

22-O207 
22-3760 
22-1582 
22-1303 

5 
4 
6 
6 

5* 

3-0557 
17-4442 
17-7905 
18-3125 

18-91  13 

96393 
9-948I 
10-2924 
10-0693 

10-0353 

, 

6082 
6083 
6084 
6085 

9^ 
6 

8-8792 
5-8357 
8-7409 

21-7272 
23-1282 
23-6528 

H 

8 

5 

25-5072    '     9-9130 
22-3533      11-0378 
25-2000     11-8168 
21-7195     12-8345 

74    71° 

7-0 

6047 

59'9 
6048 

5* 

12 

'7 

21-5833    22-5184 
4-3585  123-0891 
5-1256    23-6676 

6      19-1457 
9         1-9295 

H2-7O  C  1 

10-4173 
I  1-2267 

44* 

2-9333 

14-7085 

8i§ 

27-0145       9-1696 

74    713 
74    709 

7'7 
9-2 

6049 

22 

5-3618    23-4449 

•  /°53 
'9        2-9354 

II  VQ  s  7 

11-5698 

74    696 

9'5 

i  r&ieait  interval  represents  very  nearly  5'  =  72'-6  of  R.A.  at  Dec.   +  74*,  and  77"3  at  Dec.  +  75°. 
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Xo. 

Diarn. 

X. 

V- 

Diani. 

*.                " 

B.  D. 

No. 

ID)  ft  m 

B.  D. 

a- 

Xo. 

Mag. 

X. 

y> 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  i;h  29m  45s  to  i7h  47m  30* 

R.A.  i;h  29m  45"  to  17"  47™ 

30"  —  contd. 

Centre     E.A.  i;h  36™  Dec.  +74°           R.A.  i7h  45™  Dec.  +75° 

Centre      R.A.  I7h  36""  Dec.  +  74°         R.A.  I7h  45"  Dec.  +  75' 

Plate  2713.     1895,  June  22.       Plate  5010.     1900,  July  3. 

Plate 

2713.     1895,  June  22.        Plate  5010.     1900,  July  3. 

o 

m. 

o                        in- 

6086 

10 

12-2228 

14-1374 

9 

4-5943 

2-3481 

6145 

4 

JI'3455 

20-7893 

8* 

3-952I 

9-0304 

6087 

69§ 

16-3124 

14-6980 

67§ 

8-7004 

2-7628 

74    720 

7'4 

6146 

5t 

|  11-9582 

21-5638 

9 

4-5890 

97803 

6088 

9 

17-3225 

14-0770 

9 

9-6890 

2'I  IO5 

6147 

4 

12-0676 

21-6074 

6 

4-7015 

9-8205 

6089 

4* 

19-5461 

14-2985 

5 

11-9195 

2-2504 

6148 

6 

14-1031 

21-3489 

'3 

6-7251 

9-4956 

6090 

18 

19-5700 

14-6960 

22§ 

H'9553 

2-6472 

6149 

4t 

17-4482 

21-1003 

6       10-0603 

9-1230 

6091 

4 

20-2141 

14-4306 

5 

12-5913 

2-3603 

6150 

12 

22-0586 

21-8256 

12          14-6930 

9-68,6 

6092 

24 

20-9505 

14-2964 

25§ 

13-3201 

2-2OO4 

6151 

44§ 

22-7922 

21-5324 

45§     i5'4'36 

9-3698 

74    733       8-0 

6093 

14 

23-3120 

15-0381 

15 

15-7076 

2-8566 

6152 

IO 

11-3302 

22-3449 

12 

3-9908 

10-5831 

6094 

54§ 

23-3771 

14-2872 

5i§     157484 

2-1038 

74    734 

8-2 

6l53 

10 

14-7405 

22-3379 

13 

7-3988 

i°-4543 

6095 

4t 

10-2162 

15-0198 

4        2-6215 

3-3046 

6154 

15 

15-2527 

22-4876 

i6§       7-9160 

10-5860 

6096 

5 

I3-5488 

15-5979 

M 

5-9718 

37661 

6155 

5        7-9865 

10-2413 

6097 

10 

14-4874 

15-3526 

13 

6-9003 

3^837 

6156 

23 

16-1468 

22-7973 

24§       8-8207 

10-8651 

74    72i       9'3 

6098 

2* 

15-3276 

15-0897 

5        7-7299 

3-1904 

6157 

6 

16-9050 

22-4108 

8         9-5617 

10-4505 

6099 

5 

16-9067 

15-2866 

10        9-3177 

3-330I 

6158 

26§ 

20-2686 

22-0817 

28§     12-9162 

10-0038 

74    729 

9'3 

6lOO 

6       10-4525 

3-I953 

6159 

15 

,20-4313 

23-0450 

13 

13-1  1  oo 

10-9608 

6101 

4 

18-6473 

15-5773 

6       11-0697 

3-5635 

6160 

20§ 

20-9025 

22-9556 

2,§ 

I3-5789 

i°-8553 

74    73i 

9'4 

6102 

4       12-5771 

3-II40 

6161 

10 

20-9123 

22-9728 

10 

13-5891 

10-8721 

6103 

5        4-I935 

4-5466 

6162 

9 

22-1033 

22'2I  17 

10 

H7507 

10-0673 

6104 

7 

12-0343 

16*0490 

10        4-4724 

4-2682 

6163 

4         I-9785 

•8180 

6105 

2* 

16-2345 

16-5808 

5        8-6927 

4-6512 

6164 

7 

9-4564 

22-8761 

ii         2-1382 

•1835 

6106 

3 

19-1538 

16-2673 

5       ii-597i 

4-2333 

6165 

5 

12-8929 

23-5794 

7 

5-5921 

•7626 

6107 

7 

10-1575 

16-8364 

8         2-6254 

5-1204 

6166 

3 

6-0203 

•1145 

6108 

9 

12-2320 

17-4034 

16 

4-7195 

5-6122 

6167 

20 

13-5420 

22-9248 

*3§ 

6-2198 

•0853 

6109 

21 

12-5367 

17-1223 

32§ 

5-0123 

5-3208 

74    7i6 

9'4 

6168 

5 

7-6209 

'4374 

61  10 

76§ 

13-5690 

17-4058 

68§ 

6-0523 

5-5680 

74    717 

7-0 

6169 

«7§ 

16-1887 

23-2518 

26*5 

8-8798 

•3i83 

74    722 

9'2 

61.1 

27 

14-0883 

17-3435 

3°§ 

6-5716 

5'49H 

74    7'8 

9'4 

6170 

5 

I8'9435 

23-1915 

7 

ii  6255 

•1607 

6112 

26 

I4-I757 

17-4097 

3°§ 

6-6604 

5-5544 

74    7i9 

9'4 

6171 

3t 

19-3742 

23-1095 

7 

12-0555 

•0638 

6113 

7 

7-6224 

5-9074 

6172 

38§ 

20-4319 

23-4545 

34§ 

13-1245 

•3713 

74    73° 

9-0 

61  14 

7 

18-3478 

'7-9558 

9 

10-8488 

5-9520 

6i73 

6 

21-9848 

23-2244 

8 

14-6704 

•0862 

6115 

12 

19-3520 

17-6848 

J5§ 

11-8439 

5-6417 

6174 

8 

15-8428 

•6415 

6116 

m 

/ 

22-8214 

17-8243 

9 

15-3168 

5-6606 

6175 

3* 

11-1925 

23-7975 

5 

3-9030 

12-0380 

6117 

9 

10-3680 

17-7747 

12 

2-8670 

6-0523 

6176 

15 

12-6926 

23^9360 

13 

5'4°74 

12-1256 

6118 

7 

i''5293 

18-3616 

IO 

4-0510 

6-5955 

6177 

1  5 

14-8068 

24-1044 

16 

7-5245 

12-2193 

61  19 

4-3496 

6-8379 

6178 

5 

10-1401 

12-1663 

6120 

6 

16-4425 

18-0030 

13 

8-9478 

6-0652 

6179 

40 

23-0240 

24'2233 

26§ 

15-7408 

12-0458 

74    735 

9'3 

6121 

4 

16-4906 

18-9381 

6 

9-0283 

6-9953 

6180 

22§ 

10-5270 

25-5470 

2I§ 

3-3002 

13-81  19 

6122 

3* 

16-6524 

17-9996 

5 

9-1585 

6-0515 

6181 

5 

5-5988 

i3"i956 

6123 

27§ 

17-0175 

18-6536 

27§ 

9-5449 

6-6954 

74    723 

9'3 

6182 

4 

13-1728 

24-9415 

7 

5-9232 

I3"H>3 

6124 

5 

9-9615 

6-3689 

6183 

4* 

15-8617 

25-5385 

7 

8-6253 

I3"6i37 

6125 

43§ 

18-4106 

18-3568 

4°§ 

10-9257 

6-3462 

74    725 

9-0 

6184 

23 

18-8995 

25-2119 

24§ 

11-6543 

13-1816 

74    727 

9-1 

6126 

12 

18-5567 

18-5148 

17 

1  1-0788 

6-5005 

6185 

4* 

19-5718 

25-7751 

9 

12-3456 

I37I98 

6127 

J»§ 

19-0418 

18-9520 

36§ 

11-5782 

6-9218 

74    726 

87 

6186 

5'§ 

21-5997 

25-6507 

4i§ 

14-3682 

13-5230 

74    732       8-8 

6128 

4 

12-8100 

6-8089 

6187 

8 

14-6713 

I3-5I43 

6129 

4 

13-6069 

6-3198 

6188 

23 

22-8253 

25-8870 

»§ 

15-6023 

13-7171 

6130 

22 

9-0133 

18-6897 

33§ 

''5454 

7-0123 

74    7i2 

9'5 

I 

I 

6131 

3t 

1  1-0438 

19-0443 

4 

3-5886 

7-2938 

44§ 

3-2423 

2-1344 

74    7H 

8'9 

6132 
6i33 

6 

12-3889 
16-5538 

19-7095 

19-0786 

7 
8 

4-9553 
9-0968 

7"9'57 
/-I335 

R.A.  i;h  47m  30s  to  i8h  om  os 

6i34 

4* 

i7-7389 

19-7799 

7 

10-3040 

7-7933 

Centre     R.A. 

,gh  Om  Dec.   +  74°           R.A.  17*  45™  Dec.  +  75 

6'35 

19 

17-9050 

19-0060 

22§ 

i°"4437 

7-oi33 

74    724 

9"i 

Plate 

5039.     1900,  July  20.        Plate  5010.     1900,  July  3. 

6136 

44§ 

20-2964 

19-8914 

47§ 

12-8635 

7-8138 

74    728 

8'5 

O 

m. 

6i37 

5 

20-8917 

19-1386 

9 

13-4307 

7-0405 

6189 

i8§ 

4-7096 

14-2553 

H 

16  9215 

2-0055 

6138 

5 

14-8998 

7-3651 

6190 

4 

9-7266 

14-8182 

n           £ 

£  L.  O 

6139 

'3 

13-5858 

21-7900 

1  58 

6-2254 

9-9522 

6191 

10 

10-7129 

14-5483 

5* 

22-8946 

2-668  1 

tf 

6140 

6 

7-6272 

8-4189 

6192 

IO 

11-2491 

14-5658 

7* 

23-4291 

2-7160 

6141 
6142 

5         9"i6i4 

4t        IO-2?I2 

20-7078 

20-9770 

9 
6 

1-7649 
2-8653 

9-0238 
9-2536 

6193 
6194 

4 
7 

4-434I 
5-8041 

15-1691 

15-2747 

5* 

17-9496 

3-0916 

f              Q    £ 

6143 

54§ 

10-3163 

20-8567 

64§ 

2-9236 

9-1313 

74    713 

77 

619, 

4 

6-4378 

15-7811 

3* 

18-5488 

3-6386 

6144 

6 

10-7261 

21-5069 

7 

3-356i 

9-7676 

6196 

17 

7-2599 

15-0153 

1  1 

19-4199 

2-9240 

i  r&cau  interval  represents  very  nearly  5'  =  7z«-6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  and  77"'3  at  Dec.  •+•  75". 
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B.  D. 

Dlftlll. 

15.  U 

No. 

Di  am. 

X. 

y- 

Diain.              x. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Ditto. 

X. 

y- 

X, 

!/• 

No. 

Mag. 

R.A.  i;h  47m  30s  to  i8h  om  os  —  contd. 

R.A.  i;h  47m  30s  to  i8h  om  os  —  contd. 

Centre      R.A.  i8h  o»>  Dee.  -f-  74°            R.A.  17^  45"'  Dec.  +75° 

Centre      R.A.  i8h  o'»  Dec.  +  74°             R.A.  i7h  45'"  Dec.  +75° 

Plate  5039.     1900,  July  20.        Plate  5010.     1900,  July  3. 

Plate  5039.     1900,  July  20.         Plate  5010.     1900,  July  3. 

c 

m. 

o 

in. 

6197 

5 

77544 

15-8794 

2* 

19-8601 

3-8160 

6256 

6       12-6923 

24-7824 

4*     24-2400 

i    13-0066 

6198 

9 

7-8166 

I5-5372 

4* 

19-9411 

3M773 

6257 

4*     13-1651 

24-2784 

3*     24-7422 

'    12-5359 

6199 

i8§ 

7-9039 

'5'35'Q 

16 

20-0418 

3-2979 

6258 

I7§     i3'2521 

24-4234 

14       24-8219 

12-6785 

6200 

4 

10-2195 

>  5-3784 

6259 

4      ;  13-9868 

24-6647 

6201 

4 

1  1-1063 

15-8927 

6260 

47§       4-5871 

25-1060 

26§     16-1321 

12-8289 

74    736 

9-2 

6202 

4 

6-3680 

16-2354 

3* 

18-4563 

4-0866 

6261 

4>§       5"6324 

25-9945 

24$     17-1214 

13-7805 

75    643 

92 

6203 

*4l 

8-6606 

16-0848 

21§ 

20-7536 

4-0760 

6262 

6*      7-8095 

25-4168 

4"     I9-3294 

13-3389 

6204 

12 

"•4745 

16-6175 

IO* 

23-5293 

4-7832 

6205 

10 

47843 

17-1018 

9 

16-8193 

4^536 

62§ 

3-5434 

14-4251 

74    734 

8-2 

6206 

5* 

5-1380 

17-4048 

4* 

17-1561 

5-1761 

63§ 

1-0175 

20-2996 

74    728 

8'5 

6207 

13 

5-2392 

17-2764 

7 

17-2660 

5-0558 

6o§ 

3-6597 

21-6951 

74    733 

8-0 

6208 

10 

10-6067 

17-7521 

7t 

22-5901 

5-8586 

52§ 

1-4936 

23-8345 

i 

74    73° 

9-0 

6209 

20 

1  1-0720 

17-6168 

16 

23-0648 

57527 

665- 

2-8659 

25-9053 

74    732       8-8 

6210 

24§ 

12-5100 

I7-5957 

2IS 

24-5029 

5-8231 

74    743 

9'4 

621  I 
6212 

1  1 

5t 

13-2983 
5-2207 

17-8060 
18-3411 

7* 
5 

25-2794 

17-1792 

6-0805 
6-1171 

R.A.  i8h  om  o8  to  i8h  i2m  30s 

6213 
6214 

13 
>5 

5-5887 
7-6542 

18-4944 
187059 

9 
>3 

17-5391 
19-5865 

6-2928 
6-6286 

Centre     R.A.  i8h  o™  Dec.  +  74°            H.A.  i8h  15"'  Dec.  +  75° 
Plate  5039.     1900,  July  20.          Plate  2734.     1895,  July  2. 

6215 

20§ 

9-8966 

18-1236 

18 

21-8613 

6-1871 

o                        '". 

6216 

6 

10-4862 

18-6150 

5* 

22-4194 

6-7142 

6263 

4* 

18-7205 

14-0356 

4* 

6-4858 

1-7632 

6217 

6o§ 

1  1-0183 

18-8547 

5'§ 

22-9362 

6-9823 

74    742 

8-0 

6264 

5 

21  "4612 

14-1971 

7 

9-2313 

1-7405 

6218 

12 

11-4570 

18-0698 

1  1 

23-4206 

6-2304 

6265 

8 

21-5991 

14-0185 

7 

9-3553 

1-5505 

6219 

5 

13-154° 

18-4625 

3* 

25-0919 

6-7249 

6266 

5 

16-5842 

14-6266 

6* 

4-3942 

z'4954 

6220 

»9§ 

5-6248 

19-6155 

16 

17-5065 

7'4I49 

6267 

24§ 

18-9505 

I4-3398 

30$ 

6-7348 

2-0490 

74    749 

9'5 

6221 

.'9§ 

10-01  15 

19-6172 

17 

21-8840 

7-6867 

6268 

5 

19-7167 

15-3037 

4 

7-5636 

2-9590 

6222 

6 

10-2428 

19-9755 

4* 

22-0940 

8-0556 

6269 

20§ 

15-0518 

>5-6547 

25 

2-9348 

3-6184 

6223 

4 

12-2573 

19-1019 

6270 

4* 

I5-3978 

i5"3257 

4* 

3-2572 

3-2726 

6224 

«7 

13-7788 

19-3568 

H 

25-6605 

7^572 

6271 

6 

21-5420 

16-0972 

8 

9'437i 

3-6295 

6225 

4 

5-6199 

20-5836 

3* 

17-4403 

8-3776 

6272 

4 

2I-8I54 

15-5468 

4 

9-6739 

3-0619 

6226 

4* 

5-6801 

20-4923 

3* 

17-5091 

8-2886 

6273 

4* 

2  1-8704 

16-0307 

5 

9-7628 

3^394 

6227 

13 

8-8311 

20-8963 

10 

20-6276 

8-8891 

6274 

5 

22-4933 

16-4659 

5 

10-4126 

3-9333 

6228 

10 

9-4896 

20-1460 

6       21-3324 

8-1805 

6275 

s'i 

23-6854 

16-4192 

43§ 

11-5959 

3-8066 

74    753      9-° 

6229 

2  3.* 

1  1  6673 

20-7277 

23g        23-4684 

8-8967 

6276 

4 

16-4381 

16-6855 

4 

4-3860 

4-5596 

6230 

4 

i3-5834 

20-9890 

6277 

8 

18-9651 

16-7571 

ii 

6-9130 

4-4620 

6231 

4* 

5-7500 

21-6483 

3* 

17-5091 

9-4496 

6278 

4 

20-7882 

16-5909 

5 

8-7177 

4-'73° 

6232 

38§       6-4750 

21  -3/60 

28g 

18-2472      9-2244 

74    739 

9-2 

6279 

3       20-9498 

16-4929 

4* 

8-8737 

4-0651 

6233  [1O05;     i     9-5106 

21-0678 

85§     21-2959      9-1027 

74    74° 

6-8 

6280 

7       21-0997 

16-0538 

6 

8-9933 

3-6i77 

6234?    15          I1-2254 

21-8847 

10       22-9565     10-0233 

6281 

5     :  21-2588 

I6-5357 

6 

9"l834 

4-0850 

6235!    6        4-5978 

22-6268 

4*  :  16-2989     10-3591 

6282 

24§       21-4421 

17-0373 

24§ 

9-4011 

4-5/21 

6236: 

1  1         6-0730 

22-9330 

7       i775°i     107530 

6283 

24*5     21-5260 

16-665  1 

24§ 

9-4586 

4-1965 

6237 

4         7-2356 

22-8360 

6284 

6      22-2753 

17-0290 

9 

10-2316 

4'5°83 

6238 

6        7'74°3 

22'5235 

5       19-4382     10-4474 

6285 

3*     22-9404 

17-1900 

3 

10-9054 

4-6224 

6239 

5     ,    8-4800 

22-1824 

4*     20  -1-991     10-1480 

6286 

4       230130 

16-9960 

7 

10-9642 

4-4278 

6240 

21§         9-3400 

22-5295 

20$        21-0353        10-5507 

6287 

8       16-1892 

17-9560 

'5 

4-2235 

5-8424 

6241 

11          1O-1OO3 

22-9963 

9      !  217635      1  1-0663 

6288 

4*     16-3299     17-8881 

5*      4-3606 

5-7680 

• 

6242 

4       "7734 

22-5949 

6289 

7       16-9059     17-3759 

ii     •    4'8977 

5-2165 

6243 

i8§     11-9943 

22-6189 

16      23-6794     10-8038 

6:90 

10 

17-8148     i7'8455 

13         5'8347 

5-6202 

6244 

I5§     '2-5742 

22-4189 

1  1       24-2687  :  10-6393 

6291 

3 

18-4765  '  18-1245 

4         6-5144 

5-8543 

6245 

35S       4-925° 

23-0233 

2is!      16-5981      10-7718 

74    737 

9'3 

6292 

5       18-6295     178600 

6        6-6492 

5-5837 

6246 

/• 

.39§       5-0958 

23'3825 

24S   j  16-7443     11  1409 

74    738 

9'i 

6293 

4  :  19-2778   17-7012 

6        7-2867 

S'SSH 

6247 

.;           O 

12              5-2261 

f 

23'3047 

8       16-8811     1  1-0735 

6294 

2i§   19-8830  17-4474 

22§ 

7-8731 

5-0871 

6248 

f 

16        5-5424 

23-0810 

IO 

17-2117     10-8679 

6295 

6      20-5185     17-6555 

7        8-5200 

5-2530 

6249 

/• 

38§     10-1597 

23-4756 

2/S 

21-7937     11-5463 

74    74' 

8-8 

6296 

7       20-6579     17-4244 

9        8-6425 

5-0123 

6250 

x" 

6       11-7273 

23-4903 

3*     23-3588     11-6577 

6297 

ii       20-7159     18-0466 

"        8-7434 

5-6294 

625  i 
6252 
6253 

'5      i3-°77o 
6*     13-9091 
1  6        5-0670 

23-6314 

23-0368 
24'5943 

4'     24-6974     11-8781 
5*    25-5637     113407 
ii       16-6407     12-3481 

6298 
6299 
6300 

4      21-0318 
17     ,21-8750 
4       22-1453 

17-8835 
17-9236 

I7-5445 

4 
«7§ 

6* 

9-047  1 
9-8927 
10-1384 

5-4453 
5-4290 

5-0324 

6254 
6255 

9 

4* 

0-5194 
6-9391 

24-3082 
24-3534 

6 

3* 

18-1100     12-1524 
18-5241  ,  12-2261 

6301 
6302 

213 

2I§ 

I4-95I5 

17-8175 

18-2486 
18-2425 

20 

J9§ 

3-0073 
5-8649 

6-2147 
6-01  80 

74    744 

9'5 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  7z«-6  of  R.A.  at  Dec.  +  74",  and  77»'3  at  Dec.  +  75°. 
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!  M  uii 

B.  D. 

No 

Di&ni. 

1  ()-i  1  11 

B.  D. 

y- 

No. 

Mag. 

X- 

y- 

UlaUl. 

X. 

y- 

Xo.              Mag. 

R.A.  i8h  om  0s  to  i8h  i2m  30s—  contd. 

R.A.  i 

8homo8  to  i£ 

,h    I2m   3< 

*—contd. 

Centre     R.  A. 

i8b  om  Dec 

.  +  -4'            R.A.  i8h  15'"  Dec.  +  75° 

Centre     R.A.  i8h  o™  Dec.  +  74°            R.A. 

i8h  15°-  De 

c.+75° 

Plate 

5039.     1900,  July  20.        Plate  2734.     1895,  July  2. 

Plate  5039.     1900,  July  20.        Plat* 

2734.     1895,  July  2. 

1 

m. 

• 

0                                   In- 

6303 

6 

19-2585 

18-3573 

Q 

7-3120       6-0363 

6362 

5 

19-6179 

24-1564 

6 

8-0576 

7983 

6304 

4 

19-8280 

18-3634 

5 

7-8789      6-0050 

6363 

6 

19-8897 

24-2603 

7 

8-3368 

•8837 

6305 

19 

21-0903 

18-8825 

18        9-1736      6-4384 

6364 

5t 

22-3623 

23'9'39 

4 

10-780! 

'3733 

6306 

5 

21-6590 

18-8778 

7        9'7399      6-3947 

6365 

22-3915 

24*1642 

21§ 

10-8251 

•6179 

6307 

6 

I4-1573 

19-5169 

7         2-3010       7-5366 

6366 

45§ 

22-9750 

24-0547 

4°§ 

11-4003 

•4722 

74    752      8-5 

6308 

6 

15-1905 

19-6690 

8         3-3435 

7-6209 

6367 

5 

14-8025 

24-8337 

5 

3^987 

127965 

6309 

4 

15-6123 

19-6590 

5*      37586 

7-5809 

6368 

5 

14-9598 

24-8895 

5 

3'4594 

12-8407 

63  10 

4 

16-1502 

19-6172 

4 

4-2959 

7-5033 

6369 

12* 

'54356 

25-0336 

9 

3^447 

12-9517 

631  1 

3t 

19-5249 

20-3299 

3 

7-7096 

6370 

4* 

15-6244 

249946 

4 

4-I339 

1  2*9019 

63  12 

7 

17-0355 

19-841  i 

ii 

5-1902 

7-6658 

6371 

27§ 

16-4612 

24-7904 

24§ 

4-9505 

12-6409 

74    746      9'5 

6313 

39? 

18-6538 

2O'l  164 

34§ 

6-8249 

7-8329 

74    74s 

9"' 

6372 

4* 

20-2505 

24-9757 

4 

87443 

12-5765 

6314 

4 

16-3627 

19-97I8 

6 

4-5298 

7-8389 

6373 

3* 

20-3808 

24-9076 

4 

8-8726 

12-4968 

6315 

i8§ 

20-8340 

'97959 

'7S    .    8-9777 

7-3654 

6374 

4 

21-7242 

24-5068 

4 

10-1818 

12-0033 

6316 

9 

22-2894 

19-8800 

9       '0-4355 

7-3515 

6375 

12 

21-8463 

24-6310 

1  1 

10-3140 

12-1336 

6317 

7 

23-0492 

19-9463 

11-1985 

7-3692 

6376 

3 

11-1507 

12-2638 

6318 

3'§ 

'  5'O5  13 

2O-295  ' 

33§ 

3-2432 

8-2512 

74    745 

9'4 

6377 

3 

14-6482 

25-9353 

3 

3-2198 

13-9075 

6319 

3* 

17-0584 

20-1943 

3 

5-2414       8-0178 

6378 

3* 

16-1188 

25-3120 

3* 

4-6436 

13-I895 

6320 

4 

17-8859 

20-4086 

3 

6-0803  !    8-1767 

6379 

4 

16-3200 

257031 

6 

4-8690 

I3-5634 

6321 

3 

18-7021 

20-3677 

4 

6-8904       8-0809 

6380 

'5 

16-4271 

25-7907 

13 

4-9838 

13-6411 

6322 

6 

18-8501 

20-6664 

6 

7-0591 

8-3702 

6381 

7 

16-7882 

26-0817 

8 

5'3645 

13-9089 

6323 

10 

19-2845 

20-7744 

10 

7-4985 

8-4462 

6382 

4 

16-9685 

25-3705 

4 

5-4965 

13-1865 

6324 

4 

20-0780 

20-4260 

5 

8-2668       8-0490 

6383 

'7 

17-0185 

25-8042 

'7§ 

5-5750 

13-6152 

6325 

10 

21-6201 

20-9446 

7 

9-8391       8-4596 

6384 

1  1 

18-0979 

25-3108 

1  1 

6-6183 

13-0514 

6326 

7 

22*2962 

21-1949 

7 

10-5307 

8-6640 

- 

6385 

18 

187682 

25-3627 

16 

7-2910 

13-0581 

6327 

12 

22-56^9 

21-0864 

9 

107931 

8-5397 

6386 

7 

19-5746 

26-2710 

6 

8-1580 

13-9099 

6328 

18 

22-^623 

21    1722 

17 

107947 

8-6227 

6387 

5 

10-5626 

'3-4709 

6329 

4, 

11-2413 

8'6575 

6388 

12 

22-0173 

26-4343 

10 

10-6050 

13-9109 

6330 

*7§ 

23-275I 

21-2296 

11-5097 

8-6326 

633' 

5 

14-5198 

21  -931  5 

5         2-8246 

9-9198 

4°§ 

77427 

1  4690 

73    813       8-8 

6332 

4* 

15-3514 

21-4662 

4        3-6210 

9-3991 

69S 

26-1086 

17-9665 

74    757      7-5 

6333 

16-6588 

21-8639 

3o§       4-9529 

9-7094 

74    747 

9'4 

58§ 

25-6344 

18-6450 

74    756      8-3 

6534 

2O§ 

'77037 

22-I4OI 

2O§          6-0150 

9-9141 

6335 
6336 

3 

3* 

17-8182 
18-0283 

2  1  -40  1  7 

22-2258 

3         6-0771 
4     i    6-3401 

9-1701 
9-9803 

R.A 

.  i8h  i2m  30s 

to  i8h  30m  15s 

6337 

3 

18-6156 

21-9828 

5 

6-9124 

6-6087 

Centre       R.A.  i8>»  24°"  Dec.  +  74°         R.A. 

1  8*  15™  Dec.  +  75 

6338 

5 

19-2407 

2I-5358 

7-5081       9-2097 

Plate  2874.     1895,  Sept.  23.          Plate  2734.     1895,  July  2 

6339 

28^ 

21-4059 

21-7770 

»4§ 

9-6829       9-3055 

74    75' 

9'5 

o                     m. 

6340 

6 

22-4883 

2r5447 

5 

10-7472       9-0018 

6389 

9 

13-5920 

1-6439 

6341 

20 

22-9263 

21-6608 

i8§ 

11-1884       9-0569 

6390 

10 

6-2770 

14-5236 

'4 

13-8702 

1-9675 

6342 

4 

22-9100 

22-4270 

5 

11-2263       9'853i 

6391 

10 

7-17I5 

14-3373 

87 

14-7703 

1-1135 

6343 

17 

23-3668 

z2-3944 

'7 

11-6786 

97887 

6392 

4*      7'3  '20 

14-4680 

7 

14-9113 

1-9455 

6344 

«3 

15-2725 

22-7060 

15 

3-6259 

10-6427 

6393 

7 

15-6366 

1-9958 

6345 

6 

15-4126 

22-905  1 

6* 

10-8339 

6394 

5     '..  "-579° 

14-1356 

13 

19-1834 

1-7736 

6346 

6 

16-141  i 

22-8490 

7 

4-5032 

10-7268 

639S 

13         6-1054 

14-9880 

22JJ 

I3-6835 

2-4270 

6347 

4 

18-6412 

22-6887 

4 

6-9845 

10-3995 

6396 

5*      8-2340 

15-1865 

10 

15-8008 

27036 

6348 

5 

19-0357 

23-06^0 

5 

7-4044     107463 

6397 

5 

16-2379 

2-4473 

6349 

4 

19-3607 

"•4357 

3 

7-6852     10-0993 

6398 

46§       9-3995 

147908 

44§ 

16-9808 

2-3464 

74    762       8-9 

635° 

16 

20-2387 

23-1949 

i6g 

8-6118     10-7980 

6399 

5 

18-4072 

2-5909 

635' 

5 

20-259!? 

23-0760 

6 

8-6249     10-6779 

6400 

10       H-/799 

15-1293 

20 

19-3466 

2-7716 

6352 

39^ 

20-3917 

23-3866 

35§ 

8-7780     10-9795 

74    75° 

9-1 

6401 

7       12-0375 

H9945 

15 

19-6109 

2-6480 

6353 

17 

20-4243 

23-4068 

«7§ 

8-8123     109987 

6402 

4*     16-7665 

14-3020 

7* 

24-3614 

2-1298 

6354 

)O 

20-7618 

22-5357 

9 

9-0893     10-1027 

6403 

'7       17-4338 

15-0180 

33 

25-0040 

2-8675 

6355 

4 

21-4321 

22-81  30 

4 

9-7769     10-3385 

6404 

5*     18-0255 

14-6985 

6* 

25-6113 

2-5701 

6356 

5 

22-1493 

23-4833 

7 

10-5384     10-9559 

6405 

2iS       5-0856 

16-3914 

23§ 

1  2  -6  106 

3-7894 

6357 

3* 

22-7724 

23-3319 

4 

11-1520     10-7624 

6406 

6 

13-1028 

3^745 

6358 

3 

14-2379 

23-245° 

3* 

2-6338     11-2505 

6407 

6f       6-3007 

15-9952 

1  1 

13-8400 

3-4412 

6359 

4 

14-4526 

23-5983 

4         2-8683     11-5885 

6408 

5         8-3317 

16-4258 

H 

15-8530 

3^455 

6360 

4 

16-2548 

23-5492 

4         4-6611     11-4178 

6409 

7 

16-4282 

3-0020 

636l 

3* 

16-8694 

23-9482 

4*       5-3022      11-7767 

6410 

17         8-9482 

16-3495 

25§ 

16-4727 

3-8888 

i  r&tau  interval  represent*  very  nearly  5'  =  ^^'•(>  of  R.A.  at  Dec.   +  74°,  anil 

77a"3  at  Dec.   +  75 

°. 
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Mrt 

nioni 

B.  D. 

Til  ar,i 

B.  D. 

.>  O. 

uiani. 

X. 

.V- 

Diaiu. 

X. 

V- 

No. 

Mag. 

No. 

LJia.ni. 

X. 

V' 

V' 

No. 

Mag 

R.A.  i8h  i2m  30s  to  i8h  3om  15"  —  contd. 

RA.  i8h  i2m  30s  to  i8h  30™  15*  —  contd. 

Centre      R.A.  i8h  24'"  Dec.  +74°          R.A.  i8h  15"  Deo.  +75° 

Centre      R.A.  i8>>  24™  Dec.  +  74°          R.A.  i8h  1511  Dec.  +  75° 

Plate  2874.     1895,  Sept.  23.        Plate  2734.     1895,  Juty  *• 

Plate 

2874.    1895,  Sept.  23.         Plate  2734.     1895,  July  2. 

m. 

• 

m. 

641  I 

6 

9-8716 

16-1474 

13       I7-4034 

3-7201 

64/0 

5 

14-7384 

7-1356 

6412 

5 

12-7102 

'5-4556 

9      20-2648 

3-1334 

6471 

37§ 

7-8826      20-4170 

4°§ 

15-2593 

79165 

74    758 

9-I 

64I3 

7      20-3684 

3-9324 

6472 

6 

18-3872 

7-6949 

6414 

5 

13-1363 

157839 

13      20-6814 

3-4769 

6473 

35§ 

I  I  -5041 

19-4360 

36§ 

18-9150 

7-0673 

74    764 

9  '4 

6415 

3* 

13-1695 

'5757' 

6      20-7150 

3-4548 

6474 

5t 

12-1496 

19-9420 

«4 

19-5420 

/•5958 

6416 

10     :  21-5465 

3-3329 

6475 

4 

12-5855 

20-1624 

10       19-9690 

7'833° 

6417 

4* 

14-1824 

15-7815 

9      217255 

3-5I47 

6476 

'4 

15-9032 

19-6432 

*5§     23-3032 

7>357 

6418 

24§ 

15-7570 

15-6674 

4o§   i  23-3048 

3-455° 

74   768 

9'I 

6477 

7       '3"39°7 

8-34.6 

6419 

S4§ 

15-8268 

'5"2554 

72§   ;  23-3887 

3-0458 

74   769 

8-7 

6478 

15 

6-3203 

21-3950 

2o§     13-6633 

8-8362 

74    755 

9'5 

6420 

6 

16-1142 

15-7312 

12 

23-6596 

3-5342 

6479 

5 

6-6520 

20-9168 

9       14-0120 

8-3711 

6421 

24§ 

16-3020 

15-5117 

50§     23-8561 

3-3202 

74    77° 

9'4 

6480 

5       14-0725 

8-4384 

6422 

9 

18-8294 

15-6196 

20      26-3776 

3'5'94 

6481 

8       15-0883 

8-6625 

6423 

7 

12-9327 

4-3886 

6482 

20 

9-1832 

21-1639 

23§     16-5320 

8-7093 

6424 

3 

13-1810 

4'3789 

6483 

5       16-8485 

8-4746 

6425 

3* 

5-8209 

16-9790 

8       13-3259 

4-4052 

6484 

'9 

9-8373 

20-5177 

22§ 

17-2071 

8-0886 

6426 

26§ 

7-834I 

16-8894 

3°§      I5'3390 

4'39°5 

74    759 

9-0 

6485 

'4 

10-0897 

20-6661 

'9§ 

'7-454' 

8-2470 

6427 

20 

8-0828 

17-1576 

24§     i5'5787 

4-6649 

6486 

5 

17-7110 

8-1317 

6428 

8 

8-3395 

16-6573 

17 

15-8529 

4-1765 

6487 

1  1 

10-6528 

20-6342 

22§ 

18-0215 

8-2338 

74    763 

9'5 

6429 

5 

12-0480 

I6-7349 

9      19-5566 

4-3864 

6488 

4 

18-8988 

8-5547 

6430 

6 

12-6180 

16-6775 

'5 

20-1278 

4'35°5 

6489 

5* 

12-7210 

20-3879 

1  1 

20   IOOI 

8-0640 

6431 

10 

I3-54I9 

16-4814 

20 

21-0596 

4-1922 

6490 

4* 

15-7158 

20-7120 

6 

23-0790 

8-4950 

6432 

6 

21-0660 

4-I593 

6491 

4* 

17-2140 

20-7902 

7 

24-5738 

8-6267 

6433 

5 

22-1401 

4-8783 

6492 

'7 

17-3308 

20-7474 

25 

24-6894 

8'59'3 

6434 

6 

"5'8555 

I7-0743 

16     123-3521 

4-8665 

6493 

5 

I7777I 

20-3139 

10 

25-1558 

8-1732 

6435 

4t 

4-8884 

18-5380 

10 

12-3350 

5-9280 

6494 

4°§ 

5-0245 

22-4059 

35§ 

12-3313 

9-8000 

74    754 

9'4 

6436 

4 

12-4640 

5-8597 

6495 

6 

I2-9750 

9'4394 

6437 

44§ 

6-2403 

18-4594 

45§ 

13-6903 

5-8987 

74    756 

8-3 

6496 

6 

5-835° 

22-0418 

13 

I3-IS78 

9-4652 

6438 

47§ 

6-6440 

'77353 

52§ 

14-1  192 

5-1909 

74    757 

7'5 

6497 

7 

17-7570 

9-5372 

6439 

3* 

8-3102 

17-9530 

6 

15-7746 

5-4676 

6498 

9 

1  1-0093 

22-1298 

16 

18-3216 

97405 

6440 

5t 

9-5543 

'7-5341 

IO 

17-0350 

5'°974 

6499 

12 

11-5388 

22-3613 

15 

18-8411       9-9910 

6441 

5 

9-8799 

I7-5737 

1  1 

17-3609 

5-I453 

6500 

3* 

15'53'S 

22-0807 

9 

22-8442  i    9-8566 

6442 

5* 

10-1728 

17-6850 

IO 

17-6465 

5-2688 

6501 

1  1 

17-1677    21-2923 

'9 

24-5073 

9-1265 

6443 

18 

10-9402 

17-8086 

23§ 

18-4106 

5-4214 

6502 

4 

12-4242 

10-8491 

6444 

3* 

1  1-0981 

17-7425 

6 

18-5704 

5-3590 

6503 

4* 

6-2990 

23-3818 

7 

i3-5647 

10-8215 

6445 

4 

"''534 

17-9309 

10 

18-6202 

5^477 

6504 

7 

14-3748     10-0978 

6446 

7 

19-5610 

5-5292 

6505 

4* 

8-8211 

22-9315 

6 

16-1050     10-4612 

6447 

5 

14-3513 

17-5462 

1  1 

21-8280 

5-2847 

6506 

7 

11-7885 

22-7970 

H 

19-0773     10-4364 

6448 

6 

22-2162 

5-0050 

6507 

'4 

19-2702     10-8576 

6449 

IO 

15-0413 

18-1161 

21 

22-4956 

5-8788 

6508 

6t 

12-2274 

22-8489 

12 

19-5129     10-5066 

6450 

9 

15-2056 

17-4976 

25 

22-6830 

5-2658 

6509 

5 

20-2039     10-0571 

6451 

1  1 

15-7150 

17-7908 

21 

23-1833 

5-5785 

65  10 

5t 

14-5878 

22-4604 

ii 

21-8856       IO-2OOO 

6452 

5 

16-6086 

17-9385 

I  I 

24-0705 

57599 

6511 

5 

22-Il8l        10-0673 

6453 

22§ 

16-9078 

17-5262 

44§ 

24-3831 

5'355i 

6512 

6 

'5-2595 

22-9562 

13 

22-5396       10-7243 

6454 

8 

17-3289 

18-1077 

20 

24-7823 

5-9523 

, 

6513 

3* 

15-3460 

22-9465 

4 

22-6240       10-7138 

6455 

£             f 

IO 

18-9157 

17-2585 

'9 

26-4032 

5-1614 

6514 

16 

16-7525 

22-9263 

26§   124-0320     107459! 

7  A       772 

9-  r 

6456 

4 

12-5682 

6-4212 

6515 

'7 

16-9023 

22-8534 

25§ 

24-1849     io-6775j 

/T      11* 

i> 

6457 

5 

13-4866 

6-2606 

6516 

7 

17-1836 

22-9225 

1  1 

24-4639     10-7686 

6458 

7 

7-9287 

'9'34°3 

'3 

15-3440 

6-8415 

6517 

6 

17-8985 

22-6370 

13 

25-1881     10-4979 

6459 

24§ 

8-1481 

19-4026 

24§ 

15-5611 

6-9124 

74    76°      9'4 

6518 

6 

18-7032    22-3795 

IO 

26-0018     10-2692 

6460 

5 

17-2840 

6-5694 

6519 

5 

6-1113 

24-3560 

13 

13-3439     '    7866 

6461 

4* 

10-3272 

19-0065 

9 

'77547 

6-5963 

6520 

4* 

8-6039 

23-8046 

9 

15-8527     i   -3271 

6462 

4* 

10-9470 

18-7168 

8 

18-3792 

6-3302 

6521 

27§ 

8-8182 

24-2539 

27§ 

16-0495     i    -7832 

74    76i 

9-2 

6463 

6 

18-6339 

6-5576 

6522 

5 

17-0468         '8456 

6464 

8 

1  1-3410 

19-0253 

16 

18-7673 

6-6534 

6523 

5 

11-1655 

23-5661 

1  1 

18-4257         -1842 

6465 

6 

18-9570 

6-6785 

6524 

*7§ 

12-2195 

23-7280 

28§ 

19-4688         -3850 

74    765 

9'5 

6466 

4* 

12-1779     19-1132 

7 

19-5969 

6-7706 

6525 

6 

19-8101         "7635 

6467 
6468 

X        X 

4t 

13-9368 

18-5786 

5 
8 

20-6020 
21-3732 

6-3059 
6-3004 

6526 

6527 

16 
'3 

12-8248 
13-0905 

24-3212 
24-1043 

2I§ 

'7§ 

20-0550 
20-3277 

"9975 
•7904 

6469 

6 

"2-8335 

7-6083 

6528 

5 

13-9678 

24-0525 

IO 

21-2074 

•77'4 

Plates  2874,  2734.     There  i8  no  indication  on  these  plates  nor  on  the  Chart  plates  of  the  same  field  of  B.D,  74*766 

which  is  noted  in  the  Durchmusterung  as  a  nebula  (Dreyer  6643). 

i  rittau  interval  represents  very  nearly  5'  =  72»'6  of  R.A.  at  Dec.  +  74',  and  77'"3  at  Dec.  +  75". 
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ZONE      +     74° 


2                          V- 

B.  D. 

I  >i'ii  i  i 

B.  I). 

No. 

Diam. 

V. 

Diam. 

No. 

Mag. 

Xo. 

x.                  y. 

No. 

Mag. 

R.A.  i8h  i2m  30s  to 

i8h  30° 

1  IS8  —  contd. 

R.A.  i8h  30'"  15s  to  i 

gh  ^6m  158  —  contd. 

Centre       R.A.  i8&  24m  Dec.  +  74°              R. 

A.  i8h  itm  Dec.  +  75° 

Centre      R.A.  i8h  24m  Dec.  +  74°           R.A. 

i8h  45m  Dec.  +75° 

Plate  2874.    1895,  Sept.  23.           Plate  2734.     1895,  July  2. 

Plate  2874.     1895,  Sept.  23.         Plate 

2735.    1895,  July  2. 

in. 

m. 

6529 
6530 

19         14-4913      23-4851 

22§ 
8 

21-7525 
24-774' 

11-2234 
11-3850 

6575 
6576 

6 

44§ 

22-4927      20-5207 
23-5020     21-0412 

7 

5-6036 
6-6564 

8-9695 

74    783 

8-6 

653' 
6532 

49§ 

17-7810     23-8177 

62§ 

9 

25-0267 
12-1131 

11-6773 
12-5219 

74    775 

8-4 

6577 
6578 

8 
11 

23-8199     20-1936 
20-2602     21-4371 

1  1 
'3 

6-8963 
3-4661 

8-0938 
9-6559 

6533 

6 

15-6226 

12-6052 

6579 

16 

21-5246     21-1299 

17 

4'6954 

9'2377 

6534 

11           9-4240      24-7949 

17 

16-6405 

12-3468 

6580 

15 

20-1087      22-5653 

18 

3-4I87 

107928 

6535 

5 

'7'3374 

12-8523 

6581 

42§ 

20-3150     22-2292 

45§ 

3-5923 

10-4395 

74    779 

9-1 

6536 

7 

21-3646 

12-9452 

6582 

18 

22-6522      22-4481 

11 

5-9390 

10-4471 

6>37 

7 

2I-4535 

12-5352 

6583 

16 

194434     24-0968 

22 

2-8929 

12-3800 

6538 

26*5 

14-2600     24-7802 

21-4715 

12-5082 

74    767      9'4 

6584 

9 

20-0340     24-6251 

IO 

3-5283 

12-8498 

6539 
6540 

f 

3*     15-2927     24-8831 
30§      16-1589     25-0233 

7 

22-5019 
23-3617 

12-6490 
12-8200 

74    77i 

9'5 

6585 
6586 

-* 
49§ 

20-0633      25-5282 
23-1067      25-3718 

6 

3-6396 
6-6591 

137494 
13-3163 

74    7»2 

8-7 

6541 

5 

24'3547 

'2-3755 

£ 

6542 

4*       6-6910     25-9815 

10 

13-8627 

i3'43H 

53§ 

1-2143 

12-2564 

74    775 

8'4 

6543 

5 

13-9370 

13-0822 

44§ 

25-9582      17-0886 

74    786 

9-0 

6544 

5 

13-9725 

13-2662 

6545 
6546 

4 

5 

14-2443 
16-3875 

13-8782 

R.A.  i8h  36m  15"  to  i9hom  30" 

6)47 

4 

16-7288 

13-9027 

Ceutre     R.A.  i8»>  48"  Deo.  +  74°            R.  A. 

:8h  45m  Dec.  +  75 

6548 

5 

17-2581 

13-6185 

Plate  4546.     1899,  July  4.           Plate 

2735.     1895,  July  2. 

6549 

7 

17-8286 

13-9502 

g 

m. 

6550 

8 

18-4048 

13-3381 

6587 

6      17-0774 

13-9770 

'3 

19-4830        1-9523 

6551 

26§      11-5063     25-7356 

25§ 

18-6858 

13-3634 

6588 

10        7-1906 

14-7258 

21 

9-5888        2-6138 

6552 

.3*     14-5200     25-7256 

9 

21    69/3 

13-4648 

6589 

4*       7-8799 

14-6020 

8 

10-2807        2-4958 

6553 

13       16-0694     25-5651 

23-2505 

13-3586 

6590 

12             7-9900 

14-2716 

25 

10-3944        2-1644 

6554 

15       16-8913     25-6556 

22g 

24-0690 

13-4786 

74    773      9*5 

6591 

6 

15-7011        2-5461 

6555 

22^        17-2860       25-4201 

3i§ 

24-4727 

13-2591 

74    774      9'4 

6592 

3*     17-5614 

14-8776 

9 

19-9605        2-8571 

6593 

5       17-8398 

'4-4393 

13 

20-2406        2-4206 

49§ 

13-0938 

1-2396 

73    815       8-8 

6594 

8       23-4780 

14-2452 

1  1 

25-8813 

2-2764 

21-6757 

1-5997 

73    822      8-0 

6595 

10             5'945° 

16-0155 

18 

8-3339 

3-8967 

6i§ 

26-6367 

6-4488 

74    776      9-0 

6596 

8         6-1228 

16-0138 

18 

8-5122 

3-8960 

5°^ 

4-0713     16-4440 

74    753      9'° 

6597 

7 

13-5910 

3'4'37 

48$ 

1-5164     23-7138 

74    75°      9'1 

6598 

5 

16*0290 

37889 

46$ 

4-1558     24-1112 

74    75*      8-5 

6599 

3*     H^H 

I5-2755 

IO 

17-3408 

3-2268 

6600 

9       15-0185 

15-5052 

20 

17-4124 

3-4601 

R.A.  i8h  30'"  15s 

to  i8h  36™  is8 

6601 
6602 

14       19-3505 
24§       6-3681 

15-5771 
16-9250 

3'§ 

34§ 

2I-743I 
87468 

3-5738 
4-8068 

74    786 

9-o 

Centre     R.A.  i8h  24™  Dec.  +  74°           R.A. 

i8h45mDec.  +  75° 

6603 

17         7-6790 

16-8992 

298 

10-0578 

47931 

74    788 

9-2 

Plate  2874.     1895,  Sept.  23.        Plate 

2735-     I895.  July  *• 

6604 

4*      9'9°H 

16-1669 

ii 

12-2899 

4-0776 

o  .  o 

o 

m. 

6605 

2g§     10-0932 

16-8717 

43§ 

12-4765        4-704° 

74    79° 

9-0 

6556 

7       22-7244     14-4781 

8 

5-2881 

2-5050 

6606 

6 

13-1510 

4'5555 

10       24-0853     14-2602 

12 

6-6261 

2-1655 

6607 

5 

I3-2437 

4-1646 

6558 

'7       !9'4357     '5'39O1 

12 

2-0987 

3-7095 

6608 

5 

13-8097 

4-2775 

6559 

24^     '9'576i     15-4594 

34 

2-2429 

37622 

74    778 

9'5 

6609 

7 

13-9122 

4-9620 

6560 

21       23-5352     15-6164 

23 

6-1967 

3-5607 

66lO 

9 

14-2399 

4-4535 

6561 

15       19-9413     16-2024 

•3 

2-6764 

6611 

6 

16-0623 

4'2555 

6562 

8       19-8634     17-1920 

9 

2-6854 

5-4675 

6612 

6     |  16-3999 

16-8056 

H 

18-7820 

47753 

6563 

6      20-7492     17-5478 

7 

3-5994 

57369 

6613 

4     i  17-6202     16-3102 

8 

20-0048 

4-2921 

6564 

4       23-3591     17-2562 

5 

6-1752 

5-2108 

6614 

6     ,  20-1803     16-1260 

15 

22-5689 

4-1311 

6565 

8       23-9390     17-6319 

16 

6-7843 

5'5333 

6615 

17 

18-1903      16  2613 

35§ 

20-5789        4-2442 

6566 

'9 

19-0353     18-5797 

22* 

I  9850 

6-9220 

6616 

1  8       20-4609     16-6236 

37§ 

22-8461        4-6265 

6567 

39iS 

19-2175     18-5387 

47§ 

2-1630 

6-8628 

74    776 

9-0 

6617 

9        5-5814     17-6462 

19 

7-9573 

5'5'73 

6568 

5 

5-7010 

6-3294 

6618 

7 

8-4551 

5-0753 

6569 

7 

19-3323     19-6282 

8 

2-3798 

7^375 

6619 

3* 

7-9269 

17-2730 

5 

10-3091 

5-1688 

6570 

5* 

23-3754     20-0509 

7 

6-4420 

7-9917 

6620 

•  4*     10-6267 

17-8970 

7 

12-9993 

5-8187 

6571 

233 

19-2354     19-7771 

29 

2-2930 

8-0952 

74    777 

9'5 

6621 

6       10-8492 

17-4462 

«78 

13-2250 

5-3664 

6572 

5      20-7805     19-8287 

4* 

3-8372 

8-0084 

6622 

8     ;  13-3509 

17-0700 

20 

15-7307 

5-0115 

74    79«       9'5 

6573 

17 

21-4266     19-9598 

19 

4+935 

8-0809 

6623 

4 

13-5400 

17-1440 

IO 

15-9195 

5-0865 

6574 

49§ 

21-7345     20-4043 

4-8370 

8-4937 

74    781 

8-5 

6624 

7 

16-6154 

5-8751 

i  rtstau  interval  represents  very  nearly  5'  =  72'-6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  aud  77»'3  at  Dec.  +  75°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    74°. 


B.  1). 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X.                       y. 

Diam.             x. 

a. 

No. 

Diam. 

X. 

V- 

Diara. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

-No. 

Mag. 

R.A.  i8h  36™  15s  to  I9h  om  3os  —  contd. 

R.A.  i8h  36™  15s  to  i9h  om  30"  —  contd. 

Centre     R.A.  i8i>  48'"  Dec.  +74°  .      R.A.  i8h  45"  Dec.  +75° 

Centre     R.A 

iSb  48™  Dec.  +  74°           R.A.  18''  45™  Dec.  +  75° 

Plate  4546.     1899,  July  4.          Plate  2735.     1895,  July  2. 

Plate  4546.     1899,  July  4.           Plate  2735.     1895,  July  2. 

6625 

7 

17-2890 

5-5688 

o 

m. 

6684 

5 

7-I255 

•2376 

o 

m. 

6626 

5*    16-1529    17-0825 

10 

18-5336 

5-0485 

6685 

6 

8-4653 

•1801 

6627 

3       16-4450     17-5673 

8 

18-8205 

5-5379 

6686 

21 

6-2753 

23-6429 

32§       8-5994 

•5248 

74    785 

9'5 

6628 

8 

21-7666       17-9423 

H 

24-1409 

5-9578 

6687 

7 

8-9/85      23-3825 

14      11-3026 

•2863 

6629 

3* 

5-9089 

18-8995 

7 

8-2715 

6-7786 

6688 

6 

9-7465      23-4454 

13       12-0704 

"3557 

6630 

'3 

6-1184 

18-8108 

2I§ 

8-4790 

6-6917 

6689 

4* 

10-8234     23-9820 

6       13-1444 

•9001 

6631 

4 

8-6243 

6-1935 

6690 

4* 

10-9504     23-9975 

5       13-2683 

•9227 

6632 

4 

1  1-1389 

6-53I3 

6691 

4* 

12-2894     23-1845 

10       14-6184 

•i  167 

6633 

7 

8-8585        18-1546 

H 

11-2281 

6-0573 

6692 

8 

12-9726     23-9135 

14       15-2937 

•8550 

( 

6634 

6 

137905 

6-8738 

6693 

8 

I7-I885 

•9220 

6635 

4* 

11-9889       18-4060 

12 

14-3588 

6-3359 

6694 

4* 

18-9394     23-6455 

7       21-2626 

-6373 

6636 

4t 

12-6581        18-7331 

IO 

15-0223 

6-6704 

6695 

6       21-7159 

•3161 

6637 

4 

17-6217 

67932 

6696 

7 

23-IOI5 

•7014 

6638 

6 

18-4121 

6-6098 

6697 

9 

5-3695    '24-6854 

7-6835 

12-5584 

6639 

4* 

16-3329 

18-2750 

12 

18-7027 

6-2430 

6698 

I2f 

6-7955      24-3340 

17        9-1122 

12-2182 

6640 

20§ 

16-7298        18-5676 

35§ 

19-0989 

6-5379 

74    793 

9"5 

6699 

6* 

7-8479     24-8565 

i  3     !  10-1609 

12-7489 

6641 

'5 

18-9743        187084 

283' 

21-3396 

6-7008 

74    794 

9'4 

6700 

4        17-6518 

12-2845 

6642 

42§ 

19-2179        18-0545 

6o§ 

21-5881 

6-0485 

74    796 

8-3 

6701 

4       19-0962 

12-0643 

6643 

7 

19-2585 

18-5842 

'9 

21-6239 

6-5774, 

74    795 

9'5 

6702 

8 

24-5949 

12-9953 

6644 

f  £ 

7 

2O-I  189 

18-3370 

'9 

22-4879 

6-3389 

6703 

5* 

6-4894     25-5345 

13 

8-7919 

13-4242 

6645 

4 

7-8674 

19-5033 

7 

10-2249 

7'3972 

6704 

9 

9-3607      25-2551 

16 

n-6686 

13-1626 

6646 

4* 

I3-5184 

19-6695 

9 

15-8765 

7-6136 

6705 

IO 

15-8570     25-5491 

18 

18-1618 

i3'5!53 

6647 

6 

16-0762 

7-9191 

6706 

5 

20-5318 

13-6828 

6648 

4* 

17-6194 

19-6045 

6 

19-9778 

6707 

12 

22-1331 

13-0938 

6649 

20§ 

2O-62OO 

197245 

36§ 

22-9768 

7-7294 

74    798 

9'5 

6708 

6 

20-6132  .   25-3567 

16      22-9215 

13-3648 

6650 

5 

6-3371 

20-8227 

1  1 

8-6834 

8*70  50 

6651 

2* 

6-8319 

20-4075 

5 

9-1843 

8-2946 

6652 

S  £ 

46§ 

8-6191 

20-4095 

62§ 

10-9668 

8-3095 

74    789 

8-2 

ii3§     16-6447 

1-5631 

73    835 

5'3 

6653 

f  S 

5 

1  1-6889 

8-8040 

3°8'     19-9995 

1-6607 

73    840 

9-0 

6654 

5 

13-4863 

8-6550 

853'     22-6608 

1-5384 

73    843 

7'8 

6655 

7       13-2776 

20-3369 

15 

15-6288 

8-2785 

783' 

24-8000      14-1481 

73    845 

6-8 

6656 

f  £ 

5 

16-4760 

8-3803 

4'§ 

25-8120      16-8723 

74    800 

9-1 

6657 

f  £       O 

I4-9355 

20-2259 

13 

17-2888 

8-1835 

54$ 

2-4905      20-6458 

74    781 

8-5 

6658 

3* 

lO-OgOO 

20-9475 

4 

18-4471 

8-91  53 

4-3105      21-1043 

74    783 

8-6 

6659 

£  f   /• 

i6§ 

21-4525 

20-6275 

3o§ 

23-8053 

8-6408 

613' 

25-6681      25-2449 

74    802 

8-6 

666O 

'3 

f. 

Z2-I148 

20-5061 

.      £ 

29 

24-4679 

8-5246 

74    799 

9'5 

f    f    £ 

o 

23-3305 

20  9643 

H 

25-6771 

8-9958 

6662 
6663 

223 

5-0093 

22-0517 

33§ 

7 

7-3459 
8-6461 

9-9227 
9-7942 

74    784 

9-3 

R.A.     i8h  59m  30s  to  19'" 

23m  45s 

6664 
£  £  f 

3* 

7-7899 

21-9145 

8 

10-1307 

9-8064 

Centre      R.A. 

igb  I21"  Dec.  +  74°            R.A.  i9h  15™  Dec.  +  75° 

6665 
5666 

4* 
k 

9-4009 

21-2325 

7 

117487 

9-1415 

Plate  2749.     '^9S>  July  9'             Plate  4572.     1899,  July  25. 

\J 

1O'2  042 

22-0375 

12 

I2'54J3 

9-9550 

6667 

4t 

10-2584 

21-9361 

8 

12-5951 

9-8545 

6709 

7 

4'554I 

14-4010 

O                                   *"• 

6669 

4* 
4* 

'3-4194 
13-4484 

21    3465 
21-3160 

7 
8 

15-7616 
157910 

9-2896 
9-2580 

6710 
6711 

79§ 

5 

4-9213 
5-2949 

14-0703 
'4'4'  53 

'MS     *-4'32 

2-2152 

73    845 

6-8 

6671 
6672 

12 

6o§ 

I4-I5I3 
15-4444 

22-0348 
21-2658 

5 

i'5'93i8 
16-4882 

177827 

9-5664 

9-9843 

9-2255 

74    792 

7  '5 

6712 

6713 
6714 

6 

7 
'5 

57981 
6-8196 

77648 

14-4813 
14-7867 
14-3930 

4t 

5 

22 

3-2998 
4-3239 

2-6192 
2-9148 
2-5078 

66?4 

f,f,1  r 

4* 

17-8989 

2I-0265 

5 

IO 

18-2383 
20-2481 

9-01  20 

6715 
6716 

18 

8-2440 

9'°755 

14-8275 
147783 

24§ 
33§ 

5-7480 
6-5782 

2-9373 
2-8768 

73    847 
73    849 

9'5 
9'5 

0075 
6676 
f.f.TI 

10 

6-6613 

22'73.55 

4 

23-2262      9-4886 
8-9908     10-6185 

6717 
6718 

1* 
7 

9-4267 
1  1-1748 

i4-°345 

H-4755 

4 
8 

6-9223 

8-6740  : 

2-1329 

2-5498 

0077 

26§ 

6-7127 

227o53 

35§ 

9-0453     10-5909 

74    787 

9-2 

6719 

24§ 

14-3970 

14-8100 

363' 

1  1-9000 

2-8488 

5679 

5 

H-547I 

22'453' 

4 
'4 

12-1581     10-1395 
16-8805     10-4068 

6720 
6721 

6 
5 

18-4802 
'9''338 

14-9658 
14-2063 

7 
5 

16-6311 

2-9593 

2-1889 

?A8 

5 

18-3010     10-6026 

6722 

12 

21-4029 

14-3811 

15 

18-9018 

2-3424 

6682 
6683 

9 
'7 
6 

19-0740 

I9-3873 
20-1792 

22-4410 
22-0343 

22-7751 

16 

29§ 
16 

21-4072 
21-7231 
22-5  109 

10-4358 
10-0308 
10-7764 

74    797 

9'5 

6723 

6724 
6725 

4 

'7 

12 

23-3596 
4-6726 
6-6664 

14-1841 
15-2985 
I5-45I3 

22 
'5 

2-1808 

3-5797 

Plates  4546,  2735.     No.  6661  is  measured  also  on 

Plates  2749,  4572. 

i  rtscau  interval  represents  very  nearly  5'  =  72'"6  of  R.A.  »t  Dec.  +  74%  and  77"3  at  Dec.  +  75°. 

GRKKXWICH  ASTROGRAI'HIC  CATALOGUK,  1900. 


24S> 


ZONE    +    74° 


1  )iUiii. 

B.  D. 

Nft 

Ilium 

Ilinm                      •— 

B.  D. 

No 

1  M;iIIl. 

I 

*•               v 

No. 

Mag. 

O. 

uiani. 

X. 

y~ 

L/i&m. 

*.                          y. 

No.          '.   M«g. 

R,A.  i8h  59m  30  to  i9h  23m  45s  —  contd. 

R.A.  i8b  59'"  30s  to  i9h  23™  45"  —  contd. 

Centre      R.A. 

,9h  12m  Dec.  +  74°            R.A.  I9h  I5m  Dec.  +  75° 

Centre     R.A.  i9h  12'"  Dec.  -(-74°            R.A.  i9h  15"-  Dec.  +  75° 

Plate  2749.    1895, 

July  9.           Plate  4572.     1899,  July  25. 

Plate  2749.    1895,  July  9.            Plute  4572.     1899,  July  25. 

m. 

m. 

6726 

22§ 

8-5017 

5''434 

3<§ 

6-0073 

3-2491 

74°  804 

9'3 

6785 

17 

13-8805 

18-4795 

25§ 

11-4249 

6-5260 

74      808 

9-3 

6727 

5 

87547 

5-9080 

4 

6-2691       4  '014.0 

6786 

7 

14-0133     18-5376 

9 

11-5582 

6-5829 

6728 

IO 

9-2263 

5-6623 

15 

67394  i    37577 

6787 

5 

15-9616     18-5504 

6 

'3-5047 

6-5728 

6729 

7 

11-2693  i 

5-6226 

10 

8-7812  |    3*6969 

6788 

5 

16-0235 

18-2576 

6       13-5686 

6-2773 

6730 

5 

13-3032 

5-9338 

6 

10-8187 

3-9870 

6789 

5 

16-0343 

18-7283 

5       13-5821 

6-7470 

6731 

4 

"4-5454 

5-4980 

5 

11-0540 

3-5353 

6790 

5 

16-0640 

18-8044 

5       13-6126 

6-8251 

6732 

15 

'5"'447 

5-0250 

2I§ 

12-6504 

3-0551 

679I 

i6§ 

I7-3546 

'8-7437 

23§     14-9013 

67508 

6733 

5 

17-3896 

5-5-194 

5 

14-9018 

3-5553 

6792 

3 

17-4384 

18-7091 

6734 

5 

18-7889 

5-7044 

7 

16-3041 

3^933 

6793 

22§ 

18-2264 

18-8190 

29§        157752 

6-8127 

6735 

I9§ 

19-9050 

5-4769 

26§ 

•7'4*59 

3-454I 

6794 

25§ 

19-6356 

18-2047 

3'§   ,  I7-1778 

6-1857 

74      814 

9'3 

6736 

/ 

20-8246 

5-4691 

9 

18-3357 

3-4347 

6795 

8 

20-0763 

187871 

10       17-6244 

6-7604 

6737 

478 

20-8472 

5-4337 

64§ 

18-3583 

3-3987 

74    816 

8-8 

6796 

8 

20-7413 

18-5862 

11      18-2865 

6-5522 

* 

6738 

6 

21-2478 

5-5734 

4 

18-7598 

3-5359 

6797 

3 

6-0463 

19-4176 

4         3-6001 

7-5520 

6739 

7 

23-0920  I 

5-0833 

6* 

20-6006 

3-0278 

6798 

1  1 

6-2518 

19-6673 

16         3-8080 

77967 

6740 

'5 

4-5853 

16-5387 

17         2-1063       4-6906 

6799 

13 

7-6864 

19-1476 

'4         5-2374 

7-2646 

674.1 

4 

5-0935 

16-0830 

6800 

25§ 

10-0050 

19-6676 

28§ 

7-5634 

7-7565 

84      805 

9-3 

6742 

10 

5-8025 

15-9998 

16 

3-3209 

4-1370 

6801 

7 

10-6850 

19-1939 

7 

8-2380 

7-2760 

6743 

4*§ 

6-2074 

16-6792 

59§ 

37305 

4-8065 

74    800 

9'i 

6802 

6 

1  1-2087 

i9-3983 

/ 

87638 

7-4738 

6/44 

4 

6-4158 

16-6526 

6803 

5 

12-6200 

19-6303 

7 

10-1778 

7-6911 

6745 

12 

9-2846 

16-1612 

22 

6-8025 

4-2581 

6804 

8 

13-8638 

19-2688 

10 

11-4194 

7-3146 

6746 

»o§ 

9-8858 

16-5497 

25S 

7-4070      4-6409 

6805 

5 

14-0250 

19-8648 

7       11-5835 

7-9070 

6747 

7 

11-0300 

16-3089 

12 

8-5485  i    4-3858 

6806 

3 

14-3616 

19-4115 

3*     11-9171 

7-4515 

6748 

3 

12-1870 

16-8165 

3* 

97118  1    4-8797 

6807 

24§ 

14-4768 

19-5913 

27§ 

12-0350 

7-6300 

74      810 

9-2 

6749 

3 

14-9498 

16-7819 

4       12-4734 

4-8157 

6808 

13 

H-6543     19-6917 

l6          I2'2131 

77279 

6750 

3 

I7-5434 

16-6355 

3*     15-0691 

4-6363 

6809 

6 

15-4660     19-3474 

6       13-0200 

7-3703 

6751 

7 

18-9187 

16-4799 

9       16-4400 

4>678 

6810 

6 

15-6128     19-1974 

6       13-1625 

7-2226 

6752 

26§ 

iS'9935 

166497 

39^     16-5160 

4-6363 

74    813 

9'4 

6811 

23§     15  6980  i  19-4489 

3°3     I3-25H 

7-4731 

74    811 

9-5 

6753 

4 

20-2068 

16-2793 

4 

177268 

4-2550 

6812 

10       15-8277 

19-1764 

'3 

13-3797 

7-1987 

6/54 

6 

23-2948  1 

16-9610 

4 

20-8232 

4-8992 

6813 

8 

15-8829 

19-1253 

'3 

13-4347 

7-1470 

6755 

4 

5-2870  i 

17-2394 

6814 

8 

15-9200     19-6597 

12 

13-4786 

7-6807 

6756 

20§ 

5-9543 

17-1798 

28§ 

3-4837 

5'3'>o 

6815 

3* 

16-9937 

19-2385 

4 

14-5455 

7-2470 

6757 

3 

£ 

\       6-0523 

17-6344 

3* 

3'59" 

5-7633 

6816 

6 

'7-0343 

19-9178 

7 

14-5964 

7-9260 

6758 

4 

!    6-4035 

17-5690 

3* 

3'9401 

5-6958 

6817 

7* 

17-9682 

19-0390 

7 

15-5190     7-0378 

6759 

4 

i    7-1729 

17-4926 

4* 

47°35 

5-6141 

6818 

4 

19-4685 

19-8766 

4* 

17-0286      7-8543 

6760 

5 

87443 

17-3768 

5 

6-2756 

5'479' 

6661 

20 

4-I599 

20-9990 

23§ 

1-7303     9-1567 

6761 

12 

9-2907 

17-2092 

H 

6*8199 

5-3053 

6819 

4* 

8-3841 

2O-O2IO 

4*      5-9491       8-1313 

6762 

22;; 

9'4243 

17-3602 

30§ 

6-9565 

5-4558 

6820 

4        8-3844 

207885 

4         5-9548       8-8985 

6763 

22§ 

9-4825 

17-8278 

2/§           7-OI73 

5-9218 

6821 

5         8-6i54 

20-9038 

5        6-1886  i    9-0100 

6764 

8 

10-5504 

i7'2974 

12     !    8'oSoi       5-3805 

6822 

4       10-2267 

20-2i45 

4*      7-7900 

8-2990 

6765 

8 

11-2545 

17-2667 

n      !    87845       5-3404 

6823 

14       12-0973 

20-7437 

19        9-6665 

8-8080 

6766 

4 

11-4224 

17-8628 

5         8-9570       5-9348 

6824 

12       12-6988 

20-6371 

16       10-2647 

8-6947 

6767 

4 

13-9700 

17-2400 

6       n'4999 

5-2846 

6825 

5       I3-3I47 

20-6819 

5      10-8828 

87326 

6768 

4 

14-5268 

17-2377 

4*     12-0576 

5'2753 

6826 

4       14-1872     20-4217 

5 

11-7549 

8-4650 

6769 

37§ 

21-2104 

1/7757 

43§     i8'7452 

5-736i 

74    818 

8-8 

6827 

4       14-4740     20-8188 

5       12-0458 

8-8585 

6770 

27§ 

21-2475 

17-4625 

4i§     187805 

5'423' 

74    819 

9-2 

6828 

5       15-0455     20-3967 

6 

12-6124 

8-4273 

6771 

'3 

21-4428 

17-3297 

2'§     I8-9743 

5-2888 

6829 

17       17-1155     20-0822 

*2§ 

14-6792 

8-0889 

6772 

20§ 

22-0203 

17-7821 

23§     19-5573 

57357 

• 

6830 

6       17-6101     20-5458 

5 

15-1778 

8-5478 

6773 

t 

5-3741 

18-4514 

3*      2-9206      6-5974 

6831 

5       20-0268     20-0040 

6 

17-5898 

7-9770 

6774 

5 

7-0735 

18-8228 

5        4-6220  ;    6-9463 

6832 

2i§     20-1096    20-7665 

*4§ 

17-6769 

8-7394 

67,  5 

'4 

7-1420 

18-4695 

17     ,    4-6870  ;    6-5939 

6833 

3       20-5258     20-8413 

4 

18-1000 

8-8122 

6776 

12 

7-9953 

18-4468 

i8§       5-5394      6-5566 

6834 

28§     20-7923     20-8487 

39§ 

18-3627 

8-8149 

74    817 

9-1 

6777 

6 

8-4524 

18-4640 

6        5^953      6-5724 

6835 

4*     22-8808     20-1905 

4t 

20-4420      8-1358 

6778 

H 

8-6716 

18-8082 

2i§       6-2185       6-9097 

6836 

4*     23-2194 

20-2390 

5 

20-7844      8-1798 

6/79 

7 

9-9798 

18-5.75 

9        7-5213      6-6064 

6837 

1  3       23-2887 

20-2693 

14      208523 

6780 

3*§ 

10-4709 

18-8009 

44§       8-0173 

6-8847 

74    806 

9'3 

6838 

4*  '23-3928 

20-1265 

3!    20-9528      8-0638 

6781 

23§ 

10-5949 

18-3809 

32§   ;    8-1360      6-4641 

74    807 

9'5 

6839 

7        4-7759 

21-2822 

9 

2-3512     9-4333 

6782 

8 

10-8530 

18-9415 

8         8-4030      7-0218 

6840 

7        6-3255 

21-9285 

8 

3-9105     10-0613 

6783 

8 

13-2095 

18-0743 

H 

10-7502      6-1261 

6841 

12 

6-8077 

2  1-9105 

17 

4-3910     10-0360 

6784 

I  2 

137740 

18-3631 

i9§ 

11-3173      6-4112 

6842 

4 

6-8125 

2I-7570 

4 

4-3962  .  9-8840 

Plates  2749,  4572.     Nos.  6839,  6856,  6873,  6892,  6893,  6894,  »nd  6912  are  within 
the  limits  of  mca.-urement,  but  are  not  seen  on  plates  4540  and  *735- 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  72"-6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  and  77»'3  at  Dec.  +  75'. 

ASTROGRAPHIC  CAT\LO;UK. 

GHEENWICH  ASTROGHAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    -i-    74°. 


B.  D. 

i:.  D. 

Xo. 

Diam. 

y- 

Diani. 

x.                        ;/. 

So. 

Mag. 

No. 

1-Hitll). 

Jt..                               ;'  • 

No. 

May. 

R.A.  i8h  59™  3O8  to  i9h  23™  45s  —  eontd. 

R.A.  i8h  59m  30s  to  19''  23'" 

45s  —  -eontd. 

(..litre     R.A.  I9h  12™  Dec.  +  74°             R.A.  i9h  i5m  Dec.  +  75° 

Centre      R.A.  I9h  I2m  Dec.  +74°             K.A.  ig11  15'"  Dec.  4-75° 

Pin  te  2749.     1895,  July  9.             Plate  4572.     1899,  July  25. 

Plate  2749.     1895,  July  9.            Plate  4572.     1899,  .Inly  25. 

o 

in. 

in. 

6843 

42?        7-7704 

21  8485 

493 

5-35,8 

9-9633 

74    8°3 

9-0 

6902 

7 

127213 

24-6412 

8 

10-3343 

1  2-7022 

6844 

4        9  44°6 

216110 

4 

7-0198 

9-7063 

6903 

20§ 

13-4008 

24-2255 

23$ 

1  1-0063 

12-2741 

6845 

6       12-8777 

217709 

6      10-4580 

9-8260 

6904 

15 

1  5-4801 

24-1729 

17 

13-0865 

12-1985 

6846!    5 

13-0823 

21-5835 

5       10-6598 

9-6377 

6905 

'4 

16-3704 

24-1417 

i8§ 

I3-9793 

2'I  580 

6847    13      16-5143 

2  17891 

i6£ 

,4-0946 

9-8025 

6906 

1  1 

17-7017 

24-0832 

14 

15-3075 

2-0855 

6848 

10 

167158 

21-1848 

1  1 

14-2914 

9-1963 

6907 

49§ 

17-8033- 

24-1982 

64§ 

15-4.11 

2-1988 

74    812 

8-0 

6849 

12 

16-9835 

21-1872 

15 

14-5601 

9-1947 

6908 

5 

17-89.5 

24-7569 

8 

2-7580 

6850 

6 

17-1720 

21-3166 

7 

H-7498 

9-3233 

6909 

7 

19-2850 

24-0038 

7 

16-8905 

1-9885 

6851 

7 

18-3782 

2  1-5067 

9       i5-9568 

9-4994 

6910 

23§ 

19-5109 

24-6664 

22§        17-1230 

2-6482 

6852 

18-7092 

2  1-3664 

25!,      16-2888 

9-5563 

691  I 

27§ 

23-1512 

H7352 

23§ 

207657 

2-6758 

6853 

6b 

20-4858 

21-9267 

7'      18-0698 

9-8965 

69  1  2 

4* 

5-0427 

25-2300 

4 

2-6566 

3-3759 

6854 

17 

22-0796 

2I-3903 

igij      19-6558 

9-3454 

6913 

49§ 

69158 

25-0180 

S5§ 

4'5332 

74    802 

8-6 

6855 

8 

23-3997 

21  '8793 

1  1 

20-9818          9-8167 

6856 

3* 

4-0827 

22-IO2O 

5 

1-6687       10-2586 

73    852 

87 

6857 

4* 

5-6252 

22-3852 

4        3-2146  !  10-5243 

73    855 

8-9 

6858 

8 

6-2519 

22-44/0 

ii        3-8396    10-5799 

c  6S 

24-5838 

19-4341 

55§ 

9'2  164 

1-5779 

74    821 

8-5 

6859 

4* 

8-6732    22-9034 

5*  I   6-2671     1  1-0071 

8S                              £ 

c  oS 

25-1709     24-0020 

5°§ 

!4"4536 

i'553« 

74    823 

8-9 

6860 

6 

8'88oo    22-9388 

64736 

11-0415 

6861 
6862 

J 

8-9823     22-9938 
11-7349    22-6622 

6        6-5741     11-0964 
6     !    9-3256     10-7290 

R.A.  i9h  23in  45s  to  i9h  29™  45* 

6863 
6864 

ii 

13-3068     22-8266 
14-2968     22-8769 

12       10-8995     10-8758 

22§     ,   I  I-SglO       10-9160 

Centre     R.A.  ig"1  36m  Deo.  +74°             R.A.  i9h  i5m  Due.  +  75° 
Plate  2750.     1895,  July  9.          Pliite  4572.     1899,  July  25. 

6865 

22§ 

15-8183     22-4749 

Z7S     I3-4058     10-4984 

O 

ID. 

6866 

6 

15-9733     22-0921 

7 

13-5597        10-1153 

69H 

4 

5-8569 

14-6616 

686; 

4* 

16-7647     22-0375 

5t     14-3518     10-0519 

6915 

12 

7-0982 

14-6923 

12 

24-3977 

2-8469 

6868 

6 

17-3849    22-7397 

6       14-9780     10-7448 

6916 

IO 

4-3623    15-5397 
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23-5z84 

5 

14-3976 

•3786 

7074 

6 

i9'3757 

20-5596 

9 

12-1504 

8-4909 

7'33 

4 

14-7720 

•7814 

7075 

3 

19-7695 

20-6178 

5 

"2'5t54 

8'5349 

7134 

9 

22-1543 

23-6806 

16 

15-0383 

1-5119 

7076 

i6§ 

20-5773 

20-820I 

25§ 

1  3-3600 

8-7071 

7'35 

3* 

10-1358 

24-1717 

4 

3-0440 

2'435' 

7077 

9 

21-1254 

20-417I 

'5 

13-8916 

8-2861 

7136 

3* 

10-3706 

24-0286 

4 

3-2732 

2-2846 

7073 

4 

21-4676 

20-4590 

7 

•4'237i 

8-3150 

7137 

3* 

10-4290 

24-0382 

4 

3-3299 

2-2880 

7079 

'9§ 

22-2IOO 

20-5815 

23§ 

•4'9835 

8-4090 

7i38 

4 

10-8938 

z3-9454 

8 

37942 

I2-IS05 

7080 

3* 

22-3378 

20-6235 

4 

15-1104 

8'4475 

7139 

3 

13-2504 

24-7023 

5 

6-1770 

12-85^5 

7081 

3 

22-5499 

20-4555 

4 

8-2740 

7140 

7 

•3-3655 

24-8506 

1  1 

6-2978 

12   9960 

7082 

7 

227777 

20-3374 

12 

'5'54'3 

8-1492 

7141 

4 

14-4944 

24-5719 

6 

7-4156 

12   6772 

7083 

2'§ 

22-8819 

20-5954 

28§ 

15-6521 

8-401  1 

7142 

12 

15-0225     24-5057 

20        7-9406 

12-5928 

7084 

3* 

9'6l  I  1 

2I-O283 

5 

2-4091 

9'3'39 

7'43 

5 

15-2880     24-5809 

8         8-2094 

12-6,74 

7085 

3 

^7899 

2I-6018 

4 

6-6045 

9-7353 

7'44 

3        8-9698 

I  2-21-6 

7086 

4 

14-3872 

2  I  "6940 

7 

7-2042 

9-8053 

7'45 

6 

20-9785 

24-1326 

8       138790 

I2-O038 

7087 

7 

14-5968 

21-6379 

1  1 

7-4115 

9-7426 

7,46 

8 

217926 

24-9630 

18 

14-7235 

12-8039 

7088 

8 

16-3697 

21:8572 

•5 

9-1909 

9-8966 

7'47 

6 

•5-3977 

12-4295 

7089 

6 

<7'5736 

21-5571 

10 

10-3844 

9'5523 

7148 

5 

2-8172 

"3-2944 

7090 

3* 

17-6900 

21-9455 

5 

10-5157 

9935° 

7H9 

8 

10-1408 

25-3169 

'4 

3  0913 

"3-58"3 

7091 

4 

10-6993 

9-0203 

7150 

8 

10-1557 

25-5213 

•3 

3-1128 

137839 

7092 

6 

18-2085 

2  I  '0065 

7151 

22$ 

10-9275     25-6504 

26§       3-8900 

'3-8845 

7093 

3 

1  1-2260 

9-1850 

7152 

3* 

1  1-2681   [  24-9962 

5        4'2°84 

13-2200 

7094 

7 

19-6651 

21    6955 

12 

1  2-4804 

96151 

7'53 

5 

'3'379° 

24-8864 

7*      6-3119 

"3-0335 

7095 

4 

13-8288 

9-335I 

7154 

4* 

15-2090 

25-1422 

5         8  1505     13-2193 

7096 

3* 

21-8306 

21   6832 

4 

14-6470 

9-5264 

7155 

•4 

15-7123 

25-1175 

19        8-6530  ••  13-1801 

7097 

4 

22-0931 

21-7370 

5 

14-9065 

9'57'7 

7156 

5 

I5-9397 

25-5924 

9        8-8967     13-6467 

7098 

4 

9  8818 

22-671  I 

8 

2'7377 

10-9463 

7157 

8 

•7-9545 

25-2872 

16       10-8995     1  3  2688 

7099 

4* 

10-1360 

22-5508 

4 

2-9850 

10-8141 

7158 

4* 

•7-9635 

25-7182 

5       10-9230     13-6988 

7100 

5 

3-1519 

10  2205 

7'59 

4* 

18-6300 

25-9752 

4 

11-5979 

13-9276 

7101 

4 

3-6i95 

IO'2OIO 

7160 

5 

22-0173     25-9450 

1  2 

14-9828 

13-7769 

7102 

5 

1  1-1830 

2  1-8503 

5 

4-0075 

10-0770 

7161 

22-4582     25-4692 

II            15-4084 

'3'2855 

7103 

Z7§ 

1  '  "95  1  3 

22-2568 

42§ 

4-7881 

10-4563 

74    827 

9  '4 

7104 

4 

12-3967 

21-8-08 

6 

5-2217 

10-0553 

44§ 

24-2857 

15-5489 

73    880 

8-9 

7105 

6 

12-8424 

22-O213 

8 

5'6734 

10-1874 

54§ 

25-7038 

i  5-4082 

73    882 

8-3 

7106 

2* 

13-0785 

21-8768 

4* 

5-9008 

10-0336 

4'§ 

17  8605     26-5558 

74    835 

9-0 

7107 

7 

•3-4473 

22-091  I 

1  1 

6-2799 

10-2363 

6,§ 

24-2406    26-8387 

74    841       8-8 

7108 

3* 

•3-4563 

22-6457 

4 

6-3071 

10-7922 

7109 

4 

14381  7 

21-9338 

5 

7-2085 

10*0450 

7110 

4* 

14-6275 

22-6638 

5 

7-4799 

107658 

R.A.  i9h  47m  30s  to  2Oh  om  os 

7III 

10 

17-7988 

22-9426 

18 

10  6598 

10-9300 

Centre      R.A.  2o'>  o">  Dec.  +  74°              R.A.  19''  45™  Dec.  +  75° 

7112 

4* 

18-9655 

22-3I22 

5 

1  1  8013 

10-2578 

Plate  2753.     1895,  July  9.             Plate  5021.     1900,  July  10. 

7"3 

22 

19-3026 

22-2368 

I2''355 

lO'I/oS 

7114 
7115 

/• 

4 

6 

19-9743 
21-0883 

22-9965 
22-2683 

7 
9 

12-8328 
13-9223 

10-9060 
10-1356 

7162 
7163 

17        6-0688 

14-6899 

26§ 

'7'3975 
18-4056 

2-4761 
2-9686 

o                        'n. 

7116 

3 

14-7236 

10-2272 

7164 

5     ;    7''4'3     '4'544' 

7 

19-5110 

2-4655 

7117 
7118 

12 

22-6045 

22-8762 

4 
'3 

14-7820 
15-4604 

IO-372I 
10-6904 

7165 
7166 

7       ;     8-2267       14-7000 

6        8-4806     14-9083 

'4 
1  1 

20-5829 
20-8221 

2-6961 
2-9213 

7119 

9-0922 

227307 

8* 

1-9524 

11-0340 

7167 

7        8-7940  ••  14-2218 

'4 

21-1817 

2-2548 

7120 

9 

9'°735 

23-4607 

•4 

1-9565 

117645 

7168 

7 

21-3633 

2  -60  1  6 

7121 

7122 
7123 

4 
4 

O 

9'5263 
10-6232 
1  1-0861 

23-6088 
23-1086 
23-7061 

5 
8 
1  1 

2-4159 
3-9793 

I  1-8956 

"•3555 
II-9358 

7169 

7170 
7171 

7     ;    9-2573 
5       10-0741 
3!     11-2004 

14-8641 
14-4740 
14-0195 

1  1 

9 

5* 

21-6005 
22-4390 
23-5912 

2-9260 
2-5891 
2-2090 

i  rtstau  interval  reju-e^nts  very  nearly  5'  =72'-6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  and  77'"}  at  Dec.  +  75". 

GREENWICH  ASTROGRAPHJC  CATALOGUE,  1900. 
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No. 

Diani. 

x.                  y. 

Diaru.             x. 

B.  D. 

No. 

B.  D. 

• 

No. 

Mag. 

Uiain.              x,                      y. 

l'i;un.              x. 

y. 

No.            Mag. 

R.A.  i9h  47m  30s  to  2oh  om  os  —  contd. 

R.A.  i9h  47m  30"  to  20''  om  o8.  —  contd 

Centre     R.  A.  zoh  om  Dec.  +74°               R.  A.  1  9h  45"  Dec.  +75° 

Centre      R.A.  zoh  o™  Dec.  +74°              R.A.  I9h  45™  Dec.  +75° 

Plate  2753.    1895,  July  9.             Plate  5021.    1900,  July  10. 

Plate  2753.     1895,  July  9.            Plate  5021.    1900,  July  10. 

7172 

29§ 

13-8189 

H'3377 

77§ 

26-1913       2-6973 

o                      ni. 

73    892  ;    9-3 

7*32 

22§ 

7-6179 

20-3297 

333 

19-6095 

8-2745 

74°  842 

m. 

9'5 

7'73 

8 

4-0571 

I5-9I75 

15 

16-3461       3-64.02 

7233 

13 

7-8422 

20-9440 

'9§ 

•9'7933 

8-9028 

7174 

39§ 

4-5665 

'5'5499 

54S 

16-8759       3'3<H7 

73    880 

8-9 

7234 

9 

9-6206 

20-4267 

2  1 

2  1-6004 

8-5029 

7'75 

6 

4-9858 

15-8700 

12 

17-2732       3-6523 

7235 

4* 

9-6315     20-5776 

6* 

21-6O3O 

8-6537 

7176 

6 

17-3985 

3-6660 

7236 

4*       9-8524 

19-9446 

8* 

21  '8645 

8-0369 

7177 

4* 

5-4350     15-2277 

7 

177596 

3°376 

7237 

27§      12-7050 

20-5531 

52§     24-6703 

8-8270 

74    844 

9'4 

7178 

5 

5-5852  i  15-4525 

9 

17-9001 

3-275° 

7238 

7 

4-1929 

22'2O66 

'3 

16-0665 

9'9245 

7179 

4 

5-8281  ,  15-2124 

8 

18-1595 

3-°475 

7Z39 

5 

4-2820 

2I-8552 

i  i 

16-1791 

9'5792 

7180 

47§ 

5-9648 

15-2674 

65§ 

18-2900 

3-1138 

73    882 

8-3 

7240 

3* 

4'3365 

2I-6595 

8 

l6'243O 

9-3869 

7181 

6 

7-2141 

15-8933 

9 

19-4978 

3-8170 

724! 

5 

4-6149 

21-3386 

10 

16-5476 

9-0850 

7182 

7 

87020 

'5-5465 

12 

2I'OOOO 

3-5728 

7242 

5 

5-2256 

2  ''4457 

10 

I7-I474          9-2299 

7^3 

4 

8-8543 

15-4644 

9 

21-1623 

34962 

7243 

4* 

6-6328 

2i'53s4 

9 

'8-5493          9^149 

7184 

7 

21  -41  1  6 

3-0737 

7244 

i9§ 

7-2138 

21-3385 

243 

I9-I402          9-2537 

7'85 

S 

9-8266 

15-3439 

9 

22-1407 

3-44'i 

7245 

3* 

7H767 

21-5790 

6 

19-3853          9-5089 

7186 

5 

9'9553 

1  5'5758 

10 

22-2496 

3-6845 

7246 

4 

87687 

21-1086 

6 

20-70/2 

9-1260 

7187 

4 

10-1937 

'  5-4739 

9 

22-4964 

3-5924 

7247 

4 

II-0535 

21-0536 

6 

22-9895 

9-2187 

7188 

I7§ 

10-9735     15-6442 

4i 

23-2618 

3-8149 

7248 

6 

12-0771 

20-8303 

1  1 

H"°233 

9-0640 

7189 

5 

13-5871     15-6216 

7249 

13 

12-3596 

21-6822 

27§ 

24-2504 

9-9311 

7190 

9 

13-6540     15-3448 

18 

25-9603 

3-6939 

7250 

4 

12  6672 

207333 

7       24-6234 

9-0060 

7191 

5 

13-9160     15-1446 

6* 

26-2320 

3-5165 

7251 

4* 

I277l6 

207254 

7       24-7236 

9-0058 

7192 

5 

17-0955 

47756 

7252 

4 

I3-272I 

20  7498 

9 

25-2222 

9-0608 

7'93 

7 

6-3190     16-7-1 

15 

18-5523       4'57°i 

7253 

15 

•3-4'59 

21-3753 

32§     25-3211 

9-6946 

7i94 

6 

6-7730     16-2578 

H 

19-0328       4-1530 

7254 

20§ 

13-6304    j  2I-62l6 

42§     25-5249 

9-9548 

7195 

9 

12-3336     16-4784 

18 

24-5676 

4-7367 

7255 

9 

13-5909       20-6787 

17       25-5462 

9-0130 

7196 

4 

5-3041     17-989' 

6 

i7-45'4 

5-7882 

7256 

42§ 

13-9898    I  2I'O2IO 

76.5     25-9251 

9'3799 

74    845 

8-5 

7'97 

5 

5-6481     17-8931 

9 

17-8010 

57145 

7257 

4* 

5-2655 

22-6590 

8       17-1152 

10-4448 

7198 

4 

67644     17-5783 

7 

18-9348       5-4735 

7258 

6       17-9675 

10-8424 

7'99 

6 

7-5376     17-4323 

12 

I97I75       5-3768 

7259 

5       18-2675 

10-0835 

7200 

20§ 

7-7587  ,  17-1372 

34§ 

19-9588       5-0938 

7260 

5         8-3290 

22'I  149 

8       20-2005 

10-1044 

7201 

4 

7'9637 

17-9342 

1O          2O-II22           5'9O48 

7261 

5        8-8958 

21-9910 

ii       20-7759 

10-0173 

7202 

7     ;    8-2680 

17-0578 

>8§ 

20-4702       5-0525 

7262 

3*      9-6375 

22'5300 

6      21-4824 

10-6031 

7203 

5 

20-5591 

5-5761 

7263 

5        9-7673 

22-0595 

8       21-6402 

10-1413 

7204 

5 

8-4172 

17-6857 

8 

20-5807 

5-6860 

7264 

4*     12-2086 

22-3487 

6      24-0607 

10-5846 

7205 

5 

21-1242       5-1237 

7265 

4*     13-235° 

2I76t8 

-* 

3 

25-1240 

10-0743 

7206 

7 

I3'6i37 

17-2313 

'7 

25-7958 

5-573I 

7266 

6 

16-1890 

'4432 

7207 

7 

4-0220 

19-2406 

H 

16-0905 

6-9535 

7267 

6      20-6914 

•9095 

7208 

6 

17-70'.  i 

6-2962 

7268 

6* 

10-8950 

22-9537 

1  2           227098 

•1064 

7209 

10 

6-5510 

19-0893 

'5§ 

18-6237 

6-9665 

7269 

7 

11-1168 

23-1219 

14       22-9198 

•2867 

7210 

9      20-3298 

6-6448 

7270 

13 

11-8725 

23'3743 

22§     123-6547 

•5882 

7211 

13 

9-4075 

18-6444 

28§ 

21-5023 

6-7048 

7271 

3* 

12-1426 

23-4350 

5       23-9193 

•6681 

7212 

5 

10-3050 

18-5348 

9 

22-4092 

6-6574 

7272 

6 

12-4959 

23'6354 

ii       24-2606 

•8882 

72i3 

3, 

10-5265 

18-2338 

7 

22-6445 

6-3711 

7273 

5* 

127480 

23-3901 

~* 

24-5293 

•6611 

7214 

5t 

"•1345 

18-4465 

9 

23'2395 

6-621  1 

7274 

7 

18-6034 

12-4564 

7215 

4* 

"•4375 

18-4128 

8 

23-5428 

6-6091 

7275 

3* 

7-8520 

24-8868 

8 

"9'5434 

12-8350 

7216 

4 

12-9688 

17-8088 

8* 

25  1094 

6-1068 

7276 

6 

20-2380 

12-8765 

7217 

7 

16-3873 

7-2192 

7277 

5 

21-0750 

12-8873 

7218 

5 

5-1282 

I9-5373 

8 

17-1760 

7-3195 

7278 

4 

22-1465 

12-9253 

7219 

4 

5-8048 

20-1649 

7 

17-8098 

7-9935 

7279 

6 

22-3928 

12-9270 

7220 

6     i    6-6393 

20  0618 

H 

18-6493 

7-9443 

-280 

»4S 

11-5790    24-0355 

38§ 

23-3199 

12-2294 

74    843 

9'S 

7221 

6 

6-8379 

19-8071 

13 

18-8626 

7-7010 

7281 

17 

4-3731     25-6948 

2  IS 

16-0188 

I3-4J58 

7222 

5 

19-5509 

7-9089 

7282 

4 

16-8849 

13-5858 

7223 

6 

20-9650 

7-0790 

7283 

5 

17-4920 

13-2052 

7224 

1  1 

9-9668 

19-0845 

*3§ 

22-0325 

7-1850 

-284 

4* 

7-1619 

25-5071 

7 

18-8118 

13-4112 

7225 

5 

11-6586 

18-9908 

10 

23-7292 

7-2023 

7285 

5t 

7-5619 

25-3336 

9 

19-2261 

13-2648 

7226 

8 

'2-3755 

19-2232 

17 

24-4292 

7-4798 

7286 

8 

7-8866 

25-3668 

15 

I9-5495 

'3'3'89 

7227 

6 

16-1660 

8-4183 

7287 

6 

ii-6345 

257073 

13 

23-2647 

13-9001 

7228 

7 

5-5120 

20-2189 

«4 

17-5150 

8-0255 

7288 

8 

n'7753 

25-0880 

18 

23-4467 

13-2930 

722Q 

6 

I7-s788 

g-3-  ;7 

/  *  *•  7 
7230 

6 

I  /      5/00 

18-2744 

0   .33  3/ 
8-2418 

«9§ 

26-0508 

1-9363 

73    891   ,    9-0 

"231 

3* 

7-1380 

20-5329 

6 

19-1  120 

8-4416 

475 

5-6633 

26-7869 

74    841       8-8 

i  r&cau  interval  represents  very  nearly  5'  =  72s-6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  and  778'3  at  Dec.  +  75°. 
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GREENWICH  IA«TROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    74C 


B.  D. 

\*r» 

B.  D. 

Diam. 

X, 

*/. 

Diuiii. 

X. 

No. 

Mag. 

.>  O. 

*/• 

-/• 

No. 

Ma- 

R.A.  20h  Om  0s  to  20h    12™  30s 

R.A.  20h  o™  o8  to  20h  i2m  jo8—  contd. 

Centre     R.A.  2oh  o">  Dec.  +  74°              R.A.  2oh  15-"  Dec.  +75° 

Centre      R.A.  2oh  om  Dec.  +  74°               R.A.  2oh  15"'  Dec.+  75° 

Plate  2753.    1895,  July  9.            Plate  2806.     1895,  Aug.  27. 
I 

Plate  2753.     1895,  July  9.           Plate  2806.     1895,  Aug.  27. 

o 

„,. 

o 

in 

7289 

7 

15-6869 

14-5898 

9 

3-2850 

2-9093 

7348 

2I§ 

18-2973 

20-3968 

22§     (      6-2603           8-5339 

74    848 

9'5 

7290 

4 

17-2655     14-0867 

7349 

IO 

19-9913 

20-8620 

7         7-9800      8-8927 

7291 

5 

17-4012  ;  14-0754 

5* 

4-9548 

2-2800 

735° 

10 

22-8475 

20-5715 

1  1       10-8103       8-4199 

7292 

4. 

18-0981     14-8500 

735i 

26§ 

22-8615 

20-5360 

24§     10-8211       8-3848 

74    850 

9'5 

7293 

18-6684     14-6897 

54§ 

6-2628 

2-8151 

73    896 

8-2 

7352 

9 

16-8771 

21-8689 

9        4-9353     10-0971 

7294 

22jj 

18-8654 

14-6038 

30 

6-4523       2-7174 

7353 

3 

1  8-6811 

21-2855 

4         6-6993       9-4001 

7295 

10 

22-5208 

14-2833 

H 

10-0821       2-1679 

7354 

5 

17-0727 

2  I   OO25 

5        5-0737  !    9-214° 

7296 

5 

24-1492     14-1514 

4* 

1  1  -6986       1-9308 

7355 

12 

19-6159 

2  I'37OO 

13        7-6382      9-4231 

7297 

3 

I5-4740  i  '5-2555 

3* 

3-1157      3-5828 

7356 

5 

20-5351 

21-4652 

4         8-5613       9-4606 

7298 

16 

178247     15-6456 

'9 

5-4816  i    3-8225 

7357 

22 

21-7750 

2  1-2389 

22§           9-7819          9-1569 

7299 

5 

17-9883     15-2219 

4* 

5-6194      3-3898 

7358 

5 

16-8655 

22-3304 

4        4-9536     10-5579 

7300 

187330     15-4038 

13 

6-374I 

3-5238 

7359 

4 

16-9398 

22-2464 

4         5-0205     10-4678 

7301 

4 

18-8207 

15-6772 

4 

6-4798 

3-7907 

7360 

5 

16-9540 

22-3162 

5 

5-0404     10-5368 

73°2 

H 

21-5631 

15-2484 

'5 

9-1852 

3-1921 

7361 

IO 

17-1548 

22-7345 

IO 

5-2648     10-9426 

73°3 

4 

20-7137 

157474 

4* 

8-3720 

37452 

7362 

4 

18-6539 

22-1758 

4 

67266     10-2905 

73°4 

n 

21-8572 

I5-8375 

ii 

9->i94      3-7595 

7363 

4 

187442 

22-8730 

4         6-8626     10-9799 

73°5 

45§ 

22-8688 

15-6752 

43S 

10-5206 

3-5279 

73    900 

8-0 

7364 

5 

19-7998     22-5026 

4        7-8907     io-543' 

7306 

4 

23-7760 

15-5047 

4t 

11-4153 

3-3058 

7365 

13 

21-3310 

22-9247 

13        9-4466     10-8656 

73°7 

5 

I4-7478 

16-1821 

7366 

5* 

21-5248 

22-5937 

6 

9-6169 

10-5229 

7308 

6 

207517 

16-0088 

7 

8-4272 

4-0008 

7367 

10 

22-8886 

22-3342 

7 

10-9635 

10-1768 

73°9 

5 

21-5794 

16-1985 

5 

9-2656      4-1362 

7368 

20 

i8-4775 

M| 

6-6680 

12-1142 

73'o 

13 

14-6041 

17-4363 

13 

2-3823  '    5-8185 

7369 

8 

19-6140 

23-5820 

IO 

7-7731 

1  1-63  10 

73H 

22§ 

15-6407 

i7'4'45 

26 

3-4149  '    57267 

7370 

7 

21-0984 

23-0735 

5 

9-2262 

1  1-0280 

7312 

4 

16-6888 

17-3875 

5* 

4-4639       5-6380 

737' 

7 

23-2036 

23-4135 

5 

11-3485 

'1-2333 

73'3 

4 

18-0438 

17-9105 

4 

5-8466      6-0691 

7372 

12 

23-7287 

23-2222 

15 

11-8615 

1  1-0087. 

73'4 

4 

18-7946 

17-0673 

4t 

6-5430      5-1846 

7373 

4 

15-6277 

24-3705 

5 

3-8464 

12-6701 

73'5 

3 

19-8916 

17-8152 

4* 

7-6850      5-8593 

7374 

18 

19-2447 

24-0750 

17 

7-4407 

12-1454 

73i6 

n 

20-3855 

17-5419 

'5 

8-1600 

5-5523 

7375 

17 

H-7585 

25-2917 

16 

3-0404 

13-6483 

7317 

12 

20-4673 

17-3963 

17 

8-2312 

5-4041 

73/6 

4 

1  5-0561 

25-2953 

4 

I3-6339 

73.8 

7 

21-0426 

17-9867 

5 

8-8436 

5-9568 

7377 

3 

4'3643 

13-4240 

73'9 

8 

21-8645 

17-3808 

7 

9-6267 

5-2974 

7378 

9 

19-6362 

25-2256 

10 

7-9044 

13-27°: 

7320 

24§ 

22-5473 

17-0580 

248 

10-2884 

4-9314 

7379 

'4 

21-0653 

25-4198 

'9 

9'34'6 

13-3726 

7321 

8 

22*9260 

17-1  180 

5* 

10-6692 

4-9674 

7322 

4 

14-9835 

18-1507 

68-s 

i  -1612 

2-0413 

73    891 

9-0 

7323 

H 

16-3074 

18-3631 

17 

4-1423 

66337 

53§ 

4-1  500 

i'9553 

73    894 

8-3 

7324 

23§ 

16-4067 

18-6699 

25§ 

4-2604 

6-9349 

74    846 

9-2 

1-9990 

94366 

74    845 

8-5 

7325 

2I§ 

16-4644 

18-3657 

24 

4-2964 

6-6273 

74    847 

9'5 

49S 

26-5286 

17-3329 

74    853 

8-0 

7326 

4 

18-0868 

18-0826 

4 

5-9036 

6-2402 

7327 

'7 

20-3458 

18-7528 

'7 

8-1981 

6-7626 

74    849 

9"4 

7328 

H 

20-4625 

18-7768 

17 

8-3131 

6-7793 

R.A.  2oh  1  2m  30s  to  J20h  30™  1  5s 

7329 
7330 

J 

21-6447 
21-9520 

18  9878 
18-1327 

5 
7 

9-507° 
9-7574 

6-9193 
6-0425 

\J                                           *J                      \J 

Centre      R.A.  2oh  24m  Dec.  -f  74°          R.A.  20*  15™  Dec.  +  75° 

733i 

5 

22-5004 

19-0563 

T    O        •    O           /» 

6 

10-3669 

f 

6-9304 

Plate  5048.     1900,  July  24.        Plate  2806.     1895,  Aug.  27. 

7332 

15 

22*6472 

18  1893 

13 

10-461  5 

6-0567 

ni. 

7333 

4 

15-1863 

19-2097 

4 

3-0806 

7-5506 

7380 

4 

8-6488 

'4-2557 

4 

16-0490 

2-1783 

7334 

5 

16-3404 

19-2169 

6 

4*2301 

7-4844 

7381 

12-3988 

14-6527 

19-/792 

27023 

73    9C4 

9  '4 

7335 

5 

17-7566 

19-9467 

5 

5-6897 

8-1198 

7382 

H 

13-5223 

1  4-6543 

14 

20-9042 

2-7434 

7336 

n 

2O'I  136 

19-0255 

13 

7-9818 

7-0495 

7383 

5* 

14-5214 

14-8707 

6* 

21-8963 

2-9951 

7337 

4 

2I-3245 

19-3244. 

3 

9-2089 

7-2733 

7384 

6 

15-8884 

14-2371 

7338 

4* 

21-8347    ;   19-8457 

4* 

97520 

7-7595 

7385 

23S 

16-3834 

14-5470 

3° 

23-7690 

2-7361 

73    9°8       9'5 

7339 

13 

22-2538 

19-8987 

13 

10-1730 

7-7869 

7386 

23§ 

18-0390 

14-8638 

22 

25-4108       3-1086 

73    9" 

9'3 

734° 

4* 

22-6640 

19-4410 

4* 

105540 

7-3058 

7387 

6 

4-6408 

'5-3073 

4 

12-0070 

3-0907 

734' 

4 

22-8555 

19-9193 

4t 

10-7741 

7-7679 

7388 

6 

3-9515 

15-1948 

5 

13-3215 

3-0260 

7342 

3 

10-9653 

7-5720 

7389 

10 

6-5815 

15-0863 

8 

i3'9535 

2-9370 

7343 

23-1744 

19-1083 

5 

11-0447 

6-9378 

739° 

5 

9-4/89 

15-2504 

5* 

16-8415       3-2016 

7344 

7 

'47547 

20-2813 

9 

2-7140      8-6473 

7391 

5* 

17-0314 

15-8858 

3* 

24-3674 

4-1046 

7345 
7346 

10 

7 

I5-4795 
16-4834 

20-4069 
20-4964 

13 
8 

4-4511 

87272 
8-7490 

7392 
7393 

233 
4 

5-2420 
5-4202 

16-5039 
16-3173 

12-5676 

4-3054 

7347 

7 

•7-4593 

20-7991 

5 

54483 

8-9930 

7394 

7 

6-5702 

'6-5935 

6 

13-8909 

4-4412 

i  riatau  internl  represents  very  nearly  5'  =  72«'6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  auJ  77«'3  at,  Dec.  +  75*. 
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B.  r>. 

X'_ 

DtOTVk 

Di&ni. 

H   D. 

X. 

y- 

NO. 

Ma;:. 

->  O. 

loin. 

X. 

V* 

Xo.             Ma;:. 

R.A.    20h   I2m  30s  tO  20h  30m 

1  5s  —  eontd. 

R.A.  20h  i2m  30s  to  20h   30™ 

1  5s  —  contd. 

'      tie      R.A.  20h  24m  Dec.  4-  74°          R-A. 

20h  ,jm  De 

c.  +  75° 

Centre       R.A 

2oh  24™  Dec.  4-  74°         K.  A. 

2oh  15™  Dec.  +-5° 

PI  ute  5048.     1900,  July  24.        Plate 

2806.    1895,  Aug.  27-. 

Plat*  5048.     1900,  July  24.       Plate  2806.     1895 

,  Ang.  27-. 

m. 

o 

m. 

: 

7* 

12-1368     16-0343 

7 

194726 

4-0761 

7454 

25§ 

17-4629 

23-8910 

24§ 

24-5246 

12-1131 

74    866 

91 

12-6714     169578 

20§ 

I9-9-33 

5-0180 

7455 

6 

17-6128 

23-9938 

4* 

24-6702 

12-2165 

7397 

IO 

13-6520     16  1687 

1  2 

20-9830 

4-2646 

7456 

'3 

18-2795 

23-0085 

9 

25-3703 

I  1-2601 

'3 

14-2388     16-1938 

7 

21-5671 

4-3070 

7457 

4°S 

6-3589 

24-1692 

28§ 

I34I95 

12-0063 

74    852 

9-2 

7399 

'3 

15-6454     16-3125 

8 

22-9690 

4H74° 

7458 

ii    * 

8-9203 

24-7907 

IO 

15-9563 

12-7169 

7400 

20§ 

16-2647     16-4964 

27 

23'58i5 

4-6^02 

7459 

5 

9-6130 

24'i945 

7 

5-3057     17-8409 

5* 

12-5819 

5-6451 

7460 

30§ 

10-6000 

23§ 

17-6289 

12-9550 

74    856 

9'5 

5-7762     17-8041 

i3'°523 

5-6243 

7461 

13-7627 

24-7943 

'/" 

20-7962 

12-8873 

9 

5-8023     17-0515 

5" 

13-1080 

4-8737 

7462 

1  1 

14-2498 

24'4736 

8 

21-2925 

12-5837 

74=4 

9 

6-6898     17-4759 

7 

13-9783 

5'3293 

7463 

7 

15-2885 

24'5972 

5* 

22-3259 

12-7436 

74°5 

47? 

6-9730     17-0888 

*8f 

14-2-52 

4'95'7 

74    853 

8-0 

7464 

5 

18-8325 

24-5599 

12-0233     17-0823 

39§ 

19-3224 

5-1205 

74   858 

8-3 

7465 

7* 

6'2i  14 

25-4462 

4* 

13-2260 

13-2776 

201 

15-2272     17-5272 

22 

22-5079 

5-6756 

7466 

26§ 

86264 

25-0935 

18 

15-6512 

13-0090 

8 

16-8649     '7-6355 

-* 

24-1422 

5-8411 

7467 

5 

11-9695 

2  5  "4963 

4* 

18-9832 

13-5306 

4 

18-4970 

'7-2383 

7468 

27§ 

12-0898 

25-9250 

18 

19-0830 

13-9560 

74io 

6 

5-4589 

18-4580 

5 

12-7179 

6-2652 

7469 

7 

12-9578 

25-2937 

5 

19-9705 

'3  3575 

741  i 

1  1 

7-7900  j  18-7208 

8 

15-0390 

6-6096 

7470 

5 

14-2305 

25-2038 

5 

21-2499 

i3-3'33 

74.12 

6 

11-3759     18-0530 

5 

18-6402 

6-0663 

747' 

2'§ 

153120 

25-0730 

«9§ 

2Z-3359 

I3-2177 

74    861       9'3 

1  1 

12-7469 

18-5855 

7 

'99933 

6-6490 

747  2 

'5 

15-4481 

25-0703 

9 

22-4710 

13-2237 

l8§ 

135063 

18-8595 

15 

20-7425 

6-9443 

7473 

20§ 

15-7490 

25-2577 

'5 

22-7625 

I3'4'93 

13 

14-2901     18-0200 

1  1 

21-5566 

6-1351 

7474 

12 

18-4648 

25-4276 

8 

25-4705 

13-6838 

*"§ 

15-6069     18-4689 

23 

22-8558 

6-6301 

74    862      9-5 



6 

16-1378    18-8507 

7'§ 

26-9605 

10-4065 

74    870 

8-6 

18 

18-3753    18-0648 

16 

256387 

6-3223 

74    869      9'5 

6j§ 

3-1715 

15-7964 

73    900 

8-0 

74'9 

'5 

18-4650    18-1148 

13 

25-7265 

6-3745 

6 

5-4937   19-8341 

3* 

12-7025 

7-6451 

42S 

57774     I9'545o 

26i 

12-9905 

7-3650 

74    851 

9'4 

1 

10-1700     19-6350 

6 

17-5819 

7-6073 

R.A.  20h  30™  15s 

to  2cP  36m  1  5s 

8 

10-2990     19-1772 

6 

'7'5239 

7;'559 

Centre      R.A 

2oh  24™  Dec.  -1-  74°         R.A, 

20h  45m  De 

=.  4-7?* 

7424 
7425 

8 
13 

11-7090     19-4190 
8-1395     20-6055 

9 

18-92-- 
'5'3'93 

8-5073 

Plate 

5048.     1900 

,  July  24.        Plate 

2814.     1895,  Sept.  4. 

7426 

36> 

8-3404 

20-6840 

24^ 

I5-5173 

8-5918 

74    855      9'5 

0 

m. 

7427 

9 

11-0033 

20-8151 

9 

'8-17.U 

8-8152 

7475 

7 

19-7633 

14-8722 

7428 

IO 

i  2-98  10 

20'6535 

7 

20-  1  5*  :; 

87205 

7476 

6 

23-833° 

14-9748 

7429 

6 

i  V4736 

20-7255 

6 

20-6468 

8-8096 

7477 

9 

24-3124 

14-0823 

5* 

6-8967 

1-9437 

'4 

I4-4747 

20-0178 

IO 

2  1*67  I  2 

8-1388 

7478 

8 

21-0863 

15-2920 

743i 

'9§ 

14-4990 

20-7893 

16 

21-6693 

8-91001 

7479 

8 

20-9142 

16-5135 

4 

37379 

4-6750 

'6.§ 

14-8422 

20-3408 

14 

22-O30O 

8-473' 

74    860      9-5 

7480 

5 

22-0613 

16-7972 

3 

4-9063 

4-8537 

21 

i5'°595 

20-5820 

18 

22-2359 

8-7200, 

7481 

4 

22-8403 

16-0933 

16 

15-8503 

20-0625 

15 

23   0448 

8-2319 

7482 

6 

23-5920 

16-2955 

4* 

6-3817 

4-2138 

7435 

5 

9-3280 

21-8902 

4 

16-4640 

9-8324 

7483 

6 

20-6953 

17-0963 

4* 

3-5725 

5-2776 

2I-S 

15-8915 

21-4452 

17 

23-0398 

9-6118 

7484 

5 

23-3208 

I  "'-015 

4* 

6-2422 

5-6401 

24^ 

11*2303 

21-2921 

27 

25-3808 

9-5399 

74    868 

9'5 

7485 

24§ 

21-2515 

18-2977 

15 

4-2334 

6-4221 

74    873      9-5 

13 

18-3612 

21-8084 

8 

25'4935 

10-0630 

7486 

17 

23-1651 

18-5719 

12 

6-1651 

6-5181 

7439 

16 

5-99I3 

22-5964 

IO 

10-4246 

7487 

7 

19-0943 

19-4251 

ft 

2-1920 

7-7388 

2  4-^ 

9-3542 

22-6235 

18 

16-4659 

10-5653 

7488 

4 

21-1535 

19-5743 

3t 

4-2536 

77044 

744' 

5 

9-5379 

22-8634 

4 

16-6404 

10-8088 

7489 

7 

22-4178 

19-1694 

5 

S'4535 

7-1858 

74+2 

7 

1  1-4902 

22-1953 

5 

18-6149 

10-2133 

749° 

6 

21-0768 

20-1569 

4* 

4'23'3 

8-2914 

23-§     i3-905° 

22-7845 

'7 

21-0085 

10-8822 

749' 

46§ 

20-5230 

21-8222 

42§ 

3-8304 

9-9971 

74    871       9'c 

15 

16-0478 

22-125  1 

10 

23-1687 

10-2982 

74    864 

9'5 

7492 

9 

20-6010 

21-5183 

4 

3-8805 

9-6877 

7445 

6 

1-6-8539 

22-5587 

5 

23-9645 

'=7573 

7493 

'27§ 

21-0303 

21-4484 

I22§ 

4-3000 

9-5792 

74    872       5-5 

19 

4-9715 

23-2095 

ii 

12-0650 

1-0015 

7494 

4 

224299 

21-1088 

3* 

5-6641 

9-1124 

744" 

'9 

6-8716 

23-5833 

13 

13-95I3 

1-4403 

7495 

19-8364 

22-1042 

58§ 

3-I7I4 

10-3403 

74    870      8-6 

5 

7-3600 

23-7627 

4* 

14-4322 

1-6341 

7496 

5 

22-3304 

22-2670 

3 

5-6729 

10-2734 

7449 

8 

8-1448 

23-0928 

6 

15-2410 

0-9923 

7497 

37§ 

22-1031 

23-1004 

23§ 

5-5211 

11-1254 

74    874 

9'5 

5 

8-1895 

23-353I 

4* 

15-2764 

1-2566 

749s 

6 

19-3283 

24-8419 

745' 

5* 

10-7419 

23-8277 

3* 

17-8102 

1-8152 

7499 

5 

2O'I2O6 

24-4710 

3 

3-6704 

12-6738 

7452 

5°§ 

157843 

23-3276 

42S 

22-8668 

1-4906 

74    865 

8-7 

75°° 

4 

2O-5I03 

24-4094 

3* 

4-0547 

12-5786 

74  =  5 

25§ 

i7-3405 

23-1956 

23§ 

24-4266 

1-4146 

74    §65 

9'5 

7501 

'3 

19-0268 

25-2366 

8 

2-6579 

13-5346 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  ;'  =  72»-6  of  R.A.  :it  Dec.  +  74*.  and  T-'-;  at  Dec.  - 
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V_i 

B.  ll. 

B.  D. 

no. 

Diani, 

x  , 

V- 

moin 
Hill  . 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Din  111. 

X, 

y- 

Pl.'Ull  , 

X. 

!/• 

No. 

Mag. 

K.A.  20h  30™  15s  to  20"  36™  15s  —  contd. 

R.A.  20h  36™  15s  to  2ih  om  3o8  —  contd. 

Centre      R.A.  zo1'  24'»  Dec.  +  74°         R.A.  20'"  45'"  Dec.  +  75° 

Centre      R.A.  zoh  48™  Dec.  +  74°         R.A.  zoh  45n>  Dec.  +  75° 

Plate  5048.     1900,  July  24.        Plate  2824.     1895,  Si-pt.  4. 

Plate  2783.     1895,  An<,'.  13.       Plate  1824.     1895,  Sept.  4. 

7502 

8 

19-1629    25-4488 

4         2-8079 

'3-7350 

o 

in. 

75)2 

'9 

4-9095 

2  i  -9200 

i?8 

7-3285 

9-8408 

o 

m. 

75°3 

24 

21-8295  !  25-31  36 

15         5-4508     13-3519 

7553 

6 

4-9402 

21-3684 

8 

7-3647 

9-2886 

7554 

1  83 

8-5254 

2  1  -2236 

16 

10-9520 

9-1841 

93§ 

26-3323    25-2596 

74    877       8-3 

7555 

4'S 

8-6969 

2  1  "8o6l 

45§ 

i  i-i  161 

97675 

74    878 

8-5 

7556 

7 

9'3'46 

21-1387 

8 

11-7441 

9-1070 

7557 

29$ 

10-2163 

2I-OO98 

34§ 

12-6463 

8-9880 

74    881 

8-9 

R.A.  20h  36™  i  5s  to  2ih  om  30s 

7558 

10 

15-9790 

21-4595 

9 

18-4043 

9-5075 

74    888 

9'5 

\J                  \J                                           \J 

Centre      H.A.  2oh  48™  Dec.  +  74°          K.A.  20'"  45"*  Dec.  +  75° 

7559 
7560 

2*§ 

4* 

19-0173 
'9'l833 

2  1-9281 

2  1  '0140 

23^     214369 
5*     21-6142 

10-0095 
9-0989 

74    892 

9'5 

Plate  2783.     1895,  Aug.  13.       Plate  2824.     1895,8^.4 

7561 

'3 

22-4936 

21-2153 

14      24-9171 

X  o 

9-3369 

m. 

7562 

4* 

5-0224 

22-8902 

5         7'4268 

IO-8128 

75°4 

7 

5-2463 

'4'94'5 

9 

7-7470       2-8649 

7563 

1  1 

5-5738 

22-5192 

1  1         7-9865 

10-4460 

75°5 

6 

6-2170 

14-0198 

-7 

8-7283       1-9500 

7564 

5* 

6-1835 

22-3732 

4        8-5998 

10-3084 

7506 

3* 

11-9894 

14-0497 

6 

14-5003       2-0498 

7565 

'9 

6-8897 

22-31I7 

i8J§       9-3062 

10-2565 

75°7 

4 

19-9073 

14-8987 

5* 

22-4122       2-9898 

7566 

4* 

7-5637 

22-O7O6 

4*      9'9gi7 

1O-O227 

7508 

3* 

23'4'7' 

14-3687 

4* 

25-9248       2-5040 

756/ 

5 

8-3468 

22-7808 

6       '0-7557 

10-7380 

7509 

3 

8-5045 

15-7058 

7568 

4 

,1-3758 

22-5685 

5*     137885 

10-5640 

7510 

'7 

10-9623 

15-2346 

2O§ 

13-4568       3-2226 

7569 

7 

'4-7532 

22'6l20 

9 

17-1663 

10-6466 

7511 

9 

14-7199 

15-4764 

'3 

17-2174       3-5055 

7570 

'7 

18-2682 

22'.  590 

18 

20  6870 

10*2299 

7512 

3°§ 

14-9895 

'5-3059 

37§ 

17-4879       3-3395 

73    9'6 

8-2 

757' 

4 

19-4630 

22'OOOQ 

3* 

21-8820 

10-0852 

75'3 

7 

18-2456 

15-8014 

i  i 

20-7382       3-8761 

7572 

23§ 

7-9350 

23-534I 

25* 

10-3360 

11-4870 

75H 

4* 

4-9710 

16-9297 

5        7'4466      4'849S 

7573 

5 

9-5973 

237126 

75'5 

4t 

16-2402 

l6'3335 

5!     18-7261      4-3800 

7574 

4* 

10-1992 

23-8618 

4*     12-5954 

I     -843I 

7516 

4 

17-7872 

16-0190 

5*    20-2774      4-0862 

7575 

5 

11-4540 

23-1444 

5 

13-8587 

I     -1408 

75'7 

27§ 

18-1193 

16-4130 

35§ 

20-6050      4-4841 

74    89* 

9-1 

7576 

4* 

13-6966     23-1482 

5t 

16-1026 

1     -1697 

7518 

8 

21-5152 

16-3215 

7577 

«+§ 

15-2176     237823 

3'§ 

17-6138 

I     -8179 

74    887 

9-1 

75'9 

i9| 

22-2407 

16-7209 

27 

24-7221       4-8372 

74    897 

9-5 

7578 

*i§ 

19-5  i  oo 

23-1293 

22§ 

21-9158 

1     -2135 

7520 

4* 

23-0478 

16-2583 

4* 

25'5327       4-3874 

7579 

-* 

19-8358 

23-9247 

6 

22-2331 

12-0165 

7521 

9 

6-0151 

176936 

1  1 

8-4836       5-6267 

7580 

36§ 

6-3676     24-1298 

3°§ 

8-7614 

1  2-0675 

74    875 

9'4 

7522 

'7 

9-1650 

17-3746 

»9 

11-6355 

5-3406 

74    879 

9'5 

7581 

48§ 

7-5456     24-9395 

55§ 

9-9279 

12-8885 

74    877 

8-3 

7523 

76§ 

17-6649 

17-0803 

74§ 

20-1374 

5"'455 

74    890 

7'3 

7582 

16 

10-9556     24-3328 

i3 

13-3466     12-3210 

75H 

7* 

23-9304 

17-5507 

5* 

26-3890 

5-6903 

7583 

20§ 

11-1472 

24-2801 

*°§     '3-5389     12-2695 

74    882 

9'5 

7525 

4 

5-0425 

18-91  12 

4* 

7-4967 

6-8338 

7584 

'9§ 

12-2674 

24-4276 

18 

I4-6573 

I2'43'3 

74    885 

9'S 

7526 

4t 

10-9781 

18-1641 

4 

'3-4430 

6-1533 

7585 

'3 

12-6672 

24-7866 

1  1 

15-0542 

127925 

7527 

1  1 

"•3/63 

18-8386 

'3 

13-8319 

6-8298 

7586 

1* 

16-8284 

24-1877 

4 

19-2237 

12-2453 

7528 

44§ 

'2-2473 

18-1726 

42§ 

147112 

6-1742 

74    886 

8'3 

7587 

3* 

18-9510 

24-9299 

4* 

21-3379 

13-0151 

7529 

4 

14-9665 

18-4627 

5* 

17-4267 

6-4990 

7588 

6* 

6-1443 

25-5807 

7 

8-5187 

13-5165 

7530 

57S 

17-4692 

18-5706 

56§ 

19-9273 

6-6367 

74    889 

7'8 

7589 

6* 

6-2841     25-2722 

6 

8-6638 

I3"3"° 

753' 

2'§ 

18-203  ' 

18-8295 

22§ 

20-6577 

6-8998 

7590 

4* 

8-5287     25-1685 

4* 

10-91  28 

13-1291 

7532 

20§ 

18-8309 

18-0799 

2'§ 

21-2943 

6-i6oi 

7533 

•  38 

19-3175 

18-1908 

'5 

217786 

6-2753 

74    893 

9'5 

'34§ 

1-8801 

21-6938 

74    872 

5'5 

7534 

6 

217728 

18-0745 

7* 

24-2327 

6'i  902 

52§ 

'•4I35 

22"!  221 

74    871 

9-o 

7535 

'4 

22-0933 

18-1424 

13 

24-5570 

6-2601 

74    896 

9'5 

48§ 

12-1624 

26-5I27 

74    884 

8-8 

7536 

5 

_  if 

6-7117 

19-1230 

6 

9-1638 

7-0638 

7537 

3 

9394 

19-0832 

4   :  9-3909 

7-0257 

7538 
7539 

2* 
12 

9-4030 
12-4860 

197662 
I9'23IO 

4*     11-8461 

15     14-9367 

7-7369 
7-2387 

R.A.  20h  59n  30s  to  2ih  23m  45s 

754° 

4 

H-5558 

19-2683 

4*     17-0037 

7-3011 

Centre       R.A.  2ih  12™  Dec.  +74°          R  A.  2ih  i$™  Dec.  +  75° 

754' 

4* 

m     QQ 

14-6242 

_  x    o 

I9-317I 

A. 

17-0760 

7-3489 

Plate2842.     1895,  Sept.  n.      Plate  2825.     1895,  Sept.  4. 

7542 

log 

ID  8430 

19-7312 

*i§ 

19-2878 

7-7872 

o 

m. 

7543 

'4 

19-1558 

19-6152 

'5 

21-6033 

7-6980 

759' 

15         5-8491 

I4-2I02 

16 

3-3111 

2-3557 

7544 

10 

19-3274 

19-2423 

10 

217775 

7-3280 

7592 

7     •    7-8358 

14-0617 

5t 

5-30'3 

2-1821 

7545 

£ 

22§ 

'9'33'7 

197805 

273 

217771 

7-8649 

74    894 

9'4 

7593 

19       12-4677 

I4-54I4 

22 

9-9347 

2-5943 

7546 

3t 

5-'57o 

20-7431 

4T 

7-5906 

8-6659 

7594 

7         87318 

15-6353 

6 

6'21OO 

3-7405 

7547 

5 

9-8813 

20-1298 

5 

12-3202 

8-1065 

7595 

6       17-4170 

15-1652 

5 

14-8955 

3-1508 

7548 

'4 

10-3966 

20-9282 

1  1 

12-8280 

8-9098 

7596 

4       17-479' 

"575'9 

4V 

14-9642 

3-7365 

7549 

4* 

'S'4'37 

20-1145 

4* 

'7-85/5 

8-1547 

7597 

7      22-8619 

15-9478 

6 

20-3466 

3'8590 

755° 

'5 

16-2638 

20-5290 

'4 

18-6985 

8-5773 

759s 

23§       5-0829 

16-7273 

3o§ 

2-5756 

4-8808 

74    899      9-5 

755i 

5'§ 

23-5678 

20-3979 

6o§ 

26-0045 

8-5291 

74    898 

8-7 

7599 

29§           8-9655 

16-9378 

34§ 

6-4649 

5-0398 

74    9°4      9'3 

Plates2783>  zSz4.     Nos.  7524,  755,  are  also  measured  „,  plates  2842,  2825.                            N°'  "»*•  B'D'  74°  "^  Jh^dwlin.tUm  gran  in  the  B.D.  appears 

i  reuau  interval  represents  very  nearlj-  5'  =  ;zs-6  of  R.A.  at  Deo.  +  74°,  and  77«'3  at  Dec.  +  75°. 
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V.  i 

B.  D. 

Vn 

Dlillll. 

B.  D. 

p  o. 

1  M.llll  . 

X. 

y- 

Diutii. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

•NIL 

X, 

V- 

Oi&in. 

.*-. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  20h  59m  30s  to  2ih  23m  45s  —  contd. 

R.A.  20h  59m  30s  to  2ih  23m  45s  —  contd. 

Centre      R.A. 

2ih  I2m  Dec.  +  74°         R.A.  2ih  isra  Dec.  +75° 

Centre      R.A.  2ih  i2m  Dec.  +  74°         R.A.  2ih  15™  Dec.  +75° 

Plate  2842.     1895,  Sept.  u.         Plate  2825.     1895,  Sept.  4. 

Plate  2842.    1895, 

Sept.  ii.      Plate  2825.     1895,  Sept.  4. 

in. 

o 

m. 

7600 

4 

9-2218 

16-3906 

3 

6-7096 

4>874 

7657 

5       20-5403 

24-8862 

5       18-1468 

12-8280 

7601 

43§ 

17-0848 

16-4266 

46§ 

14-5800 

4'4  '54 

74    9'2 

8-3 

7658 

4        8-0148 

25-5986 

4         5-6332 

13-7100 

"602 

'9 

22-7926 

16-8155 

20 

20-2912 

4-7247 

7659 

12           12-641  I 

*5'5$4» 

10       10-2576 

13-6068 

7524 

9 

4-5288     17-6019 

5t 

2-0382 

5-7639 

7660 

12           13-5769 

25-1146 

9      11-1887 

13-1498 

7603 

25§ 

8-2893     17-8352 

29§ 

5-7992 

5-9440 

74    9°3 

9'4 

7661 

5      13-8870 

25-0260' 

5       '1-4983 

13-0589 

7604 

«§ 

1  1-6748     17-1419 

24§ 

9-1756 

5-2031 

74    9°6 

9'5 

7662 

27§     18-0648 

25-1017 

25§     15-6740 

13-0793 

74   9i5 

9'5 

7605 

18 

14-7750    17-4310 

17 

12-2817 

5-4503 



7606 

'4 

15-8909    17-3717 

i6§ 

I3-394I 

5-378o 

83*       '-5538 

1-1084 

73    922 

7-5 

7607 

5 

15-9058     17-2510 

4 

13-4097 

5-2576 

7608 

5 

15-9903    17-0013 

5       i3'49'7 

5-oo55 

R» 

7609 

Hi 

17-6063  1  17-3892 

3>§   j'5'1115 

5-3700 

74    9'4 

9-2 

.A 

.  2ih  23™  45s  to  21"  29™  45s 

7610 

5 

20-3084 

1  7  '6004 

4       17-8158 

5-546i 

Centre      R.A.  2ih  36"!  Dec.  +74°          R.A.  2i>»  15™  Dec.  +75° 

761  1 

'4 

4-8679 

18-6746 

10         2-3900 

6-8322 

Plate  4588.    1899 

Aug.  i.          Plate  2825.     1895,  Sept.  4. 

76l  2 

4 

5-1558 

18-3092 

3*  '    2-6725 

6-4645 

o                   m. 

76l3 

2:§ 

5-2980 

18-5369 

34.§       2-8.88 

6-6875 

74    9°° 

9"5 

7663 

*3§   ;    7-5534 

14-3170 

28 

24-7097 

2-4481 

7614 

9 

7-6018 

18-1538 

6       5-1176 

6-2752 

7664 

35§       5-6227 

17-6360 

39§ 

22-5039 

5-5925 

74    9l8 

9-I 

7615 

7 

8-6002     18-4269 

6        6-1179 

6-5316 

7665 

>9§       5-7435 

17-5010 

18    :  22  6338 

5-4684 

76l6 

4 

9-8151     18-6404 

3        7-3364 

6-7316 

7666 

7        5-8261 

21-1254 

7*    22-4092 

9-0877 

76,7 

8 

13-1832     18-6571 

9       10-7090 

67013 

7667 

6        6-7396 

21-4051 

5*     23-2940 

9'4446 

76l8 

f 

3 

14-7774  18-8417 

4t     12-3042  ;    6-8638 

7668 

i6§       7-2898 

23-8986 

12           23-6285 

11-9765 

7619 

42§ 

15-9528     18-5996 

45§    i  13-4737       6-6056 

74    9" 

8-5 

7669 

6        7-5298 

23-1006 

4*     23-9360 

1  1-2009 

7620 

5 

22-8541     18-6225 

4       20-3726 

6-5317 

7670 

i7§       7-6227 

23-3240 

16      24-0130 

1  1-4290 

7621 

9 

11-6883     19-3251 

8         9-2206 

7-3898 

7671 

6        7^945 

24-8546 

7622 

i6§ 

13-447' 

19-4013 

29*5      10-9805 

7-4408 

74    9°8 

9-2 

7672 

21         5-39^8 

25-1643 

14      21-6338 

13-0760 

7623 

7 

22-8136    19-4709 

8       20-3454 

7-3814 

7673 

6        8-5964 

25-0793 

6       24-8327 

13-2642 

7624 

6* 

22-9917     19-6466 

4     ,  20-5258 

7-5522 

i                         i 

7551 
7625 

43§ 
4 

4-4511 
5-4974 

20-4695 
20-5669 

55.*        '-9965 
3         3-0453 

8-6340 

8'7'73 

74    898 

8-7 

R.A.  2ih  29m  45s  to  2ih  47m  30" 

7626 

14 

13-0337 

20-3114 

14       10-5789 

8-3592 

Centre    R.A.  2ih  36™  Dec.  +  74°            R.A.  2ih  45"  Dec.  +  75° 

7627 

5 

17-4262 

20-3985 

14-9770 

8-3822 

Plate  4588.    1899, 

Aug.  i.          Phite  5018.    1900,  July  7. 

7628 

14 

19-0298 

20-7205 

H 

'6-5795 

8-6839 

• 

31. 

7629 

I  2 

19-4464 

20-8372 

10 

16-9985 

87912 

7674 

6 

23-4968 

14-1  164 

7 

15-8753 

1-8588 

7630 

5 

21-1049 

20-1488 

5       18-6456 

8-0836 

7675 

26$ 

12-9203 

13-9708 

35§ 

5-2978 

2-1118 

7631 

3 

4-2852 

2  I-2O62 

1 

7676 

3* 

14-1175 

14-2665 

5 

6-5106 

2-3659 

7632 

3'§ 

5-3953 

21-3379 

37§ 

2-9545 

9-4883 

74    901       9'4 

7677 

4 

7-34'  5 

2-9302 

7633 

'4 

9N348 

21-4820 

13        6-9983 

9-5788 

7678 

3* 

15-6904 

'  14-8856 

4 

8-1017 

2-9235 

7634 

25§ 

9-9625 

21-1705 

29§       7-5205 

9-2577 

74    9°5 

9'5 

7679 

'7 

18-2901 

14-8985 

«8§ 

10  6985 

2-8363 

7635 

3 

1  1-4224 

21-0778 

3        8-9748 

9-1489 

7680 

4 

18-9416 

14-4154 

4 

11-3340 

2-3300 

7636 

'4 

15-8540 

21-8762 

9       13-4197 

9-8844 

7681 

12 

13-3006 

15-0493 

'5 

5-7206 

3-1753 

7637 

4t 

19-7146 

21-4286 

4       17-2766 

9-3850 

7682 

49§ 

16-2150 

;  15-8254 

37§ 

8-6594 

3-8382 

73    939 

8'9 

7638 

22 

21-6957 

217936 

22§        19-2620         9-7180 

74    9i~ 

9'5 

7683 

4 

8-9433 

3-5243 

7639 

6 

6-4079       22'8lOO 

5         3*9865     10-9480 

7684 

3* 

18-1036 

15-4677 

4 

10-5314 

3'4'  i7 

-640 

'7 

8-4465       22-0558 

16 

6-0155     '0-1665 

7685 

'9§ 

'9''377 

I5-5538 

20§ 

11-5697 

3-4581 

7641 

7 

10-1346       22-8439 

5 

7-7141 

10-9303 

7686 

4 

I'l'OIOl 

3-8649 

7642 

1  1 

14-1906       22-2920 

9 

11-7650     10-3223 

7687 

4 

19-2436 

15-9188 

5 

1  1-691  1 

3-8186 

7643 

23§ 

14-6:60    j  22-531  I 

25§ 

12-2039     to-5533 

74    9°9      9'5 

7688 

6 

19-4682 

15-7464 

9 

11-9087 

3-6409 

7644 

27§ 

I7-279! 

22-5194 

33§     14-8530     10-5037 

74    9'3      9'1 

7689 

34§ 

21-6603 

15-5246 

29§ 

14-0917 

3'3345 

73    945 

8'5 

7645 

5 

19-9500 

22-9403 

3* 

17-5323     10-8911 

7690 

9 

22-4981 

15-2248 

1  1 

14-9165 

3-0038 

7646 

5* 

22-OO42 

22-22I3 

4 

19-5774     10-1477 

7691 

4 

6-3073 

47845 

7647 

6 

6-8797 

23-1142 

5 

4-4644        -2481 

7692 

5 

6-5739 

47304 

7648 

69§ 

12-5806       23-8029 

78§   ,  10-1735        '8529 

74    9°7      7'° 

7693 

4 

14-0926 

16-9049 

7 

6-5796 

4-9977 

7649 

20§ 

13-0340       23-4809 

20     :  10-6234        -5253 

7694 

1  1 

14-3040 

16-8412 

'7§ 

6-7888 

4-9271 

74    924 

9'5 

7650 

i8§ 

H'5844    23-9958 

17       12-1766        -0188 

7695 

i6g 

20-8450 

17-0645 

i8§ 

'3-3347 

4-9050 

7651 

5 

20-2974    23-7826 

4 

17-8860 

•7292 

7696 

4 

9-9351 

17-2282 

6 

2-4397 

5'479: 

7652 

4 

20-3726    23-6955 

3 

17-9630 

•6419 

7697 

4* 

1  2  6'2  3  5 

17-7732 

5 

5"'454 

597.46 

7653 

22 

20-9607     23-3702 

22§ 

'8-5453         -3057 

74    9'6      9'5 

7698 

5 

14-9843 

16-9468 

6 

7H724 

5-0048 

7^54 

3'§ 

14-7308     24-4148 

32§     12-3308      2-4359 

74    9'°      9'5 

7699 

15 

1  5-2042 

!  i777°5 

i6§ 

77235 

5-8223 

7655 

1  1 

'7'3634  '.  24-6709 

10 

149665     12-6512 

7700 

5 

16-7353 

17-2064 

6 

9-2317 

5-1989 

7656 

6 

19-5217     24-4824 

5 

17-1227     12-4383 

7701 

>9§ 

19-2848 

I7-44-56 

'95 

11-7892 

5-3439 

74    930 

9'5 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  72«'6  of  R.A.  at  Dec.  +  74*,  and  77f"3  at  Dec.   +  75°. 

ASTROGRAPHIC  CATALOGUE. 
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GKEENWICH  ASTROGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    74C 


B.  D. 

if  n 

ft  j'tiii 

X, 

11.  D. 

No. 

Uiam. 

X. 

y-  , 

Diam. 

a:. 

a- 

No. 

Mag. 

.^f  O. 

LMiin). 

^  ' 

?/• 

So. 

-Mag. 

R.A.  2ih  29m  45s  to  2ih  47™  30**  —  contd. 

-R.A.  2ih  29™  45s  to  2ih  47m  30s  —  contd. 

Centre       R.A.  2ih  36™  Dec.  +7t°          R.A.  2ih  45™  Dec.  +  75° 

Centre      R.A.  zih  36™  Dec.  +  74°         R.A.  zih  45™  Dec.  +  75° 

Plate  4588.     1899,  Aug.  i.        Plate  5018.    1900,  July  7. 

Plate  4588.     1899,  Aug.  i.        Plain  5018.     1900,  July  7. 

in. 

o                     m. 

7702 

Jif 

21-41  16 

17-2165 

26§ 

13-9051 

5-0338 

74°  932 

9-0 

7761 

4 

2-3330 

13-6988 

77°3 

5 

2  I  -4-2  8  2 

17-2409 

6 

13-9245 

5-0568 

7762 

6*      9-9154 

24-9070 

5 

27084 

'3-1545 

77°4 

3 

zi'573' 

17-4079 

3 

14-0760 

5-2179 

7763 

4 

107177 

25-3267 

4 

3-5259 

13-5444 

7705 

i9§ 

I3'I  198 

17-9019 

i9§ 

5-6444 

6-0318 

7764 

4 

6-5940 

13-4996 

7706 

4 

14*1046 

18-2195 

4 

6-6416 

6-3139 

7765 

4       16-1403 

25-7557 

4 

8-9593 

137657 

7707 

2I§ 

20-2621 

18-6668 

'9§ 

12-81  19 

6-5258 

74    93' 

9'5 

7766 

8       20-0860     25-9035 

7 

12-9092 

137642 

7708 

3 

21-8972 

19-1883 

,       n 

4 

*    rff 

14-4628 

6-9855 
-.£,  -*  o 

7767 

4*     20-2478 

25-5178 

4 

13-0542 

13-3726 

7709 

H 

9-0500 

19  3448 

158 

1-6342 

7  0278 

7710 

4 

9-9703 

19-5057 

6 

2-5616 

77552 

36§ 

24-2589 

18-0926 

74    939 

8'4 

7711 

38§ 

10-9383  ;  187999 

32§ 

3-4969 

7-0121 

74    921 

8-8 

46§ 

24-0303 

20-6060 

74    938 

87 

7712 

4 

5-6664 

7-9793 

77'3 

5 

147411 

19-8471 

6 

7-3397 

7-9160 

77i4 

5 

16-5472 

19-6095 

5 

9-1342 

7-6088 

7715 

10 

16-8588 

19-2888 

10 

9'4328 

7-2766 

.  R.A.  2  11'  47m  3o8  to  221'  o"1  os 

7716 
7717 
7718 

3 
i«§ 

21-9381 
10-4274 

19-8474 
20-2785 

3 
4 
>9§ 

I2-IOI  1 

14-5307 

3-0442 

7-8526 

7^444 
8-5084 

Centre     .R.A.  zzh  om  Dec.  +  74°            R.A.  2ih  45m  Dec.  +  75° 
Plate  4640.     1899,  Aug.  22.      Plate  5018.     1900,  July  7. 

77'9 

3* 

10-5592   !  20-7049 

4 

3-1941 

8-9321 

.    I 

O 

m. 

7720 

5 

11-1688     20-2842 

6 

37845 

8-4859 

7768,    11 

5-6198 

14-1  126 

16 

18-1290 

1-8824 

7721 

4* 

12-0662     20-0699 

3 

4-6748 

8-2365 

7769|l     7 

5-4699 

15-1656 

6 

17-9128 

2-9243 

7722 

35§ 

12-5658  !  20-6152 

29§ 

5-1938 

87645 

74    922 

9-1 

777° 

«7S 

9-6497 

14-6723 

42§  ;  22-1151 

2-6969 

73    949  !    9'5 

7723 

i8§ 

17-7124     20-1502 

«S§ 

10-3201 

8-1062 

74    928 

9'5 

777i 

10 

13-0148 

14-3664 

15       25-4938 

2-6086 

77H 

3 

19-2451    ;  20-905  l 

4 

11-8789 

8-8019 

7772 

23§ 

4-2319 

I5-9255 

24§     16-6283 

3-6034 

73    946 

9-3 

7725 

4 

21-0787   '  20-9064 

4 

13-7130 

87348 

7773 

13 

6-6484 

15-6743 

17     :  i9'°534 

3-5061 

7726 

4 

21-1264 

20-8961 

4 

13-7594 

8-7215 

7774 

4 

8  0578 

15-6865 

4* 

20-4605 

3-6100 

7727 

26§ 

22-4503 

21-0228 

22§ 

15-0857 

8-7986 

74    934 

9'4 

7775 

i7l 

8-4710 

15-4979 

26§ 

20-8878 

3-4463 

7728 

4 

9-2346 

21-3160 

5 

1-8925 

9-5918 

7776 

3 

8-6920 

15-4129 

2* 

21-1112 

3-3780 

7729 

4 

10-1881 

21-1967 

6 

2-8397 

9'4365 

7777 

13 

9-1413 

15-2374 

i7 

21-5708 

3-2313 

773° 

4 

17-9399 

21-453° 

4 

10-5993 

9-3988 

7778 

i-7§ 

10-4673 

157928 

32 

22-8603 

3-8684 

773' 

7 

18-6974 

21-6212 

6 

11-3599 

9-5383 

7779 

4 

10-5332 

15-1730 

77  3  2 

3S§ 

22-9888 

21-7748 

32§ 

I5-6499 

9-5298 

74    936 

8-9 

7780 

5 

10-8642 

15-2614 

9t 

23-2887 

3-3649 

7733 

3* 

9-0382 

21-8439 

3 

17224 

10-1306 

7781 

i6§ 

117159 

'4'9935 

3i 

24-1560 

3''527 

73    951 

9-3 

7734 

'4 

12-8651 

22-1937 

i5§ 

5-5524 

10-3299 

7782 

2I§ 

4-0841 

i7-ii53 

23§ 

16-4030 

4-7779 

74    937 

9-5 

7735 

6 

13-2402 

22-3065 

5 

5-93I5 

10-4310 

7783 

8 

13-8105 

16-0828 

9t 

26-1755 

4-3753 

7736 

3* 

17-2799 

22-5496 

4 

9-9773 

10-5180 

7784 

35§ 

4-5285 

18-1126 

29§ 

16-7824 

5-8022 

74    939 

8-4 

7737 

3t 

19-0763 

22-4685 

3 

1  1-7663 

10-3686 

7785 

4 

5-0495 

17-7833 

5 

17-3240 

5-5083 

7738 

i«§ 

207694 

22-7781 

i6§ 

13-4714 

10-6174 

7786 

20§ 

77135 

177790 

20§ 

19-9838 

5-6756 

7739 

23§ 

22-7863 

22-6463 

>9§ 

15-4824 

10-4070 

74    935 

9'5 

7787 

24§ 

4-5489     I8-7358 

24§      16-7618 

6-4288 

74    94° 

9'4 

7740 

7 

i3-i855 

23-0258 

6 

5-9044 

1-1504 

7788 

4 

89098     18-9005 

8       21-1030 

6-8722 

774i 

4 

14-1922 

23-4043 

4 

6-9255 

1-4902 

7789 

4 

10-4335 

i8'4ir8 

5*    22-6581 

6-4831 

7742 

65§ 

15-0974 

23"2353 

6o§ 

7-8229 

1-2859 

74    926 

7'4 

779° 

H 

11-5244 

18-0393 

263     23-7689 

6-1820 

7743 

5 

I6-3355 

23-9321 

4 

9-0867 

1-9375 

7791 

5 

12-6608 

18-1924 

6      24-8947 

6-4051 

7744 

4 

17-3009 

23-0823 

4 

10-0175 

1-0525 

7792 

4 

12-9905 

177977 

4* 

25-2464 

6-0345 

7745 

'9§ 

17-5712 

23-2017 

i6§ 

10-2918 

1-1605 

7793 

8 

13-1404 

18-4958 

H 

25-3532 

6-7388 

7746 

44§ 

18-1944 

23-5982 

4°§ 

10-9297 

'•5345 

74    929 

8-8 

7794 

3 

8-6908 

i9-2543 

4, 

20-8641 

7'2120 

7747 

4t 

20-3655 

23-7297 

4 

13-1082 

1-5812 

7795 

3 

107530 

18-9893 

4t 

22-9406 

7-0804 

7748 

'3 

22-7161 

23-9257 

10 

15-4606 

1-6898 

7796 

4 

11-8844 

19-7093 

4* 

24-0252 

7-8683 

7749 

7 

9-2607  124-1945 

9 

2-0260 

12-4657 

7797 

4i§ 

4-5586 

20-6349 

36§ 

16-6496 

8-3233 

74    938 

87 

775° 

5 

10-5053     23-9503 

6 

3-2602 

12-1756 

779s 

25§ 

4-9653     21-1460 

23§ 

17-0225 

8-8584 

74    94i 

9'5 

775i 

| 

3 

5-1864 

12-2129 

7799 

22§ 

5-8386 

21-2246 

22§     1   17-8902 

8-9928 

74    942 

9'5 

7752 

1  1 

12-8925 

24-6782 

9 

5-6752 

12-8134 

7800 

5      217624 

8-9860 

7753 

5 

13-0507 

24"34H 

5 

5-8186 

12-4709 

7801 

*»§ 

11-3478     20-7477 

25§     23-4'9° 

8-8734 

7754 

20§ 

I4-7529 

24-6560 

20§ 

7'53'6 

127203 

74    925 

9'5 

7802 

74§ 

11-4481     20-2762 

72§     23-5499 

8-4055 

74    946 

6-4 

7755 

20§ 

i5''535 

24'3425 

i6§ 

7-9202  !  12-3928 

7803 

3* 

12-8399     20-5474 

4      24-9200 

8-7708 

7756 

4 

18-8404 

24-6948 

3 

11-6185 

12-6047 

7804 

2I§ 

1  3-6794     19-8064 

39§     25-8061 

8-0825 

74    948 

9'5 

7757 

4 

19-3089 

247129 

4 

12-0840 

I2-6O2I 

7805 

3t 

9-9702 

21-8242 

4      21-9725 

9-8600 

7758 

'9§ 

20-2556 

24-9695 

i6§ 

13-0410 

I2-8261 

7806 

4°§ 

10-5608 

21-8126 

4i§     22-5636 

9-8846 

74    945 

9-2 

7759 

25§ 

20-4072 

24'5'55 

22§ 

13-I759 

12-3669 

7807 

5 

1  1-1205 

2I'I  IO6> 

6      23-1687 

9-2209 

7760 

5 

14-1587 

I2-I225 

7808 

i6§ 

12-0198     20-9481 

23§     24-0756 

9-1149 

i 

I 

No   7722.  B.  I>.  74°  921.  The  Right  Ascension  given  in  the  B.D.  appears  to                  No.  7797.  B.  D.  74°  938.  The  declination  given  in  the  B.  D.  appears  to  be  about 

be  im  too  small.                                                                                                                               2'  too  Lirge. 

i  resean  interval  represents  very  nearly  5'  =  72'  6  (if  R.A.  at  Dec.  +  74*,  and  7/9'3  at  Dec.  +  75". 

GREENWICH  ASIROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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ZONE    +    74° 


!               B.  D 

\4I 

B.  D. 

Ka 

Diiun. 

X. 

DJam.             x. 

•  —  •*• 
No. 

Ha* 

Dtillil. 

•*••                             y- 

y* 

No. 

M»S. 

R.A.  2ih  47m  30*  to  221'  om  os  —  contd. 

R.A.  22h  om  o3  to  22''  i2m  30"  —  contd. 

Cenire      R.A.  22h  om  Dec.  +  74°             B.A,  2ih  45"'  DL-C.  +  75° 

Outre      R.A.  22h  o™  Dec.  4-  74°            R.A.  22^  15™  Dec.  +  75' 

Plate  4640.     1899,  Aug.  22.        Plate  501?.     1900,  July  7. 

Plate  4640.     1899,  Aug.  22.          Plate  5727.     1901,  Aug.  22. 

7809 

4 

I2M268 

21-2807 

7       24-1619 

9'4543 

0 

m. 

7856 

3* 

19-4802 

16-1604 

4 

7-I395 

4-1157 

• 

ra. 

7810 

4 

12-8386 

21-4240 

3*  ;  24-8666 

9-6408 

7857 

4      11-3100 

4-8772 

7811 

3 

13-3906 

20-7614 

4* 

2  5  -4603 

9-0150 

7858 

3 

24-2780 

16-7377 

6 

11-9003 

4-3922 

7812 

56§ 

13-6120 

21-127  1 

573 

25-6521 

9-3984 

74    947 

8-5 

7859 

6 

'4-5971 

17-2820 

12         2-3304 

5-53I5 

7813 

3 

9'9°75 

22-1297 

A 

21-8958 

10-1579 

7860 

4t 

17-9863     17-2907 

6         57>85 

5-3303 

7814 

4 

10-9788 

22-3944 

5 

22-9446 

10-4909 

7861 

4 

18-4166     17-9107 

6        6-1883 

5-9223 

7815 

ii 

12-5025 

21-8937 

18       24-4980 

10  0890 

7862 

«§ 

18-8552  j  17-0208 

46§       6-5691 

5-0075 

74   953 

7-8 

7816 

3* 

13-1703 

22-5832 

4*    25-1191 

10-8223 

7863 

1  1 

21-3739     i775'6 

12     ;    9-1304 

5-5820 

7817 

3* 

67142 

23-1876 

5       18-6357 

•0080 

7864 

'3 

21-4415 

I7-5472 

20§ 

g-ieoo 

S'3754 

7818 

3* 

7-1184 

23-1635 

4       i9"0423 

•OIO2 

7865 

4 

10-5156 

5'<9'5 

7819 

4°§ 

IO-22OI 

23-0863 

423     22-1409 

•1336 

74   944 

9-1 

7866 

3* 

22-8049 

17-5164 

4 

10-5431 

5-2615 

7820 

20§ 

12-4506 

23-2065 

»9§     24-3603 

'3949 

7867 

8 

23-1716 

18-2270 

ii 

10-9538 

P£73 

7821 

3 

13-3247 

22-7569 

4      25-2593 

•0060 

7868 

3 

15-0181 

18-5421 

4 

z-8343 

6-7627 

7822 

4       18-0425 

12-2036 

7869 

3* 

16-0614 

18-0236 

4 

3-8488 

6-1798 

7823 

4 

9-2I86 

24-4341 

6      21-0522 

12-4141 

7870 

3* 

I7-3730 

l8-208l 

3* 

5-1664 

6-2844 

7824 

*;>' 

I2-33I2 

24-4606 

27§     24-1606 

12-6416 

7871 

3 

19-0168 

18-4063 

4 

6-8175 

6-3810 

7825 

30.? 

S-2732 

25-3278 

22.§        20-0542 

13-2440 

74    943 

9'5 

7872 

3* 

22-8337 

19-0371 

5 

10-6667 

6-7788 

7826 

20 

8-5809 

25-3350 

ig§     20-3613 

13  2720 

7873 

3 

10-8402 

7773 

7827 

4       22-0215 

13-5302 

7874 

3       23-2171 

19-0513 

5 

11-0478 

67674 

7828 

*    J 

13-2587 

25-5H3 

i6§     25-0159 

13-7502 

7875 

34§     24-1426 

18-5163 

29§ 

11-9385 

6-1764 

74    957 

9'5 

7876 

j-Oi      I  ±'262  1 

IQ'C232 

47§ 

2-1407 

7'7855 

74    95° 

9'  3 

74§     26-6981 

12-8530 

74   95  i       8'° 

7877 

TO               T    "**•* 

3       i5'°i38 

7    3     J 
I9-3I35 

T'  " 

4* 

2-8835 

7'53'4 

45s 

I-6865 

15-8208 

73    945 

8-5 

7878 

3t     16-3214 

I9-2847 

5 

4-'83* 

7-4211 

37^ 

1-6094 

17-5299 

74     932    :     9'° 

"879 

4      16-8301 

I9-3I27 

6 

4-6906 

7-4199 

43§ 

3^387 

21-9048 

74    936      8-9 

7880 

3 

16-8501 

19-5689 

4 

4-7252 

7-6737 

7881 

3t 

16-9255 

I9-OO6O 

4 

4-7668 

7-1070 

7882 

3       17-2184 

19-I134 

4 

5-0632 

7-1990 

H, 

A.    22h  Om  0s  tO   22h   I2m  30" 

7883 
7884 

3t     19-1779 
4      21-3754 

I9-2009 
'9'2345 

5 
5 

7-0260 
9-2218 

7-1607 
7-0607 

(Yntre       R.A.  22h  o">  Dec.  -4-  74°            R.A.  22''  15'"  Dec.  +  75' 

7885 

15       23-2506 

20-0375 

i7 

1  1-1422 

7-7493 

Plate  4640.     1899 

Auj;.  22.        Plate  5727.     1901,  Aug.  22. 

7886 

4*     16-0618 

2O-O2O6 

4* 

3-9655 

8-1725 

o 

m. 

7887 

3       16-9688 

20-6347 

5 

4-9079 

8-7309 

7829 

3* 

20-1425 

14-0721 

4 

7-6791 

1-9908 

7888 

4       21-2179 

20-43II 

5 

9-1367 

8-2640 

s 

80 

7830 

4 

15-5179 

14-4020 

6 

3'0794 

2-5992 

7889 

42§     22-0566 

2P7477 

4'§ 

9-9933 

8-5304 

74   956 

•8 

7831 

7 

16-8246 

14-6250 

ii         4-4005 

2-7435 

7890 

4 

10-9135 

87773 

7832 

3       '7-o873 

14-6528 

4        4-6621 

2-7528 

7891 

3 

15-4009 

217247 

5 

3-4105 

9-9129 

7833 

7       '7-I532 

14-4858 

12         4-7169 

2-5837 

7892 

8 

16-3718 

21-2823 

ii 

4-35I9 

9-4138 

7834 

23§      18-0746 

14-1534 

36§       5'6l75 

2-1937 

73    96' 

9-2 

7893 

3t 

19-1495 

21-6891 

4 

7-1501 

9-6483 

7835 

ii       18-0913 

14-1277 

20 

5-6340 

2-1684 

7894 

6 

19-4501 

21-9336 

10 

7-4645 

9-8728 

7836 

3'§     '8-3887 

14-2407 

463 

5-9350 

2-2595 

73    962 

9"3 

7895 

7 

!9'5574 

21-8482 

8 

7-5660 

97837 

7837 

4     |  19-7608 

'4-3653 

4 

7-3116 

2-3017 

7896 

3* 

20-0853 

21-5793 

4 

8-0777 

9-4803 

7838 

4*     22-6967 

14-3027 

3       10-2425 

2-0608 

7897 

3* 

21-4258 

21-4873 

4 

9-4081 

9-3111 

7839 

4       24-1576 

14-6052 

8 

11-7165 

2-2743 

7898 

3 

"  9353 

9-2608 

7840 

4*     14-9027 

14-9430 

5* 

2-5013 

3-1818 

7899 

33§ 

14-1234 

22-1064 

49§ 

2-'  5*9 

'0-3745 

74   949 

9-3 

7841 

'4§ 

17-4859 

5-1061 

'3S 

5-0855 

3-1808 

7900 

4 

3-6731 

lO-gl  12 

7842 

5 

17-6408 

5-0145 

7 

5-2371 

3-0813 

7901 

5 

17-3928       22'2I06 

8 

5-4285 

10-2768 

7843 

8       18-3616 

5-5910 

'4 

5-9905 

3-6108 

7902 

15 

22-5966       22-3940 

17       10-6326 

10-1408 

7844 

32;      i9'4763 

5-9035 

4'§ 

7-1220 

3-8541 

73    964 

9'  3 

7903 

6 

22-8055       22-2897 

7       10-8345 

10-0263 

n          £. 

7845 

4 

19-7835 

5-1680 

4* 

7-3855 

3-1019 

7904 

4 

11-2910 

10-8026 

7846 

3*    22-3892 

57558 

4 

10-0225 

3-5309 

7905 

7 

23-2233 

23-1207 

7      11-3042 

10-8279 

7847 

4*      ;    24-0574 

6-2045 

5 

11-7157 

3-8738 

7906 

'7 

23-5094 

22-5456 

'9§     IIg554' 

10-2366 

7848 

35§     14-6126- 

57684 

5°§ 

2-2586 

4-0172 

73    954 

9-2 

7907 

'7§ 

14-2008 

23-191  1 

27§       2'3°'7 

11-4506 

7849 

4       14-8872 

5-8962 

6* 

2"5425 

4-1315 

7908 

3t 

15-3076 

23-6237 

5 

3'433' 

11-8128 

7850 

7       15-1078 

\     5-9042 

'4 

2-7640 

4-1241 

7909 

4 

4-1171 

11-6508 

7851 

4*     16-0698 

16-4833 

5 

3-7566 

4-64i3 

7910 

5 

I7-72IO 

23-3793 

7 

5-8283 

11-4227 

7852 

'3 

17-2018 

15-9I57 

25 

4'8539 

4-0055 

79" 

7 

18-7187 

23-1232 

8 

6-8089 

11-1073 

-853 

'5 

I7-5377 

16-6234 

20§ 

5-2320 

4-6915 

7912 

3* 

19-8162 

237241 

4 

7-9360 

11-6397 

7854 

24§ 

177832 

16-1039 

32§ 

5-4462 

4-1600 

73    960 

9'5 

79'3 

'4 

20-I350 

23-4620 

'5 

8-2419 

n'3575 

8.- 

7855 

'3 

17-8307 

16-5879 

20§ 

5-5196 

4-6393 

79'4 

6o§ 

14-8784      24-5068 

7*§ 

3-0567 

12-7231 

74   95' 

o 

i  r&<a»  interval  represents  very  nearly  5'  =  72""6  of  R.  A.  at  Dec,  +  74*,  and  778'3  at  Dec.  +  75°. 
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ZONE    +    74° 


B.  D. 

Diam, 

K.  n. 

No 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

»• 

Xo. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

."• 

x.                      y. 

No. 

Mag. 

R.A.   22h  Ora  0s  tO  22h   I2m  30s  COIltd. 

R.A.  22h  i2m  30s  to  22h  30™  15"  —  contd. 

Centre      R.A.  zzh  ora  Dec.  +  74°           R.A.  zzh  15™  Doc.  +75° 

Centre      R.A.  zzh  Z4m  Dec.  +  74°            R.A.  zzh  I5m  Dec.  +  75° 

Pin  te  4640.    1899,  Aug.  22.        Plate  5727.     1901,  Aug.  zz. 

Plate  4648.    1899,  Aug.  Z4.        Plate  57Z7-     1901,  Aug.  22. 

in. 

o 

in. 

79'5 

3* 

14-8901 

24H7  '5 

4 

3-0710 

12-6862 

7964 

'3 

8-1033 

18-0985 

i7§     15-3480      5-9166 

7916 

4 

15-0788 

247774 

5 

3-2737 

12-9805 

7965 

•j 
/ 

8-1124 

18-1  1  13 

12 

'53573       5'9297 

79'7 

4 

3-3269 

12-4608 

7966 

5 

16-4309      5-2834 

7918 

3* 

15-2508 

24-801  3 

4 

3-4470 

12-9948 

7967 

5 

16-5000      5-2870 

7919 

3 

4-5667 

12-2252 

7968 

7 

9-3712 

17-8492 

'4 

16-6275       5-177 

7920 

4 

18-6833 

24  6651 

6 

6-8666 

12-6519 

7969 

5 

17-3745       5-s644 

7921 

3* 

19-9614 

24-7964 

4 

8-1520 

12-7035 

7970 

4* 

10-3329 

17-3328 

10 

17-6091       5-2362 

7922 

3* 

20-6780 

24-8549 

4 

8-8687 

12-7163 

7971 

4 

18-5083       5-4755 

7923 

4 

9-0880 

12-7507 

7972 

«5§ 

12-9348 

17-8463 

«9§ 

20-1840       5-8547 

7924 

1  1 

21-5385 

24-7469 

'4 

9-7198 

'2-5557 

7973 

54§ 

'3-55I8 

17-8746 

55§ 

20-8008       5-9098 

74    965 

8-0 

7925 

8 

16-0360 

25'5345 

12 

4'2775 

13-6782 

7974 

4 

21-3707  |    5-4658 

7926 

58§ 

18  2770 

25-6560 

62§ 

6-5202 

13-6620 

74    952       8-2 

7975 

6 

17-0223 

17-7102 

10 

24-2769 

5-8819 

7927 

4 

8-6423 

13-3061 

7976 

4 

17-988; 

I7-3433 

6* 

25'25'3 

5-5548 



7977 

4 

18-3407 

I7-5455 

7* 

25-5977 

5-77I3 

7°§ 

2-8823 

1-7013 

73    959      9"° 

7978 

7 

5-27I3 

18-9988 

'3§ 

12-4804 

6-7028 

73§ 

1-5878 

9-4296 

74    9f7      8-5 

7979 

4* 

67712 

19-0040 

7 

13-9798      6-7678 

7980 

~> 

15-4476      6-6735 

7981 

1  1 

10-5183 

18-7238 

>7§ 

17-7345      6-6354 

R.A.  22h  i2m  30s  to  22h  30™  i58 

7982 
7983 

8 
4°3 

10-9590 
I  1-5088 

18-4205 
'8-3243 

•5§ 

4°§ 

18-1873      6-3503 
187396      6-2752 

74    c/.2 

9-2 

Centre     U.A.  22h  24™  Dec.  +  74°             R.A.  zzh  15"'  Dec.  -f  75° 

7984 

6 

i9'o'i62      6-0143 

Plate  4648.     1899,  Aug.  24.       Plate  57^7.     1901,  Aug.  zz 

7985 

«s§ 

12-0917 

18-8945 

"5 

19-3016      6-8692 

o 

m. 

7986 

49§ 

13-0228 

18-1439 

47^? 

20-2612       6  15'jo 

74    964 

8-0 

7928 

6 

9-2647 

14-0724 

'3 

16-6675 

1-9393 

7987 

H 

13-8316 

18-7429 

23§ 

21-0442      6-7864 

7929 

6 

10-8340 

14-0225 

13 

18-2384 

i"9523 

7988 

4 

12-2823      7'3232 

793° 

6 

15-4276 

2-9923 

7989 

8 

6-II77 

200735 

12 

'3-2853 

7-8093 

793  ' 

4* 

8-1907 

14-5052 

9 

I5-5795 

2-3269 

799° 

5 

6-8921 

19-9346 

9 

14-0637 

7-7022 

7932 

6 

10-6012 

14-5021 

I  2 

17-9883 

2-4236 

7991 

9 

8-1951 

19-4548 

'3 

i5'3849 

7-2734 

7933 

'4 

12-2044 

'47474 

2O§ 

19-5791 

2-7306 

7992 

6 

8-9233 

2O-I  207 

8 

16-0877 

7-9663 

7934 

4* 

13-3201 

14-2997 

9 

2071  20 

2-3309 

7993 

58§ 

1I-5905 

20-0347 

62§ 

187542 

7-9895 

74    963 

8-0 

7935 

7 

2I-2/OI 

2-1833 

7994 

7 

19-1954 

7-8998 

7936 

5* 

14-2380 

14-8605 

1  1 

21-6059 

2-9251 

7995 

4 

19-3260 

7-6439 

7937 

i8§ 

14-7621 

147482 

293 

22-1360 

2-8332 

7996 

6 

13-9241 

19-5I70 

1  1 

21-1065 

7-5647 

7938 

4 

16-9698 

14-4619 

7997 

4* 

15-2407 

19-2633 

7 

22-4359 

7-3645 

7939 

'5§ 

4-7191 

16-1877 

2I§ 

I2-0388 

3'8728 

7998 

4 

15-5232 

I9-4554 

7 

227068 

7-5638 

7940 

4 

12-4151 

3'3736 

7999 

9 

23-2119 

7-2223 

7941 

6 

I3-I302 

3-4I73 

8000 

1  1 

17-1550 

18-8983 

20 

24-359' 

7-0757 

7942 

7 

137919 

3-7187 

8001 

4* 

5-4227 

21-1970 

6 

12-5464 

8-9061 

7943 

'4 

7-2005 

15-5006 

'7§ 

I4-5504 

3-2841 

8002 

4* 

5-6357 

2I-I  I  50 

6 

12-7620 

8-8284 

7944 

46§ 

9-5670 

15-5071 

43§ 

1  6  '91  10 

3-3842 

73    973 

9-1 

8003 

1  1 

6-4680 

21   0927 

»5§ 

'3'592' 

8-8422 

7945 

5 

9*8109 

15-9063 

'3 

17-1412 

3-7924 

8004 

4* 

6-6596 

2I-i334 

5 

13-7821 

8-8904 

7946 

22§ 

16-4294 

15-1132 

45§ 

23-7857 

3-2637 

8005 

22§ 

I5*S3*« 

20-2775 

3°§ 

22-4825 

8-3815 

74    966 

9'4 

7947 

13 

16-6782 

'5-6931 

25 

24-01  15 

3-8524 

8006 

4 

22-8899 

8-1277 

7948 

4* 

6-4767 

16-9115 

6 

'37654 

4-6665 

8007 

2'§ 

15-7983 

20-7287 

26§ 

22-9303 

8-8501 

74    967 

9'4 

7949 

4 

"4-3389 

4-2988 

8008 

4* 

17-0312 

20-2776 

5 

24-1798 

8-4501 

795° 

12 

16-7549 

4-3657 

8009 

22§ 

17-2299 

20-5664 

34§ 

24-3670 

«-74H 

74    968 

9'5 

7951 

5 

>7-7478 

4-7578 

8010 

«5§ 

18-8098 

20-4527 

«S§ 

25-9498 

8-6935 

7952 

4* 

11-1197 

16-2645 

9 

18-4350 

4-2038 

8011 

4°§ 

18-9751 

19-9326 

s°§ 

26-1390 

8-1821 

74    9"o 

9'4 

7953 

4* 

11-6194 

16-6479 

9 

18-9155 

4-6067 

8012 

4 

13-7107 

9-5459 

7954 

5 

18-9363 

4-6490 

8013 

6 

13-9695 

9-7570 

7955 

6 

19-3921 

4-5300 

8014 

12 

7-8108 

22-0842 

173 

148946 

9-8880 

7956 

13 

20-31  58 

4-0790 

8015 

4o§ 

8-4500 

21-9351 

39§ 

15-5408 

9-7622 

74    960 

86 

7957 

9 

14-1008 

16-1299 

17 

21-4195 

4-1870 

8016 

9 

8-9185 

21-8767 

1  1 

16-0105 

97242 

7958 

'5§ 

18-5592 

16-0930 

3° 

25-8727 

4'327i 

8017 

4* 

15-0597 

2'-6534 

7 

22-1561 

9'7455 

7959 

3* 

4-9702 

17-4360 

5 

12-2457 

5-1289 

8018 

13 

16-5300 

21-7600 

'9 

23-6195 

9-9099 

7960 
7961 

«3§ 

6* 

5-6629 

5-9908 

18-2136 
17-9651 

16$ 
'4 

12-9055 
13-2414 

5-9340 
5-6966 

8019 
8020 

4* 
9 

16-9019 
17-3938 

21-0424 
20-8225 

7 

12 

24-0205 
24-5203 

9-2071 
9  0078 

7962 

3* 

7-7112 

17-2330 

5* 

14-9883 

5-0360 

8021 

22§ 

6-2518 

23-0088 

25§ 

13-3015 

10-7468 

7963 

i9§ 

7-9388 

17-3871 

22§ 

15-2097 

5-1992 

8022 

2I§ 

6-5775 

22'3°43 

23§ 

13-6524 

10-0574 

i  rttcau  interval  represents  very  nearly  5'  =  72«'6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  and  77»'3  at  Dec.  +  75°. 
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ZONE    +    74° 


B.  n. 

B.  D. 

So. 

Diani. 

X. 

Diani.              x. 

y> 

So. 

Mag. 

N  o. 

Distil  . 

y. 

Di&ni. 

*•                    y- 

No. 

Mag. 

R.A.  22h  I2m  303  to  22h  30™ 

1  5s  —  contd. 

R.A.  22''  30m  15s  to  22h  36m  15"  —  contd. 

Centre    R.A. 

22h  24m  Dec.  +  74°               R.A.  22h  15™  Dec.  +75° 

Centre      R.A 

.  22h  24™  Dec.  +  74°           R.A.  22h45m  Dec.  +75° 

Plate  4648.     1899, 

Aug.  24.         Plate  5727.     1901,  Aug.  22. 

Plate 

4648.     1899,  Aug.  24.     Plate  3304.    1896,  Nov.  10. 

o                        "I- 

.                    in. 

8023 

10 

I2-2O28 

22"5444 

13       19-2670 

10-5226 

8073 

19-7900 

24-0745 

5*       3-35I5     '2-2475 

8024 

14 

16-1602 

22'7743 

'93     23-2107 

10-9081 

8074 

17 

22-0383 

24-747I 

'3         5-6513 

12-7167 

8025 

4* 

6-8938 

23-7242 

7 

13-9143 

1-4910 

8075 

84§ 

22-61/5 

24-4643 

70:-       6-2058 

'2'3794 

74    978      6-5 

8026 

20;- 

11-6784 

237091 

«3 

18-6939 

1-6648 

8076 

5 

19-3095 

25"2957 

6        2-9833 

'  3-5044 

8027 

5 

20-1402 

1-2372 

8077 

59§ 

21-8158 

24-2967 

32§       5-3898 

12-1883 

74    975      9"' 

8028 

4 

I3-2I34 

23-1877 

6 

20-2494 

1-2072 

8078 

21   8960 

25'4'73 

20         5-5698 

13-3965 

8029 

5 

20-7106 

1-0018 

8030 

4* 

14-1825 

23-4972 

8 

21-2047 

'•5556 

45§ 

263457 

25-4000 

74    982      9-0 

8031 

4* 

17-1878 

237523 

7 

24-1997 

1-9278 

8032 

8033 

3°§ 

10 

18-8839 
5-8839 

23-6540 
25-2600 

37  i 
18.5 

25-8968 
12-8432 

1-8957 
12-9838 

74    972      9-3 

R.A.  22h  36™  is3  to  23h  om  30" 

8034 

26;; 

6-2315 

2  4-94  '5 

263      13-2041 

12-6787 

74    958 

9'5 

Centre      R.A. 

22»>  4gm  Dec.  +  74°            R  A.  ztfc  4Sm  Dec.  +  75° 

8035 

7        '3'3<57 

12-3369 

Plate  462  1.     1899 

Aug.  15.        PUte  3304.     1896,  Nov.  10. 

8036 

4* 

12-5614 

24"2945 

5       !9-55°6 

12-2820 

0 

m. 

8037 

>3§ 

12-8793 

24'4553 

zo§     19-8643 

12-4569 

8079 

i9§ 

4-6760 

14-3476 

22 

7-1626 

2-2301 

8038 

|6§ 

13-1717 

24-8086 

1  8JJ 

20-1440 

12-8219 

8080 

9 

5-1068 

14-6465 

I  I 

7-5889 

2'5343 

8039 

3* 

13-3604 

24-3003 

4      20-3509 

12-3239 

8081 

7 

5-8008 

H'454' 

7 

8-2879 

2-3506 

8040 

12 

'379'5 

24-3256 

i6§ 

20-7809 

12-3655 

8082 

4 

6-3398 

14-8870 

5 

8-8213 

27876 

8041 

5 

23-6521 

12-0270 

8083 

12 

7-4209 

14-4046 

'7 

9-9074 

2"3'75 

8042 

18-8304 

24-3641 

6if 

25-8134 

12-6037 

74    97'       9-I 

8084 

5 

9-2218 

14-7240 

6 

II-7032 

2-6602 

8043 

6 

-4'4235 

13-8666 

8085 

37§ 

9-8965 

I4-3730 

4°§ 

12-3802 

2'3'47 

73    994      7'3 

8044 

4 

16-7170 

13-1360 

8086 

5 

11-3703 

i4-53so 

7 

13-8525 

2-4998 

8045 

7 

17-6402 

'3  3839 

8087 

635 

166744 

14-9643 

56;! 

19-1530 

2-9858 

73    998      7'5 

8046 

7 

18-2033 

13-8060 

8088 

34S 

16-7832 

14-1499 

44l 

19-2721 

2-1723 

73    999      9-1 

8047 

• 

6 

19-5188 

13-0245 

8089      4 

18-5896 

14-77I9 

6 

2I-07II 

2-8156 

8048 

I  Ii 

14-7462 

25-2212 

15       21-6988 

13-2972 

8090     i  4 

18-8580 

14-3018 

SI§ 

2'"3432 

2  35'7 

8049 

5 

23-4619 

13-8898 

8091 

12 

20-6510 

14-5869 

13 

23-1350 

2-6585 

8050 

4* 

17-2188 

25-3612 

7 

24-1622 

I3-5353 

8092 

4 

21-1558 

14-5685 

j 

8051 

6 

24-6710 

•  3-8276 

8093 

5 

23'67'3 

14-8485 

8094 

12 

23-9032 

14-6426 

46.2 

2   8580 

20-9250 

74    956       8-8 

8095 

4 

5-1656 

15-8750 

6 

7-6333 

3-7648 

8096 

4 

6-2397 

'5-7483 

6 

87106 

36496 

8097 

'5 

6-2796 

16-0578 

20 

8-7457 

3-9596 

R.A 

.    22      "?Om   I  ^8  to   22      T.O^    1  ^8 

8098 

10 

7-8555 

16-0628 

14 

10-3211 

3-9820 

Centre      li.A. 

22h  24m  Dec.  +  74°             R.A.  22h  45™  Dec.  +75° 

8099 
Sioo 

3 

12-0203 
13-2994 

5'67T 
5-0610 

4 

14-4900  :    3-0387 
157794       3-0475 

73    996 

8'4 

Plate  4648.     1899 

Aug.  24.         Plate  3304.     1896,  Nov.  10. 

8101 

4 

14-5191 

5-7004 

10 

16-9873       3-6986 

. 

o                        I". 

8102 

6 

16-8211 

5-3744 

9 

19-2949       3-3977 

8052 

62J 

23-8824 

13-9898 

54§       65327 

'•8355 

73    985       8-3 

8103 

7 

17-3400 

5-0260 

13 

19-8173       3-0585 

8053 

'5 

22-4973 

14-4890 

7*      5-1977 

2-4582 

8104 

20< 

21-3358 

5-2386 

33 

23-8105       3-3168 

73  '004 

9-0 

8054 

8 

19-1409 

15-6616 

5*      1-9632 

3-9300 

8105 

5 

4-9735 

16-1233 

5 

7-4395       4-0070 

8055 

5 

21-0138 

'5-0774 

8106 

'5 

6-6142 

16-9873 

18 

9-0702       4-8923 

74    981 

95 

8056 

35? 

22-4805 

15-9213 

28§       5-3073 

38855 

8107 

4 

7-8887 

16-1278 

7 

10-3524       4-0480 

8057 

6 

23-2487 

I5-9783 

4*       6-0819 

3-8730 

8108 

9 

9-4236 

16-6232 

14       11-8831       4-5007 

8058 

12 

23-5668 

8         6-3678 

3-5468 

8109 

8 

10  2873 

16-4745 

14       12-7463       4-4221 

73    995      9-5 

8059 

6 

21-3140 

16-1948 

4        4"  '69  5 

4-2600 

8110 

3 

13-6624 

16-8865 

5 

16-1158       4-8698 

8060 

18 

22-7915 

167504 

14         5-6930 

4-6854 

73    984      9'5 

Kin 

4 

18-4695 

16-6581 

6* 

20-9255       4-7052 

8061 

4 

22-9401 

16-1481 

8112 

4       I2'5'53      5-3039 

8062 

6 

24-0528 

16-4530 

5*      6-9226 

4-2761 

8113 

4     '  '47393       5-5433 

8063 

10 

23"4925 

17-1267 

5         64243 

4-9983 

8114 

4 

17-5514       5-1871 

8064 

'7 

23-8643 

17-7027 

13        6-8457 

5-5385 

8115 

4* 

'7'4247 

I7-8775 

6 

19-8712       5-9084 

8065 

4 

19-1132 

18-2484 

8116 

9 

20-4501 

17-1576 

'5 

22-9016       5-2262 

8066 

4 

20-3169 

18-5436 

8117 

4 

23-8870 

17-4901 

8067 

21-0838 

18-5441 

25        4-1500 

6-6210 

74    974       9'5 

8118 

3* 

7-9909 

18-6002 

5 

10-4274      6-5193 

8068 

265 

22-8652 

18-7917 

21             5-9463 

6-7096 

8119 

4       10-4308       0-9453 

8069 

8 

20-5653 

19-3784 

7-4981 

8120 

5 

9-0720 

187946 

8       11-5042       6-7282 

8070 

5 

22-8510 

19-6544 

6*      6-0086 

7-5661 

8121 

37§ 

9-6604 

18-9748 

3'§ 

12-0912       0-9141 

/"        /*r» 

74    983      0-9 

8071 

19-4088 

20-7666 

14        2-6783 

8-9865 

8122 

7 

10-7667 

18-1162 

'3 

13-2057      60685 

8072 

16 

23-7196 

21-3109 

ii 

4-0355 

94113 

8123 

7 

12-2515 

18-9710 

ii 

14-6827      6-9415 

No.  8052.  This  star  is  also  measured  as  No 

8544  in  Zone  73°. 

i  reseau,  interval  represents  very  nearly  5'  =  ;2«-6  of  R.A.  »t  Dec.  +  74*-  and77''3  at  Dec.  +  75*. 
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OREKNWICH  ASTBOORAPHIC  CATALOGUE,  1900 


ZONE     4-    74° 


B.  D. 

B.  I). 

Vo 

. 

1  M;ii  1  1 

Diam. 

X. 

I'lAll). 

x                 y 

Dim  11. 

X, 

.*/• 

No. 

Mag. 

y  • 

No. 

Hag. 

R.A.  22h  36m  15s  to  23h  om  3o9  —  contd. 

R.A.  22h  36"-  15"  to  23h  om  30"  —  contd. 

Centre      R.A.  22h  48™  Dec.  +  74°             R.A.  22^  45™  Dec.  +  75° 

Centre      R.A.  22^  48'"  Dec.  +  74°           R.A.  22"  45-"  Dec.  +  75" 

Plate  4621.     1899,  Aug.  15.         Plate  3304.     1896,  Nov.  10. 

Plate  4621.     1899,  Aug.  15.       Plate  3304.     1896,  Nov.  10. 

m. 

ni. 

812 

24§ 

13-3616 

187703 

23§ 

157952 

6-7540 

74°   987 

9'3 

8183 

12 

6-0568 

25-6169 

13 

8-4100 

13-5114 

812 

4 

16-7950 

6-4527 

8184 

9 

8-2824 

25-3539 

1  1 

10-6375 

13-2748 

812 

6 

18-1894 

18-2368 

8 

20-6272 

6-2791 

74    993 

9'5 

8185 

'7 

15-8124 

25-3694 

18 

18-1678 

13-3822 

812 

38§ 

21-8935 

'8-3453 

5'§ 

24-3332 

6-4298 

74    998 

9-0 

8186 

4 

20*0135 

13*6975 

812 

4 

6-9713 

19-8453 

6 

9"39'5 

77529 

8187 

H 

17-7882 

25-6194 

'5 

20-1388 

13-6552 

812 

4 

10-2204 

7-5150 

8188 

2* 

18-1339 

25-6218 

4 

20-4853 

13-6594 

8'3 

4 

7-8803 

I9-I5S3 

6 

10-3107 

7-0781 

8189 

3* 

18-2469 

25-58.5 

4 

20-5975 

13-6235 

813 

7 

137619 

19-4276 

12 

16-1873 

7-4I52 

8190 

5 

19-6088 

25-2833 

7 

21-9630 

13-341° 

8'3 

4 

19-0405 

7-1927 

8191 

32§ 

20-2907 

•"-*  5  "5  34- 

28§ 

22-6430 

I3-5994 

813 

3 

17-4909 

19-0802 

4 

19-9223 

7-1146 

8192 

5 

22-1568 

24/Q4.7  3 

6 

24-5135 

13-0353 

813. 

4 

20-4403 

19-5624 

6 

22-8667 

7  6282 

8'93 

44§ 

23-8342 

25-0971 

42§ 

26-1903 

13*2027 

74  1000 

9-1 

8'3 

4 

23-2507 

19-0646 

8'3 

4 

7-9156 

8-4008 

65§ 

23-4051 

i-8'55 

73  1002 

9-0 

813 

3* 

6-6674 

20-3832 

4 

9-0834 

8-2864 

74§ 

3-8383 

24-5100 

74    978 

6-5 

813 

3 

6-7007 

2O-I28I 

5 

9-1194 

8-0328 

43§ 

I2'8O2I 

26-3882 

74    986 

9-0 

8'39 

2I§ 

10-4221 

20-3154 

20§ 

12-8368 

8-2629 

74   984 

9'5 

75§ 

24-2706 

26-0145 

74  1001 

8-5 

8140 

20§ 

13-4520 

20-8988 

2'§ 

15-8604 

8-8829 

74    989 

9-2 

'°9§ 

25-7393 

26-8571 

74  1002 

7"3 

814 

22§ 

20-5818 

2O-OI55 

32§ 

23-0010 

8-0835 

74    997 

9'4 

814? 

6 

9-5369 

21-8687 

7 

11-9328 

9-8061 

814^ 
8145 

3 
6 

10-8019 
12-0598 

21-4758 
22-0075 
21-9438 

4 
5 

7 

11-9593 
13-1966 
14-4544 

9"4i38 
9-9610 
9-9115 

R.A.  22h  59m  30s  to  23h  23™  45s 

Centre      R.A.  23''  12™  Dec.  +  74°            R.A.  23h  15™  Dec.  +  75° 

8146 

O 

4 

—  rt  O 

13-4077 

_     _                   0  £ 

21-4955 

4 

n 

15-8087 

9-4776 

Plate  2931.     1895,  Nov.  i.         Plate  5081.     1900,  Sept.  6. 

8147 

59§ 

13-4286 

21-5899 

55§ 

15-8263 

9-5738 

74    988 

78 

111. 

8148 

3 

14-0918 

21-6492 

4 

16-4922 

8094 

18 

4-1655 

14-6193 

25 

i-6354 

2'93'5 

8149 

'4§ 

14-3142 

21-3339 

i8§     16-7160 

9-3280 

8194 

5 

5-0345 

14-0220 

8150 

4 

16-0018 

21-2733 

7 

18-4046 

9-2859 

8195 

5 

5-1861 

14-0408 

8151 

4 

187325 

9-9948 

8196 

4 

5-2296 

14-4292 

8152 

10 

17-6279 

21-2874 

12 

20-0290 

9-3208 

8197 

10 

5-4637 

14-3310 

8 

2-934° 

2-6294 

8'53 

29§ 

I9-5330 

21-3388 

35§ 

21-9362 

9-3943 

74    995 

9-0 

8198 

9 

6-0880     14-3114 

JO* 

3-5572 

2*6004 

8154 

23§ 

I97"5 

2I-81O5 

25§ 

22-1092 

9-8706 

74    996 

9'4 

8199 

'4 

6-8049     '4-39'° 

18 

4-2746 

2*6720 

8155 

4t 

23-2179 

20-9517 

5t 

25-6204 

9-0542 

8200 

4 

9-7743     '.4"'243 

8156 

35§ 

4^548 

22-8566 

25§ 

7-2411 

107376 

74    979 

9-1 

8201 

47§ 

12-6207 

14-0450 

65§ 

10-0863 

2*2521 

73  1021 

8-0 

8157 

4 

10-2322 

22-4188 

5 

12-6227 

10-3644 

8202 

4 

12-6759 

14-2850 

4* 

10*1483 

2-4923 

815-8 

4 

117674 

22-4940 

4 

H-I574 

10-4569 

8203 

10 

12-7352     14-8708 

18 

10-2102 

3'°758 

73  1022 

9'5 

8'59 

4       '4-3380 

10-8447 

3204 

4 

13-8208     14-5527 

3 

11-2898 

2-7450 

8160 

12 

13-6613 

227303 

12           16-0485 

107169 

8205 

4 

14-3350     14-8881 

4 

1  1-8100 

3-0730 

8161 

3 

i4'9033 

22-I4l6 

4     :  17-2973 

10-1418 

8206 

7 

15-2879     14-0225 

8 

12-7512 

2-1961 

8162 

23§ 

18-9945 

2  '  "95  5  3 

26§     21-3902 

10-0043 

8207 

4 

15-6926     14-4856 

6 

13*1655 

2-6539 

8163 

O      £. 

'4 

22-1755 

21-9645 

23       24-5714  !  10-0520 

8208 

27§ 

15-7460  1  14-7900 

4Z§ 

13-2207 

2*9555 

73  '024 

9'3 

8164 

O      £. 

6 

22-7242 

8f                  £ 

22-8744 

8     i  25-1078 

10-9666 

8209 

4 

15-8364     14-3884 

4* 

I3-3073 

2-5553 

8165 

7 

•6526 

237721 

10       11-0275 

•701  1 

?21O 

'5§ 

18-2672     14-7574 

24§ 

157431 

2*8920 

8166 

O      £. 

4 

13-2403 

23-6178 

4       15-6153 

-5992 

8211 

22§ 

18-3159     14-6609 

4°§ 

15*7901 

27965 

73  1032 

9'4 

8167 

4 

I3-7I03 

23-1843 

6       16-0905 

•1718 

8212 

4 

18-6127     14-1613 

5 

16*0815 

2*2976 

8168 

O      £. 

4 

I6-6022 

237959 

4       18-9763 

•8157 

8213 

4 

20-2607     14-2699 

8169 

4     |i9-9i37 

•2675 

8214 

7 

20-4135     14-8853 

7 

17-8886 

2*9975 

8170 

3 

18-9705 

23-3456 

3*     21-3493 

'3934 

8215 

20§ 

21-4911     14-9492 

29§ 

18-9653 

3-0493 

8171 

20§ 

O  £ 

23-8971 

23 

23-9557 

•9788 

82l6 

4 

21-5788     14-3409 

8172 

2  I  -86OI 

23-7873 

7 

24-2330 

•8720 

. 

8217 

4 

21-5854     14-1420 

8'73 

4* 

22-4350 

23-1706 

4* 

24-8142 

•2600 

8218 

4 

21-9493     14-7739 

8'74 

'3 

23-5818 

23-8551 

'7 

25-9564 

•9612 

8219 

4 

23-0210     14-3402 

8175 

4 

9-1137 

12-3234 

!22O 

4 

S-1577     15-7776 

8176 

24§ 

7-6400 

25-0691 

23§ 

9-9990 

12-9840 

74    982 

9'° 

8221 

i8§ 

5-5854     I5-5379 

25§ 

3-0692 

3-8300 

8177 
8178 

'3 

8-4095 
9-9600 

24-4248 
24-5583 

12 

107751 
12-3245 

12-3481 
12-5025 

J222 
8223 

4 

5 

5-7904     15-0798 
5-8410     15-5024 

5 
9 

3-2711 
3-3248 

3-3767 
3-7940 

8179 

O  »  G  w 

'3 

I4-9790 

24-5494 

14 

17-3420 

12-5528 

8224 

5 

6-2346     15-2813 

6 

3-7I59 

3-5668 

8180 
8181 
8182 

3* 
H§ 

I57I96 

22-0546 

24-6983 
24-2504 

4 
4* 
25§ 

17-7252 
18-0826 
24-422-2 

12-6924 
12-7091 

12-3379 

4    999 

9'5 

8225 
8227 

5 
6b 

7-4626     15-5499 

7-8452     I5H424 
7-9728     15-6444 

26 

7 

4-9475 
5-3260 

5H559 

3-8201 

3-7103 
3-9076 

Plates  4621,  3304.     Nos.  8094,  81  17,  8155,  8174,  8193  are  also  measured  on 

plates  2931  and  5081. 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =72^6  of  R.A.  at  Dec.  +  74',  and  77S'3  at  Deo.  +  75". 
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ZONE    +    74= 


B.  D. 

li.  D. 

N'o. 

Diam. 

Diam.  •     x. 

Xo.     Mag. 

Diani. 

JL. 

y. 

1  M  tin.        X, 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  22h  59m  30s  to  23h  23™  45*  —  contd. 

R.A.  22h  59™  30s  to  23h  23™  45s—  contd. 

Centre  R.A.  23h  I2m  Dec.  +  74°     R.A.  23h  15"  Dec.  +  75° 

Centre   R.A.  23*  12™  Dec.  +  74°     R.A.  ^•p  i5m  Dec.  +75° 

Plate  2931.  1895 

,  Nov.  i.    Plate  5081.  1900,  Sept.  6. 

Plate  2931.  1895,  Nov.  i.    Plate  5081.  1900,  Sept.  6. 

u           111. 

o 

in. 

8228 

4 

8-5343 

15-9898 

s 

6-0219   4-2482 

8286 

5  1  21-0043 

17-6992 

6   18-5128 

5-8008 

8229 

5 

9-1350 

157991 

6 

6-6190 

4-0498 

8287 

4 

21-6337 

I7-2395 

8230 

5 

12-2448 

15-4625 

7 

9-7288 

3"6734 

8288 

5 

22-1599 

17-2399 

5   19-6644 

5-3298 

8231 

25§ 

12-2537 

15-1576 

38§ 

9-7318 

3-3659 

73  1020   9-0 

8289 

4 

4-I356 

18-6733 

8232 

10 

12-9353 

15-9663 

20 

10-4238 

4-1685 

8290 

7 

6-4309  i8'8ooi 

7 

3-9550 

7-0829 

8233 

3 

15-2637 

I5-6857 

8291 

4    6-9038  18-0710 

8234 

'4 

15-5744 

I5-5954 

22     13-0593 

3-7623 

8292 

4 

7-9277  18-3888 

5  :  5-44/3 

6-6517 

8235 

4 

18-5824 

15-9270 

4t  ;  I6-0732 

4-0590 

8293 

10 

^•9910  18-4586 

14 

5-5o93 

67224 

8236 

8 

19-5028 

I5'|837 

9   16-9833  '  3-3056 

8294 

4 

8-5548  18-5897 

5 

6-0755 

6-8446 

8237 

3 

20-3961 

15-9282 

4*  17-8839   4-0401 

8295 

6 

9-4465  18-7849 

6 

6-9713 

7-0305 

8238 

4 

20-7220 

15-8197 

4t 

18-2082 

3-9282 

8296 

4 

9-7888  18-0858 

5* 

7-3038 

6-3296 

8239 

10 

21-3184 

15-0495 

H 

18-7950 

3-I478 

8297 

5 

10-0053  18-8868 

6 

7-5306 

7^1245 

8240 

4 

21-6327 

15-6105 

8298 

3 

11-4144  18-8653 

4* 

8-9379 

7-0865 

8241 

8 

22-8265 

15-0566 

9 

20-3049 

3-I376 

8299 

4 

11-8391  18-2020 

5 

9-3536 

6-4212 

8242 

5 

4-6823 

16-3913 

5* 

2-1771 

4-6976 

8300 

4 

11-9843  18-1473 

4 

9-4992 

6-3588 

8243 

4 

6-0410 

16-5724 

,*    t"  ±24. 

4-8585 

8301 

2I§ 

13-7520  18-0998 

25.^  11-2649 

6-2921 

74  1013 

9-0 

8244 

3 

7-1446 

16-7867 

8302 

23§ 

13-8832  18-9348 

403  11-4083 

7-1255 

74  1014 

9-0 

8245 

4'§ 

7-5345 

16-3620 

6o§ 

5-0275   4-6329 

73  1012   7*8 

5303 

3 

15-8139  18-4317 

8246 

6 

10-0253 

16-3242 

8 

7-5176 

4-5613 

8304 

7 

17-5812  18-8992 

9 

15-1057 

7-0463 

8247 

£ 

3 

10-3965 

16-2906 

8 

7-8891   4-5239 

8305 

20§ 

19-4104  18-9255 

22§  ,  16-9348 

7-0476 

8248 

8 

10-6368 

16-5406 

13 

8-1312 

4-77'8 

8306 

1O 

21-2127  180603 

13    18-7243  I  6-1615 

8249 

5   10-8057 

16  6150 

7 

8-3038 

4-8425 

8307 

J9§ 

21-3225  18-6399 

*4§ 

18-8410   67385 

8250 

5   11-3892 

i67953 

5 

8-8883   5-oi75 

8308 

5* 

22-564.2  18-6311 

4 

20-0843   67158 

8251 

3   12-3024 

16-6473 

4t 

97992   4-8559 

8309 

4 

22-6651  18-2649 

3t 

20-1829   6-3485 

8252 

4 

12-8620 

16-1964 

4 

10-3563   4-3968 

8310 

9 

22-9458 

18-2973 

7 

20-4643   6-3776 

8253 

4   H-7'90 

16-3992 

6 

12-2132   4-5767 

8311 

4 

5-3626 

19-4491 

4* 

2-8904   7-7469 

8254 

8   157117 

16-3399 

14 

13-2032   4-5079 

8312 

8 

5-8125  19-2885 

1  1 

3-3411   7'58io 

8255 

4   16-4653 

16-3803 

4 

13-9598 

4-5402 

8313 

'9§ 

6-2427  19-9713 

*9§ 

37776   8-2561 

8256 

4   17-2144 

16-2083 

6 

14-7058 

4-3563 

4 

6-2630  19-6372 

5t 

3-7940   7'9'97 

8257 

6   19-0843 

16-1721 

9 

16-5751 

4-3001 

83'5 

1  1 

6-8530  19-7105 

•4 

4-3843   7-9880 

8258 

16 

19-9060 

16-05  13 

20 

17-3992 

4-1688 

8316 

7 

7-0418  19-5314 

10 

4  5737   7-8072 

8259 

3 

20-1059 

16-4780 

4t 

17-6032 

4-5949 

8317 

«9§ 

I9'8375 

2  4§ 

4-9199   8-1091 

8260 

9 

21-0275 

16-9650 

1  1 

18-5284 

5-071° 

8318 

4 

7-6850 

19-3081 

5 

5-2110   7'5752 

8261 

4 

21-0427 

16-3064 

8319 

5 

87462 

19-1909 

5 

6-2746   7H439 

8262 

9 

21-0507 

167275 

13 

18-5485 

4-8305 

8320 

i8§ 

87791 

19-1  104 

2  5; 

6-3081   7-3652 

741007 

9'5 

8263 

6 

22-5067 

16-8546 

6 

20-0073 

4-9396 

8321 

4 

8-8346 

19-0222 

3* 

6-3599 

7-2732 

8264 

5 

22-8840 

16-6307 

5 

20-3836   4-7114 

8322 

4 

9-0228  19-2763 

7 

6-5510 

7-5252 

8265 

5 

22'9335 

16-0860 

8323 

7 

90545 

19-9733 

10 

6-5925 

8-2246 

8117 

9 

4-4353 

17-4552 

13 

1-9430   5-7622 

8324 

7 

9-3844 

19-1781 

10 

6-9115 

7-4223 

8266 

8 

5-4026 

17-1025 

1  1 

2'9°35   5'3983 

8325 

4 

10-3768 

19-5368 

5 

7-9100 

7-7694 

8267 

5 

5-8702 

'7'554° 

6t 

3-3769   5-843o 

8326 

4 

11-4845  19-2482 

4 

9-01  10 

7'4677 

8268 

4 

5-8817 

17-0195 

4* 

3-3827   5-3093 

8327 

7   ii-9565 

19-6477 

9 

9-4903 

7-8620 

8269 

4 

8-0260 

17-3708 

5* 

5'5332   5-6373 

8328 

4   12-0732 

19-3611 

4 

9-6015 

7-5728 

8270 

6 

8'7538 

17-3320 

6 

6-2575   5-5862 

8329 

5   i2-8s6-? 

19-0521 

6   10-3822 

7-2574 

8271 

5 

8-9585 

17-6810 

7 

6"4654   5-9341 

8330 

5 

i4'7745 

19-3895 

6  ;  12-3058 

7-5691 

8272 

7 

9-3'33 

I7-7579 

8 

6-8226   6-0058 

8331 

8 

15-1113 

19-0956 

15  112-6370 

7-27-3 

8273 

5 

100278 

17-1816 

5 

7-5309 

5-4205 

8332 

8 

16-9215 

19-6303 

14 

14-4528 

77823 

8274 

4 

10-1551 

17-2905 

4 

7-6584 

5-5280 

8333 

4   18-581!; 

5 

16-1133 

7'5i65 

8275 

4 

10-3948 

17-5206 

3 

7-9022 

5-7551 

8334 

u 

18-9958 

19-0393 

18 

16-5224 

7-1687 

8276 

Z5§ 

I3-3552 

17-0465 

4°§ 

10-8573 

5-2447 

74  1012 

9-0 

8335 

'5 

23-3759 

19-7081 

20 

20-9090 

7-7815 

8277 

3 

14-3762 

17-3687 

4 

11-8852 

5-55H 

8155 

8 

41  190 

20-9635 

9 

1-6725   9-2785 

8278 

9 

16-7728 

17-8392 

13 

14-2835   5-9955 

8336 

4 

5-4465 

20-5570 

8279 

5 

17-1935 

17-3521 

6 

14-69/2   5-5034 

8337 

7-6751 

20-8377 

32§ 

5-2224   9-1055 

8280 

3 

17-4708 

17-2860 

4t 

H'9730   5'43i9 

8338 

i6§ 

7-9207 

20-5531 

17 

5-4633   8-8178 

8281 
8282 

4* 
4 

17-8542 
17-9368 

17-3606 
17-4906 

4* 
4 

15-3606   5-5056 
'5-4418   5-6311 

8339 
8340 

1  1 
3 

8-1867 
8-8298 

20-3980 
20-2135 

16 

57305 

8-6587 

8283 

3 

18-3118 

I7-53I7 

3 

15-8185   5-6680 

8341 

4 

9-1603 

20-1316 

4 

6-6992   8-3822 

8284 
8285 

4 
4 

18-4028 
18-8687 

17-9170 
17-0673 

3* 
5 

15-9119   6-0525 
16-3993   5-1968 

8342 
8343 

20§ 

4 

1  1-6919 
1  1-6928 

20-4004 
20-9826 

273 
3 

9-2342   8-6183 
9-2384   9-2049 

• 

i  reseau  interval  represents  very  neariy  5'  =  72»'6  of  R.A.  at  Dec.  +  74*,  and  77»"3  at  Dec.  +  75°. 
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GREENWICH  ASTKOGHAPHIC  CATALOGUK,  1900. 

Z  O  N  E    +    74°. 


H    1'. 

K.  i>. 

No. 

Diam. 

„. 

Diam.              x. 

I/, 

.\0. 

Diu.n. 

X. 

ir. 

Diam.             j.                     i/. 

Xn.              Vug. 

No.             Mag. 

R.A.  22h  59m  30s  to  23h  23™  45s  —  contd. 

R.A.  22h  59m  30s  tu  23h  23™  45®  —  contd. 

Centre     R.A.  2jh  izm  Dec.  +74°           R.A.  23h  15""  Dec.  +  75° 

Centre      R.A.  23h  izm  Dec.  +  74°            R.  A.  23!"  15'"  Dec.  +  75° 

Plate  2931.     1895,  Nov.  i.          Plate  5081.     1900,  Sept.  6. 

Plate  2931.    1895,  Nov.  i.  •       Plate  5081.     1900,  Sept.  6. 

8344 

4 

117175 

207973 

3*  I    9-2638 

9-01  ;6 

o 

in. 

8402 

6        8-9048     23-6101 

6 

6-4857 

•8623 

3 

in. 

8345 

>5§ 

12-6709 

20-2457 

24$        ID'2121 

8-4524 

8403 

6        8-9390    23-7374 

6 

6-5198 

•9898 

8346 

6 

'S'3435 

20-0772 

6       10-8835 

8-2729 

8404 

10         9-7229     23-2225 

10 

7-2997 

•4656 

8347 

5 

16-9355 

20-8737 

(i           14-4852 

9-0262 

8405 

4         9-8220     23-9958 

4* 

7-4055 

•2388 

8348 

4 

17-0425 

20-9673 

8       14-5913 

9-1201 

8406 

6        9-9720    23-3483 

9 

7-5484 

•5867 

8349 

3 

18-0745 

20-8065 

8407 

6       11-7732     23-713.1 

6 

9'3546 

"93  "3 

8350 

7 

18-4949 

20-7364 

5 

16-0425 

8-8689 

8408 

14       T2-J499 

23-4074 

16 

10-3276 

•6116 

8351 

7 

18-7151 

20-2163 

6 

16-2572 

8-3447 

8409 

4       14-4710    23-1313 

4 

12-0467 

•31/5 

835* 

4 

19-5839 

20-7729 

4* 

17-1322 

8-891  1 

8410 

5*    20-9710    23-9996 

5 

18-5579 

12-0993 

8353 

4 

20-0919 

20-7269 

5 

17-6377 

8-839S 

84II 

5*      57249     24'5568 

5* 

3-3'76 

12-8467 

8354 

5 

20-9718 

20-3765 

4 

18-5124 

8-4810 

8412 

6        6"2i  16 

24-4700 

7 

3-8014 

I27555 

8355 

6 

22  0358 

20-0490 

5 

19-5766 

8-1420 

84'3 

1  1 

6-7880 

24-8903 

12 

4-3830 

13-1702 

8356 

4* 

22-0370 

20-7402 

4 

19-5834 

8-8353 

8414 

n6§ 

8-3394 

24-2177 

'38§ 

5-9282 

"2-4735 

74  1006 

4-6 

8357 

4 

227689 

20-4315 

3 

20-31  1  8 

8-5169 

8415 

H 

8-7814 

24-1391 

18 

6-3679 

"2-3933 

8358 

5 

4-4858 

21-5398 

5* 

2-0401 

9-8460 

8416 

14       10-0040 

24-5419 

20§ 

7-5967 

127808 

8359 

4 

57377 

21-7918 

4* 

3-2963 

10-0840 

8417 

23§      10-5698 

24-3701 

29$ 

8-1597 

12-6001 

8360 

+ 

5-853I 

21-4405 

5 

3'4°7" 

9-73^' 

8418 

'93   :  i27363     24-5823 

22^ 

10-3281 

12-7883 

8361 

12            6-3888 

21-7500 

n* 

3-9439     10-0316 

8419 

6       12-9238     24-1  203 

5 

10-5103 

12-3234 

8362 

27§  \    7-2727 

21  '7804 

42§ 

4-8299     10-05  "3 

74  1004 

9'4 

8420 

6       14-0143     24-7356 

6 

1  1-6074 

12-9248 

8363 

7        8-0852 

21-754! 

9 

5-6430     !    IO-OI87 

8421 

16       14-0235 

24-72  16 

"9 

1  1-6167 

12-9113 

8364 

34§       8-9530 

21-2762 

54§ 

6-5042            9'5263 

74  1008 

9-2 

8422 

3     !  16-0348 

24-2698 

4* 

13-6236 

12-4376 

8365 

8        9-2901 

2i;ooo8 

10 

6-8388            9'25O4 

8423 

4*     I7-7347 

24-1406 

3* 

I5-3234 

12-2899 

8366 

23§     10-9035 

21-5490 

36§ 

8-4598            97756 

74  1010 

9'5 

8424 

4*     i9-8747 

24-0496 

4 

17-4605 

12-1617 

8367 

12           11-0655 

21-9493 

12 

8-6254         IO-I748 

8425 

6       21-6938     24-7299 

9 

19-2886 

12-8223 

8368 

4*     11-6439 

21-7361 

3*      9-2004 

9-9586 

8426 

4* 

4-8611     25-5023 

5 

2-4644 

13-8085 

8369 

3       i  i792ti 

21-6170 

8427 

4* 

5-0786     25  1595 

4* 

2-6777 

"3-4583 

8370 

5       12-3707 

21-1859 

4 

9-9233            9-3939 

8<93 

45§ 

5-1532     25-0240 

48§ 

27503 

"3-3248 

74  1000      9-1 

837' 

6       12-7101 

21-0543 

7 

IO-2594     '       9-2588 

8428 

7 

57246     25-1487 

6 

3-3242 

'3-4419 

8372 

5       13-1823 

21-5979 

6 

IO-7380            9-7953 

8429 

9 

12-0848     25-3358 

7 

9-6872 

"3-5492 

8373 

4      13-5303 

2  1  '  1  842 

4 

I  I-O837 

93789 

8430 

6 

15-5748     25-1391 

8 

13-1732 

13-3099 

8374 

6       '3-7155     21-8803 

5 

II-2758 

10-0740 

8431 

8 

17-2739     25-4499 

10 

14-8765     13-5989 

8375 

'5§ 

15-1057 

2I-1252 

18 

I2-6580 

9-3009 

8432 

22 

17-2844     25-3395 

22§     '   14-8885       13-4875 

8376 

4      15-8625     21-2433 

4      13-4136      9-4101 

8433 

7 

17-3847  ,  25-2383 

5       149870 

13-3844 

8377 

10       16-1938     21-7610 

ii       13-7498      9-9243 

8434 

8 

17-9125     25-5751 

6       15-5159 

137183 

8378 

1  5       16-4410    21  -5020 

16       13-9938      9-6598 

8435 

7 

19-6938     25-5060 

4       17-3002 

13-6275 

8379 

5       21-3740.  21-3024 

5       18-9240 

9-4018 

8436 

5* 

20-2051     25-8171 

5*     17-8063  j  13-9216 

8380 

4f    217472    21-4280 

3*     19-3043 

9-5233 

8437 

26      20-9798     25-4173 

27g      18-5808  j  13-5188 

74  1019      9-5 

8381 

4      21-8337     21-6791 

4      19-391" 

9774s 

8438 

4       '9'6399 

"3-8447 

8382 

5      22-5132    21-0505 

4      20-0393 

9''35' 

8439 

4       20-4305 

"3-3823 

8383 

?       •     jfiOSj.      22'88s4. 

4I"Q83  I 

1  1  '  1  Q1± 

8384 

J                T  tv"*f-                          }T 

5     ,    7-9763     22-9610 

7     J  J 

4        5-55oo 

'  y  JT 
I  1-2272 

92§ 

2-2151       1-7292 

73  1007 

8-0 

8385 

5         9-5548 

22-5I4I 

4 

7-I242 

10-7596 

45§ 

1-0978     14-0280 

73  '002 

9-0 

8386 

10           ;     I   I-8792 

22-243I 

»4 

9-4422 

10-4580 

47§ 

24-1630     14-1836 

73  1036       8-5 

8387 

4 

12-1880 

22-6lOO 

3t      97573 

10-8206 

32§ 

1-6730     15-4735 

73  1004       9-0 

8388 

42^     12-6655 

22-2609 

64§   ,  10-2294 

10-4673 

74  101  1 

9-1 

44§ 

2-5409     18-5072 

74    998       9-0 

8389 

4       12-9414     22-1754 

4       10-5018 

I0"3794 

95§ 

24-3887 

22-3212 

74  1022 

7-0 

8390 

4       I3-5459    22-6385 

68§ 

5-6781 

25-8943 

74  1001 

8'5 

839' 

5     ;  14-2147    22-8487 

- 

93§ 

7-2216 

26-1:84.0 

74  1002 

T\ 

8392 

Q  „  _  „ 

4 

0  _  (  • 

148851 

22-8884 

4t     12-4599 

1  1-0673 

8393 

8z§ 

15-4649 

22-9948 

ii8j      13-0377 

1  1-1656 

74  1016 

6-6 

8394 

7       18-8787 

22-8197 

6 

16-4525 

10-9473 

8395 

4      21-7441 

22-7841 

5 

I9-3I4I 

10-8771 

R.A.  23h  23"'  45s  to  23h  29™  45s 

8174 

19        4-7802 

23-8185 

21 

2-3637 

12-1215 

Centre      R.A.  23''  36™  Dec.  +  74°             H.  A.  23h  15™  Dec.  +  75° 

8396 

0    1  /-\<"T 

7         5-2178 

23-6743 

0 

6 

2-80I3 

11-9723 

Plate3ji2      i896,Nov.29.           Plate  5081.     1900,  Sept.  6. 

8397 

8f  •  -  «  rt  » 
5  >39'     23-9570 

7 

3-I240 

I2'2533 

o                       m 

8398 

13        6-6336    23-3634 

12 

4-2IO4 

11-6445 

8440 

45§ 

4-2887 

14-2116 

76§ 

21-6301 

2-2471 

73  "036 

8-5 

8399 

6        7-6224    23-5654 

6        5-2015 

ii-8343 

8441 

4 

4-4985 

I4-7953 

7 

217895 

2-8507 

34OO 

13     ;    8-1742     23-3862 

18 

57512 

11-6450 

8442 

22§ 

4-9168 

I4-4553 

30§ 

22-2357 

2-5461 

73  "°39      9'5 

8401 

6         8-2100  '  23-5085 

7         57850 

1  17691 

8443 

5-3244 

16-2909 

"7 

22-4791 

4'4"39 

No.  8414.  IT  Cepliei.                                        No?.  8416,  8427  are  within  the  limits  of  plates  4627,  3304,  but  are  not  shown  thereon. 

i  rtieaw  interval  i-spreseiits  v*ry  nearly  5'  =  7z»-6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  anil  77»'3  at  Dec.  +  75°. 
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B.D. 

Vo 

Diaro. 

B.  D. 

N-  . 

Diam. 

X. 

y- 

Di&m. 

V- 

No. 

Mag. 

pi 

V- 

•h 

y- 

Ko. 

Mag. 

R.A.  23h  23m  45s  to  23--  29°-  45s  —  contd. 

R.A.  23h  29m  45s  to  23h  47°-  30"  —  contd. 

Centre      R.A.  23h  36m  Dec.  +  74°            R.A.  23h  15™  Dec.  +  75° 

Centre      R.A.  2-p  36m  Dec.  +  74°           R.A.  zj*  45"  Dec.  +  75° 

Plate  3312.     1896,  Nov.  29.        Plate  5081.     1900,  Sept.  6. 

Plate  3312.     1896,  Nov.  29.        Plate  2932.     1895,  Nov.  i. 

m. 

m. 

8444 

6         5-7666 

16-6370 

12 

22-8896 

47962 

8493 

12           19-9868 

14-5128 

15       12-5256 

2-3980 

8445 

ii         7-4620 

16-1470 

13 

24-6213 

8494 

X9§ 

20-0652 

14-64'  3 

'9 

12-6117 

2-5208 

8446 

6        5-7203 

17-8245 

12 

227406 

5*9760 

8495 

9 

21-3288 

14-8996 

10       13-8840 

2*73'3 

8447 

5        6-4800 

17*2350 

7 

23-5495 

5'4556 

8496 

12 

12-1682 

14-9728 

'6     i    4733°      3-i657 

8448 

33§       4-84i3 

18*3099 

5«§ 

21-8239 

6*3816 

74  1021 

9-0 

8497 

25§ 

13-2285 

5-4146 

Ji§ 

5-8068       3-5627 

73  1046 

9'3 

8449 

12             5'14'° 

'8*7371 

20 

22*0820 

6-8348 

8498 

5 

15-3601 

5-6418 

6 

7'95  "5      37o66 

8450 

4         6-1698 

18-0178 

8 

23-1700 

6-2108 

8499 

4 

15-4234 

4*9412 

4* 

7-9842 

3-°057 

8451 

4*      4'5°92 

19-7648 

1  1 

21-3589 

7-8044 

8500 

16-4264 

5-8174 

29§ 

9*0213      3-8403 

73  '054 

9"4 

8452 

13        4-6007 

19-0540 

19 

21-5161 

7*1041 

8501 

ii 

17-3491 

5-3339 

'3 

9-9252      3-3213 

8453 

15         5-3202 

19-7076 

21 

22-1763 

7*8161 

8502 

15 

18-2992 

5-6364 

16 

10-8876 

3-5864 

8454 

3* 

5-4697 

19-2230 

5t 

22*3667 

7-3447 

85°3 

8 

9*1499 

157677 

6 

17477 

4-0786 

8455 

3* 

6-5630 

19-0279 

5 

23*4749 

7-249° 

8504 

H 

9-534I 

16-0843 

14 

2-1446 

4*3809 

8456 

ii 

6*4010 

20-1  127 

17 

23-2169 

8-3I53' 

8505 

6 

12-2378 

16-7951 

5 

4--S752 

4-9843 

8457 

4 

8-8592 

19-7376 

10 

25-6989 

8-1592 

8506 

7     '12*4015 

16-5054 

7 

5-0293 

4-6861 

8458 

9 

5-2600 

21*6865 

15 

21-9436       9-7830 

8507 

6       15-2996 

1  6*6  1  1  6 

7 

7-9260 

4-6789 

8459 

1  1 

5"2'35 

2  I  '0969 

21-9478 

9-I932 

8508 

9      17-73^7 

16*3461 

ii 

10-3498      4*3187 

8460 

5 

22-3542 

9-3734 

8509 

4 

11-6477 

4*6083 

8461 

8 

5-9718 

21-4642 

14 

22-6704 

9-6241 

8510 

12          19464- 

17-0365 

12 

12*1052 

4-9400 

8462 

3 

8-9715 

21-1284 

4 

25-6891 

9-5526 

8511 

42§     205850 

16-9123 

40$ 

13-2196 

4-7693 

73  1061 

8-0 

84.63 

8o§ 

5-3222 

22-2833 

102.5        21-9538        10-3790 

74  1  02  2 

7*0 

8512 

3      20-6232 

16*5697 

4 

13-2456 

4-4256 

8464 

21 

6-2489 

218663 

34$'     22-9100  :  10-0495 

74  I024 

9'5 

8513 

4       22-1677 

17-0108 

6 

14-8042 

4-8038 

8465 

8 

6-5742 

22-6306 

13 

23-1687  i  10-8362 

19          22'18O1 

16*7758 

'9 

14-8075 

4'57'9 

8466 

1  1 

7-1620 

22-4979 

18 

23-7669  ;  10*7570 

8515 

5 

22-4624 

16-2486 

7 

15-0698 

4-0320 

8467 

7 

23-9448     10*3930 

8516 

4*      9-38I4 

16*9877 

4* 

2-0272 

5-2891 

8468 

7 

25-2684 

10-2896 

8517 

5       10-1338 

'7-5365 

5 

2-8044 

5-8081 

8469 

16 

4*8399 

23-9310 

23* 

21-3268 

11*9808 

8518 

7 

10*6533 

16*8878 

7 

3-2958 

5-1389 

8470 

25 

5-5284 

23-0660 

26^ 

22*0872 

11*1819 

8519 

5 

11*8983 

17-3290 

5 

4-5562 

5'5322 

8471 

4 

21-1697 

12-1633 

8520 

3 

12*0721 

16-8507 

4 

47'33 

5-0465 

8472 

4* 

6-0884 

24-6447 

5 

22-5008 

12-8063 

8521 

4 

12-3304     17-0690 

3* 

4*9787 

5-2572 

8473 

6 

22-6153 

12-8383 

8522 

5 

13-3801     17-4555 

4 

6-0430 

5-5969 

6 

22-6167 

12*1580 

85*3 

2* 

i4'2434 

17-1318 

4 

6*8942 

5-2408 

847; 

23 

7-3893 

23-7866 

32§ 

23-8805 

12-0638 

74  i°25 

9'5 

8524 

8       14-9144 

17*4200 

8 

7-5742 

5-5007 

8476 

8 

22*8919 

12-9590 

8525 

9 

15-3594 

I7-5I44 

10 

8*0238 

5-579° 

8477 

4* 

81795 

24-554' 

7 

24-5959 

12*8971 

8526 

3 

I3-5397 

5'6957 

8478 

12 

8-7110 

24-2998 

26§ 

25-1495 

12-6878 

8527 

3 

20-8917 

17-6115 

5 

I3-555I 

5-4573 

8479 

9t 

5-6219 

25-6607 

16 

21*9558 

137721 

8528 

6 

21-7194 

17*8107 

7 

H-3877 

5-6229 

8480 

6 

22-3468 

13-5138 

8529 

3 

23-2354 

17-4742 

5 

15*8892 

5-2300 

8481 

10 

6-7905 

25-0245 

17 

23*1705  113-2448 

8530 

22§ 

10-3088     18-5469 

26§ 

3-0170 

6*8110 

74  1028 

9-0 

8482 

7 

8-1750 

25-4969 

18 

24*5104     13-835° 

8531 

4 

12-4351     18*1110 

5 

5*1241 

6*2902 

! 

8532 

7 

13*6884 

17-9228 

7 

6*3713 

6-0526 

66§ 

23'7*24 

1-3564 

73  '041 

8*5 

8533 

3* 

14*2297     18-8794 

4 

6*9462 

6*9888 

8534 

12 

15-2277  i  18*4251 

H 

7-9245 

6*4946 

6n 

8535 

3* 

I7-I335 

18-4328 

4 

9'8333 

•4308 

8536 

3* 

19-9364 

18*2149 

4 

12-6221 

6-0086 

R.A 

23h  29m  45s  to  23h  47m  30* 

8537 
8538 

4* 
6 

20*8815 
21-0650 

18-99/3 
18*7760 

5* 
7 

13*5996 
IJ7738 

6*8447 
66158 

Cen  tii-       R.A.  23h  36™  D 

•c.  -(-74°            II.A.  23h45-"Dec.  +  75° 

J  J 

8539 

3* 

J 

22-5441 

I8-3333 

4 

15*2359 

6-1134 

Plate  3312.     1896 

,  Xov.  29.         Plate  2932.    1895,  Nov.  i. 

8540 

4 

22*8777 

19-1078 

7 

15-5988 

6-8742 

m. 

8541 

4 

15*7038 

6,      _ 
1779 

8483 

6       19-1929 

14-0765 

6 

11-7167       1-9920 

8542 

4 

10*1220     19*5501 

6 

2*8699 

7-8177 

8484 

3*     19-8615 

13-9768 

3* 

12-3812       1-8672 

8543 

6 

11*2976     19-5681 

6 

4*0468 

7*7912 

8485 

6      20*2671 

13*9683 

7 

127859       1-8435 

8544 

15 

13*0277     19*0919 

IS 

57536 

7-2498 

741031 

9'5 

8486 

5        9-9075 

14-6683 

8545 

5 

14-2179     19-4905 

6 

6-9588 

7-5987 

8487 

5      10-0772 

14*5079 

4* 

2*6266       2-7812 

8546 

14-9785     19-1617 

22§ 

7-7038 

7-2393 

741035 

9'5 

8488 

16       12-1010 

14-1910 

16 

4-6349       2-3858 

8547 

5 

18*8580 

19-2730 

6 

11-5857 

7-1982 

8489 

24$ 

12-5466 

I4-5573 

34§ 

5-0959       2*7360 

73  I044 

9-4 

8548 

4 

12-6806  i    7-0995 

8490 

'7§ 

17*3491 

'4-3521 

16 

9*8865 

2-3388 

73  1056 

9-5 

8549 

5 

13-3020 

7'34°7 

8491 

6 

I7-4774 

14*7851 

8 

10*0330 

27692! 

*T  i  T  f\  r  "7 

9*  * 

8550 

3 

14*1446 

7-4370 

8492 

6 

17-7084 

14-8978 

8 

10-2668 

2-8713! 

73  I057 

3 

8S5I 

5 

21-4338 

197525 

8 

14-1804 

7-5751 

i  rtteau  intriYal  represents  very  near/y  5'  =  72«"6  of  R.A.  at  Dec.  +  74",  and  7/'"3  at  Dec.  +  75°. 
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B.D. 

B.D. 

Xo. 

Diam. 

X. 

v. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

I  Hani. 

X, 

?/• 

1 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  23h  29™  45s  to  23h  47™  30"  —  contd. 

R.A.  23h  29™  45s  to  23h  47™  30"  —  contd. 

Centre       R.A.  23"  36™  Dec.  +  74°         R.A.  23h  45m  Dec.  +  75* 

Centre       R.A.  23''  3601  Dec.  +  74°         R.A.  23h  45""  Dec.  +  75° 

Plate  3312.     1896,  Nov.  29.      Plate  2932.     1895,  Nov.  i. 

Plate  3312.     1896,  Nov.  29.       Plate  2932.     1895,  Nov.  i. 

9 

m. 

0 

m. 

8552 

8553 

3 

22-8717 

20-2289 

6 

4 

«5-6354 
15-6531 

7-9935 

7-6838 

8611 
8612 

'4 

21-9490 

23-2804! 

9 

12 

14-8295 
14-8341 

11-0688) 

i  roSioj 

74  1045 

9'5 

8554 

3 

10*6378 

20-2335 

5 

3-4120 

8-4815 

8613 

5 

9-3726 

24-4202 

5 

2-3142 

12-7169 

8555 

3 

3-8660 

8-9078 

8614 

4 

4-3I37 

12-1683 

8556 

5 

12-6714 

20-0175 

7 

5-4348      8-1869 

8615 

21 

1  1-4038 

24-2392 

22§ 

4-3354 

12-4524 

8557 

H§ 

15-2010 

20-6358 

22§ 

7-9870  ,    8-7027 

8616 

3 

6-3279 

12-7257 

8558 

1  1 

15-7648 

19-9853 

I  I 

8-5242  ;    8-0323 

8617 

5 

6-6682 

'z'7345 

8559 

3* 

i5'9739 

20-4393 

4 

8-7510  '    8-4804 

8618 

6 

13-9508 

24-4058 

7 

6-8877 

12-5179 

8560 

16 

16-2160 

20-1400 

15 

8-9808  i    8-1683 

8619 

7 

H'3565 

24-6882 

8 

7-3029 

12-7859 

8561 

8 

18-2459 

20-6366 

8 

1-0308 

8-5835 

8620 

10 

H7599     24-4867 

IO 

7-6964 

12-5682 

8562 

4 

1-2306 

8-2866 

8621 

3 

9-0228 

12-7900 

8563 

5 

'"943> 

8-2082 

8622 

4 

9-0243 

12-5190 

8564 

5 

22-5706 

20-3426 

•  7 

5'3394 

8-1188 

8623 

3 

9-5322 

12-8763 

8565 

5 

5-5180 

8-4257 

8624 

4 

17-2494 

24-8702 

5 

10-1995 

12-8517 

8566 

3 

5-6128 

8-5968 

8625 

4 

11-9134 

12-0490 

8567 

7 

9-3229 

20-8541 

6 

2-1230 

9''554 

8626 

6 

J9-4457 

24-5009 

7 

12-3805    :  12-3980 

8568 

3* 

9-3484 

21-4130 

4 

2-1724 

9-7170 

8627 

'4 

20*0462 

24-2851 

12 

12-9730     12-1579 

8569 

15 

10-8114 

20-8877 

'4 

3-6120 

9-1306 

8628 

4 

13-2080     12-3092 

8570 

12 

11-3914 

21-0600 

1  1 

4-1970 

9-2800 

8629 

3°§ 

21-6232 

24-4670 

20g 

14-5540     12-2780 

74  I043 

9'5 

8571 

9 

14-5152 

21-5859 

9 

7-3389 

9-6813 

8630 

«9 

21-8526 

24-8627 

i8§ 

14-8010     12-6648 

74  i°44 

9'5 

8572 

6 

14-5646 

21-6754 

9 

7'3923 

9-7685 

8631 

1  1 

22-1077 

25-9620 

«4 

15-0588      12-7520 

8573 

3 

8'3274 

9-7812 

8632 

3 

15-4344     12-3644 

8574 

5 

15-8764 

21-7792 

6 

8-7061 

9-8186 

8633 

3 

27387      i3-9427 

8575 

3 

10-4893 

9-3668 

8634 

12 

9-7808 

25'5'37 

16 

27653      13-7925 

74  >027 

9'5 

8576 

3 

11-3219 

9-8927 

8635 

3 

4'3937     13-3823 

8577 

22 

18-6316 

21-5668 

i6§ 

H'4497 

9-4990 

74  i°37 

9'S 

8636 

17 

11-8559 

25-5751 

«sl 

4-8380 

13-7692 

8578 

6 

18-6422 

22-0023 

6 

11-4786 

9-9310 

8637 

4 

1  1-9192 

13-8266 

8579 

4 

12-1748 

9-9130 

8638 

5 

13-8294 

13-9610 

8580 

3 

19-5511 

2  1  '  I  040 

5       12-3500 

9-0013 

8639 

IO 

22-0950 

25-7173 

12 

15-0758 

1  3-5080 

8581 

3       i«'zoi3 

9-8496 

8640 

8i§ 

22-9878 

26-0428 

63§ 

15-9760 

13-7946 

74  i°47 

6-3 

8582 

4        I  5  77C  I 

0-71:76 

8583 

T                J    1  1  J 

3         3-8683 

7    /  J  1 
IO-6266 

49§ 

7-1666 

1-8686 

73  i°49 

8-7 

8584 

'5 

11-5280 

22-628I 

15         4'396z 

10-8405 

63§ 

25-6959 

18-1318 

74  1051 

7-2 

8585 

'9 

1  1-5809 

22-6506 

»9 

4-4500 

io'86oi 

74  I029 

9'5 

6i§ 

23-4228 

25-7022 

74  I049 

8-9 

8586 

3 

5-2636 

10-2339 

6o§ 

14-7131 

26-3416 

74  I034 

8-0 

858? 

0-00 

8o§ 

13-1350 

r  £.n£Q~ 

22-8  +  67 

74§ 

6-0118 

o    _ 

10-9930 

741032 

6'5 

5505 

I  2 

IO  OO82 

22-3394 

1  1         0-9220 

10-3719 

8589 
8590 

'7 
2* 

16-4821 
I7-0254 

22-62O8 
22-5055 

'5§      9-3466 
4        9-8823 

10-6383 
10-4994 

741036 

9'5 

R.A.  23h  47m  30s  to  oh  om  os 

8591 

4       11-4990 

10-5163 

Centre       11.  A.  oh  om  Dec.  +  74°            It.  A.  23^  45"'  Dec.  +  75° 

8592 

3* 

18-9604 

22-6199 

3 

1  1-8230 

10-5368 

Plate  1454.    1893,  Sept.  9.        Plate  2932.     1895,  Nov.  i. 

8593 

3 

1  1-9698 

10-4294 

o 

m. 

8594 

3'§ 

19-4000 

22-7634 

*5§ 

12-2659 

10-6657 

741039 

8-8 

8641 

34§ 

5"2436 

14-8627 

ag§     17-6154      2-6808 

73  1062 

9'5 

8595 

3 

12-3776 

10-9950 

8642 

4       16-5069      3-1496 

8596 

4 

12-6456 

10-1938 

8643 

4       '7-1545       3'3825 

8597 

4 

12-9610 

10-6977 

8644 

12 

5-6182 

15-9883 

10 

17-9222       3-8288 

8598 

21 

20-9160 

22-2143 

H§ 

I37591 

10-0548 

74  1040 

9'3 

8645 

4 

7-0450 

15  5683 

8 

'93743      3H940 

8599 

3* 

9-8290 

23-4143 

S 

2-7306 

•6936 

8646 

18 

8-6844 

15-1605 

16      2  1-0325       3-1858 

8600 

3* 

11-5409 

23-3233 

4 

4-435I 

•5342 

8647 

6 

10-3803 

15-6998 

10       22-6953       3-8199 

8601 

ii 

II-9I21 

23-6580 

1  1 

4-8212 

•8517 

8648 

13 

'3-3965 

15-1585 

'4      257369      3'46z9 

8602 

6 

I2-95I5 

23-1142 

8 

5-8352 

•2702 

8649 

4       16-2087       4-9027 

8603 

6 

14-6827 

22-9471 

7 

7-5614 

•0323 

8650 

21 

5-9438 

16-4497 

18       18-2235       4-3084 

8604 

5 

90365 

•4968 

8651 

4* 

IO'22O6 

16-1542 

6f     22-5092       4-2684 

8605 

4t 

I6-2I37 

23-0190 

6 

9-0955 

•0458 

8652 

4       18-2761       5^2471 

8606 

IS 

17-5256 

23-9695 

15 

10-4422 

'94'5 

8653 

°~3§ 

6-1841 

17-9178 

36§     18-3738  ,    57877 

74  'OS1 

7-2 

8607 

22 

18-1  390 

23-3289 

>7§ 

1  1-0280 

•2791 

8654 

7* 

7-3980 

17-7522 

9     '  19-5965       5-6954 

8608 

4 

11-5217 

•4124 

8655 

78§ 

9'2I93 

17-0255 

48S     21-4583       5'°745 

73  1068 

7-5 

8609 

*7§ 

18-9920 

23-4958 

22§ 

11-8880 

•4107 

74  I038 

9*4 

8656 

7 

21-6694      57304 

8610 

3'§ 

20-9980 

23-4745 

"8 

13-8873 

•3116 

74  I04! 

9'4 

8657 

4 

23-4904      5-6008 

Plate  3312.     Nos.  8611,  8612.     Measun  d  as  one  mass. 

i  r&tatt  interval  represents  very  nearly  5'  =  72«'6  of  R.A.  at  Dec.  +  74",  ami  77"'3  at  Dec.  +  75*. 
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B.D. 

fff. 

Diam. 

Di&ni. 

B.D. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

PlO. 

X. 

y- 

X, 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  2  3h  47  m  30s  to  oh  om  os  —  contd. 

R.A.  23h  47m  30"  to  oh  om  os  —  contd. 

Centre      R.  A.  o&  om  Dec.  +  74"            R.A.  23h  45™  Dec.  +  75° 

Centre      R.A.  o*  om  Dec.  +  74"             R.  A.  23h  45™  Dec.  +  75* 

Plate  1454.     1893,  Sept.  9.       Plate  2932.      1895,  Nov.  i. 

Plate  1454.     1893,  Sept.  9.         Plate  2932.     1895,  Nov.  i. 

m. 

o 

m. 

86,8 

26         13-2563 

17-4053 

3o§ 

25-4671 

5-6907 

74  1060 

9'5 

8703 

4 

19-1076 

10-0258 

8659 

4 

16-0250 

6-5301 

8704 

8 

7-2033     22-6380 

8 

19-1  124 

10-5592 

8660 

3°§ 

4-8845 

18-5366 

20§ 

17-0368 

6-3277 

74  I05° 

9-5 

8705 

4 

19-4093 

10-5947 

8661 

3 

17-3573  • 

6-7399 

8706 

5* 

8-2353     22-7091 

5 

20-1426 

10-6910 

8662 

3 

17-8258 

6-1019 

8707 

6 

8-3364 

22-4973 

6 

20-2548 

10-4888 

8663 

'4 

6-1339 

18-9446 

8 

18-2638 

6-8091 

8708 

8* 

8-6793 

22-5877 

8 

20-5876 

10-5975 

8664 

4 

18-6516 

6-4117 

8709 

3 

20-7444 

10-0878 

8665 

9     '    7-3228 

18-2788 

9 

19-4907 

6-2153 

8710 

4* 

8-8432 

21-9880 

6      20-7921 

10-0075 

8666 

29§      7'9428 

18-8926 

2I§ 

20-0713 

6-8622 

8711 

4 

21-7233 

10-1889 

8667 

5 

20-6853 

6-0483 

8712 

4 

21-9301 

107378 

8668 

6*      9-0190 

18-2435 

8 

21-1844 

6-2805 

8713 

4* 

12-3637 

22-4145 

ii 

24-2768 

10-6442 

8669 

34§       9-2152 

'8-5139 

24§ 

21-3662 

6-5588 

74  I054 

9'4 

8714 

37 

5-0477 

24-0130 

20§ 

16-8798 

i   -8030 

8670 

8        9-3865 

18-7409 

10 

21-5244 

6-7940 

8715 

4 

20-1386 

i   -8256 

8671 

5 

22-4018 

6-7385 

8716 

4 

20-6524 

•2585 

8672 

28        4-3189 

20-1512 

•7§- 

16-3805 

7-9066 

74  1048 

9'5 

8717 

4* 

10-0484 

237064 

5 

21-8864 

7925 

8673 

4*       4-587' 

19-9085 

4 

16-6641 

7-6786 

8718 

8 

1  1-8185     23-5044 

1  1 

23-6696 

•6962 

8674 

5 

22-3310 

7-2159 

87I9 

9 

12-0919     22*9790 

9 

23-9740 

•1898 

8675 

23§ 

12-0198 

19-7274 

20 

24-0953 

7-9379 

741058 

9-2 

8720 

9 

12-2371     23-1707 

10 

24-1078 

•3886 

8676 

7 

13-5080 

19-3776 

12 

25-6002 

7-6778 

8721 

12 

13-0714    23-3758 

1  1 

24-9260 

•6405 

8677 

4 

16-6747 

8-7779 

8722 

5* 

13-5935     23-4445 

5t 

25-4412 

•7365 

8678 

7 

4'7463 

20-2384 

6 

16-8028 

8-0193 

8723 

1 

5 

16-2748 

12-0708 

8679 

4* 

6-2054 

20'5434 

4 

18-2410 

8-4I33 

8724 

4 

17-6421 

12-3887 

8680 

5 

19-9241 

8-6499 

8725 

4 

I7-9493 

12-6638 

8681 

6 

20-1153 

8-8400 

8726 

4 

18-1933 

12-5993 

8682 

28 

8-8001 

20-6089 

20§ 

20-8257 

8-6305 

74  i°53 

9'5 

8727 

ii 

6-4834    24-7570 

7 

18-2661 

12-6310 

8683 

5*     10-8785 

20-5192 

7 

22-9098 

8-6605 

8728 

24 

6-7619 

24-9858 

H 

18-5321 

12-8782 

8684 

8 

23-7900 

8-0495 

8729 

4 

21-1371 

12-9013 

8685 

5 

24-4272 

8-5095 

8730 

4 

21-2940 

12-8245 

8686 

5 

16-1401 

9'5793 

8731 

4 

21-9548 

12-9246 

8687 

5* 

5-3278 

21-7465 

5 

17-2936 

9'5598 

8732 

12 

12-4085     23-9198 

ii 

24-2332 

12-1485 

8.0 

8688 

3 

18-6243 

9'73°3 

8733 

53§ 

13-2239    24-5296 

38§ 

25-0123 

12-8004 

74  1059 

8 

8689 

4 

19-0778 

9-9093 

8734 

63§ 

4-6661     25-6747 

28§ 

16-3977 

'3-4405 

74  '°49 

8-9 

8690 
8691 

'9 

7-3020 

21-3268 

ii 

5 

19-2907 
20-2852 

9-2578 
9-4458 

8735 
8736 

4* 

6-8402 

25-2186 

6 
4 

18-5957 
20-0688 

13-1138 
13-4654 

8692 
8693 
8694 
8695 
8696 
8697 

'3 

5* 

22 
9 

4* 

8;5754 

12-8136 

5-2147 

21-5748 
21-5529 

21-7262 
21-1313 
22-5410 

9 

8 

4 
17 
ii 

4 

20-5468 
21-2536 
21-3947 
24-7660 
25-5708 

9'5779 
9-5986 

9-6778 
9-9798 

9'4332 
10-3448 

8737 
8738 
8739 
8740 
8741 
8742 

7 
42§ 
23 
34 
4* 
23 

8-5882 
9-6037 
9-8463 
io'i  109 
10-4456 

II-OO2O 

25-1158 
25-4408 
25-1588 
25-1207 
24-9610 
25-1490 

26§ 

i  Si 

23§ 

6 
i9§ 

20-3453 
21-3407 

2  I  "6040 

2  1  -866  1 
22*2093 
227565 

13-4999 

13-2331 
13-2104 
13-0710 
13-2910 

741055 
741056 

74I057 

9'3 
9'5 
8-5 

8698 

3 

I7-3339 

10-3940 

8743 

4 

23-6573 

1  3  -o  i  oo 

8699 

3 

18-2266 

10-4620 

£ 

8744 

4* 

I2-803I 

25-1622 

5 

24^505 

13-4095 

8700 

3 

^3^53 

10  6902 

8701 

4 

18-4742 

10-1597 

io4§ 

4-2646 

26-0538 

74  I047 

3 

8702 

3 

19-0905 

107398 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5 

=  728-6  of  R.A.  at  Dec.  +  74°,  and  77S>3  at  Dec.  +  75*. 
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ZONE  +  75°. 


In  the  Zone  +75°  to  +80°,  stars  given  in  the  Astronomische  GexellscJiaft  (Kasan)  Catalogue  and  not  in  the  Bonn  Durchmusterung  (B.D) 

are  indicated  by  the  letter  K  followed  by  the  reference  number  of  the  Kasan  Catalogue. 


No. 

Diam. 

I 

!/• 

Diam. 

X. 

, 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

> 

Diam  . 

X. 

V- 

B.D. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  oh  om  to  oh  15™ 

R.A.  oh  om  to  oh  i5m  —  contd. 

Centre       R.A.  oh  ism  Dec.  +  75°            R.A.  o'>  o™  Dec.  +76° 

Centre     R.  A.  o1'  15™  Dec.  +75°               R.A.  oh  om  Dec.  +76° 

Plate  3305.    1896,  Nov.  10.      Plate  2952.     1895,  Nov.  17. 

Plate  3305.     1896,  Nov.  10.       Pliite  2952.    1895,  Nov.  17. 

m. 

o                    m. 

1 

7 

3-1500 

14-3207 

'3 

147588 

'"9735 

49 

8 

8-7306 

19-6014 

12 

2O"OO2O 

7-5877 

2 

12 

3-2590 

15-0940 

15 

14-8191 

2-7510 

5° 

43§ 

9-0805 

19-7045 

47§ 

20-3473 

77131 

75        4      7'i 

3 

12 

4'2/94 

15-1666 

16 

15-8347 

2-8858 

5  ' 

4°§ 

9-3275 

19-6390 

48§ 

20-5985 

7-6645 

75        5      7'9 

4 

6 

4-5803 

15-2427 

9 

16-1  296 

2-9803 

4* 

11-1904     19-7366 

3* 

22'45  12 

7-8777 

5 

7 

5-0250 

14-8382 

1  1 

16-6003 

2-6048 

53 

5 

12-3904  i  19-7261 

7* 

23-6514 

7-9401 

6 

4* 

5-/302 

15-0308 

6 

17-2932 

2-8413 

54 

5 

14-1  146 

8-5239 

7 

5 

5-8928 

H''953 

7 

17-5079 

2-0173 

5  5 

4 

14-4686 

8-1751 

8 

10 

5-9890 

14-6144 

H 

17-5745 

2-4420 

56 

21 

4-5269 

2  1-26O2 

I5-7073 

8-9828 

9 

4 

6-1069 

14-3806 

5* 

17-7079 

2-2184 

57 

8 

10-0198     20-4244 

12 

21-2421 

8-4878 

10 

5* 

7-8602 

15-0348 

8 

19-4172 

2-9725 

58 

6 

13-4709   20-7053 

8* 

24-6682 

8-9822 

1  1 

5 

8-6777 

14-0572 

5* 

20*2922 

2-0522 

59 

5 

16-9881 

9-7925 

12 

4 

12-9327 

14-8352 

60 

'5 

6-6430  ;  217219 

«7§ 

177913 

9-5739 

13 

6 

1  4^9  3  5 

3-1573 

61 

H 

7-1130    21-3690 

'6-5 

I8-2821 

9-2515 

'4 

6 

3-5593 

15-8625 

10 

1  5  0760 

3-537I 

62 

4t 

7-4393    21-8375 

7 

18-5778 

9-7407 

'5 

3* 

4-5992 

16-1828 

5 

16-0938 

3'9l63 

63 

26,§ 

7-8762    21-8446 

263 

19-0135 

9-7753 

K       15 

9'5 

16 

2I§ 

5-1857 

15-9520 

25§ 

16-6928 

3-7249 

74        ' 

9'5 

64 

10 

9-0368    21-3389 

'5 

20-2023 

9-3405 

'7 

4* 

5-8787 

I5-8367 

5 

17-3916 

3-655° 

65 

5 

20-2435 

9-2998 

18 

4* 

6-3474 

I  5-241  I 

4 

17-8983 

3-0863 

66 

37§ 

1  1-6308    21-0812 

5  '§ 

22'Sl  19 

9"2434 

75        6 

8-8 

'9 

10 

7H598 

15-5581 

16 

18-9838 

3-4748 

67 

4 

12-9727    20-8661 

5 

24-1631 

9-1  106 

20 

8 

8-7101 

15-8029 

1  1 

20-2205 

3-7953 

68 

5 

13-4014    20-8350 

6* 

24-5902 

9-1082 

21 

1  1 

12-6839 

15-5081 

16 

24-2039 

3-7483 

69 

5 

14-1355 

107835 

22 

6 

13-6791 

'5-3I33 

7* 

25-2098 

3-6136 

70 

3'§ 

3-1407    23-0835 

»§ 

14-2  104 

10-7176 

75    9°7 

8-8 

23 

'4 

4-I305 

16-7651 

18 

'5'5S94 

4H747 

7i 

5       15-6823 

10-1078 

24 

5 

8-2514 

16-7248 

7 

19-7033 

4-6880 

72 

6* 

4-9512    22-5668 

8       16-0485     10-3173 

25 

7 

8-9603 

16-1258 

9 

zo-4479  i    4-I353 

| 

73 

5 

16-2239    !   10-3662 

26 

'5 

11-4834 

16-8437 

27 

22-9208 

5-0048 

74 

16 

6-3346 

22-2724 

'7§ 

I7-4490 

10-1049 

27 

5 

15-0000 

5-2934 

75 

5* 

7-7726 

22-4682 

•j 

l8'8723 

10-3894 

28 

12 

3-6418 

I7-3570 

'7 

15-0653 

5-0348 

76 

12 

8-1043 

22-185  1 

«S§ 

19-2223        IO-I253 

29 

4* 

4-2092 

I7-5I36 

6 

1  5-6202 

5-2272 

77 

9 

8-1455 

22*6839 

10 

19-2301 

10-6293 

30 

3o§ 

6-2295 

I7-4I33 

33§ 

17-6429 

5-2494 

75        2 

8-5 

78. 

5 

20-2413 

10-4498 

3' 

24§ 

6-4401 

17-7238 

2~S 

17-8370 

5-57io 

75        3       9-2 

79 

8 

I0'5344 

22-6909 

I  2 

21-6169        10-7838 

32 

7 

8-3973 

17-6850 

9       '9-7875 

5-6556 

80 

4* 

10-7882 

22-2579 

7 

21-8913        10-3674 

33 

4 

9-0703 

17-6387 

6 

20-4678 

5-6516 

81 

7o§ 

12-3086 

22-6464 

23-3872        10-8473 

75        7 

7'4 

34 

4 

10-1901 

I7-3558 

4 

2  I  '6OO2 

5H384 

82 

5 

23-4235        10-8765 

35 

5^ 

11-6993 

'7'3544 

7* 

23-1060 

5-5280 

83 

5 

14-1615           1-0696 

36 

27§ 

12-8132 

17-1965 

5°§ 

24-2298 

5-4386 

75        8 

9'5 

84 

7 

14-8721            1-8807 

37 

O 

5 

13-0528 

17-0430 

~  * 

24-4769 

5-2979 

85 

1  1 

4-61  10 

24-2043 

i6§ 

15-6096           1-9258 

38 

'5 

4-0050 

19-0955 

'78 

I5-320I 

67906 

86 

4 

I8-OI4O           1    3688 

39 

'4 

6-6094 

18-7860 

'?! 

17-9380 

6-6441 

87 

5 

18-2508           I-04.I8 

40 

4' 
42 

4* 
4* 

12 

9'°537 
9-2692 
10-0893 

18-1447 
18-5286 
18-2065 

5 
'7 

20-4195 

20-6061 
21-4450 

6-1532 

6-5504 
6-2802 

88 

89 
9° 

4* 

22 
6 

8-6692 
8-8905 
9-6274 

23   8702 
23-6263 
23-3661 

5 

20§ 
10 

19-6805 
19-9158 

2O  6705 

1-8413 
1-6158 
1-4031 

43 

I  I 

10-1357 

18-8432 

'4 

21-4529 

6-9163 

91 

5 

22-1358 

rzScc 

44 

5t 

4-3259 

19-5843 

7 

15-6082 

7-2962 

92 

'3 

12-4227 

23-'755 

23-4708           1-3821 

45 
46 

47 
48 

5* 
7 

5-7692 
6-0836 
7-5895 

20-0178 
19-3420 
20-0045 

1  1 

15-7048 
17-0200 

'7-3785 
18-8397 

7-9460 
7-8192 
7-1664 
7-9188 

75        ' 

87 

93 
94 
95 
96 

12 
I  I 

37801 
4-5189 

24-6251 

24-8179 

5 
'5 
4 
16 

14-0760 

'47535 

14-9085 

15-4796 

12-4658 
1  2-2948 
12-5730 
12-5359 

_ 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  773-3  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and  82*7  at.  Dec.  +  76°. 
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B.D. 

1  1:-    in 

B.D. 

No. 

Diam. 

X. 

!'• 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mlg. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Uiam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  oh  om  to  oh  15™  —  contd. 

R.A.  oh  i5m  to  oh  30m—  contd. 

Centre      R.A.  o>»  15"'  Dec.  +  75°             E.A.  o>»  om  Dec.  -4-  76° 

Centre      R.  A.  oh  15™  Dec.  +75°             R.A.  o>>  3om  Dec.  +76° 

Plate  3305.     1896,  Nov.  10.       Plate  2952.     1895,  Nov.  17. 

Plate  3305.    1896,  Nov.  10.       Plate2939.     1895,  Nov.  13. 

o                   m. 

f 

m. 

97 

5 

15-5092 

12-5388 

H3 

20§    ;  18-3284 

18-3297 

**§ 

7-0073 

6-4182 

75      H 

9'5 

98 

5 

16-6912 

12-6230 

144 

6       18-5569 

18-5649 

IO 

7-2503 

6-6356 

99 

7 

17-6301 

12-3006 

'45 

12          20-7838 

18-2807 

16 

9'4544 

6-2097 

IOO 

I  I 

8-3701      24-6602 

'3 

19-3327 

12-6148 

146 

26§    ,  22-9161 

18-2877 

»S 

11-5832 

6*0796 

101 

5       11-4311     24-2580 

9 

22-4140 

12-4077 

'47 

4       14-8085 

18-9582 

5 

3-537I 

7-2715 

102 

4*    13-0387    24-0532 

6 

24-0280 

12-2957 

148 

7       15-0917 

18-8558 

9 

3-8121 

7-1506 

103 

ii 

14-0680 

13-0310 

149 

5       i5-2787 

19-3252 

7 

4-0313 

7-6065 

104 

7 

14-2023 

13-9083 

150 

6 

15-7782 

18-9973 

9 

4-5063 

7-2483 

I05 

5 

18-0415 

'3'5444 

'5' 

24§     '7-4027 

19-2152 

27§ 

6-1410 

7-3600 

75      '3 

9'S 

I  06 

5 

18-2756 

13-0348 

'52 

,  5       '8-9421 

19-0425 

8 

7-6661 

7-0864 

I07 

5       19-9828 

13-0828 

'53 

3       '9-7458 

19-7288 

5 

8'5'33 

77H3 

1  08 

o     ;  19-9828 

1  3-8092 

'54 

13       20-9500 

20-0342 

'3 

97329 

7-9480 

109 

5*     10-3677    25-5157 

10       21-2746     13-5933 

'55 

4!     21-5059 

19-5208 

8 

10-2538  !    7-4033 

I  10 

4       22-3764     13-7713 

156 

5 

12-4184 

7-3217 

1  1  1 

18       12-3257 

25-0671 

2lg        23-2565        13-2645 

'57 

6     I  '4''799 

20-5156 

7 

3-0078 

8-8646 

158 

7     j  14-6366 

20-3641 

10 

3-4542 

8-6834 

435      '8-3425       ''6642 

74        3       9'° 

'59 

13       17-0485 

20-2753 

19        5-8556 

8-4418 

49§       1-3000 

22-6042 

75    9°5      9'1 

160 

27§     18-4142 

20-3057 

28§ 

7-2229 

8-3834 

75      >5 

9-0 

74,^       1-4863 

23-4650 

75    9°6 

8-5 

161 

4 

19-9408 

20-8732 

7 

87818 

8-8504 

4-S.S      13-5805 

26-1742 

75       '° 

7-8 

162 

5 

9'3495 

8-8858 

163 

4* 

147484 

20-9241 

6 

3-6017 

9-2350 

164 

14      15*2224 

20-9526 

18 

4-0762 

9-2333 

165 

3* 

16-9134 

21-1742 

4 

5-7793 

9'3477 

R.A.  oh  is"1  to  oh  3om 

166 

23 

ig-IIOl 

21-0754 

2i§       7-9652      9''°77 

75      16      «'9 

\J                           <J 

Centre      U.A.  o1'  15'"  Dec.  +75°                It.  A.  o>>  30'"  Dec.  +76' 
Plate  3305.     1896,  Nov.  10.         Plate  2939.     1895,  Nov.  13. 

'67. 
168 
169 

23§ 

42§ 
2'§ 

19-0997 
19-7086 
21-9393 

21-2830 
21-9273 
21-5545 

20§          7-9688         9-3168 
43;          8-6185          9-9180 
22^     !  1O-8202         9-4032 

75      '7      9'4 
75      18      8-8 

75      20      9'5 

o                     nj. 

170 

3* 

23-6789 

21-6897 

4         12-5603    ;     9-4262 

12 

4* 

23-4898 

14-0321 

6       ii-SSn 

''7957 

'7' 

8 

14-3682 

22-4534 

10 

3-3207     10-7858 

'3 

34 

25-0163 

14-1661 

29§      '3'4'33 

1-8288 

172 

3 

4-2315     106520 

'4 

10 

17-0270 

14-0235 

12         5-4323 

2-2043 

'73 

it 

16-0394 

22-1231 

4 

4-9690     10-3514 

'5 

4 

17-3842 

H-8i53 

'74 

7 

16-6869 

22-5149 

10         5-6407     10-6984 

.6 

5 

19-5007 

14-1807 

6 

7-9108 

2'2022 

'75 

4        7-3955     '0-4492 

17 

5 

20-1877 

14-6964 

6        8-6298 

2-6724 

176 

3* 

21-5712 

22-8667 

5       10-5348     10-7338 

18 

3°§ 

23-1037 

i  4-8256 

30§      ii-549i 

2-6l28 

74      18 

9-1 

'77 

9       i3-5079     10-9480 

'9 

9 

I  5-0807 

14-9880 

9 

3-5523 

3-2886 

178 

4 

14-2058 

23-4952 

6        3-2272       1-8366 

120 

13       15-5975 

14-8542 

18 

4-0580 

3'iz32 

'79 

It 

14-2704 

23-0481 

7         3'2<535 

'•3849 

121 

4        16-1985 

'5"3795 

3* 

4-6908 

3-6117 

1  80 

5 

14-2496 

23H337 

8         3-2658       1-7706 

I2l 

12 

189111 

i5'7436 

I  6 

7-4238 

37976 

181 

4         5-0618       1-4202 

123 

6 

22-4403 

15-6829 

8 

10-9417 

3'5I09 

182 

13 

17-0507 

23-8404 

15         6-0894       1-9980 

I24 

'5        '4'7994 

15-8358 

23 

3-325' 

4/155° 

'S3 

5 

19-0768 

23-5541 

6         8-0912 

'•5825 

I2j 

4 

18-91  10 

16-4471 

6 

7-4699 

4-5004 

184 

4      19-6924 

23-2013 

7         8-6836 

'•1925 

126 

1  1 

19-5002 

16-7564 

'5 

8-0763 

4-77I7 

185 

3       '07332 

1-8662 

127 

i3 

20-361  2 

16-6068 

16 

8-9238 

4-5673 

1  86 

'7 

22-7395 

24-1263 

16       117834 

1-9160 

128 

5 

20-3619        16-8558 

8 

8-9425 

4-8174 

187 

4         5-83I6 

12-8008 

I29 

5 

2O'6OI2        16-5154 

7 

9-1589 

4-4588 

188 

3* 

20-3419 

24-2304 

5     |    9-4001 

12-1775 

130 

6 

21-1117 

16-7967 

8 

9-6860 

4-7081 

189 

16 

20-9253 

24-4040 

16        9-9928     12-3112 

'3i 

1  1 

21-6232 

16-4993 

'5 

10-1768 

4-3785 

190 

4     ;  10-7081     12-9835 

132 

42§ 

25-3758 

16-931  1 

33§ 

I3-951S 

4-5669 

74      21 

9*5 

191 

5      21-9523 

24-6982 

9       11-0353     12-5392 

'33 

9 

I4-957I 

17-1825 

1  1 

3-5708 

5-4882 

192 

8       23-1830 

24-6037 

9       12-2570     12-3652 

K      74 

9'4 

'3  + 

4 

I5-3387 

17-1  176 

5 

3-9472 

5-4004 

193 

28       23-3805 

25-1051 

21           12-4874       12-8532 

75      25 

9'5 

'35 

4 

18-6303 

17-5252 

6 

7-2585 

5-5967 

«94 

28§      14-1673 

24-8389 

27§       3-2750     13-1825 

75      n 

9'5 

136 

4t 

I9-2733 

17-6646 

4 

7-9089 

5-6919 

'95 

5        3-8544     '3-°5io 

137 

34§ 

23-7192 

17-9663 

26§ 

12-3641 

5-7069 

196 

18       14-9870 

25'4573 

23§ 

4''330     '3743' 

138 

7       12-8416 

5-8565 

197 

9       I5-430' 

25-6878 

15        4-5907     13-9472 

'39 

42§ 

25-0664 

17-5067 

3o§ 

i3-6793 

5-1618 

75      26 

9'4 

198 

3* 

'57333 

24-8306 

8 

4'8375 

13-0688 

140 

27 

25-2645 

17-3975 

24§ 

13-8693 

5-0403 

'99 

J 

16-0881 

25-3641 

8 

5-2242 

13-5783 

«4' 

5 

'5"5539 

18-3026 

8 

4-2369 

6-5677 

200 

37§ 

16-9703 

25-1242 

3Q§ 

6-0916 

i3-z837 

75      '2 

9'5 

142 

6 

'7-1  +  54 

18-7202 

8 

5-8531 

6-8827 

201 

3* 

18-0977 

25-2720 

'3 

7-2276 

I3-3599 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77s-3  of  Pi.  A.  at  Dec.  +  75°,  and  82*7  at  Dec.  +  76°. 
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GREENWICH  ASTBOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE    +    75°. 


B.C. 

B.  D. 

No. 

Diain. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

!/• 

Ko.            Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  oh  ism  to  oh  30m  —  contd. 

R.A.  oh  30™  to  oh  45"'  —  contd. 

Centre     R.A.  oh  15™  Dec.  +  75°            R.A.  oh  30™  Dec.  +  76" 

Centre      R.A.  oh  45™  Dec.  +75°             R.A.  oh  30'"  Dec.  +  76" 

Plate  3305.    1896,  Nov.  10.      Plate  2939.     1895,  Nov.  13. 

Plate  5098.     1900,  Sept.  19.        Plate  2939.    1895.  Nov.  13. 

o 

m. 

o 

in. 

202 

4* 

21-0752 

25-8788 

II         10-2314      137704 

250 

*7§ 

3-0823 

22-4184 

22§ 

14-3190       9-6366 

75      27 

9'5 

203 

24 

21-8608 

257294 

2I§       11-0103      13-5714 

75      21 

9-5 

251 

21 

5-2518 

217957 

22§ 

16-5259     9-1489 

1  C  2 

6 

6"*7  2  2  7 

2  2  '  1  4-  2O 

g 

I  7'O8  I  O          Q'C  8  CO 

96§ 

1-2771 

i  i-i  129 

75        7 

7-4 

Z5Z 
253 

u  /3*/ 

4 

*/7ulw         s  j     jy 

18-1013     9-4592 

58§ 

25-8008 

14-1062 

74      22 

8-2 

254 

3 

18-5908      9*5464 

52§ 

21-8435 

26-4455 

75      22 

8-8 

255 

4 

18-6408      9-7147 

256 

4 

19-1915 

97212 

257 

4 

21-6072 

9-7752 

R.A.  oh  30m  to  oh  45m 

258 

5 

I  1-3090 

21-6307 

1  1 

22-5816 

9'3576 

±j                                i  \J 

Centre     R.A.  o»  45™  Dec.  +75°             R.A.  o"  30™  Dec.  +76" 

259 
260 

7 
8 

II-2986 

""7544 

21-3806 
21-3490 

'7 
16 

22-5856 
23-0448 

9-1074 

9'1043 

Plate  5098.    1900,  Sept.  19.       Plate  2939.     1895,  Nov.  13. 

261 

2* 

12*1225 

2I-23I6 

7 

23-4189 

9-0055 

o                        "1> 

262 

3* 

13-6533 

2I-4I94 

st 

24-9360 

9-2891 

204 

54§ 

2-4708 

14-5289 

5°§ 

14-1963 

1-7203 

74         22     ,      8'2 

263 

4* 

2*9841 

22-9453 

8       14-1896     10-1554 

205 

21 

3-1230 

15-4125 

28§ 

14-7951 

2-6468 

74      23       9-5 

264 

20 

6-5616 

23-1784 

20§        I7-7477        10-6084 

206 

5 

15-8208 

2-9002 

265 

4 

20-2800  '  10-6053 

207 

7 

4-3873 

14-7736 

16 

16-0945 

2-0852 

266 

5 

21-7744     10-6239 

208 

5 

1  1-6542 

14-2828 

'3 

23-3755 

2-0455 

267 

4 

14-3169     11-7289 

209 

471 

12-9985 

15-0760 

74§ 

24-6759 

2-9175 

74      33 

8-9 

268 

4* 

4-4708 

24-2030 

9 

15-5961 

i   -5004 

2IO 

4 

5'30'3 

16-2353 

9 

16-9168 

3-6024 

269 

4* 

6-8726 

24-0952 

6 

18-0015 

•547» 

2!  I 

4 

21-5206 

3-3559 

270 

5 

19-3843        -8357 

212 

H 

12-1449 

I5-393I 

27 

23-8004 

3-I833 

74      30 

9'5 

271 

6 

21-4252        -0902 

2'3 

1  1 

12-1884 

'JHSS6 

25 

23-8386 

3-2290 

74      3i 

9'5 

272 

5 

22-3379  ;      736' 

7.I4- 

5* 

2-8040 

17-3246 

10 

14-3592 

4'53'3 

273 

5 

23-3254        '2579 

215 

5 

16-1973 

4-934° 

274 

'9 

12-3320 

23-6636 

23§ 

23-4766 

•4501 

K     132 

9'S 

216 

5 

20'I  122 

4-5333 

275 

5 

157575 

127074 

217 

*5§ 

12-4902 

16-5938 

45§ 

24-0733 

4-4000 

74      32 

9-2 

276 

4 

15-9825 

12-8360 

218 

4 

15-9905 

5-2178 

277 

6 

16-7570 

12-5179 

219 

3 

16-1  150 

5-6589 

278 

3 

18-1029 

12-2735 

22O 

4* 

4^537 

I8-3336 

10 

16-1398 

5-6558 

279 

4 

18-5051 

12-9898 

221 

4 

17-5750 

5-0933 

280 

6 

20-0804 

12-4177 

222 

5 

17-7952 

4-9690 

281 

'7 

9-8150 

25-3324 

'9§ 

20-8630 

12-9595 

75      38 

9'5 

223 

18 

7-5227 

17-6186 

Z3§ 

19-0478 

5-1194 

282 

24§ 

9-8654 

24'5347 

27§ 

20-9618 

12-1657 

75      39 

9'5 

224 

6 

8-i  107 

18-0968 

'5 

19-6053 

5-6339 

283 

18 

1  1-4700 

24-2963 

2'§ 

22-5760 

12-0295 

K     128 

9"4 

225 

7* 

13-1094 

18-0351 

'9 

24-5977 

5-8802 

284 

6 

14-2739 

13-3884 

226 

8 

3-3203 

19-2842 

'5 

H7477 

6-5214 

285 

25 

3774» 

26-5169 

2'§ 

H7583 

137687 

227 

22§ 

3-4485 

18-8256 

22§ 

14-9070 

6-0708 

75      28 

9'5 

286 

9* 

4-8422 

26-3051 

'4 

15-8376 

13-6266 

K      90 

9'5 

228 

4 

15-1494 

6-8487 

287 

6 

15-9825 

'3-3894 

229 

'9 

7-6764 

18-5658 

22§ 

19-1450  ;    6-0728 

75      33 

9'5 

288 

Ji§ 

7-4029 

26-3311 

3°§ 

i«-3942 

13-8074 

75      32 

•9-3 

230 

67§ 

8-8349 

19-1819 

6o§ 

20-2562 

6-7611 

75      S6 

7-9 

289 

6* 

8'I2OO 

26-0572 

6 

19-1247 

13-5809 

231 

>9 

10-1598 

19-2442 

H§ 

21-5803 

6-9058 

75      4' 

9"3 

290 

J 

19-7842 

13-8007 

232 

'7 

10-1419 

18-4819 

25§ 

21-6090 

6-1424 

75      40 

9'5 

291 

6 

24-1  167 

13-8248 

233 

1  1 

25-3168 

6'2IOO 



234 

4 

147748 

7-8160 

S4§ 

i  1-1996 

26-5124 

75      42 

8-4 

235 

4 

15-8168   :    7-2224 

236 

2*          5'»120 

20-5221 

6 

17-1643 

7-9081 

237 

4 

18-3163 

77274 

R.A.  oh  45m  to  ih  om 

238 
239 

5 
5 

19-5764 
20-1710 

7-1879 

7-2387 

I     <LJ 

Centre       R.A.  oh  45™  Dec.  +75°             R.  A.  ih  o">  Dec.  +  76° 

240 

I  I 

10-7910 

'9'3437 

21 

22-2050 

f          f 

7-0420 

Plate  5098.     1900,  Sept.  19.       Plate  3677.     1897,  Oct.  24. 

241 

3 

16-0653   i    8"834& 

m. 

242 

6 

5-5721 

21-4354 

'3 

16-8657 

8-8070 

192 

3* 

19-3649  1  14-0079 

7 

7-7550 

1-6855 

74°    43 

9-5 

243 

21 

5-8530 

21-1318 

248 

17-1672 

8-5219 

75      3i 

9'5 

293 

5 

11-9106 

1-9928 

244 

6 

17-2861 

8-9287 

2  94 

16     :  24-4950     14-1389 

24§     12-8830 

1-5027 

M5 

6 

6-0592 

20-7428 

'3 

'7-3946 

8-1482 

295 

16     '25-3311     14-4512 

27§        I3738I 

'7633 

74      48      9'5    ' 

246 

10 

7-9392 

zo-5749 

'9§ 

19-2815 

8-0953 

75      34 

9'3 

296 

5     i  '37577 

1-9790 

247 

4 

19-8790 

8-1480 

297 

3* 

17-1187 

15-1138 

9        5-58i2 

2-9280 

248 

7 

227172 

8-01  10 

298 

3* 

19-0492 

'5"2834 

5        7-5I55 

2-9750 

249 

4 

227672 

8-5454 

299 

5 

19-1362 

14-9202 

13 

7-5830 

2-6096 

74      42      9'5 

i  rittau  interval  represents  very  nearly  5'  =  771-3  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and  82«7  at  Dec.  +  76*. 
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B.  D. 

B.  D. 

>'o. 

Diam. 

X. 

-/• 

Diam.  - 

x.         y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam.     x. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  oh  45m  to  ih  om  —  contd. 

R.A.  ih  om  to  ih  i5m 

Centre   R.A.  o>-  45'"  Dee.  +  75°      R.A.  i^  o^  Dec.  +  76° 

Centre  R.A.  i»  ism  Dec.  +75°      R.A.  i>>  om  Dec.  +76" 

Plate  5098.  1900,  Sept.  19.   1'late  3677.  1897,  Oct  24. 

Plate  4752.  1899,  Dec.  1  6.    Plate  3677.  1897,601.24. 

m. 

m. 

300 

3* 

19-9752 

14-6581 

6 

8-4036 

2-2988 

35' 

I  I 

4-2575  14-8152 

6 

15-9398 

2-6438 

301 

8 

23-3059 

15-5384 

16 

I  1-7806 

2-9723 

352 

6 

4-5726  14-2891 

JO2 

4 

11-8838 

2-8509 

353 

4 

5-1052  14-4996 

J 

303 

4 

4-'583 

3-8283 

354 

•78 

5-5299  14-6150 

•3 

17-2214 

2-5273 

304 

4 

6-9903 

3-2731 

355 

4 

6-0708  14-7505 

305 

24 

14-9013 

i6-7394 

3-4662 

4-6833 

74   36 

9'5 

356 

7 

7-2095  !  14-1410 

306 

29§ 

15-4834 

16-8022 

47§ 

4-0487 

47'°3 

74   37 

9'4 

357 

5 

7-7484  .  14-0785 

J 

307 

13 

18-0588 

16-9560 

6-6307 

4-7077 

358 

10 

7-8135  1  14-0638 

4* 

19-5377 

2-1228 

308 

14 

19-4912 

17-1087 

23§ 

8-0758 

4-8607 

359 

7 

8-7245  14-0651 

J 

log 

4 

9-1759 

4-2460 

360 

6 

3-0448  15-7856 

6 

14-6652 

3-5354 

J   7 
3IO 

3* 

24"4~95 

17-3579 

7 

1  3-0605 

4-7168 

36, 

22§ 

5-2840  15-8946 

19 

16-8930 

37869 

5  1  I 

6 

5-4300 

5-6900 

362 

20§ 

5-5-38  15-9141 

16 

17-1800 

3-8256 

J 
312 

J9 

17-9299  17-6749 

26§ 

6-5444 

5-4333 

363 

7 

6-2981   5-2766 

4* 

17-9466 

3-2370 

3'3 

3* 

22-8995  18-4951 

6 

11-5563  !  5-9465 

364 

4 

7-7901  j  5-9733 

314 

5 

12-0223  j  5-8713 

365 

5 

8-1636  5-9335 

•JI  C 

8 

10-6892 

6-7352 

366 

4 

8-9853   5-0596 

J   J 

316 

9 

21-9885 

19-3829 

'7 

10-6981 

6-8868 

367 

H 

9-0310  5-2579 

12 

20-6751 

3-3926 

317 

4 

1  1-2822 

6-3647 

368 

*k 

9-0393  5-2599 

26§ 

20-6826 

3-3949 

74  54 

9'5 

3.8 
319 

10 

45§ 

16-9958 
18-2507 

19-9058 
20-0320 

5«§ 

57503 

7-0108 

7-7158 
7-7666 

75   45 

87 

369 
370 

5 
9 

10-2799   5"3323 
io-5474   5'5926 

5* 

22-1637 

3-8267 

32O 

5 

7-1607 

7-1988 

37i 

6  !  io-9345   5'03i3 

J 

321 

3 

18-6673  19-7352 

8 

7-4080 

7-4445 

372 

25§  :  12-6103   5-5381 

33§ 

24-2298 

3-9050 

74  60 

9'4 

322 

3* 

i9'5392  '9'5926 

6 

8-2665 

7-2452 

373 

6   13-0160   5-9005 

_ 

323 

20 

22-6383 

20-0750 

26^ 

1-3908 

7-5398 

75   49 

9'5 

374 

6    2-8507 

16-7599 

324 

3'§ 

23-9300 

20-1698 

39^ 

2-6863 

7'5552 

75   5° 

9-2 

375 

5    3-8365 

16-7560 

325 

3* 

24-8917  19-8201 

10 

3-6205 

7-1488 

376 

6    5-1691 

16-1833 

326 

3* 

20-1102  20-7542 

7 

8-9090 

8-3733 

377 

6    5-2280 

16-3487 

5 

16-8077   4-2355 

4* 

23-2206  !  21-4228 

8    2-0540   8-8489 

378 

5    5-8148 

16-5741 

328 

4* 

23-4249 

20-8330 

9 

2-2233   8-2489 

379 

7  '  5-9034 

16-5923 

3* 

17-4679   4-5193 

329 

4 

13-4878 

8-6233 

380 

5  j  8-1509  16-4627 

3* 

19-7179   4-5391 

33° 

7 

15-6004 

21-5947 

19 

4-4588 

9-4874 

381 

5 

8-1632 

16-4650 

33' 

3* 

16-6422 

22-0850 

5 

5-5245 

9-9103 

382 

4 

8'3323 

1  6  3007 

332 

4* 

16-6544 

22-0882 

6 

5'5433 

9-9142 

383 

9 

8-3495  16-3732 

5  ;  19-9223 

4-4625 

333 

5 

17-0250 

21-3787 

10 

5-8684 

9-1843 

384 

8 

8-3974  16-2994 

6 

19-9753 

4'3902 

334 

4* 

17-9732 

21-3633 

8 

6-8133 

9-1094 

385 

6 

8-6115 

16  9389 

3* 

20-1462 

5-0408 

335 

8 

i2'3975 

9-8542 

386 

3 

8-8733 

16-3707 

336 

23§ 

16-1912  22-91  16 

33§ 

5-1295 

10-7642 

75   44 

9'5 

387 

i7§ 

9-6279 

16-3939 

1  1 

21-1950 

4-5631 

337 

6 

7-3773 

10-6719 

388 

7 

10-2930 

16-0065 

4* 

21-8870 

4-2192 

338 

5 

7-9118 

10-2829 

389 

'4 

10-3178 

i6"oioo 

8 

21-9100 

4-2259 

339 

6 

19-2398 

22-8450 

14 

8-1669 

10-5127 

39° 

26§ 

10-3992 

16-3103 

32§ 

21-9725 

4-5315 

34° 

13   20-8527  23-3539 

9-8096  10-9208 

39i 

6 

10-4805 

16-0233 

32§ 

21-8589  22-6882 

3§§ 

10-7723  10-1961 

75   48 

9'3 

392 

6 

1  1-831  1 

16-9236 

342 

5 

6-2918  !  1  1-1048 

393 

6 

1  1-9191 

16-8165 

343 

12 

17-6329 

23-6846 

2I! 

6-6162  1  1-4487 

394 

7 

12-2552 

16-6721 

344 

25 

20-7829  23-5188 

9-7496 

1  1-0908 

75   46 

9'5 

395 

3°§ 

2-9092 

17-7306 

23§ 

14-4050 

5-4657 

345 

4* 

14-4647 

24"3359 

10 

3-4940 

12-2930 

396 

5 

5-7493 

17-7610 

346 

2* 

17-8836 

25-0702 

6 

6-9520 

12-8154 

39" 

5 

6-7096 

17-6273 

347 

6 

10-3630 

12-3718 

398 

6 

6-7508 

17-3762 

3* 

18-2636 

5'3578 

348 

4 

137957 

12-9945 

399 

8 

7-3401 

17-7186 

6 

18-8269 

57375 

349 

4 

6-7365 

13-0518 

400 

4 

8-7461 

17-8095 

35° 

33 

21-0893 

25-5049 

35§ 

10-1745 

13-0545 

75   47 

9*3 

401 

4 

10-1598 

17-2541 

4.02 

?oS 

1  0*298  5 

j  y  •  2  §  -5  -5 

318 

21-8104 

5'4-95i 

94§ 

6-8795 

1-6035 

74   41 

8-0 

4°  3 

5 

11-0303 

17-7354 

J  a 

J  i  7  J 

75§ 

1-4629 

3-I374 

74   33 

8-9 

404 

5 

I3'3793 

17-4719 

4°5 

5 

13-9017 

17-0554 

406 

15 

2-8727 

18-01  13 

IO 

14-3494 

S'7437 

407 

5 

3'59i2 

18-7371 

408 

12 

3-6192 

18-1  169 

9 

15-0893 

5-8990 

409 

4 

47434 

18-9097 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77"'3  of  R.A.  at  Dec.  +  75*,  and  82S'7  at  Dec.  +  76". 
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B.D. 

Diani. 

B.D. 

Diam. 

X. 

If. 

Diam. 

V- 

No. 

Mag. 

No. 

Diani. 

X.                        y- 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  ih  om  to  ih  15™  —  contd. 

R.A.  i'1  om  to  ih  15™  —  contd. 

Centre      R.  A.  ih  151"  Dec.  +  75°             R.  A.  ih  o'»  Dec.  +  76° 

Centre      R.A.  ih  1  5™  Dec.  +  75"             R.A.  ih  o™  Dec.  +  76" 

Plate  4752.     1899,  Dec.  16.        Plate  3677.     1897,  Oct.  24. 

Plate  4752.     1899,  Dec.  16.        Plate  3677.     1897,0^.24. 

e 

m. 

o 

m. 

410 

8 

4-8512 

18-7784 

5 

16-2740 

6-6380 

468 

9 

I3'3766       24-2981 

5      24-4249 

12-6964 

411 

5 

5-8488 

18-1524 

3t 

17-3131 

6-0775 

469 

7 

8-9665     ;   25-0895 

5       19-9718 

13-2015 

412 

5 

6-3939 

18-5832 

413 

5 

7-1588 

18-5213 

56§     17-5295 

1-3208 

74      53 

9-0 

4H 

6 

7-2058 

18-4481 

4t 

18-6480 

6-4584 

48§ 

I-3278 

19-9272 

75      50 

9-2 

4'5 

£ 

4 

8-7550 

18-2618 

416 

4i§ 

9-9154 

18-4068 

43§ 

2I-3558 

6-5921 

75      54 

9-0 

4'7 

29§ 

10-5493 

18-2255 

21-9995 

6-4521 

75      55 

9'5 

R.A.  ih  ism  to  ih  30™ 

418 

419 

420 

36 

5 

12-6512 

2-7760 

3-6913 

18-0030 
19-2636 

19-9339 

5°§ 
4 
3* 

24-1113 
14-1718 
15-0457 

6-3672 
6-9890 

7-7I44 

75      57 

*J                                    *J 

Centre      R.A.  i'-  15'"  Dec.  +  75°              R.A.  i"  30"  Dec.  +  76° 
Plate  4752.     1899,  Dec.  16.         Plate  3665.     1897,001.11. 

421 

6 

37552 

19-8622 

0 

m. 

422 

6 

3-8278 

19-0601 

6 

!5"2354 

6-8513 

470 

27§   ;  14-3307 

14-5669 

40^ 

2-8043 

2-934° 

423 

5 

4-8027 

19-8800 

4* 

16-1565 

77358 

St     15-367' 

14-5080 

5* 

3-8375       2-8124 

424 

12 

5-1888 

19-1018 

8 

16-5908 

6-9810 

472 

9 

1  5-792  1 

14-0765 

1  1 

4-2323       2-3528 

425 

4 

5-6894 

19-6038 

473 

4* 

19-2458 

14-2971 

4* 

7-6953       2-3624 

426 

5 

6-0810 

19-8773 

474 

5 

8-5187    ;     2-9788 

427 

'3 

6-3502 

19-4057 

7 

17-7310 

7-3575 

475 

5 

9-2445 

2-6438 

428 

20§ 

7-5820 

19-7431 

i8§ 

I8-9393 

7-7770 

75      S2 

9'5 

476 

4 

10-7069 

2-8104 

429 

IO 

8-1828 

19-1474 

7 

19-5749 

7-2205 

477 

5 

22-5252 

14-4263 

5* 

10-9780 

2-2828 

430 

7 

8-4634 

'9-7574 

5t 

20-8201 

7-8465 

478 

23§ 

24''393 

H7592 

2^ 

12-6050 

2-5202 

43i 

8 

10-0300 

19-8814 

5 

21-3725 

8-0719 

479 

'4 

24-9930 

14-6635 

18 

'3'4534 

2-3703 

432 

10 

2-8735 

20-7580 

7 

14-1750 

8-4861 

480 

5 

15-7796 

15-4182 

6* 

4-3052 

3-6955 

433 

'9§ 

3'6575 

20-3008 

16 

14-9868 

8-0790 

481 

3* 

16-1890 

15-5253 

4* 

4-7207 

377*3 

434 

ii 

4-0921 

20-2827 

7 

iS'4'95 

8-0880 

482 

4 

16-2564 

I4-7794 

„  * 

3 

47379 

3-0272 

435 

4 

5-1818  120-1698 

483 

5* 

18-2965 

157474 

5 

6-8390 

3-8691 

436 

5 

5-1976    20-9113 

4* 

16-4894 

8-7888 

484 

4* 

18-3874 

15-4185 

5 

6-9052 

3-5390 

437 

'5 

6-01  53  1  20-9893 

13 

17-2952 

8-9173 

485 

6 

8-3776 

3-8919 

438 

6 

6*2839  !  20-5227 

4 

17-5930 

8-4692 

486 

4 

20-4157 

16-0038 

4 

8-9628 

3-9885 

439 

7 

10-0278  j  20-6153 

4* 

21-3230 

8-8049 

487 

6 

20-5843 

15-0992 

7 

9-0785 

3-0793 

44° 

6 

10-4340  1  20-8982 

4* 

21-7104 

9-1099 

488 

5 

13-2855 

3-1067 

44i 

6 

10-9910  '  20-2843 

489 

6 

15-4221 

16-1824 

6* 

39944 

4-4805 

442 

4 

1  1-4516  |  20-2815 

49° 

6 

15-6905 

16-5276 

8 

4-2838      4-8061 

443 

6 

12-9878 

20-0088 

491 

4 

16-3765 

16-6082 

6 

4-9728      4-8430 

444 

13 

3-1322 

21-4523 

10 

14-3870 

9-1941 

492 

6 

20-4193 

16-2475 

7 

8-9843 

4-2358 

445 

5 

4-3977       2I  "6660 

493 

12 

21-2935 

16-5445 

I8§ 

9-8754 

4-4765 

446 

3°§ 

47558       21-08I7 

23§ 

16-0323 

8-9288 

75      Si 

9'4 

494 

7 

22-2000 

17-0265 

9 

10-8090 

4-9020 

447 

5 

6-6761  i  21-3747 

4 

17-9300 

9-3425 

495 

4* 

22-2832 

16-4077 

4 

10-8567 

4-2820 

448 

7 

7-2752    21-3147 

4* 

18-5302 

496 

24-7040 

167536 

8 

13-2946 

4'4746 

449 

8 

9-4090 

21-3861 

5 

20-6564 

9-5315 

497 

3 

13-4642 

4-6915 

45° 

4 

12-1128 

21-2376 

| 

498 

14 

H-5430 

16-7042 

18 

3-1480 

5-0533 

45' 

8 

13-3463 

2I'22l6 

5* 

24-5945 

9-6218 

499 

4 

3-5336 

5-2558 

452 

1  1 

3-3834 

22-8404 

9 

14-5490 

10-5995 

500 

'7 

15-4961 

16-9269 

25§ 

4-1150 

5-2199 

453 

5 

10-5893 

22-1274 

501 

4* 

17-2420 

17-598? 

4 

5-8962 

5-7808 

454 

4* 

I  I-Ol  IO 

22-6644 

4* 

22-1732 

10-9108 

502 

7 

17-3784 

17-4805 

9 

6-0273 

5-6534 

455 

3 

1  1-6694 

22-0431 

5°3 

5 

18-4469 

17-1326 

7 

7-0685 

5-2399 

456 

35§ 

12-1051 

22-3628 

4°§ 

23-2862 

10-6828 

75      S6 

9'3 

5°4 

10 

18-8949 

17-7166 

'5 

7-5552 

57943 

457 

6 

12-8217 

22-4305 

5°5 

4 

19-1346 

17-0924 

6 

7-7542 

5"'535 

458 

9°§ 

13-1296 

22-5501 

IIO§ 

24-2925     10-9354 

75      59 

6-2 

506 

1  1 

19-7694 

I7-9554 

12 

8-4416      5-9775 

459 

i6§ 

13-1416 

22-6843 

13 

24-2956    11-0712 

507 

5 

20-1341 

17-0050 

6 

8-7448      5-0083 

460 

4 

4-6709 

23-II58 

508 

4 

9-31  16      5-1025 

461 

6 

6-3316 

23-6125 

4* 

17-4414    11-5553 

509 

3* 

21-0442     17-7042 

3*       9-6931 

5-6519 

462 

ftoS 

6-4719 

23-1188 

2I§ 

17-6129    11-0720 

510 

3* 

21-5303 

17-9840 

3       10-2016 

5-8948 

463 

3^^ 

8-1895 

23-3022 

*9§ 

19-3129     11-3659 

75      53 

9'5 

5n 

3       10-6979 

5-1632 

464 

5* 

8-4520 

23-6708 

3* 

19-5517     n'7473 

512 

4 

11-0518 

5-6295 

465 

9 

8-7246 

24-8376 

5* 

19-7482     12-9343 

4 

1  1-5005 

5-9090 

466 

£ 

'3 

9-4168 

24-8450 

7 

20-4377 

12-9873 

5H 

4 

12-9365 

5-1178 

467 

8 

13-3574 

24-8218 

4 

24-3723 

13-2204 

7 

14-4991 

18-5253 

8 

3-2199 

6-8740 

5^6 

3* 

14-6566 

17-7200 

4" 

3'3318 

6-0694 

- 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77»'3  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and  8zs7  at  Dec.  +  76°. 
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Z  O  N  E    +    75° 


1 

No. 

Diam. 

X, 

Dinm. 

X. 

B.  D. 

No 

Di&ni. 

B.  D. 

• 

V" 

No. 

Mag. 

DMUBU 

X. 

»• 

No. 

Mag. 

R.A.  ih  i5m  to  ih  30m  —  contd. 

R.A.  ih  15™  to  ih  30m  —  contd. 

Centre   R.A.  ih  15™  Dec.  +  75"      R.A.  ih  30"  Dec.  +  76* 

Centre   R.A.  i"  ism  Dec.  +  75°      R.A.  ih  30™  Dec.  +  76' 

Plate  4752.  1899,  Dec.  1  6.    Plate  3665.  1897,  Oct.  n. 

Plate  4752.  1899,  Dec.  1  6.    Plate  3665.  1897,  Oct.  n. 

5'7 

6 

15-8726 

17-8414 

6 

4-5492 

6"!  104 

o 

m. 

576 

3   '  3-5444 

8-2506 

O 

m. 

S'8 

4* 

15-9859 

18-7166 

4 

6-9730 

577 

4* 

14*91  12 

21-2760 

4 

3-8006 

9-5954 

5'9 

27§ 

16-6025 

l8'I  I  12 

33§ 

5-2902 

6-3320 

75   61 

9'5 

578 

5 

'8-3753 

21-6279 

7 

7*2768 

9-7311 

520 

6 

17-8552 

18-3628 

7 

6-5571 

6-5055 

579 

6 

9*3961 

9-8145 

521 

4* 

18-9210 

18-0800 

4 

7-6027 

6-1550 

580 

5* 

21-5333 

21-3318 

6 

10*4117 

9-2393 

522 

5 

19-1416 

18-4239 

6 

7-8435 

6-4880 

581 

5 

11*3570 

9-9540 

523 

4* 

19-9514 

18-4387 

3 

8-6557 

6-4539 

582 

4 

12-5048 

9-6228 

524 

5t 

20-3366 

18-2833 

4 

9-0283 

6-2719 

583 

4 

13-4728 

9-1525 

52i 

4 

9-6834 

6-7526 

584 

5 

13-7203 

9*9105 

526 

'3 

21-1068 

18-4698   1  6 

9-8070 

6-4100 

585 

4* 

14-0184 

22-1170 

4 

2-9605 

10*4917 

527 

5 

{0-0707 

6-7123 

586 

4t 

16-3829 

22-0277 

4 

5-3180 

10-2520 

528 

4* 

21-3819 

18-9419 

4 

10-1125 

6-8589 

587 

16 

16-7899   22-7668 

18 

5-7689 

10-9670 

529 

24§ 

21-6648 

18-5686 

23§ 

10-3728 

6-4734 

588 

8 

17-2825 

22-5668 

8 

6-2468 

107378 

530 

6* 

22'I  169 

18-4472 

6 

10-8154 

6-3229 

589 

5 

6-5090 

10-2248 

53' 

5 

1  1'1  553 

6-1080 

590 

28§ 

I8-2720 

21-9873 

25§ 

7-1982 

10*0961 

75  63 

9'5 

532 

4 

12-3173 

6-3130 

59' 

10 

18-3458 

22-3/94 

5 

7-2957 

10-4837 

533 

'7 

24-2833 

'8-5235 

i8§ 

12-9845 

6-2662 

592 

17 

I8-8333 

22-4774 

i8§ 

77894 

10-5514 

534 

4 

'37335 

6-4065 

593 

i8§ 

19-2962 

22-6702 

2I§ 

8-2623 

107147 

535 

7 

13-7387 

6-5328 

594 

4 

19-6291 

22-4058 

5 

8-5805 

io*4333 

536 

3 

I3-7754 

6-9915 

595 

6 

19-6434 

22*2952 

6 

8-5883 

10-3184 

537 

18 

25-2848 

'8-7373 

'9§ 

13-9948 

6-4185 

596 

5 

20-I3II 

22-3545 

4 

9-0760 

io-3474 

538 

7 

14-2692 

18-8080 

1  1 

3-0073 

7-'739 

597 

8 

20-4904 

22-6332 

8 

9"45'7 

10-6032 

539 

8 

14-2313 

19-5684 

1  1 

3-0158 

7'9323 

598 

4t 

207808 

22-4882 

6 

9-7304 

10-4388 

54° 

4 

3-5783 

7-9/95 

599 

4 

9'8"35 

10*7842 

54' 

6 

15-5396 

19-1244 

1  1 

4-2918 

7-4090 

600 

4 

10-0458 

10-1118 

542 

4* 

16-5366 

19-0669 

4* 

5-2853 

7-2851 

601 

4 

10-8550 

10*2696 

543 

4 

16-6829 

i9-5239 

4 

5'4569 

77353 

602 

7 

22-0298 

22-6267 

5 

10*9870 

10-5015 

544 

7 

16-9154 

19-4823 

8 

5-6892 

7-6810 

603 

4 

11*5763 

10*4148 

545 

'9 

187777 

19-0138 

*9§ 

7'5'74 

7-0947 

604 

5 

12-1455 

10-9533 

546 

4 

8-6589 

605 

27 

24-2094 

22-4268 

23§ 

'3-'533 

10-1667 

75   67 

9'4 

547 

4    2O'I2IO 

19-6138 

5 

8-8952 

7-6138 

606 

6 

13-8788 

10-0676 

548 

4 

9-0452 

7-1843 

607 

4* 

14-3005 

23-2658 

4 

3-3147   1-6179 

549 

4 

9-3491 

7-1919 

608 

5 

3-6091   1-4104 

55° 

4 

9-6833 

7-1087 

609 

4 

15-3530 

23-6753 

4* 

4-3921  j  1-9623 

55' 

36§   21-3461 

19-8495 

35§ 

10-1329 

7-77I9 

K  231 

9'4 

610 

4 

5*4019   1-0203 

552 

3i§  21-6921 

19-1527 

2  6-5 

10-4349 

7-0531 

K  232 

9'  5 

611 

3 

7-5776   1*8028 

553 

4 

21-9250 

19-2040 

6   106728 

7-0933 

612 

9* 

19-0862 

23-2512 

9 

8-0880 

1*3089 

554 

6 

11-3095 

77325 

613 

4* 

20-0164 

•k 

9-0320 

J'4549 

555 

4 

1  1-3604 

7-9625 

6,4 

«4 

20-5533 

237072 

'4§ 

9-5822 

1-6720 

556 

3°§ 

23-0003 

20-0425 

24§ 

11-7938 

7-8629 

75   65   9-4 

615 

16 

2I-330I 

237255 

J9§ 

10-3581 

1-6422 

557 

Q 

24-3865 

19-5409 

'3 

13-1463 

7'2744 

616 

4 

10-9663 

1-0592 

558 

5 

25-1681 

19-8901 

6 

13-9482 

617 

6 

11-4882 

1-7041 

559 

30§  14-1111 

20-4687 

40§ 

2-9526 

8-8397 

75   60   9-5 

618 

4 

12*2890 

1-7817 

560 

5   14-1819 

20-1702 

5 

3-0048 

8-5409 

619 

8 

13-5014 

i'575' 

56' 

13   15-1707  20-5861 

17 

40158 

8-8900 

620 

4 

4-3398 

12-1914 

562 

15-2910  20-3794 

10 

4-1221 

8-6760 

621 

4 

5-7664 

12-2498 

563 

8   16-0796 

20-2698 

8 

4-7022 

8-5215 

622 

4 

6-1820 

12-4924 

564 

7   16-0886 

20-1350 

8 

4-9033 

8-3831 

623 

5* 

I7-4I57 

24-5522 

6 

6-5038 

12-7106 

565 

4*  16-3492 

19-8390 

4 

5-144° 

8-0728 

624 

22§ 

17-9167   24-0696 

'9§ 

6-9720 

12-1999 

566 

3*  16-7388 

20-0597 

3* 

5-5496 

8-2679 

625 

4    8-5338 

127925 

567 

10   16-9925 

20-0145 

'5 

5-8002 

8-2065 

626 

12 

197426 

24'5724 

ii    8-8273 

12-5864 

568 

3*  17-3660 

20  -0170 

4 

6-1696 

8-1871 

627 

6   12-6191 

12-5550 

569 

4*  18-4566 

20-7206 

6 

7-3011 

8-8210 

628 

4    3-649° 

I3-3543 

570 

6   19-0320 

20-3142 

10 

7-8513 

8-3780 

629 

24§ 

I7-I320 

24-9548 

24§   6*2446 

13*1307 

75   62 

9"1 

57' 

4   20-1215 

20-7686 

4 

8-9665 

8-7640 

630 

4    8-5336 

13*0843 

572 

9   20-3948 

20-8000 

9 

9"2437 

87807 

631 

4  i  8-5962 

13*5464 

573 

5 

10-5774 

8-8109 

632 

30 

21  "944  5 

25-5634 

22§   I  1*0850 

I3-4375 

K  233 

95 

574 
575 

10 

22-4165 

20-6744 

3 
n 

"•°553 
11-2504 

8-4488 
8-5277 

633 
634 

24 
23 

22-1345 
22-1514 

25-3535 
25-3942 

22§ 

1  1-2612 
11-2793 

i3'2'45l 
'3-2533J 

75   64 

9'5 

i  rescau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77"  •• 

of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  ami  828-7  at  Dec.  +76"'. 
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ZONE    +    75° 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

V- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

X. 

It- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  ih  i5m  to  ih  30™  —  contd. 

R.A.  ih  30m  to  ih  45m  —  contd. 

Centre      R.A.  ih  15'"  Dec.  +  75°             R.A.  ih  30™  Dec.  +  76° 

Centre      R.A.  ih  45'"  Dec.  +  75°               R.A.  ih  30m  Dec.  +  76° 

Plate  4752.     1899,  Dec.  16.          Plate  3665.     1897,  Oct.  n. 

Plate  3702.     1897,  Oct.  30.          Plate  3665.     1897,001.11. 

m. 

o 

m. 

635 

* 

10-3767 

13-1246 

683 

8 

7-8074 

17-1709 

10       19-7187 

4-9788 

636 

4 

11-5107 

13-8583 

684 

I  I 

9-1218 

16-6934 

16      21-0623      4-5903 

637 

4 

12-0640 

137490 

685 

3 

9-1912 

16-9171 

5      21-1187      4'8i59 

638 

6 

12-3490 

'3-8735 

686 

4       22-5180 

4-8235 

639 

4 

12-8379 

13-6326 

687 

5t 

II-8533 

16-3032 

II 

23-8173 

4-3798 

640 

6 

13-5972 

13-3288 

688 

6 

14-3847 

5-1871 

64, 

4 

13-8695 

13-2609 

689 

4 

14-4298 

5-2872 

600 

7 

H'8l2  I 

c-86c  j 

"7§ 

2-0982 

10-9775 

75      59 

6-2 

"7 
691 

5* 

3-9258 

18-4031 

/ 

7 

"T*1  ' 
I5-76l8 

j      3  j 
5-9533 

62§ 

26-9328 

14-9602 

74      73 

8-5 

692 

3*       4-2198 

18-0383 

5 

I6-0828 

5  -6  1  01 

693 

3 

I6-122O 

5-2886 

694 

23§ 

4-4463 

17-4907 

"§ 

l6'3445 

5-0770 

695 

«3 

5-0233 

17-8118 

•Si 

16-9000 

5H389 

R.A.  ih  30™  to  ih  45m 

696 

5 

18-8090 

5-2349 

Centre     R.A.  ih  45™  Dec.  +  75°              R.A.  ih  30™  Dec.  +  76° 
Plate  3702.    1897,  Oct.  30.         Plate  3665.    1897,  Oct.  n. 

697 
698 

699 

3* 

87300 

17-8088 

4 
6 

4 

20-0603 
20-5976 
20-9228 

5-6228 

5-6747 
5-7663 

Q 

m. 

700 

27§ 

10-2641 

17-7621 

35§ 

22-1320 

5'73°7 

75      73 

9'3 

642 

6i§       3-3453 

15-0245 

57§ 

15-4081 

2-5435 

74      73 

8-S 

701 

5 

12-4456 

I7-3458 

10 

24-3376 

5-4612 

643 

6         6-4081 

15-1717 

10 

18-45  16 

2-8908 

702 

8 

13-4073 

16-8935 

•4 

25-3277 

5-0713 

644 

9   ;  7-2946 

14-4599 

12 

19-3851 

2-2400 

703 

4       15-9470 

6-7926 

645 

5 

19-4680 

2-7748 

704 

3* 

4'2O2I 

18-9029 

6       16-0098 

6-4713 

646 

16 

77993 

H-5'55 

20§ 

19-8857 

2-3303 

705 

3* 

4-7098 

19-2278 

9 

16-4967 

6-8285 

647 

1  1 

8-5448 

14-3664 

16 

20-6404 

2-2194 

706 

4* 

4^493 

18-8566 

5 

16-6566 

6-4694 

648 

4* 

8-8082 

14-1444 

7* 

20-9127 

2-0268 

707 

5* 

5"°745 

18-5678 

8 

16-9010 

6-1927 

649 

4* 

9-4119 

14-6260 

6* 

21-4852 

2-5419 

708 

7 

17-5645 

6-8167 

650 

1  1 

11-4237 

'473'8 

'5 

23-4874 

2-7822 

7°9 

5 

18-3650 

6-2408 

65I 

4 

11-5418 

14-3836 

7* 

23-6258 

2-4411 

710 

87§ 

6-7559 

187548 

83§ 

18-5689 

6-4902 

75      7* 

7-0 

652 

5* 

1  1-5814 

14-0303 

6* 

23-6897 

2-0914 

711 

5* 

6-9308 

18-8120 

7 

18-7380 

6-5609 

653 

6     !  i  ^-4227 

14-2484 

9* 

25-5092 

2-4349 

712 

»9§ 

7-1896 

18-7412 

«9§ 

19-0000 

6-5060 

654 

4 

«3'4397 

14-3562 

713 

9 

774'3 

18-6543 

'4 

'9'5573 

6'4553 

655 

7 

2-8661 

16-0720 

12 

148592 

3-5608 

7'4 

4 

19-6083 

6-0775 

656 

4* 

3-3878 

16-4088 

8 

15-3560 

3-9300 

7'5 

4 

20-3617 

6-2632 

657 

25§ 

3-6330 

I5-543I 

28§ 

15-6608 

3-0805 

716 

4t 

12-121  I 

18-6108 

9 

23-9338 

6-7001 

658 

5 

373H 

15-8864 

9 

'57353 

3-4292 

7'7 

3 

14-2008 

7-2811 

659 

5 

'57743 

3-0895 

718 

6 

15-8044 

7-6907 

660 

3* 

3-9578 

16-3398 

5 

15-9295 

3-8986 

719 

5 

16-6791 

7-5210 

661 

7 

4-0753 

I5-5938 

10 

16-0975 

3-'593 

720 

4 

17-1606 

7-1020 

662 

£ 

5 

16-8977 

3-3098 

721 

15 

6-5461 

20-2762 

i6§ 

18-2587 

7-9948 

663 

£  £ 

10 

5-0470 

16-1095 

i6§ 

17-0338 

3738i 

722 

'5 

7-0245 

'9'3645 

«7S 

18-7944 

7-1165 

664 

£  f 

4 

17-161  1 

3-2067 

723 

5* 

8-2663 

i9'4378 

8 

20-0287 

7-2725 

665 

frs 

4 

17-2159 

3-4862 

724 

4* 

IO-0238 

19-2577 

5 

21-7952 

7-2054 

666 
/"?„ 

5 

17-8219 

3-9478 

725 

'7§ 

10-0935 

'9'5473 

223 

21-8461 

7-5000 

667 

4 

18-4948 

3-2271 

726 

4 

23-0810 

7-8716 

668 
669 

£  —  , 

6 

6-9910 

i  5-4206 

5 
ii 

187778 
19-0188 

3-1665 
3-1806 

727 
728 

7 

13-3294 

19-5391 

1  1 

5 

25-0-42 
15-2460 

7-7049 

8-1  142 

OJO 

671 

672 

673 
674 
675 
676 

677 
678 
679 
680 
681 
£0, 

5t 

21§ 

5* 
3* 
6t 

95§ 

4* 
3* 
6* 

10 

7-4692 
7-8917 
10-5726 
11-3578 
11-6093 
1  1-9198 
12-9103 
12-9698 

4-7453 
4-8508 
5-6824 

'57470 
16-01  13 
15-3693 
15-0898 
15-3903 
15-3305 

'5-8393 
15-6313 

17-0682 
17-3162 
16-5347 

4 

10 

28§ 
1  1 

5* 
ii 

II2§ 
I  I 

6* 
6 

9 
15 

19-3924 

I9H733 
19-8821 
22-5959 
23-3963 
23-6295 
23-9492 
24-8969 
24-9682 
16-6725 
16-7583 
17-6407 

3-'948 

3-5354 
3-8270 

3-3626 
3-1362 

3-4509 
3-4081 

3-9870 
37889 
4-6793 
4-9303 
4-2063 

74      84 

6-8 

729 
730 
73' 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
738 
739 
74° 

H 
4* 

2* 

3* 
4* 
»9§ 

7 

6t 
4* 

4-3509 
5-9243 

6-6753 
6-8898 
7-4048 
12-1235 
2-4959 

4-2082 
4-2783 

20-9361 
20-7298 

20-5998 
19-9988 
20-41  IO 
20-6983 
22-41  1  1 

21-5688 
21-5101 

«4l 

5 
7 
4 
4 

5 
7 

«§ 

1  1 

3 
9 
4 

16-0228 
16-8010 
17-6075 
18-2198 
18-3712 
18-5508 
19-1050 
23-7985 
14-0773 
14-0860 
15-8405 
15-9122 

8-5098 
8-0488 
8*4090 
8-4270 
8-3268 

8-7384 
8-1847 
8-7814 
9-8603 
9-1099 
9-1322 
9-0813 

Uo  Z 

4 

19-1271      4-5990 

74' 

4 

16-1  108 

97153 

i  nfseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77»-3  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and  8»»-7  at  Dec.  +  76°. 
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B.  D. 

I)i  -ill 

B.  D. 

X, 

y- 

Di&rn. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

X, 

y- 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  ih  30™  to  ih  45™  —  contd. 

R.A.     ih  45m  to    2h    om 

Centre      R.A.  ih  45-°  Dec 

•4-  75°              R.A.  ih  30"  Dec.  -4-  76° 

Centre      R.A.  ih  45™  Dec.  +75°              R.A.  zh  om  Dec.  +  76° 

Plate  3702.     1897 

Oct.  30.        Plate  3665.     1897,  Oct.  n. 

Plate  3702.    1897,  Oct.  30.         Plate  1738.    1894,  Jan.  ii. 

o                      m- 

m. 

742 

36§       6-3627 

22-0418 

34§ 

17-9598 

97455 

75      7i       9'4 

794 

>°5§ 

19-7215 

14-4960    i32§ 

8-3304 

2-3259 

74*    9J 

6-5 

743 

4*  ;    6-7060 

21-9083 

7 

18-3099 

9-6329 

795 

197671 

14-1138 

57§ 

8-3503 

i  -9405 

74     92 

9-0 

744 

8*       7-8327 

22-0383 

10 

19-4281 

9-8393 

796 

ii 

15-3998 

15-9830 

7* 

4-1163 

4-0954 

745 

5 

19-5757 

9-3309 

797 

20 

16-1714 

15-4650 

14 

4-8518 

3-5285 

746 

4 

19-8890 

9'4952 

798 

4* 

24-2466 

15-9928 

5 

12-9442 

3-5296 

747 

'3 

12-4698 

21-4874 

«9 

24-0900 

9'59'9 

799 

25-1565 

15-9254 

ii 

13-8487 

3-4003 

748 

1  1 

4-1  100 

22-4511 

13 

15-6818 

10-0038 

800 

20           14-2244 

16-3943 

15 

2-9700 

4-5853 

749 

4*      6-1362 

22-3783 

5 

17-7093 

10-0687 

801 

4 

17-0395 

16-1095 

750 

3*      7-5760 

22-6874 

6 

19-1284 

10-4663 

802 

16 

21-5362 

17-8065 

13 

10-3590 

S'5'44 

751 

4 

19-5299 

10-2566 

803 

5 

H'75'5 

19-6309 

4* 

37°33 

7-7749 

752 

4*      9-2293 

22-4861 

5 

207898 

10-3764 

804 

18-3517 

19-8485 

6i§ 

7-3151 

77598 

75      83 

7'2 

753 

4*      9-3989 

22-9893 

8 

20-9288 

10-8886 

805 

68§ 

14-8726 

20-8213 

73§ 

3-9030 

8-9602 

75      77 

8-0 

754 

2*       10-7190 

22-3386 

5 

22-2870 

10-3293 

806 

7 

15-1199 

20-5110 

755 

5. 

24-0277 

10-4533 

807 

'9§ 

15-1367 

20-2274 

18 

4-1318 

8-3461 

756 

5*    13-0188 

22-7013 

1  1 

24-5590 

10-8415 

808 

49§ 

15-8127 

202333 

53§ 

4-8030 

8-3105 

75      78 

9-1 

757 

9*      2-5636 

24-1796 

12 

14-0265 

1  1-6321 

809 

6 

7-0230 

8-7551 

758 

4 

14-0441 

11-0130 

810 

29§ 

19-1587 

20-4474 

3°§ 

8-1557 

8-3059 

75      84 

9'5 

759 

4o§       2-7094 

23-5508 

28§ 

14-2142 

•0103 

811 

>7 

20-6275 

20-4411 

13        9-6237 

8-2005 

760 

14        3-7826 

23-6344 

'Si 

15-2815 

•1642 

812 

6 

14-8083 

21-2158 

761 

5 

16-2293 

•6336 

8,3 

15 

14-8487 

21-7076 

ii         3-9402 

9-8449 

762 

10         5-2394 

23-8856 

13 

167173 

•5097 

814 

10 

15-8874 

21-0736 

7 

4'934° 

9-1426 

763 

5*  •    5-6602 

24-1173 

8 

17-1207 

•7669 

8,5 

5 

197495 

21-3985 

764 

4* 

5-9933 

24-0669 

9 

i7-4563 

•7413 

816 

16 

19-7912     21-6359  j  l6 

8-8665 

9-4502 

765 

4 

18-6798 

•8226 

8,7 

4* 

21-0328    217038       4 

10-1075 

9H332 

766 

4 

19-3189 

•2652 

818 

I20§ 

217803     21-9935 

n6§ 

10-8748 

9-6723 

75      86 

5-0 

767 

7*  :    87698 

23-7418 

9 

20-2488         -6009 

819 

8f     14-0584 

22-5949 

5 

3-2068 

10-7788 

768 

16 

87917 

23-7441 

i6tj     20-2717         '6026 

820 

33§   |  14-0905 

22-2753 

43§       3-2213 

10-4601 

769 

1  1 

10-9785 

23-3299 

14       22-4800         -3343 

821 

I00§ 

14-5009 

22-9770    109^       3-6752 

11-1325 

75      76 

6-8 

77° 

6* 

>  3  "997  3 

23-3214 

11     ^25-4937 

•5214 

822 

7 

15-5207 

22-1073       4*      4-6338 

10-1995 

771 

26 

2-9713 

24-8007 

20§        14-3951 

12-2750 

75      7° 

9'5 

823 

38§ 

15-9748 

22-8429  [  37§       5-1361 

10-9020 

75      79 

9'4 

772 

5 

15-6502     12-0730 

824 

24       19-4719 

23-1544        22§ 

8-6480 

10-9865 

75      85 

9'5 

773 

7*      4-4363 

247783 

1  1 

15-8583     12-3493 

825 

3° 

22-2554 

23-3718 

23§     11-4382 

1  1  -0190 

774 

7 

16-2031     12-1052 

826 

A* 

4 

23-4528 

23-3698 

6       12-6355 

10-9423 

775 

5 

16-6389   :  !2-c6lO 

827 

9 

14-6813 

24-8177 

10        3-9763 

12-9580 

776 

3        17-6462      12-6926 

828 

7i§     16-2938 

247950 

62§       5-5857 

12-8323 

75      80 

7-6 

777 

6 

17-9380 

12-1599 

829 

5      20-4719 

24-1475                 9"7'°3 

1  1-9130 

778 

4 

20-0972 

12-1336 

830 

4*     20-5629 

25-5944 

5        9-8950 

13-3513 

779 

4 

20-2437      12-5686 

831 

6* 

24-4024 

25-1444 

8       13-6970 

12-6499 

780 

ii 

8-8818 

24-4390 

i5§     20-3150     12-3005 

832 

6 

107341 

I3-9348 

781 

10 

9-3320 

24-8782 

13       20-7384     12-7706 

833 

6       10-8348 

i3-343° 

782 

8 

10-8595 

24-5236 

13 

22-2828      12-5153 

834 

41 

22-8378 

26-1369 

27§     12-2025 

137399 

783 

5 

24-0898      12-2192 

784 

12 

13-2230 

24-3401 

15 

24-6522    ;  12-4878 

76§ 

6-2057 

1-9265 

74      88 

9-0 

785 

ii 

14-8315      13-2082 

55§ 

16-6697 

267528 

75      81 

8-8 

786 

4 

16-3786      13-0488 

787 

5 

16-7280      13-3258 

788 

7 

17-3172      13-8968 

789 

5 

I7770I 

13-6989 

R.A.    2''    omto    2h  i5m 

790 

6 

187477 

13-0946 

Centre     R.A.  zh  15™  Dec.  +75°            R.A.  2h  o"  Dec.  +76° 

791 

792 

4 
4 

18-9590      13-6704 
20-4098      13-0403 

Plate  3716.    1897,  Nov.  19.       Plate  1738.     1894,  Jan.  n. 

793 

39§ 

1  1-0780 

25-8505 

34§     22-4143     13-8525 

75      74 

9'4 

o 

111. 

8  3  £ 

4.*      r24.8c 

I  4."  3C)8o 

5* 

H-7IO3 

2-3019 

82§ 

26-5305        9-0858 

75      77 

8-0 

836 

T                J       T     J 

8         3-8781 

14-6985 

j 

IO 

/            J 

15-3205 

2-6417 

io8§ 

26-0188        I1-2III 

75      76 

6-8 

837 

ii         6-5804 

14-1279 

12 

18-0540 

2-2275 

838 

6        7-8957 

14-4069 

7* 

i 

19-3509 

2-5850 

839 

3         33"  23 

15-5803 

3T 

14-7047 

3-4851 

840 

28§   :    4-6493 

15-4056 

4°§ 

16-0525       3-3881 

74    ioo      9-4 

841 

15 

5-0806 

15-4885 

16 

16-4760 

3-4983 

• 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77S'3  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and  82*7  at  Dec.  +  76°. 
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ZONE  +  75C 


B.  D. 

I  ii  iin 

B.  D. 

.So. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam.             x. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

• 

No. 

Mag. 

Pi.  A.     2h    om  to    2h  i5m  —  contd. 

R.A.  2h  i5m  to  2h  30™  —  contd. 

Centre        K.A.  zb  15'"  Dec.  +  75°              R.A.  2h  o™  Dec.  +76° 

Centre       R.A.  zh  ism  Dec.  +75°             R.A.  2h  30""  Dec.  +76° 

Plate  3716.     1897,  Nov  19.          Pltite  1738.     1894,  Jan  n. 

Plate  3716.     1897,  Nov.  19.        Plate  4821.     1900,  Feb.  n. 

111. 

0 

m. 

842 
843 

Z38 
10 

5-9237  ;  15-2876 
6"?55o  ;  15-7334 

3°§ 

12 

17-3312 
17'73-H 

3-3446 
3-8165 

74"  102 

9-5 

894 
895 

9 

17-6791 

22-0765 

4 

7 

12-61  50 
6-4640 

9-7894 
io-3*37 

844 

11 

4-9359    16-6517 

17 

16-2630 

4-6508 

896 

4 

10-8216 

10-5938 

845 

20§ 

6-9680 

17-1489 

25 

18-2618 

5-2701 

897 

29§ 

H'4779 

23-1567 

28§ 

3-3373     11-6030 

_  _     _       _  o 

75      95 

9'1 

846 
847 

7 
27§ 

12-4698 

5-0370 

17-8111 
18-7469 

9 

38§ 

237153 
16-2421 

6'2535 
67493 

75      87 

9-5 

898 
899 

5 

15783' 

24-2965 

3 
6 

9  73  '3 
4-7123 

11-9233 
12-6568 

848 

H 

9'3777  '  18-4410 

20      20-5926 

6-6997 

900 

7 

22-4339 

24-5570 

9 

11-3649 

12-5006 

849 

»4 

12-5947     18-9670 

29 

237746 

7-4160 

goi 

4 

12-5810 

12-4929 

850 
851 

3* 

2* 

7-1694 
4-8023 

19-1963 
20-3816 

5* 
5 

18-3420 
'5'9'35 

i  (*•£.(*  -  , 

7-3*34 
8-3682 

O-  «  _  O  _ 

902 
9°3 

4 

15-6060 

25-3169 

6 

i3-3244 
4-6012 

12-2752 
13-6915 

852 

IO 

5-5781 

20-6973 

'4 

I  0  0054         o-y  zoy 

853 

13 

8-6668 

20-2337 

15 

197781         8-4477 

49§ 

12-2719       1-2927 

74    "2 

7'5 

854 

IO 

9-8714 

20-6617 

1  1 

20-9558 

8-9466 

66§       2-5394     10-4279 

75      94 

7'5 

855 

3 

10-8638 

20-8481 

4* 

21'9359 

9-1922 

66§ 

25-6152 

21-2389 

75    '°3 

8-0 

856 

3»S 

1  1-9663 

20-2438 

5o§     23-0725       8-6510 

75      93 

8-9 

32 

20-3465    26-6231 

75    I0' 

9-0 

857 

28§ 

7-8903    ;  21-9433 

37§     18-9028  ;  10-1084 

75      89 

9-0 

858 

4* 

8-0804 

21-4276 

5 

19-1229 

9-6050 

R.A.  2h  30m  to  2h  45m 

859 
860 
861 

4 
68§ 
6 

11-4685 
137560 
8-2461 

217587 
21-9365 
22-2871 

4 
99§ 
7 

22-4866 
247590 
'9-2354 

10-1378 
10-4464 
10-4721 

75      94 

7'5 

Centre         R.A.  zh  45™  Dec.  +75°               R.A.  2h  3om  Dec,  +  76° 
Plate  3761.     1897,  Dec.  11.         Plate  4821.     1900,  Feb.  n. 

862 

26§ 

7-6968 

24-2008 

34§ 

18-5752 

12-3508 

75      88      9-4 

0 

m. 

863 

4* 

8-5222 

24-1195 

6 

19-4087 

12-3197 

904 

7 

5-9893 

13-9963 

6 

'7-5779 

1-8042 

864 

7t 

9-6360 

24-8912 

9 

20-4673 

13-1579 

905 

9 

5-7104 

14-0806 

7 

17-2937 

1-8718 

865 

40§ 

1  1-4400 

24-8603 

S'8 

22-2739 

13-2311 

75      9°      87 

906 

5 

7'3'4° 

14-3463 

6* 

18-8772 

2-2401 

* 

866 

II 

11-5128 

24-3124 

'4 

"'3755 

12-6879 

907 

9 

9"4833 

14-6865 

6* 

21-0187 

2-7176 

867 

34§ 

11-6189 

24-6092 

4'§ 

22-4667 

12-9903 

75      91  [    9-2 

908 

7 

21-5577 

2'4353 

868 

8 

7-0183 

25-1188 

1  1 

17-8416 

13-2295 

909 

5 

1  1-6491 

14-0105 

910 

6 

1  2-9408 

14-8237 

911 

9 

13-9191 

14-2362 

R.A.     2h  1  5m  to     2h  30m 
Centre      K.A.  zh  15"'  Dec.  +  75°               R.A.  zh  30"'  Dec.  +  76° 

912 
913 
914 

H 
6 

1  1 

5-0130 
5-4619 
6-0228 

'5-6547 
15-5938 
15-8636 

12 

5 

IO 

16-4978 
16-9498 

17-4903 

3-3947 
3-3660 
3-6702 

Plate  3716.    1897,  Nov.  19.         Plate  4821.     1900,  Feb.  n. 

9'5 

17 

6-1994 

15-5109 

16 

17-6897 

3-3298 

m. 

916 

5 

7-3208 

15-5477 

4 

18-8081 

3-4385 

869 

7 

21-5110 

14-6442 

6 

9-8208 

2-6656 

917 

3 

10-3399 

15-8499 

870 

67§ 

23-9050 

15-1898 

568 

12-2430 

3-0545 

74    '" 

7-5 

918 

6 

"•3313 

i5'2329 

5* 

22-8288 

3-3803 

87I 

5 

18-7675 

i6-io"3 

5 

7-1766 

4-2980 

919 

5 

11-3907 

15-7481 

5* 

22-8592 

3-8976 

872 

24§ 

16-0803 

16-8425 

25§ 

4'5387 

5-2006 

75      97 

9-o 

920 

7 

1  1-8369 

15-7249 

5* 

23-3030 

3  8952 

873 

3'§ 

19-0950 

I7'4254 

27§ 

7-5385 

5-5915 

75      99 

8-9 

921 

1  1 

12-2915 

15-3265 

8* 

23-7847 

3-5339 

874 

5 

22-4817 

17-8098 

6 

10-9885 

5-7627 

922 

ZI§ 

13-6050 

15-8062 

23-S 

25-0635 

4-0958 

K    402 

9'S 

875 

6 

21-3767 

18-8704 

5 

9-9528 

6-8909 

923 

9 

4'6579 

16-4305 

7 

16-0918 

4-1485 

876 

5 

21-4485 

18-7313 

4 

10-0138 

6-7462 

924 

6 

6-2733 

16-2551 

5 

17-7168 

4-0755 

877 

9 

23-8882 

18-4909 

10 

12-4344 

6-3538 

925 

9 

6-9390 

16-1917 

.  7 

18-3850 

4-054S 

878 

6 

57458 

7-0825 

926 

12 

8-7133 

16-0015 

IO 

20-1685 

3-9773 

879 

9 

17-6318 

19-6826 

8 

6-2690 

7-9358 

927 

5 

10-2503 

16-2860 

880 

1  1 

18-1307 

18-8830 

1  1 

6-7140 

7-1089 

928 

'3 

10-5562 

16-4623 

16 

21-9778 

4-5554 

88l 

14 

19-1495 

19-5196 

1  1 

7-7703 

7-6787 

75    100 

9'5 

929 

10 

13-2942 

16-0373 

IO* 

24-7397 

4-3061 

882 

9 

19-8254 

19-2387 

9 

8-4255 

7-3553 

93° 

6 

I3-5552 

16  -6  106 

883 

4* 

24-0836 

19-61  1  1 

5 

12-6997 

7-4608 

93! 

27§ 

7-1663 

17-4739 

25§ 

18-5324 

5-3492 

75    '04 

9'5 

884 

8 

25-3148 

'9-5347 

IO 

13-9250 

7-3059 

932 

5 

7-2317 

i7-9'33 

5 

18-5690 

5-7908 

885 

3i§ 

16-3464 

20-0690 

28§ 

5-0073      8-4049 

75      98 

8-4 

933 

4 

1  1-6240 

17-1204 

886 

3* 

167981 

19-8804 

4 

5-4511  i    8-1878 

934 

15 

6-5481 

18-4750 

1  1 

17-8497 

6-3056 

887 

4 

20-3810 

20-7584 

6 

90763  \    8-8386 

935 

5 

9-4818     18-9078 

4      ^-7456 

6-9335 

888 

3 

9-2213      8-6077 

936 

5 

11-6149     '8*9975 

4*     22-8697 

7-I555 

889 

3 

9-5566      8-5512 

937 

7 

13-3077     18-0420 

8*     24-6219 

6-3109 

890 

5 

13-6141  ;   8-3480 

938 

5       15-4683 

7-7510 

891 

15 

19  0050 

21-1675 

'3 

7-7296     9-3315 

939 

7 

4-2879     19-2336 

6       I5-5453 

6-9225 

892 

3* 

20-3253      20-9883 

4        9"0345      9'°686 

94° 

12 

8-2760     19-5940 

9       19-5020 

7-5368 

893 

3* 

22-4934 

21-5520 

4       11-2368      9-4959 

941 

5 

8-6940     19-8542 

4      '9-9°5° 

7-8244 

i  r/fseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77»~3  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and  8z«7  at  Dec.  +  76°. 

GREENWICH  ASTROGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


277 


ZONE    +    75° 


B.  D. 

|-\1  an. 

nioni 

B.  D. 

Ho. 

Diam. 

X. 

!/• 

1  Mam. 

X. 

y- 

JJo. 

Mag. 

No. 

uiani. 

X. 

y. 

IHMHi 

X, 

y. 

No. 

Mag. 

K.A.  2h  3om  to  2h  45m  —  contd. 

li.A.  2h  30'"  to  2h  45m  —  contd. 

Centre      R.  A.  2>>  45""  Dec.  +  75"                R.  A.  2h  30"  Dec.  +  76° 

Centre      R.A.  2"  4Sm  Dec.  +  75*              R.A.  2h  30"  Dec.  +  76* 

1'late  3761.    1897,  Dec.  ii.          Plate  4821.     1900,  Tel),  n. 

Plate  3761.    1897,  Dec.  ii.         Plate  4821.     1900,  Feb.  11. 

1 

m 

o 

m. 

94.2 

4      10-3313     19-6641 

o 

1001 

iof 

6-3622     25-5503 

7 

17-2123 

13-3602 

943 

8 

10-3384     19-9163 

6      21-5399 

7-9878 

1OO2 

10 

7-0720    25-9683 

8 

17-8922 

13-8228 

944 

I9§ 

10-9385     19-9509 

20          22-1375 

8-0633 

1003 

S 

18*0677 

13-8967 

945 

10 

11-0570     19-7993 

7      22-2627 

7-9I95 

1004 

'9 

8-5666    25-9053 

1  1 

19-3896 

13-8570 

946 

6 

11-7318     19-2077 

5*    22-9762      7-3729 

1005 

17       13-2037    25-1336 

'3 

24-0685 

13-3795 

947 

5 

1  1-9830     19-8903 

5*    23-1817 

8-0710 

948 

4 

13-9475     19-5521 

77§ 

18-7039 

1-8373 

74    117 

7-2 

949 

9 

5-0403     20-4557 

7       16-2188       8-1917 

44 

25-2437 

1-3903 

74    121 

87 

95° 

8 

6-5123     20-9089 

5       17-6593       8-7346 

79§ 

25-6511 

5-2859 

75    "3 

8-6 

95' 

4* 

7-4859    20-7777 

5       18-6399      8-6683 

3«§ 

25-8509 

5-3239 

75    "4 

9-0 

952 

7 

9-5309    20-5715 

6      20-6928      8-5927 

49§ 

25-6165 

7-6242 

75    112 

9-0 

953 

1  1 

9-9645     20-5617 

ii       21  1272       8-6098 

954 

4°§ 

1  1-2832     20-5477 

36$     22-4438      8-6798 

75    108 

9-2 

955 

8 

11-4883     20-3853 

6      22-6541       8-5345 

R.A.  2h  45m  to  3h  om 

956 
957 

f 

'4 

12-2303     20-6039 
12-6927     20-3249 

5t     23-3857  !    8-7964 
1  1       23-8680      8-5494 

~  \J                  *J 

Centre     R.  A.  2h  45™  Dec.  +75°               R.  A  .  3h  om  Dec.  +  7  6° 

958 

64§ 

3-2049    21-3692 

463     14-3298      8-9845 

75    103 

8-0 

Plate  3761.    1897,  Dec.  n.          Plate  3809.    1898,  Jan.  z. 

959 

5* 

3-3991     21-4842 

7       14-5160 

9-1127 

O 

m. 

960 

7 

4-2913     ;   21-4164 

6       15-4099 

9-1004 

1006 

5 

8-4785  !    2-8981 

961 

7 

4-8597 

2  1*2043 

6       15-9940 

8-9258 

1007 

4 

21-3129 

14-7988 

6 

9-7119      2-6909 

962 

5 

5-4626 

21-2759 

4*     16-5889 

9-0371 

1008 

5t 

22-3805 

14-1329 

5 

10-7363       1-9580 

963 

12 

5'5'53 

21-3814 

10       16-6344 

9-1424 

1009 

6 

12-3959 

2-6555 

964 

»»§ 

5-8619 

21-8164 

14       16-9515      9-6003 

IOIO 

4 

12-8197 

2-8955 

965 

29§ 

6-7714 

21   6564 

20§     17-8714      9-4978 

K    386 

9'5 

101  I 

4 

13-3242 

4  '7444 

966 

4t 

7-0944 

21-6858 

4       18-1916 

9'5483 

1012 

7 

I7-3453 

15-2813 

H 

5-7798 

3-4229 

967 

4* 

7-4796 

21-0257 

4 

18-6151 

8-9133 

IOIJ 

ii 

'8-5735 

i5'5954 

'9 

7-0253 

3-6592 

968 

1  1 

7-5846 

2I-2IO2 

9 

187112 

9-1055 

1014 

o 

19-4867 

15-8218 

16 

7-9530 

3-8283 

969 

6t 

7-8342 

2I-4100 

5 

18-9460 

9'3225 

1015 

2I§ 

I9-5585 

i5'3327 

*7§ 

7-9910 

3-3351 

970 

6 

7-8442 

21-1548 

5 

18-9713 

9-0675 

1016 

4* 

20-2135 

I5-8739 

4 

8-6838 

3-8376 

97' 

35§ 

10-7089 

21-4464 

27§ 

21-8125 

9'5424 

75    107 

9'3 

1017 

3* 

21-4278 

15-4111 

4* 

9-8630 

3-2952 

972 

8 

4"'535 

22-2676 

7 

15-2172 

9'9433 

1018 

25§ 

21-4764 

15-3219 

29§ 

9-9056 

3-2022 

74    132 

9-5 

973 

18 

6-2994 

22-5793 

'4§ 

17-3409 

10-3906 

1019 

42§ 

21-6362 

15-4690 

5°§ 

10-0746      3-3395 

74    133 

9-0 

974 

293 

6-8062 

22-2/99 

'7§ 

17-8655 

10-1230 

IO2O 

4 

21-7942 

15-5205 

7 

10-2380      3-3824 

975 

5t 

9-4976 

22-5046 

5* 

20-5348 

10-5176 

IO2I 

5 

10-4289      3-4402 

976 

9 

10-1217 

22-6839 

7 

21-1493 

10-7367 

1022 

5 

23-1400 

I5-8395 

8 

11-6007       3-6137 

977 

4 

10-4216 

22"l8oO 

1023 

4* 

24-8084 

16-0209 

7 

I3-2735   ;     3-6909 

978 

4* 

1  1-0414 

22-4629 

4*  :  22-0792 

10-5743 

1024 

3 

13-4909 

3'«9»5 

979 

6* 

1  1-9076 

22-9644 

7       ;  22*91  1  I 

"•'357 

IO25 

• 

4 

13-9795 

3-1461 

980 

5 

13-0398 

22-6244 

1026 

4* 

14-5717 

16-2853 

4 

3-0765 

4-6018 

981 

7 

13-6581 

22-l666 

6* 

24-7117 

10-45  '  ' 

1O27 

4 

15-9730 

164413 

7 

4-4844 

4-6696 

982 

5 

14-1  176 

1  1-0468 

1028 

3* 

16-7518 

16-3695 

4 

S'257'      4'545° 

983 

4* 

4-6639 

23-9347 

5* 

15-6207 

11-6434 

1029 

4* 

16-8007 

16-0929 

6 

5-2914      4-2713 

984 

6* 

6-1174 

23-8185 

5 

17-0807 

1  1-6146 

1030 

4 

17-1851 

16-8243 

5 

5-7172      4-9738 

985 

4 

18-0885 

1  1-605  1 

1031 

4* 

18-3152 

16-6373 

5 

6-8335      47'45 

986 

5 

18-7024 

1  1-8045 

1032 

4* 

18-5560 

16-8305 

4 

7-0878      4-8880 

987 

4* 

8-1229 

23'5575 

6 

19-0975 

1  1-4836 

'°33 

3* 

2O'I  109 

16-4777 

4* 

8-6150   ;     4-4430 

988 

10 

9-3975 

23-2888 

7       20-3841 

1  1  '2950 

1034 

6 

20-6593 

16-1473 

9 

9-1438    :     4-0771 

989 

6* 

10-1929 

23-4039 

6       2  1-1729 

1!   4617 

1035 

16 

21-6844 

16-1597 

20§ 

10-1672    ;     4-0268 

990 

6 

1  1-8500 

23-8259 

6          22  7988 

11-9883 

1036 

5 

22-2355 

16-8751 

10 

107621         47056 

991 

5 

12-8300 

23-6516 

1037 

12 

23-5899 

16-9385 

'9 

12-1187        4-6828 

992 

48§ 

'37'45 

23-9012 

47§     24-6578     12-1839 

75    no 

8-5 

1038 

5 

23-8100 

16-4449 

9 

12-3059        4-1769 

993 

'3 

37556  124-9074 

10       14-6547     12-5478 

'°39 

5* 

24-1989 

16-8414 

8 

12-7170        4'5466 

994 

5* 

6-3145     24-8495 

5       17-2103     12-6573 

1040 

5 

12-9310      4'i7'4 

995 

21 

8-0285     24-4253 

i4§     18-9487     12-3434 

75    105 

9'5 

1041 

5* 

H^SS? 

16-5009 

6 

12-9533      4-1927 

996 

7 

8-8479    24-1348 

5 

19-7814    12-1048 

1042 

5* 

247957 

16-6373 

8 

13-3025      4'3099 

997 

3o§ 

9-2623     24-6193 

2I§ 

20-1681     12-6154 

1043 

9* 

25-10IO 

16-6084 

'3 

13-6061      4-2599 

998 

4* 

10-4196  i  24-7481 

4* 

21-3112     12-8176 

1044 

3'S 

25-1526 

16-8653 

3°§ 

13-6722      4-5128 

75    "8 

9'S 

999 

5* 

11-7007 

24-8967 

5* 

22-5839     13-0486 

1045 

3 

13-8050      4-5563 

1OOO 

n* 

37250 

25-8896 

9 

i4"5590     I3-5344 

1046 

66§ 

14-2655 

16-9553 

72§ 

2-8110      5-2891 

75    H3 

8-6 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77S'3  of  H.A.  at  Dec.  +  75°,  aud  Sis7  at  Dec.  +  76°. 
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ZONE    +    75C 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diiiin. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  2h  45m  to  3h  om  —  contd. 

R.A.  2h  45™  to  3h  om  —  contd. 

Centre        R.A.  2h  45™  Dee.  +75°               R.A.  3h  o1"  Dec.  +76° 

Centre      R.A.  2h  45™  Dee.  +  75'                 R.A.  j>»  o™  Dec.  +  76* 

Plate  3761.    1897,  Dec.  n.         Plate  3809.     1898,   Jan.  2. 

Plate  3761.     1897,  Dec.  ii.          Plate  3809.     1898,  Jan  2. 

1047 

33§ 

14-4708 

16-9783 

42§ 

3-oj93 

5-2990 

75°  "4 

m. 
9-0 

1  1  06 

4t 

18-6276 

20-5812 

7 

7-3921 

8-6326 

0 

m. 

1048 

4 

15-0228 

17-1669 

6 

3-5812 

5H544 

1  107 

4 

8-7810 

8-5140 

1049 

4 

57535 

5-98.0 

II08 

27§ 

20-1397 

20-4787 

4°§ 

8-8965 

8-4345 

75    '2i 

9'S 

1050 

1  1 

17-4767 

17-1505 

18 

6-0280 

5-2800 

1  109 

5t 

20-6702 

20-5567 

7 

9-4335 

8-4798 

1051 

4* 

18-1814 

17-0295 

5 

6-7263 

5'"37 

1  I  IO 

*5§ 

22-1900 

20-7062 

27§ 

10-9578 

8-5323 

1052 

4* 

18-6987 

'7'4'3' 

4 

7-2650 

5-4632 

1  11  1 

4 

11-0085 

8-6991 

1053 

6 

19-0939 

17-8990 

ii 

7-6921 

5'9275 

I  I  12 

6 

1I-2I50 

8-9457 

1054 

4 

10-2866 

5-1657 

1113 

4* 

23-5122 

20-8794 

4 

12-2870 

8-6214 

1055 

6 

21-7780 

17-9525 

7 

10-3739 

5-8086 

I  I  14 

5 

23-5342 

21-0726 

8 

12-3203 

8-8105 

1056 

5 

10-6433 

5-2550 

1115 

4 

12-7548 

8-3685 

1057 

4 

10-8885 

5  '943  3 

I  1  l6 

42§ 

24-1905 

20-9695 

35§ 

12-9718 

8-6671 

1058 

4 

23-2928 

17-8501 

5 

11-8812 

5-6147 

III7 

4 

J3-3850 

8-2226 

1059 

5* 

23-5005 

17-3016 

6 

12-0498 

5-0507 

ii  18 

6 

14-9623 

21-7157 

8 

3-8069 

9'9953 

1060 

7 

24-2199 

17-7795 

9 

12-7998 

5-4845 

1  1  19 

4 

6-3634 

9-0055 

1061 

9 

24-4132 

18-0033 

1  1 

13-0063 

5-6956 

1  120 

3* 

18-1690 

217195 

4 

7-0098 

9-7937 

1062 

4 

13-4410 

5-5408 

1  121 

3* 

'9'3955 

21-8008 

4 

8-2384 

97994 

1063 

6 

14-2966 

18-4320 

12 

2-9380 

6-7585 

1  122 

8 

19-8896 

21-3469 

13 

87019 

9'3i7i 

1064 

ii 

14-4927 

18-2350 

4 

3-1197  '    6-5500 

1123 

4 

20-6415 

21-4977 

5 

9-4641 

9'4!97 

1065 

20 

14-5610 

I774I3 

26§ 

3-1573      6-0530 

75    "5 

9'5 

I  124 

3 

10-0885 

9-2276 

1066 

5 

3-5003      6-3729 

II2S 

4* 

21-4417 

21-4602 

5 

IO-26OI 

9'332/ 

1067 

4 

i  5-1046 

18-7224 

5 

3-7600 

6-9985 

I  126 

58$ 

21-5670 

21-4556 

605 

10-3820 

9'3'75 

75    122 

8-8 

1068 

8 

16-1607 

18-2453 

15 

47837 

6-4560 

1127 

1  1 

21-6587 

21-4960 

'4 

10-4769 

9'3525 

1069 

4 

5-6270 

6-4412 

1128 

3 

11-4848 

9-4623 

1070 

4t 

I7-5449 

18-1017 

5 

6-1577 

6-2274 

I  129 

4 

12-3789 

97634 

1071 

5 

17-7169 

I8-2354 

7 

6-3390 

6-3494 

1130 

4 

I3-OI28         9-1555 

1072 

7 

I8-5534 

18-0928 

12 

7-1643 

6-1533 

II3I 

15 

24-8194 

21-4166 

i6§ 

13-6266         9-0747 

1073 

25§ 

18-8369 

18-1657 

29§ 

7-4525 

6-2093 

75    118 

9  '4 

1132 

4 

4-6969    •  10-7660 

1074 

4 

8-0863 

6-6066 

"33 

16 

15-9352     22-2647 

22§ 

4-81  16     10-4809 

1075 

12 

20-3126 

18-5822 

'5 

8-9510 

6-5318 

K    436 

9'5 

1134 

8 

16-0030    22-6908 

I  I 

4-9085     10-9025 

1076 

4 

20-9728 

19-0635 

4 

9-6405 

6-9693 

"35 

8 

16-6984    22-7582 

'3 

5-6068     10-9267 

1077 

8 

21-6240     18-4818 

9 

10-2535 

6-3466 

1136 

1  1 

17-1662  I  22-3377 

H 

6-0460     10-4774 

1078 

12 

21-8949     18-9012 

'5§ 

10-5500 

6-7497 

H37 

5 

17-4509 

22-0901 

6 

6-3154     10-2124 

1079 

34§ 

21-9552     19-0203 

37§ 

10-6154 

6-8636 

75    1^3 

9'4 

1138 

4 

'7'5495 

22-2324 

4 

6-4208     10-3474 

1080 

27§ 

22-3653     19-1252 

28§ 

1  1-0328 

6-9418 

K    442 

9'5 

H39 

4 

18-4108 

22-1  156 

5 

7-2738     10-1787 

1081 

20§ 

22-5114     19-0088 

20§ 

11-1725 

6-8163 

1  140 

4* 

18-6690 

21-9879 

5* 

7-5255     10-0305 

1082 

4 

22-6908     19-0480 

6 

11-3547 

6-8473 

1  141 

21 

'9'5933 

22-3252 

23§ 

8-4687 

10-3115 

1083 

4 

1  1-6330 

6-6408 

1142 

5 

20-0503 

22-4450 

6 

8-9338 

10-4022 

1084 

3 

13-3170 

6-1615 

1143 

4 

JO'5443 

10-3161 

1085 

27§ 

24-9335 

18-9522 

25§ 

i3-5847 

6-6095 

1144 

4 

22-1899 

22-39IO 

6 

I  I-0650     i    IO-2I28 

1086 

37§ 

14-3808 

19-2926 

43§ 

3-0750 

7-6118 

75    112 

9-0 

1145 

«7 

22-7857 

23-1629 

2I§ 

1I-7O75         10-9460 

1087 

4* 

16-2302 

19-2759 

4 

4W5 

7-4803 

1  146 

26§ 

23-3222 

22-2959 

263 

12-I891          IO-0453 

1088 

4 

57336 

7'9953 

n+7 

4 

12-5739 

10-5314 

1089 

6 

17-3426 

19-0148 

8 

6-0140 

7-1500 

1148 

79§ 

24-0726 

22-8760 

8o§ 

I2-9715 

10-5788 

75    '27 

8'3 

1090 

4'§ 

18-9238 

18-9573 

S»§ 

7-5881 

6-9930 

75    U9 

8-5 

1149 

1  1 

24-5421 

22-5649 

'5 

I3-4205 

10-2382 

1091 

16 

I914S5 

19-6126 

20§ 

7-8497 

7-6330 

1  150 

9 

14-0876 

22-7615 

ii* 

2-9980 

•0946 

1092 

5 

19-3204 

19-6300 

7 

8-0258 

7-6371 

1151 

4* 

147088 

22-9914 

5 

3'6357 

•2854 

1093 

4 

19-8572 

19-2367 

6 

8-5366 

7-21  1  1 

1152 

36§ 

19-6303 

23-5815 

39§ 

8-5844 

•5619 

75    120 

9'J 

1094 

3* 

21-5848 

19-7408 

4 

10-2975 

7-6094 

"S3 

8 

19-6355 

23-5626 

>3 

8-5892 

•5424 

1095 

16 

21-6973 

20-0641 

i8§ 

10-4248 

7-9225 

"54 

5* 

20-2986 

23-9109 

5 

9-2769 

•8498 

1096 

3 

22-3714 

19-3829 

4 

11-0583 

7-2011 

I]55 

4* 

20-8414 

23-5607 

5 

97938 

•4682 

1097 

49§ 

22-5446 

19-2056 

55§ 

11-2175 

7-0115 

75    "4 

7'4 

1  156 

4 

I-O65O 

7587 

1098 

12 

23-0263 

19-2994 

i8§ 

11-7047 

7-0750 

1157 

5 

I  -4047 

•0488 

1099 

18 

23-3012 

20-1600 

2I§ 

12-0328 

7-9166 

1158 

5* 

22-7192 

23-5372 

6 

I-6639 

•3228 

I  IOO 

6 

12-1778 

7-6918 

1159 

'9 

22-6839 

24-0828 

2I§ 

I-665O 

•8717 

I  1O1 

33§ 

23-6906 

19-9147 

25§ 

12-4075 

7-6474 

75    126 

9'5 

1  1  60 

4 

I-SgiO 

'4772 

I  IO2 

4* 

25-0660 

19-5904 

5 

>37635 

7-2397 

1  161 

4 

I2-15I5 

•0730 

I  103 

3 

15-0205 

20-3377 

5 

37783 

8-6161 

1  162 

5 

I2-8508 

•8499 

IIO4 

6 

16-4860 

20-3137 

'3 

•5-2388 

8-4998 

1  163 

6 

<S'4S»4 

•8835 

I  105 

4 

17-7360 

20-6625 

7 

6-5095 

8-7689 

1  164 

16 

247280 

24-0548 

20§ 

13-7012 

•7128 

i  rescau  interval  represents  very  nearly  5'  =  770-3  of  11.  A.  at  Dec.  +  75',  and  Sz»7  at  Dec.  +  76°. 
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ZONE   +   75° 


B.  D. 

niatm 

B.  D. 

Xo. 

Diam. 

X. 

Diiini. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

flam. 

X. 

v- 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

K.A.  2h  45"-  to  3h  om  —  contd. 

R.A.  3h  om  to  3b  i5m—  contd. 

Centre      R.A.  2h  45m  Dec.  +75°               R.A.  3h  o"-  Dec.  +  76° 

Centre     R.A.  3h  15°-  Dec  .  +  75°             R.A.  3h  om  Dec.  +  76° 

Plate  3761.    1897,  Dec.  11.            Plate  3809.     1898,  Jan.  2. 

Plate  3793.     '897,  Dec.  24           Plate  3809.     1898,  Jan.  2. 

O 

m. 

o 

m. 

1165 

3* 

16*1612 

24*5129 

4 

5-1801 

127107 

1214 

5 

7*9250 

15-4039 

5 

19-4987 

3*4282 

1166 

7 

16-5068 

24-4242 

10 

5-5I93 

12-6017 

I2I5 

20§ 

8*8489 

15-0633 

23§ 

20-4403 

3-1454 

1167 

4* 

17-1954  i  24-4942 

5 

6-2138 

12-6290 

1216 

4* 

9"54-7 

15-2331 

5* 

21-1214 

3-3597 

1168 

13* 

17-8549  '24-0370 

1555 

6-8423 

12-1301 

1217 

5 

107493 

15-1294 

7* 

22-3326 

3-3334 

1  169 

4* 

18*3483    24-3466 

4 

7-3542 

12-4081 

1218 

6 

1  1*3281 

14-9081 

5 

22-9273 

3*1490 

1170 

5* 

18-6105  |  24-1918 

7 

7-6059 

12-2366 

1219 

5 

11*6367 

i5-3637 

6 

23*2032 

3*6239 

1171 

5 

19-4082  ;  24-1924 

6 

8  '40  1  7 

12-1866 

I22O 

8 

11-9790 

147746 

10 

23-5819 

3-0577 

1  172 

5 

8-6929 

12*2408 

1221 

9 

13-3422 

15*4650 

1  1 

24-9005 

3-8348 

H73 

7 

20-4903 

24-1617 

1  1 

9-4793 

12*0880 

1222 

7 

2-5605 

17-0735 

10 

14-0343 

47519 

1174 

4 

9-5304 

12*8170 

1223 

4 

14-3637 

4*8333 

1175 

5 

11-2335 

12*2028 

1224 

8 

2-9898 

17-2240 

10 

14-4528 

4*9316 

1  176 

5 

11-6975 

12*7568 

1225 

4 

147703 

4*1192 

1177 

4 

11-9705 

12-7446 

1226 

4 

14-9381 

47359 

1178 

'4 

22-9255 

25-1516 

16 

11-9708 

12-9212 

1227 

5* 

3-4730 

16-9943 

5 

14-9538 

47334 

1179 

32 

23-6866 

25-0285 

3  '§ 

12*7242 

127505 

1228 

5 

3-5994 

16*7716 

5 

15-0930 

4-5181 

1  1  80 

7 

15-2272 

24-7316 

10 

4*2641 

12-9873 

1229 

4 

15*9340 

4-5350 

1181 

6 

157527 

25-4818 

9 

4-835I 

13-7049 

1230 

i5§ 

5-4898 

16*4874 

12 

16*9975 

4'3548 

1182 

4* 

17-1004 

25-3276 

5 

6-1709 

13-4648 

1231 

3* 

5-6247 

17*1158 

4 

17*0933 

4*9880 

1183 

4 

6-6128 

13*4091 

1232 

5 

5*7884 

17*0733 

4 

17-2562 

4-9570 

1184 

'5 

17*7206  1  25*1484 

20§ 

67763 

13-2489 

'233 

ii 

5-8827 

17*0500 

10 

I7-3552 

4-9407 

1185 

4 

7-5183 

13-3084 

i234 

4* 

6*5625 

16*1888 

5 

18-0878 

4-1240 

1186 

5 

10-2863 

13-4260 

1235 

3* 

7-1605 

16*6677 

4* 

18-6525 

4-6446 

1187 

4 

10-5846 

13-8363 

1236 

i6§ 

7-2517 

-6-54S8 

16 

187530 

4-5250 

1188 

15 

21-6554 

25-3021 

i8§ 

107139 

13-1510 

1237 

4* 

7-5685 

16*61  19 

4 

19*0647 

4-6121 

1189 

4 

12*1  l8o 

13-2119 

1238 

6 

8-0048 

16-3033] 

18 

1  (VC2<l6 

1  190 

4 

12'3543 

13-9528 

1239 

10 

8-0105 

16*2974] 

1  O 

19  3241* 

4  3   59 

1240 

4 

8-5797 

16-3827 

4* 

20*0879 

4-4444 

72§ 

1-9I34 

1-4760 

74    121 

87 

1241 

8 

8-6198 

16-4726 

10 

2O*I229 

4-5361 

57§ 

2*7001 

12*2544 

75    no 

8-5 

1242 

33§ 

10-0563 

16*0253 

34§ 

21*5841 

4*1831 

74    H5 

9-3 

S'§ 

18-4890 

26-7347 

75    117 

9-i 

1243 

5 

10*0995 

16-0443 

6 

2I*628l 

4*2044 

1244 

4 

21*650I 

4-9018 

1245 

4* 

10-6495 

16-6235 

5 

22*I4O5 

4*8169 

R.A.  3h  om  to  3h  i5m 

1246 

107702 

16*4266 

19 

22*27I5 

4-6297 

Centre        R.A.  3h  15"'  Dec.  +75°              R.A.  3h  o°>  Dec.  +76° 

1247 

29§ 

10-8041     16-6994 

33§ 

22-2897 

4-9028 

Plate  3793.     1897,  Dec.  24.         Plate  3809.     1898,  Jan.  2. 

1248 

10-9237 

16*0278 

22*4507 

4-2412 

O      £. 

in. 

1249 

4* 

11-1529 

16*5903 

4* 

22*6492 

4-8161 

1191 

15 

3'58'9 

14-0730 

«.5S 

15-2478 

1*8219 

1250 

4* 

11-2600 

16*4238 

5* 

22*76OO 

4*6558 

I  192 

4* 

4-7387     14-2826 

4* 

16*3876 

2*1058 

1251 

4* 

12-0045 

16*2748 

6 

23*5I30 

4-S584 

"93 

6 

5-2161     14-8618 

8 

16*8260 

27151 

1252 

27§ 

12-0253 

16-4257 

43§ 

23*525I 

47070 

75    134 

9'5 

1194 

8 

5*2927     14*1465 

9 

16*9508 

2-0065 

1253 

7 

12-9358 

16*4007 

10 

24-4359 

4-7422 

"95 

4 

7*1030 

H7855 

5* 

18-7145 

2-7622 

1254 

3* 

27240 

17-8773 

5*    14*1500 

5-5684 

1  196 

6 

7*1480 

H'l  1  53 

6 

18-8017 

2-091  1 

1255 

4t 

3-8130 

17-9052 

4      15*2315 

5*6644 

"97 

10 

7-4664 

I4-3579 

9 

19*1063 

2-3552 

1256 

24§ 

4-0715 

18-2120 

2i§     I5-4732 

5-9848 

1198 

4 

8-0395 

14-0745 

5* 

19-6939 

2-1084 

1257 

4* 

4-7026 

177193 

5       16*1355 

5-5358 

"99 

|8§ 

8-9868 

14-6765 

24§ 

20-6018 

27704 

1258 

4* 

5*1920 

18-0558 

5      16-6011 

5-9023 

1  200 

5* 

9-2008 

13-9758 

r* 

20*8615 

2-0816 

1259 

6 

5*8613 

17-2030 

7       17-3237 

5*0920 

I2O1 

6 

9-5796 

13-9918 

6* 

21*2409 

2-1235 

1260 

3       18*1202 

5*6709 

I2O2 

•7§ 

10*4393 

147822 

25 

22-0467      2*9655 

1261 

3* 

8*6531 

17-6387 

4*    20*0821 

5*7041 

I2O3 

4*     11*0956 

14-3180 

6* 

22-7330      2-5441 

1262 

3* 

10*2331 

17-0488 

5*    21*6982 

5-2I34 

I2O4 

7       "-I555     H'3578 

9 

227903 

2-5875 

1263 

3* 

1  1*9815 

17-2333 

5*    23*4310 

5*5110 

I2O5 

5*     12-2285     '4-6425 

5* 

23-8369 

2-9430 

1264 

'9§     13-1708 

16-6650 

25§     24*6550 

5*0203 

12O6 

463       2-7220     15-8247 

42§      14-2786  ;    3-5181 

74    '36 

9'S 

1265 

n       13*6567     17-0303 

12      25*1154 

S^H8 

1207 

30-5       3'529°     15-5584 

285      15-0998 

3"3049 

74    139 

9'5 

1266 

6 

3-5683 

18-3248 

8       14*9615 

6*0655 

1208 

9        3-82/4     i5'4i°7 

9       I5'4°72 

3-1/35 

1267 

8 

3-5892 

18-3700 

9       '4-9778 

6*1145 

I2O9 

7        4*9018     15-9261 

9 

16-4486 

3-7574 

1268 

6       i5-3909 

6*1430 

1210 

4        6*7355     15-8326 

5* 

18-2832 

3-7767 

1269 

4* 

5*5412 

18-9983 

4       16-8912 

6-8650 

121  I 

4*       6-8725     15-4798 

5* 

18*4415 

3-4367 

1270 

5-5251 

18-2729 

5       16-9203 

6-1385 

1212 

23§       7-5I93     i5"59°8 

28§ 

19*0808 

3-5876 

1271 

4* 

57050 

18-6918 

4      >7'075° 

6-5680 

I2I3 

6        77810     15*5159 

8 

19-3480 

.V5325 

1272 

4* 

5*8240 

18-3674 

4       I7-2I34 

6-2534 

Plate  3809.     Nos.  1238,  1239.     Measured  as  one  mass. 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77"-3  of  R.A.  at  Dec.  -f  75*,  and  82S7  at  Dec.  +  76°. 

280 


GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    75C 


B.  D. 

Diani 

B.  D. 

No. 

Diain. 

X, 

y. 

Diam. 

X. 

V- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

!/- 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  3h  om  to  3h  15™  —  contd. 

R.A.  3h  om  to  3h  i5m  —  contd. 

Centre     R.A.    3h  i$m  Dec.  +  75°             R.A.  3h  o">  Dee.  +76' 

Centre      R.  A.  3"  15™  Dec.  +  75°               R.A.  3h  o™  Dec.  +  76° 

Plate  3793.     1897,  Dec.  24.        Plate  3809.     1898,  Jan.  2. 

Plate  3793.    1897,  Dec.  24.             Plate  3809.     1898,  Jan.  2. 

m. 

Q 

m. 

1273 

'4§ 

7-0345 

I8-I355 

'5 

.„  ,,.;,„.,.  ,  6-0965 

1332 

7     '12-0810 

20-0843 

10 

23-3484 

8-3624 

1274 

23§ 

7-3160 

18-8169 

2I§ 

18-6714 

6-7967 

'333 

12          12-3241 

19-8202 

'4 

23-6103 

8-1157 

1275 

8 

8-9140 

18-0223 

10 

20-3207 

6-1039 

'334 

5       13-4695 

19-6865 

6* 

24-7595 

8-0531 

1276 

ii 

9'4393 

18-6056 

'5 

20-8040 

6-7225 

'335 

4 

H-7378 

9-0989 

1277 

6 

9-6776 

18-1253 

9 

21   0745 

6-2548 

1336 

17      3-6297 

22-0545 

'3 

14-7863 

97928 

1278 

10 

10-9980 

18-3378 

'4 

22-3793 

6'55'7 

'337 

25§      4-1892 

2I-322I 

2O§ 

15-3904 

9-0952 

1279 

6 

1  1-1203 

18-0766 

9 

22-5I78 

6-2998 

1338 

4 

16-4178 

9-7345 

1280 

10 

11-8805 

17-8282 

'3 

23-2902 

6-1024 

'339 

10         5-3891 

21-2373 

9     |'6-5924 

9-0914 

1281 

'3 

12-7579 

18-0738 

15 

24-1519 

6-4013 

'34° 

4       i?'2927 

9-5239 

1282 

7 

12-8753 

18-2623 

10 

24-2576 

6-5951 

1341 

4 

17-5675 

9-9090 

1283 

'9§ 

137939 

18-2069 

3°§ 

25-1788 

6-5981 

'342 

8 

6-5369 

21-5059 

8       17-7202 

9'43  '3 

1284 

3 

I4-O2OO 

7-9260 

'343 

3     !  17-8875 

9-8267 

1285 

ii 

2-9103 

'9'5557 

10 

14-2261 

7-255' 

'344 

3* 

7-9644 

2I-7028 

5 

19-1330 

9-7152 

1286 

3 

I5-229I 

7-2911 

'345 

35§ 

8-0582 

21-6284 

33§ 

19-2318 

9-6485 

K    470 

9-2 

1287 

5 

15-4296 

7-1078 

i346 

4 

19-4794 

9-6978 

1288 

8 

4-6815 

19-3768 

6 

I6-OO80 

7''873 

'347 

4* 

8-3405 

217342 

5 

'9'5°73 

97727 

1289 

'3 

4-8497 

19-9813 

12 

16-1367 

7-7996 

1348 

9 

8-5904 

21  "4246 

9 

19-7777 

9-4803 

1290 

34§ 

4-9840 

19-2739 

3°§ 

16-3170 

7-1034 

75    129 

9'5 

'349 

3* 

8-5962 

21*2650 

4 

19-7901 

9'3233 

1291 

4* 

S-35'6 

20-0374 

4 

16-6338          7-8879 

'35° 

4       20-3  100 

9-7165 

1292 

7 

5-6093 

19-2871 

8 

16-9367          7'1562 

'35' 

24§ 

9-2697 

21-2863 

25§   '20-4656 

9'3857 

1293 

3* 

6-1512 

19-4848 

3 

17-4688          7-3907 

1352 

4       20-7965 

9-1772 

1294 

5 

7-9505 

i9-6337 

5 

19-2534          7-6525 

'353 

7 

9-8790 

21-4519 

8     j  21-0608 

9-5892 

1295 

st 

8-4984 

19-8333 

6 

19-7890          7-8851 

'354 

6 

10-3653 

2I-477I 

7     !  21-5461 

9-6445 

1296 

5 

20-6365          7-0667 

'355 

29§ 

10-4335 

2  I'D  I  60 

3'§ 

21-6436 

9-1900 

1297 

4 

20-9050          7'258l 

1356 

4 

10-9256 

21-2624 

6 

22-1187 

9-4658 

1298 

4* 

97915 

19-7572 

4 

2P0876 

7-8889 

'357 

5 

1  1-4800 

21-7470 

5 

22-6407 

9-9868 

1299 

4 

21-6198 

7-6409 

1358 

4 

1  1-7603 

20-9377 

4 

22-9738 

9-1957 

1300 

4* 

10-8523 

19-5879 

4* 

22-I54O 

77934 

'359 

'9 

12-0495 

21-1354 

20§ 

23-2500 

9-4128 

1301 

i8§ 

1  1-9240 

19-3476 

20§ 

23-2395 

7-6206 

1360 

9 

12-5127 

21-5908 

I  1 

23-6834  i    9-8959 

1302 

8 

12-1395 

19-3948 

10 

23-4503 

7-6775 

1361 

4       12-8613 

21-4869 

5 

24-0398      9-8156 

1303 

5 

12-4390 

187963 

7 

23-7886 

7-1045 

1362 

3* 

12-9254 

21  '6696 

6 

24-0898      9-9998 

1304 

'4 

12-3887 

18-9720 

'7 

23-7250 

7-2733 

1363 

23§ 

13-3369 

21-4665 

3'§ 

24-5133      9-8248 

1305 

34§ 

12-5788 

19-0035 

4i§ 

23-9140 

7-3158 

75    136 

8-9 

1364 

10 

13-9873 

2I-O425 

'3 

25-1897      9-4429 

1306 

4 

12-7805 

19-3249 

7 

24-0959 

7-6496 

1365 

9 

2*9910 

22-8324 

1  1 

14-1015     10-5278 

1307 

4* 

13-7670 

19-4355 

5* 

25-0695 

7-8241 

1366 

3 

14-2896     10-1250 

1308 

5 

14-0352 

8-6466 

1367 

4 

15-0550     10-6865 

1309 

8* 

3-7015 

20-8593 

10 

14-9326 

8-6060 

1368 

26§ 

4-0997 

22-7O7O 

'98 

15-2123     10-4747 

1310 

4* 

4-2291 

20*8142 

5 

i5'4594      8-5939 

1369 

7 

5-4227 

22-3405 

7 

16-5580 

10-1903 

1311 

4 

15-7285  ;    8-1930 

1370 

6 

6-2619 

22-3467 

8 

I7-3979 

10-2535 

1312 

5* 

4-4972 

20-3343 

6 

15-7607      8-1285 

1371 

6 

7-0997 

227037 

7 

18-2102  ;  10-6597 

1313 

7 

4-6893 

21-1230 

7 

15-9025      8-9310 

1372 

34§ 

7-7460 

22-6443 

32§ 

18-8595     '0-6427 

1314 

'5 

4-8431 

20-3185 

1  1 

16-1097    ;     8-1362 

'373 

29 

8-6748 

22*1122 

29§        19-8195 

10-1708 

'3'5 

4 

S-3492 

20-3532 

5 

16-6100  1    8-2043 

'374 

7 

87'34 

22-lS/O 

7       19-8543 

10-2468 

1316 

4* 

5-5500 

20-91  1  8 

5 

16-7745 

8-7750 

'375 

6      20-0250 

10-9943 

1317 

4* 

5'5367 

20-3180 

4 

16-7987 

8-1827 

1376 

'4 

9-1810 

22-4064 

'4 

20-3063 

10-4958 

1318 

10 

6-0595 

20-9005 

'4 

17-2871 

87951 

'377 

4 

20-7108 

10-3312 

1319 

1  1 

6-2004 

20-9106 

9 

•7-4275 

8-8147 

1378 

63§ 

10-0445 

21-9453 

65§ 

21-1982 

10-0915 

75    131 

8-4 

1320 

4 

18-0323 

8-5244 

'379 

4 

21-6824 

10-8372 

1321 

3* 

7-3111 

20-7356 

5 

18-5443    87107 

1380 

5 

10-7044 

21-9063 

6 

21-8576 

10-0990 

1322 

4 

18-5587    8-3730 

1381 

6 

107245 

22-0793 

8 

21-8695 

10-2700 

1323 

4 

18-6401      8-5024 

1182 

4 

n'5359 

22-7556 

5       ;  22-6317    !  10-9948 

1324 

4* 

8-9170 

20-5809 

4 

20-1597      8-6572 

'383 

4* 

n-7959 

22-2675 

5      22-9263 

10-5235 

1325 

'3 

8-9575 

20-1635 

12 

20-2248 

8-2427 

•  384 

23§ 

12-2286 

22-6359 

2I§       23-3327 

10-9223 

1326 

8 

9-3792 

20-5409 

9 

20-6215 

8-6488 

1385 

16 

12-4629 

22-3236 

16      23-5893 

10-6235 

1327 

4 

20-6301 

8-J353 

1386 

7 

13-3761 

22-3I27 

1  1      24-4990 

10-6709 

1328 

4* 

9-7246 

20-3663 

5 

20-9808 

8-4964 

1387 

8 

I3-593Z 

21-6495 

12          247591 

10-0225 

1329 

2* 

9^495 

20-6243 

3      21-1872 

8-7649 

1388 

5      I4-2555 

11-2945 

1330 

4* 

11-1618 

20-4004 

5    ;  22-4105 

8-6237 

1389 

24§ 

3-8748 

23-9063 

i8§     14-9143 

1  1-6561 

133' 

4 

11-6827 

20-2153 

5      22-9445 

8-4686 

1390 

34§ 

4-6302 

23-5745 

25§ 

15-6894 

ii-373i 

K    459 

9'5 

i  r&cau  interval 

represents  very  nearly  5'  =  -jj*'^  of  R.A.  at  Dec.  +  75",  and  82»7  at  Dec.  +  76'. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE      +    7^°. 
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Di&in. 

LHuin 

B.  D. 

1  'i;un. 

B.  D. 

X, 

y- 

No. 

Mag. 

y- 

X, 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  3h  om  to  3h  i5m  —  contd. 

R\      -^h   T  rm     4-,-.    *»h   ^/-\m 
.  xi..    3      1  3         LU   3      3 

Centre      R.A.  3h  15"!  Dec.  +75°            R.  A.  3h  om  Dec.  +  76° 

Centre      R.A.  3h  15"  Dec.  +  75"            R.A.  3h  30™  Dec.  +  76° 

Plate  3793.     1897,  Dec.  24.            Plate  3809.     1898,  Jan.  2. 

Plate  3793.     1897,060.24.            Plate  4148.     1898,  Oct.  n. 

o 

m. 

o 

m. 

1391 

3 

17-0727 

•2937 

1440 

8 

14-9468        14-2888 

'4 

6-0273 

23-4039 

'4 

17-0952 

•2902 

1441 

10 

15-2284        14-7603 

"393 

4     i  20-2438 

•8935 

1442 

12 

15-4512        14-0805 

'394 

ii 

9-7113 

23-2758 

13       20-7803 

•3978 

H43 

5 

15-6729  !  14-3403 

'395 

5 

9-8229 

23'7743 

6       20-8606 

•9023 

1444 

6 

16-1464    14-5323 

1396 

3 

21-6798 

•4087 

H45 

5 

17-1  100 

14-8328 

'397 

5 

23-0813 

'73'8 

1446 

17-3149 

14-0908 

43$ 

5-6/51 

2-2113 

74    152 

9-0 

'398 

20§ 

13-3393 

22-9538 

24§ 

24-421  1 

11-3068 

H47 

5 

17-8185 

14-6175 

1399 

'4 

13-4810 

23-1858 

'5 

24-5499 

11-5480 

1448 

2  7*5 

18-0080 

14-2527 

16 

6-3770      2-3284 

1400 

16 

3''45' 

24-5930 

14      14-1402 

12-2954 

'449 

23§ 

21-9683 

14-4648 

7 

10-3427      2-2827 

1401 

5 

15-0903 

12-8453 

1450 

4'§ 

22-6245 

14-9283 

28 

1  1-0265 

2-7018 

74    1  60 

9'5 

1402 

3 

15-2108 

12-5889 

1451 

263 

23-0325 

14-8676 

8 

11-4300 

2-6169 

1403 

5 

15-5693 

12-6936 

1452 

IO 

23-3320    14-5426 

1404 

22 

4-6130 

24-6708 

i6§ 

1  5  6009 

12-4652 

1453 

7 

23-8769   147373 

1405 

3 

16-9008 

12-1477 

H54 

1  6* 

24-7841     14-0361 

4t 

13-1238 

1-6691 

1406 

5* 

7H778 

i475°8 

7 

18-4548 

12-7308 

H55 

4^§ 

24-8226 

14-1435 

29 

13-1702 

17750 

74    l63 

9-0 

1407 

'9 

7-8820 

24-2752 

i6§ 

18-8910 

12-2773 

1456 

22§ 

14-0447 

15-2996 

IO 

2-4895 

3-6305 

1408 

3 

194385 

12-7178 

H57 

12 

14-0495 

15-1825 

1409 

6 

8-7791 

24-1550 

8 

I9-7936 

12-2170 

1458 

5 

15-6470 

15-9663 

1410 

6 

9-1203 

24-6906 

8 

20-1017 

12-7699 

'459 

7 

157608 

15-9855 

1411 

7 

9-2550 

24-0055 

9 

20-2767 

12-0965 

1460 

4 

16-2600 

15-0878 

1412 

3°§ 

10-6594 

24-6151 

28§ 

21-6401 

'27944 

1461 

2I§ 

16-6960 

15-5298 

IO 

5-1526 

3-6899 

K    498 

9'4 

'4'3 

45§ 

10-8068 

24-0838 

38§ 

21-8214 

12-2716 

1462 

6 

17-0695    15-2907 

1414 

8 

11-0887 

24-0040 

IO 

22-1077 

12'2I  17 

1463 

»«§ 

18-4186 

157038 

II 

6-8810  1    3-7486 

1415 

3 

22-5951 

12-9890 

1464 

10 

19-4919 

15-4972 

4t 

7-9376 

3-4720 

1416 

46^ 

11-8356 

24-5  160 

45§ 

22-8220 

127716 

75    '33 

9-0 

1465 

23§ 

2O-  1  I  12 

15-6771 

12 

8-5679 

3-6128 

1417 

5* 

12-0730 

247273 

7 

23-0465 

12-9980 

1466 

'4 

20-1382 

15-6513 

4* 

8-5924 

3-5844 

1418 

4* 

12-1905 

24-2675 

6 

23-1905 

12-5465 

'467 

20§ 

22-2693 

15-0478 

5 

10-6782 

2-8452 

1419 

12          12-4478 

24-0283 

12 

23-4623 

12-3256 

1468 

4'§ 

23-6079       15-1322 

28 

12-0205 

2-8382 

K    521 

9'4 

1420 

9      13-6296    23-8351 

IO 

24'6543 

12-2065 

• 

1469 

39§ 

23-9418       15-2062 

22 

12-3606 

2-8952 

K     524 

9'4 

1421 

6 

14-3804 

I3-I375 

1470 

1  1 

24-'553 

15-5265 

3t 

12-5919 

3-1977 

1422 

5*      3-6110    26-1728 

5 

14-5046 

I3-9007 

1471 

4 

24-7440 

I5-5456 

'423 

5*      4-2907    25-3117 

8 

15-2402 

13-0843 

1472 

45§ 

25-0445 

15-2328 

28 

13-4618 

2-8488 

74      164 

9-2 

1424 

6 

16  6711 

13-4399 

'473 

16 

157508 

16-8741 

5 

4-2960 

5-0928 

1425 

5*      6-0908    25-5567 

6 

17-0198 

'474 

6 

16-8098 

16-3396 

1426 

8 

6-4350    25-1245 

1  1 

17-3904 

13-0348 

'475 

'3 

17-6971 

16-8770 

1427 

1  1 

7-2883  ,25-1738 

12 

182397     13-1371 

1476 

'3 

18-8993 

16-3561 

3* 

7-4009 

4-3704 

1428 

4 

7-9840    25-5862 

5 

18-9118 

I3-5937 

'477 

4i§ 

19-0713 

16-1  190 

33 

7-5588 

4-1202 

75    14° 

9'5 

1429 

9 

8-2452     25-5959 

IO 

19-1667 

13-6224 

1478 

4 

23-0363 

16  6484 

'43° 

20 

8-3051      !    25-5558 

i8§ 

19-2305 

13-5850 

'479 

7 

237198 

16-4499 

'5 

9-3878     1    25-3245 

H§ 

20-3272 

13-4224 

1480 

37§ 

24-4767 

I6-3754 

>7 

12-9703 

4-0263 

'432 

3 

20-5325 

13-6354 

1481 

12 

24-7126 

16-6202 

3* 

13-2210 

4-2549 

'433 

29§ 

9-6ll3 

25-3569 

26§ 

20-5499 

I3-4702 

1482 

I  I 

15-0973 

17-6255 

»434 

6 

21-9318 

13-5264 

1483 

6 

I5-3999 

17-1936 

'435 

6*     11-4045    25-4683 

7 

22-3295     13-6956 

1484 

6 

15-8718 

17-5254 

'436 

4 

22-5971  :  13-3005 

1485 

13 

177954 

I7-3550 

5 

6-3662 

S'4374 

'437 

7      12-2483    24-9145 

IO 

23-2047     13-1967 

1486 

8 

17-9578 

177728 

4t 

6-5569 

5'8435 

5 

23-3271     13-6186 

1487 

29§ 

18-6716 

17-7546 

24 

7-2665 

57783 

'439 

4t     13-8496 

247180 

5 

24-8158     1  3-1025 

1488 

6 

20-5968 

I7-5538 

1489 

8 

23-9873 

17-9848 

4 

12-5858 

5-6608 

66g 

26-6529     13-2336 

75    '37 

8-8 

1490 

7 

14-3092 

18-8936 

95§       1-8656    22-9556 

75    127 

8-3 

1491 

4 

15-1108 

18-9750 

47§     11-8103     25-9097 

75    132 

9-0 

1492 

«4i 

15-3041 

18-6028 

H 

3-9615 

6-8439 

58§       9-7811     26-4832 

75    130 

9-0 

'493 

6 

15-4122 

18-2850 

55§   ;  12-3342     26-8558 

75    '35      9'° 

'494 

5 

16-0278 

18-2476 

'495 

10 

16-1810 

18-5076 

6O 

60 

1496 

21§ 

17-8563 

18-4559 

12 

-4983 

•5308 

'497 

21 

18-8770 

18-5815 

8 

7-5248 

6-5901 

1498 

18 

22-0820 

18-6600 

7 

107277 

6-4618 



i  riseau,  interval  represents  very  nearly  5'  =  77^3  of  R.A.  at  Dec.   +  75°,  and  82^7  at  Dec.  +  76°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE    +    7S°. 


B.  D. 

Diiini. 

B.  D. 

No. 

Diani. 

it. 

y- 

Diam. 

X. 

V- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

X, 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  3h  i5m  to  3h  T,om—contd. 

R.A.  3h  i  5m  to  3h  T,om—contd. 

Centre     R.A.  jh  15™  Dec.  +75°             R.A.  3h  3om  Dec.  +76° 

Centre       R.A.  3h  15™  Dec.  -f-  75              R.A.  3h  30™  Dec.  +  76° 

Plate  3793.      1897,  Dec.  24.         Plate  4148.      1898,  Oct.  n. 

Plate3793-      1897,060.24.         Plate4i48.      1898,  Oct.  n. 

m. 

o 

m. 

1499 

5 

23'5935 

18-5447 

1558 

9       '7-0542 

24-1018 

4* 

6-0640 

12-2174 

1500 

'9 

23-9575 

18-5434 

6 

12-5920 

6-2231 

'559 

9      19-8890 

24-8070 

4 

8-94I3 

12-7369 

1501 

29 

24-2903 

18-3295 

'3 

12-9100 

5-9868 

1  560 

5*    22-7256 

24'035  i 

4* 

1  1-7201 

1  1-7812 

1502 

7 

14-0680 

19-3443 

1561 

25       237191 

24-9365 

7 

12-7698 

12-6177 

1503 

3 

14-6733 

19-3760 

1  562 

43§     14-9810 

25"°443 

30 

40578 

13-2900 

K    490 

9'5 

1504 

i6§ 

14-7019 

19-8050 

6 

3-4382      8-0828 

'563 

22          15-7065 

25-0688 

9 

4-7831 

i3'27'4 

K    493 

9-6 

1505 

'9§ 

14-8796     19-2039 

ii 

3-5767  i  7-4716 

1564 

9      15-8447 

25-0388 

4 

4-9205 

13-2300 

1506 

16 

15-1370 

I97H8 

6 

3-8670 

7-9660 

1565 

37§   ,  i6-4903 

25-2766 

21 

5-5784 

13-4265 

75    '39 

9'3 

1507 

4 

15-2008 

19-0490 

1566 

6       16-7202 

25  2232 

3 

5-8045 

I3-3576 

1508 

4 

16-6585 

19-4239 

1567 

13       16-8433 

25-7858 

5 

5-9621 

I3-9I35 

1509 

5 

16-7023 

19-2670 

1568 

10       17-0578 

25-0533 

5 

6-1331 

13-1666 

1510 

13 

16-7990 

19-3152 

St 

5-4997    7-4587 

1569 

4       I7-45" 

25-4535 

1511 

I  C  I  2 

10 

r 

16-8930 

17-21  CO 

19-3663 

I  Q'C  C  fLI 

3* 

5-5984    7-5044 

1570 

9       19-7208 

25-0038 

4t 

87815 

12-9430 

1  3  *  * 

1513 

*3§ 

i  i    *  i  ^w 

17-6043 

'  V  3  JTJ 
19-1603 

16 

6-2923       7-2506 

8o§ 

5-0465 

1-0924 

74    '5' 

7'9 

1514 

16 

18-4974 

19-0870 

6 

7-1783 

7-1207 

32 

12-2009 

1-5228 

74    162 

7'9 

1515 

22§ 

19-2902 

19-0085 

1  1 

7'9643 

6-9900 

33 

1-2678 

7-4229 

75    '36 

8-9 

1516 

6 

19-6660 

19-6074 

1517 

5 

19-7926 

19-2281 

1518 

5 

20-3813 

ig-lSlO 

. 

1519 

4 

21-1919 

19-3746 

R.A.  3h  3om  to  3h  45- 

1520 

6o§ 

21-3623 

19-0193 

46§ 

10-0343 

6-8778 

75    '4' 

8-4 

Centre       R.A.  3h  45"'  Dec.  +  75°               R.A.  3h  30™  Dec.  +  76° 

1521 

1522 

6 
>03§ 

23-0740 
23-3760 

19-8469 
19-1415 

3* 
86§ 

11-7959 
12-0488 

7-5845 
6-8587 

75    '43 

6-5 

Plate  4189.    1898,000.9.         Plate  4148.     1898,  Oct.  u. 

1523 

8 

23-6491 

19-3210 

4 

12-3345 

7-0164 

0 

m. 

1524 

44§ 

24-0393 

19-4859 

*7§ 

12-7336 

7-1582 

1571 

5o§   i    4-9655     H'5479 

43§      16-6900 

2-3748 

74    167 

8-8 

1525 

'4 

24-33'9 

19-2641 

5 

13-0135 

6-9178 

1572 

27§       5-6695     147992 

22       i7'3749 

2-6685 

74    171 

9-2 

1526 

7 

15-7985    '  20-6025 

3t 

4-5839 

8-8048 

'573 

20 

5-7279     14-8250 

'4       I7-4325 

2-6969 

1527 

7 

17-6833 

20-6688 

'574 

8 

5-8100     14-9014 

5* 

'7'5"3 

2-7808 

1528 

8 

18-2692 

20-4840 

3* 

7-0434 

8-5297 

'575 

4* 

8-0870 

14-8428 

1529 

26§ 

19-8450 

20-1629 

16 

8-5938 

8-1062 

1576 

15 

11-6783 

14-8686 

5* 

23-3663 

3-1252 

1530 

7 

20-2639    '  2O-OO5O 

'577 

6       12-0785 

14-3960 

i53i 

4 

20*5070    !  20-6054 

1578 

10       12-4271 

14-9397 

1532 

'9 

21-3591  ;  20-8133 

7 

10-1470 

8-6581 

'579 

5         37032 

I5-4350 

3* 

i5-37i8 

3-1795 

'533 

5 

23-4593 

20-7371 

2* 

12-2370 

8-4479 

1580 

1  8         4-0820 

157213 

14 

'57343 

3-4887 

'534 

4 

19-7406 

21-5015 

1581 

'6        5'3734 

15-4364 

7 

17-0413 

3-2867 

'535 

6 

20-7732    21-9720 

3* 

9-6369 

9-8504 

1582 

37§       5-5773 

15-1655 

3° 

17-2621 

3-0260 

74    170 

9-5 

1536 

'5 

21-0692    21-9270 

4 

9-9305 

97867 

1583 

5        7-2359 

15-2946 

1537 

6 

21-5778     217738 

2* 

10-4267 

9-6004 

75    142 

9-2 

1584 

7        7'7544 

'5-6574 

4* 

19-4028 

3-6601 

1538 

48§ 

21-8131     21-5124 

3'§ 

10-6443 

9-3227 

1585 

23        77321 

16-3778 

18 

19-3342 

4-3742 

'539 

5 

22-1629    21-0280 

3* 

10-9624 

8-8179 

1586 

10         2-8094 

17-8184 

7 

14-3300 

5-5018 

1540 

'9 

14-9868     22-9998 

6 

3-9296 

i  1-2529 

1587 

15         3-2151 

17-1732 

'3 

I4-7755 

4-8830 

1541 

42§ 

16-2854  j  22-8098 

25 

5-2154 

10-9800 

1588 

6 

12-6136 

17-4186 

1542 

24§ 

16-3103     22-2673 

1  1 

5-2042 

11-4368 

1589 

6 

13-1738 

17-3701 

i5« 

5 

I7-5357  i22-i833 

1590 

54§ 

4-4501 

18-9239 

4°§ 

15-8998 

6-7067 

75    '44 

8-6 

1544 

9 

17-7810    22-2555 

4 

6-6688 

10-3284 

1591 

20 

4-5723 

18-5769 

15 

16-0413  '    6-3686 

'545 

5 

17-8703     22-0933 

1592 

16 

10-4091 

'8-7338 

9 

21-8545  :  6-8968 

K     562       9-5 

1546 

6 

19-3724    22-3531 

1593 

'4 

11-1353 

18-1/35 

8* 

22-6199    6-3848 

'547 

5 

19-7025   :  22-1491 

2* 

8-5789 

10-0979 

'594 

20 

11-2694     18-4810 

'3 

22-7311     6-6991 

75    '5°      9'5 

1548 

7 

21-3108     22-3251 

4t 

10-1980 

10-1679 

'595 

6 

13-5833     18-0766 

'549 

3' 

24-6053 

22-5141 

12 

13-4964 

10-1418 

1596 

5* 

3-4977  !  19-9130 

5 

14-8828     7-6362 

1550 

4 

15-4661 

23-8255 

'597 

62§ 

7-8345    19-5013 

47§ 

19-2394 

7-4989 

75    '47 

8-2 

'55' 

8 

15-9030    23-6802 

4* 

4-8874 

•8721 

1598 

6 

8-7999    '9-7659 

5 

20-1840 

7-8254 

1552 

20 

16-5640     23-5842 

7 

5-54M 

•7322 

1599 

4 

9-5617    19-1507 

'553 
'554 

9 
6 

18-0915     23"9883 
18-6309     23-0683 

4* 
3* 

7-0904 
7-5699 

•0344 
•0864 

1600 
1601 

'3 

4 

9-7230   19-9100 
10-1884   19-7582 

9 
4* 

21-0980 
21-5686 

8-0258 
7-9042 

'555 

45§ 

23-3846    23-5945 

22§ 

12-3486 

•3016 

1602 

4 

13-1026   19-5105 

1556 

8 

£.            £» 

24-9825     23-4447 

5       13-9323 

"°445 

1603 

21 

13-1271    19-9805 

'7 

24-4921 

8-3131 

'557 

6i§ 

15-6894     247332 

44§ 

4'745° 

12-9367 

75    137 

8-8 

1604 

21 

5-2146  1  20-3440 

J7 

16-5707 

8-1727 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77"'3  of  K.A.  at  Dec.  +  75°,  and  82*7  at  Dec.  +  76°. 
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N_ 

B.  D. 

Diuni. 

B.  D. 

o. 

Dili  ni. 

X, 

Di&iu. 

X, 

y~ 

No. 

Mag. 

X, 

y> 

Diuiii. 

X, 

No. 

Mag. 

R.A.  3h  3om  to  3h  45m  —  contd. 

R.A.  3h  45m  to  4h  om  —  cvntd. 

Centre       R.A.  3h  45™  Dec.  +  75°              R.A.  3h  30™  Dec.  +  76° 

Centre      R.A.  3h  45°*  Dec.  +75°             R.  A.  4h  o°>  Dec.  +  76° 

Plate  4189.     1898 

,  Dec.  9.           Plate4i48.      1898,  Oct.  n. 

Plate  4189.     1898,060.9.         Plate  3763.     1897,  Dec.  12. 

o 

m. 

g 

m. 

1605 

45§ 

8-2040 

20-1423 

33§ 

19-5679 

8-1593 

75    H9 

9-2 

1653 

4* 

21-0106 

15-0157 

5 

9-4328 

3-0550 

1606 

15          !       9-6862 

20-3669 

9 

21-0330 

8-4795 

1654 

8 

22*2228 

15-7041 

12 

10-6865 

3-6670 

1607 

8 

97644 

20-3931 

5 

21-1074 

8-5II5 

1655 

9 

22-8528 

i  5-2480 

13 

11-2867 

3-1725 

1608 

6 

I3-3773 

20-4428 

1656 

5 

22-9065 

15-1868 

7 

11-3391 

3-1058 

1609 

42 

3-0466 

21-0683 

24§ 

14-3624 

87565 

1657 

29 

23-8586 

I5-8547 

24§ 

12-3288 

3-7I35 

1610 

7* 

5^349 

21-4065 

6 

16-3234 

9-2218 

1658 

3* 

24-1555 

15-6686 

5 

12-6149 

3-5084 

161  1 

5* 

7-1219 

21-7685 

4 

18-3851 

9-7182 

1659 

3 

12-6213 

3-3600 

1612 

4* 

7-1284 

21-6741 

4* 

18-3933 

9-6228 

1660 

25 

24-9953 

'5'3344 

22 

13-4299      3-1230 

1613 

26 

7-9422 

2i'53'7 

18 

19-2167 

9-5304 

75    H8 

9'4 

1661 

5 

15-3010 

16-4759 

5 

3-8318      4-8788 

1614 

12 

13-5457 

21-8636 

7 

24-7855 

10-2183 

1662 

3* 

17-2294 

15-8259 

4* 

5-7107 

4-1068 

161  5 

5 

13-8711 

21'OZIO 

1663 

18 

18-2852 

16-2089 

2I§ 

6-7903 

4-4219 

1616 

19 

3-1036 

22-0974 

15 

H'3533      97878 

1664 

3* 

18-8660 

16-4219 

4 

7-3834 

4-5979 

1617 

13 

3-1977 

22-1322 

7 

H'4434      9-8270 

1665 

4 

19-0896 

16-1293 

5 

7-5860 

4-2914 

1618 

3 

14-6043     10-4951 

1666 

5 

20-9752 

16-4884 

6 

9-4943 

4-5282 

1619 

6 

5-58I5 

22-7148 

5 

16-7836     10-5597 

1667 

1  1 

21-7563 

16-2776 

10 

10-2579 

4-2703 

1620 

'3 

57906 

22-1133 

6 

17-0335      9'9743 

1668 

4t 

21-9636 

16-2917 

6 

10-4660 

4-2717 

1621 

1  1 

6-7806 

227574 

8 

17-9803     10-6814 

1669 

12 

22-5668 

16-4940 

'4 

11-0805 

4-4326 

1622 

6* 

7-0174 

22-7839 

4 

18-2131     10-7231 

1670 

3* 

23-0875 

16-3067 

5 

11-5874 

4-2I43 

1623 

20 

8-4003 

22-2090 

15 

19-6319     10-2367 

1671 

4 

12-1988 

4-5345 

1624 

45§ 

12-1496 

22-3687 

35§ 

23-3625     10-6367 

75    «5i 

8-2 

1672 

4 

12-6403 

4-5494 

1625 

6 

12-3628 

22-1197 

1673 

10 

14-4894 

16-8665 

16 

3-0420 

5-3216 

1626 

503       5-6868 

23-2699 

35§ 

16-8552       I  I'l  212 

75    H5 

9-0 

1674 

4 

17-5168 

17-5755 

5 

6-1117 

5-8340 

1627 

4 

17-9523     n-34'5 

,675 

3* 

I7-9471 

17-5739 

4 

6-5411 

5-8047 

1628 

6       12-431  1 

23-2349 

4* 

23-5851     11-5153 

1676 

26§ 

19-1891   i  17-4086 

27§ 

7-7698 

5-5614 

75    'S8 

9'2 

1629 

4*       4-793I 

24'3  jl8 

4 

15-8935     12-1483 

1677 

4 

8-3894 

5'6973 

1630 

33 

6-2480 

24-3425 

2  I 

17-3479     12-2299 

75    146 

9-0 

1678 

13       19-9063 

16-8946 

8-4525 

5-0028 

1631 

6* 

10*9059 

24-0387 

4 

22-OI2O       I2-2223 

1679 

4* 

20-5884 

17-6212 

4 

9-1769 

5-6859 

1632 

28§ 

11-8853 

24-2107 

20      22-9825 

12-4560 

K     566 

9'5 

1680 

4 

20-8608 

17-8465 

6 

9-4634 

5-8912 

1633 

26 

12-2859 

24-8186 

21          23-3434       I3-0878 

1681 

4t 

21-8134     17-4295 

5       10-3880 

S'41  33 

1634 

4* 

5-9904 

25-4360 

4       17-0183     13-3061 

1682 

19 

227316     17-6254 

19      11-3169 

5-5505 

1635 

6* 

8H494 

25-7293 

5       19-4538     13-7546 

1683 

4     '  12*2905 

5-o835 

1636 

s* 

8-5407 

25-0758 

6       19-5883     13-1058 

1684 

4* 

23-7321     17-9002 

7 

12-3330 

5-7610 

1637 

5*     10-9602 

25-7708 

4*    21-9583     13-9548 

1685 

3* 

24-0860     17-4962 

5 

12-6645 

5*3357 

( 

T  f\Rf\ 

I  7*1  CO  "* 

•••8*82 

39         1-4142 

14'1757 

74    i63 

9-0 

1687 

3* 

14-6018     18-1534 

5 

1  J    •!•">-> 
3-2364 

j    j 
6-5979 

1688 

4t 

15-4244     18-3099 

7 

4-0713 

6-6988 

1689 

13 

15-8843     17-6830 

H 

4-4893 

6*0440 

1690 

7 

18-4080     18-1413 

9 

7^345 

6-3426 

R.A.  ^  4=;m  to  4h  om 

1691 

5 

18-7700     18-2995 

8 

7'4°75 

6-4765 

\J          1  %J                       r 

1692 

5 

18-8241     18-0013 

7 

7-4422 

6-1770 

Centre       R.A.  3h  45m  Dec.  +  75°               R.A.  4h  om  Dec.  +  76° 

1693 

15 

18-8118     18-6689 

16 

7-4718 

6-8434 

Plate  4189.     1898, 

Dee.  9.           Plate  3763.     1897,  Dec.  12. 

1694 

5 

19-5740 

18-8367 

7 

8-2408 

6-9615 

1695 

3 

8-2762 

6-2134 

e.                          111. 

1696 

3* 

20-1779     18-6845 

4 

8-8360 

•7712 

1638 

6 

16-3290 

14-2702 

6        4-7I34 

2-61  17 

1697 

3 

9-4490 

6-8907 

1639 

33§ 

18-3061 

'4-2547 

6-6870 

2-4707 

74    180      9-1 

1698 

6 

23-3795     18-6102 

9 

12-0268 

6-4925 

1640 

21 

19-5375 

I4'1333 

21 

7-9085 

2-2715 

1699 

3 

13-161  1 

6-5200 

1641 

3* 

20-9246 

14-2718 

4* 

9-30I9 

2-3207 

1700 

19 

24-7333     18-5070 

i9§ 

I3-37IS 

6-3053 

1642 

4 

23-9248 

14-522S 

7 

I2-3I17 

2-3809 

1701 

4 

15-1761     18-8426 

7 

3-8561 

7-2481 

1643 

4 

13-2933 

2-3626 

1702 

3* 

15-3386     18-8202 

4 

4-0178 

7-2161 

1644 

3* 

25-1798 

14-6875 

5 

13-5730 

2-4638 

1703 

3* 

15-7870     19-1248 

5. 

4-4860 

7-4876 

1645 

6 

14-6416 

15-1672 

7 

3-0903 

3-6143 

1704 

27 

17-6786     19-2403 

6-3770 

7-4841 

1646 

6 

14-9150 

15-1345 

7 

3-3607 

3-5656 

1705 

6 

17-9803     19-2016 

8 

6-6763 

7-4261 

1647 

35§ 

I5-3354 

15'3635 

43§ 

3-79I7 

3-7649 

74    177 

91 

1706 

6 

18-0402     19-2942 

8 

67441 

7-5I83 

1648 

29§ 

I5-557I 

14-6185 

33§ 

3-9663 

3-0088 

74    178 

9'4 

1707 

8 

20-1742 

19-8287 

U 

8-9050 

7-9130 

1649 

6 

16-9700 

15-3484 

7 

5-4228 

3"6457 

1708 

4 

9-8022 

7H673 

1650 

3* 

18-2137 

I  5-0016 

3* 

6-6400 

3-2164 

1709 

3* 

21-4741 

19-4667 

4 

10-1783 

7-4703 

1651 

3 

7-II98 

3-8036 

1710 

3* 

22-2536 

19-0993 

5 

10-9308 

7-0535 

1652 

3* 

20-5971 

15-3860 

4* 

9-0432 

3-4561 

1711 

4 

227156 

19-6728 

6 

11-4338 

7-5961 

i  rtetau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77''3  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and  82«'7  at  Dec.  -i-  76*. 
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GREENWICH  ASTROGEAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    75C 


No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

B.  D. 

No. 

Diam. 

t. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

B.  D. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  3h  45m  to  4h  om  —  contd. 

Centre      R.A.  3h  45""  Dec.  +75°             R.  A.  4h  o1"  Dec.  +76°                   , 
Plate  4189.     1898,  Dec.  9.          Plate  3763.     1897,060.12. 

R.A.  3h  45™  to  4h  om  —  contd. 

Centre      R.A.  3h  45™  Dec.  +75°              R.  A.  4''  o'«  Dec.  +  76" 
Plate  41*9.    1898,  Dec.  9.          Plate  3763.     1897,  Dec.  12. 

o 

in. 

0 

in. 

1712 

3 

13-0195 

77237 

1771 

3 

10-4514 

1-5329 

'7'3 

38 

24-6491 

20-1056 

25§ 

13-3891 

7-9045 

1772 

'9 

22-8080 

23-6075 

|8§ 

117749 

1-5177 

1714 

4 

'3-6835 

7-0820 

'773 

4 

11-8615 

i-i49i 

1715 

27 

25-0794 

19-6450 

23§ 

137903 

7-4184 

75    163 

94 

'774 

23 

22-8957 

23-7228 

20§ 

11-8677 

16247 

I7l6 

3* 

I7-4632 

20-4169 

4 

6-2376       8-6721 

'775 

4 

12-8608 

1-9263 

1717 

4* 

17-8961 

19-8205 

5 

6-6344     8-0488 

,776 

4 

137738 

1-2830 

I7I8 

4 

18-II87 

20-1053 

4 

6-8725 

8-3220 

'777 

23§ 

14-1639 

23-6950 

22§ 

3''54' 

12-1556 

75    '52 

9'4 

1719 

5 

18-245I 

20-5414 

6 

7-0258 

87475 

1778 

57§ 

16-4483 

24-5773 

46§ 

5-4904 

12-8904 

75    '54 

8-2 

1720 

5 

7-3349 

8-5123 

1779 

10 

17-5107 

23-8894 

ii 

6-5055 

12-1365 

1721 

4 

I9-6I39 

20-6224 

6 

8-3980 

8-7410 

1780 

4 

6-5730 

12-2253 

1722 

5 

196714 

19-9138 

7 

8-4098 

8-0313 

1781 

4 

12-2598 

1723 

6 

19-6593 

20-1986 

6 

8-4160 

8-3166 

1782 

45§ 

18-4006 

24-5657 

35§ 

7-4384 

127527 

75    '55 

9-0 

1724 

24 

19-9788 

20-8048 

2I§ 

87732 

8-9008 

'783 

18-8158 

24-3616 

7-8397 

12-5242 

75    156 

8-0 

1725 

5 

21-9165 

20-2981 

5 

10-6763 

8-2715 

.784 

3 

8-22OI 

12-1908 

1726 

30 

23-5I04 

2I'l  l6l 

23§ 

12-3155 

8-9850 

1785 

48§ 

19-3692 

24-3978 

33§ 

8-3946 

12-5235 

75    '59 

9'4 

1727 

4t 

23-9383 

21-0498 

8 

12-7391 

8-8943 

1786 

4 

9-3096 

12-3830 

1728 

3 

12-7549 

8-7749 

1787 

4 

10-7900 

12-5401 

1729 

6 

14-0769 

20-8846 

6 

2-8882 

9-3560 

1788 

3 

117874 

12-2818 

1730 

3* 

'4-547' 

20-8802 

4 

3-3581 

9-3201 

1789 

3 

I2-87I3 

12-2378 

'73' 

22 

I6-2928 

20-91  1  5 

'9§ 

5-1015 

9-2423 

1790 

4* 

14-1070 

25-1116 

6 

3-I868 

I3-5745 

'732 

4 

17-0848 

20-9038 

6 

5-8912 

9-1847 

1791 

4 

14-5268 

25-2594 

8 

3-6194 

13-6910 

'733 

3 

6-3579 

9-0808 

1792 

3t 

17-0446 

24-9266 

7 

6-1088 

13-1998 

'734 

4 

6-5668 

9-5107 

'793 

3 

7-I7I6 

13-2150 

'735 

s 

3t 

I9-2I37 

2  1-2O78 

5 

8-0345 

9'35'3 

'794 

4t 

19-4130 

25-4098 

7 

8-5010 

13-5326 

1736 

3* 

19-5586 

20-8791 

5 

8-3559 

9-0045 

'795 

5 

9-9075 

13-6407 

'737 
1738 

3* 

19-9601 

21-3085 

4 
4 

8-3654 
8-7860 

9-5349 
9-4075 

1796 

'797 

7t 

21-5778 

25-9341 

9 
6 

10-6954 

10-7680 

13-9150 
13-6925 

'739 

4 

10-0240 

9-5453 

1798 

33§ 

24-5229 

25'9°53 

25;? 

13-6334 

13-7003 

75    162 

9'' 

1740 
'74' 

4* 

2P3988 

21-3760 

6 

10-0553 

IQ'224.7 

9-0490 

9*277O 

1799 

37§ 

24-5701       25-8433 

25*      '3'6753 

'3-635* 

K     633 

9'4 

1742 

3 

T/ 

10-8552 

D  i  I  w 

9-5202 

77§      10-0303 

0-9753 

74    '84 

7-8 

'743 

5 

11-5866 

9-0070 

6i§       7-8140 

i'935° 

74    '8i 

8-9 

'744 

4 

12-2648 

9-6670 

46         1-0586 

10-9600 

75    '5' 

8-2 

'745 

ii-i      (* 

4 

12-3965 

9-5545 

III 

26-9785       21-1348 

75    '67 

8-5 

1746 

4 

12-5585 

9-8056 

39 

16-2691       26-6642 

75    '53 

8-8 

'747 
1748 

3* 

24-1076 

22-0928 

4 
8 

127899 
12-9765 

9-7676 
9-9220 

8o§ 

97§ 

26-3225      26-5445 
26-3324      26-7959 

75    165 
75    166 

87 
8-5 

1749 

f  C 

H'  T  '?•>•" 

4 

_     e 

13-9280 

9-3912 

1750 

Z5 

1225 

2  2  "O  O  Oo 

24§ 

3-0123 

10-5537 

K     576 

9  '4 

1751 

7 

'4'9375 

22-2923 

8 

3-8377 

10-7042 

1752 

7 

15-8235 

22-4271 

9 

47300 

107840 

R.A.  4h  om  to  4h  15 

m 

'753  i 
'754 

'755 

4 

18-2750 

22-4624 

4 
4 
6 

6-6045 

7-1782 

10-9155 
10-8157 
10-6620 

Centre      R.A.  4''  15"'  Dec.  +  75°             R.A.  4''  o'"  Dec. 
Plate  4208.     1898,  Dee.  22.       Plate  3763.     1897 

+  76° 
Dec.  12. 

1756 

3 

7-5196 

10-1260 

III. 

'757 
1758 

8       20-2353 
3*    21-2260 

S,  .      /• 

22-1-16 
22-5592 

9 

5 

9""53 
10-1328 

10-2468 
10-5695 

1800 
1801 

5 

3-5850       14-2707 

37597     15-2245 

8 

I5-I8I5 

15-2970 

1-7983 

2-7598 

O 

'759 

21    4640 

22'43'  5 

7 

10-3571 

10-4269 

1802 

9 

67388     15-0143 

1  1 

I8-2822 

2-7370 

,  -/;  , 

4 

11-1135 

'0-5737 

1803 

4 

9-2113    ;  14-8799 

4* 

207557 

2-7591 

1701 
1762 

6*    22-5181 

23  0262 

4 

7 

1  1  -i  600 
"'4475 

10-3117 
10-9540 

1804 
1805 

4 

7 

9-3580      14-1766 
9-4577     '4-i°5' 

5* 
8 

20-9499 
2  1-0529 

2-0653 

2'OOOQ 

1764 
1765 
1766 

4      15-0402 
4*     16-1388 
Z9       18-1544 

22-5961 
23-1062 
23-7295 

4 
5 
5 

13-2091 
3-9613 
5-0900 
7-1376 

10-4394 

•OO20 
•4410 
•9352 

1806 
1807 
1808 
1809 

228       2-8810     16-1354 

4*          3-3171     ;   16-1555 

8         4-2102     1  5-4969 

4 

20g 

5 
7 

'4  2747 
14-3601 

147942 
15-7287 

3-6143 

3-6580 

3-0613 

68 

4 

8-4265         -1464 

1810 

4*       5-0316     15-6845 

6 

i6-534i 

3-3004 

1769 

A 

20-0855 

23-1465 

6 

87102        -5736 

9-0280        -2288 

1811 

812 

5         6-5155     15-3887 
21         7-4487     15-3852 

6* 

27§ 

'8-0355 
18-9680 

3'IOOQ 

1770 

3 

9-294S 

11-1816 

18,3 

'3 

7-7290 

16-2018 

16 

19-1972 

3-9850 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77-3  of  R.A.  at  Dec.   +  75°,  and  82"7  at  Dec.  +  76". 

GREENWICH  ASTROGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    75°. 
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B.  D. 

B.  D. 

Dial  ii. 

X. 

V- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diaiu. 

X. 

y- 

No. 

-Mag. 

R.A.  4h  om  to  4h  15™  —  contd. 

R.A.  4h  o"1  to  4h  i5m—  contd. 

Centre    R.  A.  4h  15'"  Dec.  +  75°     R.A.  4>>  om  Dec.  +  76° 

Centre   R.A.  4h  I5m  Dec.  +75°     R-A.  4h  om  Dec.  +  76° 

Plate  4208.  1898 

,  Dec.  22.   Plate  3763.  1897,  Dec.  12. 

Plate  4208.  1898,  Dec.  22   Plate  3763.  1897,060.12. 

o           '" 

o 

m. 

1814 

8 

9-4996 

5-3654 

II 

21-0163 

3-2645 

1873 

8 

3-6420  20-7281 

I2§ 

14-8319 

8-2476 

1815 

4 

12-2617 

5-3126 

1874 

55§ 

4-6176  21-2051 

49§ 

157768 

87832 

75  167 

8-5 

1816 

6 

12-7999 

5-0631 

7* 

24-3254 

3-1656 

1875 

5 

i6-o68o 

8-3741 

1817 

6 

13-0400 

5-2540 

1876 

1  1 

5-6282 

20-6839 

i3§ 

16-8181 

8-3263 

1818 

13 

13-3035 

5-6174 

16 

247965   37538 

1877 

5 

17-1677 

8-2256 

1819 

4 

14-0628   4-4927 

1878 

H 

6-1665 

20-3945 

«4§ 

17-37I5 

8-0730 

1820 

3* 

3-3106 

16-9130 

7 

'474'3   4-41  59 

1879 

23 

6-9588 

21-2453 

17$ 

18-1105 

8-9698 

75  171 

9'5 

1  82  I 

13 

3-7072 

16-9102 

'4 

15-1376  ,  4-4407 

1880 

4 

18-3304 

8H475 

1822 

6 

5-1191 

16-3890 

7 

16-5796   4-0058 

1881 

6 

7-1517  20-5187 

8 

I8-3495 

8  2596 

'823 

4 

177331 

4-3560 

1882 

6 

7-668I   ;  20-2858 

8 

18-8795 

8-0600 

1824 

4 

6-9913 

16-3299 

5 

18-4517 

4-0680 

1883 

7 

77536    20-3250 

9 

18-9633 

8-1033 

1825 

6 

7-2945 

17-0974 

9 

18-7079 

4-8525 

1884 

4* 

8-7301 

20-5830 

5 

19-9203 

8-4167 

1826 

6 

10-8644 

16-6362 

7 

22-2991   4-6176 

1885 

4 

20-2037 

8-8627 

1827 

49§ 

"•5337 

16-9487 

59§ 

22-9502   4-9698 

75  '75 

8-5 

1886 

12 

9-25I7 

20-6936 

14 

20-4347 

8-5639 

1828 

6 

13-1228 

16-6546 

6* 

24'553i 

47765 

1887 

6 

9-2637     2O-3O47 

8 

20-4694 

8-1762 

1829 

5 

15-0581 

5-0143 

1888 

4 

9-8I36    20-3260 

6 

21-0190 

8-2340 

1830 

5* 

4-9281 

18-0271 

5 

16-2849 

5-6295 

1889 

6 

9-8874   j  20-7I52 

7 

21-0675 

8-6262 

1831 

5 

5-8745 

lS'21  30 

7 

17-2198 

5-8767 

1890 

4* 

9-8796    20-3557 

4 

21-0833 

8-2660 

1832 

3* 

5-8835 

17-7238 

4 

17-2587 

5-3853 

1891 

6 

1I-3095   !  20-3354 

8 

22-5109 

8-3380 

'833 

4 

17-3610 

5-4726 

1892 

4 

I2-0976 

20-2231 

4* 

23-3026 

8-2723 

1834 

12 

6-1314 

I8-2280 

17-4742 

5-9070 

1893 

1  1 

I3-6I19    20-1752 

H 

24-8196 

8-3229 

'835 

4 

9-5514 

17-4866 

6 

20-9387 

5*3849 

1894 

6 

H'0473 

9-7888 

1836 

8 

10-0937 

17-0975 

8* 

21-4984 

5"03i3 

1895 

5 

14-6507 

9-6649 

1837 

6 

12-0163 

'7-7342 

9 

23-3771 

5-7846 

1896 

6 

14-8822 

9-8436 

1838 

'3 

12-2417 

17-6794 

18 

23-6083 

57436 

1897 

4 

C'OZ  A.  C 

22-2577 

7 

17-0130 

9'9'73 

1839 

20§ 

13-0348 

1  7-4454 

33§ 

24-4130 

5-5610 

75  178 

9*5 

1898 

10 

7  *2  oQ7 

22*2099 

i4§ 

18-3793 

9-9542 

1840 

6 

13-8138 

16-8999 

5* 

25-2251 

5-0653 

1899 

4 

19-5888 

9-9237 

1841 

6* 

3-2411 

18-5835 

7 

14-5675 

6-0779 

1900 

5 

21-3837 

9-7977 

1842 

6 

14-7300 

6-0663 

1901 

23§ 

12-5918 

21-4396 

J»§ 

237214 

9-5213 

75  176 

9'5 

'843 

6 

157533 

6-1351 

1902 

6 

14-2986 

10-2134 

1844 

6 

7-2712 

18-4849 

9 

I8-5955 

6-2370 

1903 

7* 

3-3301 

22-9050 

10 

14-3856. 

10-3983 

1845 

4* 

8-8806 

I8-8II5 

4* 

20-1777 

6-6656 

1904 

3 

14-3963 

10-1254 

1846 

3* 

9-6377 

19-0876 

4* 

20-91  19 

6-9838 

1905 

5 

147288 

10-7559 

1  84- 

6 

10-7795 

18-5951 

7 

22-0922 

6-5664 

1906 

6 

1  5'43  '7 

10-8806 

1848 

4 

•2397 

18-5456 

6 

22-5534 

6-5485 

1907 

8 

I5-759I 

106628 

'849 

I  2 

•4820 

18-8864 

H 

22-7740 

6-9003 

1908 

5 

16-8841 

107559 

1850 

4 

•5190 

18-7674 

5* 

22-8198 

67842 

1909 

6 

16-9426 

io-3343 

1851 

5 

•7840 

18-3359 

6* 

23-1077 

6-3713 

1910 

4 

18-5524 

10-4482 

1852 

6 

•9765 

189533 

7 

23-2586 

6-9970 

1911 

3* 

8-3001 

22-8910 

6 

I9-3446 

10-7001 

1853 

7 

14-1603 

7-8822 

1912 

9 

9-5317 

22-9868 

ii 

20-5690 

10-8743 

1854 

20 

4-3209 

2O-0245 

i6§ 

I5-5578 

7-5851 

1913 

22§ 

9-6833 

22-5058 

24§ 

20-7506 

10-4020 

75  174 

9-1 

6 

5-2157 

20-1357 

8 

16-4401 

1914 

4 

22-0768 

10-3863 

1856 

20§ 

5-5ii3 

I9'9534 

i9§  '  16-7486 

7-5888 

K  650   9-5 

1915 

II 

1  1-8269 

227937 

ii 

22-8705 

10-8236 

I857 

7 

5-8481 

20-0560 

9   17-0775 

7-7145 

1916 

5 

14-4729 

•8165 

1858 

17 

6-1441 

19-3833 

i8§  17-4149 

7-0601 

75  170 

9'5 

1917 

I  I 

3-6652 

23-6240 

'3 

14-6717 

•1390 

1859 

4* 

6-1543 

19-4765 

4   '7'4I73 

7-1550 

1918 

5 

16-0965 

•0718 

1860 

6 

7-0460 

19-7028 

8   18-2915 

7-4373 

1919 

47§ 

6-3284 

237810 

38§ 

17-3203 

•4623 

75  '69 

9-0 

1861 

5 

8-5743 

2O'o6l  I 

7   19-7966 

7-8903 

1920 

6 

I7-5449 

•1659 

1862 

20§ 

8-6191 

19-1997 

23^   198956 

7-0342 

75  i72   9'5 

1921 

5 

8-5416 

23"3I57 

9 

19-5601 

"1392 

1863 

7 

8-7103 

19-2348 

7   i9'9863 

7-0740 

1922 

4* 

9-1161 

23-2061 

5 

20-1413 

•0628 

1864 

2* 

8-8495 

19-6462 

4   20-0990 

7-4956 

1923 

4* 

1  1-1026 

23-2635 

6 

22-1197 

•2441 

1865 

4  !  9'4110 

19-7301 

6   20-6495 

7-6152 

1924 

4* 

11-5106 

23'4'47 

6 

22-5173 

•4240 

1866 

5   io-4i73 

19-6715 

7   21-6594 

7-6175 

1925 

13 

12-4682 

23-3556 

i5 

23-4775 

•4251 

1867 

16   10-5341 

19-8145 

20    21-7678 

77657 

1926 

4 

12-5208 

23-3022 

7   23-5320 

•3732 

1868 

3   12-2877 

19-7002 

4*  23-5257 

7-7604 

1927 

20 

3-3252 

25-4842 

'7§  14-218' 

12-9713 

75  l64 

9'5 

1869 

15 

12-3806 

i9'°755 

20    23-6595 

7-1461 

1928 

10 

4'94°3 

24-6364 

'5§  15-8817 

12-2312 

K  641 

9'4 

1870 

4f  12-8726 

19-6675 

7   24-1128   7-7675 

1929 

12 

5-0053 

25-1338 

«S§ 

I5-9153 

127299 

K  642 

9'5 

1871 

5   14-0223   8-8627 

1930 

4 

16-0330 

12-6023 

1872 

4 

147058   8-0870 

1931 

4 

18-7788 

12-9568 

i  raeau  interval  represents  v«ry  nearly  5'  =  77S"3  uf  R.A.  at  Dec.  +  75",  and  8237  at  Dec.  +  76°. 
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Tffn 

B.  D. 

Diarn. 

B.  D. 

no. 

X. 

y- 

Diani  . 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

Diani. 

X. 

x  . 

No. 

Mag. 

R.A.  4h  om  to  4h  15™  —  contd. 

R.A.  4h  i5m  to  4h  30™  —  contd. 

Centre      R.A.  4h   i5m  Dec.  +  75°            R.A.  4h  om  Dec.  +  76° 

Centre      R.A.  4h  15™  Dec.  +  75"            R.A.  4h  30™  Dec.  +  76° 

Plate  4208.    1898,  Dec.  22.        Plate  3763.    1897,  Dec.  12. 

Plate  4208.     1898,  Dec  22.       Plate  3848.     1898,  Feb.  7. 

o 

m. 

e 

m. 

1932 

5 

8-6056 

24-3050 

8 

19-5617 

12-1279 

'979 

4 

16-4014 

16-9195 

'933 

IOI§ 

9-0593 

24-6145 

9'§ 

19-9945 

12-4636 

75    i73 

6-8 

1980 

'9 

16-6638 

16-0820 

12 

5-2090       4-0098 

1934 

8 

20-0215 

12-4654 

1981 

4 

17-1093 

16-9488 

1935 

5 

20-1985 

12-8476 

1982 

5 

21-3049     16-3476 

4 

9-8585       4-0000 

1936 

5* 

10-3336 

24*1981 

ii 

21-2920 

12-1328 

1983 

H 

21-8205 

16-8311 

8 

10-4013       4-4524 

1937 

4* 

10-8194 

24-5683 

6 

21-7544 

12-5328 

1984 

4 

15-2757 

17-6966 

1938 

7 

12-4994 

24-5347 

ii 

23-4326 

12  -6oiO 

1985 

7 

16-4481 

17-5308 

5 

5-0808 

5-4692 

'939 

3* 

13-3526 

24-1227 

6 

24-31  10 

12-2438 

1986 

7 

17-1258 

I7-5956 

4* 

5-7610 

5H934 

1940 

21 

13-4988 

24-6435 

23§ 

24-4236 

12-7727 

1987 

'9 

21-9498 

1  1 

10-5825  ;  5-3499 

1941 

6 

14-0485 

I3-32I8 

1988 

5 

24-1637 

'7'3935 

5 

12-7734  ;    4-8728 

1942 

4 

14-9702 

13-9160 

1989 

36-5 

24-2727 

17-1471 

20§ 

12-8670       4-6223 

'943 

1  1 

15-4190 

I3-I473 

1990 

24 

24-8996  ,  17-0935 

'3 

13-4900     4-5317 

1944 

5 

16-0591 

13-6896 

1991 

29§ 

I5-8955 

18-7696 

24§ 

4-6014  I    6-7410 

75    180 

9-2 

'945 

5 

18-1  144 

I3-45" 

1992 

7 

I5-97I5 

18-8658 

5 

4-6831   1    6-8302 

1946 

7* 

7-9856 

25-7702 

9 

18-8494 

I3-5538 

1993 

4 

17-4696 

18-8558 

3* 

6-1740 

6-7309 

'947 

4* 

8-4126 

25-5041 

8 

19-2906 

13-3H8 

1994 

3 

17-5948 

18-7770 

1948 

6 

19-8904 

13-8398 

1995 

4 

17-7086 

18-8348 

4 

6-4140 

6-6967 

'949 

6* 

10-901  5 

25-6230 

8 

217713 

13-5893 

1996 

1  5 

17-8008 

18-4879 

8 

6-4870 

6-3462 

1950 

4* 

1  1-4841 

25-3934 

6 

22-3636 

'997 

8 

18-0270 

187935 

7     \    6-7293 

6-6371 

1951 

7 

11-7774 

25-3290 

9 

22-6603 

13-3494 

1998 

4 

19-8795 

18-8783 

3* 

8-5862 

6-6129 

1952 

7 

11-9160 

25-0948 

ii 

22-8174 

I3-I244 

'999 

6 

20-6615 

18-7973 

5 

9-3617 

6-4843 

'953 

38§ 

12-9295 

25-3621 

39§ 

23-8109 

I3-4549 

75    177 

9-2 

20OO 

9* 

24-995I 

18-8361 

6 

13-6872 

6-2663 

'954 

6 

13-0910 

25-6851 

9 

23-9500 

137885 

2OO1 

4 

17-1997 

19-9055 

3 

5-9710 

7-7960 

'955 

'4 

13-5878 

25-I497 

'7 

24-4803 

I3-2854 

2OO2 

6 

17-2113 

19-9212 

.5 

5-9830 

7-8080 

2OO3 

4 

17-3736 

19-8953 

2* 

6-1465 

77738 

6g§ 

19-9262 

I-766l 

74    '96 

8-5 

2OO4 

1  1 

18-8017 

19-0735 

7 

7-5198 

6-8697 

<>7§ 

4-6502 

26-6531 

75    '65 

87 

2OO5 

5* 

23-1741 

19-6142 

4 

11-9167 

7-1506 

79§ 

4-6910 

26-9003 

75    166 

8-5 

2OO6 

9 

'4-313  + 

20-9000 

5* 

3-1482 

8-9586 

2OO7 

6 

18-0660 

20-8657 

4 

6-8910  1    8-7020 

2OO8 

26 

18-2442 

20*2546 

i8§   i    7-0318       8-0813 

2009 

5 

19-0028 

20-5673 

4 

7-8101      8-3507 

R.A.  4h  i5m  to  4h  30™ 

2OIO 

21 

22-9708 

20-8533 

9 

11-7868      8-4033 

K     723 

9'5 

Centre      R.A.  4''  15™  Dec.  +75°.               R.  A.  ^  30"  Dec.  +76" 

2OI  I 

5 

14-1147 

21-5985 

Plate  4208.     1898,060.22.        Plate  3848.     1898,  Feb.  7. 

2OI2 
2013 

6 

16-7690 
17-0662 

21-4191 

21-2578 

9 
4 

5-6300      9-3324 
5-9'93      9"'544 

m. 

2014 

15 

19-6214 

21-4668 

7 

8-4800      9-2121 

1956 

5 

14-9750 

I4-5364 

2015 

15 

20-9250 

21-0150 

10 

9-7525      8-6803 

'957 

39§ 

15-3241 

H-6554 

3S§ 

37875 

2-6640 

74    202 

9'4 

20l6 

13 

21-3666 

21-0348 

8 

10-1962       8-6753 

I958 

3 

17-1015 

14-9362 

2O17 

3i§ 

22-2272 

21-2355 

21 

11-0670      8-8258 

75    186 

9'5 

'959 

33§ 

17-3587 

14-9410 

29§ 

5-8350 

2-8313 

74    205 

8-8 

2018 

32 

25-0983 

21-0980 

16 

13-9240      8-5183 

1960 

9 

'7-47H 

14-2339 

6 

5-9060 

2-II48 

2019 

ii 

15-4533 

22-4460 

5 

4-3777     10-4340 

1961 

12 

18-3007 

14-5916 

6 

6-7523 

2-4228 

2O2O 

18 

17-0500 

22-2471 

9 

S'9593 

10-1420 

1962 

3 

18-6035 

H-4439 

2021 

7 

18-2505 

22-5220 

5 

7-1716 

10-3441 

1963 

'3 

19-1904 

14-0358 

5t 

7-6103 

I-8I53 

2022 

21 

18-8328 

22-9063 

H 

7-7768 

10-6935 

1964 

28§ 

24-0733 

14-8515 

16 

12-5317 

2-3416 

2O23 

* 

19-9036 

22-1469 

3* 

8-8012 

9-8738 

^65 

26 

24-5550 

14-4750 

1  1 

12-9920 

1-9378 

2O24 

I  I 

19-9885 

22-2525 

6 

8-8945 

9-97I5 

1966 

18 

14-8798 

15-7019 

12 

3-4067 

3-7360 

2O25 

28 

20-7327 

22-9838 

I4§ 

9-6780 

10-6571 

1967 

44§ 

15-1352 

15-4766 

49§ 

3-6444 

3-4965 

74    201 

9"' 

2O26 

12 

22-8176 

8 

12-7740 

10-3109 

1968 

13 

16-0883 

'5-6437 

7 

4-6084 

3-605I 

2O27 

3* 

14-0946 

23-6592 

3* 

3-0940 

1-7244 

I969 

4 

16-9183 

15-5887 

2028 

25§ 

I5-8375 

23-0745 

zo 

47975 

1-0390 

1970 

25§ 

i6-9445 

15-8668 

'9 

5-4759 

3-7776 

75    '81 

9  "4 

2O29 

3* 

16-8896 

23-3311 

4 

5-8620 

1-2323 

1971 

ii 

177053 

15-6243 

6 

6-2207 

3-4919 

2030 

54§ 

17-5430 

45§ 

6-5531 

1-8118 

75    182 

8-0 

1972 

14 

18-4614  !  15-4029 

7 

6-9623 

3^235 

2O3I 

4i§ 

18-3700 

23-8650 

22§ 

7-3733 

I-6795 

75    184 

9-1 

'973 

3 

19-2760     15-4067 

2O32 

5 

20-5516 

23-3860 

4 

9'5'95 

1-0738 

'974 

4 

20-0748 

15-2046 

3* 

8-5642 

2-9309 

2033 

H 

I5-3845 

24-1426 

7 

4-4096 

'2-1345 

'975 

3 

20-9142 

15-6351 

2034 

42§ 

18-3171 

24-4367 

29§ 

7-3527 

12-2539 

75    '83 

9-' 

1976 

9 

21-8492 

15-8933 

5 

10-3718 

3-5I60 

2035 

4 

18-6997 

24-8403 

4 

77578 

12-6319 

'977 

'5 

22-1887 

15-2074 

8 

10-6719 

2-8IO3 

2036 

'3 

15-4071 

25-0098 

8 

4-4830 

12-9970 

1978 

6 

22-2881 

15-8279 

4 

10-8085 

3-4258 

2037 

4* 

16-8136 

25-5336 

4 

5'9'75 

13-4364 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77§>3  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and  828'7  at  Dec.  +  76°. 
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B.  D. 

Vn 

B.  D. 

Xo. 

Diam. 

X. 

if. 

Diaiu. 

x.                y- 

No. 

Hag. 

->  O, 

x.                  y. 

Di&ni.              x. 

No. 

Mag. 

R.A.  4h  i5m  to  4h  3Om  —  contd. 

R.A.  4h  3Om  to  4h  45m  —  contd. 

Centre      R.A.  4h  i  sm  Dec.  +  75°              R.A.  4h  30™  Dec.  +  76° 

Centre      R.A.  4h  45m  Dec.  +  75°              R.A.  4h  30"  Dec.  +  76* 

Plate  4208.     1898,  Dec.  22.        Plate  3848.      1898,  Feb.  7. 

Plate  4810.     1900,  Feb.  6.         Plate  3848.     1898,  Feb.  7. 

o                   m. 

o 

m. 

2038 

10      16-8618     25-2027 

9 

5-9462     13-1028 

2089 

4* 

10-4103 

22-5852 

4       21-5912 

10-7340 

2039 

26         19-9130      25-8060 

H 

9-0285     13-5279 

75    185 

9'4 

2090 

5 

22-8562 

10-6379 

2040 

6      20-5829    25-3047 

5 

9-6651   <  12-9855 

2091 

22§ 

12-3613 

21-8948 

10-1741 

75    194 

9'3 

2041 

4       12-8367     13-9040 

2092 

5 

13-0915      22*1902 

5      24-2962 

10-5170 

2042 

18       24-4108     25-2664 

10 

13-4828     12-7169 

2093 

4* 

4-0582     23-6407 

6      15-1840 

•3683 

2094 

4* 

4-0744     23-6452 

6      15-1973 

•3752 

2095 

4    i  '5-3585 

•1928 

2096 

92§ 

6-9100     23-2354 

9*5 

18-0586 

•1515 

75    189 

6-0 

R.A.  4''  30'"  to  4h  45'" 

2097 

34§ 

80210     23-1490 

27§ 

19-1733 

•1373 

75    19° 

8-9 

Centie      R.A.  4h  45™  Dec.  +  75°             R.A.  4h  30"!  Dec.  +  76° 

2098 

4* 

12-0118     23-7261 

6 

23-1160 

•9770 

Plate  4810.     1900,  Fel>  6.            Plate  3848.    1898,  Feb.  7. 

2099 

5       14-2850    12-3323 

2IOO 

4 

15-7040    12-9515 

I 

0 

m. 

2IOI 

7 

5-5308 

24-8582 

7 

16-5728 

12-6803 

2043 

4 

3-9135       15-0186 

4 

i  5-6090  i    2-7566 

2IO2 

4 

21-3406 

127521 

2044 
2045 

17 
27 

6-8246 

8-7061 

14-6496 

14-5685 

15 
34§ 

18-5397       2-5793 
20-4206       2-6199 

74    215 

74    217 

9'5 

9-0 

2103 
2104 

'5 

12-0603 

24-1867 

!5 

5 

23-1350 

16-3608 

12-4381 
13-9610 

K    770 

9*5 

2046 

5 

9-1736 

14-5071 

7 

20-8925       2-5904 

2IO5 

4 

17-5820 

I3-8545 

2047 

5 

11-5859 

14-5871 

4* 

23-2899       2-8349 

2IO6 

6 

18-2540 

13-3340 

2048 

22§ 

13-4761 

14-5891 

24     i  25-1801       2-9570 

74    221 

9  '4 

2107 

16 

12-9843 

25-6092 

'7 

23-9621 

13-9209 

K     775 

9'5 

2O4.Q 

2Oi) 

i  v6^z6 

T  i  •  2  -  Q  «r 

21          2C'3Cl8          2'7362 

74.     222         Q/4. 

2050 

22§ 

J        J                   -  T    J  J  ~  1 

1  3-9895  {  14-341  3 

j  j  j                "  t  j 
28          25-7085          2-7448 

/  T                           7  T 

74    223       8-8 

24 

26-1012 

8-8176! 

2051 

4 

3-6582     1  5  "43  19 

5 

15-3283   i    3-1515 

28 

26-3807 

8-9555J 

75    '97 

9-0 

2O52 

3* 

4'2993 

I5-533S 

2* 

15-9604       3-2934 

2053 

4 

8-4226 

15-8189 

4 

20-0534       3-8501 

2054 

4 

8-5200 

15-5850 

4* 

20-1703       3-6216 

T?    A      *h   jrmf/-v   p  h  /~\m 
1X.A.   4     45       "0  5     O 

2055 

9 

2-7197 

16-4422 

13 

14-3230       4-0952 

Centre     R.A.  4h  45™  Dec.  +  75°              R.  A.  5h  om  Dec.  +  76° 

2056 

'7 

3-1918 

16-4724 

38 

14-7928       4-1566 

Plate  4810.    1900,  Feb.  6.           Plate  3765.    1897,  Dec.  12. 

2057 

6 

15-7878       4-9213 

20,8 

4 

16-1619      47°94 

0 

m. 

2059 

4f      4-7694 

16-8065 

5 

16-3451       4-5965 

2108 

7 

17-4055    14-0460 

16 

5-8480 

2-2089 

2060 

6 

7-3429     16-7683 

5* 

18-9169      47263 

2109 

3* 

17-6582   147752 

5 

6-1472 

2-9215 

2o6l 

6 

12-3289 

16-3380 

4 

23-9189 

4-6245 

21  IO 

4 

6-6533 

2-6889 

2O62 

15 

3-1125 

177633 

14-6295 

5'44'  3 

21  II 

24§ 

20-6311    14-5513 

9-0998 

2-5118 

74   233 

9'5 

2063 

4 

14-7520 

5^859 

21  12 

3* 

21-6093     15-0551 

7 

10-1066 

2'9555 

2064 

4* 

4-6201 

17-6249 

5 

16-1451 

5-4012 

2113 

4* 

22-1081     14-6659 

9 

10-5786 

2'5365 

2065 

5* 

6-5783 

17-1352 

5 

18-1273 

5-0470 

2114 

'4 

22-8531 

15-0178 

25§ 

11-3467 

2-8387 

74    234 

9'5 

2O66 

9 

9-6001 

17-4582 

1  1 

2  PI  242 

5-5634 

2115 

7 

11-8817 

2-4318 

2067 

1  1 

11-7353 

17-0185 

1  1 

23-2833 

5-2661 

21  l6 

7 

23-6400 

147444 

18 

12-1135 

2-5174 

2068 

4 

12-2359 

17-0963 

6 

237763 

5-3747 

2II7 

6 

13-2303 

2-8595 

2069 

4 

17-7432 

6-3880 

2118 

4 

13-2392 

27231 

2070 

7 

8-1232 

18-2656 

8 

19-5963 

6-2704 

21  19 

5 

'4'8943 

1  5-6019 

16 

3-44'5 

3-9208 

2CJI 

4* 

8-2030    18-5371 

4 

19-6575 

6-5481 

21  2O 

7 

4'5965 

3-6368 

2O72 

18 

9-0817     18-1021 

21 

20-5630 

6-1701 

75    191   i    9-5 

2121 

15 

17-3710 

14-8830 

29§ 

5-8670 

3-0473 

75    200 

9-3 

2073 

6 

12-7543     18-0911 

6 

24-2293 

6-4035 

2122 

5 

7-0565 

3-5189 

2074 

4* 

7-2734    19-5064 

4 

18-6676 

7-4543 

2123 

5 

19-1  122 

15-5698 

H 

7-6489 

3-6244 

2075 

6 

13-3910    18-6554 

6 

24-8252 

7-0059 

2124 

5 

'9'3977 

I5-5731 

13 

7-9308 

3-6062 

2076 

6       13-4420     18-7481 

7 

24-8720 

7-1035 

2I25 

IO 

19-9431 

15-3213 

2I§ 

8-4602 

3-3233 

2077 

10        6-2492     20-7992 

1  1 

'7':>595 

8-6779 

75    188 

9'5 

2126 

4 

8-8256 

3-0840 

2078 

4 

19-0723 

8-8695 

2127 

5 

8-8503 

3-9945 

2079 

4*       7-8668     20-2065 

3 

19-2141 

8-1923 

2128 

5 

9-5660 

3-9642 

208O 

59§       9'9228     20-4885 

59§ 

21-2450 

8-6118 

75    193 

7'o 

2129 

3 

lO'I  128 

3-3660 

2081 

4       10-9015     20-3980 

4 

22-2300 

8-584. 

2I3O 

5 

23-5973 

'5-5679 

17 

12-1233 

3-3436 

2082 

8       12-8377     20-4753 

9 

24''535 

87873 

2131 

6 

12-4641 

3-7032 

2083 

25§ 

2-8697    21-6388 

2I§ 

14-1328 

9-2926 

75    187      9-4 

2132 

3* 

14-4278 

16-5  166 

ii         3-0298 

4-8620 

2084 

12 

4-8240       22-1  I  I  I 

II 

16-05  J3 

9-891  1 

K     737      9-5 

2133 

4 

14*9545 

16-1769 

16 

3-5373 

4-4929 

2085 

J9§ 

9:4035     21-3365 

2I§ 

20-6713 

9-4190 

75    192 

9'1 

2134 

4*     H'9521 

16-2573 

7* 

3-5387 

4-5687 

2086 

4 

13-3586     21-5075 

5 

24-6051 

9-8540 

2135 

3* 

19-4636 

16-6466 

7 

8-0678 

4-6770 

2087 

5* 

6-8286     23-0123 

6 

17-9913 

10-9226 

21  36 

4 

19-8245 

16-3130 

IO 

8-4045 

4-3221 

2088 

5 

9-9505     22-8035 

5 

2I-I2IO 

10-9223 

2'37 

12 

19-9356 

16-5556 

26§ 

8-5298 

4-5559 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  773"3  of  U.A.  at  Dec.  +  75°,  and  82'"7  at  Dec.  +  76°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    75C 


•Kr- 

B.  D. 

B.  D. 

IS  O. 

Diam, 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

IMnin. 

X. 

y~ 

No. 

Mag. 

R.A.  4''  45m  to  5h  om  —  contd. 

R.A.  4h  45™  to  5h  om  —  contd. 

Centre       R.A.  4h  45"  Dec.  +75°                R.  A.  5h  o™  Dec.  +  76° 

Centre      R.A.  4h  45™  Dec.  +  75°           R.A.  5''  o'»  Dec.  +  76° 

Plate  4810.     1900,  Feb.  6.           Plate  3765.     1897,  Dec.  12. 

Plate  4810.    1900,  Feb.  6.         Plate  3765.     1897,  Dec.  12. 

o                    i". 

o 

in. 

2138 

6 

20-2417 

16-461  1 

20§ 

8-8301 

4'4449 

2197 

4 

20-3260 

20-5751 

10 

9-1721 

8-5458 

2139 

4 

lO'OIOO 

4-5545 

2198 

6 

9-3283 

8-2454 

2140 

4 

11-3188 

4'9983 

2199 

4 

9-4439 

8-3249 

2141 

18 

12-5651 

4-0015 

22OO 

6 

10-1271 

8-6887 

2142 

5 

12-5792 

4-2051 

2201 

5 

10-4625 

8-0935 

2H3 

34§ 

24-2048 

17-0060 

4>§ 

12-8199 

47395 

75    209      9-0 

22O2 

3* 

21-6992 

20-5151 

8 

io-5373 

8-3983 

214*1 

5 

24-3323 

16-9993 

«9i 

12-9463 

4-7246 

22O3 

35§     21-8969 

21-0418 

44§ 

10-7683 

8-9108 

75    2°4 

9-2 

2145 

4 

5-7718 

5-6401 

22O4 

32§ 

22-5606 

20-9123 

4°§ 

11-4215 

8-7388 

75    205 

9'3 

2146 

6 

7-2920 

5-0562 

2205 

7°§ 

22-6232 

20-7609 

«2§ 

""4754 

8-5866 

75    208 

7'3 

2147 

7 

18-8334 

17-3656 

«9i 

7-4813 

5-4346 

22O6 

5 

1  1-6148 

8-3286 

2148 

4 

7-8712 

5-8777 

22C7 

4 

1  1-6679 

8-3307 

2149 
2150 

3* 

19-921  1 

17-1494 

6 
6 

8-0430 
8-5534 

5-8607 
5-1492 

2208 
2209 

6* 

23-2669 

21-0472 

6 

10 

12-1292 
12-1330 

8-8260 
8-8325 

Z15I 

6 

9-3457 

5-8767 

22IO 

3 

13-6492 

8-3209 

2152 

3* 

20-9090 

17-1937 

8 

9-5395 

5-1335 

221  I 

4 

137493 

8-3965 

21S3 

8 

2I'O2OO 

17-0810 

22§ 

9-6468 

5-0118 

2212 

4t 

14-8192 

21-5144 

1  1 

3-736i 

9-8220 

2154 

4 

9-9658 

5-2547 

2213 

4 

3-8680 

9-9098 

2155 

8 

10-2361 

5-oi53 

2214 

10 

15-5502 

21-4783 

20§   |    4-4624 

97453 

2156 

4 

11-2673 

5-6983 

2215 

3         5-35°2 

9-7058 

2157 

6 

11-3845 

5-8740 

22l6 

3         5-6260 

9-6044 

2158 

4 

11-5424 

5-8961 

22I7 

1  1 

17-9278 

21-5591 

2I§ 

6-8393 

9-6757 

K     804 

9-9 

2159 

3 

I2'2O8O 

5-1230 

2218 

4 

8-1526 

9V35 

2l6o 

4 

12-2134 

5-0085 

22  19 

3* 

20-1994 

2  I  'I  169 

9 

9-0805 

9-0942 

2161 

4 

12-6651 

5-0133 

222O 

3 

12-0555 

97541 

2162 

ii 

I3-6I08 

5-8848 

2221 

4 

12-2805 

9-2387 

2163 

5 

2-9735 

6'4559 

2222 

5 

12*2903 

9-4674 

2164 

4 

4'2O2O 

6-0737 

2223 

4 

13-2237 

9-1637 

2165 

4 

4-4900 

6-5088 

2224 

5 

13-6859 

9-8055 

2166 

3* 

15  Sin 

18-2906 

8 

4-5242 

6-5492 

2225 

18 

14-0800 

2I7I29 

33§ 

3-0090 

10-0707 

75    196 

9'3 

2167 

IS 

17-4469 

17-9250 

33§ 

6-1318 

6-0801 

75    201 

9'3 

2226 

6 

4-2505 

10-9953 

2168 

'4 

17-6800 

18-8336 

27§ 

6-4230 

6-9708 

K    80  1 

9'5 

2227 

4* 

15-3280 

22-I34I 

9 

4-2832 

10-4125 

2169 

5 

6-9133 

6-1053 

2228 

4 

5-343I 

10-691  1 

2170 

4 

19-0060 

18-4428 

'5 

77225 

6-4971 

2229 

8 

17-0680  ;  22-2945 

18 

6-0273 

10-4653 

75    '98 

9'5 

2171 

6 

19-3428 

18-3983 

i8§ 

8-0538 

6-4338 

2230 

7 

6-4240 

10-0085 

2172 

4 

8-3280 

6-3228 

2231 

3 

7-1193 

10-2037 

2173 

3 

S'3973 

6-3443 

2232 

4 

7-2309 

10-9455 

2174 

«4 

20-2772 

I8-7957 

23§ 

9'OI  l8 

67715 

75    202 

9'S 

2233 

4 

8-S378 

10-7165 

2175 

2176 

45§ 

22-6836 

18-3488 

5 
56§ 

10-0953 
11-3858 

6-4670 
6-1756 

75    207 

8-0 

2234 
2235 

7 

20-0370 

22-4631 

«9§ 

8 

9-001  5 
10-5761 

10-4464 
10-4287 

2177 

5 

I2'5549 

6-0570 

2236 

3 

10-9913 

10-3560 

2178 

4 

H'3339 

18-7271 

ii 

3-0765 

7-0765 

2237 

10 

1I-3432 

10-5213 

2J79 

5 

5-5827 

7-1568 

2238 

4 

11-7381 

10-81  14 

2180 

12 

'7-9533 

19-2096 

28§ 

67186 

7-3296 

K    803 

9'5 

2239 

15§ 

12-8578 

10'5395 

2181 

Q 

3 

19-9038 

197149 

10 

8-6967 

7-7II3 

2240 

3 

12-9840 

10-2191 

2102 

6 

10-0773 

7-5229 

2241 

10* 

24-3893 

23-0296 

22§ 

13-3810 

107358 

2l83 

Q 

5 

11-7896 

7-1560 

2242 

i6§ 

I3-547I 

10-9135 

2l84 
Q 

6 

11-8920 

7-1055 

Z243 

IO 

13-6064 

10-6723 

2l85 

3 

12-8038 

7-7140 

2244 

9 

i3-9853 

10-0803 

2186 

18 

24-0435 

20-1596 

24§ 

12-8557  f    7-8955 

2245 

4* 

16-2471 

22-8I78 

6 

5-2403 

i  '0373 

2187 

24-1752 

19-4594 

20§ 

12-9410  !    7-1899 

2246 

3 

5-3478 

1-4274 

2l88 
2189 
2I9O 
2191 
2192 

18 
22§ 
3* 
5 

'47832 
15-0707 
15-1510 
15-6814 

20-3778 
20-4957 
20-4526 
20-4206 

5 
3°§ 
38S 
7* 
18 

13-9598 
3-6280 
3-9228 

4-0007 
4-5271 

7759° 
8-6942! 

8-7951] 

8-7433 
8-6854 

75    '97 

9-0 

2247 
2248 
2249 
2250 
2251 

8 

19-1362 

23'9'53 

4 
5 
i7§ 

5 
4 

5-7662 
7-0983 
8-1918 

9'53" 

10-2373 

1-5756 
1-9293 
1-9518 
1-1530 
1-1973 

2193 

6 

6-4760 

8-3589 

2252 

4 

10-2885       1-2282 

2194 

| 

67740 

8-4381 

2253 

48§ 

2  1  '471  3 

23-2031 

58§ 

10-4788 

1-0933 

75    203 

8'3 

2195 
2J96 

3* 

19-2593 

20-6261 

6 

7 

7-9653 
8-1083 

8-9253 
8-6612 

2254 
2255 

3i 

22-5998 

23-2486 

+t| 

9 

1  1  -6080 
13-3847 

11-0707 
11-4694 

75    206 

8-8 

i  rtaeau  interral  represents  very  nearly  5'  =  775-3  of  R.A.  at  Dec.  +  75',  and  82<"7  at  Dec.  +  76°. 

GREKNWICH  ASTROGKA.PHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    75°. 


289 


B.  D. 

N-f. 

B.  D. 

No. 

Diani  . 

X, 

y- 

No.     Mag. 

-  O. 

»• 

X. 

No. 

Mag. 

R.A.  4h  45m  to  5h  om  —  contd. 

R.A.  5h  o'n  to  5h  1  5m  —  contd. 

Centre   R.A.  4h  45™  Dec.  +  75°     R.A.  5h  om  Dec.  +76° 

Centre   R.A.  5h  i5m  Dec.  -f  75°     R.A.  5h  om  Dec.  +76° 

Plate  4810.  1900,  Feb.  6.    Plate  3765.  1897,  Dec.  12. 

Plate  4257.  1899,  Jan.  27.   Plate  3765.  1897 

,  Dec.  12. 

o 

m. 

m. 

2256 

5 

3-3513 

12-6313 

2304 

4 

12-7900  15-4720 

*257 

23§ 

17-1677 

24-2958 

33§ 

6-2520  12-4550 

75  199 

9-3 

2305 

5 

13-4471  14-8521 

7* 

25-1317 

3-2297 

22,8 

3* 

17-4808 

24-1265 

12 

6-5536  12-2663 

2306 

8 

3-4498  16-7897 

12 

15-0280 

4-5049 

2259 

3 

7-0898  12-9815 

2307 

4* 

4-0787  16-9984 

7 

15-6388 

4754s 

2260 

'3 

19-0692 

24-4649 

24§ 

8-1595 

12-5046 

2308 

37§ 

5-6002  16-3925 

4°§ 

17-2002 

4-2505 

75  2168 

9'3 

2261 

5 

8-5461  12-3763 

2309 

4 

7-3954  16-8199 

8 

18-9640 

4-7952 

2262 

4 

8-6056  12-2265 

2310 

5 

8-7717  16-7168 

8   20-3426 

47835 

2263 

6 

8-9590  12-1623 

23" 

la 

10-9150  16-4763 

'5 

22-4973 

4-6851 

2264 

4   9"°'73 

12-4825 

2312 

10 

11-3030  16-3065 

'4 

22-8978 

4-5410 

2265 

8 

21-2171 

24-6418 

22§    10-3140 

'2-5444 

2313 

4  / 

13-2881  16-5777 

2266 

5   11-7360 

12*1222 

2314 

5 

13-4928  16-7986 

2267 

5   12-9173 

12-4533 

2315 

4* 

7-3947  ;  17-2681 

6 

18-9323 

5-2398 

2268 

9   4-5506 

13-6755 

2316 

1  1 

8-6529  17-9325 

'7 

20-1437 

5-987S 

2269 

3    5-2945 

13-0003 

2317 

4 

9-2888  16-9384 

8* 

20-8432 

5-0371 

2270 

3* 

17-3012 

25-1819 

13    6-4401 

13-3287 

2318 

4 

12-9608  17-0953 

2271 

4    6-9588  13-4625 

2319 

4* 

2-7621  19-2751 

6 

14-1756 

6-9381 

2272 

17 

19-2360 

25-3786 

26§ 

8-3822  13-4053 

2320 

49§ 

2-9348  18-4238 

44§ 

14-4085 

6-1016 

75  210 

8-5 

2273 

4 

8-4867  13-8723 

2321 

4°§ 

3-0953  18-3764 

32§ 

14-5697 

6-0655 

75  211 

9'3 

2274 

6 

10-6362  13-5623 

2322 

7 

3-2748 

18-6232 

ii 

14-7311 

6-3248 

2275 

6* 

21-5808 

25-7561 

20§ 

10-7461  13-6349 

2323 

4 

5-0829 

18-3689 

5 

i6'5c;oo 

6-1904 

2276 

7 

12-8515  13-0715 

2324 

4t 

5-1211 

18-5974 

5 

16-5712 

6-4220 

2277 

4 

13-2543  13-0968 

2325 

5 

16-9565 

6-0225 

2278 

12    13-8175   13-6149 

2326 

4 

17-3603 

6-8106 

2327 

6 

6-7896  18-9318 

8 

18-2200 

6-8613 

5i§   2-4573   2-7187 

74  223 

8-8 

2328 

6 

7-5230 

lS-73'3 

9 

18-9660 

6-7100 

- 

35§ 

257032 

18-4652 

75  z'° 

8-5 

2329 

6* 

7-6022 

I8-3453 

8 

19-0690 

!  6-3285 

24§ 

25-8695 

18-4372 

75  211 

9'3 

2330 

5 

8-5333 

18-8693 

9 

19-9638 

6-9163 

5i§  26-3406 

21-7019 

75  212 

8-3 

2331 

5 

10-6170 

18-6965 

8 

22-0525 

6-8799 

2332 

5 

i  ri  166 

18-3165 

1  1 

22-5746 

••  6-5350 

RA   rh  /^m  4-ri  rh  T  rm 

2333 

'3 

11-8366  18-5185 

21 

23-2822 

6-7838 

•  *»*  5  ^  w  5  *  5 

2334 

6 

12-2676  18-2490 

12 

237323 

6-5415 

Centre   R.A.  5h  15-"  Dec.  +75°      R.A.  5h  o™  Dec.  +76" 

2335 

39§ 

12-8531  18-1294 

58§ 

24-3244 

6-4598 

75  224 

8-8 

Plate  4257.  1899,  Jan.  27.   Plate  3765.  1897,  Dec.  12. 

2336 

4-0978  19-9830 

24§ 

'5-4635 

7-7327 

K  845 

9'5 

o 

m. 

2337 

4 

18-4630 

7-9368 

2279 

10 

4-2066 

14-0415 

1  1 

15-9623 

1-8136 

2338 

7 

7-2641  19-5852 

1  1 

18-6485 

7-5453 

2280 

1  1 

3-0713 

15-1170 

16 

14-7587 

2-81  15 

2339 

4* 

8-0187  19-7685 

4 

19-3885 

77755 

2281 

4 

4-1460 

14-6462 

7t 

15-8587 

2-4I20 

2340 

'5 

9-1586  19-1967 

20 

20-5627 

7-2824 

2282 

4 

4-8913 

H'5357 

5t 

16-6154   2-3517 

2341 

3t 

9-3428  ;  18-9099 

6 

20-7678 

7-0075 

2283 

9 

4-9820 

14-6784 

ii 

16-6956 

2-4976 

2342 

5 

9-6122   19-4878 

5* 

21-0063 

7-6033 

2284 

4* 

5-3613 

14-2049 

4* 

17-1018 

2-0541 

2343 

6 

97620   18-9905 

9 

21-1806 

7-1158 

228, 

7 

6-ioi6 

14-5727 

9 

17-8211 

2-4688 

2344 

4 

21-4266 

7-0528 

2286 

4 

6-2147 

14-5635 

5 

17-9322 

2H645 

2345 

'9§ 

11-1567 

18-8782 

3'§ 

22-5812 

7-0955 

2287 

4* 

6-7195 

14-6809 

5t 

18-4306 

2-6I73 

2346 

4 

13-8538 

19-2508 

6* 

25-2460 

7-6470 

2288 

7 

8-8703 

'4-8933 

8 

20-5610 

2^693 

2347 

4 

15-2442 

8-4162 

2280 

3 

10-2099 

14-6859 

2348 

4 

15-3203 

8-5738 

2290 

6 

13-0550 

I4-2457 

2349 

3* 

4-1618 

20-3854 

4 

15-4979 

8-1310 

2291 

6 

2-4084 

'5-4583 

10 

14-0728 

3-1078 

235° 

4 

I5-4996 

8-1375 

2292 

29§ 

2-8223 

I5-9753 

33§  I4H54I 

3-6498 

2351 

9 

5-3657 

21-1537 

12 

16-6514 

8-9853 

2293 

5 

3-2720 

'6-1447 

10   14-8910 

3^493 

2352 

57§ 

4-8725 

20-2364 

46§ 

16-2213 

8-0378 

75  213 

8-3 

:  2294 

'4 

4-6434 

15-3709 

2O§   16-3122 

3-1668 

2353 

5 

16-9423 

8-9535 

,•2295 

36§ 

4-9185 

'S'4594 

4i§  !  16-5805 

3-2754 

75  215 

9-4 

2354 

7 

7-4589 

20-4045 

10 

18-7910 

8-3763 

;  2296 

4 

5-0905 

15-8059 

8  ;  16-7295 

3^339 

2355 

6 

7-9198 

20-9805 

8 

19-2117 

8-9815 

2297 

25§ 

5-2883 

15-8385 

30^  16-9238 

3-6758 

2356 

4 

19-9523 

8-3578 

[2298 

5   17-6494 

3-5102 

2357 

4^ 

19-9668 

8-3127 

2299 

i5§   6-0128  15-3180 

23§  17-6820 

3-2046 

2I§ 

8-9730 

20-7668 

20-2777 

8-8371 

I23OO 

3 

6-8300  15-9021 

5*  18-4613 

3  *8  j.  i  o 

2359 

4 

10-2739 

20-3294 

8   21-6030 

8-4868 

I  23OI 

7 

7-8452  15-2395 

ii   19^5147 

3  '24.8  7 

2360 

10 

10-5266 

20-1815 

14   21-8680 

8-3542 

J23O2 

5*   7'934'  I5-9759 

5   19-5538   3-9905 

2361 

9 

3-0748 

21-3558 

13   14-3522 

9-0348 

U303 

67§ 

9-1620  15-1153 

66§ 

20-8379 

3-2097 

75  220 

7-5 

2362 

54§ 

21-5508 

508 

'5-2435 

9-2916 

75  212 

8-3 

i  rfoau  interval  represents  very  nearly  5'  =  y;"^  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and  Sz1-;  at  Dec.  +  76°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    75°. 


B.  D. 

Diam. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

J/. 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

*" 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  5h  om 

to  0  i  ^m  —  contd. 

R.A.  5h  om  to  5h  15'"  —  contd. 

Centre       R.A.  5h  15™  Dec.  +  75°           R.  A.  5h  om  Dec.  +  76* 

Centre       R.A.  5h  i5m  Dec.  +75°                R.A.  5h  om  Dec.  +76° 

Plate  4257.     1899,  Jan.  27.        Plate  3765.     1897,060.12. 

Plate  4257.     1899,  Jan.  17.         Plate  3765.     1897,000.12. 

2363 

5 

15-3329 

9H544 

O 

m. 

2422 

7 

13-7717 

23-6504 

ii* 

24-8757 

12-0316 

o 

m. 

2364 
2365 

7 

4-6288 

21-8566 

II 

4 

15-8705 
15-8992 

9'6375 
9-3563 

2424 

7 

37275 

25-9430 

4 
13 

14-5990 
14-7012 

13-8217 
13-6572 

2366 

7 

4-8892 

22-1483 

1  1 

16-1  104 

9-9473 

2425 

6 

14-8207 

13-4827 

2367 

9 

6-2705 

21-3730 

'4 

I7-5395 

9-2650 

K    857 

9-6 

2426 

6 

15-4257 

1  3'4993 

2368 
2369 

2370 
2371 

4* 
3t 

7-2427 

7-8906 

21-8063 

6 

7 
3 

18  4807 
18-5680 

19-1723 
19-4911 

9-7600 
9-5818 
9-1663 
9-5322 

2427 
2428 

2429 
2430 

8 
18 

5-7839 
6-8806 

25-8132 
25-6065 

8 
6 

2°§ 

15-6269 
16-5679 
16-7615 
17-8718 

I3-3493 
13-6653 
13-6637 
13-5268 

2372 

i9§ 

8-6188 

21-2886 

19-8880 

9-3347 

K    .865 

9'5 

2431 

6* 

6-8727 

25-2015 

9 

17-8928 

13-1236 

2373 

«7§ 

8-6813 

21-9213 

20§ 

19-9113 

9-9687 

2432 

4 

19-2210 

S" 

I3-I445 

2374 
2375 

8 
4* 

12-6873 
4-4678 

21-0368 
22-4457 

13 

6 

23-9663 
15-6689 

9-3502 
10-2165 

2433 
2434 

5i§ 

11-2931 

24-8336 

5 

21-61  19 
22-3246 

13-8695 
13-0468 

£ 

75      222 

87 

2376 

6 

15-8790 

10-8645 

£ 

2435 

ii 

13-2375 

25'°553 

17 

24-2500 

I3-3969 

*377 

4 

i5"9'35 

10-5644 

2378 

4* 

4-8645 

22-6476 

7 

16-0573 

IO-44I4 

49§ 

1-2605 

17-1695 

75    209 

9-0 

2379 

4i§ 

5-1714 

22-2277 

36? 

16-3885 

IO-O44O 

75    214 

9'5 

2380 

"§ 

5-5293 

22-7814 

22§ 

16-7087 

I0-6l84 

2381 

7 

17-1713 

IO-9703 

R.A   <;h  i  sm  to  qh  30"' 

2382 
2383 

6 

6-3469 

23-0083 

9 

5 

17-5076    109011 
20-1390    10-6767 

<-*••*•»-•    j        *  J                  %/       O 

Centre     R.A.  5h  15™  Dec.  +  75°            R.A.  5h  30"°  Dec.  +  76° 

2384 

5 

10-4729 

22-7473 

8 

21-6414    10-9137 

Plate  4257.     1899,  Jan  27.        Plate  4788.     1900,  Jan.  24. 

2385 

3* 

10-4734    22-0584 

5 

21-6906  ;  10-2258 

O 

m. 

2386 

5* 

11-3043  ;  22-2764 

7 

22-5021 

10-4939 

2436 

ii 

17-4330 

14-8424 

2387 

i  s§ 

11-5913    22-7385 

19 

22-7615 

10^770 

2437 

12 

18-3269 

14-6235 

5 

6-6878 

2-7I67 

2388 

37§ 

12-2544    21-9081 

48§ 

23-4777 

IO-I924 

75    223 

9-0 

2438 

8 

19-0889 

14-3364 

2389 

7 

12-7289    22-1922 

13 

23-9308 

IO-5O63 

2439 

4 

19-2894 

14-7352 

2390 

1  1 

13-0170    22-5214 

15 

24-1955 

IO-8538 

2440 

5 

19-4105 

14-2004 

2391 

H 

4-0644 

24-2205 

i8§ 

I5-15I3 

^9595 

2441 

27§ 

21-2946  ;  14-2822 

26 

9-6285 

2-I905 

2392 

4 

15-2370 

I-6O4O 

2442 

12 

22-3218  ;  14-8734 

5* 

10-6912 

2-7I99 

2393 

4 

15-7905 

1-7773 

2443 

4 

14-0782     15-5286 

2394 

6* 

4793i 

23-9564 

10 

15-8962 

17480 

2444 

20§ 

14-9060 

I5-5941 

1  1 

3-334° 

3-8995 

2395 

6 

i6'i  166 

1-2533 

2445 

6 

15-0465 

15-8864 

2396 

5 

I7-7385 

I-O46O 

2446 

29§ 

19-1378 

15-3990 

25 

7-5451 

3"4401 

K    915 

9'3 

2397 

6 

18-8952 

I-4263 

2447 

5 

19-9681 

i5-933° 

2398 

4*      7-8136 

23-4982 

5 

18-9405 

I-484O 

2448 

48§ 

21-8519 

15-9746 

42§ 

10-2904 

3-8455 

75    228 

8-8 

2399 

27§       8-1761 

23-5299 

23§ 

19-3000 

1-54OI 

75    218 

9'5 

2449 

4 

24-9671  '  15-3683 

4* 

13-3627 

3-0404 

2400 

24§       87324  ,23-3743 

25§ 

19-8653 

1-4233 

75    219 

9"4 

2450 

7 

25-4876     15-0780 

4* 

13-8629 

2-7224 

2401 

5        9'5475 

22-9675 

8 

20-7048 

I-O71O 

2451 

4 

15-7601     16-9322 

2402 

4      10-4352 

23-2527 

5 

21-5725 

I-4132 

2452 

6 

15-8909     16-6586 

2403 

4 

217890 

I-8253 

2453 

6 

16-8748     16-1109 

4* 

5-3321 

4-2922 

2404 

14      10-9115 

23-4381 

2I§ 

22-0350 

I-63I5 

2454 

6 

19-0883     16-4335 

3* 

7-5504 

4-4744 

2405 

23§     11-1396 

23-6703 

26§ 

22-2467 

1-8766 

K    877 

9'5 

2455 

4 

19-4363     16-6875 

2406 

3       12-1270 

22-8993 

6 

23-2824 

PI740 

2456 

6 

20-3120     16-5907 

4t 

8-7930 

4-5558 

2407 

8         3-0878 

24-5862 

!3§ 

14-1527 

I2-26O2 

2457 

6* 

20-3654 

16-0326 

4* 

8-8140 

3-9979 

2408 

7 

15-1420 

12-2275 

2458 

i6§ 

20-8878 

16-0800 

H 

9-3353 

4-0095 

K    920 

9'7 

2409 

ii         5-2002 

25-0595 

i5§ 

16-2293 

I2-8725 

2459 

5 

21-4125     16-2763 

3* 

9-8720 

4-1744 

2410 

5         5"'653 

24-2122 

7 

16-2503 

I2-O235 

2460 

9 

21-3895 

16-3315 

6* 

9-8519 

4-2298 

2411 

6 

17-0393 

I2-8492 

2461 

6 

21-4472 

16-3748 

4* 

9-9144 

4-2698 

2412 

5 

17-3524 

I2-4033 

2462 

8 

23-4402 

16-4396 

6 

1  1*9056 

4-2103 

2413 

56§      6-4944 

24-1189 

5Z§ 

17-5822 

I2-OI9O 

75    217 

7-6 

2463 

22 

25-3727 

16-0063 

'9 

13-8097 

3-6555 

75    231 

9'5 

2414 

14        6-5672 

24-4282 

i8§ 

17-6342 

I2-3325 

2464 

20§ 

14-6808 

177789 

14 

3-2477 

6-0980 

2415 

12             7-1OI2 

24-0877 

i6§ 

18-1907 

I2-O263 

2465 

4 

14-8001 

17-0045 

2416 

II              8-5400 

247744 

H 

19-5807 

I2-8082 

2466 

i8§ 

19-8335 

17-3256 

16        8-3598 

5-3203 

2417 

4 

20-6959 

I2-3348 

2467 

5 

19-9165 

17-9810 

2418 

4*     11-0237 

24-3618 

5 

22-0858     12-5607 

2468 

'9 

21-4147 

17-2276 

15        9-9326 

5-1222 

2419 

15       11-5485 

24-3294 

20§ 

22-6114    12-5625 

K    880 

9-6 

2469 

22§ 

227854 

17-0608 

17       1  1-2900 

4-8687 

2420 

7       13-1120 

24-4674 

12 

24-1631 

I2-8025 

2470 

9 

22-8002 

17-8806 

5      n'3575 

5-6860 

2421 

6      '3'35'8 

23-9249 

I  I 

24-4363 

I2-276O 

247' 

23-1552 

17-3758 

33§     11-6805 

5-1610 

75    229 

8-0 

i  rtteau  interval  represent*  very  nearly  5'  =  77«-j  of  R.A.  at  Dec.  +  75*,  and  8i«7  at  Dec.  +  76*. 
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ZONE    +    75= 


Nf. 

Diaru               x 

B.  1). 

\o 

B.  D. 

o. 

y. 

So. 

Mag. 

X, 

y- 

Di&ni.               x,                        y. 

Xo.             Mag. 

R.A.  5h  i5m  to  5h  30°-  —  contd. 

RA       —\i    i  /•-•.ni   -f-i-i    f*  h    4  —  in 
.A.  5    30    to  5    45 

Centre        R.A.  5h  i5m  Dec.  +75°            R.A.  5h  3o«>  Dec.  +76° 

Centre      R.A 

5h  45™  Dec.  +  75°             R.A.  5h  30"  Dec.  +  76* 

Plat*  4257.     1899,  Jan.  27.        Plate  4788.     1900 

Jan.  24. 

Plate  3886.     1898,  March  2.        Plate  4788.     1900,  Jan.  24. 

2472 

5      23-2537 

17-2669 

4* 

117708 

5-0460 

0 

m. 

2522 

5 

4-2291 

14-9406 

4     i1  5-6974 

27156 

o 

m. 

2473 

5*    237746 

17-2413 

3*     12-2884 

4-9869 

2523 

5 

•4"!377 

2474 

4       15-8801 

18-6807 

2524 

5 

57485 

14-5566 

3* 

17-2060 

2*4007 

24'  5 

7       17-4036 

18-2358 

6*      5-9979 

6-3809 

2525 

26§ 

6-0695 

I4-3I37 

33§ 

17-5721 

2-1994 

75    234  i    9'5 

2476 

5      19-1009 

18-6120 

2526 

3<>§ 

117503 

14-1530 

46 

23-2524 

2*3880 

75    239      9-5 

24" 

8       19-4928 

18-5298 

4         8-0964 

6-5435 

2527 

8 

3-4402 

157509 

6 

14-8603 

3-4753 

2478 

8      23-0947 

18-4714 

5       11-6855 

6-2581 

2528 

ii 

3-6524 

15  3166 

9 

15-0995 

3-0540 

2479 

7*    25-3008 

18-1310 

3       13-8/24 

57833 

2529 

4 

3-7601 

5*0263 

2480 

34§     i4'o  '4° 

19-9628 

4i§       27177 

8-3200 

75    225 

9-1 

2530 

6 

3-9034 

5-5728 

4*    '5-3327 

3-3277 

2481 

13       14-3586 

19-5842 

8         3-0403 

7-9I93 

2531 

2I§ 

5-2109 

57057 

21           I6-63II 

3-5365 

2482 

4      I4H393 

19-5301 

2532 

9 

6-6476 

5-9453 

6       18-0493 

3*8656 

2483 

8       18-9880 

19-6501 

5        7-6628 

7-6907 

2533 

6 

7-0353 

5-8961 

4*     '8-4377 

3*8412 

2484 

12          19-8246 

19-3482 

6        8-4798 

7-3402 

2534 

7 

1  1-9200 

5-4737 

2485 

6       20-5601 

19-1709 

3*      9'2°44 

7-II44 

2535 

7 

5-1669 

16*0533 

4 

16-5639 

3-8833 

2486 

4       I7-H56 

20-8470 

3*      5^975 

9-0043 

2536 

6 

6-1906 

16-8395 

2487 

4       I7-5405 

20-2239 

. 

2537 

5 

7-3400 

16-9765 

4*     18-6767 

4-9362 

2488 

4       17-8205 

20-5270 

2538 

4 

7-7281 

16-6755 

2489 

5       18-4835 

20-5771 

3* 

7-2170 

8-6463 

2539 

15 

2-7376 

17-1484 

17 

14-0723 

4*8256 

2490 

4       18-8813 

20-8133 

4* 

7-6301 

8-8584 

2540 

4 

3'3966 

17-6385 

2491 

13       24-7376 

20-3979 

10       134509 

8-0775 

2541 

'9§ 

5-1096 

I7-7758 

i8§      16-4010 

5-5969 

2492 

6       15-1152 

21-4340 

4*       3-9I25 

97H9 

2542 

8 

6-j  012 

17-7217 

8       17-3961 

5*6050 

2493 

8       16-4910 

21-5296 

5         5-29H 

97257 

2543 

20§ 

6-3935 

17-9750 

2i§     17-6719 

5*8750 

K  971 

9'4 

2494 

9       17-0025 

21-1225 

7         57743 

9-2875 

2544 

4 

7-6490 

17-5482 

2495 

4t     I9-3396 

21-9078 

3*      8-1580 

9-9219 

2545 

4 

8-3919 

'7-5547 

3*     19-6922 

5*5812 

2496 

5      20-5889 

21-6038 

2546 

H 

11-3164 

17-5150 

16      22-6135 

57176 

2497 

6      22-9248 

21-394I 

4 

11-7002 

9-1858 

2547 

>3§ 

13-2797 

178217 

10      24-5550      6-1440 

2498 

16      23-2810 

217462 

9 

12-0805 

9-5173 

K   936      9-4 

2548 

34§ 

13-3866 

17-5252 

5o§   124-6813       5-8545 

75    240 

9*1 

2499 

22       237147 

21-9445 

18       12-5269 

9-6860 

K   941  i    9-4 

2549 

7 

4-3364 

18-7988 

6       15-3695      6-5726 

2500 

4       H-3459 

227328 

2550 

16 

7-3037  i  18-0178 

15       18-5794       5-9748 

K  975 

97 

2501 

10       14-6419 

22-3449 

6 

3-4998 

10-6559 

2551 

10 

9-4396     18-7944 

10      20-6608      6-8811 

2502 

4       14-8909 

22-5332 

2552 

5 

9-4534     18-0770 

2503 

5       15-0749 

22-5987 

2553 

2-8524  •  19-1654 

20.§ 

14-0670      6*8462 

75    232 

9'5 

2504 

5*    21-3479 

22-9921 

4* 

10-2332 

10-8795 

2554 

4 

3-5987     19-3649 

2505 

5*    23-8654 

22-5611 

3* 

127094 

10-2896 

2555 

H 

4-2299     19-6114 

I  I 

15-4099      7-3752 

2506 

9       i4'9540 

23-6497 

4* 

_  3-8858 

1  1-9374 

2556 

5-2845     19-7456 

44§ 

16-4549      7-5767 

75    233      8-7 

2507 

5       15-2598 

23-9043 

2557 

4 

8-0855     19-6687 

2* 

19-2506      7*6696 

2508 

4       I5-7339 

23-5807 

2558 

12 

8-4361     19-4952 

II 

19-6190      7-5204 

2509 

4       I7-3599 

23-8026 

3* 

6*2999 

11-9389 

2559 

6 

11-5900     19-7849 

4* 

2274/7      8-0047 

2510 

4*     18-4445 

23-0317 

4 

7-3343 

1  1-1032 

2560 

7 

13-9905     19-4955 

7 

25-1623      7-8608 

2511 

6t     20-1192 

23-4092 

3t 

9-0254 

n-3757 

2561 

13 

3-7969     20-3037 

12 

14-9380 

8*0390 

2512 

4       14-9813 

24-2243 

2562 

9 

3-7990     20-5856 

7 

14*9200 

8*3248 

2515 

4*     20-6989 

24-8571 

3* 

9-6996 

127829 

2563 

4 

3-9308     20-4842 

Z5  '4 

40§     20-7329 

24-9268 

3°§ 

9736o 

12*8502 

75    227      8-9 

2564 

7 

5-3182     20-2650 

5 

16-4592 

8-0945 

2515 

4       14-6002 

25-2516 

2565 

5 

6-3586     20-1319 

4* 

i7-5035 

8-0272 

2516 

4O§      19-5871 

25-1926 

26§ 

8-6119 

13-1880 

75    226  i    9-0 

2566 

12 

9-1051     20-7478 

10 

20-2078 

8*8112 

251- 

9      22-61  1  1 

25-0118 

5 

11-6184 

12-8173 

2567 

6 

9-I377     20-4718 

4 

20-2580 

8-5351 

2518 

47S     22-9745 

25-5677 

34J      12-0145 

13-3482 

75    230      9-5 

2568 

4 

12-7398     20-8845 

2519 

12       24-4722 

25-8275 

12       13-5234 

13-5121 

2569 

9 

13-9708     20-7717 

6 

25*0625 

9-1333 

2520 

8*     22-8814 

26-1713 

11-9598 

13-9580 

2570 

8 

3-9725       2I-IIIO 

5 

15*0625       8*8573 

2521 

7*     23-8354 

26-1078 

3*     12-9090 

13-8295 

2571 

18 

47409       21-0545 

17 

158349      8-8464 

K  961 

IO'O 

14 

4-9622       21*8554 

13 

16*0065 

9-6636 

lsg 

11-1697 

17275 

74    252  ;    6-5 

2573 

10 

5-4007       21-4332 

9 

164697 

9-2658 

4°§ 

1-0853 

10-3710 

75    224 

8-8 

2574 

10 

5-8135       21-3930 

9 

16-8815 

9-2523 

2575 

7 

5-8191       21-8428 

5 

16-8598      97016 

- 

2576 

6 

7-1585       21'OOlS 

4* 

18-2457      8-9442 

2577 

8 

8-0000     21-5133 

10 

19-0587      9-5055 

25^ 

13 

8-1533 

217475 

H 

19*1985      9-7518 

2579 

9 

8-1678 

21-2299 

9 

19-2415      9-2347 

2580 

9 

8-8813 

2I-545I 

6 

19-9351       9-5937 

i  rfs€au  interval  represents  very  nearly  5'  =  77«~3  of  R.A.  at  Dec.  +  75",  and  82*7  at  Dec.  +  76'. 
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ZONE    +    75°. 


B.  D. 

•M-- 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

"' 

No. 

Mag. 

.NO. 

X, 

y  • 

No. 

Mag. 

R.A.  5h  30™  to  5h  45m  —  -contd. 

R.A.  5h  45m  to  6h  om  —  contd. 

Centre      R.A.  5"  45™  Dec.  +  75°             R.A.  5'"  30"'  Dec.  +  76° 

Centre       R.A.  5h  45"'  Dec.  +  75°             R.A.  6*  om  Dec.  +  76° 

Plate  3886.    1898,  March  2.       Plate  4788.     1900,  Jan.  24. 

Plate  3886.     1898,  March  2.        Plate  4303.     1899,  Feb.  25. 

m. 

o 

m. 

2581 

5 

9-1117 

21-2866 

4 

20-1815 

9-350I 

2634 

9 

19-3777 

15-1977 

5 

7-6488 

3-2928 

2582 

4 

10-9558 

21-8636 

2635 

'4 

21-6124 

15-2124 

9 

9-8775 

3-1610 

2583 

8 

Ir5454 

21-4708 

5 

22-6001 

9-6794 

2636 

9 

22-4867 

15-2854 

6 

10-7528 

3-1760 

2584 

12 

1  1-9085 

21-6490 

12 

22-9508 

9-8800 

2637 

i6§ 

23-6916 

15-2327 

1  1 

U'9545 

3-0435 

2585 

4 

12-0979 

21-1358 

2638 

33§ 

24-9281 

15-5014 

26§ 

13-2054 

3-2305 

75    248 

9"! 

2586 

3 

12-9285 

2639 

9 

1  5-6996 

16-9313 

10 

4-0898 

5-2635 

2587 

25 

3-1967 

22-1  165 

'9§ 

14-2276 

9-8140 

K   948 

9'5 

2640 

7 

17-4907 

16-2024 

5* 

5-8286 

4-4164 

2588 

12 

4-2340 

22^6560 

8 

15-2294 

10-4181 

K   959 

9'5 

2641 

8 

21-6391 

16-1832 

6* 

9-9679 

4-1247 

2589 

5 

5-61  10 

227376 

2642 

7 

24-4442 

16-9730 

4* 

12-8185 

4734Z 

2590 

2I§ 

5-6680 

22-3346 

20§ 

16-6798 

10-1816 

K    965 

9'5 

2643 

10 

I5-754I 

I7-5705 

9 

4-1864 

5-8952 

2591 

4 

6-1953 

22-3998 

2644 

'3 

16-6736 

17-1966 

12 

5-0786 

5-4628 

2592 

62§ 

7-9103 

22-1647 

63§ 

18-9295 

10-1498 

75    236 

7'5 

2645 

4 

19-8651 

17-9278 

4 

8-3129 

5-9825 

*593 

4 

9-2008 

22-6724 

2646 

'3 

19-8946 

17-8216 

9 

8-3334 

5'8745 

2594 

8 

10-1314 

22-9568 

6 

21-0980 

1  1  -0802 

2647 

6 

21-5245 

17-2978 

7 

9-9257 

5-2471 

2595 

5 

10-8370 

22-6885 

4* 

21-8177 

10-8537 

2648 

5 

21-5325 

17-4336 

3 

9-9460 

5*3837 

2596 

5 

12-6082 

22-2680 

2649 

5 

21-6829 

177621 

4* 

10-1154 

5-6992 

2597 

10 

13-3646 

22-8076 

9 

24-3323 

1  1-1280 

2650 

6 

22-0557 

17-4798 

4 

10-4706 

S'3941 

2598 

7 

4H373 

23-1295 

4 

15-4023 

10-9036 

2651 

6 

23-7I34 

17-0300 

4 

12-0928 

4-8343 

2599 

4 

5-6155 

23-0728 

2* 

16-5844 

10-9147 

2652 

4* 

23-7265 

17-6066 

3* 

12-1479 

5-4142 

2600 

6 

6-0800 

2.3-6929 

z653 

22 

24-4874 

17-4107 

'9 

12-8893 

5-1636 

2601 

8 

6-7500 

23-1411 

6 

17-7106 

11-0545 

2654 

3 

24-6769 

17-2748 

3* 

13-0724 

5-0166 

2602 

5 

7-6121 

23-0410 

3* 

18-5792 

1  1-0067 

2655 

5 

13-4382 

5-5530 

2603 

4 

8-7101 

23-8430 

4* 

19-6247 

11-8782 

2656 

32§ 

25-0565 

17-7017 

24§ 

13-4764 

5-4160 

75    249      9-5 

2604 

10 

I3-4035 

23-5716 

8 

24-3261 

11-8901 

2657 

6 

25-1396 

17-0485 

5 

13-5160 

47583 

2605 

10 

3-4512 

24-2672 

9 

H'3497 

11-9750 

2658 

4 

14-2780 

18-9513 

2* 

2-8034 

7-3767 

2606 

5 

3-9685  ,24-9185 

4* 

14-8258 

12-6558 

2659 

1  1 

17-9008 

18-9915 

8 

6-4223 

7-1722 

2607 

7 

4-9768     24-0558 

5 

15-8853     11-8573 

2660 

21 

18-8161 

18-3795 

21 

7-2951 

6-5027 

75    245 

9'3 

2608 

5 

7-2054    24-1225 

4 

18-1023  i  12*0590 

2661 

6 

21-4297 

18-7065 

4 

9-9238 

6-6588 

2609 

12 

8-9773     24-0155 

12 

19-8806  ;  12-0650 

2662 

17 

21-9670 

18-2055 

'4 

10-4267 

6-1216 

K  1041 

9-6 

2610 

33§ 

9-8709    24-0370 

37§ 

20-7706     12-1416 

75    237      8-5 

2663 

5* 

22-9097 

18-7649 

4* 

1  1  -40  1  1 

6-6177 

261  1 

20§ 

9-9476    24-5972 

'9§ 

20-8118     12-7050 

75    238      9-3 

2664 

3 

14-3003 

19-5746 

2612 

ii 

10-6122     24-6853 

9 

21-4710     12-8334 

2665 

8 

177316 

19-9428 

6 

6-3160 

8-1344 

2613 

4 

12-2761     247458 

2666 

6 

18-4458 

19-9041 

6 

7-0260 

8-0490 

2614 

10 

4-6728     25-9963. 

8 

15-4636     137777 

2667 

25 

18-9025 

19-8671 

22§ 

7-4786 

7-9810 

75    246 

9'5 

2615 

13 

77301     25-6471 

10 

18-5377     13-6155 

75  235  :  9-5 

2668 

16 

19-2972 

I9-337I 

7-8357 

7-4272 

2616 

5 

9-0433     25-6744 

4* 

19-8412     13-7242 

2669 

6 

19-5028 

19-0698 

5* 

8-0269 

7-I453 

2617 

16 

11-3964    25-4447 

'5 

22-2085     13-6397 

K  993      9-6 

2670 

'5 

24-1147 

19-7742 

IO 

12-6715 

7-5469 

2618 

'7 

12-5099    25-4601 

'7 

23-3162     13-7227 

K  999      9-4 

2671 

7 

24-5440 

19-9308 

6       13-1112 

7-6755 

2619 

8 

6-2678    26-0527 

6      17-0498     13-9296 

2672 

5 

24-7265 

ig-oSSS 

5       13-2383 

6-7867 

£ 

2673 

16 

25-1699 

19-9145 

10      ;  13-7343 

7-6I52 

R.A.  5h  45m  to  6h  om 

2674 

23§ 

15-1190 

20-5415 

24 

3-7483 

8-9008 

75    242 

9'5 

Centre     R.  A.  5h  45™  Dec.   +  75°               R.A.  61*  o»>  Dec.  +  76° 

2675 
2676 

6 

7 

15-9530 
16-2760 

20-5439 

2O"7I  CO 

4 

c 

4-5815 

8-8488 
8-0988 

Plate  3886.    1898,  March  2.        Plate  4303.     1899,  Feb.  25. 

/ 

2677 

/ 

12 

18-7459 

/       J 

20-8208 

J 

10 

7-3833 

77 

o 

m. 

2678 

9 

197646 

20-3961 

6 

8-3723 

8-4539 

2620 

5 

16-5800     13-9993 

3* 

47804 

2-2828 

2679 

5 

21-871  1 

20-8240 

5 

10-5042 

8741* 

2621 

7 

14-7266    !    14-2717 

2680 

7 

22-1300 

20-0380 

6 

107080 

7-9378 

2622 
2623 

ii 

5 

I5-5747 
16-5095 

14-8586 
14-0620 

7 
3* 

3-8310 
47087 

3-2028 
2-3457 

2681 
2682 

7 
18 

22-1859 
23-0735 

20-7089 

20-3135 

4 

12 

10-8098 
1  1-6705 

8-6032 
8-1544 

2624 

I8§ 

I7-5952 

147592 

20 

5-8389 

2-9690 

75    244 

9'5 

2683 

13 

24-7871 

20-2875 

9 

13-3762 

8-0150 

2625 

ii 

17-7830    j   14-0455 

8 

5-9815 

2-2476 

2684 

6 

16-6581 

21-4348 

4 

5-344° 

9-6932 

2626 

6 

18-8242 

14-0013 

4* 

7-0194 

2-1346 

2685 

4 

17-0888 

21-8512 

2627 
2628 
2629 

6 
6 

H 

20-6798 
22-6850 
23-8446 

14-4680 
14-2738 
14-6428 

3* 
7* 

8-8979 
12-0707 

2-4454 

2686 
2687 
2688 

i 

5 
3 

17-9870 
18-8933 
19-8^28 

21-9753 

21-0195 
21-6175 

4* 
67§ 
3t 

67034 
7-5467 
8-5234 

10-1428 
9-1308 
9-6669 

75    247 

6-2 

2630 

x- 

4     i  14-2014 

15-4481 

2689 

6 

22-4508 

21-0268 

6 

12-0958       8-9055 

2631 

3 

15  O582 

15-3160 

2690 

5 

23-1873 

21-6321 

5 

1  1-8707 

9'4653 

2632 
2633 

23 

4 

15-0587 
19-0482 

'5-3478 
15-5660 

22 

3348< 

37253 

75    241 

9'5 

2691 
2692 

6 

24-3943 
14-4104 

21-1252 
22-1272 

10 

3t 

13-0395 

8-8745 
10-5310 

i  raeau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77»-j  of  R.A.  at  Dec.  +  75',  and  8z«-7  at  Dec.  +  76'. 
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ZONE    +    75C 


B.  D. 

B.  D. 

V/-i 

ni*m 

TKfiTn 

Vn 

FY                           * 

Diam                 x.                         u 

>o. 

1  'l.l'il. 

X. 

y. 

UIHIU. 

'• 

No. 

Mag. 

^u. 

y. 

No.             Mig. 

R.A.  5h  45m  to  6h  om  —  contd. 

R.A.  6h  om  to  6h  i5m  —  contd. 

Centre     R.A. 

5h  45m  Dec.  +  75"              R.  A.  6*  om  Dec. 

+76- 

Centre     R.A.  6l>  15™  Dec.  +  75°               R.A.  6>>  om  Dec.  +  76° 

Plate  3886.    1898, 

March  z.        Plate  4303.     1899, 

Feb.  25. 

Plate  4201.     1898, 

Dec.  19.        Plate  4303.     i899{  Feb.  25. 

m. 

o 

m. 

2693 

3 

14-8900 

22-81  13 

2745 

ii 

3-8038 

16-0922 

9 

I5-3778      3-8293 

2694 

3 

16-372; 

22-5139 

3* 

5-1289 

10-7867 

2746 

5*      4-469* 

16-2340 

4* 

16-0311      4-0153 

2695 

A 

I7-3773 

22-8019 

3* 

6-1496 

II-OII2 

2747 

5        5-9550 

16-3885 

4* 

17-5058     ;      4-2642 

2696 

38§ 

17-4768 

22-8482 

33§       6-2489 

11-0493 

75    243 

9-o 

2748 

8 

7-0297 

16-2572 

4* 

18-5860           4*1961 

2697 

4 

18-9035 

227486 

3 

7-6684 

10-8558 

2749 

6 

8-5958 

16-1747 

2698 

7 

19-1726 

22-9453 

' 

7-9492 

II  0345 

2750 

4 

10-8231 

16-7859 

2699 

4* 

19-2701 

22-9659 

5 

8-0458 

1  1-0503 

2751 

18 

11-5855 

16-8144 

16 

23-0969            5-0385 

2700 

13 

20-7222 

22-8981 

10 

9-4943 

10-8847 

2752 

4 

11-7881 

167110 

2701 

3 

24-3380 

22*6643 

3 

13-0858 

10-4160 

2/53 

12 

12-2598 

16-2720 

8* 

23-8039 

4*5379 

2702 

20 

24-5018 

2  2  -O2  I  8 

16 

13-2052 

9-7639 

2754 

5 

13-2917 

16-9693 

2703 

26 

25-0722 

22-92IO 

«7f 

13-8331 

10-6234 

2755 

4 

2-8636 

17-5889 

6 

14-3464           5-2681 

2704 

8 

15-2295 

23-6733 

6 

4-o635 

12-0213 

2756 

ii 

4-2326 

17-9025 

8 

15-6890           5-6661 

27°5 

7 

18-4969 

23-9500 

6 

7-3410 

12-0830 

2757 

8 

6-2463 

17-7185 

6 

I77I25            5-6045 

2706 

4 

18-5435 

23-8773 

3* 

7-3809 

12-0057 

2758 

4 

7-5070 

17-8710 

4 

18-9648            3-8350 

5 

18-6988 

23-2038 

4 

7-4963 

11-3243 

2/59 

17 

1  1-2223 

17-6552 

8 

22-683O 

5-8522 

2708 

3 

18-7690 

23-2940 

2760 

5 

3-0854 

18-3060 

5* 

I4-5I98            5-9991 

2709 

4 

19-0561 

23-02I5 

3* 

7-8374 

•1213 

2761 

37§ 

3  5921 

18-8134 

22§ 

'4-9973 

6-5373 

75    250 

9'3 

2710 

8 

20-5571 

23-8156 

6 

9-3900 

"8132 

2762 

4 

4-4497 

18-9700 

4 

15-8423 

67429 

2711 

10 

21-6816 

23-9965 

6 

10-5217 

•9180 

2763 

8     |    4-4770 

18-9253 

6 

15-8698 

6-6990 

271; 

4 

11-8177 

7332 

2764 

4 

7-2778 

187310 

4* 

18-6758 

6-6805 

1713 

20 

23-0380 

23-3049 

10 

ii  8276 

•1408 

2765 

7 

7-8423 

18-0160 

6t 

I9-2882 

6-0047 

2714 

3 

13-6698 

11-4488 

2766 

43§ 

8-2199 

18-0260 

38§ 

19-6650           6-0365 

75    251 

9-0 

27'5 

5 

15-4194 

24-4463 

3* 

4-3039 

127811 

2767 

2I§ 

9-1396 

18-8425 

16 

20-5323 

6-9065 

K  1088 

9-6 

2716 

4 

i  --090 

24-2262 

2768 

4 

11-2751 

'8-3395 

»7'7 

16 

1-7823 

24-4264 

I  2 

6-6579 

12-6038 

2769 

5       12-19/5 

18-8281 

2718 

5 

18-2370 

2+-2953 

5 

7-1033 

12-4459 

2770 

16    j  12-3908 

18-5674 

IO 

237942 

6-8383 

2719 

18 

21-3336 

24-3080 

IO 

10-1968 

12-2537 

2771 

7 

13-0268 

18-7099 

4* 

24-42I4 

7-0180 

2720 

4 

12-3151 

127284 

2772 

4 

4-8544 

1  9-4009 

4t 

I6-2228 

7-2015 

2721 

21 

24-6600  . 

24-0737 

12 

13-5003 

11-8003 

2773 

ii 

8-8282 

19-6799 

7 

2O-l683 

77242 

2722 

IO 

24-9123 

24-14/7 

8 

13-7563 

11-8585 

2774 

4 

9-2344 

19-4770 

4* 

20-5826 

7-S499 

2723 

5 

15-3588 

25-4469 

4 

4-3075 

137817 

2775 

18 

11-0508 

19-1423 

'3 

22-4223 

7-3265 

2724 

18 

16-7523 

25-4764 

16 

57015 

13-7201 

2776 

4 

1  1  -9060 

'9"3449 

2725 

16 

17-7668 

25-1073 

1  1 

6-6894 

13-2838 

2777 

4 

12-8173 

19-4732 

2726 

7 

18-1050 

25-0223 

6 

7-0233 

13-1812 

2778 

7 

5-1105 

20-6065 

6 

I  6-4OOO 

8-4192 

2-2- 

4* 

20-8571 

25-9421 

5 

9-8254 

13-9130 

2779 

ii 

5-5166 

20-4259 

7 

l6-8l67    :      8-2655 

2728 

7 

21-1946 

25-2186 

7 

10-1171 

13-1703 

2780 

7 

7-5796 

20-8517 

6 

18-8514          8-8159 

2729 

15 

22-1786 

25"6733 

9 

1  1-1276 

I3-5596 

K  1044 

9'5 

2781 

4t 

8-5377 

20*9992 

4* 

19-79/0          9-0249 

2730 

21 

24-2291 

25-5518 

12 

13-1668 

'3-3038 

2782 

16 

10-0792 

20-3953 

12 

*I-3745 

8-5182 

2731 

5 

13-3285 

13-3619 

2783 

4       10-8180 

20-9351 

2732 

9 

24-4243 

26-0675 

9 

'3-3934 

13-8027 

2784 

4 

13-9111 

20-3015 

2785 

35 

4-4841 

21-5794 

2O 

1  5-7  '47 

9-3505 

1786 

10      13-9923 

21    1499 

R.A.  6h  om  to  6b  I* 

m 

2787 

4        8-6723 

22-0896 

5 

19-8630  ,  10-1224 

~     x/ 

Centre      R.A.  6^  15™  Dec.  +  -5=              R.A.  6b  o°>  Dec.  +  76° 
Plate  4201.     1898,  Dec.  19.        Plate  4303.     1899,  Feb.  25. 

2788 

2789 
2790 

7 
56§ 

8-9348 

9-2573 
10-3659 

22-4107 
22-5073 
22-4248 

5 
7 

44§ 

20-1021 
20-4192 
2I-532I 

10-4565 
10-5738 
10-5591 

75    253 

7'9 

o                   m. 

2791 

4t 

11-2821 

22-523I 

4* 

22-4391        107I6I 

2'33 

5 

4-6091 

14-9331 

4       16-2539 

27276 

2792 

23§ 

ii  5866 

22-0305 

20 

22-7745     10-2414 

2734- 

5 

4-6408 

14-2825 

4*     16-3261 

2-0741 

2793 

7* 

2-9679 

23-8646 

8 

14-0563 

11-5402 

2735 

9 

5-0631 

14-1509 

6*     16-7516 

1-9731 

2794 

20 

11-1192 

23-OI  13 

15 

22-2475 

1  1-1926 

2736 

24§ 

12-9770 

14-2140 

24      24-6476 

2-5264 

2795 

6* 

VQ2I4. 

24*6220 

8 

14-9658 

12-3529 

2737 

4* 

3-0674 

5-8625 

4*     14-6541 

3-5539 

2796 

22            4-5872 

24-8740 

'5 

15-6112 

12-6464 

2738 

9 

3-1761 

5-6888 

6       14-7752 

3-3933 

2/97 

14            4-6867 

24-3760 

1  1 

i5-74»7 

12-1561 

2739 

1  1 

5-1076 

5-2652 

9       16-7296 

3-0888 

2798 

5t      5'4754 

24-5443 

5 

16-5182 

12-3746 

2740 

'9 

5-4408 

5-1614 

16       17-0682 

3-0033 

2799 

26     '    9-2908 

24-3109 

!9 

20-3409 

12-3756 

75    252 

9'5 

2741 

4 

i    5-9873 

5-7016 

5*     17-5803 

3-5761 

2800 

5      11-8177 

24-6377 

5* 

22-8407 

12-8644 

2742 

10 

10*9985 

5-7768 

iof    22-5773 

3-9636 

2801 

8        8-9848 

25-6695 

7 

19-9500 

I37I5I 

2743 

6 

1  1-1684 

";-*;  1  4.; 

/  TJ 

2744 

6 

!  13-0685 

J    J      T  J 
I5-8682 

68§ 

12-8664 

26-8549 

76    240 

7-8 

i  rdseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  770-3  of  E.A.  at  Dee.  +  75°,  and  82'7  at  Dec.  +  76*. 
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B.  D. 

rvjom 

B.  D 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

uiam. 

X. 

y- 

Diam. 

X, 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  6h  i5m  to  6h  30m 

R.A.  6h  i5m  to  6h  30m  —  contd. 

Centre     R.A.  6l>  i$™  Dec.  +  75°              R.A.  6h  30™  Dec.  +  76° 

Centre     R.A.  6h  I5m  Dec 

+  75°               R.  A.  6h  30"!  Dec.  +  76° 

Plate  4201.    1898,  Dec.  19.          Plate  4277.    1899,  Feb.  16. 

Plate  4201.     1898, 

Dec.  19.         Plate  4277.     1899,  Feb.  16. 

o 

m. 

o 

m. 

2802 

8 

14-7271 

14-0328 

2861 

5* 

22-1078 

23-3389 

4 

11-0837     11-1285 

2803 

3 

14-9325 

14-3199 

2862 

59§ 

24-1185 

23-7394 

34§ 

13-1  180     1  1-3980 

75    262 

8-6 

2804 

5 

16-7075 

14-7797 

2863 

6* 

24-3095 

23-4639 

5 

13-2889     11-1083 

2805 

9 

17-2054 

14-8244 

5* 

5-6438 

2-9468 

2864 

5 

17-0530 

24-2405 

4 

6-0970     12-3528 

2806 

4 

18-0650 

14-2338 

2865 

3i 

21-3552 

247825 

24§ 

10-4265     12-6159 

75    259 

9'3 

2807 

5 

18-2833 

14-1468 

2866 

78§ 

24-373* 

24-3521 

5°§ 

13-4113     11-9905 

75    263 

8-5 

2808 

32§ 

20-0680 

14-2529 

32 

8-4653 

2-1917 

75    256 

9'5 

2867 

5* 

14-1372 

25-5954 

5* 

3-2751     13-8957 

2809 

5 

21-7316 

14-6064 

3* 

10-1498 

2-4388 

2868 

25§ 

15-3187 

25-2137 

22 

4-4303     13-4356 

2810 

25§ 

16-5659 

15-5509 

24 

5-0520 

3-7099 

2669 

J4 

18-8825 

25-3706 

1O 

7'9965     13-3618 

2811 

8 

i7'8354 

15-0573 

2870 

7* 

20-5786 

25-5026 

4 

9-6973  '•  13-3869 

2812 

17 

23-8010 

I5-3504 

12 

12-2599 

3-0461 

2871 

23 

21-2580 

25-8353 

17 

10-3963     13-6717 

2813 

7* 

24-8296 

15-6404 

4* 

13-3070 

3-2679 

2872 

4* 

22'2O8O 

25-3828 

5 

11-3122 

I3-I554 

2814 

8 

16-6494 

16-2440 

4* 

5-'835 

4*3973 

2815 

4 

21-7386 

16-8870 

4* 

10-3008 

4-7131 

2816 

3 

22-0677 

16-1820 

3* 

10-5798 

3-9863 

2817 

73§ 

25-4128 

16-2748 

59§ 

13-9295 

3-8646 

75    264 

8-0 

R.A.  6h  3om  to  6h  4Sm 

2818 
2819 

18 

5 

16-6788 
18-0140 

17-8995 
17-5104 

12 

4* 

5"3'7° 
6-6231 

6-0480 
5*5744 

75    254 

9'5 

Centre      R.A.  6>>  45™  Dec.  +  75°              R.A.  6h  30™  Dec.  +  76° 

2820 

17 

19-0762 

i7"3H3 

1  1 

7-6707 

5-3089 

Plate  3909.     1898, 

March  21.       Plate  4277.     1899,  reo.  16. 

2821 

5 

20-3656 

17-8756 

o 

m. 

2822 

8 

20-9436 

17-3076 

5 

9'535° 

5-1845 

2873 

i8§ 

2-9406 

14-6201 

7t 

14-5307 

2-3038 

2823 

5 

14-9157 

18-8383 

2874 

4 

4"2543 

14-6262 

2824 

4 

16-3958 

18-7936 

2875 

7 

5-1972 

14-4168 

2825 

4 

18-1748     18-4139 

3* 

6-8421 

6-4655 

2876 

36§ 

6-3832 

14-4430 

3°§ 

17-9800 

2-3320 

75    268 

9-0 

2826 

3 

19-6041     18-4069 

2877 

8 

7-1904 

14-6181 

2827 

6 

19-8295     18-2225 

5 

8-4814 

6-1666 

2878 

i6§ 

7-4789 

14-1461 

7t 

19-0912 

2-1044 

2828 

52§ 

23-6200     18-3537 

42§ 

12-2730 

6-0535 

72    260 

8-8 

2879 

5 

8-9910 

14-8872 

2829 

fit 

24-5066 

18-5310 

4 

13-1694 

6-1750 

2880 

7 

9'22O2 

14-4823 

2830 

«4 

25-1831 

18-1301 

10 

13-8184 

573U 

2881 

13 

I  1-9221 

14-2145 

2831 

1  1 

14-5410 

19-5009 

6 

3-2852 

7-7852 

2882 

5 

I2'o62O 

14-3761 

2832 

1  1 

I5-5I47 

19-7604 

5 

4-2756 

7-9805 

2883 

7 

12-9163 

14-4511 

2833 

7 

19-1881 

I9-3475 

4 

7-9140 

7-3328 

2884 

4 

4-5617 

15-8072 

2834 

5 

19-6256 

I9-5735 

4 

8-3650 

7-5293 

2885 

5 

5-25I2 

15-3499 

2835 

13 

21-3729 

19-2906 

7 

10-0898 

7-1348 

2886 

1  1 

6-41  10 

15-6936 

3* 

17-9304 

3-5802 

2836 

18 

21-6343 

19-4927 

10 

10-3637 

7-3201 

2887 

6 

7-2102 

15-6531 

2837 

9 

22-1818 

19-0050 

5 

10-8802 

67980 

2888 

5 

7-5975 

15-4130 

2838 

37§ 

24-1387 

19-1207 

24§ 

12-8403 

67862 

75    261 

9'5 

2889 

:o 

8-7898 

15-5148 

4* 

20-3198 

3-5409 

2839 

5 

16-1372 

20-9958 

2890 

3 

10-4902 

15-7400 

2840 

5 

17-0620 

20-0173 

3t 

5-8360 

8-1371 

2891 

6 

i  ri  123 

I5-4453 

2841 

6 

21-6687 

207646 

4 

10-4810 

8-5898 

2892 

10 

12-31  12 

I5-5485 

2842 

29§ 

21-8757 

20-5024 

22§ 

10-6696 

8-3129 

2893 

4 

12-4598 

15-8027 

2843 

5* 

24-9088 

20-1256 

5 

13-6738 

7-7412 

2894 

4 

13-5235 

15-6419 

2844 

10 

167675 

21-4324 

7 

5-6325 

9-5679 

2895 

9 

13-7870 

15-5709 

2845 

5 

!7'4534 

21-9948 

2896 

4 

3-0990 

167329 

2846 

3i§ 

17-5168 

21-5061 

25§ 

6-3854 

9'5937 

75    255 

9"S 

2897 

6 

4-0542 

16-0640 

2847 

4 

19-2312 

21-3858 

3* 

8-0883 

9-3646 

2898 

1  1 

5-0705 

16-4973 

6 

l6'5453 

4-3043 

2848 

4 

19-3489 

21-8699 

2899 

6 

6-6853 

16-2443 

2849 

5 

19-9668 

21-0792 

3* 

8-8012 

9*01  1  8 

2900 

4 

7-0599 

16-4972 

2850 

49§ 

20-5516 

21-7152 

42§ 

9-4285 

9-6079 

75    257 

8-5 

2901 

17 

8-5826 

16-3770 

7 

20-0587 

4'3965 

2851 

7 

23-9723 

21-4207 

5 

12-8224 

9-0918 

2902 

6 

9-8215 

16-3104 

2852 

10* 

25-0928 

21  "2  I  08 

7 

13-9277 

8-8122 

2903 

5 

11-2298 

16-5657 

2853 

7 

16-5584 

22-8912 

5* 

S'5'74 

11-0389 

2904 

6 

11-8165 

i6'6i  1  1 

2854 

6 

17-8310 

22-8OI5 

4 

6-7829 

10-8640 

2905 

8 

12-5747 

16-2197 

2855 

3 

15-6263 

23-1193 

2906 

5 

2-8161 

I7-7377 

2856 

9 

18-3191 

23-7960 

5 

7-3343 

•8278 

2907 

4 

3-8083 

17-3627 

2857 

66§ 

21-2708 

23-6182 

56§ 

10-2675 

'4593 

75    258 

7-6 

2908 

26§ 

4-1203 

17-7308 

20 

15-5224 

5H787 

75    266 

9'5 

2858 

18 

21-4587 

23-5220 

12 

10-4480 

•3510 

2909 

6 

4-4049 

17-4568 

2859 

7 

21-7226 

23-2I17 

5 

10-691  1 

•0*43 

2910 

5 

7-8192 

'7'4893 

2860 

6* 

21-8490 

23-8132 

4 

10-8585 

•6166 

291  I 

6 

10-1673 

17-0732 

i  rtumt  interval  represents  very  nearly  5'  =  77»'3  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and  8»"7  at  Deo.  +  76°. 
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B.  IX 

B.  D. 

No. 

Diain. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No.            Mag. 

R.A.  6h  30™  to  6h  45m  —  contd. 

R.A.  6h  30m  to  6h  45m  —  contd. 

Centre      E.A.  61"  45™  Dec.  +  75°              R.  A.  «h  30™  Dec.  +  76° 

Centre     R.A.  6i>  45"  Dec.  +  75°              R.A.  6>>  30™  Dec.  +  76° 

Plate  3909.     1898,  March  21.         Plat*  4277.     1899,  Feb.  1  6. 

Plate  3909.     1898,  March  21.        Plate  4277.     1899,  Feb.  16. 

m. 

,                    m. 

2912 

5       10-6718 

17-2479 

2971 

4      107716 

21-0625 

2913 

9       ii'38l3 

17-3647 

2972 

3       10-9525 

21-5055 

2914 

4       n'5911 

17-2772 

2973 

4      127714 

21-4701 

2915 

4      12-3906 

I7-9453 

2974 

4        3*0198 

22-8177 

3* 

14-1198 

10-4914 

2916 

4°§     12-8314 

17-3166 

46§ 

24-2453 

5-5857 

75    272 

9  "4 

2975 

21              5-0030 

22-2293 

10 

16-1350 

10-0218 

K  1179 

IO'O 

2917 

8       13-2203 

I7-S950 

2976 

10        6-0208 

22-9960 

3 

17-1087 

10-8483 

2918 

13     |    2-9436 

18-5994 

6t 

14-2977 

6-2768 

2977 

5*      6-5090 

22-0277 

3* 

17-6522 

9-9103 

2919 

4        47864 

18-7955 

2978 

9        6-6292 

22-3671 

3* 

I7751I 

10-2576 

2920 

29§       5-0530 

18-7399 

22 

16-3938      6-5411 

75    267 

9'4 

2979 

6        8-5093 

22-1355 

4* 

19-6418 

10-1336 

2921 

23§       5-2986 

18-9895 

'3 

16-6240 

6-8045 

K  1184 

9-6 

2980 

37§       9-2715 

22-1054 

27§ 

20-4038 

10-1532 

75    27° 

9'5 

2922 

4        5'9665 

18-0973 

2981 

15        9-5670 

22-5236 

5t 

20-6754 

10-5878 

2923 

22§          8-4762 

i8'3647 

'4 

i9'8334 

6-3727 

2982 

12          10-8998 

22-4451 

5 

22-0073 

10-5879 

2924 

i8§       8-7830 

18-6719 

ii 

20-1234 

6-6943 

. 

2983 

14          II79H 

22-2563 

7t 

22-91  16 

10-4530 

2925 

15         9-1940 

18-6290 

7 

20-5346 

6-6782 

2984 

i8§     11-8253 

22-3655 

12 

22-9393 

10-5651 

2926 

7        9'8o73  '  '8-8357 

2985 

4      12-2455 

22-641  1 

2927 

8 

10-0875  j  18-7041 

2986 

10      12-4369 

22-9146 

4* 

13-5168 

11-1492 

2928 

H 

1-2164    18-8178 

4* 

22-5421 

6-9882 

2987 

25§      2-9705 

23-1222 

8 

14-0567 

10-7890 

2929 

8 

1-4618  1  187734 

2988 

13      3-355! 

23-3291 

5 

14-4227 

11-0210 

2930 

5 

1-4841 

18-6271 

2989 

6 

37367     23-0125 

2931 

5 

1-8069 

18-4782 

2990 

17        4-4284    23-3614 

8 

I5H934 

11-1174 

2932 

5 

3-3707 

18-8407 

2991 

5 

4-8485     23-9868 

2933 

6 

I3-9393 

18-9578 

2992 

9 

5-3652    23-4662 

4* 

16-4216 

11-2769 

2934 

16 

3-6200 

I9-5394 

6 

14-9158 

7-2540 

2993 

*5§ 

5-8578    23-2436 

»4 

16-9286 

11-0850 

2935 

35§ 

3-9625 

19-4553 

24§ 

15-2632 

7-1908 

75    265 

9'3 

2994 

5 

5-9042    23-5653 

2936 

(8*) 

3-6420 

19-9667 

H-9'35 

7-6835 

2995 

10 

7-0325     23-2122 

4 

18-1017 

II-I223 

2937 

8 

4-5922 

19-2363 

3* 

15-9049      7-0122 

2996 

"§ 

7-2801     23-0065 

10 

18-3612 

10-9342 

2938 

10 

5-1826 

19-5001 

5 

16-4768      7-3088 

2997 

*7§ 

9'55°7  ;  23-5713 

15 

20-5966 

11-6332 

2939 

5 

5'8343 

19-0040 

2998 

10 

107949    237647 

5* 

21-8255 

11-8973 

2940 

10 

9-4182 

19-0745 

5t 

20-7319 

7-1374 

2999 

I2§ 

11-6795 

23-0753 

4* 

22-7514 

11-2634 

2941 

4 

9-4651 

19-1935 

3000 

6 

12-5175 

23-5285 

2942 

6 

10-3053 

19-4053 

3001 

7 

i3-335« 

23-6026 

2943 

4 

11-5969 

19-7592 

3002 

lit      3-2293 

24-4265 

5t 

14-2315 

12-1086 

2944 

6 

13-9631 

19-9291 

3003 

4        57412 

24-'535 

2945 

29§ 

2-8933 

20-1869 

'3 

14-1537  .    7-8546 

3004 

6        7-2835 

24-0963 

2946 

i7 

3-I946 

20-9143 

8 

144108  i    8-5994 

3005 

4'§       7'57°7     24-6006 

22§ 

18-5569 

12-5402 

75    *69 

9'5 

2947 

16 

3  "943  3 

20-1449 

6 

15-2026      7'8759 

3006 

6             ;          7^719            24-4673 

2948 

10 

4-5817 

20-7327 

4 

15-8051       8-5037 

3007 

28§       8-3074    24-8158 

15 

19-2801 

12-7988 

2949 

4 

5-5033 

20-2679 

3008 

5       12-4618    24-9084 

2950 

6 

5-6351     20-5254 

3009 

3o§     12  6260    24-4159 

22§ 

23-6155 

I  2-66  I  2 

75    27> 

9'5 

2951 

5 

6-3094 

20-9004 

3010 

9       13-9830    24-7160 

2952 

198 

7-2423 

20-4421 

9 

18-4775       8-3707 

301  1 

9t       3-2971     25-3207 

5* 

14-2477 

13-0057 

2953 

6 

7-7225 

2O"2O22 

3012 

27 

3-4046    25-2944 

12 

14-3572 

12-9853 

2954 

7* 

7-9002 

2O-O297 

4* 

19-1616      7-9967 

3013 

18 

4-7050  ,25-3142 

II 

15-6561 

13-0840 

2955 

4 

7-9390 

20-2378 

t 

3014 

9 

6-8671     25-8090 

5* 

17-7813 

13-7070 

2956 

5 

9-8681 

2O-7526 

3015 

9 

9-1692 

257959 

5 

20-0805 

13-8314 

2957 

16 

10-6023 

20-9035 

10* 

21-8059      9'°3I7 

3016 

5 

10-5810 

257256 

2958 

28§ 

I  I-2I  19 

20-4164 

24§ 

22-4405       8-5835 

K  1204 

9-6 

3017 

5 

10-6734 

25-4853 

2959 

3 

I2-I722 

20-3736 

3018 

8 

11-0333 

25-4533 

4* 

21-9629     13-6026 

2960 

4 

12-8821 

20-2235 

3019 

6 

1  1-2893 

25-3737 

2961 

10 

I3-3992 

20-8672 

3020 

9      11-6812 

25-6223 

4* 

22-5960    13-8091 

2962 

r 

13-9376    20-0958 

2963 

7 

13-9723 

207454 

77§ 

25-4790 

6-1991 

75    273 

7'5 

2964 

5 

6-3417 

21-5061 

37 

26-8654 

9-0290 

75    274 

8-5 

-965 

22§ 

6-7888 

21-9018 

10 

i7'9393 

9-8020 

K  1190 

9-7 

84§ 

2-4306 

16-2161 

75    264 

8-0 

2966 

5 

6-8788 

21-3664 

7o§       2-0700 

237839 

75    262 

8-6 

2967 

12 

6-9123 

2I-4542 

5 

18-0898 

9-3592 

87§       2-3972 

24-3592 

75    263 

8-5 

2968 

9 

8-2860 

21-4930 

4* 

19-4564 

9-4840 

2969 

7 

87633 

21-9920 

4* 

19-9019 

lO'OIOZ 

2970 

5 

10-1566 

2I-5569 

Plate  3909.      No.  2936.     The  6m  image  coincides  with  a  r&seau  line. 

The  diameter  given  is  that  of  the  3m  image. 

i  riteau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77»-3  of  R.A.  at  Dec.  +  75*,  and  8z»7  at  Dec.  +  76°. 
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No. 

DlUlll. 

B.  D. 

Ng. 

Diatn 

B.  D. 

X, 

.V- 

Diatn.  " 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

o. 

Diani. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  6h  45m  to  7h  om 

R.A.  6h  45™  to  7h  om  —  contd. 

Centre     R.A.  6h  45"  Dec.  +  75°               R.A.  7h  om  Dec.  +  76' 

Centre       R.A.  6h  45™  Dee.  +75°               R.A.  7h  o"  Dec.  +  76° 

Plate  3909.     1898,  March  21.        Plate  3021.     1896,  Feb.  22. 

Plate  3909.     1898,  March  11.       Plate  3021.     1896,  Feb.  22. 

3021 

4 

18-1406 

13-9725 

o 

m. 

3080 

21         24-0732 

17-2019 

'4 

12-6256 

4-8988 

K°i263 

m. 

9-6 

3022 

4 

14-1808 

14-1767 

3081 

16      25-2125 

17-2399 

9 

13-7641 

4-8565 

3023 

7 

14-2374 

14-5905 

4* 

2-6329 

2-9596 

3082 

i6§     14-4126 

18-6719 

7* 

3-0905 

7-0276 

3024 

3 

15-1641 

14-0521 

3083 

4°§       '  5'9'  56 

18-0208 

3°§ 

4-5436 

6-2728 

75    275 

9-1 

3025 

4 

15-5366 

14-4141 

3084 

4      '7454Sl 

18-6561 

3026 

64§ 

16-0746 

14-8738 

6o§ 

4-4845 

3-1222 

75    276 

8-2 

3085 

76§     18-3910 

18-5281 

59§ 

7-0463 

6-6105 

75    281 

6-8 

3027 

'7§ 

17-4874 

14-0726 

ii 

5-8411 

2-2292 

3086 

56§   i  18-4122 

18-5664 

4°§ 

7-0689 

6-6470 

Ki237 

7-8 

3028 

4 

I7-9543 

I4-5740 

3087 

8       18-6933 

18-4473 

5 

7-3447 

6-5087 

3029 

8 

19-4794 

I4-3I93 

3088 

5       18-7648 

18-7626 

3* 

7-4360 

6-8201 

3030 

4 

21-3051 

14-6773 

3089 

24§     18-8264 

18-1821 

'9 

7-4586 

6-2344 

3031 

4 

21-9636 

I4777I 

3090 

20§     ]  20-5123 

18-7908 

12 

9-1812 

67271 

3O32 

42§ 

23-2045 

14-0682 

35§ 

11-5440 

1-8299 

75    286 

8-8 

3091 

i6§   :  21-8045 

18-0465 

10 

10-4219 

5-897I 

3033 

4 

23-3596 

14-3188 

3092 

6*    21-8354 

18-0354 

4* 

10-4480 

5-8806 

3034 

4 

24-4386 

14-6590 

3093 

8     122-8139 

18-6548 

4 

11-4705       6-4293 

3°35 

'4 

15-3606 

15-4198 

5* 

3-8121 

3-7189 

3094 

7*    24-6506 

18-8117 

4* 

13-3127 

6-4616 

3036 

2'§ 

15-4919 

15-9255 

'7 

3-9770 

4-2103 

3095 

12       24-9249 

18-1141 

6 

13-5386 

5-7477 

3037 

5 

16-0797 

I5-5657 

3096 

4       15-5928 

19-7538 

3038 

20 

16-5500 

15-9648 

'4 

5;o345 

4-1802 

3097 

4 

16*1814 

19-8146 

3039 

5 

16-9015 

15-6214 

4* 

3-8156 

3098 

22§ 

16-8135 

19  0898 

'9 

5-5"4 

7-2790 

3040 

4 

17-0749 

15-0190 

3099 

i8§     16-9903 

19-8261 

'4 

5-7397 

8*0003 

3°4' 

4 

17-1997 

157234 

3100 

4      17-2180 

19-1  169 

3042 

4 

19-5776 

1  5-7000 

3101 

8* 

18-0038 

19-9826 

6        6-7613 

8-0880 

3°43 

23§ 

19-8676 

15-7163 

16 

8-3296 

3-7045 

3102 

4 

18-1724 

19-0020 

3044 

7 

22-3375 

15-8687 

4 

10-8034 

3-6841 

3103 

'4 

187323 

19-8054 

9        7-4743 

7-8^94 

3°45 

5 

23-361  1 

15-0757 

3104 

4 

19*1430 

19-7802 

3046 

8 

23-4297 

'5-3559 

3'°5 

6 

19*4772 

19-6031 

4        8-2051 

7-6082 

3°47 

6 

23-8913 

14-9900 

3106 

'4 

21-0604     19-0807 

7        9-7469 

6-9775 

3048 

10 

24-4248 

15-8509 

4t 

12-8845 

3-5278 

3'°7 

14 

21-6226  !  19-1380 

7       10-3139 

6-9990 

3049 

1  1 

24-5734 

15-6616 

7 

13-0165 

3-3256 

3108 

9 

22-3855     19-5362 

4           II-IOI2 

7-3408 

3050 

20§ 

25-3309 

i  5-7016 

'4 

I3-7747 

3-3I50 

3109 

6t 

23-8729  ;  19-6002 

3*     12-5908 

7-3030 

3051 

4 

14-9324 

167614 

31  10 

1  1 

23*9326 

19-5234 

5       12-6426 

7-2233 

3052 

4 

16-1039 

16-8907 

3111 

5* 

24-8229 

19-7786 

4*     I3-5534 

7-4171 

3053 

12 

16-6123 

16-5063 

4* 

5''33' 

47187 

3"2 

12 

14-2854  120-3274 

6*       3-0781 

8-6872 

3°54 

10 

18-2550 

16-4098 

4 

6-7668 

4-5082 

4 

14-3331     20-4913 

3055 

23§ 

19-8521 

16-4969 

20 

8-3665 

4-4863 

75    283 

9'5 

3"4 

32§ 

15-6528  ,  20-5932 

29§          4-4562 

8-8588 

75    274 

8-5 

3056 

4 

20-6629 

16-3134 

3"5 

7 

16-6335     20-7750 

5     i    S'4453      8-9713 

3057 

4 

20-8977 

16-0634 

31  16 

4 

17-5814 

20-4437 

4*      6-3696      8-5782 

3058 

'4§ 

21-3324 

16-6939 

6 

9-8570 

4'5779 

3"7 

73§ 

'8-3672 

20-6527 

59§       7-i7i6      8-7316 

75    280 

7-0 

3059 

25§ 

21-4132 

16-2741 

20 

9-9078 

4-1529 

K  1252 

97 

3118 

6 

18-7189 

20-1416 

4*      7-4849      8-1961 

3060 

5 

21-9317 

16-5692 

3"9 

5 

19-0539 

2O-OI2O 

4* 

7-8105 

8-041  1 

3061 

4°§ 

22-0420 

16-5497 

34§ 

10-5552 

4-3867 

75    285 

8'9 

3120 

6 

19-2898 

20-4284 

4* 

8-0760 

8-4406 

3062 

7 

22-0656 

16-1422 

4 

10-5495 

3-9788 

3121 

4 

19-2905 

20-4660 

4 

8-0788 

8-4813 

3063 

2O§ 

22-5918 

16-9918 

16 

4-7891 

3122 

6 

19-5089 

20-4883 

4* 

8-2984 

8-4899 

3064 

12 

22-8945 

16-5829 

5 

11-4077 

4-3596 

3123 

5 

20-5130 

20-6655 

3065 

9 

23-1882 

16-4991 

4 

1  1-6950 

4-2567 

3124 

5* 

22-6120 

20-4851 

4* 

11-3925 

8-2695 

3066 

4'§ 

24-8207 

16-2847 

28§ 

13-3093 

75    287 

9'5 

3I25 

ii 

22-6644 

20-5688 

5 

11-4527 

8-3517 

3067 
3068 

S 

72§ 
4 

14-0986 
14-2258 

17-8548 
17-6657 

S8§ 

2-7170 

6-2321 

75    273 

7'5 

3126 
3127 

27 
9* 

23-5842 
24-5858 

20-6858 
2O-82OO 

'4 
4t 

12-3754 
13-3832 

8-4074 
8-4684 

3069 

4 

17-3379 

17-2426 

3128 

4 

14-0799 

2I-4I2I 

3070 

4 

fn 

19-2079 

17-6910 

3'29 

5 

14-1424 

21-21  58 

3071 

26§ 

19-4268 

17-9930 

20 

8-0425 

6-0055 

4 

14-2771 

2  I  '6  I  §0 

3072 

12 

20-9421 

17-1420 

5 

9-4957 

5-05i3 

3'3' 

i6§ 

15-1000 

21-6901 

8 

3-9815 

9-9888 

3073 

4 

21-3801 

177988 

3132 

4 

15-4070 

21-8942 

3074 

5 

22-3780 

17-7067 

4* 

10-9727 

5-5182 

3'33 

6 

16-2756 

2I-23I7 

4* 

5-1232 

94514 

3°75 

5 

22-6450 

17-4829 

4* 

11-2236 

5-2793 

3  '34 

4 

19-0816 

21-5960 

4t 

7-9468 

9-6216 

3076 

4 

23-0125 

I7-8545 

3'35 

12 

24-0275 

21-4736 

5 

12-8725 

9-161  1 

3077 

21 

JL 

23-5922 

17-2246 

12 

12-1470 

4-9523 

3136 

5 

14*6564 

22-6896 

3O78 

4 

23-6115 

17-0709 

4* 

12-1531 

47976 

3'37 

18 

16*4631 

22-4494 

9 

5-3941   |  10-6525 

3079 

9 

23-9980 

'7-4559 

7 

12-5684 

5-1562 

3138 

16 

16-8330 

22-5962 

10 

57726     107744 

3'39 

33§ 

17*8326 

22-I645 

22§ 

67392     10-2773 

75    279 

9'4 

1 

i  rtieav  interval  represents  very  nearly  5'  =77>tj  of  R.A.  at  Dec.  +  75',  and  8i"7  at  Dec.  +  76*. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE    +    75°. 
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N'_ 

I'iani. 

B.  D. 

v/* 

1 

TViarri                         — 

B.  D. 

o. 

Diiim.             x.                    y, 

'            1 

X. 

y« 

No.         |    Mag. 

••b 

Diaru.              x. 

,. 
y- 

if.  i^.-  . 

X. 

y. 

So. 

Mag. 

R.A.  6h  45m  to 

7h  om  —  contd. 

R. 

A.  7h  o"1  to  7h  1  5m  —  ( 

wntd. 

Centre      R.A.  6h  45°"  Dec.  +  75°             R.  A.  7*  om  Dec 

.  +  76' 

Centre     R.A.  7"  15™  Dec.  +  75'      .          R.A.  7h  om  Dec.  +76° 

Plate  3909.     1898,  March  21.      Plate 

3021.  1895 

,  Feb.  Z2. 

Plate  3827.    1898, 

Jan.  n.           Plate  3021.    1896,  Feb.  22. 

o 

m. 

o 

m. 

3140 

4 

18-1362     22-4498 

3188 

6 

6-5173 

14-8030 

3141 

4 

18-8563     22-3749 

3189 

*7§ 

8-0223 

14*1282 

23§ 

19-6126 

2-0847 

K  1304 

9"5 

3142 

»48 

18-8825     22'55°4 

16 

7-8137 

10-5889 

3190 

44§ 

2-9349 

15-3493 

32§ 

14-4603 

2-9953 

75    289 

9'0 

3'43 

4 

19-6263     22-2464 

3191 

20§ 

3-8299 

15-4564 

14 

15-3476 

3-1571 

3144 

'9 

20-8022     22-6599 

8 

9-7364 

10-5674 

3192 

26§       5-9703 

15-3349 

'9§ 

17-4918 

3-1649 

3H5 

13 

20-9948     22-9695 

8 

9-9530 

10-8626 

3193 

5        6-4592 

•5-3454 

3146 

7 

22-7102     22-5082 

4 

1  1-6340 

10-2849 

3194 

i8§ 

6-8081 

15-6359 

12 

18-3078 

3-5I53 

3'47 

7 

22-0217     22-3427 

4* 

10-9307 

10-1691 

3'95 

5 

7-3090 

'5H453 

3148 

9 

23-2697     22-9455 

4 

12'22O1 

10-6839 

3196 

4 

7-3355 

15-5425 

3H9 

12           23-8628       22-2528 

4 

127598 

9-9494 

3197 

i3§       7-4600 

15-4938 

7 

18-9678 

3-4121 

3150 

14          24-0278       22-2O75 

7 

12-9245 

9-8949 

3198 

7        7>954 

I5-8934 

315' 

32§ 

24-4425     22-9153 

'5 

13-3869 

10-5726 

3199 

ii         8-9085 

15-2134 

5* 

20-4320 

3-2168 

3152 

4 

15-0125     23-1415 

3200 

9        9'6792 

157644 

4* 

21-1668 

3-8142 

3iJ3 

18 

16-1950    23-0528 

1  1 

5-1690 

1-2752 

3201 

6 

10-1805 

15-3342 

4* 

21-6926 

3-4206 

3'54 

6 

16-8835     23-0903 

4* 

5-8545 

1-2690 

3202 

i6§ 

3'22IO 

167722 

10 

14-6613 

4-4327 

3155 

6 

17-6618     23-0900 

3* 

6-6335 

1-2095 

3203 

ii 

3-3046 

16-6018 

6 

14754* 

4-2677 

3156 

8 

18-1183     23-1559 

4t 

7-0933 

1-2453 

3204 

4 

3-5583 

16-6171 

3157 

22§ 

18-1261     23-7599 

15 

7-<4'9 

1-8476 

3205 

40§ 

3'9U3 

16  2672 

25§ 

15-3801 

3-9710 

75    29° 

9-0 

3158 

38§ 

18-6094    23-7360 

*6S 

7-6224 

1-7892 

75    282      9-  1 

3206 

I4f 

4-5545 

16-1973 

8 

16-0255 

3'94'7 

3159 

4 

18-5508     23-7323 

4 

7-5639 

1-7895 

3207 

i7§  i   5-5829 

16-9478 

1  1 

17-0070 

4"7524 

3160 

6* 

20-7342     23-9904 

3* 

9*7631 

1-8985 

3208 

7 

6-1010 

16-2193 

4 

17-5680 

4-0553 

3161 

7 

22-2841     23-8212 

4 

11-2946 

1-6245 

3209 

i8§ 

6-4004 

16-6926 

9 

17-8400 

4-545I 

3162 

13 

"'4434     23-5165 

5 

11-4340 

1-3087 

3210 

7 

6-4855 

16-4670 

3* 

17-9383 

4-3257 

3163 

5* 

23-4031     23-3709 

3* 

12-3806 

I-IOO1 

3211 

H§ 

7-3686 

16-3541 

8 

18-8239 

4-2662 

3164 

23 

24-8306     23-3570 

H 

13-8033 

10-9860 

3212 

28§ 

7-6651 

16-0080 

23§ 

19-1444 

3-9383 

3165 

»iS 

14-4569     24-5821 

'4 

3-5393 

12-9177 

3213 

ii 

9-3156 

16-4945 

6* 

107611 

4-5259 

3166 

'4 

14-8913     24-1509 

6 

3-94I9 

'2-4593 

3214 

ii 

9-4129 

16-8879 

6* 

20-8372 

4-9237 

3i67 

7 

15-6230     24-0481 

4* 

4-6633 

12*3063 

3215 

36§ 

11-4384 

16-2455 

35§ 

22-8933 

4-4046 

75    298      9-5 

3168 

38§ 

16-3395     24-8165 

"1 

5'43'8 

13-0223 

75    277  '    95 

3216 

37§ 

1  1  -8808 

16-6414 

32       23-3117 

4-8257 

75    299 

9'5 

3169 

5 

19-6340     24-5734 

4 

8-7047 

12-5564 

3217 

ii         7-9483 

17-1331 

6      i9'3552 

5-0795 

3170 

5* 

20-0372     24-6110 

4* 

9-1052 

12-5681 

3218 

io6§       9'3501 

17-3078 

78S     20-7475 

5-3382 

75    296 

7-0 

3171 

4 

21-3433     24-6500 

3219 

28§     13-2312 

17-0265 

27     '24-6379 

5-2937 

K  1330 

9'5 

3172 

8 

16-1233     25-7274 

5 

5  2778 

13-9462 

3220 

6         3-8993 

18-0155 

4*     '5-2598 

5-7148 

3173 

18 

16-3084    25-6473 

10 

5-4551 

13-8512 

3221 

13 

4-0789 

18-8042 

7 

15-3920 

6-5I54 

3174 

27J 

16-5618     25-1297 

1  5 

5-6752 

13-3202 

75    278 

95 

3222 

6 

4-0802 

18-2257 

4* 

15-4298 

5-9367 

3'75 

7 

18-3637     25-5652 

4* 

7-5034 

13-6288 

3223 

7 

4-5794 

18-8226 

4* 

15-8918 

6-5622 

3176 

20£        18-5955        25-9058 

'4 

77597 

'3'9537 

3224 

738 

5-7788 

18-5589 

43§      '--'04' 

6-3726 

75    291 

8-3 

31-- 

6*     21-0803     25-7004 

4* 

10-2182 

13-5804 

3225 

4*       5-8I34 

i8-335« 

3*     '7-'533 

6-1462 

JI7« 

6* 

22-2986     25-8514 

4* 

11-4515 

13-6497 

3226 

2li           7-5772 

18-4552 

13       18-9060 

6-3762 

3179 

5* 

23-3460     25-9989 

4 

12-5040 

137187 

3227 

II        ]      6*2892 

18-9855 

9      17-5881 

6-8285 

3180 

5«S 

22-2630    26-0586 

23§ 

11-4285 

13-8548 

3228 

5       10-1509 

18-2547 

3*     21-4878 

6-3319 

3229 

4       10-4822 

18-41  19 

5«i 

11-5446 

1-8319 

75    286  ;    8-8 

3230 

7       11-4840 

18-1065 

SS§ 

26-0320     15-4305 

75    289       9-0 

3231 

16$ 

12-2250 

18-1572 

13       23-5621 

6-3609 

52-5 

26-8832     16-4659 

75    290       9-0 

3232 

5 

13-1002 

18-7066 

3233 

5       13-5019 

18-2350 

S 

6O 

o  o 

3234 

45?       2-9439 

19-0883 

23^     14-2446 

•7289 

75    288 

9-5 

R.A.  7h  om 

to  7h  i  ; 

m 

3235 

5*       3-7218 

19-3593 

3*     15-0013 

7-0442 

/                             i            \j 

re        R.A.  7h  ismDec.  +75°              R.A.  7h  om  Dec.  +  76° 
Plate  3827.     1898,  Jan.  ii.          Plate  3021.     1896,  Feb.  22. 

3236 

3237 
3238 

4*  i    3-7646 
9        6'27'S 
7        67868 

19-3940 
18-9680 
i9"'595 

3*     15-0403 

7       17-5725 
4*     '8-0743 

7-0832 
6-8101 
7-0347 

-       .  ./; 

in. 

3239 

1  1         6-9640 

19-5540 

7       18-2277 

7-4356 

3181 

28§       2-5649     14-2430 

'7 

14-1569 

1-8674 

3240 

24§       7-6778 

19-6597 

16       18-9348 

7-5838 

3182 

12              3-5318        14-4390 

7 

15-1  116 

2-1231 

324' 

4         7-6855 

'97775 

3*     '8-9357 

7-7030 

3  '  <;  5 

6        3-8031     14-8406 

3242 

7         8-6615 

i9-'455 

4t  •  19-9487 

7-1327 

13184 

6        4^393     i4"4555 

3243 

ii         9-0999 

19-9850 

6      20-3335 

7-9953 

3'85 

9         5'88°3     14-5346 

5* 

'"•4505 

2-3584 

3244 

9     ,    9-4220 

19-6915 

7       20-6730 

7-7229 

13186 

25§       6-0835     '4-9535 

19 

17-6278 

27926 

3245 

19;:     10-7526 

19-9835 

13       21-9860 

8-0919 

K  1342 

9'9 

'3187 

8         6-2717     14-5020 

4 

17-8410 

2-3551 

3246 

4 

11-5208 

19-2305 

i  reseati  interval  represents  very  nearly  5'  =  77'-}  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and  82*7  at  Dec.  +  76°. 
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ZONE    +    75° 


B.  B. 

Diuni. 

B.  D. 

No. 

Diani. 

X. 

V- 

Diaiti.             x. 

?/. 

No. 

Mag. 

No. 

Oiam. 

X. 

?/• 

y. 

No.             Mag. 

R.A.  7h  om  to  7h  15™  —  contd. 

R.A.  7h  om  to  7h  15™  —  contd. 

Centre      R.A.  7h  15"'  Dec.  +  75°                R.A.  yh  o™  Dec.  +  76° 

Centre      R.A.  7h  15™  Dec.  +  75°              R.A.  7''  o™  Dec.  +  76° 

Plate  3827.     1898,  Jan.  ii.          Plate  3021.    1896,  Feb.  22. 

Plate  3827.     1898,  Jan  n.           Plate  3021.     1896,  Feb.  22. 

ni. 

i> 

m. 

3247 

4 

11-7249 

19-0525 

o 

3306 

'7 

3-S758 

24-0053 

7 

I4-8755 

1  1-6917 

3248 

6 

13-6393 

19-3034 

3307 

'5 

4-8516 

24-7486 

6 

15  8065 

12-4940 

3249 

'4 

3-9408 

20-2351 

8 

15-1693 

7-9348 

3308 

6         5-1702 

24-5450 

4* 

16-1367 

1  2-3086 

3250 

5 

4"59'3 

20-7155 

5* 

157905 

8-4550 

33°9 

26§ 

5-5674    24-1250 

15 

16-5569 

1  1-9148 

3251 

3* 

5-3798    20-5335 

4* 

16-5863 

8-3175 

33'° 

'5 

5-8503 

24-9138 

8 

167919 

12-7  198 

3252 

5* 

5-4981 

20-0248 

3 

i67347 

7-8161 

33H 

27§ 

6-2854 

24-4237 

I2§ 

17-2548 

12-2551 

3253 

i9§       6-5758 

20-0675 

'4 

17-8088 

7-9258 

33'2 

1  1 

6-8172 

24-3818 

6 

177889 

12-2454 

3254 

46§ 

6-6779 

20-0250 

29§ 

i7'9'33 

7-8888 

75    293 

9'3 

3313 

6 

7-4128 

24-7046 

4 

18-3678 

I  2'6O2O 

3255 

'9§ 

6-9295 

20-2167 

12 

18-1523 

8-0967 

75    294 

9'5 

33H 

16 

7-9780 

24-0495 

7 

18-9690 

11-9843 

3256 

8 

9H659 

20-3070 

4 

20-6805 

8-3384 

3315 

6 

8-4606 

24-4254 

4 

19-4282 

12-3924 

3257 

4* 

9-5468 

20-1653 

3* 

20-7722 

8-2061 

3316 

13 

9-3764 

24-1194 

6 

20-3596 

I2-138I 

3258 

16 

9-7407 

20-3332 

9 

20-9545 

8-3814 

3317 

1  1 

10-9690 

24-7826 

6 

21-9103 

12-8966 

3259 

15 

10-0095 

20-6762 

8 

2I-2O22 

8-7394 

3318 

10 

11-8087 

24-8337 

5 

22-7433 

I  3-OO25 

3260 

6 

10-3396 

20-5018 

4* 

21-5410 

8-5854 

3319 

6 

12-2541 

24-1561 

3261 

5 

10-6242 

20-6628 

4t 

2I-8I57 

87637 

3320 

2I§        I3-l66l 

24-4847 

14     ;  24-1205 

I2-7329 

3262 

5 

107782 

20-1551 

3321 

l6           13-6202 

24-6934 

9* 

24-5598 

12-9694 

3263 

'71 

12-6695 

20-0428 

10       23-8941 

8-2672 

3322 

5* 

4-5588 

25-2233 

4 

15-4860 

12-9515 

3264 

7 

I3-4738 

20-5354 

3*    24-6654 

8-8080 

3323 

12 

4-9860 

25-2747 

6     ,  15-9078 

'3-°275 

3265 

6 

2-9810 

21-0563 

5       14-1609 

8-6950 

3324 

33§ 

5-0802 

25-3699 

'4 

15-9948 

13-1269 

3266 

9 

4-2126 

21-8157 

5t     15-3423 

9-5276 

3325 

5o§ 

5-5385 

25-6504 

22§ 

'6-4351 

13-4361 

76    266      9-2 

3267 

'9§ 

7-8770 

21-1760 

12          19-0405 

9-1102 

75    295 

9'5 

3326 

7 

6-1674 

25-2950 

4 

17-0828 

I3-1I72 

3268 

6 

8-6297 

21-7788 

4*     197593 

97568 

33^7 

'4 

6-4015 

25-3523 

8       '7-3I54 

I3-l892 

3269 

H 

9-9293 

21-9528 

8       21-0414 

10-0095 

3328 

5*      6-6083 

25-2787 

4*     17-5263 

I3-I282 

3270 

5 

10-4254 

21-9086 

3329 

14        8-0910 

25H749 

10       18-9985 

I3*41S1 

3271 

'4 

11-7105 

21-1585 

9      22-8715 

9-3248 

3330 

12              8-3277 

25-0950 

6 

19-2524 

13-0515 

3272 

35§ 

12-8954 

21-7621 

26$ 

24-0165 

9-9968 

K  1328 

9'4 

333' 

6      10-1856 

25-5035 

4* 

21-0843 

'3-5685 

3273 

9 

13-0288 

21-2064 

5* 

24-1809 

9-4524 

3332 

5       10-2279 

25-2492 

3* 

21-1435 

I  3-3162 

3274 

8 

13-9705 

21-0848 

4*  '25-1293 

9-3893 

3275 

16 

3-4288 

22-1855 

8 

'4*5399 

9-8496 

3276 

H 

4-2399 

22-2995 

8 

I5-34J9 

10-0128 

R  A   ^h  i  ^m  to  7h  ^om 

3277 
3278 

5* 
3°§ 

6-8398 

7-3818 

22-3195 
22-1940 

3* 
16 

17-9342 
18-4870 

10-1867 
10-0947 

K  1298 

9-6 

J-L.Xi.       /             L  ^                 ^      /            O 

Centre      R.A.  7h  15'"  Dec.  +  75°                R.A.  7''  30"'  Dec.  +  76° 

3279 

10 

9-2807 

227955 

6 

20-3449 

10-8151 

Plate  3827.     1898,  Jan.  it.          Plate  1875.     1894,  March  1  8. 

3280 

7 

1  1-1264 

22-0830 

8* 

22-2288 

10-2126 

! 

o 

ni. 

3281 

16 

11-4097 

22-9863 

8 

22-4579 

11-1323 

3333 

8 

14-5587        14-0248 

3282 

5 

12-1784 

22-8563 

3* 

23-2318 

11-0477 

3334 

6 

15-2278        14-8658 

3283 

7 

13-1422 

22-6832 

4* 

24-2088 

10-9307 

3335 

5 

15-6319       14-5165 

3284 

5 

J3-2339 

22-4451 

3336 

74§ 

16-2889      ;    14-OO33 

66§ 

4'5'38 

2-2188 

75    304 

7-6 

3285 

5* 

3-1856 

24-3048 

4* 

14-1688 

•9497 

3337 

5 

16-4169          14-6235 

3286 

i7 

6-1097 

237463 

8 

17-1197 

•5714 

3338 

'9 

I7-40I9          I4-3367 

8 

5-6475 

2H758 

3287 

5°§ 

6-2490 

23-3026 

26§ 

17-2861 

"'343 

75    292 

9-0 

3339 

'5 

19-8560 

14-5098 

5f      8-1084 

2-4831 

3288 

8 

7-7382 

23-9045 

5 

'87375 

•8246 

334° 

'5 

20-8484 

14-4736 

6        9-0962 

2-3779 

3289 

9 

8-0625 

23'4i54 

6 

19-0910 

•3558 

3341 

5 

22-7330 

14-7963 

3290 

4 

8-4516  |  23-9178 

3342 

22 

24-2363 

14-0275 

8       12-4446 

I7I1I 

3291 

8 

9-0886 

23-6859 

4 

20-0943 

•6881 

3343 

'4 

24-3485 

14-5208 

6       12-5917 

2-1975 

3292 

1  1 

9-2906 

23-5045 

6 

20-3  101 

-5216 

3344 

34§ 

24-8425 

14-7596 

21            13-0987 

2-3989 

3293 

25§ 

10-3651 

23-0240 

18 

21-4137 

•1059 

75    297 

9'4 

3345 

7 

25-4589 

14-6673 

3294 

4 

10-4984 

23-3524 

3* 

21-5248 

•4388 

3346 

12 

25-6313 

14-6482 

7*     I3-875I 

2-2354 

3295 

5 

10-6099 

23-4349 

3347 

5 

I4-3I33 

15-1645 

3296 

12 

1  1-0467 

23'2573 

6 

22-0788        -3803 

3348 

5 

14-37II 

15-3073 

3297 

13 

11-3123 

23-2267 

7 

22-3458 

•3660 

3349 

9 

I7-l8l6 

157078 

5*       5-5161 

3-8534 

3298 

6 

1  1-6400 

23-6797 

3* 

22-6498 

•8397 

335° 

2I§ 

17-5646 

1  5-8020 

12         5'9°75 

3-9271 

3299 

92§     13-0894 

23-6543 

7°§ 

24-0943 

•8974 

75    3°° 

77 

335' 

IO 

I8-5808 

15-7653 

4*       6-9206 

3-8248 

3300 

6 

13-1097 

237473 

3352 

6 

2O-7O32 

15-1083 

3301 

2I§ 

13-2905 

23-3330 

12 

24-3146 

•59°3 

3353 

6 

21'I2IO 

15-8068 

3302 

'5      i3"4764 

23-0673 

8 

24-5176 

•337° 

3354 

1  1 

21-3046 

15-7035 

5*      9-6333 

3-5785 

33°3 

4    •  '3-9751 

23-4780 

3355 

18 

24-6195 

15-4045 

7       12-9220 

3-0577 

3304 

10       13-9760 

23-3061 

3356 

8 

25-4685 

157564 

4       '37932 

3-350° 

33°5 

5* 

3-1856 

24-3048 

4* 

14-1688 

11-9497 

3357 

16 

14-0950 

16-4431 

5*      2-4826 

47926 

i  r(seau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77S>3  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and  82«-7  fit  Dec.  +  76°. 
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I  li-j  r  i  ! 

B.  D. 

S  — 

i  ,;.,,. 

B.  D. 

No. 

Diun. 

x.                  y. 

imun. 

x.                   y. 

No. 

Mag. 

_  O. 

l.'l  .ii;  . 

y. 

X. 

No. 

Mag. 

R.A.  7h  i5mto  j 

-h  30«<—  contd. 

R.A.  7h  i5m  to  7h  30m  —  contd. 

Centre      R.A 

7>>  I5m  Dec.  +  75°              R.A 

.  7h  30m  Dec.  4-  76° 

Centre      R.A.  7h  15™  Dec.  +  75"              R.A.  7h  30™  Dec.  +  76° 

Plate  3827.     1898,  Jan.  ii.        Plate 

1875.    1894,  March  18. 

Plate  3827.     1898 

,  Jan.  ii.        Plate  1875.     1894,  March  iS. 

o                        1". 

o 

m. 

3358 

r 

16-2748     16-3919 

3417 

5 

25-2301 

21-4198 

3*     i3-9326 

9-oi43 

3359 

24§ 

22-7560     16-3857 

13 

11-1265 

4-1611 

3418 

14-3196 

22-8419 

25         3-1430 

1  1-1708 

75    301 

9'5 

3360 

9 

25-2246     16-6230 

3* 

13-6051        4-2283 

3419 

2/§     16-1199 

'22-6968 

22             4-9278 

10-9013 

75    3°3  1    9'5 

3361 

5 

14-8350     17-6097 

3420 

13       17-8966 

227323 

6 

67033 

10-8186 

i 

3362 

•9§ 

15-5077     17-4026 

1  1 

3-9622        5-6600 

3421 

3°§     I8-5173 

22-0298 

19 

7-2757 

10-0770 

75    307 

9'5 

3363 

15-5146     17-9000 

21 

4-0030 

6-1595 

3422 

9       19-1022 

22-8331 

6 

7-9I45 

10-8380 

3364' 

16 

16-0375     17-1658 

1O 

4"4746 

5-3896 

3423 

18 

22-8120 

22-7013 

7 

1  1-6050 

10-4578 

3365 

9 

16-2794     17-0130 

5* 

47035 

5-2203 

3424 

8 

22-8283 

22-6923 

4* 

1  1*6216 

io-4493 

3366 

5 

17-4452     17-4938 

3425 

4 

16-4700 

23H484 

3367 

22-j 

18-2027     17-1646 

14 

6-6365 

5-2416 

3426 

9 

18-8109 

23-2596 

7 

7-6516 

11-2813 

3368 

5 

18-7011     17-4516 

3* 

7-1536 

5'495° 

3427 

7 

19-2194 

23-3545 

+t 

8-0647 

11-3481 

3369 

40§ 

20-1429     17-9406 

27§ 

8-6247 

5-8881 

75    309      9-1 

3428 

7 

i9'3757 

23-2169 

4* 

8-2131 

11-2015 

3370 

10 

20-5202     176555 

5 

8-9825        5-5770 

3429 

24 

20-2664 

237653 

9 

9-1382 

1  1-6907 

33'' 

26 

25-1475     17-5266 

12 

13-5876        5-1384 

3430 

24-5383 

23-8357 

54§ 

13-4029 

n'4745 

75    3iz 

77 

3372 

32§ 

15-3761     189458 

23§ 

3-9355        7-2093 

K  1342  .    9-9 

3431 

22§ 

14-3967 

24-0452 

13 

3-3002 

12-3629 

3373 

+38 

1  5-9990     18-9668 

39§ 

4-5604  :   7-1912 

75    302      9-1 

3432 

12 

14-65/9 

24-1409 

8 

3-5674 

12-4415 

3374 

5 

16-4389     18-0639 

3433 

26§ 

16-5849 

24-3309 

15 

5-503° 

12-5048 

3375 

17 

16-6683     18-3906 

9 

5-1854     6-5688 

3434 

7 

16-8441 

24-8878 

5*      5-8006 

13-0418 

3376 

8 

17-0908     18-0255 

4* 

5-5851      6-1784 

3435 

20 

17-0950 

24-6967 

9     <    6-0360    12-8317 

3377 

6 

17-4306     18-7658 

5* 

5-9746     6-8927 

3436 

15 

17-5824 

24-5625 

6        6-5133 

12-6687 

3378 

20^ 

19-1701     18-1331 

1  1 

7-6660     6-1460 

3437 

45§ 

17-6298 

24-9990 

3i§       6-5906     13-0985 

75    3°6 

9-5 

3379 

16 

19-3061     18-2492 

8 

7-8100 

6-2544 

3438 

9 

19-9603 

+t      8-8754 

12-4002 

3380 

4 

21-8013     18-5729 

3439 

6 

20-0847 

24-6556 

4*      9-0171 

12-5895 

3381 

7 

22-7608     18-3738 

5* 

11-2641 

6-1408 

344° 

9     •  22-1639 

24-5745 

5*     11-0840 

12-3711 

3382 

8 

23-2041     18-1429 

4* 

11-6873       5-8812 

344i 

14 

24-4226 

24-1600 

6       13-3129 

1  1  -8060 

3383 

12 

23-2369     18-6310 

6 

11-7574      6-3688 

3442 

35      24-6966 

24-7816 

15       13-6254 

12-4077 

3384 

6 

15-6032     19-8836 

3* 

4-2271       8-1311 

3443 

9      15-8119 

*S73>7 

4        4-8248 

13-9500 

3385 

6 

15-8813     19-9623 

4* 

4-5061       8-1902 

3444 

5       17-1853 

25-0953 

4        6"i547     13-2264 

3386 

6 

16-9563     19-4939 

4 

5-5500      7-6514 

3445 

12           19-6519 

25-0213 

4        8-6112     12-9870 

3387 

7 

17-3600     19-7751 

5* 

5-9706      7-9008 

3446 

17           196719 

25-0045 

9        8-6285     12-9693 

3388 

6 

I9-4355     19-2007 

3447 

7      2i-443o 

25-2929 

6       10-4155     131374 

3389 

8 

21-1891     19-4008 

6 

9-7673      7-2746 

3448 

5      21-6507 

25-6387 

4t     10-6447     13-4663 

3390 

34? 

22-6931     19-5211 

ig§ 

11-2742      7-2929 

75    31  1 

9'5 

3449 

12         21-8988 

25-6097 

7       10-8931     13-4198 

339' 

12 

22-7590     19-0647 

8 

11-3103      6-8336 

3392 

19 

24-2265     19-9803 

9 

12-8337      7-6479 

74§       1-9683     12-0639 

75    3°° 

77 

3393 

8 

24-6898     19-1886 

4 

13-2428 

6-8269 

82§     21-9226 

26-2935 

76    284 

7'3 

3394 

24§ 

14-0130    20-7354 

'4* 

2-6964 

9-0900 

K  1335      9-6 

loiij     26-4566 

26-8215 

76   293 

8-5 

3395 

8 

14-5084    20-3196 

5 

3-1621 

8-6335 

3396 

78§ 

17-0487     20-4728 

5°§ 

5-7063 

8-6198 

75    3°5       8-0 

3397 

6 

17-1122     20-3572 

5* 

5-7626 

8-5003 

R   A      7h    -20™  to   7h  AZm 

3398 
3399 

13 
39§ 
9 

207522    20-8598 
2i"86o6    20-5249 
22-0058    20-9925 

6 

23§ 

6 

9-4266 
10-5100 
10-6853 

8-7612 
8-3516 

8-8082 

75    310 

9'5 

Centre      R.A.  7h  45™  Dec.  4-  75"             R.A.  7h  3om  Dec.  4-  76* 
Plate  3051.     1896,  April  i.       Plate  1875.     1894,  March  18. 

1  34-:  i 

i5 

22-5206    20-9108 

6 

1  1-1958 

8-6918 

O 

ni. 

I  3402 

6* 

23-4274    20-0129 

4* 

12-0421 

77338 

345° 

7 

2-4553 

14-1620 

:  3403 

7 

24-8972     20-8633 

4* 

13-5646 

8-4844 

345i 

4         60398 

14-6662 

!34C4 

10 

25-3048     207675 

6* 

13-9651 

8-3606 

3452 

4         6-7644 

14-1866 

34°  5 

6* 

17-2633     21-0453 

4 

5-9630 

9-1763 

3453 

4         47735 

157934 

3406 

27§ 

187137    21-3294 

15 

7-4257 

9-3632 

75    308 

9'5 

3454 

17         5-1413 

15-8738 

14     j  16-6664       3-5804 

•3407 

8 

18-7349    21-2821 

5* 

7H436 

9-3173 

3455 

2I§           5-5607 

15-6966 

21 

17-0970      3-4310 

J3408 

6 

18-9285     21-0045 

3* 

7-6616      9-0258 

3456 

4         5-9948 

15-5690 

3409 

4 

19-0745       2I'IOOO 

4t 

77699 

9-1094 

3457 

4        7-0848 

15-8736 

.34'° 

15 

19-8215       21-6584 

8 

8-5524 

9-6206 

3458 

4         7H470 

15-6504 

34" 

7 

20-2431       21-501  I 

6* 

8-9621 

9'4373 

3459 

'7§       9-9062 

15-3862 

'3 

21-4539      3-3937 

3412 

17 

2I-123O      21-6464 

7 

9-8510 

9-5200 

3460 

7       io-3375 

15-5617 

|34i3 

14 

22-0345       21-1446 

6 

107257 

89575 

3461 

1  1       10-8791 

15-7675 

1  34'4 

12 

22-4630      21-3057 

6 

1  1-1632 

9-0869 

3462 

ii     113-3055 

15-7870 

i34'5 

1O 

22-4996       21-2976 

6 

11-1991 

9-0772 

3463 

4 

8-5374 

16-9247 

;34'6 

s" 

24-6962       21-7204 
1 

4 

13-4204 

9-3530 

i  r&eau  interTal  represent*  very  nearly  5'  =  77§"3  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and  8z"7  at  Dec.  +  76". 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +   75C 


B.  T>. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

V- 

No. 

Mag. 

R.A.  7h  30™  to  7h  45m  —  contd. 

R.A.  7h  30™  to  7h  45m  —  contd. 

Centre       R.A.  7h  45™  Dec.  +  75°              R.A.  7h  30™  Dec.  +  76° 

Centre       R.A.  7h  45™  Dec.  +75*              R.A.  7h  30™  Dec.  +  76° 

Plate  3051.     1896,  April  i.         Plate  1875.     1894,  March  18. 

Plate  3051.     1896,  April  i.          Plate  1875.     1894,  March  18. 

in. 

m. 

3464 

II 

8-8430 

16-9712 

6* 

20-2924 

4-9101 

3523 

5*       5-7693     25-6394 

4*  i  16-6774 

13-3671 

3465 

5 

13-0668 

16-3905 

3524 

5         8-1327     25-1702 

4*     19-0649     13-0520 

3466 

7 

37244 

17-8677 

4 

15-1268 

5-4829 

3525 

12        9-6415     25-8572 

1  1 

20-5283 

13-8297 

3467 

5 

5-6471 

17-4169 

3* 

17-0724 

5-1526 

3526 

4    i  13-8638    25-6524 

3468 

26§ 

8'oi  15 

17-6371 

19-4186 

5-5225 

75    3H 

9-0 

3469 

16 

8-1890 

17-9275 

12 

19-5786 

5-8260 

K  1431 

?2§           2-3765 

23^555 

75    312 

77 

347° 

4 

8-2812 

17-331° 

66§      4-6680 

26-6675 

76      293 

8-5 

347' 

4' 

8-5393 

17-1868 

3472 

4 

9-5576 

17-0743 

3473 

8 

10-1773 

17-1340 

R.A.  7h  45m  to  8h  om 

3474 
3475 
3476 

16 
6 

7 

117760 

I3-8393 
2-8676 

17-5126 

17-6630 
18-8972 

H 

5 

23-1870 
14-2068 

6-4608 

Centre      R.A.  7h  45™  Dec.  +75°              R.A.  &h  o»>  Dec.  +  76° 
Plate  3051.    1896,  April  i.         Plate  3379.     1897,  March  4. 

3477 

5 

3-1039 

18-6996 

4* 

14-4524 

6-2772 

0 

m. 

3478 

12 

8-1028 

iS'OI  13 

8 

19-4864 

5-9010 

3527 

5 

16-9995 

13-9878 

9 

5-2961 

2-1  176 

3479 

6 

8-6873 

18-5541 

4* 

20-0354 

6-4785 

3S28 

8       18-2150 

I4-7555 

9 

6-5570 

2-8096 

3480 

12 

10-1218 

18-0130 

9* 

21-5004 

6-0310 

3529 

12 

18-6163 

14-9132 

H 

6-9670 

2-9422 

3481 

6 

10-9260 

lS'4539 

353° 

5 

21-9233 

14-8723 

7 

10-2621 

2-7004 

3482 

23§ 

11-2214 

18-4865 

29 

22-5686 

6-5701 

75    3'8 

9-1 

3531 

5* 

25-5775 

14-6705 

5* 

13-9006 

2-2756 

3483 

6t 

3-9185 

19-4652 

4* 

15-2193 

7-0891 

3532 

1  1 

17-1738 

I5-4977' 

17 

5-5614 

3-6151 

3484 

10 

19-6493 

8 

17-1246 

7-3952 

3533 

18 

187593 

I5-3245 

24 

7-1356 

3-3444 

3485 

6 

6-5565 

19-3989 

St 

17-8569 

7-1883 

3534 

5 

18-9655 

I5-I590 

7 

7-3291 

3-1669 

3486 

9 

6-8978 

197764 

6 

18-1758 

7-5880 

3535 

15-5218 

4 

8-3089 

3-46/0 

3487 

4 

8-8990 

19-3560 

3536 

7      21-2737 

15-2190 

9-6359 

3-0865 

3488 

27§ 

9-7179 

19-9788 

32§ 

20-9775 

7-9693 

75    3'6 

8-8 

3537 

4      22-0780 

15-1023 

5       10-4304 

2-9196 

3489 

4 

I3-35I8 

I9-3474 

3538 

24§     24-3533 

15-3747 

25§     12-7188 

3-0498 

75    324 

9'3 

349° 

12 

3-3251 

2O'I  580 

8 

14-5824 

77423 

3539 

35§     24-6144 

I5-2237 

35§     12-9713 

2-8829 

75    326 

9-1 

349' 

8 

4-1081 

20-5960 

5* 

15-3398 

8-2295 

354° 

4      15-6649 

16-0257 

4*      4-0952 

4-2356 

3492 

6 

5-4795 

20-6808 

4t 

16-7025 

8-4023 

354' 

9 

19-1326 

16-3686 

15     i    7-569° 

4-3624 

3493 

2I§ 

9-5584 

20-9150 

18 

20-7579 

8-8891 

75    3'5 

9'5 

3542 

'4§ 

22-2868 

16-3052 

19 

10-7142 

4-1070 

3494 

4 

11-8332 

2O-I25I 

3543 

6 

I3-4779 

4-0425 

3495 

i6§ 

12-3319 

2O-O275 

12 

23-5840 

8-1803 

3544 

5 

14  1363 

17-3993 

4* 

2-6489 

5-6993 

3496 

4 

13-1887 

20-8070 

3545 

4 

1  4'447  5 

17-5096 

3497 

5 

2-9698 

21-4235 

4* 

i4'H93 

8-9845 

3546 

20§ 

15-0160 

17-5636 

3°§ 

3-5347 

5-8091 

3498 

4 

4-9978 

21-5085 

3 

16-1650 

9-1982 

3547 

3 

15-1712 

17-0968 

3499 

7 

5-0427 

21-4956 

6 

16-2152 

9-1885 

1  1 

17-4542 

I7-1598 

16 

5-9428 

5-2563 

3500 

'4 

5-8846 

21-6262 

6 

17-0463 

9-3709 

3549 

1  1 

18-3750 

17-4081 

17 

6-8771 

5-4488 

3501 

5 

6-0128 

21-1695 

3* 

17-2010 

8-9230 

355° 

6      23-6652 

17-8637 

7 

12-1845 

3502 

'4 

7^99 

ZI'IO&I 

8 

18-6183 

8-9471 

44§ 

24'3573 

17-3402 

43§ 

12-8444 

5-OII3 

75    325 

8-8 

35°3 

4 

8*3725 

21-3469 

3552 

24-7899 

17-4356 

8 

13-2836 

5-0825 

35°4 

4 

9-6599 

2  1-9064 

4* 

20-7978 

9-8870 

3553 

5 

14-2894 

18-6702 

6* 

2-8780 

6-9581 

35°5 

i8§ 

10-0248 

2I-OI63 

15 

21-2179 

9-0193 

3554 

4 

18-6058 

3506 

26§ 

4"i9'3 

22-6563 

•  '9§ 

15-2906 

10-2917 

K  1408 

97 

3555 

5 

14-4673 

18-8479 

6 

3-0683 

7-I263 

35°7 

5 

4-4001    ;  22-9452 

4* 

15-4782 

10-5943 

3556 

10 

15-8815 

18-8405 

'4* 

4-4769 

7-03I6 

35°8 

38§ 

5-5469 

22-8O29 

22 

16-6357 

10-5251 

75    3i3 

9'5 

3557 

'7 

17-1181 

18-8398 

23 

5-7104 

6-9525 

35°9 

16 

12-9340 

22-3470 

'4 

24-0348 

10-5308 

3^8 

4* 

23-1336 

18-41  17 

4 

Ir6840       :          6-I56O 

35'° 

'3 

13-2692 

22-7078 

8* 

24-3501 

10-9125 

3559 

1  1 

23-5041 

I8-3434 

'4 

12-0553 

6-0660 

35" 

10 

3-3562 

23-0375 

6 

I4-4345 

10-6196 

12 

23-8166 

18-2248 

'4 

I2-3588 

5-9265 

35'2 

25§ 

4-9610 

23-2831 

16 

16-0207 

10-9650 

K  141  1 

9'5 

3561 

II 

24-6952 

18-2706 

15 

I3-238I 

5-9200 

3513 

9 

5-0420 

23-0093 

5 

16-1166 

10-6982 

3562 

19 

25-3225 

19-2552 

l8§ 

I3-9238 

6-8642 

35H 

18 

9-6224 

23-0168 

15 

20-6893 

10-9905 

5 

17-3407 

19-5969 

6 

5^783 

7-6949 

35'5 

18 

9-8907 

23-6444 

14 

20-9175 

11-6360 

K  1440 

9-6 

3564 

4 

20-2885 

193738 

4* 

8-9095 

7-29II 

35'6 

4 

127467 

23-1089 

3565 

7 

20-6639 

19-5815 

8 

9-2952 

7-4737 

3517 

6 

13-5085 

23^795 

3566 

4 

I2-4941 

7'5993 

3518 

5 

I3-9935 

23-1062 

3567 

7 

14-2200 

207331 

8 

2^362 

9-0190 

35'9 

1  1 

5-5847 

24-9940 

8 

l6'5343 

12-7120 

3568 

15-4650 

20-6934 

25§ 

4-I758 

8-9038 

3520 

12 

5-8860 

24-5079 

6 

16-8658 

12-2497 

3569 

5 

'5  "997  3 

20-3028 

5 

4-684O 

8-4823 

352i 

8 

127987 

24-4849 

4* 

23-7672 

12-6613 

357o 

5 

16-2362 

20-3004 

6 

4^205 

8-4626 

3522 

8 

5-0295 

25-3439 

5 

15-9588 

13-0280 

357i 

3 

16-9200 

20-3298 

3* 

5-6078 

S'4533 

i  rtteau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77«'3  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  ami  82S7  at  Dec.  +  76°. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

Xo. 

Diam. 

z. 

y- 

Diam.             x. 

y. 

Xo. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R. 

A.  ;h  45™  to  8h  om  —  < 

wntd. 

R.A.  &cf*  to  8h  i5m 

Centre       R.A.  7h  45™  Dec.  +  75°               R.A.  8h  o">  Dec.  +  76* 

Centre      R.A 

.  8h  15"  Dec.  +75°              E.A.  8i>om  Dec.  +  76° 

Plate  3051.     1896,  April  i.         Plate  3379.     1897,  March  4. 

Plate  3007.    1896,  Feb.  9.       Plate  3379.    1897,  March  4. 

•                   m. 

m. 

3572 

3 

177596 

20-7510 

3* 

6-4681 

8-8241 

3626 

IO 

4-1310 

14-0010 

8 

157690 

1-7028 

3573 

16 

18-5872 

20*0362 

21 

7-2523 

8-0558 

K  1484      9-5 

3627 

8 

3-5015 

15-0785 

7 

15-0720 

27374 

3574 

3 

20-3813 

21-0183 

3* 

9-1023 

8  9287 

3628 

6t 

4-6446 

I4-3452 

4* 

16-2599      2*0785 

3575 

8 

21*6428 

20-841  5 

9 

io-3478 

8-6736 

3629 

5 

5-9673 

14-8309 

5* 

«7'5479 

2-6509 

3576 

5 

22*7558 

20-2527 

3 

11-4224 

8-0168 

3630 

28§ 

8-0305 

14-8655 

43§ 

19-6051       2-8173 

3577 

4* 

22-8850 

20-9380 

3 

"'5957 

8-6984 

3631 

IO 

8-2921 

147258 

14 

i9'8755 

2-6934 

35/8 

4 

12-4119 

8-6854 

3632 

5 

9*4936 

14-2159 

3579 

5 

13-1653 

8-3569 

3633 

8 

5-4051 

15-3268 

9      16-9555      3-1079 

358o 

5 

24-7088 

21-2162 

7 

I3-4337 

8-8589 

3634 

6 

5*8087      15-4523 

7 

17-3528 

3-2613 

358' 

4 

13-4422 

8'2O22 

3635 

13 

6-2476     15-6296 

16 

177780 

3-4630 

3582 

4 

14-5394 

21-2193 

5* 

3-2833 

9-4861 

3636 

i6§ 

10-2449 

15-5642 

18 

21-7698 

3-6565 

3583 

5 

15-3253 

2  1'2094 

5 

4-0670 

9-430I 

3637 

85§ 

10-2539 

15-5976 

83§ 

21-7766      3-6888 

75    334      6'5 

3584 

9 

15-4283 

21-3086 

9 

4-1761 

9-5194 

3638 

8 

10-3053 

15-0731 

10 

21-8614 

3*1715 

3585 

ii 

'5-5704 

2I-533I 

17 

4'33i3 

9-7366 

3639 

298 

12*1892 

15-6042 

49§ 

237090 

3-8185 

75    335 

9'5 

3586 

5 

18-0320 

21-I8I4 

5 

67677 

9-2326 

3640 

19 

4-1233 

16-6193 

19 

15-5913 

4-3152 

3587 

5 

18-2825 

2r0203 

5* 

7-0081 

9'°555 

3641 

16 

5-1402      16-3942 

18       16-6210       4-1550 

3588 

20 

20-2951 

21-4541 

22§ 

9-0413 

9-3676 

3642 

26§ 

5-2285     ,    16-6108 

3°§ 

16-6965      4-3754 

75     331    ;     9'5 

3589 

6 

>4'5*77 

22-5430 

8 

3-4141 

10-8022 

3643 

7 

8-4389 

167993 

8 

19-8877      47726 

359° 

8 

I4-7I49 

22-5529 

10        3'54'4> 

10-8071 

3644 

IO 

8-4680        16-4577 

12 

19-9408      4-4334 

3591 

*»§ 

17-1099 

22-6764 

48^ 

5-9378 

10-7831 

75    321       8-1 

3645 

8 

9-0604    |    16-9908 

7t 

20-4955      4-9990 

3592 

10 

19-2756 

22-5574 

1  1 

8-0928 

10-5333 

3646 

8 

9-7646        16-4890 

9      21-2318      4-5483 

3593 

4 

19-4080 

22-3137 

7 

8-2083 

10-2810 

3647 

8 

II-8028 

16-2768 

9t    23-2779      4-4681 

3594 

3 

19-8328 

22-6057 

4 

8-6526 

10-5480 

3648 

25§ 

I2-8290 

15-8875 

44§ 

24-3293      4-1434 

75    336 

9'5 

3595 

5 

20-0170 

22-1O65 

.* 

8-8063 

10-0340 

3649 

4 

13-4494 

16-6848 

3596 

12 

20-1465 

22-8I26 

12 

8-9753 

107336 

3650 

4 

14-3103 

57767 

3597 

4 

21-5721 

22-7945 

r 

5 

10-3977 

10-6254 

3651 

4 

14-9740      5-6669 

3598 

'7 

21-6172 

22-8811 

'9 

10-4483 

10-71  10 

3652 

15 

4-33I3        I7-9785 

>7 

15-7116       5-6848 

3599 

4       io-5777 

10-7280 

3653 

9 

7-0053         I7-2IIO 

10 

18-4316       50925 

3600 

7 

237330 

22-8142 

9       12-5568 

10-5155 

3654 

6 

8-41  10     17-0585 

5* 

19-8432       5-0279 

3601 

9 

14-0878 

22-7473 

13     i    2-9295 

•0408 

3655 

4* 

9-3045    16-9799 

4* 

207410      5-0069 

3602 

27§ 

15-4665 

23-7170 

36§       4-3625 

•9227 

75    3'9      9'° 

3656 

5 

97583   17-3705 

4* 

21-1691 

5-4289 

3603 

223 

1  5-6662 

23-6028 

z8§       4'5557 

7955 

363" 

4 

10-9350 

17-6865 

3604 

26-5 

19-8290 

23-2066 

26§       8-6832 

•1458 

75    322      9-5 

3658 

4* 

6-3997 

18-2370 

6 

177620 

6-0718 

3605 

3* 

21-6895 

237950 

3       10-5767 

•6155 

3659 

12 

8-9253     18-7238 

12 

20-2508 

67244 

3606 

4 

21-8412 

24-0815 

6     :  10-7487 

•8919 

3660 

3«§ 

9-5654   17-9790 

39§ 

20*9385      6-0205 

75    333      9'4 

3607 

5 

22-2013 

24-0258 

6 

1  1-1070 

•8182 

3661 

13 

2-8165     20-0563 

16 

14-0650  '    7-6608 

Ki5i4 

9'5 

3608 

'3 

22-9615 

23H483 

12 

11-8228 

•1927 

3662 

5t 

3-2265     19-6455 

8 

14-5020      7-2760 

3609 

4       12-3810 

•0003 

3663 

3-7011     20-0665 

27§ 

14-9503      77270 

75    328      9-5 

3610 

4 

14-8842 

24-6360 

4         38383 

12-8772 

3664 

6 

15-1987      77348 

361  1 

17 

15-8266 

24-4561 

4-7666 

12-6373 

3665 

26§ 

4-9110    19-7835 

27§ 

16-1763      7-5235 

75    33°      9'5 

3612 

IO 

18-8347 

24-1338 

'3         7-7485 

12-1328 

3666 

4 

6-6678    19-8887 

5 

17-9198  •    77438 

3613 

5 

20-1994 

24-9033 

5         9-1601 

12-8167 

3667 

26§ 

8-9141     19-0877 

33§ 

20-2170    ;     7-0838 

K  1553 

9'  5 

3614 

33§ 

21-7703 

24-8877 

27§        107249 

12-7020 

75    323      9'5 

3668 

5 

8*9985     19-3262 

7 

20-2836    ;      7-3270 

3615 

9 

22-0028 

247958 

II     10-9535 

'2'5975 

3669 

18 

9-2236     19-1469 

21 

20-5205    ;     7-1614 

3616 

5       "'2558 

127573 

3670 

7 

10-1089 

19-8995 

6 

21-3533 

7-9748 

3617 

5 

247471 

25-2699 

7       13-7208 

12-9038 

3671 

4 

117116     19-5844 

3618 

4 

15-0320 

25-2I  II 

5        4-0200 

I3-44I9 

3672 

15 

137918    18-9715 

21 

25-0913 

7-2840 

3619 

4 

17-5370 

25-5721 

6-5433 

13-6461 

3673 

4* 

4-5300    21-2546 

5 

157005 

8-9633 

3620 

5 

17-6042 

2575°4 

6         6*6200 

13-8209 

3674 

4* 

77315 

20-3329 

4 

18-9528 

8-2531 

362  1 

'4 

19-2033 

25-6050 

16        8-2060 

13-5772 

3675 

IO 

9-0068 

20-2765 

ii 

20-2304 

8-2788 

3622 

10 

20-0762 

257484 

14        9-0858 

13-6670 

3676 

20 

9'4973 

20-0425 

28§ 

207345         8-0775 

75    S32      9"5 

3623 
3624 

5 

22-3827 

26-0813 

4       10-1283 
6       1  1  -408  1 

13-2506 

iJ-8,74 

3677 
3678 

23§ 

28 

10-0298 
3-0385 

20-7277 
21-8049 

28§ 

21-2205         87935 
14-1765         9-4176 

K  1560  i    9-5 
K  1517      9-5 

3625 

3       12-6079 

'3-5498 

3679 

47§ 

f 

3-4126 

22*2440 

43§ 

145192         9-8805 

75    327 

8-4 

3680 

4* 

3-5495     22-0043 

i  j.  'oo  2  1       ^°~  r  20 

35§       3-6833 

1-8196 

75    320 

9'° 

7  Oo  I 

5 

4-9408    21-7658 

6 

16-0768   9-5033 

49§ 

257298 

22-3024 

75    327      8-4 

3682 

9 

7-0498    21-5795 

ii       18-1935      9-4529 

3683 

4T 

9-2965 

21-6056 

4t  j  20-4296      9-6219 

3684 

4 

12-1305 

21*2666 

5*    23-2820 

9H077 

i  reseau  interra!  represents  very  neariy  5'  =  77"'3  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and  82!7  at  Dec.  +  -6°. 
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GREENWICH  ASTKOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    4-    75° 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

*. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

X. 

!/• 

Diam. 

X. 

v- 

No. 

Mag. 

No. 

-MaS. 

R.A.  8h  om  to  8h  1  5m—contd. 

R.A.  8h  i5m  to  8h  30m—  contd. 

Centre      R.A.  8*"  i$™  Dec.  +  75°              R.A.  8h  o™  Dec.  +  76° 

Centre      R.A.  Sh  15™  Dec.  +  75°              R.A.  8h  30™  Dec.  +  76° 

Plate  3007.    1896,  Feb.  9.        Plate  3379.     1897,  March  4. 

Plate  3007.     1896,  Feb.  9.       Plate  1877.     1894, 

March  1  8. 

3685 

7 

12-8368 

21-7168 

6* 

23-9587 

9-9639 

0 

in. 

3733 

9 

24-6916     15-2760 

7 

13-0330 

2'9745 

o 

m. 

3686 

4 

15-9253 

10-4468 

3734 

4 

21-0601     16-3885 

3687 

3* 

7-5266 

22-6490 

5 

18-6036 

10-5530 

3735 

12 

21-4928 

'6-3353 

7 

9-9071 

4-2436 

3688 

5* 

9-9151 

22-4764 

5* 

20-9959 

10-5347 

3736 

16 

22-I2I7 

16-7481 

10 

10-5658 

4-6099 

3689 

10-2720 

22-2003 

27§ 

21-3702 

10-2783 

3737 

4 

23-7865 

16-1858 

4t 

12-1855 

3  '94°4 

3690 

6 

10-2817 

22-0275 

6 

21-3907 

10-1054 

3738 

4 

15-5653 

I7-5576 

3691 

'9 

12-8161 

22-0660 

24§ 

23-9190 

10-3079 

3739 

29§ 

18-4840       17-4604 

25§ 

6-9796 

5-5639 

75    34°      9'5 

3692 

1  1 

12-9090 

22-4499 

1  1 

23-9848 

10-6971 

374° 

4 

21-6699 

17-6399 

4t 

10-I705 

5-5362 

3693 

23 

3-4040 

24-0225 

22§ 

14-3961         -6554 

374' 

26§ 

227971        17-9445 

'9 

"'3'54 

5-7629 

75    344      9'5 

3694 

4* 

5-6193 

23-7584 

7 

16-6215        -5368 

3742 

23 

23-4049 

17-1867 

1  1 

11-8728 

4'9633 

3695 

4* 

6-1400 

23-9148 

7 

17-1323         7241 

3743 

4 

15-01  18 

'8-5372 

3696 

'7 

6-9688 

23-3098 

14 

18-0018         "1741 

3744 

4 

15-5893 

18-5952 

3697 

6 

18-5974         -2787 

3745 

'9§ 

15-9225 

18-5928 

'7 

4-4967 

6-8584 

3698 

4* 

9-2792 

23-3135 

6 

20-3055         -3259 

3746 

5 

I--2599 

18-4928 

3699 

7 

9'5239 

23-9382 

8* 

20-5109         -9661 

3747 

•7-4347 

18-4795 

2I§ 

6-OO05 

6-6485 

75    339 

9'4 

3700 

9 

9-9898 

23-6983 

9 

20-9878         -7563 

3748 

4^ 

I7-8735 

18-6944 

3701 

5t 

10-0503 

23-0218 

6 

21-0970         "0843 

3749 

7 

17-8968 

18-6204 

5 

6-4735 

675S3 

3702 

16 

11-5305 

23-6918 

20§ 

22-5280  '      '8497 

K  1569 

9'5 

3750 

4 

18-4043 

I8-8579 

3703 

9* 

4-1546 

24-9754 

13 

15-0860     12-6536 

375' 

20 

20*0140 

18-4368 

'4§ 

8-5686 

6-4336 

37°4 

7* 

6-8736 

24-5307 

9 

17-8261 

12-3860 

3752 

6 

20-8090 

18-0715 

5 

9'3398 

6-0178 

3705 

3 

17-3078 

12-6398 

3753 

8 

25-2746 

l8-I26o 

5 

137972 

5-7770 

3706 

6* 

6-3440 

24-2080 

9 

17-3127 

12-0292 

3754 

4 

15-4098 

19-2091 

4* 

4-0255 

7-5084 

3707 

4 

18-1921  !  12-8225 

3755 

2I§ 

17-6328 

19-3080 

i8§ 

6-2488 

7-4564 

37O8 

4 

19-2058 

12*2038 

3756 

4 

18-2962     19-8464 

3709 

H 

8-9483 

24-8843 

16 

19-8728 

12-8731 

3757 

4 

17-4803 

19-1185 

3710 

6 

20-3477 

12-6636 

3758 

5 

23-8693 

19-0608 

4 

12-4600 

6-8088 

371  I 

5 

I  PIO22 

24-0593 

8 

22-0768 

12-1863 

3759 

4 

15-7982 

2O-7O22 

3712 

20 

I2-O8O3 

24-5214 

20 

23-0233 

127126 

3760 

5'§ 

20-3584 

20-3167 

4o§ 

9'°355 

8-2887 

75    34' 

8-3 

3713 

H 

12-3049 

24-1365 

16 

23-2728    12-3424 

3761 

17 

24-1167 

2O-2247 

8 

'2-7799 

7-9508 

37H 

52§ 

3-7I80 

25-2267 

4°§ 

14-6328    12-8765 

76    306 

8-8 

3762 

7 

15-8600    21-7371 

5 

4-6400 

10-0017 

3715 

8* 

6-5703 

25-3648 

ii 

17-4706    13-1972 

3763 

8 

19-2777     21-1252 

6 

8-0145 

8-1625 

37l6 

4* 

67859 

25-3367 

7 

17-6875     13-1898 

3764 

6 

19-5988     21-9900 

4         8-3878 

10-0053 

3717 

H 

6-9628 

25-4535 

16 

17-8532    13-3140 

3765 

'9 

19-6514    21-8741 

8 

8-4342 

9-8880 

37J8 

16 

9'5734 

25-0695 

17 

20-5065  !  13-0973 

3766 

4 

20-0480  i  21-6466 

4* 

8-8145 

9-6350 

3719 

5* 

11-6789 

25-0683 

6 

22-5868    13-2276 

3767 

9 

15-1789 

22-7298 

6* 

4-0285 

11-0371 

3720 

13 

13-8437 

25-5751 

15 

24-7143     13-8775 

3768 

4 

167256 

22-7690 

4* 

5-5730 

10-9691 

3769 

4 

J7"5775 

22-7989 

52§ 

1-4236 

17-4938 

75    3*5 

8-8 

377° 

9 

20-5177 

22-8434 

5 

9-3644 

10-8014 

73§ 

6-2216 

267345 

76    308 

7'5 

377' 

10 

21-6494 

22'I2OO 

5 

10-4445 

10-0033 

I05§ 

8-2208 

26-8477 

76    310 

6-0 

3772 

'7 

23-8575 

22-4196 

9 

12-6654 

10-1590 

3773 

6 

14-191  1 

23-1387 

5*- 

3-0741 

1  1-5084 

3774 

9 

157071 

23-2374 

7 

4-5863 

11-5051 

R.A.  8h  i5m  to  8h  30™ 

3775 

16 

18-0298 

23-2445 

9 

6-9053 

11-3612 

Centre     R.A.  81"  i$™  Dec.  +75°             R.A.  8>>  30"°  Dec.  +76° 

3776 
3777 

'7 
18 

•4'5779 
'5'9633 

24-6829 
24-9988 

8 

IO 

3-5575 
4-9586 

13-0263 
13-2489 

Plate  3007.     1896,  Feb.  9.          Plate  1877.     1894,  March  18. 

3778 

21 

17-1252 

24-9882 

1  1 

6-1178 

13-1598 

K  1596 

9'4 

m 

3779 

18 

18-0505 

24-1461 

1  1 

6-9850 

12-2591 

3721 

i9§ 

14-3956     14-8789 

12 

27349 

3-2529 

K°i584 

9-6 

378o 

20 

19-5916 

247876 

1  1 

8-5650 

I2'8O2I 

3722 

7 

14-9352     14-2778 

6* 

3-2340 

2-6196 

3781 

4 

147178 

25-6196 

4t 

37622 

I3-9483 

3723 

J9§   •  '5'57Z8     14-6955 

IO 

3-8943 

2-9948 

75    337 

9-5 

3782 

12 

18-7146 

25-4899 

6 

77344 

13-5580 

3724 

6       17-0763     147941 

3783 

I  I 

19-5325 

257052 

6 

8-5657 

137217 

3725 

4       17-7048     14-2906 

3784 

15 

207558 

24-1304 

10 

9-6829 

I  2'O"OO 

3726 

4       21*5341     14-0808 

| 

J  1  * 

3727 

97§     21-8650     14-9200 

92§ 

10-1858 

2-8048 

75    342 

6-4 

55§ 

17-8501 

26-8677 

76    326 

88  I 

3728 

4      22-3358     14-3182 

3729 

ii       25-6353     14-4383 

8 

13-9195 

2-0781 

1 

373° 

6       15-8729     '5'55°3 

3731 

25§     16-8637     15-1410 

24 

5-2152 

3-3557 

75    338 

9-0 

3732 

4    .  17-2303     15-0248 

1 

\ 

i  rtstau  interval  represents  very  nearly  5'  =77-3  of  R.A.  at  Dee.  +  75°,  and  8z<"7  at  Dec.  +  76'. 
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GREBXWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    75°. 
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B.  D. 

\n 

Ditiin. 

B.  D. 

Xo. 

Diam.             x. 

y- 

L>iitiii.              x. 

»• 

.No. 

Mag. 

not 

X* 

y- 

Di&m. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  8h  30™  to  8h  45m 

R.A.  8h  30m  to  8h  45m—  contd. 

Centre      R.A.  Sh  45'"  Deo.  +75°               R.A.  8h  3o"i  Dec.  +76° 

Centre      R.A 

8>>45n>Dec.  +  75°              R.A.  8h  3o»  Dec.  +  76° 

Plate  4850.     1900, 

March  13.      Plate  1877.     1894,  March  18. 

Plate  4850.     1900,  March  13.             Plate  1877.     1894,  March  1  8. 

o 

m. 

0                                   "»- 

3785 

4 

4-3250 

14-1741 

3845 

6 

13-4979 

20-1321 

3786 

7         8-1113 

H'4755 

3846 

5 

3759° 

217548 

5 

14-8084 

9-4013 

3787 

4         8-6495 

14-6018 

3847 

12 

6-0503 

21-9245 

9 

17-0898 

9-7026 

3788 

23§      11-8597 

'4-7347 

15 

23-3067 

2-8616 

3848 

I  I 

77001 

21-4051 

6 

187647 

9-2801 

3789 

5 

12-1  193 

14  5807 

3849 

5 

8-1535 

21-0563 

379° 

22§ 

I3-6lIO 

4-6942 

•5* 

25-0606       2-9213 

3850 

16 

8-6808 

21-3586 

12 

19-7484 

9-2918 

379' 

7 

2-6846 

5-6527 

4* 

14-0947       3'2459 

3851 

6 

11-1887 

21-0674 

5 

22-2648 

9-1493 

3792 

45§ 

2-78lO 

5-0748 

29§ 

14-2238 

2-6719 

75    346 

9'3 

3852 

»s 

11-9963 

21-9703 

17 

23-0240 

10-0911 

3793 

24§ 

7-3380 

5'455° 

20 

18-7486      3-3180 

K  1653      9-6 

3853 

5 

12-8637 

21-5648 

3794 

5 

8-IO22 

5-5819 

3854 

4 

i3'5304 

21-1077 

3795 

5         8-2325 

5-4126 

3855 

5 

4'8737 

22-8768 

5 

15-8558 

10-5860 

3796 

7        9-2892 

5-1843 

3856 

«4 

5-2356 

22-9880 

7 

16-2133 

107167 

3'9" 

4 

9-5108 

5-2460 

3857 

9 

8-2049 

22-4287 

5* 

19-2136 

10-3294 

3793 

4 

10-0685 

5''7>9 

3858 

5 

9-7522 

22-4798 

4* 

207563 

10-4743 

3799 

Jl§ 

1  I'lOlS 

5-1251 

27 

22-5278 

3-2090 

75    351      9-0 

3859 

4 

9-8595     22-2983 

3800 

12 

11-4999 

5-3859 

3860 

*3§ 

10-1400  !  22-7153 

•5 

21-1254 

10-7293 

3801 

7       11-6193 

5-6748 

3861 

4 

12-5043 

227897 

3802 

4 

I«73i8 

5-5i°5 

3862 

4* 

4-9307 

23-2737 

4* 

15-8936 

10-9838 

3803 

9 

2-9460 

16-6886 

5 

14-2910 

4-2962 

3863 

10. 

5-4263 

23-5652 

7 

16-3707 

11-3054 

3804 

6 

3-3597 

16-6967 

3* 

14-7041 

4-3226 

3864 

12 

6-4411 

2  3  "40  1  o 

9 

17-3953 

11-1988 

3805 

4 

4-0270 

16-8828 

3865 

8 

9-8662 

23-1753 

5 

20-8253 

11-1729 

3806 

5 

4'4'i7 

16-1428 

3866 

4°§ 

10-0403 

23-3824 

23§     20-9883     11-3881 

75    349      9'4 

3807 

6 

4-7812 

16-1752 

3867 

6 

12-2020 

23"'657 

4* 

23-1606    11-2999 

3808 

'9§ 

5-3921 

16-6538 

13 

16-7367 

4-4025 

3868 

4 

8-9405    124-6769 

4*     19-8161  ,  12-6203 

3809 

7 

8-5810 

16-4964 

3869 

4°§ 

9-9058       24-0945 

28§     20-8137     12-0922 

76    329      9-2 

3810 

4 

9-0448 

167081 

3870 

ii 

13-0536    '  24-8215 

7*     23-9151     13-0038 

3811 

13-4650 

16-0853 

3871 

6       14-6958     13-6724 

3812 

9 

3'4°3° 

17-6260 

6 

14-6966      5-2580 

3872 

18 

3-8365       25-1231 

10       14-6916     127666 

3813 

8         7-5896 

17-8868 

5* 

18-8591       5-7628 

3873 

'3 

5-4080      25-8265 

8       16-2191     13-5615 

3814 

12         7-8259 

7-<538 

7*    19-1396      5-0383 

3874 

17 

6'IO22       25-6632 

8       16-9240     13-4378 

3815 

29§        10-2873 

7-8524 

25§     21-5550      5-8830 

K  1669 

9-6 

3875 

13 

6-4818       25-5636 

7       i7'3°87     13-3606 

3816 

5       i°'3335 

7-6707 

3876 

20 

6-9162       25-7847 

9 

17-7292     13-6092 

3817 

15       1  1-6820 

7'3789 

8*    22-9791       5-4943 

3877 

4      i7-8277     13-2041 

3818 

4 

11-8647 

7-*474 

3878 

rt 

7-4481        25-3777 

4 

18-2807 

13-2302 

3819 

5 

I3-3399 

7-ii45 

38/9 

6 

II-3820       25-2643 

3820 

4 

13-3632 

17-3902 

3880 

7 

12-9698       25-3655 

3821 

21 

3-3448 

18-4876 

'3 

14-5867 

6"i  142 

3881 

14 

5-I270       26-2354 

9 

15-9150 

I3-9537 

3822 

I  I 

5-9130 

18-2485 

7*     17-1667       60247 

3823 

7 

7-0298 

18-3549 

5       18-2763      6-1921 

43§ 

15-9189      1-4734 

75    347  !    8-9 

3824 

'3 

7-3136 

18-3422 

8       18-5566       6-1989 

3+ 

23-2274      1-2132 

75    352      8-5 

3825 

6 

8-6188 

l8'O22O 

3i 

26-6664      6-4388 

75    353      9"° 

3826 

7 

9-6459 

I8-8070 

4*  •  20-8580       6-8013 

3827 

5 

9-8705 

I8-2752 

R.A.  8h  45m  to  9h  om 

3828 
3829 

16 
3 

10-0973 

12-7882 

18-4940 
18-4812 

13       21-3280       6-5128 

Centre       R.A 

.  8h  45m  Dec.  +  75°              R.A.  9*  om  Dec.  +  76° 

3830 

6     ;    5-2965 

r 

19-8063 

4*  |  16-4323      7-5448 

Plate  4850.     1900,  March  13.      Plate  1939.     1894,  April  4. 

383' 

17        4'8559 

19-5605. 

10       16-1340       7-2721 

<,               m- 

3^32 

11         5-3965 

19-4506 

6       16-5787 

7-1940 

3882 

5 

16-5995      147280 

3833 

4          87607 

19-9997 

3883 

4 

18-3914      I4-9353 

383+ 

16 

8-7955 

19-9688 

>4       i9'9445  '    7-9077 

K  1659      9-6 

3884 

8 

18-8956      14-6908 

jr 

3835 

4°§ 

10-3088 

19-9650 

36.*     21-4525       7-9945 

75    35°      9'° 

388; 

35§ 

19-1848      I47363 

25 

7-4395            2-6929 

75    356      9'5 

3836 

10 

12-3495 

19-3709 

3886 

12 

19-7527      14-3164 

5* 

7-98l2 

2-2320 

3837 

4 

13-7910 

'9-4552 

3887 

6 

20-3314      14-5650 

3838 
3839 

44§ 

3-1911 

20-9995! 

ii       14-2823      8-6187 
17       14-2940      8-6099 

3888 
3889 

9 
6 

23-0838      14-8372 
23-1418      14-2882 

6 

4* 

II-3396 

n'3S47 

2-5288 
1-9816 

3840 

25§ 

3-7640 

20-5139 

13       14-8881       8-1579 

3890 

9 

236147      14-0465 

6 

11-8150 

1-7043 

3841 

17 

6-5985 

20-0173 

ii       1  77462  ••    7-8293 

3891 

6 

23-6353      14-2881 

. 

3842 

'4 

10-2203 

20-0595 

7       21-3596 

8-0830 

3892 

5 

24-6625     14-3142 

3843 

6 

11-3895 

20-1304 

3893 

5 

15-0223     15-3060 

384+ 

6 

12-4323 

20-2  i65 

Plate  4850.     Xos.  3838,  3839.     Measured  as  one  mass. 

i  retftiu  interral  represeuts  very  nearly  5'  =  77«'3  of  R.A.  at  Dec.  +  75',  and  81*7  at  Dec.  +  76°. 
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ZONE    +    75° 


N_ 

Hid  111 

T  ki-i  i  i 

B.  D. 

N_ 

B.  D. 

o. 

islftm. 

X, 

y- 

uiam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

o. 

I  )  i  ;i  ni  . 

ttm 

y. 

X. 

y- 

No. 

ilag. 

R.A.  8h  45m  to  9h  om  —  contd. 

R.A.  8h  45m  to  9h  om  —  contd. 

Centre      R.A.  8h  45™  Dec.  +  75°              R.A.  9h  o™  Dec.  +  76° 

Centre      R.A.  8h  45"  Dec.  +75°              R.A.  9h  om  Dec.  +  76° 

Plate  4850.     1900,  March  13.       Plate  1939.     1894,  April  4. 

Plate  4850.     1900, 

March  13.        Plate  1939.    1894,  April  4. 

o 

in. 

o 

m. 

3894 

4 

15-1860     15-8200 

3953 

10       19-9698 

22-6594 

7         8-7650 

10-5437 

3895 

33§ 

19-7565     15-4263 

24 

8-0588       3-3468 

K  1711 

9'4 

3954 

4       18-1240 

22-8870 

3*       6-9377 

10-8946 

3896 

55§ 

21-2993     15-2754 

47§ 

9-5«36 

3-0848 

75    359 

8-4 

3955 

9      21-6460 

22-9498 

8       10-4559 

10-7178 

3897 

26 

24-0035     15-6281 

15 

12-3058 

3-2548 

3956 

8      21-9080 

22-9565 

5*     10-7210 

10-7068 

3898 

6 

24-8837 

15-1581 

3957 

'4 

24-5099 

22-3492 

10 

13-2730 

9-9226 

3899 

10 

16-2450 

16-6584 

4t 

4-6430      4-8114 

3958 

16 

15-6068 

23-1868 

8* 

4-4472 

11-3668 

3900 

3 

167439 

167529 

3959 

7 

17-0390 

23-7798 

4         5-9170     11-8619 

3901 

6 

18-91  10 

16-8460 

3* 

7-3077 

4-8171 

3960 

44§ 

I7-I2O5 

23-8426 

37§       6-0033     11-9181 

75    355       8-8 

3902 

8 

20-8097 

16-0735 

5t 

9-I532 

3-9131 

3961 

'7 

207572 

23-1666 

8         9-5848 

10-9958 

39°3 

5 

21-3271 

'6-3435 

3962 

6 

14-9288 

24-5569 

5*      3-8647 

12-7801 

3904 

7 

21-8067 

16-9315 

5* 

10-2043 

4-7014 

3963 

4 

17-0540 

24-2121 

3905 

6 

23-5906 

16-7829 

3 

H9738 

4-4329 

3964 

7 

I7-8725 

24-8450 

5        6  8236 

12-8710 

3906 

1  1 

15"3J»9 

17-8181 

6* 

3-8067 

6-0321 

3965 

4 

19-1098 

24-2394 

4* 

8-0137 

12-1841 

39°7 

17 

18-2633 

17-5601 

7 

6-7148 

5-5710 

3966 

18 

20-9143 

24-1353 

12 

9-8064 

11-9495 

3908 

6 

18-4833 

17-4236 

5* 

6-9237 

5'423< 

3967 

'5 

21-4685 

247124 

9 

10-3967 

12-4900 

39°9 

23§ 

19-5691 

I7H793 

i5§ 

8-0065 

5-4037 

3968 

5 

22-OIlS 

24-1923 

4 

10-9037 

11-9311 

3910 

39§ 

24-2346 

17-8091 

i7§ 

12-6873 

5-4133 

75    361 

9-1 

3969 

15 

24-9333 

24-0716 

9 

13-8067 

1  1-6132 

39" 

1  1 

24-6303 

1  7  '444  5 

7 

13-0565 

5-0210 

3970 

»9 

16-6274 

25-5284 

1  1 

5-6258     13-6384 

3912 

4 

14-8142 

18-0475 

397' 

27 

16-7241 

25-3258 

13         5-7102     13-4280 

K  1697 

9-6 

39'3 

42§ 

15-4207 

18-1096 

28§ 

3-9162       6-3154 

75    353 

9-0 

3972 

'5 

22-0887 

25-6183 

8 

11-0795     13-3513 

39'4 

5 

18-1466 

18-5887 

3973 

32 

22-4024 

26-2448 

16 

11-4358     13-9525 

K  1728 

96 

39i5 

s 

4 

18-3865 

18-6554 

39'6 

4 

19-0510 

18-4468 

39:7 

39§ 

19-8087 

187835 

29§ 

8-3379 

6-6867 

75    357 

9-0 

3918 

8 

20-3705 

18-2344 

6 

8-8625 

6-1026 

R.A.  oh  om  to  oh  i  <;m 

3919 
3920 

7 
ii 

20-8785 
23-4134 

18-1875 
18-8731 

4* 
6 

9-3656 
11-9423 

6-0210 
6-5330 

^                      —       -j         -   ^ 

Centre      R.A.  gh  15™  Dec.  +  75"              R.A.  9h  o">  Dec.  +  76° 

3921 

10 

14-6395 

19-1829 

5 

3-2087 

7-4381 

Plate  1945.    1894 

April  6.         Plate  1939.     1894,  April  4. 

3922 

6 

16-2975 

19-0916 

4* 

4*8547 

7-2316 

1 

in. 

3923 

8 

16-6346 

19-8417 

5* 

5-2472 

7-9621 

3974 

12 

4-2005 

13-9700 

12 

15-8206 

1-6718 

3924 

4 

17-0968 

19-8595 

3* 

5-7072 

7-9474 

3975 

2lg 

10-8673 

I4'05I3 

2O 

22-4684 

2-1696 

75    369 

9'5 

3925 

5 

18-9332 

19-4265 

3t 

7-5083 

7-3864 

3976 

M 

127364 

13-9865 

3926 

12 

19-1004 

19-3650 

7 

7-6722 

7-3174 

3977 

I  I 

3-0813 

I5-8335 

7 

14-5856 

3-4625 

3927 

16 

20-63  '9 

19-6463 

'4 

9-2176 

7-4929 

3978 

7 

5-8085 

I5-5779 

5* 

17-3215 

3-3747 

3928 

5 

22-3159 

19-4859 

3t 

10-8845 

7-2171 

3979 

10 

8-1639 

15-I974 

5* 

19-6983 

3-'44i 

3929 

26 

24-0887 

19-6897 

12 

12-6700 

7-2998 

3980 

4 

12-9680 

I5-3979 

3930 

9 

25-2853 

19-1  180 

7 

13-8245 

6-6464 

3981 

'9 

3^259 

16-7694 

10 

15-2676 

4-4401 

393' 

23§ 

14-8166 

20-6840 

'7 

3-4881 

8-9263 

. 

3982 

25§ 

4'6j65 

17-4449 

'9§ 

16-0360 

5-1621 

75    364 

9-2 

3932 

16 

15-5089 

20-0228 

8 

4-1365 

8-2169 

3983 

17-2962 

2Ojj 

16-1670 

5-0252 

K'753 

9'4 

3933 

5 

16-0695 

20-8630 

3984 

18 

9'5°33 

I7-3985 

12 

20-8986 

5-4228 

75    368 

9'5 

3934 

4 

16-3999 

20-1421 

3985 

30§ 

11-9383 

17-2185 

33§ 

23-3431 

5-3962 

75    372 

9'4 

3935 

6 

17-4889 

20*5202 

6* 

6-1447 

8-5776 

3986 

'  1-3023 

17-9885 

22-6596 

6-1248 

75    370 

7'3 

3936 

4 

19-3503 

20-6127 

3* 

8-0062 

8-5436 

3987 

4 

13-2414 

17-3657 

3937 

5 

20-7873 

20-0048 

4t 

9-3983 

7-8400 

3988 

11-8585 

18-5193 

'3 

23-1786 

6-6907 

75    37' 

9'5 

3938 

4 

22-1243 

20-3066 

3* 

107527 

8-0486 

3989 

39§ 

12-6980 

18-7586 

24-0035 

6-9773 

75    373 

8-4 

3939 
3940 

5 
6z§ 

22-6849 
25-1691 

20-6633 
20-4328 

3* 
4=§ 

11-3387 
13-7981 

8-3666 
7-9643 

75    362 

8-9 

399° 
399' 

19 

4 

10-7009 
11-0700 

19-5000 
19-9188 

13 

4* 

21-9660 
22-3047 

7-597I 
8-0331 

394i 

'9§ 

15-7810 

21-8353 

12 

4-5269 

10-0084 

3992 

6* 

3-261  1 

2O'8  I  22 

5 

14-4507 

3942 

6 

15-8413 

21-8086 

4* 

4-5847 

9-9791 

3993 

H 

8-0380 

20-CO28 

6 

19-2749 

7-9348 

3943 

1  1 

17-5242 

21-1915 

6 

6-2262 

9-2493 

3994 

26§ 

8-7511 

20-8090 

20 

19-9365 

8-7804 

75    367 

9'5 

3944 

37§ 

20-3680 

£ 

21-0195 

23§ 

9-0498 

8-8813 

75    358 

9'5 

3995 

'5 

12-9480 

20-4909 

9 

24"'439 

8-7255 

3945 
3946 

6 
1  1 

21-1016 

21-6317 

21-5752 
21-1835 

5 

10-3212 

8-9560 

3996 
3997 

39§ 
3 

2-9955 
9"337° 

21-5676 
21-7817 

'4-I439 

9-1770 

75    363 

9-1 

3947 
3948 

6 

5 

22-1844 

22-7622 

21-2138 

2  1-6427 

3* 

10-871  1 

8-9481 

399s 
3999 

43S 

i3-3963 
5"°°43 

2I-8683 
22-4470 

44§ 
44§ 

24-5059 
16-0925 

10-1274 
10-1803 

75    374 
75    365 

8-9 

7-0 

3949 

28 

22-9830 

21-3192 

i8§ 

1  1*6774 

9-0000 

75    360 

9'5 

4000 

8 

9-4959 

22-39I3 

4* 

20  5780 

10-4093 

395° 

13 

15-1865 

22-6774 

8 

3-9930 

10-8864 

4001 

8 

13-1480 

22-3822 

4* 

24-2242 

10-6267 

395' 

7 

15-8518 

227485 

4t 

4-6657 

10-9135 

4002 

12 

5-0678 

23-OI73 

7 

i6-i  198 

10-7511 

3952 

7 

17-1325 

22-8756 

4* 

S-9483 

10-9561 

4003 

37§ 

6-0080 

23-3389 

23§ 

17-0370 

1  1-1322 

75    366 

9'4 

i  rtitau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77»-3  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and  8z«7  at  Dec.  +  76°. 
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Jfn 

, 

Di«im 

B.D. 

No 

Dl&ni. 

T"H»m 

B.D. 

no. 

Diiini. 

X. 

y- 

!/• 

Ko. 

Mag. 

•L 

y- 

i/lUTii. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  9h  om  to  9h  15™  —  c 

ontd. 

R.A.  9h  15™  to  9h  30™  —  contd. 

Centre      R.A 

9*1  i5»  Dec.  +75°               R.A.  9h  o°>  Dec.  +  76° 

Centre      R.A.  9h  I5m  Dee.  +  75°              R.A.  9h  30™  Dec.  +  76° 

Plate 

1945.    1894,  April  6.          Plate  1939.     1894,  April  4. 

Plate  1945.    1894,  April  6.          Plate  5400.     1901,  Feb.  3. 

o                        11. 

m. 

4004 

4 

11-8885 

23'5357 

3*     22-8963 

1  1-7000 

4°53 

4 

13-2805     11-7948 

4005 

1  1 

11-9878 

23-4400 

8       23-0010 

1  1  -6099 

4054 

20 

15-3009 

:23"93>3 

l8g           4-2909        I2-2OO2 

76      352 

9'5 

4006 

1  1 

10-9655 

24-9425 

9       21-8860 

13-0450 

4°55 

4         5-4'69     12559' 

4007 

24§ 

11-7372 

24-0863 

23!     22-7088 

12-2386 

76    347 

9'4 

4056 

23           16-8403 

24-0413 

22g           5-8326        12-2I34 

"6    354 

9'4 

4008 

'9 

97346 

25-1999 

20$     20-6394 

13-2229 

76    345 

9'5 

4057 

4 

7-6324     12-0628 

4009 

4* 

6-2503 

26-0743 

5       17-1076 

13-8842 

4058 

5 

19-1562 

24-4562 

6 

8-1684     12-4812 

4°59 

3 

11-2739     12-4038 

'°5§     26-9955 

8-7057 

75    377      6-2 

4060 

4 

4-7111     13-2492 

47§ 

2-5741 

20-3795 

75    362       8-9 

4061 

1  1       16-7562 

25  5135 

16 

5-8423     13-6843 

76    353 

9'4 

43§ 

1-3644       7-2048 

75    373 

8-4 

K.A.  9h  i5m  to  9h  30™ 

87§     25-4679 

24-8879 

43§       2-2575     10-2630 

75    374 
76    360 

8-9 

7'3 

Centre     R.A. 

?h  ,5m  Dec.  +  75°              R.A.  9"  30"  Dec.  +76° 

Plate 

1945.     1894 

,  April  b.         nate  5400.     1901,  reo.  3. 

• 

n». 

R.A.  Qh  ^Om  to  Qh  4^m 

4010 
4011 
4012 

H 

4* 
3' 

18-8631 
18-91  24 
Z4-0575 

14-1546 
14-8633 
'4'4839 

10 
5* 

26§ 

7-2232 
7-3191 
12-4289 

2-2185 
2-9231 
2-2183 

75    384 

9-3 

^        \j                          ./•           i  \j 

Centre      R.A.  9»>  45m  Dec.  +  75°              R.A.  9h  30™  Dec.  +  76* 
Plate  1946.    1894,  April  6.           Plate  5400.     1901,  Feb.  3. 

4013 

5 

24-0820 

14-5117 

6 

12-4531 

2-242  1 

o             i      n>. 

4014 

9 

19-4824 

I5-3478 

10 

7-9194 

3-3677 

4062 

6 

3-1031 

15-3232 

5*     14-7098 

2-9320 

4015 

20 

16-0708 

16-2013 

'5 

+•5684 

4-4386 

K  1810      9-5 

4063 

9 

4-3501 

14-6143 

4016 

J6§ 

23-6895 

16-2958 

28§ 

12-1753 

4-0481 

75    383 

9"4 

4064 

25§ 

S'5437 

H-5450 

*i§ 

I7-I945 

2-3116 

75    388 

9-0 

4017 

5" 

'3-2335 

4-3784 

4065 

9°3 

5^537 

I4-6576 

88$ 

17-5962 

2-4491 

75    389 

6-8 

4018 
4019 

35 
25 

22-663; 
23-6998 

'  7-49  '5 

'7-4372 

25.5 
'7 

1  1  -2269 
12-2581 

5-3068 
5-1864 

75    382 

8-8 

4066 
4067 

3i5 

1  1 

11-3725 
11-3732 

14-69111 
147089] 

39 

23-0040 

2-8226 

75    395 

9-0 

4020 

10 

24-1490 

17-7296 

12 

127228 

5'4S°S 

4068 

13 

1  1-8414 

147359 

8* 

23-4708 

2-8391 

4021 

8* 

25-0099 

17-5506 

9 

13-5700 

S'21/5 

4069 

5 

2-9122 

16-2405 

6 

'4'4594 

3-8371 

4022 

3* 

M-'i7«3 

17-8269 

4* 

27747 

6-1850 

4070 

5 

14-9065 

4-393° 

4c:5 

5 

8'6o  1-3 

6-1245 

4071 

i8g 

5-1161 

16-9598 

'4 

16-6156 

4-6929 

4024 

12 

14-8005 

19-5999 

8 

3-5I75 

7-9078 

4072 

16 

>-9995 

16-2894 

13 

17-5400 

4-0813 

4025 

•,* 
3 

15-2021 

19-1761 

5* 

3-8912 

7-4652 

4073 

7 

9-3022 

16-1261 

6* 

20-8433 

4-1300 

4026 

16 

15-3816 

18-9208 

10 

4-0525 

7-1960 

4074 

8 

1  1-7242 

16-4107 

4027 

5 

5-9158 

7-9562 

4075 

5 

I5-1777 

5-1596 

4028 

23 

«7-/3°3 

18-9385 

23§ 

6-3940 

7-0640 

75    379 

9'5 

4076 

12 

8'OI2O 

17-2797 

9 

19-4835 

5-2001 

4029 

3* 

19-5870 

i9-/55° 

4* 

8-2983 

77592 

4°77 

12 

11-5955 

17-1523 

9t 

23-0724 

5-2966 

4030 

4* 

21-1439 

19-2845 

4 

9-8242 

7-1929 

*078 

4* 

3-3230 

19-2695 

7 

14-6769 

6-8869 

4031 

43§ 

22-4950 

19-7736 

3»i 

I  I'2O2I 

7-5958 

75    38i 

9-0 

4°79 

4 

15-9178 

6-9360 

4032 

5 

12-3142 

7-7461 

4080 

5 

16-6082 

6-9265 

4°33 

28 

24'2337 

20-2450 

17 

12-9665 

7-9550 

4081 

6 

7-3304 

18-5694 

4* 

18-7241 

6-4433 

4034 

4 

13-2916 

7-3510 

4082 

24^ 

7-4232 

18-5606 

'9 

18-8162 

6-4390 

75    39' 

9'3 

4°3> 

/ 

15-1295 

2Q-3I-53 

5 

3-8917 

8-6337 

4083 

9* 

8-0682 

18-5486 

9 

19-4591 

6-4680 

93S 

15-7867 

20-2925 

89§ 

4-5425 

8-5405 

75    377 

6-2 

4084 

9 

13-8299 

18-4073 

9" 

25-2215 

6-6910 

4°37 

4* 

16-3080 

20-1749 

5 

5-°553 

8-3898 

4085 

5 

15-1604 

7-1981 

4038 

5 

4-4063 

9-2286 

4086 

25 

7-I930 

194694 

18 

18-5280 

7-3281 

75    39° 

9'5 

4039 

9 

16-2947 

21-2791 

9 

5-III7 

9-4908 

4087 

4°3     i°-59°7 

19-2024 

385 

21-9380 

7-2797 

75    394 

8-8 

4040 

4 

9-I440 

9-5278 

4088 

10 

II-4I44 

18-8768 

8       227790 

7-0085 

4041 

77§ 

24-0412 

22-0383 

62§ 

12-8890 

9-7556 

75    386       6-8 

4089 

4 

14-8370 

8-4270 

4042 

8 

H'4744 

217690 

6 

3'3255 

10-0948 

4090 

7 

5-5737 

20-2972 

7 

16-8588 

8-0525 

4°43 

6 

17-3217 

22-1861 

6 

6-1945 

10-3319 

4091 

9        8-3881 

20-8333 

19-6324 

8-7688 

4°44 

6 

21-7838 

23-0826 

8 

10-7005 

10-9385 

4092 

6        8-6349 

20-4187 

6 

19  9058 

8-3693 

4°45 

ij 

21-9093 

22-9325 

»3§ 

10-8174  i 

10-7854 

4093 

16        8-6291 

20-3179 

'5 

19-9068 

8-2668 

4046 

6 

12-1975 

10-7264 

4°94 

4 

9-4369 

20-3021 

4°47 

26 

23-9458 

22-8056 

i8§ 

12-8409  ' 

10-5264 

75    385       9'5 

4095 

5 

9-6602 

20-3560 

4 

20-9337 

8-3694 

4048 

6 

12-9140  i 

10-2137 

4096 

27§ 

97594 

20-9207 

18       20-9975 

8-9425 

75    393 

9'3 

4049 

5 

13-3364 

10-6971 

4°97 

16 

"3-3345 

19-8612 

12       ;  24-6340 

8-1132 

4050 

12 

i5-53°3 

22-7765 

u* 

4-4450 

11-0308 

75    376 

9'5 

4098 

5 

14-0363 

9-6063 

\~  :  ' 

4* 

19-9661 

23-3675 

6 

8-9133 

ii-3452 

4099 

5 

16-5415       95192 

4°52 

" 

21-8489 

23-2406 

9 

10-7792 

1  1-0948 

75    380       9-4 

4100 

7 

173^87       9-8372 

i  reseati  interval  represents  Tery  nearly  5'  =  778'3  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and 

8i»7  at  Dec.  +  76*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPIIIC  CATALOGUK,  1900. 


ZONE   +   75° 


B.  D. 

w/* 

D  lei  in. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

J>IO. 

Diaiu. 

X. 

y- 

x.                      y. 

No. 

Mag. 

R.A.  9h  30™  to  9b  45™  —  contd. 

R.A.  9h  45ln  to  ioh  ora  —  contd. 

Centre      R.A.  9h  45m  Dec.  +  75°              R.A.  9h  30'"  Dec.  +  76° 

Centre      R.A.  9h  45™  Dec.  +  75°               R.A.  iob  o™  Dec.  +  76* 

Plate  1946.    1894,  April  6.          Plate  5400.     1901,  Feb.  3. 

Plate  1946.     1894,  April  6.           Plate  1823.     1894,  Feb.  24. 

m. 

o 

m. 

4101 

4 

17-4919 

9-4241 

4151 

5* 

23-4150     I7-4586 

6* 

11-9979 

5-2506 

4102 

6 

8-754' 

21-6654 

5 

19-9450 

9-6204 

4152 

7 

17-0773     17-8431 

1  1 

5-6935 

6'°453 

4'°3 

4'§ 

9-6897 

21-1268 

29§ 

20-9150 

9-1428 

75    392 

9'2 

4'53 

6 

7-6606 

6-6725 

4104 

2I§ 

11-9259 

21-4087 

'5 

23-1295 

9-5650 

4'54 

22§ 

'9''537 

18-4492 

24*5 

7-8038 

6-5130 

4105 

4 

14-6184 

10-4685 

4'55 

4t 

19-3619 

18-2119 

4 

7-9988 

6-2641 

4106 

5 

16-0790 

10-8925 

4156 

2O 

19-9420     18-8554 

'9 

8-6164 

6-8700 

4107 

5 

18-3549 

10-5673 

4'57 

'7 

20-5252     18-9645 

20 

9-2063 

6-9418 

4108 

9 

7-6466 

22-3298 

7 

18-7980 

10-2138 

4158 

4 

12-6190 

6-4659 

4109 

9 

7-8402 

22-2918 

7* 

18-9963 

10-1895 

4'59 

5 

14-3204     19-5506 

4110 

6 

12-1512 

22-71  16 

9 

23-2695 

10-8818 

4160 

18 

16-3714     187622 

20 

5-0448 

7-0075 

4111 

12 

12-8302 

22-5708 

12 

23-9588 

10-7810 

4161 

20 

21-4744     I9"49i4 

'9 

10-1849 

7-4053 

4112 

6* 

5-8409 

23-8303 

8 

16-9000 

i  r6oio 

4162 

4t 

15-0957  '  19-7977 

4* 

3-8435 

8-1210 

4"3 

4* 

1  1-1368 

23-2617 

4* 

22-2233 

1  1-3680 

4163 

16-3662     20-6599 

26§ 

5-1656 

8-9005 

75    398 

9'5 

4114 

4 

12-6748 

23-1552 

5* 

23-7653 

"•3565 

4164 

6b 

17-2840    20-3398 

7 

6-0597 

8-5221 

4"5 

6 

H'1395 

12-7876 

4165 

4* 

20-1152     20-4083 

5 

8-8979 

8-4793 

41  16 

74§ 

3'4942 

24-8918 

46§ 

14-4944 

12-5052 

76    360      7-3 

4166 

8 

20-3655     209107 

1  1 

9"'743 

8-8943 

4117 

4 

147065 

12-6990 

4167 

1  1 

21-7087     20-9590 

18 

10-51  56 

8-8552 

4118 

4* 

3-947I 

24-8317 

6 

14-9500 

12-4729 

4168 

4 

11-8767 

8-5375 

4119 

4 

15-4502 

12-3210 

4169 

4 

12-0669 

8-7189 

4120 

7t 

4-9256 

247274 

8 

'5'934° 

'2-43I5 

4170 

5 

18-0054 

21-6013 

6 

68632 

9-7362 

4121 

3* 

8-1240 

24-8463 

5 

19-1148 

12-7563 

4171 

4 

21-6478 

21-3677 

8 

10-4841 

9-2660 

4!  22 

'4, 

9-2750 

24-2127 

ii 

20-3048 

12-1975 

4172 

4* 

23-6536 

21-2497 

7 

12-4721 

9-0213 

4123 

3'§ 

9-4442 

24-3910 

22§ 

20-4620 

12-3849 

76    365 

9'4 

4'73 

4 

7-1889 

10-4213 

4124 

5 

21-1727 

12-5395 

4'74 

6 

19-2128 

22-2961 

10 

8-1127 

10-3510 

4125 

5 

22-4563 

12-8308 

4'75 

12 

19-3415 

23-0847 

'9 

8-2891 

111288 

4126 

16 

13-1440 

24-0491 

12 

24-1750 

12-2795 

4176 

8 

2O'I2O8 

23-4715 

16 

9-0914 

1  1-4630 

4127 

52§ 

4-0741* 

26-1  1  59 

23§ 

14-9913 

137619 

76    361       9-1 

4'77 

6 

9-7321 

u  3569 

4128 

3°§ 

4-3006 

25"3344 

18 

15-2697 

12-9980 

4178 

10 

16-4255 

24-2908 

13 

5-4587 

12-5206 

4129 

5 

16-7994 

13-4052 

4'79 

'3 

16-6380 

237930 

20 

5-6425 

I2'O1  1O 

4'3° 

7 

17-9048 

I3-4333 

4180 

6 

87235 

I2-87O2 

4'3' 

5 

10-2599 

25-6646 

6 

21-1949 

13-7083 

4181 

4 

97197 

12-1436 

4'32 

6 

23-1336 

13-3788 

4182 

10 

I3''305 

I2-3706 

4133 

9 

12-2351 

25-7304 

9 

23-1632 

13-8968 

4183 

j  i  C  i 

.  .«  .  *.  O 

5 

13-2156 

I2-27I7 
T  *  «  »  *-.Q  Q 

94 

1-7189 

22-2469 

75    386 

6-8 

4Ib4 
4185 

4 
9 

I4-3702 
I8-27O2 

24-7478 
24-9928 

9 
14 

3-4369 

7-3443 

i  3  looo 

I3-1034 

R.A.  9h  45m  to  ioh  om 

R.A.  ioh  om  to  ioh  i5m 

Centre      R.  A.  9''  45™  Dec.  +  75°              R.A.  ioh  0™  Dec.  +  76° 

Centre      R.A.  iob  15™  Dec.  +75°              R.A.  ioh  om  Dec.  +76° 

Plate  1946.     1894,  April  6.         Plate  1823.     1894,  Feb.  24. 

Plate254o.     1895,  April  18.          Plate  1823.     1894,  Feb.  24. 

4'34 
4'35 

28§ 

4 

18-5047 
21-6418 

I4-3395 
14-0999 

43| 

7 

6-8907 
10-0084 

24536 
2-0104 

O 

m. 

4186 
4187 

6     i    3-9925 
5         6-8918 

14-1346 
'4-0353 

'3 

12 

15-6485 
18-5518 

1-8487 
1-9258 

0 

in. 

4'36 

4 

237533 

14-7691 

7 

12-1546 

2-5420 

4188 

4       12-6295 

14-6569 

5* 

24-2334 

2-9045 

4'37 

.    .   _  O 

43§ 

23'7253 

15-0760 

48§ 

12-1479 

2-8525 

75    401 

9'3 

4189 

22              4'5O38 

16-0240 

16-0455 

3-76I4 

75    4°4 

9-0 

4138 

10 

13-8494 

2-9501 

4190 

'3              4-6509 

15-4427 

25§ 

16-2280 

3-I9II 

75    4°5 

9'4 

4'39 

15-2940 

'5-4791 

6* 

3-7619  ,    3-7989 

4191 

9        6-8823 

18 

'8-4294      3-7'87 

K  1963 

9'5 

4140 
4141 
4142 

4'43 
4'44 
4'45 
4146 

4'47 
4148 
4149 
4150 

4t 

4 
1  1 

I 
16 

8 

4 
4 

16-0753 
19-6777 
21-0899 
23-4048 
I4-5973 
'5'9773 
16-9028 
18-5277 
19-8422 
20-3552 
15-8477 

14-9465 

'5'4735 
15-2569 
15-7048 
16-5032 
16-4237 
16-3127 
16-7778 
16-8858 
16-5706 
17-3920 

10 

4* 
7 
20 

5* 
5* 
20 

12 

74§ 

4 
6 

4-5070 
8-1366 
9-5289 
11-8682 

4-5041 
5-4208 

7-0737 
8-3918 
8-8824 
4-4390 

3-2190 

3'5'3o 
3-2061 

3'5OI5 
4-8649 

4-7004 

4-5291 
4-8855 
4-9120 
4-5601 
5-6699 

75    399 

7-2 

4192 

4'93 
4194 

4196 

4'97 
4198 
4199 
4200 
4201 
4202 

24§ 
6 

10 

'4 

4* 

16 

4* 

8-6568 
8-8319 
5-0168 
8-0340 
8-3508 

3-8590 

15-4903 
15-8971 
16-6698 
16-1755 
16-8756 

18-4844 
19-3746 

16 
'5 

28§ 

7 
7 
4 
24§ 
6 

12 

4 

20-2237 
20-3710 

16-5157 
19-5586 
19-8329 
15-8959 
14-1002 

15-9293 
18-4900 

I5-I946 
i9-3985 

3-4859 
3-9040 

4-4365 
4-I279 

4-8503 

6-5274 
6-2I85 
6-4826 
7-0655 
7-8728 

75    4°8 
75    4°7 

9'4 
9'5 

I  r&seau  interval  represents  very  m-iiriy  5'  =  77»-3  of  R.A.  ;\l  Dec.   +  75°,  and  82"7  at  Dec.  +  76°. 
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X, 

B.  D. 

niom 

TVi*m 

B.  D. 

V- 

No.      . 

Mag. 

uiain. 

1/uun.             t.  . 

y. 

Xo. 

Mag. 

RA.  ioh  om  to  ioh  15"-  —  contd. 

R.A.  ioh  i5m  to  ioh  30™  —  contd. 

Centre    R.A.  ioh  if""  Dec.  +  75°              R.A.  ioh  o™  Dec.  +76° 

Centre     R.A.  ioh  i5n>  Dec.  +  75°               R.  A.  ioh  30-"  Dec.  +  76° 

Plate  2540.     1895 

April  18.        Plate  1823.     1894,  Feb.  24. 

Plate  2540.     1895,  April  18.          Plate  3054.     1896,  April  i. 

0 

m. 

m. 

4203 

4       20-6109 

7-9210 

4252 

24§ 

20-8786     18-3113 

27§ 

9*6072       6-1940 

75*  4'4 

9-5 

4204 

4*        9-4450 

19-5600 

1  1       20-7605 

7-5958 

4253 

6 

10-5307-      6-2638 

4205 

8       10-3127 

19-8802 

14       21-6033- 

7*9710 

4254 

6 

11-6155       6-6891 

4206 

>9§     '0-4973 

19-4253 

34§     21-818  1 

7-5256 

4255 

4 

11-7387       6-5177 

4207 

23§      11-7105 

18-9253 

455     23-0600 

7-1038 

75    4" 

9'4 

4256 

9 

25-1654 

19-2967 

18 

13-9445       6-9313 

4208 

5 

13-1200 

19-7052 

ii       24-4165 

7*9692 

4257 

7        7-3586      7-2076 

4209 

4 

13-7625 

18-8141 

8*    25-1126 

7-1199 

4258 

7 

20-0478 

'9-5853 

'3 

8-8508       7-5147 

4210 

5       14-8867 

8-iou 

4259 

33§ 

2'-'335 

19-4677 

33§ 

9'9275       7-3345 

75    4'5 

8-9 

4211 

7 

7-3408 

20*8466 

17       18-5785 

87514 

4260 

8 

12-3156       7-44-7 

4212 

25§       7-5721 

20-8507 

39§     18-8085 

8-7681 

75    4°6 

9-3 

4261 

5^ 

13-8213       7-2949 

4213 

4       I4-I370 

9-0763 

4262 

20 

16-0970 

20-2325 

4945s       8-3905 

4214 

1  6        4-1048 

21*7130 

27       15-2918 

9*4136 

75    4°3 

9'3 

4263 

12 

12*1932       8-8626 

4215 

6*      4-2335 

22-0486 

14       15-4021 

9*7560 

4264 

18       23-6855 

20-3510 

22§ 

12*5268 

8*071  1 

75    4'6  '    9'5 

4216 

4 

1  1  -0997 

21-3240 

ii       22-2978 

9-4585 

4265 

4 

12-6879 

8*6281 

4217 

16 

11-2331 

21-5996 

28§     22-4173 

97425 

75    410 

9'3 

4266 

10       156848 

21-6427 

18 

4-6142 

9-8210 

4218 

4       23-1522 

9-071- 

4267 

5     :  16-2103 

21-0520 

8 

5-1051 

9*2020 

4219 

4* 

8-7087 

22-2983 

1  2 

19-8528 

10-2844 

4268 

4t     18-3665 

21-9184 

9 

7-3058 

9-9427 

4220 

32§ 

9-0345 

22-3179 

4^ 

20-1781 

10-3243 

75    4°9 

8-5 

4269 

10 

12-5881 

9-9798 

4221 

12 

20-7405 

10-6939 

4270 

4 

9-1763 

10-1630 

4222 

5 

9-8922 

22-0825 

12 

2  1  -0463 

10-1431 

4271 

3* 

21-0188 

22-9489 

8 

10-0123 

10-8181 

4223 

12 

10-0033 

22-4464 

2O 

2I-I37I 

10-5113 

4272 

'3 

12-7915 

10-4995 

4224 

9 

21-5058 

10-871  5 

4273 

5 

3'5293 

1-6604 

4225 

21 

7-2630 

23*8236 

34§ 

I8-3I72 

11-7154 

76    378      9'5 

4274 

5       16-5861 

23-5624 

ii 

5-6261 

1-6848 

4226 

1  1 

12-1496 

23*3166 

20 

23-224I 

11-5146 

K  1985 

9'5 

4275 

6 

6-8735 

'75'3 

4227 

4 

14-2089 

12-7921 

4276 

6 

7-2738 

1-2934 

4228 

182096 

12*0238 

4277 

6 

10-4182 

'•5042 

4229 

5 

18-9718 

12-1583 

4278 

4 

10-7910 

1-1526 

4230 

24         8-3234 

24-2923 

34S 

19-3476 

12*2512 

76    379      9'3 

4279 

5 

11-4598 

1-2470 

4231 

5 

I97I95 

12-953' 

4280 

9 

1  1-6918 

1-8740 

4232 

12 

15-6159 

13-5052 

4281 

4 

12-6970 

1-8701 

4233 

4 

13*2990 

4282 

6 

13-2631 

''7359 

4234 

4*      4-7935 

25-2946 

16 

I5-7600 

13-0320 

4283 

4 

13-8802 

i  -6906 

4235 

14         5-1187 

25'5353 

22 

16*0694 

13*2934 

K  1951 

9'5 

4284 

6 

4-5438 

12-3968 

4236 

9 

16-8238 

13-1483 

4285 

20      19-6276 

24-1752 

23 

8-6982 

12-1238 

76    392 

9'5 

4237 

c 

17-0035 

'3'2947 

4286 

5 

11-1925 

12-8067 

4238 

•-J 

'8-7544 

13-9170 

4287 

8 

13-2208 

12-6952 

4239 

48§       8-6035 

25-3273 

543 

19-5610 

13-2989 

76    380 

8*3 

4288 

5 

5-4648 

131218 

4240 

6       12*9683 

25-6653 

13      238936 

13-9083 

4289 

31       19-1217 

25-9645 

29S 

8-2963 

13-9368 

76    391 

9"4 

4290 

4 

9'257S 

13-8772 

84§ 

26-2907 

5*6420 

75    4'2 

8-2 

4291 

6 

107983     13-8148 

R.A.  I0h  I5m  to  I01'  1 

Om 

R.A.  ioh  30m  to  ioh  45m 

Ccntre    R.A.  to*  45™  Dee.  +  -5°              R.A.  ioh  30n,  Dec.  .4.  -g" 

Centre      R.A.  ioh  ism  Dec.  +75°              R.A.  ioh  jOm  Dec.  +76° 

Plate  3047.     1896,  March  28.         Plate  3054.    1896,  April  i. 

Plate  2540.     1895, 

April  is.            riaie  3054.     1890,  April  I. 

o 

m. 

O 

ni. 

4292 

31^       5*0673     14*6437 

3  6$ 

16-8066      2-3455 

75    420 

9'5 

4241 

4       I3'337i 

2-1794 

4293 

4        5-8634     H7776 

4242 

6         7^343 

3*8127 

4294 

4        7-2747     H-3244 

4243 

4 

20-5547 

15*9400 

7        9''476 

3-8502 

4295 

30§       9-9076     14-6596 

44-j 

21-6353       2-6929 

75    424 

8-4 

4244 

5        9*0633 

4-4824 

4296 

5       13-7927     '4'°9'5 

4245 

10 

20-9830 

16-9613 

17 

9'6335 

4-8424 

4297 

5       10-2700 

15-8234 

4* 

21-9114      3-8814 

4246 

5 

13-9318 

4-3995 

4298 

17.-5     '0-5730 

15-6724 

20 

22-2260      37473 

4247 

3* 

14-6183 

'77449 

6 

3'3249 

5-9960 

4299 

5       10-8126 

15-6566 

4248 

45§ 

14-8432 

17-2666 

54§ 

3-5219 

5-5014 

75    4'2       8-2 

43°o 

4       12*4014     15*2778 

4249 

3* 

14-3429 

I8-5558 

4 

3-1023 

6-8190 

4301 

i8§     12-4267     15-3379 

23 

24-0975 

3-5394 

4250 

18 

19-6589 

18-6871 

22§ 

8-4125 

6-6435 

K  2007       9-6 

4302 

4       '2'4340 

I5-5798 

4251 

5 

19-8837 

18-7021 

12 

8-6353 

6-6433 

4303 

4       12*7923     15-2393 

i  r&eau  interyal  represents  very  nearly  5'  =  77^3  of  K.A.  at  Dec.  +  75°,  and  8z»7  at  Dec.  +  76°. 
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ZONE    +75° 


B.D. 

Diam. 

B.D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X.                        y. 

>T0. 

JIag. 

Xo. 

Diain. 

x.                     y. 

No. 

Mag. 

R.A.  ioh  30™  to  ioh  45™  —  contd. 

R.A.  ioh  45111  to  i  ih  om  —  contd. 

Centre      R.A.  ioh  45'"  Dec.  +  75°            R.  A.  ioh  30™  Dec.  +  76" 

Ci-iit.e      R.A.  lo1'  45m  Due.  +  75°               R.A.  nh  o"'  Dec.  -f  76° 

Plate  3047.    1896,  March  28.       Plate  3054.     1896,  April  i. 

Plate  3047.     1896,  March  28.         Plate  3420.     1897,  April  13. 

m. 

o 

m. 

43°4 

6 

13-1573 

15-2465 

4357 

25§ 

24-4263 

16-7073 

28§ 

12-8642 

4-4252 

75    435 

9'5 

4305 

5 

3-6921 

16-4683 

4 

15-3070 

4-0730 

435s 

5 

15-4494 

17-6379 

7 

3-9605 

5-9100 

4306 

6 

4-8073 

16-6484 

4* 

16-4067 

4-327I 

4359 

8 

18-0640 

16-9608 

12 

6-5281 

5-0728 

4307 

5 

5-9086 

16-6940 

4       i7-5°44 

4-4469 

4360 

4 

18-0922 

17-1400 

5 

6-5660 

5-2523 

4308 

8 

9-534° 

16-4077 

12       21-1373 

4-4117 

436i 

46^ 

20-1023 

17-9362 

55§ 

8-6234 

5-9195 

75    43i 

8-0 

43°9 

4 

10-6900 

16-8387 

4362 

4 

21-8030 

17-6850 

8 

10-3042 

5-5637 

431° 

4* 

3-3838 

17-6541 

4* 

14-9194 

5-2351 

4363 

5 

17-2558 

I7-9313 

6 

5-7808 

6-0906 

43H 

4 

4-4365 

17-1299 

4t 

16-0086 

4-7861 

4364 

5 

18-0523 

5 

6-0921 

6-1956 

4312 

10 

6-3473 

17-4907 

10 

17-8865 

5-2709 

4365 

4 

19-0559 

18-4349 

4* 

7-6095 

6-4838 

4 

7-3853 

17-1566 

4366 

6* 

25-0756 

19-2184 

8 

13-6665 

6-8885 

43H 

5 

7-6233 

17-6584 

4 

'9''473 

5-5275 

4367 

6 

14-4533 

19-2664 

7t 

3-0693 

7-5995 

4315 

9 

8-4025 

17-3361 

H 

19-9468 

5-2601 

4368 

6 

16-6250 

19-6297 

'4 

5-2587 

7-8225 

43i6 

5 

11-2471 

17-1966 

4369 

5 

16-8333 

19-6544 

5 

5-4678 

7-8335 

4317 

9 

3-7573 

18-4281 

1  1 

15-2378 

6-0318 

4370 

4         5-5754 

7-0586 

4318 

18 

6-6086 

18-7289 

'9 

18-0670 

6-5282 

75    421 

9'5 

4 

5-599I 

7-1006 

4319 

9 

7-5116 

'7-9755 

9 

19-0150       5-8372 

4372 

4 

17-8070 

19-0995 

4 

6-4039 

7-2227 

4320 

8-4749 

18-7593 

22§ 

19-9244 

6-6844 

75    422 

9'5 

4373 

20-4757 

19-6562 

9-1029 

7-6095 

75    432 

9'5 

432i 

22§ 

9-0805 

18-0868 

26^ 

20-5705 

6-0518 

75    423 

9'5 

4374 

5 

21-5638 

19-9390 

9 

10-2047 

7-8297 

4322 

7 

9-7790 

18-9640 

7 

21-2119 

6-9770 

4375 

12 

23-0965 

19-4418 

"7 

1  1  -7060 

7-2348 

4323 

34§ 

4-4708 

19-2879 

24§ 

15-8932 

6-9378 

75    419 

8-8 

4376 

4 

i  2-0681 

7-3344 

4324 

'4 

5-1557 

19-0583 

16 

16-5919 

6-7560 

4377 

22§ 

'4-4653 

20-1408 

3-134I 

8-4712 

75    427 

9'5 

4325 

6 

6-8540 

19-9178 

6 

18-2272 

7-7312 

43/8 

4 

14-7835 

19-8587 

4t 

3-435° 

8-1695 

4326 

9 

4-1456 

20-4953 

9 

15-4866 

8-1201 

4379 

3 

14-8687 

197884 

4* 

3-5162 

8-0932 

4327 

6 

5-9753 

20-5507 

6 

17-3067 

8-3036 

4380 

6 

15-9688 

19-8198 

10 

4-61  56 

8-0547 

4328 

5 

6-3212 

20-6175 

5 

17-6452 

8-3922 

438. 

4 

15-9875 

20-3992 

4t 

4-6737 

8-6315 

4329 

I2§ 

12-5360 

2O-I  5OO 

13 

23-8837 

8-3487 

4382 

3* 

23-2492 

20-8567 

4 

11-9418 

8-6383 

4?3o 

35§ 

12-8867 

20-7302 

43§ 

24-1701 

8-9497 

75    425 

8-6 

4383 

18 

24-4833 

20-8707 

2°^ 

13-1786 

8-5747 

433' 

9 

3-1033 

21-7145 

6 

14-3609 

9-2664 

4384 

H 

25"'346 

20-5305 

13-8083 

8-1966 

4332 

7 

3-0515 

22-2O9J 

7 

14-2744 

97579 

4385 

4 

13-8895 

8-1924 

4333 

6 

4-9158 

22-672O 

5 

16-1056 

io-3447 

4386 

4 

16-8965 

2I-OOZO 

4* 

5-6146 

9-1753 

4334 

22§ 

13-1212 

22-6o62 

25§ 

24-2958 

10-8396 

75    426 

9-0 

4387 

15 

17-3991 

217475 

20 

6-1624 

9-8886 

4335 
4336 

4* 

4* 

13-6403 
6-9037 

22-I356 
23-6047 

3* 
4 

24-8507 
18-0235 

10-4045 
1  1-4161 

4388 
4389 

3 

2C 

18-9185 
22-9673 

21-4638 
2I-68II 

2I§ 

7-6592 
II-7H3 

9-5133 
9-4790 

4337 

7 

10-6656 

23-2680 

7 

21-8031 

i  '"3331 

439° 

6 

12-2867 

9-4211 

4338 

8 

5-8107 

24-75  '3 

6 

16-8547 

12-4801 

4391 

IO 

23-7252 

21-5641 

9 

12-4661 

9-3154 

4339 
434° 

6 

7-8164 

5-7418 

24-0891 
25-6074 

4 
6 

18-9036 
16-7258 

11-9565 
I3-3339 

4392 
4393 

5 

14-8957 
16-0757 

22-6415 
22-5344 

«      j     3-7175 
19        4-89°5 

10-9367 
10-7580 

434' 

5 

21-9551 

13-7810 

4394 

4 

18-0738 

21-9208 

5         6-8457 

IO'O2O5 

4395 

23-3173 

22-4998 

8       12-1163 

10-2740 

RA                    V>                                                t, 
f\           T  /"Nil       A    f  111     T  r\       T    i  11     y-\Tll 

4396 

4    ;  12-2278 

10-6986 

./i.  10    45     to  1  1"  om 

Centre      R.A.  jo1"  45™  Dec.  +75°              R.A.  n>>  o">  Dec.  +76° 
Plate  3047.    1896,  March  28.        Plate  3420.     1897,  April  13. 

4397 
4398 
4399 

IO 

16 

15-6043 
17-1336 

23-0228 
23-4025 

14 
17 

4 

4-4497 
5^993 
8-3413 

•2/33 
•5584 
7197 

„                     m. 

4400 

'3 

19-7637 

23-1334 

15 

8-6055 

•1283 

4342 

20§ 

I9-2533 

14-65  10 

3°§ 

7-5735 

2-6909 

75    43°      9'4 

4401 

7 

19-8309 

23-2076 

13 

8-6776 

•1990 

4343 

5 

20-2991 

14-8970 

4* 

8-6336 

2-8707 

4402 

7 

14-5008 

24-3881 

IO 

3-4333 

12-7080 

4344 

5 

21-1229 

14-1783 

6 

9-4074 

2-1049 

44°3 

4 

14-7254 

23-8260 

5 

3-6220 

12-1343 

4345 

5 

22-6757 

14-9017 

5* 

1  1-0059 

2-7334 

4404 

4 

4-8568 

12-3035 

4346 

4* 

23-0954 

H-3492 

4* 

ii  3874 

2-1546 

4405 

9t 

16-0674 

24-2003 

10 

4-993° 

12-4225 

4347 

6 

23-0999 

14-8040 

10 

11-4189 

2-6072 

4406 

9 

20-8747 

24-1997 

1  1 

9-7822 

I2-I2I8 

4348 

4 

14-9127 

16-2645 

4t 

3"34°o 

4-5742 

4407 

4 

12-3601 

I2-8I30 

4349 

9 

16-1654 

16-1  169 

13 

4-5824 

4-3458 

4408 

24§ 

14-9445 

25-5836 

27§ 

3-9505 

13-8728 

76    403 

9'5 

435° 

8 

18-2525 

15-9908 

9 

6-6566 

4-0909 

4409 

7 

18-6359  ; 

25-1461 

1  1 

7-6064 

13-2066 

435! 
4352 

7 
4 

18-8783 
19-7542 

16-4521 
15-9890 

10 

5 

7-3i°9 
8-1564 

4-5148 
3-9950 

4410 
4411 

24§ 

19-5960 

25-6094 

4 

9-7888 

13-6099 
I3-I385 

76    409 

9-o 

4353 

ii       20-2450 

16-8795 

'5 

8-701  1 

4-8565 

44'2 

6 

10-3420 

13-6880 

4354 
4355 
4356 

3 
H 
5 

20*6250 
21-3897 
22-6761 

16-2360 
16-2692 
16-5282 

3* 
'4 
5 

9-0414 
9-8053 
1  1-1049 

4-1926 
4-1768 
4-3547 

44'3 
4414 

4415 

I  I 

21-5598 
22-1089 

25-1378 
25-8878 

6i§ 
3 

10-5239 
i  ri  160 
12-1749 

13-OI58 
137305 
I3-O1OO 

76    411 

8-0 

i  rtstau  interval  represents  very  nearly  5'  =  778-3  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and  82^7  at  Dec.  +  76°. 
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ZONE    +   75* 


B.  D. 

B.  D. 

Diam. 

X. 

V. 

Diam 

X. 

y- 

So. 

Mag. 

X, 

y- 

LH&m.              z.                      y, 

1 

Ko. 

Mag. 

R.A.  ioh  45m  to  i 

nh  o™  —  contd. 

R.A.  i  ih  om  to  nh  I5m  —  contd. 

re      R.A.  ioh  45™  Dec.  +75°               R.A.  nh  om  Dec.  +76° 

Centre       R.A.  nh  I5m  Dec.  +  75°              R.A.  n»  o">  Dec.  +  76' 

Plate  3047.     1896,  March  28.         Plate  3420.     1897,  April  13. 

Plate  2535.     1895 

,  April  14.         Plate  3420.     1897,  April  13. 

m. 

o                    m. 

44'6 

7 

12-4650 

13-2913 

4465 

6 

8-2738 

24-6879 

9      19-1952     12-6617 

• 

44'7 

IO 

13-5897 

13-5360 

4466 

6i§  |  10-5723 

247718 

62§       21-4814       12  8965 

76    421      7'6 

A\f\1 

+      i  c*;j.8i     i  v67Q2 

56.^ 

11-3122 

1-0307 

75    434      8-4 

TTU/ 

4468 

3   !>T                J      /  7 

7       15-6396     13-9102 

53§ 

1-5746 

9-1592 

75    425      8-6 

4469 

15         5-6917 

25-6409 

16       16-5522     13-4459 

33§ 

1-9450 

11-0145 

75    426      9-0 

4470 

'5* 

5-8046 

25-1763 

15       16-6983     12-9900 

,.                                                                               S       ft 

£ 

447i 

4'§ 

8-1294 

25-0989 

29!$     19-0225     13-0618 

76  420     9-4 

R.A.    IIh  Om 

to  uh 

[5m 

4472 
4473 

7 

13-5538 

24'9475 

10       24-4462     13-2714 
4      20-4667     13-6419 

Centre      R.A.  nh  i5m  Dec.  +  75°              R. 

A      iih  nmT) 

PC.  4-  1(1° 

Plate  2535.     1895,  April  14.         Plate  3420.     1897,  April  13. 

69;     24-6933       1-8588 

75    440       8-8 

o                        *-"• 

44'  § 

3°§       5"°328     I4'9I9' 

32$ 

16-6005 

27027 

75    436      9'5 

R.A.  nh  is™  to  nh  lo"1 

44'9 

4420 

8     .    9-9360     14-6981 
4       10-7543     14-4613 

8* 

21-5090 

2-8058 

—  —      —  —          —  ^j           —   —          ^j  — 

Centre      R.A.  nh  15™  Dec.  +75°              R.A.  nh  30"  Dec.  +76' 

4421 

13       1  1-4061  :  14-6678 

12 

22-9785 

2-8746 

Plate  2535.     1895,  April  14.         Plate  3056.     1896,  April  i. 

4422 

9       12-7655     15-0797 

«,                    m. 

4423 

6       12-9093     15-6177 

4474 

22§        16-9690 

14-0190 

21 

5-3301       2-2429 

4424 

6        9-8351     16-3926 

6* 

21-2987 

4H873 

4475 

9      20*8044 

14-8775 

6 

9-2146 

2-8627 

4425 

10       12-1345     16-1268 

9t 

23-6091 

4-3762 

4476 

4      24-5575 

14-8428 

4 

9-9637 

2-7803 

4426 

1  6     ,    4-0682     17-4080 

15-4746 

5-1242 

4477 

6       14-5576 

15-2498 

4427 

5*       5-1647     17-1933 

5 

16-5851 

4-9815 

4478 

6       i5-5'5i 

15-3530 

4428 

8 

S'3'55     '7-152' 

9 

167382 

4-9478 

4479 

5       19-6310 

15-4264 

4t 

8-0741 

3-4817 

4429 

8 

8-6227  j  '7-7874 

4480 

12 

14-1400 

16-1803 

8* 

2  '6400 

4-5717 

443° 

5 

9-3067 

17-1822 

5 

20-7189 

5"2425 

4481 

4 

14-9025 

16-4090 

443' 

5* 

3-7641 

18-8362 

6 

15-0775 

6-5295 

4482 

7 

162186 

16-2346 

5 

47180 

4-4976 

443^ 

29 

3-8860 

18-7872 

*'3 

I5-2032 

6-4890 

4483 

25§ 

16-9723 

16-1531 

25 

5-4646 

4-3721 

4433 

15 

10-2726 

18-3212 

13 

21-6073 

6-4428 

4484 

5 

20'4577 

16-4814 

4 

8  9610 

4-4829 

4434 

9 

11-4310 

18-4406 

8 

227562 

6-6382 

4485 

i3 

20-4824 

16-6714 

13         8-9983 

4-6715 

4435 

5 

I5-82I3 

7'397i 

4486 

23-1296 

16-3861 

•9 

11-6250 

4-2268 

4436 

7 

6-6471 

19-9343 

9 

17-8845 

7-8108 

4487 

4 

17-7185 

17-1446 

4437 

16 

7-4854 

19-6091 

'3 

18-7419 

7'544i 

4488 

42^     23-9926 

17-1412 

27§ 

12-5309       4-9266 

75    446 

9'5 

443* 

12         8-4293 

19-3384 

10 

197023 

7-3376 

4489 

71 

24-4324 

17-2301 

6 

12-9748       4-9883 

4439 

2I§          8-7205 

19-8913 

2  I 

19-9548 

7-9060 

449° 

4 

19-4756 

17-8462 

3* 

8*0641        5-9070 

444° 

20              5-7938 

20-4878 

15! 

16-9955 

8-3104 

449' 

4 

12-9257       5-90i4 

444' 

4*       8-4521     20-9198 

5 

19-6189 

8-9137 

4492 

16 

14-2766 

18-5252 

14 

2-9217       69012 

4442 

5 

8-5816    20-6155 

5 

I9-77IO 

8-6173 

4493 

6 

16-2901 

18-7070 

6         4-9418       6-9599 

4443 

5       11-1029     20-3488 

4t 

22-3018 

8-5224 

4494 

20 

17-9270 

18-4405 

20         6-5596      6-5930 

44+4 

6 

I4-69I3 

9-081  1 

4495 

'4 

24-2756 

18-8696 

15 

12-9200 

6-6316 

4445 

24 

9-0588 

21   6953 

2I§ 

20-I732 

97293 

4496 

4 

15-9903 

19-2236 

4* 

4-6743 

7-4941 

. 

4446 

6 

10-5968     21-0460 

7 

2I-750I 

9-1804 

4497 

5       17-9115 

19-7889 

5 

66241 

7-941  3 

44§ 

12-2732     21-5501 

54^ 

23-3932 

97945 

75    439      7-8 

4498 

32;$     20-2497 

19-7016 

23§ 

8-9539 

77099 

75    443 

9-2 

7* 

4-5611     22-1570 

7 

15-6552 

9-8895 

4499 

6     '15-0243 

20-4379 

4-t 

3-"845 

87631 

4449 

9 

4-4107 

22-6764 

9 

15-4697 

10-4045 

4500 

213      16-9079 

20-4185 

21 

5-6615 

8-6303 

445° 

13 

4-7900    22-3085 

'3 

15-8748 

10-0595 

4501 

6     '.  17-1518 

20-5728 

6 

59-49 

87711 

445' 

6* 

5-6026    22-7903 

6 

16-6562 

'0-5947 

4502 

4   ;  18-1433 

19-9131 

4* 

68637 

8-0514 

4452 

10 

6-9557     22-1981 

10 

18-0423 

10-0925 

45°3 

6     :  18-5050 

20-6019 

5t 

7-2667 

87183 

4453 

4 

19-4044 

107647 

4504 

37  j      18-9641 

20-0738 

s6g 

7"OQ'5  s 

8-1591 

75    442 

9'4 

4454 

17 

9-6029    22-2579 

20 

20-6810 

10-3253 

45°5 

22 

20-9843 

20-7043 

15 

o*74-  ^6 

8-6646 

4455 

4       11-9703     22-2945 

5 

23-0390 

10-5165 

45°6 

4 

97649 

8-6498 

4456 

15     j    5-2726     23-6264 

1  1 

16-2673 

•4067 

45°7 

5* 

22-1545 

20-9350 

4 

10-9258 

8  8229 

4457 

9 

17-0175 

•4430 

4508 

.* 

23-2562 

20-2589 

4 

11-9850    8-0846 

4458 

353 

6-1426    23-8775 

26^ 

17-1193 

7158 

76    418      9-5 

9* 

24-1584 

207259 

7 

12-9095    8-4923 

4459 

9 

9-8141     23-0790 

IO 

20-8366 

•1601 

4510 

24-4145 

20-4318 

19       13-1540       8-1838 

4460 

4 

21-3009 

•8334 

45'i 

20 

15-1863 

21-4051 

18         4-0050      9-7196 

75    44i       9'5 

4461 

12 

11-4408     23-5258 

13 

22-4303 

•7140 

4512 

5* 

18-8438 

21-1394 

4      ;    7-6396        9-2316 

4462 

7 

147305 

2-0235 

45'3 

4       13-5807  j    9-951° 

4463 

5 

157356 

12-8223 

45'4 

7 

I5-3935 

22-3655 

7        4-2743     10-6658 

4464 

7 

16-9155 

12-5687 

4515 

IO 

17-6846 

22-3477 

Q 

6-5561 

10-5081 

i  rettau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77'"3  of  R.A.  at  Dec.  +  75 

',  and  82«7  at  Dec.  +  76*. 
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GREENWICH  ASTROGKAPIUC  CATALOGUE,  1900. 


Z  O  N  E    +    75°. 


B.  D. 

Tiff. 

B.  I>. 

Diam. 

X. 

y- 

X, 

y- 

No. 

Mag. 

iNO. 

1  'l.'Ull  . 

X, 

y- 

Diftni. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  nh  i5m  to  nh  30'"  —  contd. 

R.A.  i  ih  30'"  to  i  ih  45m—  contd. 

Centre      R.A.  nh  15™  Dec.  +75°              R.A.  nh  30™  Dec.  +76° 

Centre      R.A.  nh  45™  Dec.  +75°               K.A.  nh  30"'  Dec.  +76" 

Plate  2535.     1895,  April  14.           Plate  3056.     1896,  April  i. 

Plate  2581.     1895,  May  i.            Plate  3056.     1896,  April  I. 

o 

nu 

m. 

4516 

4 

18-6023      22-6755 

4 

7-4892 

'0-7797 

4564 

10 

7-7913 

22*2013 

'4 

18-8261 

10-1776 

45'7 

8 

197212      22-5594 

6 

8-5987 

10-5951 

4565 

5 

11-8443 

22-4628 

7 

22-8500 

10-6999 

45'8 

56S 

22-9788      22-9443 

28$ 

1  1-8750 

107779 

75    445 

8-8 

}.566 

7 

I9'3553 

13-8727 

45'9 

4i§     24-9488     23-2305 

25§ 

13-8597 

10-9455 

75    448 

9'3 

4520 

1  1 

15-6369      22-8721 

10 

4-5447 

11-1585 

6g§ 

25'24'4 

13-2526 

76    434 

7-3 

4521 

28§ 

177799    :23-I339 

2'§ 

6-6967 

_  .  _  o  •  ,. 

11-2876 

_  ¥  ,/"  o 

76   425 

9'5 

4522 

5 

zo-i  346 

4 

9  o833 

I  I  0004 

4523 

4* 

20-6843 

23-2339 

4 

9-6057 

11-2119 

RA       T  T  h    A  C-U1  i-r*    T  oh  rJ& 

4524 

4 

7-2859 

12-6135 

..£\.    11      4  S       ^O    i  2      (J 

4525 

4 

69245 

13-6089 

Centre      R.A.  1  1'1  45"'  Dec.  +75°              R.A.  12''  o">  Dec.  +76° 

4526 

4 

9-4545 

13-8763 

Plate  2581.    1895,  May  i.            Plate  3465.     1897,  May  5. 

4527 

5'§ 

20-9059 

25-0902 

25§ 

9'9375 

13-0485 

76   426 

9'4 

20 

23-2812       25-9850 

'3 

12-3645 

13-7946 

4567 

-  /    O 

1  1 

C" 

16-7393   :  14-6031 

'5 

5-0648 

-  .u«£  - 

2-8656 

75    46oc; 

£ 

9-5 

4568 

29§ 

'7'497'    ,  14-3798 

32§ 

5  8005 

2-5980 

75    46' 

9  ' 

1 

64§ 

1-3886 

2-0085 

75    440 

8-8 

4569 

5 

'97495 

14-9728 

4 

8-0891 

3-0558 

6o§ 

25-6021 

75    449 

9-1 

4570 

5 

20-2042 

15-3866 

3 

8-5697 

67 

25-8132 

22-3458 

75    45° 

8-0 

457' 

5 

21-5632 

15-5459 

5 

9-9335 

3-5159 

4572 

10 

22-1345 

15-5165 

10 

10-5028 

R.A.  i  ih  30™  to  iih  45m 

4573 

10 

22-3983 

15-9688 

'3 

10-792; 

3-8875 

Centre     R.A.  n>>  45™  Dec.  +  75°              R.A.  n'>  30™  Dec.  +  76° 
Plate  2581.    1895,  May  i.            Plate  3056.     1896,  April  i. 

4574 

4575 
4576 

5 
'3 

17-2501 
17-6699 
20-695  1 

16-7168 
16-5818 

4* 
5 
16 

5-6986 
6-0748 
9-1285 

4-9445 

4-2027 
4-6017 

0 

111. 

4577 

4 

25-4289 

16-5065 

7 

13-8488 

4-2470 

4528 

7 

3'5988 

14-2653 

10 

15-1489 

1-9908 

4578 

»2§ 

17-6965 

17-535° 

25§ 

6-1934 

5-7317 

75    462 

9'5 

4529 

10 

1O-023O 

14-2607 

'4 

21-5646 

2-3990 

4579 

4! 

19-2267 

17-6391 

4 

77277 

5-7461 

4530 

'4 

8-9083 

15-0556 

24 

20-4026 

3-1213 

4580 

3t 

19-3028 

177782 

3 

7-8120 

5-8813 

453' 

9 

11-5823 

15-2636 

12 

23-0590 

3-4990 

458, 

9 

23-6024 

17-3639 

10 

12-0773 

5-2113 

4532 

12 

5-3436 

16-4003 

18 

167578 

4-2342 

4582 

3 

25-4362 

17-4427 

5 

13-9158 

5-1811 

4533 

4 

6-8507 

16-0824 

4 

18-2843 

4-0113 

4583 

7 

'5-1474 

18-0790 

5 

3-6797  !    6-4266 

4534 

6 

8-2826 

16-6667 

10 

19-6722 

4-6886 

4584 

33§ 

15-7077 

2O'I  520 

36.3 

4-3646      8-4650 

75    460 

9-0 

4535 

ii 

9"5279 

16-7270 

18 

20-9125 

4-8291 

4585 

4* 

19-8803 

2O-I3O2 

4* 

8-5256      8-1924 

4536 

10 

13-8209 

15-8157 

1  1 

25-2550 

4-1980 

4586 

4* 

22-8480 

207557 

5 

11-5274      8-6406 

4537 

9 

7-5868 

17-8406 

'4 

18-9018 

5-8136 

4587 

4 

16-1976 

21-3945 

5 

4-9253      9-6/53 

4538 

'7 

8-1208 

17-1661 

22 

19-4787 

5-1775 

4588 

'4 

iS'oooo 

2  I  -66O2 

16        6-7422      9-8304 

4539 

10 

8-8232 

16-9583 

16 

20-1927 

5-0135 

4589 

4       20-3173 

2I-220O 

6 

9-0275       9-2570 

454° 

1  1 

13-6137 

17-0060 

'7 

24-9703 

5-3707 

459° 

5       20-9758 

217377 

5 

9-7191       9-7352 

454' 

32§ 

2-9715 

'8-7757 

27§ 

14-2368 

6-4513 

75    449 

9-1 

459' 

'3 

23-035° 

2I-6lO3 

1  1 

1-7656      9-4840 

4542 

8 

4-8878 

18-6768 

1  1 

16-1542 

6-4754 

4592 

4 

1-7847 

9-9256 

4543 

'7 

5'9938 

18-0943 

18 

17-2939 

5-9645 

4593 

7 

23-1098 

21-4758 

9 

1-8335 

9-3465 

4544 

4 

7-1868 

'8-4574 

5 

18-4643 

6-4024 

4594 

4 

1-3792 

4545 

5 

77269 

18-5611 

7* 

18-9978 

6-5427 

4595 

5 

2-7893 

10-3078 

4546 

4 

9-8023 

18-0814 

5* 

21-0977 

6-2000 

4596 

3 

14-1330 

23-2427 

5 

2-9778 

1  1-6422 

4547 

18 

10-2316 

18-2182 

24 

21-5164 

6-3598 

75    457 

9'5 

4597 

6       14-8463 

22-9890 

7 

3-6729 

11-3464 

4548 

5 

6-3817 

'9-9573 

7 

17-5623 

7-8481 

4598 

50$     22-6678 

23-1628 

4'§ 

11-4915 

1  1-0540 

76    437 

8-8 

4549 

'4 

10-9008 

19-2173 

'9 

22-1206 

7-4029 

4599 

'3 

16-4217 

24-1697 

'3 

5-3159 

12-4329 

455° 

5 

9-4024 

20-0233 

7 

20-5756 

8-1085 

4600 

7t 

24-9643 

25-0969 

12 

13-8988 

12-8451 

4551 

7 

I4-3537 

9-9665 

4601 

56§ 

H'3951 

24-8518 

63§ 

3-3344 

76    434 

7'3 

4552 

'7 

12-1125 

20-7625 

22 

23-2323 

9-0225 

75    459 

9'5 

4602 

i    i 

21-1808 

25-3208 

'3 

10-1373 

13-2952 

4553 

33§ 

5-2271 

21-5224 

26§ 

16-3  102 

9-3356 

75    454 

9-° 

4603 

5       ^  ^  3  ^  5  3 

25-7275 

8 

11-3028     13-6349 

4554 

5-5922 

21-1240 

42§ 

16-6993 

8-9585 

75    455 

4555 

5    47 

2  I  '5065 

7 

16-9291 

9-3614 

4556 

4557 

22§ 

11-2071 
3-6339 

21-6959 
22-3OIO 

25§ 
33§ 

22-2682 
14-6694 

9-8963 

10-0123 

75    458 
75    45° 

9'3 

8-0 

R.A.  i2h  om  to  i2h  15'" 

4558 

'9 

3-9098 

23-2325 

18 

14-8845 

10-9545 

75    451 

9  "4 

Centre      R.A.  i2h  15™  Dee.  +75°              R.A.  i2h  o"'  Dec.  +76° 

4559 

6 

15-1185 

10-8506 

Plate  1951.    1894,  April  6.           Plate  3465.     1897,  May  5. 

4560 

'3 

4^779 

22-3833 

'4 

15-3043 

10-1370 

75    452 

9'4 

456i 

'5 

4'9463 

22-9785 

'9 

I5-9357 

10-7713 

4604 

5 

9-3I58 

14-1585 

O 

4562 
4563 

'4 
16 

5-0395 
5-9900 

22-7240 
22-6353 

'5 

17 

16-0438 
17-0013 

10-5219 

10-4877 

75    453 

9'5 

4605 
4606 

1  1 

'4 

10-9948 

12-3755 

14-4822 

'4'379' 

4* 
1  1 

1 

22-6317 

24-0173 

2-6664 

2-6584 

i  riteav  interval  represents  very  nearly  5'  =  77»-3  of  R.A.  at  Dtv.  +  75°,  anil  82S7  at  Dec.  +  76°. 

GREENWICH  ASTKOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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ZONE     +     75°. 


| 

B.  D. 

B.  D. 

So. 

Diam. 

X. 

y- 

X. 

y- 

Xo. 

Mag. 

DliTD. 

f,. 

y- 

X. 

y- 

Ko. 

Mag. 

R.A.  i2h  om  to  i2h  15"-— 

-contd. 

R.A.  i2h  15*"  to  i2h  3om  —  contd. 

I   Centre      R.A 

izh  i5m  Dec.  +  75°             R. 

i.  izh  o™  Dec.  +76* 

Centre     R.A.  izh  i5m  Dec.  +75°              R.A.  izh  30™  Dec.  +76" 

Plate 

1951.     1894,  April  6.           Plate  3465.     1897,  May  5. 

Plate  1951.    1894,  April  6.         Plate  3444.     1897,  April  26. 

0 

m. 

o 

m. 

4.607 

7 

I3-2I-0 

14*7996 

4659 

4 

15-3653       I9-3753 

3*      4-0134 

7^479 

5 

5-3044      15-3196 

3* 

16-8963 

3-1068 

4660 

IO 

I577I9       19-3643 

8         4*4225       7-6160 

4609 

5 

9-3404      15-2396 

3* 

20*9289 

3-3061 

4661 

23§ 

21-4702       19*4455 

i5§     10-1116      7-3666 

6 

9-8059 

15-1  189 

4* 

21-4042 

3-2166 

4662 

7 

14*8539       197616 

4t      3-5281       8-0672 

4 

10  1932 

•5  '9594 

4663 

5       '5-3949 

20-1939 

4*      4-0949  i    8-4665 

4612 

II 

4-5107 

16*2190 

6t 

16-0423 

3-9499 

4664 

6       15*7629 

20-1384 

4t       4-4588       8-3930 

4613 

88§ 

6-3035 

16*7587 

8o§ 

177967 

4-612  1 

75    469 

6-7 

4665 

22          19-1828 

20-9411 

i7§       7  '9  H6      8*9940 

75    47i       9'5 

4614 

5 

13-7490 

16*5696 

4666 

10       20-4145 

2O"O2O8 

5 

9*0910       8-0040 

46,5 

5* 

3-2088 

17-1489 

4* 

14-6789 

4-7863 

4667 

13          14-7074 

2I-6627 

8 

3'4943      9'973° 

4616 

44§ 

3-7318 

17*0208 

40§ 

I  5-2101 

4'6957 

75    467 

8-6 

4668 

20      16-1020 

21-9620 

14         4-9003     10*1925 

46  '7 

5 

8-7078 

I7-I435 

4669 

12       I57992 

23-3048 

9 

4-6769        -5472 

1  4618 

16 

1  1-4226 

i-*zS89 

13 

22-8650 

5-4926 

4670 

3*     19-2560 

23-6451 

3 

8-1483         -6854 

H46i9 

7* 

3-99-3 

18*1  197 

5* 

ij'3994 

5-8066 

4671 

17      21-7134 

237597 

13 

10-6084        "6614 

76    45° 

9'5 

14620 

7 

10-4124 

18-2581 

5t 

217913 

6-3894 

4672 

21          22-8541 

23-1904 

15 

11-7140  i      -0235 

76   452 

9.3 

14621 

'4 

1  1-6201 

18*6674 

1  1 

22-9685 

6-8833 

4673 

28       '  23-6271 

23-9645 

ig§     12-5298         -7530 

114622 

7 

5-0250 

20-0193 

7 

16*2914 

77752 

4674 

75§     249665 

23-4012 

48:"   |  13-8324         -i  129 

/6    454 

6-7 

14623 

7 

7-1346 

20-1245 

6* 

18-3892 

8-0257 

4675 

33       24-9473 

24-0949 

2O§ 

13-8530        -8051 

1 

4624 

4t 

8-6413     20-0960 

4* 

19-8994 

8-1023 

4676 

4 

9-9601     12-4061 

,  4^25 

38 

2-9327    21-1877 

20§ 

14-1257 

8-7963 

75    466 

9-1 

4677 

ii       21-6635 

24-6273 

8 

106093     12*5263 

4626 

13 

11-7046     21-5260 

9 

22-8568 

9-74I5 

4678 

3 

10-7909     12-1805 

4627 
1  4628 

'$' 

12-2599     21-9607 
4-2096     22-5247 

IO 

4 

23-3805 
'5-3057 

10-2126 
10-2185 

4679 
4680 

40 

224639 

24-5809! 

'9§ 
io| 

11-4012     12-4315 
114137     12-4404 

76    451 

9'5 

4629 

4* 

5'3'79 

22-8902 

5 

16-3885 

10-6612 

4681 

n       23-9340 

24-5043 

10 

12-8622     12-2729 

•  4630 

22 

5-8659    22-4697 

16-9658 

10-2812 

4682 

20       14-9668 

25-1074 

12 

3-9528     13-3964 

76   444 

9'3 

•  4631 

4 

'77474 

10-24-- 

4683 

'5 

15-1030 

247685 

IO 

4-0680 

13-0483 

•  4632 

8* 

7-1993    22-8461 

6 

18-2698 

10-7473 

4684 

5 

8-0820 

137648 

l4633 

4* 

7-3945     22-5357 

4 

18-4841 

10-4497 

4685 

'3 

20-0773 

25-4680 

10 

9*0717 

13-4641 

|4634 

4 

9-8714    22-8980 

4 

20-9306 

10-9825 

'4 

11-9860    22-3004 

12 

23-0858 

10-5344 

H5§ 

2-3929 

10-9176 

75    470 

5*8 

14636 

n8§ 

13-5580    22-5437 

H7§ 

24-6366 

10-8818 

75    470 

5-8 

1  4   3" 

8 

11-1086    23-7344 

9 

22-1072 

11-9055 

4638 

4639 
4640 

3* 
4* 

12-0442 
11-9247 

23-4888 
24-7276 

3* 

4 
4 

23-0568 
14-9148 
22-8534 

11-7243 
12-6632 
12-9501 

R.A.  i2h  30m  to  i2h  45"- 

Centre       R.A.  izh  45m  Dec.  +  75°             R.  A.  izh  3Om  Dec.  +  76' 

4641 

4 

18-5917 

13-2649 

Plate  5505.    1901,  March  23.      Plate  3444.     1897,  April  26. 

4642 

17 

8-3547     25-7278 

16 

19-2225 

13-6996 

0 

m 

4643 

12 

8-4159     25-8891 

'3 

19-2713 

13-8658 

4686 

5 

2-5765 

I4-3355 

4644 

10 

10-3766     25-7790 

8 

21-2378 

13-8926 

4687 

n 

2-6075       14-4736 

6t 

14*2231 

2  -0990 

4688 

5 

4-4056    ;  14-1112 

4689 

8 

4-7023       14-1661 

R.A.  i2h  15°- 

to    I  2h  3Om 

469° 

32§ 

57109      14-5656 

3i§ 

i7'3'65 

2-3890 

75    476 

9'5 

4691 

10 

5-8469      I4'5592 

Centre      R.A. 

Jzh  ,-m  Dec   -j-75°                    R. 

A.  I2h  30°> 

Dec.  +  76° 

4692 

13 

7-8279      14-4466 

6* 

19-4332      2-4089 

Plate  1951.     1894,  April  6.            Plate  3444.     1897,  April  26. 

4693 

1  1 

8-I266      14-2541 

3* 

19*7462 

2-2374 

o 

m. 

4694 

4 

9-4085       14-8639 

4645 

4 

16*9032 

14-4407 

3* 

5-2645 

2-6377 

4695 

6       1  1  -0088 

14-5063 

4646 

47§ 

24-1860       14-6913 

35§ 

12   5484 

2-4638 

75    474 

87 

4696 

21:5     13*0486 

14-3069 

9» 

24*6568 

2-6052 

4647 

24-6351        14-3216 

2ij5 

12-9778 

2-0685 

75    475 

9'5 

4697 

'9 

27998 

15-9960 

1  1 

14-3167 

3-6289 

4648 

22 

2I-I  169       17-1841 

H 

9-6304 

5-1290 

4698 

7 

8-1001 

15-2876 

4649 

24 

21-1242       17-1862 

15 

9-6357 

5-1322 

4699 

8 

10-0213 

15-1228 

4650 

5* 

24-5115       18-0497 

4* 

I3-0668 

5-7946 

4700 

7 

i  o-  1  104 

15*1177 

4651 

4* 

16-1752    '.  18-3845 

3* 

4-7676 

6-6152 

4701 

42-§ 

11-1892     15-9299 

49§     22'6973      4-1033 

75    484 

87 

4652 

5 

17-8062    .  18-7807 

4t 

6-4184 

6-9159 

4702 

13 

13-0837 

15-9848 

5*    24*5860      4*2802 

4653 

IO 

20-5470       18-3982 

7 

9  1310 

6-374I 

4703 

7 

2-8378 

16-8441 

4* 

14-2998      4*4785 

4654 

1  1 

21-5167       18-8895 

8 

10-1294 

6-8124 

4704 

5 

2-9398     16-1259 

3* 

14*4488      3*7673 

4655 

3 

23  2050       19-0571 

3 

11-8213 

6-8816 

4/°5 

IO 

5-7067     16-4653 

5* 

17-1880  '    4-2845 

4656 
4657 

68§ 

23-9012 

18-5388' 

HI 

12-4857 
12-4912 

6-3179 
6-3294 

75    473 

7-0 

4706 
4707 

22§ 

7-0800     16-8674 
7-1239     16-9688 

>3 

22§ 

'8*5333 
18-5719 

47763 

4'8777 

75    477 

9'5 

4659 

26 

25*411')       18*3990 

19 

13-9858  1 

6-0925 

4708 

17 

7-1814 

16-4956 

8       18-6594 

4-4125 

Plate  1951.     Nos. 

4656,  4657.     Measured  as  one  mass.     Nos.  4679,  4680.     Me.isured  as  one  mass. 

i  ritfMu.  interval  represents  Tery  nearly  5'  =77s-3  of  R.A.  at  Dec.  +  -5°,  and  8z*'7  at  De<-.  +  76*. 
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ZONE    +    75°. 


»-»:__. 

B.  D. 

B.  D. 

uiam. 

X. 

y- 

Miaul. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

DuDL 

X- 

!/• 

No. 

-Mag. 

RA.  i2h  30™  to  I2h  45m  —  contd. 

R.A.  I2h45' 

11  to  1  3h  om 

Centre     R.A.  izh  45™  Dec.  +  75°            R.A.  izh  30™  Dec.  +  76° 

Centre      R.A.  i2h  45"'  Dec.  +  75°              R.A.  13!'  on'  Dec.  +  76° 

Plate  5505.    1901,  March  23.      Plate  3444.     1897,  April  26 

Plate  5505.     1901,  March  23.        Plate  3417.     1897,  April  10. 

m. 

m. 

4709 

4 

7-5734 

16-9070 

4763 

'7 

24-8627 

13-9898 

19 

'3''944 

'  6,43 

4710 

'4 

9-4609 

16-5866 

8 

20-9282 

4-6489 

4764 

5 

19-9800 

14-6840 

4 

8-3665 

2-6586 

47'1 

4 

9-8223 

16-5194 

4/65 

9 

20-7079 

14-5217 

7 

9-0820 

2'45  '7 

4712 

8 

10-0105 

16-6260 

4* 

21-4767 

47230 

4766 

8 

20-8378 

•  4-2273 

8 

9''934 

2-1484 

47'3 

9 

10-5684 

16-9117 

3 

15-0250 

15-3319 

47'4 

9 

8-6879 

177721 

6* 

20-0814 

57828 

4768 

8 

17-0362 

15-4805 

10 

5-4806 

36399 

47  15 

9 

10-2258 

!7'3424 

3* 

21-6397 

5-4520 

4769 

I  2 

19-6753 

1  5-1  216 

1  1 

8-0900 

3'"43 

4716 

6 

13-6505 

17-7061 

4770 

*3§ 

22-6073 

15-6861 

*'§ 

1  1-0523 

3-4924 

47'7 

2I§ 

6-5508    18-6381 

H 

17-891  1 

6-5079 

477' 

22-7879 

15-2551 

5 

1  1-2050 

3-0488 

4718 

3°§ 

8-8263 

18-6752 

24§ 

20-1610 

6-6938 

75    481 

9'3 

4772 

5 

237352 

15-6277 

5 

12-1/33 

3-3607 

4719 

5 

10-5778 

18-6050 

4773 

2I§        15-9016 

16-4416 

255- 

4'4°75 

4-6706 

4720 

26§ 

127587 

l8'2222 

3°§ 

4-1  140 

6-4923 

75    485      9'5 

4774 

4       19-6425 

16-001  8 

4 

8-1138 

3-9930 

472' 

3 

11-0345 

19-4459 

4775 

54§ 

18-3509 

164431 

463 

6-8510 

4-5156 

75    489 

8-5 

4722 

6 

12-6529 

'9-3454 

4776 

3'§ 

>9'°455 

16-3535 

28$ 

7-5393 

4-3822) 

4723 

ii 

'3-5914 

19-2670 

5* 

24-8785 

7-5892 

4777 

19-0792 

16-3435 

24§ 

7-5703 

4'37°4j 

75    49° 

9"i 

4724 

16 

3-2492 

20-5453 

8 

14-4713 

8-1983 

47/8 

4 

I9-5957 

16-5677 

4 

8-1036 

4-5612 

4725 

9 

3-^787 

20-8309 

5 

147832 

8-5045 

47/9 

8 

22-9835 

16-6747 

7 

1  1-4900 

4-4525 

4726 

10 

6-3784 

20-2357 

5 

17-6170 

8-0920 

478o 

5* 

23-3448 

16-6476 

5 

11-8472 

4-4014 

4727 

8 

7-6903 

2O'o6l2 

4j 

19-9401 

8-0027 

4781 

7 

23-534i 

16-3001 

5 

12-0165 

4-0432 

4728 

44§ 

8-0638 

20-6758 

19-2720 

8-6382 

75    480 

87 

4782 

9 

16-7078 

0 

13-0671 

4-3876 

4729 

25§ 

9-5890    20-6490 

2I§ 

20-7940 

8-7074 

75    482       9-5 

4/83 

4* 

24-8189 

i  16-3008 

4 

13-2984 

3-9628 

4730 

9 

9  6876    20-9758 

6 

20-8718 

9-0440 

4784 

4 

16-3723 

1/-3397 

4* 

4-9352 

5-5386 

473' 

49§ 

10-9088    20-5343 

43§ 

22*1  191 

8-6802 

75    483       8-9 

4785 

3* 

17-4560 

17-8858 

3* 

6-0547 

6'oi  51 

4732 

9 

12-2818    20-1188 

4* 

23-5I57 

8-3557 

4786 

8 

22-3063 

17-0093 

7 

10-8356 

4-8308 

4733 

8 

13-0717    20-3135 

3* 

24-2930 

8-5977 

4787 

9 

25-3831 

17-9121 

5 

I3-9645 

5'535° 

4734 

'7§ 

8-1489    21-4225 

7 

19-3078 

9-3902 

4788 

6 

19-8715 

17-2907 

6 

8-4246       5-2678 

4735 

10 

9-2399    21-1016 

5 

20-4189 

9''379 

4789 

9 

18-9640 

18-3930 

8 

7-5877       6-4222 

4736 

H 

9-9463  ,21-7673 

8 

21-0788 

9-8494 

4790 

1  1 

22-4497 

18-0290 

7 

11-0438       5-8373 

4737 

22§ 

10-5618     21-8423 

13 

21-6887 

9-9632 

479' 

5 

'5'5554 

19-4267 

4t 

42456       7-5722 

4738 

4 

10-601  3    21-3672 

3* 

217563 

9-4943 

4792 

4* 

19-1539 

19-05  18 

3* 

7-8156       7-0676 

4739 

4 

11-4633    21-5081 

4793 

34§ 

19-5140 

19-3705 

3'§ 

8-2003       7-3632 

75    49' 

9'5 

4740 

4 

12-2067    21-7546 

4/94 

6 

20-273  ' 

19-4074 

4 

8-9595       7-3535 

474' 

12 

6-5170    22-8434 

5 

'7-5855 

107047 

4795 

22 

21-3606 

19-6497 

12 

10-0613       7-5259 

4742 

26§ 

7-1569 

22-O3IO 

15 

18-2784 

9-9326 

4796 

I  2 

22-6668 

19-1447 

7 

11-3313       6-9370 

4743 

II 

7-2647 

22-2932 

7 

18-3693 

10-2031 

4797 

I  I 

15-3190 

20-1231 

10 

4-0620       8-3830 

4744 

28§ 

7-4589 

22-8802 

16 

18-5229 

10-7989 

75    478      9-4 

4798 

3 

17-3369 

20-2532 

3* 

6-0803       8-3836 

4745 

16 

10-4703     22-7670 

7 

21-5364 

10-8804 

4799 

25       22-9000 

2O'l  542 

'7 

1  1-6293       7-9292 

4746 

4 

12-0954    22-5594 

4800 

4       16  8227 

20-9870 

4 

5-61,6       9-1494 

4747 

ii 

12-8854 

227095 

5* 

23-9530 

10-9775 

4801 

'5 

15-8115 

2  I'  I  248 

12 

4-6161       93514 

4748 

18 

4-0961 

23-3061 

9 

15-1392 

1  1-0058 

4802 

4 

20-3327 

2  1-621  6 

4 

9-1597       9-5584 

4749 

32§ 

6-5502 

23-2823 

i8§ 

17-5915 

1  1-1412 

76    461 

9'4 

4803 

30 

24-7402 

21-1239 

203 

13-5271       8-7804 

475° 

47§ 

12-8243 

23-3335 

38$ 

23-8505 

1  1-5966 

76    466 

8'5 

4804 

6       14-1418 

22-I922 

5 

3-0193     10-5223 

475  i 

'5 

137792 

23-6910 

5* 

247833 

12-0174 

4805 

ii       15-1600 

22-6864 

9 

4-0653     10-9513 

4752 

45§ 

3-5881 

8f      *• 

24-7593 

225, 

'4-5397 

12-4268 

76    456 

9  '4 

4806 

1  1       20-5926 

22"21  ig 

7 

9-4573 

10-1321 

4753 

10 

•6764    24-1447 

6 

19-6587 

12-1401 

4807 

3 

11-6921      10-1831 

4754 

52§ 

9-1330  .24-8823 

38§ 

20-0694 

12-9051 

76    464 

8'3 

4808 

4 

i  i'86i8     10  7409 

4755 

7 

9-3737 

24-7494 

4 

20-3135 

12-7898 

4809 

'5 

23-5835 

22-7288 

9 

12-4747     10-4566 

4756 

4 

13-2726 

24-9068 

4810 

3 

13-5512     10-1495 

4757 

6 

6-3157 

25-8376 

4* 

17-1928 

13-6768 

481  1 

4*     18-0789 

23*3848 

4 

7-0210 

11-4618 

4758 

6* 

7-6512 

25-4974 

4* 

18-5487 

13-4268 

4812 

4 

12-0233 

1  1-0598 

4759 

4760 

5* 
13 

9-2238 
10-4602 

25-4619 
25-7160 

4 
8 

20-1186 
21-3367 

13-4929 
13-8228 

48>3 
4814 

8       14-2885 
4*     I5-8433 

24-1356 

24-3686 

7 
5 

3-2871 

4-8577 

12-4584 

12-5840 

4761 

24 

10-9163 

25"334° 

15 

21-8173 

13-4722 

4815 

4 

6-4569 

12-0802 

4762 

8 

12-1972 

25-6746 

6* 

23-0715 

13-8921 

4816 

A    0     t    l-l 

5*     18-3884 

24-0913 

-       A     .-    Q      .       f 

5 

I  i 

7-3770 

12-1454 

37§ 

18-7892 

1-6471 

75    479 

8-2 

4817 
4818 

15       18-7915 
4       20-1751 

24  3844 
24-3890 

1  Z 

4 

7-7967 
9-1758 

I  2  *J_  I  ^O 

12-3314 

57§ 

°'9555 

14-9450 

75    474 

87 

4819 

3*     20-2656 

24-1939 

9-2592 

12-1303 

£00 

1-1440 

187971 

75    473 

7-0 

4820 

16       22-7247 

24-6275 

'4 

11-7391 

12-4057 

68§ 

27949    23-4950 

76    454 

6-7 

i  ristau  interval  represents  very  nearly  5'  =  778-3  of  R.A.  at  Dec.  +  75",  and 

8287  at  D.-c.  +  76*. 
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ZONE     +    75°. 


fit  a  in                      T 

Dinm. 

B.  D. 

Diam. 

Diani. 

B.  D. 

LMiini.                    X. 

y- 

*.. 

No. 

Mag. 

A, 

V- 

*.                  y. 

Xo. 

Mag. 

R.A.  i2h  45m  to  i3h  om  —  contd. 

R.A.  i3h  om  to  i3h  15™  —  contd. 

Centre       R.A.  i2h  45"°  Dec.  +  75°              R.A.  i3h  o°>  Dec.  +  76° 

Centre      R.A.  ij^  15™  Dec.  +75°            R.  A.  i3h  om  Dec.  +  76* 

Plate  5505.     1901,  March  23.       Plate  3417.     1897,  April  10. 

Plate  1953.    1894,  April  6.        Plate 

3417.     1897,  April  10. 

m. 

o                    m. 

4821 

10 

15-0797 

25-4978 

8 

4-1648 

137624 

4870 

21         7-0315     *'7365 

'9§ 

18-1996 

9-6324 

75    499      9'5 

4822 

4* 

16-9669 

257826 

5 

6-0665 

13-9264 

4871 

5 

19-2032 

9-2257 

4823 

69^     18-4693 

25-4369 

69§ 

7-5449 

13-4840 

76     470 

6-8 

4872 

4 

20-2634 

9-2613 

4824 

5t     197117 

25-9876 

5' 

8-8184 

'3-9573 

4873 

4*     10-3813     21-6573 

8 

21-5496 

9-7762 

4825 

16 

207177 

25-1841 

13 

9-7696 

13-0885 

4874 

7       12-6220     21-5582 

'4 

23-7904 

9-8248 

4826 

12 

21-4781 

25  6030 

10 

10-5569 

13-4603 

4875 

3       13-5023 

20-9233 

6 

247123 

9-2501 

4827 

3 

10-8649 

13-9112 

4876 

9 

17-0895 

10-8583 

4877 

62§       7-8546    22-6217 

JU 

18-9628 

10-5699 

75    500 

8-0 

54"        '7762 

"'7444 

76     466 

8-5 

4878 

4 

16-0533 

11-8048 

95.* 

21-8720 

26-2799 

76    473      6-0 

4879 

7 

18-8250 

1  1-6958 

** 

4880 

9 

23-1325 

11-3294 

4881 

5 

14-1766      12-8405 

R.A.  i3h  om  to  i3h  15™ 

4882 
4883 

6 
9 

15-1183      12-6773 
16-9216      12-9890 

•;e      R.A.  i3h  I5m  Dec.  +  75°              R.A.  i3h  o"  Dec.  +  76"' 

4884 

1  1     j    6-6404 

247455 

•53 

17-6100      12-6074 

Plate  1953.     1894, 

April  6.           Plate  3417.     1897,  April  10. 

4885 

/;  f 

.    _.  r» 

9 

20-2609 

12-6386 

—  f                Q_ 

'     m 

4886 

31                 9970             24-0258 

22§ 

20-9861        121  1  24 

"O         480 

9'5 

4828 

14     i    2-4486 

14-3I37 

i8§ 

14-1200 

1-9238 

75°  493       9'5 

4887 

15             12-4I82 

23-8171 

'9S 

23-4363        12-0641 

6         3-3391 

9 

15  0183 

1-8044 

4888 

15                 8-6164 

25-3369 

'5JS 

19-5406       I3-33IO 

5       15-2418 

i  '9493 

4889 

4 

23-3289       13*2260 

26§       2-3996 

14-1441 
15-2307 

1   I 

25§ 

14-0100 

1-9592 
2-8340 

75    492      9'5 

64;? 

26-2572          3-4226 

75    5°4 

9"' 

6*      4-6402 

14-6844 

12 

16-2796 

2-4398 

4834 

4*      5-0118 

14-4518 

8 

16-6605 

2-2313 

4 

18-2001 

2-5967 

RA      T  -?b   i  -m 

tn    T  1^   irP* 

4836 
4837 

13         8-0173 
5         2-6306 

14-8474 
15-9004 

19 

12 

19-6414 
14-1956 

2-8245 
3-5198 

.  A  .     1  ^       1  ^        *,v-.^j      o  v 
Centre      R.A.  I3h  15°"  Dec.  +75°                R.A.  I3h  3om  Dec.  +76° 

4838 

7         3-0362 

I  5-4602 

14 

14-6297 

3-1058 

Plate  1953.     1894,  April  6.            Plate  3140.     1896,  May  15. 

4839 

5 

14-9225 

3-0188 

o 

m. 

,   4840 

3*      4-6718 

l  5-7608 

6 

16-2427 

3-5119 

4890 

21 

23-8611 

14-0130 

29 

12-2009 

1-8443 

S   4841 

7     i    6-9095 

15-4728 

'4 

18-4942 

3-3744 

4891 

4* 

24-8528 

13-9967 

8 

13-1902 

1-7665 

1   4842 

ii         5-5368 

16-4933 

16 

17-0567 

4-3021 

4892 

15 

16-6664 

14-5132 

23 

5-0535 

2-7990 

4S43 

5         8763! 

16-2421 

8       20-2914 

4-2654 

4893 

4 

17-3656 

'4-3503 

5 

5-7431 

2-5926 

6        8-9701 

16-6752 

10       20-4703 

4-7I39 

4894 

33§ 

17-6838 

14-6984 

45? 

6-0785 

2-9179 

75    505 

9-0 

:  4845 

4*     12-3666 

16-3336 

23-8875 

4-5960 

4895 

7 

18-961  5 

139678 

9 

7-3102 

2-1084 

+846 

12       12-8740 

16-3923 

18       24-3859 

4-6889 

4896 

40-i     14-654' 

150055 

6o§ 

3'°757 

3-4139 

75    5°4 

Q*  I 

4847 

5*      3-1936 

17-8563 

10       14-6264 

5-5069 

4897 

15-6524 

10 

9-9853       3-6229 

4848 

14-6369 

5-4918 

4898 

9 

23-1058 

15-3306 

>9 

11-5310      3-2080 

nAo^-Q 

4* 

3-7912 

17-4620 

8       15-2521 

5-1570 

4899 

5 

15-9908 

16-1786 

7t 

4-4835 

4"5°39 

4850 

4       15-3000 

5-8843 

4900 

19 

18-1330 

16-1488 

23 

6-6191 

4'3378 

485. 

18         4-7307 

17-7422 

19:-      16-1698 

5-4930 

75    497 

9'5 

4901 

3 

12-1588 

4-1485 

4852 

4       16-4364 

5-4976 

4902 

5 

7-9126 

5-8831 

4853 

45§       5-4339 

17-6189 

39§     16-8799 

5-4163 

7S    498 

9-0 

4903 

5 

20-3550 

17-6510 

8-9306      5-6950 

4854 

12           18-1599 

5-6590 

4904 

4 

11-1250      5-8211 

4855 

7 

13-2452 

16-8652 

12           247232 

5-1888 

4905 

4 

11-3521       5-9201 

5*      4-4176 

18-8152 

10       15-7882 

6-5420 

4906 

3' 

24-7853 

18-1022 

27§ 

13-3821       5-8679 

75    5°8 

Q"  I 

4857 

4       16-2977 

6'4579 

49°7 

9 

13-6077 

5-0633 

4858 

5       17-4606 

6-4053 

49°8 

3*     25-1834 

17-5310 

10 

13-7443       5'2742 

4859 

4* 

6-4731 

18-8943 

9 

17-8317 

6-7610 

4909 

15       16-2782 

18-0987 

22 

4-8936       6-4016 

4860 

7 

9'4993 

18*2122 

12          20-8976 

6-2803 

4910 

4 

19-4456 

18-4827 

8 

8-0753 

6-5829 

4861 

7 

9-5184 

18-2083 

13          20-9I57 

6-2771 

4911 

10 

227716 

18-4110 

19 

11-3931 

6-3023 

4862 

6* 

10-0233 

187831 

12          21-3824 

6-8871 

49  12 

5 

11-3366      6-8201 

4863 

1  1 

12-1357 

18-6962 

14      23-4929 

6-9370 

49  '3 

13 

23-4147     18-9898 

20 

12-0697       6-8417 

14864 

28§ 

12-9948 

19'5274 

4i§     24-2971 

7-8233 

75    502 

9'5 

49  '4 

6i§ 

23-6246     18-8881 

57^ 

12-2738       6-7286 

75    5°7 

7'5 

§4865 

3 

14-0457 

8-57/0 

49  '5 

10 

24-7200 

18-4917 

22^ 

13-3427 

6-2621 

•  4866 

5 

14-9580 

8-9798 

4916 

1  I 

I3-4736 

6-0735 

14867 

4 

16-0501 

8-3859 

49  '7 

I  I 

13-6686 

6-4048 

•  4868 

4* 

3-3472 

22-3184 

7 

14-4854 

9-9650 

4918 

4 

13-8603 

6-8951 

•  4869 
• 

40§ 

4-8221 

21-9740 

26§ 

15-9798 

97234 

75    496 

9-2 

4919 

4t 

15-5102 

18-6530 

7 

4-1569 

7-0018 

1 

i  rcseau  interval  represeuu  very  nearly  5    =  77"-3  of  R.A.  at  Dec.   +  75°,  and  8a«-7  at  Dec.   + 

76  . 
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GREENWICH  ASTROGRAPIIIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    75C 


B.  D. 

Diuui. 

B.  D. 

Xo. 

X. 

V- 

Dinni. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diaiit. 

y- 

y  • 

No. 

Mag. 

R.A.  i3h  15'"  to  13"  30m—contd. 

R.A.  i3h  30"'  to  i3h  45ln—  contd. 

Centre      R.A.  i3h  15'"  Dec.  +  75°              R.A.  13''  30"-  Dec.  +76" 

Centre      R.A.  i3h  45"'  Dec.  +  75°               R.A.  13''  30"'  Dec.  +  76° 

Plate  1953.      1894,  April  6.         Plate  3140.     1896,  May  15. 

Plate  3144.     1896    May  20.           Plate  3140.     1896,  May  15. 

o 

m. 

o                    '». 

4920 

12 

15-6474 

19-1227 

21              4-3255 

7-4638 

4972 

3         9-2374 

20-3304 

4921 

6 

12-6670 

7-8489 

4973 

10       .9-9888 

20-3164 

9 

21-2421 

8-3291 

4922 

6 

17-6496 

20-5917 

1  1 

6-4168 

8-8024 

4974 

17       11-4969 

20-4074 

17 

22-7413 

8-5148 

4923 

16      18-3080 

20-4432 

21 

7-0668 

8-6116 

4975 

4       I2-4371 

20-4261 

3* 

23-6799 

8-5878 

4924 

3*     18-3893 

20-6342 

6 

7-1599 

8-7942 

4976 

4*      6-1774 

21-5559 

3* 

17-3583 

9-3310 

4925 

5 

11-3563 

8-3699 

4977 

23§       8-8606 

zi'4344 

22§ 

20-0459 

9-3766 

75    5!3      9'4 

4926 

15 

23-4619 

20-1560 

22§ 

12-1888 

8-0008 

4978 

4       10-3884 

2  1-5500 

4* 

21-5633 

9-5853 

4927 

4* 

18-3331 

21-7370 

6 

7-1735 

9-9023 

4979 

9*      3-2061 

22-3547 

7 

I4-3443 

9-9424 

4928 

6 

19-5049 

21-7230 

IO 

8-3384 

9-8136 

4980 

18 

7-2399 

22-9376 

H 

I8-3344 

107736 

4929 

6 

12-0900 

9-5107 

4981 

7* 

3-4362 

23-I205 

5 

14-5236 

107212 

4930 

21 

1  5'1  S32 

22-0613 

29§ 

4-0170 

10-4250 

4982 

8 

4-6272     23-4299 

5 

15-6945 

1  1-1042 

4931 

6 

77947 

10-9998 

4983 

18 

7-4878     23-6417 

'3 

i8-537i 

11-4905 

4932 

5 

19-8190 

22-9256 

i3 

8-7309 

10-9978 

4984 

15 

87651 

23-63I3 

6 

19-8134 

11-5627 

4933 

6 

20-31  14 

22-8354 

12 

9-2148 

10-8761 

4985 

25§ 

13-1651 

23-2667 

32§ 

24-2256 

11-4703 

75    5'7  ,    9'3 

4934 

5 

22-2829 

22  6851 

I  I 

1  1-1697 

10-5966 

4986 

22 

11-1267 

24-0603 

20 

22-1443 

12-1355 

76    497      9-3 

4935 

IO 

16-5456 

23'5773 

:6 

5-503o 

1  1-8500 

4987 

22 

12-2619 

24-2307 

20 

23-2653 

12-3772 

4936 

7 

13-7824 

11-9459 

4988 

37§ 

12-3842 

24-3689 

38§ 

23-3775 

12-5206 

76    499      9'0 

4937 

H 

24-9730 

237963 

21 

13-9258 

11-5384 

76    49° 

9"5 

4989 

4       12-6400 

24-0608 

4938 

17 

14-0512 

23-7870 

28§ 

3-0270 

76    483 

9'5 

499° 

ii 

6-3271 

25-2264 

ii       17-2773 

13-0028 

4939 

4 

17-7002 

23^369 

10 

6-6790 

12-1381 

4991 

5* 

6-7508 

25-6765 

4       I7-6733 

13-4794 

494° 

8 

19-1748 

24-0433 

17 

8-1588 

12-1527 

4992 

28 

1  1-1647 

25-68II 

23       22-0780 

137556 

4941 

6 

15-6144 

24-7245 

15 

4-6440 

13-0495 

4993 

25 

11-6631     25-8356 

21           22-5672 

13-9405 

76    49s      9'3 

4942 

4* 

167948 

25-5377 

15 

5-8750 

13-794-1 

4943 

IO 

13-8966 

7]§ 

21-5287 

1-9560 

75    5H      8-5 

69§ 

0-9390 

I9-2753 

75    507 

7'5 

3°§ 

1-9928 

18-3491 

75    508      9-1 

R.A.  i3h  30™  to  i3h  45m 

Centre       R.A.  I3h  45™  Dec.  +75°             R.  A.  i3h  30™  Dec.  +76° 
Plate  3144.    1896,  May  20.          Plate  3140.     1896,  May  15. 

R.A.  13''  45m  to  i4h  om 

Centre       R.A.  13''  45"'  Dec.  +  75°              R.A.  i4h  om  Dec.  +  76° 

4944 

27§ 

2-6395 

I473IO 

24 

14-2550 

2-2978 

O 

m. 

Plate  3144.     1896,  May  20.         Plate  3427.     1897,  April  14 

4945 

26§ 

4-8579 

H"39i9 

28§ 

16-4874 

2-0969 

75    5ii 

9-5 

o                     m. 

4946 

15 

6-1716 

14-9898 

16 

17-7625 

27764 

4994 

22§ 

19-1986 

I4-OOIO 

29§       7-5370 

17844 

4947 

4 

8-8001 

14-6731 

4995 

7 

24-2249 

14-0150 

ii       12-5565 

1-4890 

4948 

4 

10-1380 

14-7982 

4996 

4* 

14-1611 

14-5062 

7f       2-5425 

2-6038 

4949 

6o§   ,  10-4344 

I5-5359 

58§ 

21-9855 

3-5815 

75    5i6 

8-0 

4997 

4       16-3701 

14-8835 

7        4-7684 

2-8417 

4950 

4       ;  10-6635 

15-1596 

4998 

4*     20-3682 

I5-0247 

8         87677 

2-7360 

495i 

4        4-8953 

16-5707 

4999 

2i§   523-0535 

147708 

26§     11-4301 

2-3166 

4952 

4     ,    7-0275 

16-9745 

3* 

18-4958 

4-8078 

5000 

6 

23-3607 

14'603I 

10       ii-7254 

2-1305 

4953 

4        7*9274 

16-31  17 

3* 

19-4334 

4-2016 

5001 

6* 

25-2003 

147992 

10       13-5789 

2'2  129 

4954 

5 

10-5637 

16-6062 

3-* 

22-0451 

4^594 

5002 

6* 

25-3386 

9       ;  I3-7530 

2-8442 

4955 

4 

ii'33i4 

16-3845 

5003 

6 

16-5602 

15-6949 

1  I 

5-0095 

3-6391 

4956 

20§ 

5-1848 

17-3085 

«9 

16-6328 

5-0268 

5004 

5^ 

19-4924 

15-2941 

10 

7-9110 

3-0576 

4957 

4 

6-1040 

17-1480 

3* 

I7-5596 

4-9255 

5005 

19-6778 

15-3590 

28g 

8-0990 

3  1104 

4958 

15 

6-3794 

17-9121 

13 

17-7871 

5-7014 

5006 

5' 

9-4850 

3-2575 

4959 

4 

8-4165 

177874 

5007 

4 

21-9833 

I5-9528 

8 

io-4345 

3-5636 

4960 

7 

8-5924 

17-7866 

5* 

2O'OOI  I 

57156 

5008 

4* 

22-4945 

15-8427 

6 

10-9410 

34230 

496i 

3 

I2"2l6o       17-5626 

5009 

3* 

23-8628 

15-5786 

5       12-2868 

3-0728 

4962 

2I§ 

5-0343        187552 

18       16-3902 

6-4616 

5010 

5         3-7I39 

4-3065 

4963 

i9§ 

7-3149 

18-8950 

18 

18-6631 

6-7403 

501  1 

5 

17-0728 

I6-8255 

8         5-5900 

4964 

20§ 

8-5529 

18-3706 

21 

19-9268 

6-2961 

5012 

7 

17-8432 

16-4971 

12              6-3386 

4-3594 

4965 

13 

I3-I348 

18-0408 

I  I 

24-5235 

6-2543 

5013 

4 

20-6726 

16-5063 

5        9-1625 

4-1949 

4966 

5* 

2-9382 

19-1659 

4 

14-2742 

6-7444 

5014 

217371 

16-6084 

33§     10-2327 

4-2309 

75    523      9'4 

4967 

4 

8-9318 

19-6477 

5015 

4       10-5826 

4-8125 

4968 

5 

1I-3I8I 

19-2553 

3* 

22-6318 

7'35'3 

5016 

38§ 

22-3357 

16-4567 

4O§     10-8194 

4-0448 

75    524      9-0 

4969 

»9§ 

II-6334 

19-4994 

24 

22-9350 

7-6174 

5017 

4 

12-7049 

4-8409 

4970 

23 

3-5598 

20-5597 

198 

14-8099 

8-1704 

75    51° 

9"5 

5018 

26§ 

25-2924 

16-7846 

24§     13-7894 

4-1884 

K  2450       9-5 

497i 

18 

6-0165 

20-2680 

16 

17-2778 

8-0325 

5019 

4t 

16-8726 

I7-I745 

6         5-4104 

5-0968 

I  riae.au,  interval  represents  very  nearly  5'  =  77>'3  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and  82"'7  at  Dec.  +  76°. 
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j 

B.  D. 

. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

y- 

Diam. 

*.                   y. 

Xo. 

Diam. 

*. 

y. 

Diam. 

z. 

y. 

Jfo.             Mag. 

Ho. 

Mag. 

R.A.  i3h  45m  to  i4h  d™  —  contd. 

R.A.  i3h  45m  to  i4h  om—  contd. 

Centre       R.A.  I3h  45™  Dec.  +  75°              R.A.  Hh  o™  Dec.  +  76° 

Centre      R.A.  I3h  45™  Dec.  -4-  75°              R.A.  14"  o™  Dec.  +76° 

Plate  3144.     1896,  May  20.         Plate  3427.     1897,  April  14. 

Plate  3144.    1896,  May  20.         Plate  3427.     1897,  April  14. 

O 

m. 

o 

m. 

5020 

24§ 

18-6593      18-1109 

27§ 

7-2523 

5-9235 

5079 

5 

9-9148 

11-1274 

502! 

5* 

23-0170      17-9327 

6 

11-5934 

5H754 

5080 

18 

14-9958 

24-9208 

16 

4-0148 

12-9448 

5022 

4 

12-5199 

5-1947 

5081 

4 

4-6393 

12-9063 

5023 

4 

13-2187 

5-0280 

5082 

4         5-3565 

'  12-0193 

50*4 

7 

14-3785 

18-8580 

'5 

3-°273 

6-9335 

5083 

6       16-8155 

24-2210 

9         5-7902 

12   1351 

5025 

6 

17-6217      18-1401 

1  1 

6-2174 

6  -0160 

5084 

6      16-9350 

24-8517 

8 

5-9473 

12-7580 

5026 

3t 

17754?       18-4887 

4 

6-3733 

6-3561 

5085 

10 

23-5581 

247974 

10 

12-5551 

12-2942 

5027 

9 

19-3163      19-1156 

12 

7-9713        6-8819 

5086 

13 

14-7837 

25-1766 

H 

3-8217 

I3-2I5I 

5028 

4t 

19-8769      18-5406 

5 

8-4929        62755 

5087 

4 

4-5560 

13-2840 

5029 

6 

8-6460 

6-6233 

5088 

4 

5-5672 

3  ^  5  5  3 

5030 

5 

9-3584        6-2051 

5089 

7 

16681  1 

25-5139 

12 

5-7350 

I  ^  "ii.  ^OO 

5031 

3 

9-5641         6-6669 

5090 

3 

6-3907 

13-5648 

5032 

H 

23-0613 

18-4970 

ii* 

11-6670        6-0344 

5091 

33§ 

177372 

25-9022 

3i§ 

6-8134 

'3-7553 

76  503 

9'5 

5°33 

5 

13-1578        6-2175 

5092 

4 

8-6048 

13-234° 

5°34 

9 

24-9147 

19-3022 

ii 

13-5691 

6-7253 

5Q93 

6t 

19-6186 

25-3943 

8         8-6587 

13-1341 

5°35 

4 

13-8939 

6-8716 

5°94 

12 

227679 

26-3507 

12       11-8600 

13-8913 

5056 

10 

16-5204 

19-0688 

12 

5-1778 

7-0078 

5°37 

4t 

16-4718      19-9524 

6 

5-1819 

7-8945 

45§ 

1-3749 

12-5576 

76    499 

9-0 

5038 

25§ 

16-7348      19-6423 

32^ 

7-5690 

75    5i8 

9'5 

553 

15-0033 

26-9920 

76    500 

7'5 

S°39 

13 

18-1940    '  20-1003 

,65 

6-91  10 

8o§ 

16-5310 

267664 

76    502 

7-0 

5040 

4 

182550 

19-61  13 

5 

6-9408 

7-44-54 

5041 

12 

18-5284 

20-1436 

13 

7-2484 

7-9568 

5042 

5 

7-3277 

7-2577 

R.  A  .    T  /th  Om  tO    I  Ah    T 

cm 

5°43 
5°44 

20§ 

5 

18-9573 
19-2028 

20-0358 
2O'oo88 

7 

7-6688 
7-9122 

7-8228 

7  7820 

Centre     R.A.  i4h  is™  Dec.  +75°            R.A.  uh  o«>  Dec.  +76* 

5°45 

4 

19-4346 

19-7215 

6 

8-1253 

7-4832 

Plate  3462.    1897 

,  May  3.         Plate  3427.     1897,  April  14. 

5046 

4 

20-6335      20-2323 

6 

9-3540         7-9163 

O 

m. 

5°47 

4* 

21-5865 

20-2831 

7 

10-3096         7-9128 

5°95 

6        2-6719 

I4-3325 

ii 

14-3404 

1-7427 

5048 

4 

12-5437         7^997 

5096 

3        9-I960 

14-1168 

6 

20-8669 

1-9297 

5°49 

4* 

24-1298 

20-0232 

6 

12-8319         7-49I4 

5°97 

6 

17-0823 

2-9214 

5050 

4 

i3'939s      7-3845 

5098 

5°§ 

5'5>84 

147296 

58§ 

17-1974 

2-3170 

75    526       »'4 

5051 

13 

16-5902 

21-0128 

2C§ 

5-3676      8-9463 

5099 

12 

5-7808 

H-9973 

24a 

17-4024 

2-600  1 

5052 

6 

I9-8555 

20-6889 

8 

8-6046  j    8-4210 

5100 

16 

6-i7'4 

15-0160 

28§ 

17-7902 

2-6437 

5°53 

9 

20-7286 

20-3759 

12 

9-4572 

8-0535 

5101 

165 

6-3698 

14-8180 

37§ 

1  8-00  1  8 

2-4562 

75    528 

9'4 

4 

10-3841 

8-3509 

5102 

i 

6 

187193 

2-9295 

5°55 

7 

22-9030 

20-7439 

8 

11-6497 

8-2876 

5103 

89§   !    7-1250 

14-9042 

io6§ 

18-7520 

2-5864 

75    529      67 

,   5°56 

5 

'3-5334 

8-5360 

5104 

32§     10-6578 

14-1644 

55§ 

22-3227 

2-0671 

75    530      9-0 

',   5°57 

4 

4-5626 

9-3562 

5105 

4    ;  12-4578 

14-2561 

6 

24-1134 

2-2705 

'    5058 

4 

16-4772    .  21-4814 

6 

5-2826 

9-4207 

5106 

4       12-4940 

I4-38I7 

9 

24-1398 

2-3994 

5°59 

4 

7-1283 

9-6394 

5107 

4*      3-1498 

I5-5964 

9* 

I47389 

3-0326 

i    5060 

22§ 

18-5596      21-944! 

25§ 

7-3889 

97520 

75    522 

9'5 

5108 

19        3-2564 

157280 

24§ 

14-8373 

3-1722 

06  1 

4* 

20-2935     21-8886 

5 

9-1158 

9-5868 

5109 

12             6-9593 

15-5747 

25§ 

18-5414 

3-2461 

4 

23-1399     22-0976 

6 

11-9713      9-6234 

51  10 

9        8-9250 

157897 

i8§ 

20-4920 

3-5836 

1  5063 

6 

13-2166      9-1749 

5111 

7 

217211 

3-9550 

1     064 

6 

13-4925 

9-7155 

5112 

4*     11-5172 

15-8084 

8 

23-0778 

3-7643 

c6; 

4 

14-3976     22-5120 

6 

3-2709 

10-5769 

5113 

12           I2-682O 

15-0461 

32§ 

24-2890 

3-0750 

066 

4 

5-1883 

10-5613 

5114 

6      12-8800 

15-4880 

1  1 

24-4561 

3-5276 

• 

067 

2i§ 

17-0025     22-2106 

5-8505 

10-1  164 

75    5!9 

9'5 

5'i5 

15       13-5278 

15-8498 

35 

25-0818  . 

3-9300 

|    068 

4 

17-4274     22-3092 

6b 

6-2806     10-1869 

5   16 

6 

17-3642 

4-4452 

26§ 

I7H344     22-5582 

32§ 

6-3025     10-4350 

75    520 

9'4 

5    '7 

563      6-0451 

16-4821 

5*8 

17-5740 

4-0956 

75    527 

7'5 

6 

17-8117     22-3878 

7 

6-6697     10-2427 

5    18 

6         6-1951 

170223 

1  1 

17-6909 

4-6436 

3 

8-7452     10-0635 

5    '9 

7        9-2010 

16-6262 

16      20-7157 

4-4354 

I  5°72 

6t 

22-3997     23-0814 

9 

11-2918     10-6527 

5   20 

7      21-5947 

4-0740 

J°73 

4 

12*5214     10-1059 

5121 

10       10-2206 

16-6265 

23$     21-7334 

4-4981 

18 

14-6942     23-4758 

20§ 

3-6270     11-5228 

5122 

7       12-5082 

16-0641 

15       24-0498 

4-0783 

\  5°75 

17 

16-1862     23-7478 

15 

5-1338     11-7013 

5123 

4!     12-7741   ' 

16-4488 

8       24-2912 

4-4842 

5076 

6 

16-3869     23-4921 

10         5-3164     11-4334 

5124 

3*       6-2519 

18-3464 

6       17-6659 

5-9693 

12 

17-2035     23-2642 

13 

6-1173 

11-1549 

5i25 

n         6-2799 

18-0355 

19.$      177113 

5-6596 

5078 

*3§ 

18-4753     23-2974 

24§ 

7-3883 

1  1  'i  107 

75    521       9'3 

5126 

7       17-8/96 

5-3826 

i  rejeuu  interval  represents  vary  nearly  5'  =  7->'3  uf  R.A.  at  Dec.  +  75*,  and  &2'7  at  Dec.  +  76°. 
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GREENWICH  ASTKOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    75°. 


B.  D. 

Din  ni.               x. 

B.  D. 

No. 

Ilium. 

X. 

y. 

liiani.  ;           x. 

v- 

No. 

Mag. 

Xo. 

Hiam. 

X. 

V' 

No. 

Mas. 

R.A.  i4h  om  to  i4h  15™  —  contd. 

R.A.  i4h  om  to  I4h  15™  —  contd. 

Centre      R.A.  i^  15'"  Dec.  +  75°             R.A.  i4h  o"'  Dec.  +  76° 

Centre      R.A.  14''  15™  Dec.  +75°             R.A.  Hh  o'"  Dec.  +76° 

Plate  3462.     1897,  May  3.        Plate  3427.     1897,  April  14. 

Plate  3462.     1897,  May  3.         Plate  3427.     1897,  April  14. 

m. 

m 

m 

5127 

18 

7-6477 

18-0188 

26 

19-0803 

573II 

5186 

19 

12-6066 

23-4484 

26§ 

23-6912 

1  1-4543 

5128 

3* 

8-6369 

17-5900 

5 

20-0940 

5-3584 

5187 

5 

12-9710 

23-7147 

12 

24-0365 

n'7459 

5129 

6 

21-1995 

5-4265 

5188 

15 

13-5809 

23-1152 

27§ 

24-6835 

11-1846 

5130 

7 

10-4346 

17-9685 

17 

21-8638 

5-8530 

5189 

5 

25-0478 

1  1-2095 

5131 

jt 

12-7795 

17-3432 

9 

24-2424 

5-3738 

5190 

10 

3-2301   :  25-5488 

15 

14-1999 

12-9703 

6 

13-9367 

177189 

15 

25-3735 

5-8193 

5191 

35§ 

5-6331     24-5229 

28§ 

16-6668 

12-0940 

76      510 

9'3 

5133 

4 

7-3238 

18-5798 

8 

18-7212 

6-2693 

5192 

6 

5-6477     24-5043 

8 

16-6819 

12-0783 

5134 

7 

18-8948 

6-5838 

5!93 

38§ 

6-0585 

24-9227 

3<§ 

17-0645 

12-5225 

76      511 

9'3 

13 

8-1308 

18-8778 

20§ 

19-5099 

6-6165 

5194 

7 

17-8393 

12-6032 

5136 

4 

87375 

18-6432 

7 

20-1290 

6-4187 

5195 

9 

8-0028     24-7014 

i8§ 

19-0185 

12-4236 

5137 

4* 

9-5892 

18-7913 

6 

20-9710 

6-6208 

5196 

4 

19-1943 

12-6778 

4 

11-1035 

18-1  1,29 

7* 

22-5208 

6-0346 

5'97 

10 

11-3707     24-3550 

>7§ 

22-4014 

12-2835 

5139 

4* 

11-8822 

I8-5478 

5 

23-2710 

6-5189 

5198 

4t 

11-5169     24-5674 

10 

22-5373 

12-5054 

5140 

9 

12-4487 

18-9410 

i? 

23-8160 

6-9463 

5i99 

5 

23-6287 

12-0725 

5141 

4 

I4-344I 

7-6282 

5200 

8 

24-0710 

12-2150 

5142 

7 

H-53I9 

7-1122 

5201 

4°§ 

13-2271 

24-4297 

45§ 

24-2496 

I2'4743 

76      5H 

9-2 

5H3 

6 

15-1492 

7-2080 

5202 

4* 

13-8702 

23-9258 

10 

24-9208 

12-0133 

5144 

5t 

4-1674 

20-0643 

1  1 

I5M797 

7-5520 

5203 

4 

14-7693 

I3-3579 

5H5 

7 

4-9833 

19-9608 

H 

16-2980 

7-5040 

5204 

4 

16-1903 

13-5622 

5146 

5 

17-2428 

7-4706 

5205 

37 

5'3!  58 

26-1269 

29§ 

16-2495 

13-6751 

76      509 

9'5 

5H7 

3* 

8-3169 

20-0590 

6 

19-6193 

7-8022 

5206 

4 

17-9073 

13-1889 

5148 

5 

19-7477 

7-5353 

5207 

7 

17-9113 

13-951  3 

5H9 

5 

8-6571 

19-7776 

10 

19-9793 

7-5454 

5208 

ii 

9-6893 

25-8612 

20-6310 

13-6830 

5150 

4 

20-8221 

7-3170 

5209 

6 

21-3316 

13-1275 

5151 

4t 

9-8642 

19-6364 

6 

21-1913 

7-4760 

5210 

8 

11-9442 

25-4129 

16 

22-9098 

13-3755 

5152 

4t 

6-3316   21-2381 

7 

8-8616 

5211 

14 

12-9505 

25-3342 

23§ 

23-9181 

13-3590 

5'53 

3* 

6-4114   20-5721 

6 

17-6908 

8'2O2O 

5154 

5* 

6-6741    20-7510 

8 

17-9413 

8-3948 

54§ 

25-6624 

12-8621 

76      518 

9-2 

5155 

3* 

6-6766   20-5941 

6 

17-95I3 

8-2368 

49§ 

13-7155 

26-9438 

/6     515 

87 

5156 

6 

18-3810 

8-6024 

5157 

8* 

2-8632 

21-9514 

H 

14-0608 

93566 

5158 

4 

16-4769 

97975 

R.A.  i4h  15™  to  i4h  30™ 

5'59 
5160 

5161 

10 
4* 

6-6176 

7-0102 

21-7165 
21-7461 

7 
15 
5 

17-7813 
17-8216 
18-2157 

9-2973 
9-3566 
9-4030 

Centre      R.A.  i4h  ism  Dec.  +  75°             K-A.  14''  30™  Dec.  +  76° 
Plate  3462.     1897,  May  3.            Plate  2014.     1894,  May  i. 

5162 

17 

9-5165 

21-4216 

24§ 

20-7349 

9-2401 

b 

m. 

5163 

7 

4-3733 

23-1171 

13 

15-4935 

10-6156 

5212 

20 

14-3908 

14-7026 

18 

2-7216 

3-0530 

5164 

25§ 

4-4004 

22-5854 

I5-5542 

10-0853 

75    525 

9'5 

5213 

2I§ 

15-6306 

14-7082 

22 

4-9608 

2-9708 

5165 

20 

5-4759  123-1223 

25§ 

16-5939 

10-6861 

5214 

6 

20-7246 

14-4499 

4* 

9-0232 

2-3590 

5166 

5* 

6-0477   22-7874 

7 

17-1860 

10-3915 

5215 

4 

15-2036 

15-8160 

5167 

8 

6-2486  !  22-4536 

H 

17-4087 

10-0665 

5216 

'3 

16-5284 

I5-5977 

n* 

4-9170 

3-7996 

5168 

5 

17-9610 

10-4950 

5217 

18 

17-3019 

15-9088 

19 

5-7104 

4-0537 

5169 

8 

7-0913   123-2708 

15 

18-1989 

10-9373 

5218 

5 

19-6730 

I5-3532 

5170 

4 

19-2105 

10-6052 

5219 

5 

22-7826 

15-9081 

4* 

1  1-1789 

3-6716 

5171 

6 

19-5632 

10-2373 

5220 

38§ 

23-2974 

15-0649 

36§ 

1  1*6322 

2-7933 

75    535 

9-4 

5172 

1  1 

8-6835 

22-3877 

19 

19-8421 

10-1525 

5221 

4 

14-6696 

16-6878 

5i73 

4 

20-2734 

10-3269 

5222 

20§ 

16-905  1 

16-9368 

20        ;       5-3858 

5-1078 

5174 

5 

10-7082 

22-8235 

10 

21-8339 

10-7152 

5223 

1  1 

25-3116 

16-3661 

6     (13-7329 

3-9496 

5175 

4 

22-2918 

10-7361 

5224 

12 

14-6719 

17-9258 

9     :    3-2291 

6-2526 

5176 

4* 

13-2248 

22-8458 

7 

24-3482 

10-8893 

5225 

18 

14-8830 

17-1373 

18 

3-381  1 

5H493 

5177 

6 

247955 

10-6335 

5226 

3  83 

17-6894 

17-9718 

4°§ 

6-2425 

6-0857 

75    53i 

8'5 

5178 

4 

15-1705 

•7407 

5227 

4 

15-2962 

18-1785 

5179 

4 

16-4052 

•4121 

5228 

4 

19-1415 

18-6432 

5180 

5 

I7-4773 

•2085 

5229 

5 

22-5068 

18-4744 

4 

1  1-0804 

6-2502 

5181 

5 

17-8459 

•0558 

5230 

9 

23-4537 

18-2662 

5 

12-0098 

5-9778 

5182 

5 

17-8705 

•5210 

5231 

16 

14-9137 

19-4487 

H 

3-5740 

7-7511 

5183 

6 

17-9065 

-3106 

5232 

17 

16-0892 

19-2759 

15 

4-7332 

7H979 

5184 

4* 

6-9522 

23-9529 

9 

18-0160 

•6077 

5233 

3 

18-9662 

19-0786 

5185 

5     '22-8087 

i 

•5522 

5234 

25§ 

20-5981 

19-4388 

23§ 

9-2437 

7-3460 

75    533 

9'3 

i  ristau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77«'3  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and  8z»7  at  Dec.  +  76°. 
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B.  D. 

B.  D. 

So. 

Diaru. 

X. 

!/• 

Diam. 

x.                   y. 

Xo. 

Diara. 

X. 

y- 

Diara. 

X. 

y. 

No.             Mag. 

Xo. 

Mag. 

R.A.  i4h  i5m  to  i 

4h  30™  —  contd. 

R.A 

i4h  30'"  to  I4h  45'"  —  contd. 

Centre       K.A 

.  I4h  i«m  Dec.  +  -j=               U.A.  I4h  30™  Dec.  4-  76° 

Centre      R.A 

.  I4h  45™  Dec.  +  75°             R.  A.  i4>>  3om  Dec.  +  76° 

Plate  3462.      1897,  May  3.           Plate  2014.      1894,  May  i. 

Plate  4917.     1900 

,  April  20.          Plate  2014.    1894,  May  i. 

m 

Q 

Ul. 

5235 

4 

21-1041 

19-1496 

3 

9-7282 

7-0220 

5284 

7 

10-6420 

20-1694 

5236 

H 

23-2409 

19-4896 

'4 

118834      7-2127 

5285 

5 

11-8034 

20-8892 

5237 

15 

23-4495 

19-0000 

J5 

12-0582      6-7082 

5286 

5 

13-5789 

20-8196 

5238 

st 

23-6983 

19-0152 

4* 

12-3049     6-7067 

5287 

13 

10-5477 

217540 

8 

21-6244     9-7372 

5239 

15 

23-8692 

19-8777 

H 

12-5378 

7-5538 

5288 

12 

1  1-2034 

21-9550 

6 

22-2693     9-974° 

5240 

20 

24-0178 

19-5257" 

20 

12-6613 

7-1947 

5289 

I  I 

I3-8473 

21-5016 

5241 

4 

15-4392 

20-6964 

5290 

4°§ 

4-0507 

22-0443 

22 

15-1218      9-6632 

75    538 

9-1 

5242 

24* 

17-69,1 

20-0098 

23§ 

6-3867 

8-1177 

5291 

53§ 

4-5683 

22-8603 

37§ 

15-5912     10-5072 

75    539 

7-8 

5243 

5*8 

18-6066 

20-2081 

7-3126      8-2522 

75    532 

7'5 

5292 

6-4630 

22-7648 

26$ 

17-4909   10-5185 

75    54° 

9'1 

5244 

22 

2  1-5006 

20-9930 

19 

10-2531      8-8310 

5293 

1  1 

8-3957 

22-1537 

5 

19-4522     10-0150 

5245 

13 

2I-525I 

21-8655 

7 

10-3361      9-7002 

5294 

10 

87129 

22-0765 

5 

19-7768 

9-9561 

5246 

7 

21-6241 

21-5396 

4 

10-4144     9-3693 

5295 

6 

9-7444 

22-2252 

5247 

5* 

23-3841 

2  I  '8OO  I 

4 

12-1880     9-5081 

5296 

23§ 

4-3957 

23-0470 

10 

15-4070    10-6836 

K  2516 

9'5 

5248 

.* 

3 

25-0740 

21-7192 

4 

13-8722     9-3099 

5297 

8 

5-477I 

23-4172 

5 

16-4691     11-1145 

5249 

IO 

20-4162 

22-1693 

7 

9-2540    10-0802 

5298 

5* 

7-2618 

23-0517 

4* 

18-2705     10-8506 

5250 

5 

14-9642 

23-1399 

5299 

5* 

8-2818 

23-6248 

3* 

19-2572     1  1-4802 

5251 

- 

20-3903 

23-8840 

6 

9-3466    117938 

5300 

6 

11-2019 

23  2040 

t* 

22-1943  ]  11-2233 

5252 

26 

20'77'H 

23-8199 

21 

9-7311    11-7035 

5301 

10* 

4-0013 

24-4253 

7 

14-9368     12-0409 

5253 

42§ 

14-6612 

24-7296 

45§ 

3-6925    13-0-388 

76    518 

9-2 

5302 

4!§ 

7-0662 

24-3570 

22§ 

18-0015     12-1413 

76    530 

9-2 

5254 

8 

15-9910 

24'2455 

6t 

4-9832    12-4616 

5303 

ii 

9-0600 

24-1487 

7* 

20-0035   <  12-0478 

5255 

10 

17-1821 

24-4008 

6 

6-1831     12-5340 

53°4 

13 

9-0835 

24-8828 

8 

19-9863     12-7796 

5256 

12 

2I-I  265 

24-0687 

8 

10-0939    1  1-9280 

76    525 

9'5 

5305 

8 

13-4975 

24-9243 

5257 

5 

13-6114    12-0823 

5306 

8 

3-2599 

25-7003 

6 

14*1259     13-2689 

5258 

48j3 

24T745 

24-3570 

28§ 

13-7537    11-9590 

76    529  j    8-8 

5307 

32 

8-4682 

26-0573 

20§ 

19-3059    13-9218 

5259 

12 

I  5-1064 

25-2328 

9 

4-1699    13-5086 

5308 

28§ 

9-3588 

25-1748 

,65 

202438     13-0852 

5309 

13 

13755' 

2  5  '0407 

7* 

24-6394    13-2021 

37§ 

2-2387 

12-8407 

76    5H 

9-2 

69§ 

26-7103 

23-0358 

75    539 

7-8 

6o§ 

2-8140 

24-4147 

76     529       8-8 

R.A.  i4h  45m  to  i5hom 

RA       T  ..h    -,0m 

, 

Ceutre      R.A. 

,4h  45m  Dec.  4-  75*              R-A.  i5h  om  Dec.  4-  76* 

, 

.A.   14    3^     Lu  *-1-    -4J~ 

+  —  -°                     T?     A       «  .  h          m   T~\            1        £• 

Plate  4917.     1900, 

April  20.         Plate  3513.    1897,  May  26. 

Cfiitre      K.A. 

'4    45m  De 

3                K.A.  14"  30™  Dec.  -+-70 

o                        m- 

Plate  4917.     1900, 

April  20.          Plate  2014.     1894,  May  i. 

5310 

9 

14-3049 

14-3251 

o                              ^  — 

m 

53H 

igj 

17-4587 

I4-5744 

9 

5-8124      2-6744 

5260 

25§ 

57382 

14-7861 

21 

17-2143 

2-5093 

K  2520 

IO'O 

5312 

6 

17-4839 

14-3780 

3t 

5-8258      2-4798 

5261 

13 

5796/ 

14-4047 

6* 

17-2913 

2-1344 

53'3 

9 

20-1603 

14-9908 

4 

8-5355      2-9207 

5262 

I  I 

6-2785 

14-9148 

6* 

17-7467 

2-6662 

53H 

24 

18-6659 

'5-I57S 

18 

7-0530      3-1817 

263 

j8§ 

6-4204 

I4-3587 

5°§ 

17-9175 

2-1238 

75    541 

8-0 

5315 

18 

19-4088 

I,  3040 

9 

7-8038 

3-2820 

264 

6 

9-0183 

14-9020 

5316 

10 

20-5987 

15-0073 

7 

8-9733      2-9087 

265 

9 

10-6334 

14-4654 

5317 

33§ 

23-9598 

i5'5254 

21 

12-3584      3-2125 

75    548 

9'5 

266 

12 

11-2234 

14-4178 

5318 

20 

16-5039 

16-5443 

12 

4-9845  ;  47009 

267 

15 

12-9743 

14-6839 

5319 

7 

19-0153 

16-5471 

4 

7-4908     4-5432 

268 

5 

77515 

5-0493 

5320 

7 

20-8008 

16-9613 

5 

9-2988 

4-8435 

269 

7 

8-2199 

5-2612 

5321 

27§   • 

20-8510 

16-3270 

22 

9-3080 

4-2078 

2"  = 

20 

8-5797 

5'2O2O 

13 

20-0265      3-0847 

5322 

29 

23-1028 

16-9780 

2I§ 

11-5969 

47138 

271 

4 

10-0595 

5-6070 

5323 

23-6610 

16-3408 

3°§ 

12-1143 

4-0435 

75    546 

9'i 

2-2 

7 

10-5741 

5-2699 

5324 

14 

14-0263 

17-8860 

8 

2-6009 

6-2005 

273 

2I§ 

13-1360 

53658 

9* 

24-5655 

3-5059 

5325 

14-3229 

17-7210 

30 

2-8848 

6-0158 

75    542 

9'4 

274 

22JS 

10-2572 

16-1779 

8* 

21-6478 

4-1544 

5326 

6 

16-5389 

17-9925 

5* 

5-1120     6-1458 

275 

5 

7-5181 

17-1073 

5327 

6 

16-9900 

17-5832 

4 

S-5358 

57061 

276 

H 

8-3674 

I7-4I22 

12 

19-6903 

5-2776 

5328 

16 

17-9835 

10 

6-5258 

5-6324 

1  1 

10-7885 

17-2762 

5329 

19 

18-5959 

17-2029 

1  1 

7-1119 

5-2233 

278 

16 

4-7069 

18-3664 

IO 

15-9822 

6-0280 

5330 

3 

18-7418 

17-7996 

279 

9 

9  3251 

18-8243 

4* 

20-5650     6-7418 

5331 

68§ 

22-1807 

17-5903 

6i§ 

10-7178 

5'3849 

75    545 

7-2 

280 

5 

10-5491 

18-9718 

5332 

83§ 

23-5792 

17-8585 

72§ 

12-1273 

5-5631 

75    547 

7-0 

2SI 

12 

4-7296 

19-1704 

9 

15-9605 

6-8279 

5333 

st 

25-2664 

17-5018 

4 

13-7910 

5-0983 

:  V2 

4 

9  8710 

19-6139 

5334 

20 

16-0928 

18-8548 

12* 

4-7210 

7-0323 

283 

12 

7-9600 

2O-OI38 

8* 

19-1379 

7-8544 

5335 

37§ 

16-5878 

18-4663 

34§ 

5-1893 

6-6133 

75    543 

9'3 

i  ratatt  interral  represents  very  neariy  5'  =  775-3  of  R.A.  at  Dec.  -r  75°,  and82»7  at  Dec.  +  ;6°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    75°. 


B.  D. 

B.  D. 

Vrt 

_.. 

TV 

No 

Di.'iui 

IMiini.              ju 

., 

HO. 

uitini. 

X, 

-/. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

y- 

y- 

No. 

Mag 

R.A.  i4h  45m  to  i5h  om  —  contd. 

1 
R.A.  i5homto  i5h  i5m  —  contd. 

Centre      R.A.  Hh  45""  Dec.  +  75°              R.A.  i5h  o"'  Dec.  +  76° 

Centre        R.A.  15''  15"'  Due.  +  75°            R.A.  ish  o">  Deo.  -f-  76" 

Plate  4917.     1900,  April  20.          Plate  3513.     1897,  May  26. 

Plate  4951.     1900,  May  i.          Plate  3513.     1897,  May  26. 

o                        "'• 

m. 

5336 

24 

I7'3294 

18-4292 

23§       5'9z83 

6-5305 

5388 

R 

6-8688 

17-9893 

5t 

18-2207 

5-8192 

5337 

47§ 

23-8847 

'8-3455 

36^     124650 

6-0273 

75    549      9'2 

5389 

12 

7-8712 

'7'3324 

4 

19-2625 

5-2229 

5338 

9* 

14-9522 

19-1976 

5t 

3-6062 

7-4496 

5390 

6 

9-4671 

17-1770 

5339 

10 

18-2649 

19-9120 

6 

6-9548 

7-9498 

539' 

7 

10-7588 

17-1111 

534° 

25 

J9'5535 

i9'593' 

21 

8-2213 

7'5474 

75    544 

9'5 

5392 

4 

i3-4679 

17-9080 

5341 

22 

16-3507 

20^2778 

16 

5-0695 

8-4364 

5393 

36§ 

3'4592 

187783 

27§ 

14-7.684 

6-3950 

75    55° 

8-7 

5342 

'4 

22-2629 

20*9960 

8 

11-0143 

87765 

5394 

8 

4-2177 

I8-3755 

4* 

15-5506 

6-0393 

5343 

17 

15-0063 

21-2958 

'4 

3-7932 

9-5394 

5395 

2OS 

1  1  -2502 

18-9980 

'4 

22-5304 

7-0969 

75    557 

9'5 

5344 

16 

15-1448 

21-9358 

10 

3-9730 

10-1698 

5396 

4" 

I2-02OO 

18-1556 

5345 

15 

16-2073 

21'5574 

8 

5-0068 

97246 

5397 

4 

'3'5294 

18-1222 

5346 

12 

167073 

217346 

8 

5'5>79 

9-8672 

5398 

J'§ 

n'4753 

19-4875 

36§ 

22-7264 

7-6019 

75    558 

87 

5347 

'4 

i8'443' 

21-6442 

8 

7-2453 

9-6668 

5399 

6 

13-2558 

'9-8533 

5348 

4 

2O'I  163 

21-2958 

5400 

8 

6-8765 

20-5447 

4* 

18-0720 

8-3694 

5349 

22 

15-6719 

22-6481 

>9§ 

4'5443 

10-8468 

5401 

4 

74639 

20-4535 

535° 

8 

19-8415 

22-5240 

5 

8-6958 

10-4570 

5402 

4 

10-3978 

20-5178 

10 

21-5870 

8-5615 

535' 

'4 

20-1648 

22-3648 

8 

9-0408 

10-7753 

54°3 

6 

10-5809 

20-9181 

5352 

22 

207907 

22-6459 

1  1 

96522 

10-5188 

5404 

9 

3'434° 

21-4823 

5 

H'5755 

9-0913 

5353 

21 

167823 

23-6150 

12 

5-7140 

"7385 

54°5 

6 

5-9124 

21-0698 

4* 

17-0776 

8-8337 

5354 

21 

18-8259 

23-9853 

12 

7-7743 

1  1-9803 

5406 

2I§ 

6-8830 

21-1879 

16 

18-0358 

9-01  1  8 

75    553 

9'5 

5355 

12 

20-8447 

23-3798 

6 

97507 

11-2465 

54°7 

'5 

7-4530 

21-6885 

7 

18-5746 

9'549' 

5356 

I  I 

19-4596 

24-0725 

7 

8'4'33 

12-0260 

5408 

24§ 

10-5233 

21-5714 

22g 

21-6467 

9-6212 

75    556 

9'5 

5357 

4 

'9'9475 

24-6538 

2t 

8-9402 

12'5754 

5409 

4 

12-1616 

21-4132 

5358 

8 

18-6973 

25-9260 

5 

7-7708 

13-9240 

5410 

*3§ 

13-8390 

21-5530 

28 

24-9565 

9-8054 

5359 

9* 

23-6689 

25-8047 

7 

12-7223 

13-4830 

5411 

37§ 

4-5086 

22-1672 

24§ 

15-6078 

9-8413 

75    551 

9'4 

5360 

6o§ 

24-801  5 

25'3953 

33§ 

13-8273 

13-0035 

76    545 

9  "4 

5412 

7 

6-1  894 

22-6309 

4* 

17-2501 

10-4095 

54'3 

'9 

6-8491 

22-6036 

13 

17-9146 

10-4220 

48 

26-1607 

18-8585 

75    55° 

8-7 

54>4 

7         8-6793 

22-2755 

4 

19-7610 

10-2096 

5415 

5     i    9'2335 

22-9527 

3* 

20-2693 

10-9208 

R.A.  i5h  om  to  i5h  15"' 

5416 

15 

9-8369 

22-7680 

5 

20-8861 

10-7721 

Centre      R.A.  i5h  15™  Dec.  +  75°   "          R.A.  I5h  om  Dec.  +  76° 

54'7 

3 

10-6339 

22-6240 

Plate  4951.    1900,  May  i.           Plate  3513.     1897,  May  26. 

5418 

16 

5-2514 

237877 

'3 

16-2451 

11-5047 

IB* 

54'9 

13 

10-7405 

23-2900 

2i'7553 

1  1*3500 

536l 

16 

4-2631 

13-9928 

12           15-8675 

1-6688 

O 

5420 

5 

I3-3172 

23-2182 

5362 

10 

4-6998 

H'74'7 

5t 

16  2576 

2-4440 

5421 

'7       13-3649 

23-8481 

10 

24-3384 

12-0699 

5363 

«§ 

12-8957 

H-8934 

20 

24-4311 

3-1021 

5422 

11       I3M-873 

23-6182 

3* 

24-4738  1  1  1-8506 

5364 

9 

13-1296 

14-1578 

5423 

10 

6-2377 

24-0712 

5t 

17-2098 

11-8499 

5365 

6 

3'5iH 

15-0586 

3* 

15-0506 

2-6842 

5424 

42§ 

7-I805 

247032 

3i§ 

i8-i  139 

12-5376 

76    547 

9-2 

5366 

22§ 

4-5224 

15-1472 

15 

16-0556 

2-8382 

5425 

'4 

I3-2I40 

247556 

5367 

6 

8-8053 

15-8283 

5426 

28§ 

13-5099 

Z4'H37 

4'§ 

24-4661 

12-3750 

76    557 

S-o 

5368 

3o§ 

10-0558 

15-1  102 

37§ 

21-5808 

3-I434 

75    555 

9'5 

5427 

7* 

3-I93I 

25-1949 

5 

14-1046 

127807 

5369 

15 

12-5161 

I5'O8l6 

8t 

24-0359 

3-2690 

5428 

5* 

7-'379 

25-5359 

4* 

18-0176 

13-3688 

537° 

6 

4-2442 

16-1293 

3 

157170 

3-8003 

5429 

4°§ 

8-2364 

25-3244 

24 

19-1284 

13-2227 

76    550      9-4 

537i 

H 

4'33H 

16-1889 

8 

15-8019 

3-8657 

543° 

4 

10-6465 

25-2366 

5372 

*5§ 

4-6143     16-9270 

23§ 

16-0370 

4-6183 

75    SS2 

9-2 

5431 

i9§ 

12-0493 

25-0258 

16 

22-9507 

13-1624 

5373 

10 

5-2347     16-9268 

5t 

16-6571 

4-6568 

5432 

8 

I2-I632 

25-3811 

4t 

23-0418 

13-5251 

5374 

i5 

5-4616     16-8433 

9 

16-8874 

4-5868 

5433 

7* 

4-7202 

26-1  161 

6 

15-5685 

'3-7994 

5375 

i?§ 

5-5062     16-5099 

9 

I(5-9543 

4'2593 

5434 

38§ 

5-0830 

26-2591 

16 

15-9250 

13-9612 

76    546 

9'5 

5376 

4 

7-4699     16-0690 

5377 

H§ 

8-6120     16-4805 

29§ 

20-0555 

4-4225 

5o§ 

20-5883 

1-6190 

75    554 

9-0 

5378 

20§ 

9-1  198  !  16-5230 

'4 

20-5593 

4-4926 

5o§ 

1-1365 

"8-5557 

75    549 

9-2 

5379 

15 

9-6588     16-2915 

1  1 

2  I  'I  104 

4-2972 

538o 
538i 

9 
4 

9-761  1     16-2680 
10-9227     16-3383 

5* 

2I-2I32 

4-2817 

R.A.  i5h  i5m  to  i5h  30"' 

5382 

7 

11-0774     16-2376 

Centre      R.A.  i5h  i5m  Dec.  +  75°             R.A.  15^  301"  Dec.  +  76° 

5383 

-,   -  0    . 

j 

12-0180     16-3690 

Plate  4951.    1900,  May  i.         Plate  5660.     1901,  June  25. 

5384 

o 

12*1899     16-0185 

m. 

5385 

10 

13-3875  ;  16-8133 

5435 

H§ 

20-8OO3 

'4'°325 

3'§ 

9-0368 

1-8909 

75    564  ;    q-i; 

5386 

5* 

4-0310     17-1934 

3* 

15-4376 

4-8469 

5436 

3* 

I7-9050 

H'5254 

5 

6-1798 

2-5706 

53«7 

H 

6-0555     I7'0705 

10 

17-4671 

4-8517 

5437 

i8§ 

I7-9990 

H'5743 

27 

6-2782 

2-6133 

I  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77''3  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and  8i"7  at  Dec.  +  76°. 
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ZONE    +    75°. 


B.  D. 

B.  D. 

N  O. 

DttBL 

X.                            y. 

Diaiu. 

X. 

' 

No. 

Mag. 

Diam. 

X. 

y. 

DHHBi 

So.             Mag. 

i 

R.A.  i5h  i5m  to  i5h  30™—  contd. 

R.A. 

i5h  I5m  to  15°  30™  —  contd. 

Centre      R.A.  ish  15"  D.-C.  +  75"              R.A.  15!-  30"  Dec.+76* 

Centre     R.A.  ish  15™  Dec.  +  75°            R.A.  i5h  30™  Dec.  +  76' 

Plate  4951.     1900,  May  i.          Plate  5660.     1901,  June  25. 

Plate  4951.    1900 

,  May  i.         Plate  5660.     1901,  June  25. 

in. 

O 

m. 

5438 

4*     19-6261 

14-3830 

5* 

7-8889 

2-3187 

5497 

10 

16-4588 

22-6387 

9 

5-2542 

107591 

5439 

ii       23-4442 

I4-88l6 

1  1 

117287      25744 

5498 

43§ 

207667 

23-1095 

3&§ 

9-5827 

10-9555 

75    566 

8-1 

544° 

4       i5'23'6       5-3596 

6    '    3-5671  ;    3-5778 

5499 

'9 

21-0305 

22-9301 

'5 

9-8340 

107585 

5441 

4*     16-1453       5-0361 

5*  i    4-4570      3-1942 

5500 

7 

22-2816 

22-8051 

8 

11-0745 

10-5559 

5442 

i8§     !9'3524       5"2i38 

22 

7-6682       3-1660 

5501 

8t 

23"!  2IO 

22-4260 

7 

1  1-8865 

10-1239 

5443 

3i§     20-0532       5-4905 

37S       8-3845       3-3983 

75    563      9'3 

5502 

4 

13-3925 

10-6968 

5444 

4       20-7772       6-0720 

5t      9"'452       3-9313 

55°3 

4* 

247217 

22-6265 

6 

13-4991 

IO'22I2 

5445 

ii       21-1781 

5-I667 

14        9-4865       3-0048 

55°4 

4* 

14-3838 

23-3639 

7* 

3-2305 

I-6I53 

5446 

3t    22-1272 

5-3397 

5 

10-4442       3-1147 

55°5 

8 

I4-8I2O 

23-417S 

9 

3-6600 

1-6417 

5447 

4       22-1889 

5'3077 

5 

10-5034      3-0805 

55°6 

5 

15-0902 

23-6469 

7 

3-9508 

1-8544 

5448 

15       22-8916 

5-2922 

18 

11-2045       3-0187 

55°7 

3* 

17-5672 

23-6924 

4 

6-4269 

17442 

5449 

4*     23-7117 

5-8369 

6t 

12-0585       3-5089 

5508 

35§ 

20-3255 

23-2920 

29§ 

9-1546 

1-1658 

75    565 

9-1 

545° 

7       24-0623       5-4229 

8 

12-3823       3-0727 

55°9 

4* 

20-8268 

23-4809 

4 

9-6682 

1-3274 

545i 

8       16-4388       5-9673 

14     i    4-8086       4-1053 

5510 

6* 

21-9457 

23-3689 

6 

10-7767 

I-1396 

5452 

4       17-6712     16-8823 

6 

6-0969      4-9359 

55!1 

45§ 

y- 

22-3I06 

23-8802 

363 

11-1733 

I-6247 

75    567 

9-2 

5453 

52^      17-9855     16-6899 

53§ 

6-4005      4-7285 

75    561       7-7 

5>i2 

4 

11-2417 

I-670I 

5454 

6       19-1329     16-6038 

8 

7-5383       4-5661 

55'3 

6* 

23-3922 

23-9534 

7 

12-2570 

1-6309 

5455 

18      20-6314  1  16-8629 

'9 

9-0488      4-7295 

55H 

10 

15-OI78 

12 

3-9H8 

12-3892 

5456 

4 

9-9508      4-9878 

• 

5515 

4 

7-3029 

12-8959 

5457 

17      22-2688     164860 

20 

10-6589      4-2500 

5516 

1  1 

21-0208 

24-7541 

8 

9'939i 

12-5790 

5458 

6       16-2335  |  17-1522 

7        4-6783       5-2981 

55'7 

4 

11-1270 

12-8897 

5459 

32§ 

16-3062 

17-21  10 

35§       47547       S'3551 

75    559 

9'0 

55i8 

15 

I4-99I3 

24-9523 

17 

3-9395 

13-1632 

5460 

6 

20-5749         I7-5505 

ii     i    9-0368      5-4214 

55'9 

4* 

15-2807 

25-5637 

5 

4-2673 

137544 

5461 

8 

2I-2787 

18-1257 

97737       5-9471 

5520 

5 

15-4169 

25-1294 

6 

4-3711 

I3-3IOI 

5462 

6t 

23-8273         I8-0655 

6       12-3158       5-7267 

5521 

4 

5-4387 

I3-6272 

5463 

4     ,13-1216      5-4338 

5522 

4 

6-6297 

13-7093 

5464 

4 

15-2428 

18-0028 

6              3-7457          6-2I2I 

5523 

4 

6-6347 

13-6041 

5465 

4     !    4-7379      6-3541 

5524 

1  1 

20-3588 

25-9420 

10 

9-3555 

13-8071 

5466 

4 

I6-7802 

18-1565 

6     :    5-2862      6-2680 

5525 

33§ 

£2-6317 

25-6385 

«§ 

11-6053 

I3-359I 

76    562 

9'5 

5467 

4 

I8-05OO 

18-3216 

6     1    6-5653      6'34-qo 

5526 

4 

12-061  5 

13-5487 

5468 

6 

20-7788 

18-6201 

9        9'309i 

6-4724 

5469 

4 

2O-8295 

18-8342 

7        9-3736 

6-6838 

54"  = 

15 

21-9I22 

18-5533 

16 

10-4352 

6-3357 

54"1 

6 

13-3243 

6-1672 

R.A.  i  sh  ^om  to  i  "5h  45m 

5472 

5473 

3       15-8237 
9       17-4045 

19-4131 
19-2325 

5* 

10 

4-4148 
5-9808 

7-5806 
7"2997 

*J       \j                         *J         i  */ 

Centre     R.A.  15"  45™  Dec.  +  75°            R.A.  i5h  30-°  Dec.  +76° 

5474 

6       17-975° 

19-1  196 

1  1 

6-5407 

7-1506 

Plate  4955.    1900,  May  2.         Plate  5660.    1901,  June  25. 

54"  5 

6       '8-9543 

19-9560 

7 

7-5718 

7-9220 

0                                   "1. 

5476 

i/§     18-9853 

19-8902 

i8§ 

7-5981 

7-8560 

5527 

6t 

3-8682 

13-9818 

6 

15-4483 

1  -6407 

5477 

3* 

19-0842 

19-6737 

5 

7-6838      7-6345 

5528 

10 

3-0030 

14-8285 

1  1 

14-5328 

2-432I 

25§     19-1023     19-9506 

26§ 

7-7206      7-9085 

75    562      9-2 

5529 

'3 

3-1304 

15-3249 

13      14-6292 

2-9353 

54"9 

i4§     19-5409     19-2973 

16 

8-1167 

7-2281 

553° 

4* 

3-578I 

14-6188 

6       15-1195 

2-2595 

548o 

7       20-1564 

19-1  101 

8 

8-7169 

7-0013 

553' 

5t 

3-9695 

15-0995 

6       15-4808 

2-7635 

5481 

7      21-2562     19-1886 

7 

9-8192 

7-0098 

5532 

4 

8-3054 

14-3223 

6       19-8563 

2-2652 

5482 

4!     14-6909  1  19-8250 

5 

3-3112 

8-0670 

5533 

8-9873 

14-5617 

48§     20-5238 

2-54I7 

75    573 

9-3 

5483 

7 

15-2583 

20-5627 

9 

3-9230 

8-7642 

5534 

6f      8-9905 

14-3801 

7 

20-5373 

2-3606 

5484 

4 

16-8053 

19-9543 

>J 

5-4278 

8-0590 

5535 

15       10-2015 

13-9780 

,9* 

21-7705 

2-0347 

5485 

7 

16-9615 

20-7099 

ii         5-6326      8-8033 

5536 

26^     10-6106 

14-1675 

37§ 

22-1694 

2-2496 

5486 

10 

23-2077 

20-6105 

9      11-8577 

8-3055 

5537 

4      10-8142 

14-8409 

-•* 

22-3316 

2'9333 

5487 

4 

12-0657 

8-5684 

5538 

4t 

10-8558 

14-7786 

4* 

22-3714 

2-8763 

5488 

38§ 

24-4632 

20-6480 

28§ 

13-1150 

8-2643 

75    569 

8-9 

5539 

6 

11-9698 

14-5902 

10* 

23-4969 

27571 

5489 

4 

13-6322 

8-4767 

554° 

6 

12-4974 

14-6760 

4* 

24-0284 

2-8703 

549° 

44§      16-4421 

21-5276 

47§ 

5-1680 

9-6543 

75    560 

8-3 

554i 

4 

I3-576I 

14-2361 

5491 

4*     17-9582 

21-7987 

4 

6-6969 

9-8268 

5542 

13 

2-9738 

I5--9532 

13 

14-4310 

3-55IO 

5492 

4 

6-6996 

9-2655 

5543 

4-5354 

16-1977 

7 

15-9758 

3'8953 

5493 

9      20-0995 

21-1230 

9        8-7892      9-0145 

5544 

5 

16-3058 

3-2763 

5494 

i7 

22-5737 

21-2737 

12 

11-2667 

9-0068 

5545 

4t       7-I757 

15-8840 

5 

18-6307 

37464 

5495 

3i§ 

24-6115 

21-5509 

"§ 

13-3190 

9-1550 

75    57° 

9'5 

5546 

6         7-7118 

15-6598 

7 

19-1810 

3'5594 

5496 

9* 

25-I5I5 

21-7975 

7 

I3-8734 

9-3659 

5547 

10         7-8627 

15-7216 

10 

19-3259 

3-6316 

^  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77''3  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and  82»7  at  Dec.  +  76°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    75°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diani. 

X. 

y- 

X, 

y. 

No. 

ilag. 

R.A.  i5h  30™  to  i5h  45m  —  contd. 

R.A. 

T5h  30m  to  I5h  45'"  —  contd. 

Centre       R.A.  i5h  45™  Deo.  +75°             R.A.  i5h  30™  Dec.  +76° 

Centre       R.A.  i5h  45™  Dec.  +  75°             R.A.  i5h  30™  Dec.  +  76° 

Plate  4955.     1900,  May  2.          Plate  5660.     tgoi,  June  25. 

Plate  4955-     1900,  May  2.           Plate  5660.     1901,  June  25. 

nil 

O 

m. 

5548 

'3 

10-3189     15-9155 

13 

21-7660 

3-9773 

5607 

13 

6-3050 

23-8930 

1  1 

17-2556       1-6870 

5549 

4* 

10-2838  ,  15-0226 

4t 

21-7874 

3-0868 

5608 

43§ 

67759 

*3'H73 

36§ 

17-7679  '    1-0678 

75    57' 

9-I 

555° 

4* 

10-9108     15-8937 

5* 

22-3514 

3-9972 

5609 

5 

19-1782       1-8768 

555' 

6 

11-9213     15-0123 

7 

23-4271 

3-I778 

5610 

5      ;  12-7226 

23-5469 

5 

23-6852       1-7470 

5552 

4* 

4-3493     16-7263 

5 

'57555 

4'4'34 

561  I 

n 
t 

13-2243 

23-1942 

5* 

24-2052       1-4254 

5553 

1  1 

4-4654    16-5384 

12 

15-8845 

4-2296 

5612 

4 

14-8043 

12-2980 

5554 

2I§ 

4-7562     17-1836 

«9§ 

16-1325 

4-8912 

5613 

21 

5-7188 

24-8930 

15 

16  6096 

12-6455 

5555 

6 

7-4192     16-5295 

6 

18-8323 

4-4076 

5614 

4 

9-9015 

24-4258 

6 

20-8-105 

I2-4455 

5556 

4 

7-5126    16-8763 

5 

18-9045 

4757° 

5615 

JI§ 

10-8020 

24-8882 

20§ 

21-6810 

12-9645 

76    567 

9'5 

5557 

4* 

8-2422     16-6303 

4* 

19-6520 

4-5574 

5616 

5* 

10-7514 

24-0282 

6 

2  1-6879 

12    1003 

5558 

4 

9-5232     16-5218 

5617 

4 

14-6349 

I3-0933 

5559 

5 

13-5272 

'6-3855 

6* 

24-9364 

4-6526 

5618 

11* 

4'°738 

26-2947 

9 

14-8798 

'3'9395 

5560 

4t 

4-8197 

17-3590 

5 

16-1877 

5-0698 

5619 

7t 

6-8706 

25-4800 

7 

17-7188 

13-3090 

5561 

4 

17-6566 

5-8945 

5620 

35S 

7-4056 

26-0901 

»«! 

18-2175 

13-9463 

5562 

4 

6-6923 

I7-3375 

5 

18-0585 

5-1668 

5621 

8* 

7-7301 

25  3882 

9§ 

18-5824 

13-2661 

5563 

3* 

7-7386 

17-5835 

4 

19-0883 

5H753 

5622 

4t 

8-3241 

25-827, 

4 

19-1465 

'3-7445 

5564 

5 

8-3485 

17-2523 

6 

19-7167 

5-1858 

5623 

12 

10-0946 

25-3618 

1  1 

20-9455 

13-3923 

5565 

4 

11-4548 

17-6007 

5t 

227921 

5-7320 

5624 

4t 

12-8533 

25'4578 

4       23-6915 

13-6631 

5566 

H 

2-9295 

18-5982 

'5 

14-221  1 

6-1878 

5625 

9 

13-5392 

24-8990 

10       24-4130 

13-1469 

5567 

7 

14-2528 

6-8062 

5626 

1  1 

13-8705 

24-8176 

12          247489 

I3'o873 

5568 

4 

7-5484 

I8-3578 

6 

18-8490 

6-2380 

5569 

10 

8-7825 

18-9370 

12 

20-0428 

6-8951 

25* 

8-3921 

26-7847 

76    564 

9'3 

557° 

6 

8-9015 

18-4826 

8 

2O-1  893 

6-4488 

47§ 

8-5284 

26-1029 

76    565 

9-2 

557' 

8 

12-3980 

18-5900 

8 

23-6725 

6-7766- 

5572 

9 

13-2478 

18-7023 

10 

24-5124 

6-9441 

, 

5573 

4* 

13-8528 

17-7361 

5* 

25-1769 

6-0172 

R.A.  15  '  45™  to  1  6"  o" 

5574 

16 

3-5616 

2O'2I  l6 

i3§ 

'475°3 

7-8380 

Cunlre       R.A.  ish  451"  Dec.  +75"              R.A.  i6h  ora  Dec.  +76° 

5575 

8t 

47531 

19-4336 

7t 

15-9918 

7-1382 

Plate  4955.     1900,  May  2             Plate  5662.     1901,  July  i. 

5576 

4* 

5-8596 

20-0566 

4 

17-0573 

7-8270 

• 

O 

in. 

5577 

4* 

5-8833 

2O'O387 

6 

17-0798 

7-8I37 

5627 

5       117690      1-7875 

5578 

18 

5'9395 

19-6297 

'4§ 

17-1610 

7-4074 

5628 

4 

14-1681 

14-1291 

5579 

'3 

5'973Q 

19-3645 

12 

17-21  12 

7-1448 

5629 

10 

18-1983 

14-1610 

10         6-4683   •    2-1888 

5580 

4* 

87134 

19-4884 

4 

I9-9393 

7-4449 

5630 

7 

19-1858 

14-8396 

8 

7-4944       2-8047 

5581 

4t 

8-8155 

19-1068 

5 

20-0663 

7-0648 

5631 

7 

19-1967 

14-6216 

8 

7-4960 

2-5864 

5582 

ii 

13-1765 

I9-282I 

1  1 

24-4053 

7-5191 

5632 

*9§ 

19-8413 

15-0694 

29§   ;    8-1633       2-9925 

75    577 

9-0 

558? 

5 

14-3214 

87451 

5633 

7 

19-9663 

14-7806 

6       8-2709      2-6923 

5584 

4* 

5-5240 

20-9572 

4* 

16-6612 

8-7063 

5634 

4 

11-2213       2-9407 

5585 

8 

7-2643 

20-4165 

7 

'8-4313 

8-2758 

5635 

3* 

23'32/' 

15-0485 

4 

11-6456       2-7483 

5586 

5 

87406 

20-6993 

6 

19-8893 

8-6539 

5636 

'3 

23'9953 

14-8879 

'9 

12-2981       2-5484 

5587 

4* 

9'3o8i 

2O-2308 

4* 

20-4826 

8-2213 

5637 

4 

24-5105 

14-7986 

5 

12-8065       2-4252 

5588 

18 

11-7444 

ig-gOOO 

«5§ 

22-9388 

8-0447 

5638 

4* 

25-4699 

15-0390 

7 

i37763 

2-6042 

5589 

4 

14-1887 

9-3881 

5639 

5 

13-8538       2-6221 

559° 

4* 

37375 

22-0366 

6 

14-8118 

9-6688 

5640 

5 

'5'3379 

15-5606 

4* 

3-7034  ,    377'2 

5591 

4* 

6-1674 

22-1536 

4 

17-2266 

9'94°3 

5641 

25§ 

16-2592 

'5747' 

29§ 

4-6318  •    3-8946 

559* 

20§ 

8-4880 

21-8520 

H§ 

19-5645 

9-7866 

5642 

1  1 

18-0302 

15-6822 

9        6-3970      3-7185 

5593 

4* 

11-2718 

21-3422 

4 

22-3735 

9'45'7 

5643 

5 

19-9755 

15-8373 

9        8-3487      37481 

5594 

43§ 

"'4553 

21-I770 

4°§ 

22-5696 

9-2990 

75    574      8-0 

5644 

5 

20-8931 

157835 

i   9-2585      3-6396 

5595 

4t 

«3'»575 

21-0979 

4* 

24-2716 

9-3271 

5645 

38§ 

22-4653 

15-4836 

36§     10-8090      3-2379 

75    578 

8-9 

5596 

12 

137433 

2>'3845 

'4 

24-8382 

9-6528 

K  2662      9-6 

5646 

6       13-3128       3-8067 

5597 

16 

4-5692 

22-5260 

'4§ 

15-6097 

10-2132 

5647 

23§     25-4154 

16-2280 

20§ 

13-7992 

3-7932 

5598 

9 

8-1336 

22-1851 

1  1 

19-1895 

10*0960 

5648 

5       14-0500 

16-7746 

5599 

33§ 

8-1641 

22-1371 

*5§ 

19-2237 

10-0509 

75    57*      8-8 

5649 

3*     14-8542 

15-9171 

4*      3-2421       4-1561 

5600 

7 

8-3985 

22-6912 

8 

19-4199 

10-6188 

5650 

23§   \  I5-3474 

16-3470 

20!$           3-7602 

4'55'2 

5601 

f 

9-2763 

22-2079 

4 

20-3299 

10-1940 

5651 

4 

15-4272 

16-5680 

6* 

3-8535 

4-7656 

5602 

6 

12-2305 

22-2875 

7 

23-2706 

10-4580 

5652 

10 

iS'5'39 

16-1341 

ii 

3-9123       4-3266 

5603 

'3 

12-8732 

22-3925 

12 

23-9065 

10-6053 

5653 

"1 

17-7701 

16-4414 

i9§ 

6-1848  1    4-4928 

5604 

4 

13-0893 

227149 

6 

24-0995 

10-9383 

5654 

10 

19-7035 

16-7179 

•4$ 

8-1300       4-6452 

5605 

4 

>3-8935 

22-2947 

7 

24-9308 

10-5720 

5655 

'2§ 

20-4988 

17-0265 

«sl 

8-9453       4'9°30 

5606 

4* 

3-6361 

23-7002 

4 

14-6038 

11-3265 

5656 

5 

23-2841 

16-7253 

5 

1  1-7065 

44261 

i  ristau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77«-j  of  K.A.  at  Dec.  +  75°,  and  8zs7  at  Dec.  +  76°. 

ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    7S°. 
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B.  D. 

Diam. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

z.                    ». 

Diam. 

y- 

So.            Mag. 

X, 

y. 

DHML 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i5h  45m  to  i6h  om  —  contd. 

R.A.  I5h45mto 

i6h  om  —  contd. 

Centre        R.A.  i,11  45m  Dee.  +  75°              R.A.  i6h  o»  Dec.  +76* 

Centre      R.A. 

1  5*  45"  Dec.  +75*             R.A.  i6>»  o™  Dec.  +76* 

Plate  4955.    1900,  May  2.           Plate  5662.     1901,  July  i. 

Plate 

4955.     1900,  May  2.           Plate  5662.     1901,  July  i. 

m. 

m. 

56" 

4       12-6667       4  "oiio 

5716 

78§ 

22-6974 

25-3214 

6o§ 

1  1-6627 

13-0382 

76    577 

8-4 

5658 

4 

15-8199    17-1324 

5        4-2855       5-3048 

57'7 

8 

13-2128 

13-5780 

5659 

.££.  ~ 

7 

18-6003  1  1  7-6842 

9        7-0913       5-6786 

5718 

10 

13-5592 

13-8565 

5000 

5661 

9 

20-9279    17-4034 

21-6464     18-01  1  8 

12        9-3972      5'25°5 
23§     10-1515       5-8103 

73§ 

22-6501      26-7900 

76    578      87 

5662 

4t 

227563  !  17-6253 

6       11-2343       5-3534 

5663 

7 

22-9279     17-3522 

7 

11-3864      5-0723 

5664 

5 

23-0515     17-7927 

6 

11-5400      5-5045 

R.A.  i6hom 

to  i6h  I"?™ 

5665 
5666 

5t 
18 

23-4558     I/-7447 
23-6469     I7-9543 

6 
•88 

11-9400      5-4313 
12-1448       5-6278 

\j 

Centre       R.A.  16*  i5m  Dec.  +  75'             R.A.  i6>>  om  Dec.  +76* 

5667 

8 

25-0470     18-3319 

10 

13-5651       5-9169 

Plate  4956.    1900,  May  2.          Plate  5662.    1901,  July  i. 

5668 

16 

25-2414     17-6964 

i9§ 

13-7186       5-2712 

1 

O 

m. 

5669 

4 

14-4730     18-6921 

5719 

15 

3-1378 

147700 

10 

14-7018      2-4135 

5670 

6 

16-9858     18-8607 

6 

5'5545      6-9543 

5720 

7 

3-1439 

147875 

8 

14-7071       2-4330 

5671 

1  1 

20-1006     187186 

12 

8-6574      6-6140 

5721 

15 

3-4542 

14-4389 

1  1 

15-0370 

2-1032 

5672 

22^ 

23-2409     18-4504 

23§ 

11-7711      6-1502 

5/22 

19 

6-0687 

14-4507 

19 

17-6474      2-2825 

5673 

4t 

14-8440     19-0493 

7 

3-4295      7-2828 

5723 

5 

9-6298 

14-9139 

5674 

6 

15-0318     19-1970 

6 

3-6256      7-4133 

5724 

107367 

147876 

43§ 

22-2863       2-9143 

75    583 

9'3 

5675 

'4 

20-2931 

197119 

i6§ 

8-9103      7-5934 

5725 

14 

12-3955 

14-4948 

13 

23-9606      2-7256 

5676 

8 

20  6848 

19-6789 

9 

9-2985      7-5406 

5726 

'9 

137007 

'4-5275 

12* 

25-2573      2-8441 

5677 

M§ 

12-6372      7-7973 

5727 

23§ 

5-6330 

15-6181 

22§ 

17-1409      3-4I95 

5678 

6 

3-9000      8-1710 

5/28 

5 

5-7342 

15-9396 

7 

17-2193 

37451 

5679 

13 

I5-3335     ,20-1838 

13 

3-9888      8-3804 

5/29 

4 

96297 

15-0739 

7* 

21-1621       3-1249 

5680 

3 

4-1180      8-7863 

5730 

4 

12-7946 

15-2413 

5681 

8 

15-6949    ,   I99HI 

7 

4-3306      8-0890 

5731 

5 

13-8703 

I5-3745 

5682 

12 

I--5882     |  207733 

12 

6-2778      8-8254 

5732 

8 

4-4627 

16-6049 

6 

15-9071 

4'3293 

5683 

tog 

19-1,74       20-777I 

23.' 

7-8428      8-7303 

5733 

5 

8-0407 

16-5001 

4 

19-4875 

4-4499 

5684 

22 

22-4013       20-7940 

23S 

iro8i8      8-5407 

5734 

9-2400 

16-5786 

35-5 

20-6796  !    4  6047 

75    5gi 

9"1 

568; 

4 

11-2015      8-3183 

5735 

C  * 

127742 

16-9048 

4* 

24-1854 

5-1563 

5686 

H 

15-7768       21-1012 

12 

4-4904      9-2700 

5736 

il 

13-6611 

16-5402 

20 

25-0926 

4-8456 

• 

$687 

17-2214       2I-0882 

245 

5-9303 

9-1634 

K  2670 

96 

5737 

6 

66187 

17-8960 

i* 
i 

17-9800 

57536 

5688 

42§ 

17-9488       21-1357 

4J§ 

6'66oo 

9-1641 

75    575 

8-5 

5738 

6 

8-1461 

17-1050 

8 

19-5520 

5-0618 

5689 

7 

18-9033       21-6933 

9 

7-6478 

9-6615 

5739 

5* 

9-0671 

17-4945 

5 

20-4488       5-5098 

569° 

'    3* 

19-3796       21-9080 

4 

8-1343 

9-8430 

574° 

6 

9-4043 

17-0460 

5 

20-8132 

5-0829 

5691 

5 

12-5854 

9-5530 

574i 

5 

9-4788 

>7'3424 

7 

20  8674 

5-3835 

5692 

6 

13-5258 

9-1758 

5742 

7 

9-6001 

17-9118 

8 

20-9535 

59595 

5693 

5 

16-3798 

22-2318 

6 

5-1651 

10-3554 

5743 

10-0300 

17-3040 

44§ 

21-4225 

5-3818 

75    582 

8-8 

5694 

4 

7-8408 

10-1325 

5744 

15 

10-6053 

17-8491 

1  1 

21-9603 

5-9620 

5"95 

H 

2I-I527 

22-8771 

1  8j; 

9-9673 

10-6963 

5745 

4 

1  1-8257  1  17-9296 

-* 

23-1729 

6-1  190 

5696 

5 

13-8645 

10-3252 

5746 

6 

11-8389  117-9093 

6* 

23-1862 

6-0956 

c  60  ~ 

4         37305 

11-6579 

5747 

9 

12-1643    17-7194 

5 

23-3252 

5-9297 

5698 

6 

15-1405 

23-4312 

j 

5748 

4 

12-6596    177692 

5* 

24-0136 

6-0136 

;5699 

6 

17-6490      23-3345 

8 

6-5000 

11-3743 

5749 

4 

14-6073 

6-9404 

3* 

18-5917 

23-5347 

5* 

"•4534 

11-5159 

575° 

23 

7-2062 

18-2618 

18-5420 

6-1566 

75    580 

9'5 

4 

8-4955 

11-5969 

575i 

4* 

10-8328 

18-1860 

Y* 

22-1651          6-3128 

5 

22-3063 

23-4045 

6 

11-1523 

11-1512 

5752 

5 

11-2715 

18-3424 

7 

22-5920    ;     6-4928 

5* 

23-4044 

23-4242 

8       12-2495 

1  1-0987 

5753 

18 

12-9568    18-7910 

22§ 

24-2475          7-0511 

29§ 

'15-1886 

24-3774 

23§       4-1121 

12-5743 

76    57i      9'5 

5754 

5 

13-9503    187353 

7* 

25-2459         7-0542 

5705 

7 

16-4894 

24-0970 

7         5-3901 

12-2105 

5/55 

8 

5-1466    19-4792 

8 

16-4095         7-2417 

5706 

4     •    6-9033 

127724 

5756 

6 

5-2344    19-5303 

6 

16-4922    '     7-2959 

45§ 

19-5910 

246443 

44§       8-5200 

12-5606 

76    574      8-5 

5757 

4* 

6-9452    19-5397 

4* 

18-1972          7-4161 

5708 

86§ 

23-1472 

24-6443 

76§   ;  12-0693 

12-3344 

75    579 

6-5 

5758 

29§ 

13-8144    19-3400 

43§ 

25-0690         7-6517 

|57°9 

4     [  12-3086 

12-6671 

5759 

7* 

2-8602     20-5176 

5 

14-0573          8-1334 

[5710 

13 

23-4528 

25-0350 

i8g     12-4001 

127075 

76    579 

9'5 

f 

5760 

4 

14-7686         8-6903 

>  5  ~  1  1 

5>S 

16-3315 

25-0043 

44§       5-2905 

13-1260 

76    573 

8-2 

5761 

5^ 

9-5512    20-3782 

9 

20-7492          8-4178 

J5712 

4         5-S928 

13-7464 

5762 

11-8901     20-7692 

23-0580         8-9555 

75    584      9-2 

4^       7-6553 

13-661  1 

5763 

9 

7-6990     21-7708 

8 

I8-8103         9-6905 

'?""  '4 

10* 

217254 

25-2963 

10-6909 

13-0768 

5764 

8 

7-9580     21-1217 

1  1 

ig-IlOI     f     9-0546 

6 

11-2648 

13-4952 

5765 

13 

9-3507     21-9226 

1  1 

20-4501          9-9445 

1 

i  r&seau  interval  represents  very  nearly  5'  =  779'3  of  R.A.  at  Dec.  -f  75",  au«l  Sis*7  ar  Dec.  -•-  ~^*. 
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GREENWICH  ASTKOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    75°. 


B.  D. 

No 

Diiin 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

Diam. 

iv. 

y- 

No. 

Hag. 

R.A.  i6h  om  to  i6h  i5m—  contd. 

R.A.  i6h  I5m  to  i6h  30™  —  contd. 

Centre     R.A.  i6h  ism  Dec.  +  75°              R.A.  i6h  om  Dec.  +  76° 

Centre      R.A.  i6h  15"'  Dec.  -f-  75°             R.A.  i6h  30^  Dec.  -{-76° 

Plate  4956.     1900,  May  2.            Plate  5662.     1901,  July  I. 

Plate  4956.     1900,  May  2.            Plate  2731.     1895,  July  2. 

m. 

in. 

5766 

6 

9'55°5 

21-5719 

7 

20-6725 

9-6082 

5813 

5 

19-5697 

15-7281 

5 

7-9I93 

3-6460 

5767 

4 

11-2470 

21-1524 

5 

22-3915 

9-2955 

5814 

32§ 

22-8884 

i5'°543 

3'§     11-1819 

27401 

75    594 

9'5 

5768 

7 

12-0420 

21-8768 

8 

10-071  1 

5815 

16 

24-3617 

15-0165 

13 

12-6520 

2-5999 

5769 

4 

12-1842 

21-5555 

,•* 

23-3051 

97587 

5816 

16 

24-6850 

1  5-0018 

13 

12-9733 

2-5630 

5770 

4 

12-9493 

21-9183 

5* 

24-0421 

10-1727 

5817 

5 

15-0643 

16-6888 

5* 

3-4959 

4-9235 

5771 

5* 

2-9178 

22-0077 

8 

14-0273 

9-6248 

5818 

H 

15-9520 

16-6683 

16 

4-3801 

4-8413 

5772 

25 

4-4964 

22-8901 

i8§ 

'S'5455 

10-6037 

K  2697 

9-6 

5819 

12 

17-1173 

16-2458 

1  1 

5-5138 

4'3343 

5773 

21 

4-5270 

22-1345 

17 

15-6227 

9-8510 

5820 

13 

17-8390 

167845 

17 

6-2687 

4-8230 

5774 

24§ 

5-0765 

22-0867 

22§ 

16-1741 

9-8396 

5821 

22§ 

18-9308 

16-3125 

26§ 

7-3267 

4-2705 

5775 

28§ 

6-1047 

22-5317 

25§     17-1712 

10-3469 

K  2699 

9"5 

5822 

15 

22-4303 

16-9838 

15 

10-8648 

4-6966 

5776 

6 

6-6013 

22-1719 

5*    17-6903 

10-0187 

5823 

4 

22-4602 

16-1903 

5*    10-8349 

3-9046 

5777 

4* 

1  1-7402 

22-8887 

5      22-7718 

1  1-0628 

5824 

47§ 

23-5556 

16-1752 

45§  ;  11-9283 

3-8106 

75    596 

9-0 

5778 

19 

12-2993 

22-3895 

13      23-3634 

10-5986 

5825 

23-9730 

16-0874 

38§ 

12-3371 

3-695I 

75    597 

9-0 

5779 

4* 

12-5132 

22-8917 

5*    23-5438 

11-1178 

5826 

5 

15-9091 

I7-7795 

4 

4-4I38 

5-9532 

5780 

12 

3-8606 

23-3140 

9 

14-8842 

10-9853 

5827 

IS 

16  0245 

17-5779 

20 

4-5I52 

5-7400 

5781 

4 

12-2735 

23-9995 

5t 

23-2370 

12-2038 

5828 

16-6590 

17-8762 

26§ 

5-I666 

5-9930 

5782 

2* 

3-9337 

24-5815 

o 

H'8754 

12-2590 

5829 

3J§ 

16-7539 

17-8108 

35§       5^575 

5-9220 

75    588 

8-9 

5783 

26 

4-0445 

24-9105 

198 

14-9670 

12-5937 

5830 

25§ 

16-9077 

17-7508 

28§   :    5-4053 

5-8505 

5784 

5 

5-2276 

24-3473 

6t 

16-1824 

12-1055 

5831 

17 

21-9800 

17-8658 

14       10-4758 

5-6096 

5785 

3* 

8-4167 

24-2726 

4 

19-3707 

12-2318 

5832 

39§ 

16-7815 

18-6642 

4°§ 

S'3473 

6-7710 

75    589 

8-6 

5786 

15 

10-5667 

24-9717 

H§ 

21-4722 

13-0641 

5833 

5 

18-5216 

18-6043 

5 

7-0768 

6-5889 

5787 

17 

10-9698 

24-9023 

15 

21-8781 

13-0235 

5834 

7 

19-4527 

18-5232 

6 

8-0013 

6-4407 

5788 

5t 

12-3508 

24-6284 

8t 

23-2750 

i*-8377 

5835 

12 

20-4004 

18-7744 

1  1 

8-9640 

6-6269 

5789 

10 

I3-4955 

24-0843 

1  1 

24-4484 

12-3660 

5836 

5 

24-0628 

18-1660 

7 

12-5752 

5-7614 

579° 

6* 

4-6747 

25-1287 

7 

I5-5735 

12-8458 

5837 

24-5643 

18-8807 

2O§ 

13-1256 

6-4421 

75    598 

9'5 

5791 

10 

6-2882 

25-5258 

7 

17-1661 

I3'35°I 

5838 

6* 

24-9480 

18-7036 

6 

I3H957 

6-2344 

5792 

9* 

6-8876 

25-6232 

6 

17-7588 

13-4845 

5839 

76§ 

14-0790 

19-5380 

78§ 

2-7I28 

7-8317 

75    586 

6-8 

5793 

23 

6-9255 

25-6569 

2I§ 

177945 

13-5  '95 

5840 

H 

I7M435 

19-1571 

13 

57427 

7-2401 

5794 

5 

19-0860 

13-3686 

5841 

'5 

18-1318 

19-3648 

13 

67429 

7-3737 

5795 

4 

19-4768 

13-5219 

5842 

H 

20-1275 

19-3650 

14 

8-7332 

7-2355 

5796 

'7 

10-7181 

25-1835 

i8§     21-6082 

13-2885 

5843 

5* 

23-8056 

19-2331 

6 

12-3935 

6-8441 

5797 

9 

12-6095 

25-0035 

10      23-5075 

13-2282 

5844 

4 

14-7208 

20-4039 

5798 

21 

12-8467  :  25-2148 

2o§     237299 

'3-4543 

5845 

6 

15-8691 

20-7621 

8 

4-5828 

8-9272 

5799 

6 

13-4563 

25-4637 

8       24-3209 

13-7426 

5846 

4 

15-9003 

20-7321 

4t      4-6114 

8-8970 

5800 

!9 

3-6561 

26-1923 

14       14-4975 

13-8460 

5847 

I9, 

16-1665 

20-1849 

20 

4-8386 

8-3290 

5848 

16-2942 

20-1343 

37§ 

4-9648 

8-2685 

75    587 

9-0 

59§     24-7175 

1-1696 

75    585 

8-5 

5849 

1  1 

17-5995 

20-53  +  3 

II       ;     6-2937 

8-5783 

96§     25-3198 

7-8656 

75    586 

6-8 

5850 

4*     20-7876 

20-2086 

5*      9-4496 

8-0340 

IO5§ 

1-1327 

24-8368 

75    579 

6-5 

5851 

10     !  21-9440 

20-5053 

I  I 

10-6259 

8-2442 

64§ 

8-2014 

26-7806 

76    590 

8-1 

5852 

13       22-4108 

20-7440 

12 

11-1096 

8-45I3 

62§ 

9-8483 

26-5534 

76    591 

8-5 

5853 

3*     22-5286 

2O-I2  17 

5* 

I  1-1784 

7-8196 

5854 

43§     22-9835 

20-9127 

37§      11-6915 

8-5778 

75    595 

8-8 

5855 

10       23-2017 

2O-O93I 

ii 

I  1-8521 

77458 

R.A.  i6h  i5m  to  i6h  3om 

5856 

i9§     15-6482 

21-1597 

19 

4-3903 

9'3428 

Centre      R.A.  i6h  15™  Dec.  -f  75°             R.A.  i6h  30™  Dec.  -j-  76° 

5857 
5858 

4       18-4427 
5       18-6101 

2I-I3I8 
2I-2559 

5 

7-3523 

9-2308 

Plate  4956.     1900,  May  2.           Plate  2731.     1895,  July  2. 

5859 

4       19-2223 

21-4925 

5 

7-9833 

9-4203 

o 

m. 

5860 

4       I9'5053 

21-4488 

4* 

8-2600 

9-3573 

* 

5801 

6 

15-0368 

14-2172 

6* 

3-2945 

2-4561 

5861 

5       i97906 

22-0765 

5 

8-5886 

9-9638 

5802 

4 

16-5489     14-8380 

5862 

9      21-7531 

22-1553 

9 

10-5540 

9-9054 

5803 

12 

17-9535     14-6932 

I2J 

6*2339 

2-7260 

3863 

12      22-3795 

21-8724 

11-1544 

9-5781 

5804 

9 

18-6992     14-6346 

6* 

6-9719 

2-6179 

5864 

4 

II-4229 

9-0932 

5805 

7 

19-8427     14-0958 

8* 

8-0779 

2-001  I 

5865 

7      23-8959 

21-8485 

8 

12-6672 

9-4499 

5806 

20§ 

20-8068     14-3930 

23 

9-0603 

2-227I 

K  2748 

9'5 

5866 

4*     18-4037 

22-2562 

6 

7-2173 

10-2429 

5807 

26$ 

21-3003     14-8750 

24§ 

9-5871 

2-6739 

75    593 

9'4 

5867 

14       18-5783 

22-9407 

12 

7H374 

10911  1 

5808 

4* 

23-9416  i  14-2536 

4* 

12-1788 

1-8680 

5868 

8       19-2675 

8 

8-II42 

10-6964 

5809 

8 

25-4179     14-6744 

8 

13-6818 

2-1846 

5869 

5       19-8405 

22-2043 

6 

8-6446 

10-0880 

5810 

19 

H73I5 

15-1428 

22 

3-0540 

3-3994 

5870 

52§     20-0785 

22-5I74 

53§ 

8-9053 

10-3834 

75    592 

8-3 

5811 

8 

15-3402 

157613 

5871 

6*    22-9861 

23-0461 

6 

11-8458 

10-7127 

5812 

'5 

18-8496 

15-1522 

15 

7-1627 

3-I222 

5872 

9      24-0753 

22-7840 

12 

12-9091 

10-3702 

i  rtieau  interval  represents  very  nearly  5'  =  770-3  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  aud  82*7  at  Dec.  +  76*. 
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323 


r*J_ 

B.  D. 

Til  a  in 

B.  D. 

Dhnn.            x.                   y. 

Diara. 

X. 

V- 

Xo. 

Mag. 

Ul&ul. 

x.                    y. 

Ko. 

M«g. 

R.A.  i6h  i5m  to  i 

6h  3om- 

-contd. 

R.A.  i6h  30m  to  i6h  45™  —  contd. 

Centre      R.A.  i6t>  15"  Dec.  +75*             R.A.  i6h  30"  -Dec.  +  76* 

Centre      R.  A.  i6»>  45™  Dec.  +  75°              R.A.  i6h  3om  Dec.  +  76' 

Plate  4956.     1900,  May  2.            Plate  2^31.     1895,  July  2. 

Plate  2726.     1895,  June  27.          Plate  2731.     1895,  July  2. 

m. 

t 

m. 

21          24-7588 

22-7454 

15 

13-5904 

10-2847 

5923 

4 

4-0510 

20-2139 

6 

15*2691         7-8522 

5874 

6* 

15  6316 

22-8561 

6* 

4'4974 

i  -0326 

5924 

2I§     I     8-5216 

20-0580 

Z5§ 

•9-7443         7'9764 

5875 

12 

19-0295 

24-0115 

12 

7-9640 

'  '9473 

5925 

3*      8-8204 

19-6943 

4t 

20-0588         7-6353 

58-6 

7 

20-0260 

23-5149 

8 

8  9226 

i  -3811 

5926 

H        9-8587 

197693 

2'§ 

21-0977      77744 

5877 

10* 

24-0721 

23-8161 

10 

12-9820 

'  -3991 

59Z7 

4*     12-4842 

19-2893 

5 

237482      7-4586 

5878 

5 

13-3682 

i  -5043 

5928 

7        2-8214     20-5828 

12 

14-0213      8-1458 

5879 

10 

15-4213 

24-5563 

9 

4-4036 

127443 

5929 

5 

15-0790 

8*0929 

5880 

5       16-0820 

24-8539 

5 

5-0820 

12-9958 

5930 

13 

5-4880 

20-8312 

,6§ 

16-6653 

8-5602 

5881 

6 

17-2407 

24-5458 

8 

6-2171 

12-6077 

593' 

10 

9-1708    207307 

1  1 

20-3500      8-6890 

5882 

7 

'77348 

24-6800 

10 

6-7193 

12-7045 

593* 

28 

4-6645    21-5155 

24§ 

15-8036      9-1924 

75    599 

9'5 

5883 

4* 

17-9236 

24-0496 

5 

68653 

12-0613 

5933 

4 

16-6142      9-3739 

5884 

.* 

3 

17-9496 

24"'534 

68993 

12-1660 

5934 

5 

6-2607 

22-1026 

6 

'7-3594 

9-8765 

5885 

53§ 

18-2605 

24-8495 

44| 

7-2588 

12-8376 

76    597 

8-8 

5935 

9 

11-1816 

21-2018 

16 

22-3265 

9-2875 

5886 

4* 

18-6536 

24-1231 

4 

7-6024 

12-0808 

5936 

4 

14-2470 

10-5540 

588- 

48§      19-2492 

z4-4545 

38* 

8-2144 

12-3746 

75    591 

8-9 

5937 

15 

5-0184 

227450 

'7 

1  6  -08  1  2 

10-4416 

5888 

7       20-8820 

24-3829 

6 

9-8403 

12-1899 

5938 

4 

16-7170 

10-9226 

5889 

5 

13-8926 

12-6058 

5939 

13 

6-1657 

22-3528 

H 

17-2500 

10*1225 

5890 

129^     '7'9"95     25-9220 

7-0514 

13-9215 

76    596 

5-3 

594° 

4* 

9-9144    22-9450 

4 

20-9538 

10-9456 

5891 

3*     20-3659    257304 

5 

9-4I73 

13-5684 

594i 

7       10-0178 

22-0596 

9 

ail  HO 

10*0682 

5892 

7* 

24-3775 

26-2231 

10 

I3-7770 

5942 

10     |  12-1683 

22-2880 

16 

23-2410 

10-4295 

5943 

7 

6-3445 

24-1913 

9 

17-3117 

1-9648 

68§ 

20-1539 

26-7366 

76    601       8-5 

5944 

4 

197797 

1-6450 

5945 

4*     10-4635 

23-7820 

5 

21-4462 

1-8183 

5946 

15       11-1123 

23-1935 

18 

22-1337 

1-2659 

R.A.  i6h  30m 

to  1  6h  <. 

r5m 

5947 
5948 

16       1  1-3222 
4t       5-9482 

23-9090 
247817 

7 

22-2969 
16-8791 

1-9983 
12-5334 

Centre      R.A.  i6>>  45"  Dec.  +  75°              R.A.  i6h  30"  Dec.  +76° 

5949 

23         7-493I 

24§ 

18-4438     12-2684 

K  2779 

9'4 

Plate  2726.    1895,  June  27.          Plate  2731.     1895,  July  2. 

5950 

ii     j    8-1538 

24-6742 

12          19-0862    '  12-5630 

595i 

10     ;  107917 

24-9200 

15          217039    i  12-9741 

5  •*  0  ^ 
[5894 

|5°95 
J5895 

ii         2-4899 
ii         5-2229 
4*       8-8763 
6       11-0498 
20       13-8425 
18         5-2589 

14-2128 

14-7814 
14-6218 
14-3648 
16-2185 

9 
'3 
4* 
4* 

29 

18 

14-0892 
16-8090 
20-4237 
22-6098 
25-4127 
16-72-2 

17646 
2-0562 

2-7364 
2-7128 
2-6298 
3-9413 

o 

m. 

5952 
5953 
5954 
5955 
5956 
5957 

8* 

24 
ii 

9 

7-1847 
8-4803 
10-4731 
11-1035 

25-6770 

25-9397 
25-2914 
25-6497 

6       14-8781 

4       '7-8593 
ii     ;  18-0560 

2I§     19-3345 
16      21-3645 

13      21-9698 

13-8645 
1  3  -069  5 

I3-8457 
137203 

(5899 

6        8-1912 

I5-7407 

7 

19-6854 

J    7  r      J 

3-64-3 

5958 

17 

13-9125 

25"35'5 

21      24-7908 

I3-5997 

•5900 

10       11-5670 

15-6396 

12 

23-0587 

3-7550 

|S9O1 

41.-:      11-6879 

14-9910 

6o§ 

J       J     / 

23-2206 

J    /   J  J 

3-I155 

75    600 

8  7 

6* 

3-3144 

16-6777 

8 

14-7600 

4-2799 

R.A.  i6h  45m  to  i7h  om 

•5903 

3* 

3-4225 

17-2006 

4 

14-8362 

4-8080 

59:-r 

16 

4-0103  !  16-4669 

15-4648 

4-1124 

Centre      R.A.  i6k  45™  Dec.  +75°             R.  A.  i7h  om  Dec.  +  76* 

59-5 

4 

7-3059 

16-8748 

6* 

187316 

4-7260 

Plate  2726.     1895,  June  27.         Plate  2732.     1895,  July  i. 

'5906 

8 

10-4101 

16-3078 

1  1 

21-8626 

4-3502 

0                               "• 

KQO7 

19       11-2731 

16-1627 

25 

227327 

4-2603 

5959 

5 

21-6652 

13-9969 

7t      9-9199       i"95J7 

BiQOo 

6       11-7765 

15-9087 

6* 

23-2495 

4-0392 

5960 

4* 

25-2568 

I4-I343 

6* 

13-5149      1-8564 

•  5  9  -  9 

1  6      12-4662 

16-7251 

23 

23-8887 

4-8956 

5961 

4* 

15-8832 

14-6678 

4* 

4-1933      2-9974 

Co  10 

8       12-9605 

16-5563 

8 

24-3879 

47596 

5962 

4 

16-2472 

14-4002 

9t 

4-5391      2-6987 

•91  1 

5 

6-4018 

17-8787 

6 

17-7655 

5-6704 

5963 

6 

17-9303 

14-3049 

10 

6-2155 

2-4966 

912 

14 

7-1357 

17-6252 

'5 

18-5120 

5-4621 

5964 

3* 

187760 

14-1816 

4*      7-0546      2-3165 

913 

10 

7-9973 

17-6576 

'4 

19-3677 

5'5494 

5965 

4      11-4173      2-1059 

m 

914 

5        8-8332 

17-7083 

4 

20-1985 

5-6507 

5966 

5t    24-3615 

14-8137 

10       12-6640       2-5907 

9'5 

8       12-3572 

17-6192 

9 

23-7241 

57847 

596/ 

12         24-6047 

14-4420 

18 

12-8810       2-2037 

916 

12           13-0638 

i-74'o 

'5 

24-4224 

5'949' 

5968 

5*    247921 

14-8765 

7      13-0991      2-6250 

9'7 

z6§   ;    3-1077 

18-4965 

23? 

14-4367 

6-0809 

5969 

3*     14-1465 

15-2806 

4*      2-5019      37153 

918 

4*      4'5°54 

19-1538 

5t 

'5794s 

6-8224 

59/0 

29§     15-0965 

14-7830 

44?       3HI49       3-I576 

75    601 

9'4 

919 

5 

iS-7733 

6-7004 

5971 

4t     15-4347 

14-9035 

5*      3-7613       3-2573 

920 

3* 

10-2160 

18-8334 

5 

21-5100 

6-8619 

5972 

4*     18-8138 

I5-4452 

4* 

7-1702 

3-5747 

921 

4* 

2-8143 

20-1330 

6 

14-0413 

7-6954 

5973 

6       20-5658 

15-4516 

8         8-9148       3-4744 

922 

1  1 

3-7084   197759 

12 

14-9578 

7-397I 

5974 

2j§     22-1976    15-5128 

3o§     10-5508      3-4270 

No.  5890.     7j  Urse  Miuoris. 

i  rtsmu  interval  represents  very  nearly  5'  =  77''3  of  ll.A.  at  Dec.  4-  75°,  and  81*7  at  Dec.  4-  76°. 

324 


GREENWICH  ASTROGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E   +  75°. 


| 

B.  D. 

N.-, 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

I'iani.               x. 

y. 

No. 

Mag. 

o. 

Diani. 

!/• 

No. 

Mag. 

R.A.  1  6h  45m  to  i  7h  om  —  contd. 

R.A.  i6h  45m  to  i7h  om  —  contd. 

Centre      R.A.  i6h  45™  Dec.  +75°            R.A.  i7h  om  Dec.  +  76° 

Centre      R.A.  i6>>  45™  Dec.  +75°              R.A.  i7h  o™  Dec.  +  76° 

Plate  2726.    1895,  June  27.        Plate  2732.     1895,  July  2. 

Plate  2726.     1895,  June  27.          Plate  2732.     1895,  July  2. 

ni. 

m. 

5975 

48§ 

22-4006 

15-1823 

49§     10-7321 

3-0838 

75    607 

8-6 

6034 

2* 

19-0633 

21-2995 

6 

7-7967 

9-4047 

5976 

12 

22-8207 

15-5949 

15       i'-i773 

3H694 

6035 

H 

22-3204 

21-4323 

H§ 

11-0533 

9-3269 

5977 

5* 

23-6988 

15-9710 

7       12-0770 

37876 

6036 

6* 

22-4308 

21-3126 

8 

11-1548 

9-2000 

5978 

5       12-6777 

3-7945 

6037 

4* 

24-0728 

22-0945 

5 

12-8449 

9-8750 

5979 

28 

25-6275 

15-3822 

23§     i3-9642 

3-0746 

6038 

8 

13-4899 

9-6118 

598o 

5 

15-2620 

16-5248 

ii         3-6964 

4-8816 

6039 

3 

13-6606 

9-1863 

598i 

33§ 

16-9878 

16-3014 

40§ 

5-4053 

4-5486 

75    603 

8-4 

6040 

4* 

16-0273 

21-9895 

5* 

4-8101 

10-2858 

5982 

4 

17-8362 

16-2423 

9 

6-2465      4-4376 

6041 

3* 

16-2796 

22-5953 

6 

5-0959 

10-8801 

5983 

5 

I3-8552 

4'9725 

6042 

3* 

16-8445 

22-7463 

5* 

5-6728 

10-9929 

5984 

5 

14-8774 

16-6847 

10 

3-3221 

5-0698 

6043 

5 

18-1571 

21-9865 

i5§ 

6-9358 

10-1489 

5985 

15-1071 

16-8776 

26§ 

3-5630 

5-2476 

6044 

4 

7-8740    10-7138 

5986 

4 

5-7772 

5-6700 

6045 

20 

20-8693 

22-6204 

20§ 

9-6831     10-6049 

5987 

7 

6-4655 

5-2274 

6046 

4 

10-8064 

10-4556 

5988 

3* 

18-2931 

17-0631 

4* 

67584 

5-2258 

6047 

4 

11-9923 

10-9922 

5989 

4 

7-2898 

5-3125 

6048 

5* 

23-7133 

22-4525 

7 

12-5083 

10-2578 

5990 

3* 

18-8503 

17-5370 

5 

7-3400 

5-6629 

6049 

4 

12-8520     10-3789 

5991 

3* 

18-9223 

17-5827 

5 

7-4137      57032 

6050 

5       i3'4695     10-7849 

5992 

3* 

197995 

17-1073 

4 

8-2575      5-I777 

6051 

2* 

14-6262 

23-1361 

4* 

3-4852        -5180 

5993 

2* 

20-2808 

17-4512 

4* 

8-7592      5-4854 

6052 

13 

15-4553 

23-4436 

15 

4'3338 

7754 

5994 

3* 

21-3790 

17-6987 

4 

9-8722  i    5-6656 

6053 

2* 

15-7303 

23-5795 

5 

4  6137 

8907 

5995 

3* 

21-8930 

17-0984 

4 

10-3477     !      5-0286 

6054 

3 

6-8988 

•8945 

5996 

3* 

21-9623 

17-8537 

6 

10-4642 

5-7814 

6055 

I  I 

20-0629     23-4906 

H 

8-9314         -5256 

5997 

3* 

22-9394 

17-2267 

4 

I  1-4006 

6056 

22 

20-8461 

23-8807 

i9§ 

9-7411         -8667 

599s 

4 

11-9048 

5-7505 

6057 

4 

10-3612         "4148 

5999 

4 

137973 

5-8308 

6058 

3* 

21-5509 

23-4139 

6 

10-4196 

•3542 

6000 

18 

14-6539 

18-1539 

24§ 

3-1935 

6-5492 

6059 

1  1 

21-9467 

23-3324 

H 

10-8041 

•2469 

6001 

1  1 

15-2781 

18-4041 

18 

3-83I2 

6-7591 

6060 

6 

10-9900 

•5854 

6002 

3* 

18-9292 

18-2796 

4* 

7-4722 

6-4034 

6061 

4 

11-3387 

•7067 

6003 

4* 

20-6645 

18-201  1 

4 

9-19I2 

6-2075 

6062 

4 

11-6357 

•4007 

6004 

6* 

20-8391 

18-9419 

7 

9HI39 

6-9350 

6063 

43§ 

23-0003 

23-4388 

1  1-8612 

•2832 

75    609 

9'4 

6005 

20§ 

22-2303 

18-5942 

20§ 

10-7804 

6-5008 

6064 

4 

1  1-9002 

•0118 

6006 

4* 

23-0849 

18-1630 

4 

1  i  -6106 

6-0181 

6065 

4 

12-0185 

•2381 

6007 

12 

24-4361 

19-1892 

15 

13-0235 

6-9515 

6066 

4* 

I4-I573 

24-4780 

7 

3-1046 

12-8941 

6008 

I  I 

14-5639 

18-9590 

18 

3-1556 

6067 

6 

3-2499 

12-3652 

6009 

3* 

15-2403 

19-0580 

4* 

3-8341 

7-4140 

6068 

13 

17-8959 

24-5031 

i6§ 

6-8364 

12-6762 

6010 

15 

17-5240 

19-6525 

6-1529 

7-8578 

6069 

5* 

17-9888 

24-6275 

8 

6-9360 

12-7947 

60  1  1 

7 

20-4677 

19-3761 

8 

9-0740 

7-3929 

6070 

3* 

19-1908 

24-5466 

4 

8-133° 

12-6384 

6012 

4 

10-0500   !    7-0188 

6071 

4 

9-4649 

12-9138 

6013 

4 

10-357°   '    7-4647 

6072 

45§ 

21-2863 

24-7187 

37§ 

10-2336     12-6705 

75    606 

9-2 

6014 

4* 

21-8823 

19-2889 

6 

10-4777 

7-2179 

6073 

15 

22-4372 

24-1506 

!5§ 

1  1-3471   '.  12-0302 

60  1  5 

3 

12-1527 

7-2811 

6074 

17 

22-9760 

24-8093 

1  8>s 

11-9234  ;  12-6517 

6016 

3 

12-4889 

7-6572 

6075 

4 

I2"O22O    1   12-9800 

6017 

IO 

24-8846 

19-8881 

15 

13-5114 

7-6193 

6076 

4 

I3-4019 

12-8413 

6018 

7 

14-3788 

20-0983 

1  1 

3-0468 

8-5062 

6077 

4t 

14-4271 

25-4355 

6 

3-4386 

I3-8357 

6019 

4 

15-3836 

19-7304 

6 

4-0228 

8-0746 

6078 

4* 

16-1  162 

25-1496 

7 

5-1001 

13-4375 

6020 

4* 

16-2725 

20-4029 

6 

4'9527 

8-6869 

6079 

9 

16-4536 

15 

5-4666 

13-8607 

602  1 

2* 

18-2341 

19-8884 

4 

6-8769 

8-0468 

6080 

24 

17-4768 

25-0315 

6-4534 

13-2291 

75    604 

9'5 

6022 

^5§ 

19-7466 

20-5169 

73§ 

8-4296 

8-5784 

75    605 

7-0 

6081 

5* 

17-7941 

25-4387 

IO 

67949 

13-6143 

6023 

IO 

20-701  I 

20-0945 

13 

9'3535 

8-0943 

6082 

6 

7-1123 

13-6591 

6024 

86§ 

22-2964 

20-691  3 

84§ 

10-9810 

8-5883 

75    608 

6-8 

6083 

19 

18-4098 

25-5028 

«9§ 

7-4I49 

13-6415 

76    622 

9'5 

6025 

4* 

22-8923 

20-7781 

6 

n'5773 

8-6386 

6084 

8t 

19-0342 

25-5754 

12 

8-0412 

13-6713 

6026 

4 

11-8918 

8-8927 

6085 

H 

21-4037 

25-0606 

'51 

10-3699 

13-0075 

6027 

3 

1  1-9138 

8-2777 

6086 

9 

11-6469 

13-7680 

6028 

6 

14-0873 

20-6425 

1  1 

2-7877 

9-0670 

6087 

6 

11-7945 

13-3950 

6029 

3* 

f 

14-6608 

X 

20-9580 

6 

3-3821 

9-3470 

6030 

16 

16-1175 

21-3680 

20§ 

4-8595 

9-6617 

6031 

7 

16-5541 

21-3619 

9 

5-2928 

9-6264 

6032 

24§ 

l67554 

21-0278 

*6§ 

9-2805 

75    602 

9'3 

6033 

6 

7-1770 

9-3092 

' 

i  rtitau  inttrval  represents  very  nearly  5'  =  77«-j  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and  82'7  at  Dec.  +  76°. 
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B.  D. 

No 

Di&ni 

B.  D. 

No. 

Diam. 

z. 

y. 

Diam. 

X. 

V- 

No. 

Mag. 

X. 

y. 

No. 

Mae. 

R.A.  i7h  cPto  i7h  15™ 

R.  A.  1  7h  om  to  1  7h  1  5m  —  contd. 

Centre      R.A. 

I7h  I5m  Dec.  +75°            R.A 

.  i7hom  Dec.  +76° 

Centre      R.A. 

,7h  I5m  Dec.  +  75*             R.A.  17*  om  Dec.  +  76° 

Plate  2727.    1895, 

June  27.         Plate 

2732.     1895,  July  2. 

Plate  2727.    1895, 

June  27.          Plate  2732.    1895,  July  2. 

o                      m- 

o 

m. 

6088 

8 

37582 

14-3290 

H 

15-3271 

2-0098 

6147 

3* 

n-3934 

21-1534 

4 

22-5217 

9-3005 

6089 

13 

4-0997 

14-5608 

14 

15-6515 

2-2643 

6148 

1  1 

11-4917 

21-4080 

13 

22-6044 

9-5568 

6090 

-  •*• 

4'3  5°4 

15-1438 

6 

15-8644 

2-8611 

6149 

4 

6-6822 

22-6872 

6 

177225 

10-5333 

6091 

9 

13 

17-1713 

2-8827 

6150 

5 

18  0150 

IO-3676 

6092 

1  1 

6-9880 

14-3622 

20 

18-5480 

2-2465 

6151 

5 

7-2551 

22-8643 

6 

18-2846 

IO-7492 

6093 

13 

7-0298 

14-2718 

19 

18-5947 

2-1583 

6,52 

3 

14-1793 

I     1-8193 

6094 

4* 

6-2535 

157906 

5t 

177275 

3-6220 

6153 

8 

147764 

11-0033 

6095 

10 

9-3716 

'5  3589 

18 

20-8648 

3-3878 

6154 

15 

4-2140 

24-2950 

1  1 

I5-I577 

I     1-985O 

6096 

5 

11-2446 

1  5-4001 

12 

22-7302 

3-5464 

6155 

7 

I6-5375 

I     I-2696 

6097 

17* 

2-8200 

17-0266 

16 

14-2239 

4-6424 

6156 

6 

167507 

II-1370 

6098 

27? 

3-6019 

16-6740 

25§ 

15-0248 

4'3427 

6157 

4* 

77171 

23-9127 

4 

18-6806 

II-82OI 

6099 

3* 

4-5429 

17-2703 

6 

15-9250 

4-9954 

6158 

4t 

10-9744 

23-5494 

4 

21-9540 

II-6597 

6100 

5 

5-6186 

16-7442 

9 

I7-0343 

4-5343 

6159 

38§ 

4-8273 

24-6533 

26§     157491 

I2-38IO 

75    610 

9'4 

6101 

8 

8-5466 

16-8251 

16 

19-9515 

4-8006 

6160 

4 

1  6  0608 

127058 

6102 

74§ 

9-5051 

16-7548 

64S 

20  9128 

4-7888 

75    616      7-0 

6161 

3 

177985 

I2'836l 

6103 

5 

10-0570 

16-5652 

6 

21-4736 

4-6328 

6162 

4* 

6-8757 

24-2171 

8 

17  8189 

12^750 

6104 

1  1 

1  1-0190 

16-7879 

i7 

22-4186 

4  9160 

6163 

43? 

7-8532 

24-1065 

37§ 

18-8042 

I2-O226 

75    614 

9-0 

6105 

15, 

11-4156 

16-6907 

24 

22821  i 

48433 

6164 

6 

22-6032" 

I2-O83O 

6106 

13-1830 

16-4697 

74? 

24-6016 

4-7307 

75    617      7-5 

6165 

18 

117641 

23-9042 

16 

22-7166 

I2-O68I 

6107 

4 

13-6568 

16-3913 

6* 

25-0757 

4-6847 

6166 

4 

12-5922 

23-8610 

6* 

23-5476 

12-0743 

6108 

.* 

5 

5-8720 

«7-3743 

8 

17-2438 

5-1810 

6167 

7 

13-9660 

24-5254 

1  1 

24-8757 

I2-8234 

6109 

6 

7'5255 

179770 

9 

18-8611 

5-8840 

6168 

9 

6-2058 

25-8131 

10 

17-0521     13-6225 

61  10 

5 

10-6734 

17-0693 

7 

22-0555 

5-I742 

6169 

» 

5 

19-3502 

I3-8255 

61  ii 

13-9560 

I7-5347 

43?: 

25-3060 

5-8440 

K  2874      9-1 

6170 

17 

9-4749 

25-2495 

16 

20-3526     13  2669 

6112 

9 

2-9179 

18-4078 

12 

I4-2355 

6-0303 

6171 

4 

21-1843     13-3013 

61  13 

fi 

3  8493 

19-2877 

7 

15-1  1  10 

6-9635 

6172 

57§ 

10-8032 

25-8652 

5°§ 

21^6365 

I3-9630 

76    635 

7-8 

6,14 

4 

15-6360 

6-7779 

6115 

'9 

4-5757 

18-7612 

15-8674 

6-4869 

67$     25-5538 

5-8498 

75    618 

8-4 

6116 

4 

4-5899 

1  8  9928 

5 

15-8677 

67178 

6117 

42?' 

4-8079 

18-9439 

16-0877 

6-6815 

75    611      8-9 

RA      1  7*1   1  Sm  to    T  7^    tOm 

6118 

82§ 

5-3229 

18-5655 

79§ 

16-6243 

6-3371 

75    612      6-c 

•  n.    i  ]       i  j       i^v^    A  i      O 

61  19 

10 

I0'l8l2 

18-9045 

12 

21   4492 

6-9785 

Centre        R.A.  17*  15™  Dec.  +75*              R.A.  i7b  30™  Dec.  +76° 

6120 

5 

10-5057 

18-6277 

I  -I 

21-7904 

6-7244 

Plate 

2727.     1895,  June  27.          Plate  5029.     1900,  July  17. 

6121 

22§ 

10-5508 

18-7782 

25§ 

21-8276 

6-8745 

o                   ™- 

6122 

10 

11-9447 

18-1  121 

H 

23-2601 

6-2967 

6173 

7     |    8-5212       1-9930 

6123 

6 

12-9768 

18-3387 

1  1 

23-2786 

6-5241 

6174 

5       13-9303       1-9840 

6124 

1  1 

13-1492 

18-1586 

i5 

24-4606 

6-4188 

6175 

7 

I7-4294 

14-5197 

ii         5-8210  J    2-7244 

6125 

8 

I4-3339 

7-53I7 

6176 

1  1 

I8-3853 

14-0543 

15         67493      2-2056 

6126 

3 

15-0783 

7-3377 

6177 

5        8-4136 

2-2I87 

6127 

6 

3-8561 

19-9490 

8 

15-0750 

7-6267 

6178 

38§ 

20-8696 

14-1785 

4°§ 

9-2328 

2-I859 

75    627      9-5 

6128 

6 

16-5838 

7-9467 

6179 

9 

21-8184 

146349 

H 

10-2056 

2-5872 

6129 

8 

6-1370 

197854 

10 

17-3589 

7-6057 

6180 

12 

22-1655 

14-4108 

15       10-5403 

2-3456 

6130 

102§ 

6-3301 

19-3589 

I02§ 

I7-5788 

7-1916 

75    613       5-8 

6l8l 

5* 

237364 

14-6054 

10       12-1207 

2-4483 

6131 

18 

9-2983 

19-5500 

'9 

20-5294 

7-5654 

6182 

4* 

23-8309 

14-6592 

6     \  12-2190 

2-498O 

6132 

6 

9-8629 

18-9990 

7 

2I-I29O 

7-0496 

6183 

6       12-2695       2-6749 

6133 

4* 

11-1268 

19-7650 

8 

"22-34I7 

7-8976 

6184 

5 

23-9918 

I4-2745 

15 

12-3598 

2-I063 

6134 

4 

14-8687 

8-3662 

6185 

8 

12-8428      2-1592 

6135 

6 

15-0198 

8-6771 

6186 

12           13-8582 

2^353 

6136 

H 

4-0090 

21-0878 

13 

'5-1553 

87723 

6187 

3* 

25-5503 

'4'2975 

13*       13-9163 

2-0358 

6137 

5 

20-0505 

8-5876 

6l88 

6 

147980 

15-6270 

II              3-2577 

3-9823 

6138 

4 

22-1O27 

8-1456 

6189 

12 

I5H578 

14-8457 

21              38710 

3-l645 

6139 

tlf 

11-9835 

19-9159 

25 

23-I866 

8-0988 

6190 

4 

16-4207 

I5-2554 

9  ;  4-8557 

3-5I63 

6140 

20 

137650 

19-9972 

25 

24-9640 

8-2890 

6191 

5 

16-9335 

'5-5959 

ii     5-3886 

3-8250 

6141 

4* 

3-0549 

21-9812 

4 

14-1467 

9-6028 

6192 

3* 

18-5453 

15-3465 

6 

6-9800 

3^849 

6142 
(• 

4* 

4-4895 

21-6700 

5 

I5-5976 

9-3804 

6193 

6 

7-3395 

3^773 

6i43 

4 

16-4515 

9'4>94 

6194 

5 

7-8435 

3-8507 

6144 

5 

17-7280 

9-6402 

6195 

4* 

20-7460 

15-5638 

6 

9-1900 

3'5746 

6i45 

22 

7-0974 

2I-8577 

23§ 

18-1903 

97333 

6196 

25§ 

20-7995 

15-1577 

34§ 

9'2l88           ;              3'l687 

6146 

49§ 

9-2502 

21-5491 

49§ 

20-3593 

9-5596 

75    615       8-3 

6197 

4 

IO-OI93                         3'359I 

i  rcseau  inUrval  represents  very  nearly  5'  =  77"'3  of  R.A.  at  Dec 

.  -i-  75',  and  8z'7  at  Dec.  +  76*. 

GKKENYVICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    75C 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Ilium. 

a;. 

V- 

Diam. 

X. 

v- 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam.             x. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  i;h  15™  to  i;h  30"'  —  contd. 

R.A.  i;1'  15"'  to  i;11  301"—  contd. 

Centre      R.A.  I7h  15™  Dec.  +  75°             R.A.  I7h  30™  Dec.  +  76' 

Centre      R.A.  I7h  15™  Dec.  +75°              R.A.  i7h  30""  Dec.  +76° 

Plate  2727.     1895,  June  27.         Plate  5019.     1900,  July  17. 

Plate  2727.    1895,  June  27.           Plate  5029.     1900,  July  17. 

o 

m. 

o 

m. 

6198 

'9 

22-0417 

15-0918 

Ml 

10-4551 

3-03I3 

6257 

4 

1  1-0610 

77305 

6199 

4 

12-1506 

3-3/75 

6258 

4 

12-3620 

77035 

6200 

6 

12-2307 

3-0900 

6259 

'4 

237011 

19-7352 

16 

12-3775 

7-5693 

6201 

10 

13-2833 

3-6884 

6260 

5* 

237918 

20-0410 

10 

12-4882 

7-8732 

6202 

"9§ 

14-0503 

15-7218 

29§ 

2-5167 

4-1197 

6261 

5 

13-4220 

7-32I3 

6203 

16 

14-3837 

15-9584 

32 

2-8610 

4-3359 

6262 

4 

3-7016 

8-3932 

6204 

6 

4'6i33 

4-8471 

6263 

'7 

17-0601 

20-0780 

21 

5-7700 

8-2950 

6205 

8 

16-9953 

16-0788 

16 

5-4768 

4-3057 

6264 

5 

57705 

8-3450 

6206 

4* 

17-3709 

16-2396 

10 

5-8592 

4'4427 

6265 

16 

17-3436 

207941 

'9 

6-0910 

8-9943 

6207 

5t 

17-6472 

15-9008 

1  1 

6-1158 

4-0896 

6266 

36§ 

17-5769 

20-0829 

38§ 

6-2851 

8-2687 

6208 

4* 

17-9870 

16-4682 

8 

6-4907 

4-6368 

6267 

«§ 

17-6694 

20-4174 

24§ 

6-3984 

8-5959 

75    621 

9'5 

6209 

5* 

18-9910 

16-3215 

12 

7-4792 

4'4342 

6268 

19 

19-7175 

20-8040 

*i§ 

8-4630 

8-8673 

6210 

4* 

21-2314 

16-1447 

6 

9-7032 

4-1262 

6269 

'4 

20-0088 

20-0005 

20§ 

87093 

8-0475 

621  I 

4 

23-4I35 

16-7209 

IO 

11-9173 

4'5774 

6270 

36§ 

23-2400 

20-5999 

33§ 

1  1-9690 

8-4624 

6212 

47§ 

14-2030 

17-5260 

63§ 

2-7706 

5-9097 

75    618 

8-4 

6271 

6 

12-6419 

8-5557 

75    631 

9*4 

6213 

4* 

15-1808 

16-7858 

7 

37024 

5-1174 

6272 

4* 

16-8477 

21-7696 

7 

5-6506 

9'9953 

6214 

4* 

15-2994 

16-9200 

6 

3-8310 

5-2411 

6273 

12 

17-6485 

21-5083 

17 

6-4390 

9-6882 

6215 

i? 

15-8965 

16-79-83 

22§ 

4-4202 

5-0899 

6274 

4 

6-5732 

9-5850 

6216 

9 

17-1566 

16-9890 

16 

5-6885 

5-2063 

6275 

5 

18-4804 

21-0866 

IO 

7-2440      9-2186 

6217 

9 

17-6961 

17-6098 

'5 

6-2615 

5-7955 

6276 

17 

19-0780 

20-9093 

2I§ 

7-8303       9-0108 

6218 

4* 

18-4150 

17-0635 

7 

6-9485 

5-2077 

6277 

5 

8-5772 

9-7545 

6219 

6 

18-5204 

17-1797 

'3 

7-0595 

5-3i85 

6278 

10 

20-1825 

21-2341 

'4 

8-9510 

9-2676 

6220 

16 

20-1888 

17-1509 

18 

87230 

5-1948 

6279 

4 

9-9426 

9-7680 

6221 

8 

20-1584 

17-5052 

12 

8-8117 

5-5433 

6280 

IO 

22-5994 

21-3405 

16 

11-3705 

9-2399 

6222 

1  1 

20-4721 

17-1348 

H 

9-0050 

5-1610 

6281 

5 

11-7165 

9-9868 

6223 

26§ 

21-0744 

17-4308 

29§ 

9-6212 

5-4224 

6282 

5 

i3'3456 

97580 

6224 

5 

9-6469 

5-1055 

6283 

4 

13-6010      9-1455 

6225 

4* 

21-0795 

17-8084 

6 

9-6499 

5-7992 

6284 

8* 

15-0015 

22-6108 

10 

3-8579     10-9430 

6226 

9 

21-3716 

17-4839 

»7§ 

9-9205 

5'4574 

628; 

4 

15-0895 

22-5031 

7 

3-9410     10-8304 

6227 

17 

21-5472 

17-8743 

20§ 

10-1208 

5-8383 

K  2901 

9'5 

6286 

IO 

15-8626 

21-8376 

19 

4-6727     10-1237 

6228 

32§ 

23-1241 

17-4805 

32§ 

11-6729 

5-3542 

75    63° 

9'5 

6287 

20§ 

18-4749 

22-8309 

"8 

7-3390 

10-9633 

6229 

'4 

24-0640 

17-4226 

16 

12-6076 

5-2416 

6288 

15 

19-7072 

22-3443 

!7§ 

8-5408 

10-4050 

6230 

5* 

2*6642 

6-4693 

6289 

4 

8-9595 

10-4346 

6231 

7* 

14-4459 

18-1060 

15 

3-0483 

6-4766 

6290 

39§ 

20-5345 

22-8131 

4°§ 

9-3910 

10-8278 

6232 

4* 

147046 

18-0369 

8 

3-301  1 

6-3936 

6291 

5 

9-3984 

10-1452 

75    628 

9-0 

6233 

5 

16-5233 

18-1241 

IO 

5-1208 

6-3754 

6292 

4 

10-1346 

JO'5443 

6234 

7 

7-1010 

6-3476 

6293 

5 

21-8201 

22-8036 

ii 

10-6784 

107450 

6235 

4 

7-5509 

6-9380 

6294 

4 

12-2955 

10-4084 

6236 

6 

7-6697 

6-0749 

6295 

9 

24-1441 

23-0178 

13 

13-0115 

10-8252 

6237 

*4§ 

20-0158 

18-7813 

26§ 

8-6455 

6-8283 

75    625 

9'5 

6296 

4* 

14-2556 

22-7312 

8 

3-1216 

I-1O22 

6238 

5 

8-9880 

6-8949 

6297 

5 

37633 

I-3993 

6239 

5 

10-8976 

6-1674 

6298 

4* 

14-9778 

23'"55 

8 

3-8650 

1-4483 

6240 

6 

1  1-0738 

6-0702 

6299 

10 

15-6867 

22-8760 

16 

4'5596 

1-1682 

6241 

5 

"'4793 

6-2360 

6300 

IO 

16-2449 

22-7587 

17 

5-1083 

1-0175 

6242 

9 

14-1298 

19-3257 

H 

2  -8o  I  2 

7-7119 

6301 

IO 

16-9783 

22-8836 

17 

5-8484 

1-0988 

6243 

5 

15-5231 

19-3811 

12 

4-1926 

7-6872 

6302 

3*§ 

18-0210 

23'5837 

3*1 

6-9308 

1-7382 

6244 

2* 

15-5305 

19H775 

5 

4-2079 

7-7846 

6303 

4 

7-0323 

1-8987 

75    622 

9'4 

6245 

6 

4-4803 

7-8612 

6304 

4 

7-8392 

1-1683 

6246 

12 

15-8824 

19-2326 

21 

4-5427 

7-5203 

f 

6305 

4°§ 

19-6348 

22-9903 

44§ 

8-5057       1-0562 

6247 

5 

4-8070 

7-6883 

6306 

7 

100795       1-9506 

75    624 

9-0 

6248 

5 

6-4559 

7-6266 

6307 

22 

21-2182 

24-0003 

20 

10-1419       i'973o 

6249 

4 

7'433« 

7-9783 

6308 

9 

12-9448       1-3962 

6250 

27§ 

19-7092 

19-8874 

28-5 

8-4021 

7-9512 

75    623 

9'5 

6309 

44§ 

24-6840 

24-1274 

35§ 

13-6110       1-8989 

6251 

7 

8-4089 

7-1055 

6310 

5 

4'  '947 

12-1263 

75    632 

9'5 

6252 

4 

19-8701 

19-0695 

8 

8-5155 

7-1244 

631  1 

5 

5-2826 

12-1550 

6253 

38§ 

20-3450 

19-6136 

39§ 

9-0223 

7-6426] 

f.  f. 

8-n 

6312 

IO 

16-4215 

24-6881 

16 

5-3935     I2-9348 

6254 

26§ 

20-3634    19-6337 

*5§ 

9-0405 

7'66i4j 

75    020 

«  9 

6313 

37§ 

16-9235 

23-9081 

4J§ 

5-8505 

12-1281 

6255 

12 

20-6518    19-4206 

»7l 

9-3172 

7'4322 

6314 

4 

6-7459 

127745 

75    620 

9'3 

6256 

6 

21-4317    19-1373 

'3 

10-0782 

7-1056 

6315 

6 

6-8689 

127101 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77*"3  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and  82*7  at  Dec.  +  76°. 

GREENWICH  ASTKOGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    75°. 


327 


B.  D. 

X-f. 

ljjar>i                   —                              •• 

B.  D. 

No. 

Diam. 

x.                    y. 

Diam.              x. 

»• 

No. 

Mag. 

o. 

I  'I  -  '.'.  '. 

x.                   y. 

mm 

V- 

Xo. 

Mag. 

R.A.  i7h  15™  to  i7h  30™  —  contd. 

R.A.  i7h  30™  to  i7h  45m  —  contd. 

Centre        R.A.  i7h  15™  Dec.  +75*             R.A.  i7h  30"°  Dec.  +76' 

Centre      R.A.  i7h  45m  Dec.  +  75°               R.A.  I7h  30™  Dec.  +  76° 

Plate  2727.     1895,  June  27.         Plate  5029.     1900,  July  17. 

Plate  5010.    1900,  July  3.            Plate  5029.    1900,  Jnly  17. 

6316 

5         8-2397 

12-2703 

O 

m. 

6366 

'4 

3-8083      16-7173 

*'§ 

15-4649 

4*4599 

0 

m. 

6317 

4      i9'4°45     24-4076 

7     ;    8-3531 

12-4835 

6367 

4 

4-3296      17-1300 

6 

15-9563 

4-9060 

6318 

9      22-8143     24-9581 

ii       11-7903 

12-8353 

6368 

20§ 

5-8975      16-1720 

*7§     '7-5855 

4-0548 

6319 

5*    23-8023     25-1183 

13       12-7878 

129438 

6369 

4       18-9248 

4-9015 

6320 

10*    24-3508     24-2785 

18       13-2960 

12-0723 

K  2918 

9'5 

6370 

'3 

8-6508 

16-5798 

20§ 

20-3078 

46415 

6321 

9       '47425 

24-8941 

15 

3-7308 

13-2361 

6371 

22§        11-2974       16-6382 

32§ 

22-9453 

4-8755 

6322 

7 

4-2010 

13-2915 

6372 

6      12-5484    16-4341 

9 

24-2053 

4V52I 

6323 

26§     15-8303 

25-0393 

26^       4-8235 

13-3212 

75    619 

9'4 

6373 

14          I2-6266       15-8889 

29 

24-3209 

4-2163 

6324 

19       18-8699 

24-9166 

20§ 

7-8518 

13-0223 

6374 

3* 

13-1598 

16-0028 

8* 

24-8436 

4-3677 

6325 

4 

7-9498 

'3795° 

6375 

4 

14-5233        5-8603 

6326 

31       19-3821 

25-8341 

*7§ 

8-4193 

13-9097 

6376 

'4 

3-2568 

18-2779 

i8§ 

14-8138        5-9815 

6327 

10 

9-3501 

'3'8444 

6377 

4 

4-1710 

18-2076 

6 

'5-7293        5-9730 

6328 

9 

9-4490 

13-1090 

6378 

1  1 

4-6524 

17-8582 

16!     16-2334      5"6553 

6329 

4 

9-8290 

I3-2555 

6379 

2* 

4-7808 

17-8519 

4       '6-3595       5-659° 

6330 

5 

9-9030 

13-3259 

6380 

4 

5-1492 

17-9455 

10 

16-7222 

57775 

6331 

21          2I-2807       25-5443 

28§ 

10-2913 

13-5107 

6381 

4      '7-2303 

5-7686 

6332 

5°§     21-5455     25-1148 

44§ 

10-5328 

13-0652 

75    629 

9-2 

6382 

3* 

5-8629 

17-3369 

5t 

I7-4745 

5-2109 

6333 

4 

12-2375 

'3'5'35 

6383 

3* 

5-8698 

17-3299 

5t 

17-4801 

5-2059 

6331 

4 

13-0373 

1  "37073 

6384 

'4 

6-3726 

17-8548 

1  83 

17-9508 

57643 

6335 

4*    24-3741     25-7252 

13 

1  3-3944 

13-5140 

6385 

'5 

6-9060 

17-3248 

22§ 

18-5,71 

5-2698 

6386 

4 

18-8125 

5-6719 

67§ 

1-8169 

0-9830 

74   7°6 

9'2 

6387 

32§ 

7-9208 

17-3673 

40§     19-5269 

5-3825 

75    637 

8-5 

87§ 

1-6895 

4'9  '54 

75    6'7 

7'5 

6388 

8 

8-7333 

17-3366 

'5§ 

20-3398 

5-4048 

£     £. 

6389 

12 

12-7548 

17-2322 

25§ 

24-3610 

5-5646 

R.A.  i;h  30™  to  i;h  45™ 

:e        R.A.  i7h  45™  Dec.  +75'             R.A.  i7h  30"  Dec.  +76° 

6390 
6391 
6392 

5 

4-9693 

19-1693 

4     '  14-7198 
10       16-4625 
5       18-0700 

6-5145 
6-9833 
6-1063 

Plate  5010.    1900,  July  3.          Plate  5029.     1900,  July  17. 

6393 

4 

6-8803 

18-7533 

8       18-3980 

6-6936 

60  £.  o 

•               m- 

6394 

10 

7-1562 

18-8278 

16       18-6683 

•7868 

6336 

4* 

2-6875     14-0114 

6 

H"5234 

1-6888 

6395 

4       '9'3493 

6-6189 

6337 

5        5-1943     13-9908 

10 

17-0283 

1-8329 

6396 

Ml 

10-6887 

18-3371 

38§     22-2258 

6-5306 

75    638 

9'4 

6338 

6-3378     14-0094 

4 

18-1650 

1-9278 

6397 

12       n-75°7     l8"5294 

*3§ 

23-2724 

67930 

6339 

5 

6-5209     14-0410 

7 

18-3488 

1-9713 

6398 

10       12-4115     18-6106 

20 

23-9288 

6-9167 

634° 

6 

i4"0735 

2-5812 

6399 

4      12-6647  :  18-2367 

9 

24-2040 

6  5594 

634' 

10 

3-1225 

15-1736 

2I§ 

14-8845 

2-8755 

6400 

4*  |  13-8088     18-5859 

8* 

25-3208 

6-9847 

6342 

6* 

3-6426 

15-2417 

10 

15-3987 

2-9813 

6401 

4* 

3-8913    20-1969 

7 

15-3201 

7-9378 

6343 

3*      4-1078 

14-8007 

5 

15-8913 

2-5694 

6402 

4 

4-4548 

19-5150 

8 

15-9263 

7-2933 

6341 

4         4-5164 

14-7865 

7 

16-2982 

2-5829 

6403 

6 

6-3842 

19-3371 

ii 

17-8660 

7-2475 

6345 

7     :    6-6828 

14-8190 

'3 

'8-4595 

2-7591 

6404 

4* 

7-4098 

19-2920 

5 

18  8905 

7-2696 

6346 

3*      7-9394     H8i59 

5 

19-7132 

2-8342 

6405 

20§ 

8-0120 

19-1422 

28§ 

19-5021 

7-1565 

6347 

9     |    8-5151     14-0400 

18 

20-3393 

2-0997 

6406 

4t 

9-3300 

19-5047 

8 

20-7933 

7-6071 

6348 

3*     10-3059     14-7669 

4*    22-0771 

2-9442 

6407 

3* 

9-4178 

197159 

6 

20  8652 

7-8207 

6349 

i8§ 

12-4554     14-2821 

4°§     24-2559 

2-6023 

6408 

9 

11-3720 

'95725 

'3 

22-8275 

7-8092 

6350 

i6§ 

13-9833     14-3856 

37§ 

25775* 

2-8040 

6409 

5 

14-0258 

8-4253 

l^35' 

6 

2-5536     15-5057 

'5 

14-2919 

3-1700 

6410 

3* 

4-1632 

20  6lJ9 

6 

I5-5654 

8-3778 

[6352 

6 

2-7290     15-8690 

13 

14-4424 

3-5439 

6411 

6 

5-7490 

20-3643 

10 

17-1627 

8-2277 

16353 

4* 

2-8728     16-0194 

8 

'4"5743 

3-7022 

6412 

6        6-2198 

20-4219 

12 

17-6286 

8-3159 

l<354 

3* 

2-9333     '5-3679 

8 

14-6839 

3-°549 

6413 

12             6-9008 

20-8362 

'9§ 

18-2808 

8-7760 

I6355 

7 

15-2679 

3-11  16 

6414 

4 

I9-07I3 

8-5963 

[6356 

6 

4-4565     16-1580 

12 

16-1513 

3-9470 

6415 

7     !    8-3492 

20-4393 

12          19-7520 

8-4756 

I6357 

4     '    4-6304  '  15-6816 

6 

16-3525 

3'48'5 

6416 

4       20-0653 

8-6786 

i<358 

34§ 

5-0895     15-6968 

46§ 

16-8112 

3-5266 

75    635       8-5 

6417 

7        9M-3H 

20-7460 

ii 

2O-8126 

8-8525 

|6359 

5 

17-3366 

3-7538 

6418 

4        9-5745 

20-4724 

5      20-9735 

8-5874 

•  6360 

22§ 

6-6962     15-9368 

29§ 

18-3990 

3-8733 

6419 

6       10-4232 

2O-1O9O 

7      21-8440 

8-2817 

|636, 

3* 

9-2176     15-1339 

7 

20-9673 

3-2368 

6420 

6       11-0167 

2O-IO51 

'3       22-4359 

8-3171 

•  6362 

9 

10-8082 

15-1163 

22 

22-5556 

3-3257 

6421 

26§     11-1402 

20-3524 

36§     22-5434 

8-57I9 

•  6363 

7 

1  1-0695 

'5-5348 

'9 

22-7908 

37579 

6422 

7       13-0123 

2O-O93I 

16      24-4298 

8-4366 

•  6364 

I7§ 

11-4588 

15-3871 

36§ 

23-1890 

3-6360 

6423 

-» 

> 

3-5881 

21-68I5 

IO      :  14-9163 

9-4048 

•  6365 

4t 

11-9599 

15-6750 

9 

23-6706 

3-9583 

6424 

«§ 

4-4992 

22-O8O2 

25?      15-8000 

9-8593 

75    633 

9'3 

• 

1 

i  raeau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77«"3  of  R.A.  at  Dec.  +75*,  »nd  82"  7  at  Bee.  +  76*. 
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GREENWICH  ASTRCGUAPIIIC  CATALOGUE,  1900. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diaii). 

X. 

No. 

-Mag. 

Nn 
o. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i;h  30™  to  i;h  45'"  —  contd. 

R.A.  1  7h  30m  to  1  7h  45m—  contd. 

Centre      R.A.  I7h  45™  Dec.  +  75°              R.A.  i7h  30-"  Dec.  +  76' 

Centre      R.  A.  i7h  45""  Dec.  +  75°              R.A.  i7h  30™  Dec.  +  76° 

Plate  5010.     1900,  July  3.           Plate  5029.     1900,  July  17. 

Plate  5010.     1900,  July  3.          Plate  5029.     1900,  July  17. 

m. 

o 

m. 

6425 

24§ 

6-2904 

21-2282 

27-5 

17-6459 

9-1258 

75°  636 

9'5 

6484 

5 

23-2107        13-8652 

6426 

4 

18-4890 

9-9042 

6485 

7 

12-5217 

25-4866 

n 

23   5833 

137875 

6427 

3 

7'54'S 

21-0230 

5 

18-9080 

9'°°35 

6486 

IO 

12-6894     24-9373 

•5§ 

23-7865 

13-2503 

6428 

3* 

7-7103 

21-8898 

7 

19-0180 

9-8842 

6487 

>5§ 

i  3-8240  •  25-4606 

2  0^ 

24-8850       13-8468 

6429 

7 

8-4190 

21-2126 

«§ 

19-7703 

9-2512 

6430 

4 

22-4026 

9-7802 

26-2162       ^9645 

74    732 

8-8 

6431 

10* 

11-8998 

21*0299 

'5§ 

23-2553 

9-3001 

7^S     26-0601       9-3161 

75    640 

7-0 

6432 

'5§ 

11-9163 

21-0418 

\j^     23-2728 

9-3109 

6433 

3*     12-8828    21-5164 

5* 

24-2001 

9-8487 

6434 

6 

I3'H35 

20-9778 

'5 

24-4710 

9-3262 

R.A.  I7h45m  to  i8h  om 

6435 

6436 

5 

I3-3585 

20-6760 

10* 

7 

247353 
25-0318 

9-0427 
9-0205 

Centre      R.A.  i7h  45™  Dec.  +  75°              R.A.  18''  0™  Dec.  +76° 

6437 

4 

13-7480 

2I-5I94 

7 

25-0687 

9-9073 

Plate  5010.     1900,  July  3.           Plate  4578.     1899,  July  29. 

6438 

4 

15-1673 

10-8841 

o 

111. 

6439 

S3§ 

4-8828 

22-6733 

62§ 

16-1468 

'0-4757 

75    634 

8-3 

6488 

5 

17-5504 

14-8043 

6440 

4* 

5-1008 

22-8699 

8 

16-3488 

10  6889 

6489 

24§ 

17-9648 

14-8625 

22 

6-4954 

3-0413 

75    644 

9'3 

6441 

12 

5-3605 

23-1403 

'3 

16-5919 

10-9743 

6490 

4 

19-1597 

14-5603 

6442 

3* 

5-3611 

22-5839 

5 

16-6292 

10-4199 

6491 

I  2 

21-2599 

14-8650 

6 

9-7846 

2-8356 

6443 

4 

16-8148 

10-6655 

6492 

23§ 

21-8375 

14-4932 

'9 

10-3372 

2-4281 

* 

6444 

4* 

7'95'3 

22-0479 

4 

19-2491 

10-0587 

6493 

5 

22-8852 

I4'7874 

4 

1  1-4000 

2-6543 

6445 

3* 

11-3798 

21-7834 

5 

22-6881 

lo-oi  i  5 

6494 

9 

15-8449 

15-8261 

6446 

26§ 

1  1*9803 

21-8657 

33§ 

23-2836 

10-1382 

6495 

'7 

15-9225 

15-0430 

75    640(1 

9'5 

6447 

3* 

12-8050 

22-4206 

4 

24-0668 

10-7517 

6496 

22-7921 

15-2236 

28 

n-3373 

3-095I 

6448 

3* 

2-8298 

23-3724 

5* 

14-0521 

i    -0327 

6497 

7 

23-2401 

15-6616 

5 

1  1-8092 

3'5°52 

6449 

10 

3-6975 

23-9588 

'9§ 

14-8765 

•6820 

6498 

9 

24-1284 

15-7315 

6 

12-6997 

3-5234 

6450 

4t 

5-7782 

23-8427 

9 

16-9635 

•7038 

6499 

6 

24-4710 

15-5267 

4 

13-0318 

6451 

5* 

67893 

24-0304 

9 

17-9588 

•9563 

6500 

7 

15-5/01 

16-6709 

6452 

4 

187933 

'3953 

6501 

21§ 

19-0595 

16-4978 

20 

7-6895 

4-6044 

6453 

«7§ 

8-4912 

23-6456 

2'§ 

19-6829 

"6853 

6502 

10 

20-7408 

l6'22O2 

6 

9-3519 

4-2201 

6454 

5 

8-8411 

237511 

10 

20-0253 

•8108 

6503 

86§ 

23-6203 

I6-3399 

82§ 

12-2325 

4-1611 

75    647 

7-0 

6455 

6 

20-0840 

•5904 

6504 

5 

20-5022     17-4300 

3 

9-1890 

5-4430. 

6456 

4 

20-4329 

•8712 

6505 

5 

21-6824 

I7-583' 

4 

10-3771 

5'5233 

6457 

X9§ 

9-4100 

23-6299 

2O§ 

20-6016 

•7281 

6506 

'5 

14-2425 

18-1603 

'5 

2-9900 

6-3666 

6458 

4 

20-8875 

•3388 

6507 

'3 

15-2302 

'8-4945 

6459 

7 

10-1148 

23-1255 

12 

2'-3373 

•2723 

6508 

16 

15-9761 

18-5935 

'3 

47473 

6-8916 

K  2968 

9-6 

6460 

6 

21-6359 

•2873 

6509 

32§ 

16-6092 

'8-3224 

3Z§ 

5-3605 

6-5776 

75    642 

9-2 

6461 

7 

11-8970 

23-4019 

IO 

23-0993 

•6646 

6510 

15 

21-1198 

18-4892 

9 

9-8720 

6-4617 

6462 

22§ 

12-9356 

22-8883 

34§ 

24-1669 

•2198 

65I, 

'4 

21-5224 

18-6323 

IO 

10-2835 

6-5803 

6463 

8 

14-6229 

12-8427 

6512 

8 

21-7094 

18-5917 

5 

10-4687 

6-5265 

6464 

4t 

3-8289 

24-9530 

9 

14-9405 

12-6845 

6513 

5 

22-3568 

'S'35'7 

6465 

'9 

4-6393 

24-6164 

22§ 

'57734 

12-3994 

6514 

5 

23-2918 

18-2332 

5 

12-0248 

6-0696 

6466 

1  6* 

5-6833 

25-0284 

20§ 

16-7890 

12-8792 

6515 

15 

17-8890 

19-2314 

'3 

6-6954 

7-4056 

6467 

3* 

57418 

24-9079 

9 

16-8543 

127643 

6516 

7 

197798 

19-9955 

5 

8-6295 

8-0476 

6468 

X         £ 

5 

17-1961 

12-8153 

6517 

18       20-2843  |  19-2708 

16 

9-0877       7-2936 

6469 

5 

21-3306 

12-3994 

6518 

15       22-3529 

19-0365 

1  1 

11-1392       6-9327 

6470 

4 

21-6626 

'  2"'463 

6519 

5*    23-6842 

19-1171 

3 

12-4711       6-9252 

6471 

6472 
x 

4t 

10-4994 

23-8369 

5 
8 

22-0345 
22-6714 

12-0433 

12-0747 

6520 
6521 

6o§     14-6984 
40^     16-1931 

20-8620 
20-4339 

55§ 
37§ 

3-6156       9-2373 

5^790      ;        8-7I3I 

75    640 
75    641 

87 

6473 

3 

22-9163 

127039 

6522 

17       187332 

2O'O8I2 

'4 

7-59I7              8-2025 

6474 

9 

12-9520 

23-6895 

'4§ 

24-1327 

12-0218 

6523 

7       20*2646 

20-4881 

5 

9-I44I              8-5IO6 

6475 

6476 

35§ 

4-5563 

25-6191 

4 

15-0488 
15-6245 

13-5658 
I3-3939 

K  2924 

97 

6524 

6525 

14       21-0455 
19       21-0879 

20*2456 
2O-2I98 

6 

IO 

9-9090          8-2210 
9-9485           8-1906 

6477 

7 

7-1070 

25-5032 

1  1 

18-1780 

13-4469 

6526 

ii       22-2698 

2O-222O 

7 

11-1295          8-I185 

6478 

n 
1 

18-6615 

13-3592 

6527 

6      22-9173 

20-9335 

4 

II-8208 

87867 

6479 

'4 

8-4103 

24-9743 

«§ 

19-5I35 

13-0038 

6528 

10       14-6015 

21-4839 

5 

3-5592 

-  9-8642 

6480 

x      n 

9 

10-2291 

24-8629 

'4 

21-3351 

'3-0145 

6529 

19       14-6591 

2I-3742 

3-6096 

9-7472 

6481 

6 

21-4590 

13-7330 

6530 

5       16-8143 

21-6101 

3 

57703 

9-8463 

6482 

4 

22-4234 

13-8785 

653- 

5       19-2965 

21-1807 

5 

8-22O7 

9-2640 

6483 

5°§ 

12-0343 

25-5003 

57§ 

23-0958 

13-7692 

75    639 

7'5 

28§     21-6407 

21-9358 

20§ 

IO-6lO3 

9-8692 

75    646 

9'4 

Plat«  4578.     Nos.  6494,  6495  and  6500.     The  images  of  these  stars  have  not  been 

measured,  as  the  Him  in  this  corner  of  the  plate  is  blistered  and  distorted. 

i  riscau  interval  represents  very  nearly  5'  =  778'3  of  R.A.  at  liec.  +  75°,  and  Sz'^  at  Dec.  +  76'. 
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B.D. 

B.  D. 

I 

Diam. 

X. 

»• 

Diam.  •          x.                     y. 

No.            Mag. 

y- 

y" 

No. 

Mz'. 

t 

R.A.  i7h  45™  to  i8h  o™  —  contd. 

R.A.  i8homto  i8h  15™  —  contd. 

Centre      R.A. 

i?h  45m  Dec.  4.  7f             R.  A.  1  8h  of  Dec.  +76* 

Centre     R.A.  iXh  15™  Dec.  +75°             R.A.  i8«>  om  Dec.  +  76* 

Plate 

5010.    1900,  July  3.         Plate  4578.     1899,  July  29. 

Plate  2734.     1895,  July  2.         Plato  4578.     1899,  July  29. 

o                   m. 

0 

m. 

6533 

16 

22'1  103 

21-0543 

8 

11*0238      8*9593 

6581 

6 

1  1-6704 

16-1618 

2* 

22-8854 

4-75" 

6534 

22 

22-1583 

21-6951 

14 

11-1097      9-5968 

K  2999 

9'5 

6582 

13 

12-2236 

16-9913 

5 

23-3848 

5'6i33 

8 

22-2189 

21'9435 

5 

11-1852      9-8390 

6583 

13 

12-4769 

16-2414 

7 

23*6878 

4-8817 

6536 

7 

23-3216 

21-5572 

5 

12-2618      9-3841 

6584 

4 

12-6115 

16-8142 

6537 

8 

24-2687 

21-3859 

5 

13-1988      9-1532 

6585 

i8§ 

13-0387 

16-4311 

9 

24*2326 

5-1079 

6538 

9 

15-7021 

22-0950 

7 

4-6938     10-4043 

6586 

28§ 

13-1187 

16-0987 

3'§ 

24-3375 

4-7819 

75    659 

9-1 

6539 

5 

16-9810 

22-2369 

3 

5-9785     10-4649 

6587 

7 

13-4826 

16-9965 

6540 

4 

18-6608 

22-3620 

3 

7-6658     10-4835 

6588 

4 

9'2775 

'77374 

6541 

20§ 

19-3184 

22*3269 

17 

8-3160     10-4056 

K  2991 

9'5 

6589 

7 

9-8398 

17-4274 

6542 

21 

20-3317 

22-8624 

>4 

9-3626     10-8747 

659° 

4 

10-1704 

17-9511 

4* 

21-6407 

22-2355 

4 

10-6282     10*1645 

6591 

22§ 

1  1  -i  199 

17-6969 

15 

22*2366 

6-2468 

6544 

24-7997 

22-6542 

20§ 

13-8103     10-3873 

75    648 

9*0 

6592 

4 

11-1492 

17-1882 

6545 

8 

167494 

23-8217 

7 

5-8468     12*0601 

6593 

6 

11-2306 

17-6972 

4* 

22-3480 

6-2535 

6546 

4 

17-7642 

23-2845 

3 

6-8268         -4596 

6594 

4 

11-6771 

17-5163 

6j47 

18 

19-4594 

23-0832 

13 

8*5059        -1534 

6595 

8 

3-1235 

18-6008 

5 

14-1937 

6-6207 

6548 

18 

20-4000 

23-53I7 

12 

9-4709        -5403 

6596 

9 

4-8493 

18-3966 

4 

15*9310 

6-5316 

6549 

6J        S 

1  1 

20-7003 

23-5687 

8 

9*7738        -5585 

6597 

5-6475 

18-9313 

16 

16-6931 

7-1169 

75    650      9-5 

55° 

6 

20-8744 

4 

9*9326        -2823 

6598 

34§ 

6-3035 

18*9890 

25§ 

I7-3436 

7-2I55 

75    652      9-1 

6551 

1  1 

21-3995 

23-2903 

6 

10*4539     11*2353 

6599 

ITS 

7-2419 

18*4517 

8 

18-3169 

6-7431 

6552 

5 

21-4388 

23-0648 

3 

10*4784    ii'ooSo 

6600 

20§ 

8-4952 

18-7839 

'4 

19-5456 

7-1563 

6553 

6* 

24-6313 

23-0900 

4^ 

13-6676     10-8329 

6601 

1  8s" 

9-6269 

18-0005 

ii       20*7263 

6*4521 

6554 

29§ 

18-31  12 

24-0416 

7-4216     12-1792 

75    645 

9'5 

6602 

2I§ 

97859 

18*2308 

14     i  20*8710 

6-6917 

6555 

i5 

22-8576 

24-1808 

10* 

1  1-9643     12-0330 

6603 

4      12*9611 

18-5482 

6556 

4 

19-9034 

25-0085 

4*      9-0687     13-0440 

6604 

6       13-9965 

18*7992 

6605 

2  I  <     !     4*4612 

IQ'TOl  I 

8 

14-3610 

7-7353 

6o§ 

26-5414 

22-0490 

75    649 

8-7 

6606 

7         3-9027 

7   / 
I9-4763 

4t 

14-9158 

7-5465 

9°§ 

2I-930I 

26-2917 

76   668 

7'5 

6607 

5 

4-5271     197513 

6608 

5 

47097     I9-7792 

_  r    _   _  /•  n 

6609 

ii 

5-0070     19-2298 

IO-0305 

7-3723 

66lO 

4 

5-9268     19-8044 

R.A.  i8h  om  to  i8h  i«;m 

66ll 

10        5"953°     i9-647° 

5       16*9485 

7*8524 

Centre     R.A. 
Plate 

"    \J 

•8>>  ism  Dec.  -|-  75°              R.A.  i8h  om  Dec.  +  76° 
2734.    1895,  JU'J"  2-          Plate  4578.    1899,  July  29. 

6612 
6613 
6614 

20§ 

i8§ 

20§ 

6-3186     19-4411 
6-6077     19-0910 
6-8484    19-1081 

1  1 

8 

10 

17*3277 
17*6400 
17.8790 

7-6678 

7-3394 
7-3728 

75    653 

9'4 

j 

0 

m. 

6615 

4 

6-8690     19-1243 

6557 

m 

37372 

14-8528 

66l6 

4         6-9209     19-6258 

6558 

10 

4-937I 

14-7204 

6t 

16-2576 

2-8678 

6617 

2I§        IP0865       19-0971 

14 

22*1118 

7*6419 

6559 

8 

5-6253 

14-4672 

4t     16-9641 

2-6632 

66l8 

4       "''935     I9'5I63 

6560 

4 

7-1968 

14-1509 

6619 

5 

11-2764     19-6253 

6561 

6 

8-5116 

14-6201 

6620 

9 

11-4054     19-3641 

4 

22*4102 

7*9270 

6562 

8 

11-2484 

14-1393 

6621 

3 

13-0510     19-8640 

6563 

22§ 

13-2426 

14-3361 

18*    24*5762 

3-0324 

6622 

4 

13-5361     19-3654 

6564 

22§ 

3-6948 

15-3204 

'5       14-9835 

6623 

"§ 

13-8688     19-4447 

5* 

24*8629 

8*1714 

o  .          _  _ 

6565 

8 

3-9943 

'5-3947 

4*     I  5-2734 

3-4820 

6624 

22 

3-2229    20-1883 

9 

14-1888 

6566 

5 

4-8500 

1  5-1370 

6625 

5 

3-5243     20-7947 

6567 

'9 

5-0924 

15-9648 

13       16-3356 

4*1171 

6626 

37142       2O'I22O 

25§ 

14-6866 

8-1780 

6568 

4 

5-3336 

I5'9°33 

6627 

20 

4H934    :  20*l897 

8 

15-4596 

8-2973 

^ 

6569 

16 

5-3556 

15-8272 

8       16-6058 

3-9990 

6628 

37§ 

5-9825       20*6944 

28§ 

16-9123 

8-8972 

s 

75    65' 

9'I 

6570 

10 

5-6005 

15-1115 

4       16-8968 

3-3038 

6629 

6 

11-6127  :  20-7538 

4* 

22-5257      9-3300 

6571 

6 

5-8746 

15-6808 

6630 

6 

11-7117  '•  20*8398 

3* 

22-6199 

9-4178 

4 

11-0555 

15-0563 

663I 

10 

12-9093    20*2629 

6 

23-8535 

8'fP 

6573 

6 

11-3084 

15-5252 

6632 

»9§ 

12*9835    20-9908 

9 

23-8767 

9-6565 

6574 
6575 
6576 

6 

5 
5 

13-2480 
13-6925 

6-4579 

15-6689 
15-9968 
16-4409 

6633 

6634 
6635 

4 
44§ 
7 

13-3034    20-7290 
4-6347    21-5609 
5-1879    21-9072 

3o§ 
3t 

15-5089 
16*0374 

9-6746 
10-0546 

75    649 

87 

6577 

5 

9-1277 

16-4627 

6636 

5 

7-1512   :  21-8367 

6578 

37§ 

;  9-5301 

16-7670 

3'§ 

20-7106 

5-2143 

75    657 

9'2 

6637 

4 

8-2332     21-4164 

6579 

5 

9-5334 

16-1253 

6638 

8 

10-1096     21-3217 

£.0 

6580 

4 

10-4543 

16-7813 

6639 

13 

10-3234     21-8448 

6 

21-1682 

10-3331 

i  rfitau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77«*3  of  R.  A.  at  Dec.  -r  75°,  and  81*7  at  Dec.  +  7 

2T 

ASTROGRA.PHIC  CATALOGUE. 


330 
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Z  O  N  H  +  7^°. 


Dii.\ni. 

B.  D. 

B.  D 

Diaro. 

X, 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

I)  lain. 

X. 

y. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i8homto  i8h  ism—  contd. 

R.A.  i8h  i5m  to  i8h  30ra 

Centre     R.A.  i8h  15"'  Dec.  +  75"             R.A.  i8>>  o™  Dec.  +  76° 

Centre     R.A.  i8h  1  5'"  Deo,  +  75°            R.A.  i8b  30™  Dec.  +  76° 

Plate  2734.     1895,  July  2.         Plate  4578.    1899,  July  29. 

Plate  2734.     1895,  July  2.          Plate  5674.     1901,  July  16. 

6640 

4 

10-4632 

21-0503 

o                        nlt 

6686 

6 

H-5330 

14-1898 

12 

2-7257. 

2-9100 

o                          m< 

6641 

4°§ 

1  1-0063 

21-1980 

35§ 

21-8900 

9-7332 

75    658 

9-2 

6687 

3 

14-5442 

14-2113 

8* 

2-7417 

2-9318 

6642 

6 

1  1-2932 

2I'2I  IO 

6688 

3* 

17-1946 

13-9716 

7 

5-3697 

2-5336 

6643 

8 

13-1328 

21-7082 

4* 

23-9784 

10-3831 

6689 

4 

6-7186 

2-8601 

6644 

9 

3-5370 

22-6578 

4 

14-3413 

10-6974 

6690 

3* 

19-6276 

I4'3370 

4* 

7-8192 

2'7535 

6645 

4-1309 

22-0963 

18 

14-9715 

10-1764 

6691 

1  1 

20-5456 

14-0050 

16 

S'7'73 

2-3708 

6646 

7 

4-8990 

22-7245 

3* 

15-6953 

10-8523 

6692 

3* 

22-0351 

H'3591 

4* 

10-2252 

2-6362 

6647 

6 

5-2186 

22-5969 

6693 

23§ 

22-5922 

14-2195 

26§ 

10-7713 

2-4628 

6648 

'3 

6-8365 

22-1764 

5 

17-6645 

10-4340 

6694 

3*§ 

24-4140 

14-2099 

4  1  ^ 

11-5938 

2-4062 

6649 

'5 

6-8764 

22-O273 

6 

17-7144 

10-2868 

6695 

4 

11-6331 

2-9843 

6650 

i8§ 

8-8236 

227358 

7 

19-6108 

1  1-1248 

6696 

4* 

23-6353 

'4''355 

5 

11-8132 

2-3223 

6651 

-9§ 

8-9490 

22-5088 

9 

19-7515 

10-9040 

6697 

H 

14-0637 

14-8498 

'9 

2-2943 

3-5990 

6652 

4 

10-2910 

22-5843 

6698 

6 

14-4996 

12 

3-0553 

3^987 

6653 

7 

10-2938 

22-6318 

4 

21-0839 

i  n  1  56 

6699 

4* 

15-1891 

14-8566 

6 

3-4210 

3'5372 

6654 

'5 

10-6128 

22-3428 

5 

21-4230 

10-8475 

6700 

6 

15-3667 

15-0890 

13 

3-6080 

37521 

6655 

10 

11-7094 

22-2972 

5 

22-5203 

10-8751 

6701 

12 

17-6640 

14-9009 

'9 

5-8915 

34351 

6656 

5 

11-8333 

22-2155 

^ 

6702 

3* 

18-1421 

14-7480 

4 

6'359' 

3-2520 

6657 

28§ 

5-4544 

23-5824 

n 

16-1935 

11  '7445 

6703 

4* 

l8'3939 

15-0461 

IO 

6-6319 

3'53°9 

6658 

5 

6-0749 

237892 

6704 

4* 

18-5920 

15-4058 

8 

6-8475 

3-8802 

6659 

5 

6-0776  |  23-2224 

6705 

4 

7-043° 

3-4220 

6660 

33§ 

7-9425    23-0733 

24§ 

18-7097 

1  1-4028 

K  3028 

9-2 

6706 

20§ 

18-9610 

14-6274 

7-1705 

3-0815 

6661 

89§ 

8-0153    23-0570 

84§ 

18-7838 

11-3905 

75    655 

6-5 

6707 

3* 

19-1664 

14-7687 

5 

7-3846 

3'2I2I 

6662 

5 

8-0520    23-4368 

2* 

18-7965 

11-7673 

6708 

7 

'97373 

14-9805 

H 

7-9691 

3'39l8 

6663 

9 

8-6993    23-0777 

5 

19-4639 

"'4579 

6709 

4* 

20-9205 

15-0162 

5* 

9-1516 

3-3597 

6664 

25§ 

10-1927    23-8939 

'4 

20-9020 

12-3692 

6710 

3* 

22-2732 

15-6458 

5 

io-5353 

3-9083 

6665 

5 

10-9031     23-5147 

6711 

4 

11-2315 

3'34l6 

6666 

6 

10-3052    23-4143 

6712 

4 

12-1878 

3-6930 

6667 

J9§ 

12-1988    23-1367 

'3 

22-9535 

ii-7438 

67i3 

3* 

24-8250 

15-2095 

4 

13-0633 

3-3231 

6668 

12 

12-4260  i  23-5275 

5* 

23-1524 

12-1506 

6714 

7 

25-3152 

15-8886 

10 

13-5881 

3-9703 

6669 

£  f 

Z5§ 

12-5856    23-8682 

17 

23-2896 

12-4995 

6715 

4* 

14-3036 

16-0197 

7* 

2-6026 

47499 

6670 

6 

12-7551    23-8105 

6716 

44§ 

14-8213     15-3120 

56§ 

3-0787 

4-0080 

75    662 

8-8 

6671 

4 

12-9043  :  23-8956 

6yi7 

3* 

14-8152 

15-7802 

5* 

3"'°53 

4-4801 

6672 

£  £. 

32 

3-4815  :  24-0462 

12 

14-1934 

12-0781 

6718 

4t 

14-9590 

16-1675 

IO 

3-2632 

4-8536 

6673 

£  £ 

8 

6-2389 

24-2394 

4 

16-9305 

12-4532 

6719 

3* 

16-2135 

15-7366 

4 

4-4922 

4-3490 

6674 
6675 

£  £           £ 

3°§ 
29§ 

6-5927 
6-8056 

24-8167 
24-8373 

12 
12 

17-2480 

17-4588 

13-0521 
13-0863 

6720 
6721 

'7§ 

5 

16-7665 
16-7703 

15-5699 

'5'5525 

IO 

5-0370 
5'0393 

4-1519 
4-1385 

6676 

£  £ 

38§ 

7-2367 

24-1714 

27§ 

17-9317 

12-4506 

75    654 

8-8 

6722 

4 

5-4183 

4-2021 

6677 
6678 

£  £ 

6 
35§ 

9-1998 
9'534° 

247057 
24-8269 

20§ 

20-1809 

13-2557 

75    656 

9*4 

6723 
6724 

3* 
4 

19-7032 
20-4543 

16-5269 
15-6797 

5 
6 

8-0233 
8-7228 

4^353 

4-0475 

6679 

6680 

/*/*  Q  , 

22§ 
IO 

13-1115 

4-4980 

24-1021 
25-6382 

13 

5 

23-8003 
15-1023 

12-7663 
13-7368 

6725 
6726 

20§ 

1  1 

21-8182 
22*1130 

15-8254 
16-1899 

18 

10-0937 
10-4071 

4-1124 
4-4594 

O08l 
6682 
6683 

21 

6* 

IO 

5-1049 
5-4886 
8-2805 

25-5945 
25-2673 
25-6065 

8 

5* 
4 

15-7095 

l6'I  I2O 
18-8807 

13-7319 
13-4326 
13-9508 

6727 
6728 
6729 

4* 
4* 

22'6O22 
22-9836 

16-6590 

16-7797 

7 
6 

10-9233 
11-3112 
12-1862 

4-8980 
4-9985 
4-1386 

6684 
6685 

7 
6 

10-2937 
13-1621 

25-0185 
25-0517 

3 

20-9308 

13-4963 

f. 

26 

24'375' 
24-5612 

16-281  1 
16-4969 

4°§ 

12-6741 

12-8707 

4-4191 
4-6216 

O 

75    671 

9'5 

°732 

5 

13-0370 

4-9285 

IOI§ 

8o§ 

1-0030 
2-9861 
3''°45 

6f          O 

16-2738 
22-3837 
26-9176 

£ 

53§     26-0875 

4-1076 

75    662 

75    647 
75    648 
76    673 

8-8 

7-0 
9-0 

8-7 

6/33 
6734 

6735 
6736 

4 
4 
4 
6 

14-0948 
14-0834 

I4-35I7 
14-5950 

16-4870 
16-8442 
16-6179 

17-0708 

7 
7* 
'4 
'3 

2-4222 

2'4332 
2-6854 
2-9578 

5-2266 

5-585I 

5  '3425 
5-7810 

538 

61  28 

26-2429 

76    675 

9-0 

6737 

5 

I4-7537 

16-3064 

12 

3-0703 

5-0080 

6738 

5 

16-2818 

16-6909 

'3 

4-6i77 

5-3003 

6.739 

24§ 

17-0093 

16-6230 

5-3396 

5-1918 

K  3072 

9-6 

6740 

3* 

I7-3334 

16-8071 

5 

5-6734 

5-3516 

6741 

3* 

17-8029 

16-7192 

4 

6-1366 

5-2360 

6742 

4 

'8-5537 

'6-7293 

5 

6-8883 

5-2069 

6/43 

4°§ 

18-6745 

16-6095 

43§ 

7-0000 

5-0785 

75    664 

9'4 

6744 

3 

20-3030 

17-0869 

4 

8-6545 

5-4609 

i  rtxtau,  interval  represents  very  ne»rly  5'  =  778-3  Of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and  82*7  at  Dec.  +  76°. 
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B.  1). 

B.  D. 

No. 

Diam. 

x.        y. 

Diam.     x. 

y- 

No. 

Diam. 

x. 

y- 

Diam.     x. 

y. 

No. 

Mag. 

No.     Mag. 

R.A.  i8h  15'"  to  i8h  30m  —  contd. 

R.A.  i8h  i5m  to  i8h  30m—  contd. 

Centre   R.A.  i8h  15"  Dec.  +  75°     R.A.  i8h  3om  Dec.  +  76° 

Centre   R.A.  i8>>  15"  Dec.  +75°     R.A.  i8h  30"  Dec.  +76* 

Plate  2734.  1895,  July  2     Plate  5674   1901,  July  16. 

Plate  2734.  1895,  July  2.    Plate  5674.  1901,  July  16. 

m. 

m. 

6745 

3*   21-1202 

17-4083 

4 

9-4872 

57323 

6804 

2O 

21-2247 

20-2188 

22§   97575 

8-5334 

6746 

15    21-9840 

16-7982 

"1 

10-3177 

5-07H 

6805 

'9 

22*1241 

19-7983 

20§    10-6309 

8-0602 

6747 

4 

10-4744 

5-7100 

6806 

2O 

237332 

20-3630 

2O§  ;  12-2690 

8-5307 

6748 

13    22-5240 

17-5872 

18 

10-9020 

5-8278 

6807 

4 

12-4711 

8-8603 

6749 

14    23-1514 

16-9678 

i8§ 

11-4893 

5-I743 

6808 

4 

14-3230 

20-2807 

11 

2-8725 

9-0000 

6750 

3*  23-3234 

16-8921 

5 

1  1  -66  1  1 

5-0904 

6809 

6 

15-5705 

20-4942 

16    4-1292 

9-'393 

675I 

10   23-5453 

17-6676 

H 

11-9288 

S-8493 

6810 

3* 

16-0126 

21-1419 

5 

4-6059 

9-7612 

6752 

5o§  123-6699 

17-6183 

57§ 

12-0465 

57935 

75  669   8-7 

6811 

9 

16-1  149 

20-7007 

4-6873 

6753 

4*  24-9222  17-4979 

5 

13-2858 

5-5977 

6812 

2* 

16-4933 

20-5196 

4 

5-0505 

9-1073 

6754 

4*  i4-6338 

17-6584 

6 

3-0280 

6-3614 

6813 

26§ 

s 

16-7531 

21-3299 

9-9058 

6/55 

15    14-6367 

17-8185 

23§   3'°4°8 

6-5235 

6814 

'9§ 

17-1951 

21-0005 

22§ 

5-7827   9-5504 

6756 

3*  14-9036 

17-4186 

7    3-2865 

6-1446 

6815 

3* 

18-3339 

21  I  102 

5 

6-9238 

9-5927 

6757 

4    3-2992 

6-8579 

6816 

4 

19-3756 

2O-6l87 

6* 

7'9352 

9-0393 

6758 

ig§  14-9392 

18-1794 

26§   3-3646 

6-8652 

6817 

9 

19-5756 

207384 

12 

8-1393 

9-1460 

6759 

5    3-3949 

6-4406 

6818 

3* 

19-6361 

20-8095 

4 

8-2085 

9-2132 

6760 

5   15-323° 

18-0668 

7   ;   37405 

6-7296 

6819 

4* 

20-3797 

2I-2I09 

5    8-9750 

9-5726 

6761 

4   '5-7039 

18-0203 

9    4'i>74 

6-6628 

6820 

23§ 

20-8063 

21-1800 

9-5i65 

6762 

5   '6-5441 

17-9480 

6-5418 

6821 

6 

14-2435 

22-1637 

14   2-9045 

10-8832 

6763 

3o§  16-5645 

18-0063 

38§   4-9758 

6-5966 

K  3069 

95 

6822 

18 

15-2633 

2  I  -440  1 

24§   3-8757 

10-1014 

6764 

3* 

16-6336 

17-6984 

6    5-0255 

6-2864 

6823 

17 

15-3638 

21-9808 

20§    4-0093 

10-6352 

6765 

3* 

16-95  16 

17-5004 

5-3297   6-0717 

6824 

16 

15-6551 

21-5403 

22§    4-2748 

10-1794 

6766 

4t 

16-9736 

17-6512 

6    5-3635 

6-2208 

6825 

3* 

157243 

21-8391 

5    4-3621 

10-4748 

6767 

4 

5-4863 

6-5886 

6826 

3«§ 

16-7099 

22-2991 

5°§   5-3704 

10-8752 

75  663 

9-2 

6768 

3* 

17-1832 

18-0181 

4 

5-5922 

6-5730 

6827 

10 

18-2334 

22-2685 

i7§  !  6-8911 

10-7509 

6769 

A 

17-3658 

18-2291 

7 

57873 

67714 

6828 

4    7-5853 

10-6234 

6770 

6 

17-5403   18-3501 

12 

5-9711 

6-8834 

6829 

4* 

21-1056 

22-1428 

5    9749°  I  10-4598 

677, 

13 

17-6292   17-7301 

19 

6-0235 

6-2595 

6830 

8 

22-2514 

21-9885 

13 

10-8848 

10-2410 

6772 

4 

17-9233   18-1387 

9 

6-3376 

6-6483 

6831 

nt 

25-1336 

22-O182 

15 

13-7668 

10-1000 

6/73 

4 

6-4873 

6-6838 

6832 

25§ 

14-1540 

22-4713 

2-8317  11-1986 

75  660 

9-2 

6774 

34§ 

19-4956 

17-6304 

7-8801 

6-0503 

75  665 

9'4 

6833 

4* 

14-1636 

22-9438 

6 

2-8689 

11-6685 

6775 

8 

19-9925 

17-9720 

1  8£   8-3949   6-3599 

6834 

6 

3-1095 

11-7394 

6776 

12 

20-7763   18-5998 

16    9-2165   6-9413 

6835 

3* 

14-8554 

23-0602 

5 

11-7440 

6777 

5   20-8465  17-8173 

12   i   9-2385    6-1557 

6836 

17 

15-2830 

22-9406 

20§ 

3-9848 

11-5973 

6778 

10 

22-0838 

18-0098 

14 

10-4853  |  6-2784 

6837 

6 

17-3761 

22-5976 

10 

6-0560 

11-1289 

6779 

4 

12-0705  j  6-9430 

6838 

4 

6-3769 

11-5568 

6780 

9   24-2520 

18-5785 

»4 

12-6848 

6'7I53 

6839 

4 

6-4367 

11-0670 

6781 

12 

24-6976 

18-8472 

12 

13-1462 

6-9590 

6840 

7* 

20-0031 

23-2684 

10 

87151 

11-6494 

6782 

8* 

25-1439  !  18-0994 

16 

13-5481 

6-1861 

6841 

4* 

20-2634 

23-OOO2 

7 

8  8616 

11-3693 

6783 

38§ 

14-4124  i  18-6129 

48§ 

2-8616 

7-3329 

75  661 

9'3 

6842 

8 

21-2921 

23-3994 

10 

10-0100 

11-7024 

6-84 

7 

14-6741 

18-7203 

15 

3-1330 

7-4244 

6843 

4* 

21-374' 

23-3398 

8 

10-0885 

11-6371 

6785 

8 

I5-8545 

19-0223 

17 

4-3255 

7-6554 

6844 

5 

2  I  '6607 

227586 

6 

10-3415 

11-0442 

6786 

4 

7'33'9 

7-6710 

6845 

22-1722 

23-3568 

?8§ 

10-8851 

11-6150 

75  668 

8-0 

6787 

6   20-2524 

18-7814 

i  3 

8-7047 

7''545 

6846 

5 

12-5271 

11-7339 

6788 

5   21-3504 

19-2788 

8 

9-8264 

7-5882 

6847 

6 

12-7706 

11-2445 

6789 

21-5617 

19-6279 

7»§ 

10-0588 

7-9252 

75  667 

8-4 

6848 

5 

2-9570 

12-9366 

6790 

4 

12-0315 

7-0675 

6849 

5* 

14-3733 

24-1261 

6 

3-1461 

12-8328 

6791 

27§ 

24-4364 

19-0326 

25§ 

12-8982 

7-1613 

6850 

3* 

14-7260 

23-7096 

5 

3-4755 

12-4015 

6792 

4 

14-4617 

19-3708 

8 

2-9566 

8-0830 

6851 

5 

4-6665 

12-7826 

6793 

4* 

14-9593 

20-0086 

7 

3H949 

8-6887 

6852 

7 

16-3812 

24-2602 

15 

5-1575 

12-8507 

6794 

3* 

15-2736   19-7301 

4 

37864 

8-3948 

6853 

4 

5-0280 

12-5633 

6795 

4   16-0235 

19-4850 

10 

4-5224 

8-1047 

6854 

4 

7-4364 

12-9848 

6796 

3* 

16-7837 

19-9201 

5 

8-4924 

6855 

5 

8-4031 

12-4990 

6797 

4t 

18-2175 

19-5182 

6 

6-7129 

8-0068 

6856 

Z9§ 

ig-Sllg 

24-3903 

36§ 

8-5902 

127792 

6798 

16 

18-3835   19-9505 

21§ 

6-9060 

8-4312 

6857 

7 

10-6389 

12-5202 

6799 

2*  i  18-8749   20-3175 

4 

7-4183 

8-7672 

6858 

25 

21-9133 

24-3874 

24§ 

10-6864 

12-6534 

6800 

17 

19-4132   20-1545 

23§ 

7-9467   8-5743 

6859 

13 

22-OOO3 

23-8742 

18 

10-7445 

12-1384 

6801 

4 

9-3139   8-2333 

6860 

4 

13-3111 

12-2288 

6802 

4 

9-3795  i  8-4222 

6861 

17 

24-5814 

24-7059 

198 

13-3732 

12-8186 

6803 

4 

9-4273   8-9110 

6862 

1  1 

13-4418 

12-8678 

I  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77»'3  of  R.A.  »t  Dec.  +  75°,  and  8is7  at  Dec.  +  76  . 
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B.  D. 

15.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  i8h  i5m  to  i8h  30™—  contd. 

R.A.  i8h  30™  to  i8h  45"-—  contd. 

Centre     R.A.  i8h  ism  Dec.  -f-  75°               R.A.  i8h  30'"  Dec.  +  76° 

Centre     K.A.  i8h  45™  Dec.  +  75°            R.A.  i8h  30*--  Dec.  +  76° 

Plate  2734.     1895,  July  2.           Plate  5674.     1901,  July  16. 

Plate  2735.    1895,  July  2.         Plate  5674.     1901,  July  16. 

m. 

o 

m. 

6863 

1O 

'37375 

12-7459 

6914 

9 

19-5624 

47896 

6864 

6 

16-2905 

25-1624 

'3 

5-1180 

13-7586 

6915 

6 

9-8989 

16-3427 

'9 

21-4350 

4-4633 

6865 

5* 

16-4136 

24-8096 

9 

5-2208 

'3-3984 

6916 

9 

11-5521 

15-8659 

22 

23*1  186      4-1019 

6866 

4* 

17-1241 

25-2995 

6 

5-9618 

13-8494 

6917 

6* 

12-9055 

,  16*0342 

21 

24-4582      4-3638 

6867 

4 

7-0994 

13-2192 

6918 

6 

24-9501       4*3091 

6868 

38§ 

19-4330 

25-5551 

8-2783 

13-9650 

75    666 

9'4 

6919 

74§ 

13-7165 

16-2575 

96$; 

25*2540      4*6433 

75    678 

7'5 

6869 

6t 

19-5854 

25-282I 

12 

8-4163 

13-6873 

6920 

6 

16-2480 

5-8483 

6870 

8 

19-7461 

25-1392 

'3 

8-5707 

I3-5347 

6921 

5 

17-0706 

5-0043 

6871 

5 

10-0945 

'3""37 

6922 

10 

5-7124 

17-7790 

16 

I7-1593 

5-6055 

6872 

13 

11-1252 

13-0293 

69*3 

4 

17-3862 

5-1984 

6873 

6 

u-6868 

I3-8I95 

6924 

4 

'7-3953 

5-1963 

6874 

59§ 

23-5239 

25-2747 

4°§ 

12-3463  ;  13-4465 

75    670 

9'5 

6925 

4 

17-7069 

5-7121 

6875 

4* 

23-5638  .  24-9076 

8 

12-3713  .  13-0783 

6926 

8 

17-9115 

5-6301 

6927 

10 

18-7929 

5-9268 

6928 

8 

19-0758 

57783 

6929 

4 

19-3683 

5-3975 

R.A.  i8h  30m  to  i8h  45'" 

6930 

6 

19-9448 

5-6110 

t_/                                                                                       1     \J 

Centre      R.A.  i8h  4511  Dec.  +75°              R.A.  i8h  30™  Dec.  +76° 
Plate  2735.     1895,  July  2.          Plate  5674.     1901,  July  16. 

6931 
6932 
6933 

16 
40§ 

9-0675 

IO-2I  1O 

17-1093 

17-0200 

43§ 
6 

20*5523 
21-7012 
21-7093 

5-1683 
5*1589 

5-4047 

75    675 

9'5 

in. 

6934 

8 

21-8268 

5*9086 

6876 

5 

14-0875 

1-6544 

6935 

'4 

11-8996 

17-6007 

3°§ 

23-3475 

5-8562 

6877 

3* 

2-4180 

14-2766 

5* 

14*1222 

1-8873 

6936 

5 

13-6566 

17-3840 

12 

25-11  16 

5*7636 

6878 

4 

15-7302 

1-8948 

6937 

12 

2-7333 

18-8947 

i8§ 

14-1  105 

6"5'37 

6879 

5 

14-6628 

2-4995 

6938 

7 

14-1785 

6-9468 

6880 

7 

3-8070 

14-9235 

'5 

'5-457I 

2-6249 

6939 

6 

4-1236 

19*1  142 

'4 

15-4813 

6-8258 

6881 

9 

3-8021 

I4-4015 

'7 

15-4895 

2-1054 

6940 

4 

15-5302 

6-1753 

6882 

4 

16-0607 

2-3444 

6941 

3* 

4^732 

18-9867 

9, 

16-0405 

67393 

6883 

«4 

4775° 

I4-232I 

20§ 

16-4715 

2-0030 

6942 

*6§ 

8-9038 

17-9621 

20-3316 

6-0095 

75    673 

9-2 

6884 

4* 

5-1225 

14-8352 

8 

16-7774 

2-6315 

6943 

5 

9-9860 

18-0033 

H 

21-4092 

6-1253 

6885 

34§ 

5-1638 

14-6678 

46§ 

16-8278 

2-4639 

74   78o 

9-5 

6944 

5 

21-7035 

6-9535 

K  3146 

9'4 

6886 

4 

17-0870 

2'3338 

6945 

5 

22-8014 

6-8475 

6887 

6 

17-2058  j    2-2063 

6946 

6 

23-1288 

6-5728 

6888 

8 

5-8637 

15-I230 

12 

17-4965 

2-9658 

6947 

6 

I2-2228 

17*9466 

i8§ 

23-6440 

6-2242 

6889 
6890 
6891 

10 

f 

6-1264 
6-9810 
7-0305 

14-9496 
14-8848 
'4-83S5 

2O§ 

'4 

12 

17-7710 
18-6259 
18-6812 

2-8138 
2-8094 
2-7605 

6948 
6949 
6950 

20§ 

1  6 

'9 

12-7046 
I3-5735 
37813 

18*6310 
17-7965 
19-5672 

23§ 

24-0790 
25-0005 
15-1104 

6-9400 
6-1669 
7*2565 

K3'57 

9'4 

6892 

4 

7-4206 

14-4048 

'3 

19-0980 

2'3572 

6951 

6 

'5"3'43 

7-5588 

6893 

5 

19-7976 

2-6638 

6952 

4 

16-01  j-i 

7-4305 

6894 

£.  O 

12 

8-9500 

H-OSSg 

29 

20-6491 

2-1  129 

6953 

1  1 

5*5594 

19-3961 

i8§     16*8945 

7*2102 

6895 
6896 
6897 

lCC*«O 

12* 

3-5827 

16-0342 

7 

»9§ 

10 

24-2763 

'5-1545 
15-4661 

27577 
37196 

3-I56I 

6954 

6955 
6956 

7 
18 
6 

7-7059 
8-1815 
8-5269 

19-2232 

'9"'437 
19-1386 

13 

24§ 

'3 

19*0488 
19-5307 
19*8730 

7-1853 
7-1368 

7-1554 

K3'35 

10*0 

0090 

/;n 

6 

16-5272 

3-262I 

6957 

7 

20-3500 

7-2746 

0899 
£ 

7 

20-2582 

3-3936 

6958 

64§ 

97594 

18-9963 

67§ 

21*1  141 

7-1001 

75    674 

8*5 

OgOO 
6901 
6902 
6903 

7 

12 

3* 

10-7408 
13-2780 
13-8254 

I5-0868 
I5-4302 
I4-6l66 

5 
23 

22-3625 
24-8709 
25-4742 

3-5560 

37867 
3-OI63 

6959 
6960 

6961 
6962 

9 

27636 

20-9725 

6 
6 

12 

9 

22-4735 
23-3005 
14*0000 
14-4655 

77965 
77011 
8-5872 
8-7450 

OQOA. 

£ 

8 

25-5093      37442 

6963 

5 

15*8651 

8-'453 

6905 
6906 
6907 
6908 
6909 
6910 
691  1 
6912 
6913 

5* 
ii 

7 

3-9375 
4-3666 

6-6601 

I7-I971 

17-0772 

167692 

7 
'3 
'7 
6 

4 
8 
16 
6 
6 

14-1388      4-7945 

'5-4323      4-9045 
15-8661      4-8107 

'5-8703  ;    4-3173 
16-0378      4-5480 
16-1737      4-5155 
18-1759      4-6639 
18-8061       4-6748 
19  -2856     4-3951 

6964 
6965 
6966 
6967 
6968 
6969 
6970 
6971 
6972 

4 
4* 

5 
53§ 

4-8601 
5*2880 
5-4320 

6-8759 
7-7498 

20-7019 
20-3269 
20-7022 

20*2615 
20-1313 

ii 

12 

5 
ii 

62§ 

7 
7 

16*1  103 
16*5607 
16-6785 
16*7123 
18-1497 
18-9360 
19*0305 
19*3596 
19*9003 

8-4630 
8-1170 
8-5032 
8-9895 
8-1629 

8-6345 
8-0955 

8-9818 
8-2540 

K312I 

75    672 

9'4 
87 

i  rtsiau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77-3  of  R.A.  at  Dec.  +  75*,  «nd  82-7  at  Dec.  +  76'.  • 
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Wft 

Dl&iu. 

B.  D. 

Wn 

Dili  in 

B.  D. 

*>  O. 

Diaiu, 

X. 

y. 

y- 

No. 

Msg. 

isu. 

y* 

^t 

V- 

No. 

Mag 

R.A.  i8h  30m  to  i8h  45m—  contd. 

R.A.  i8h  30m  to  i8h  45m—  contd. 

Centre       R.A.  i&  45m  Dec.  +  75°             R.A.  i8h  30™  Dec.  +  76" 

Centre     R.A.  i8h  45™  Dec.  +75°            E.A.  i8h  3o">  Dec.  +  76" 

Plate  2735.    1895,  July  2.          Plate  5674.    1901,  July  16. 

Plate  2735.    1895,  July  2.         Plate  5674.    1901,  July  16. 

<". 

O 

m. 

6973 

3* 

8-8835 

20-4957 

6 

20-1343 

8-5345 

7032 

4* 

6-4676    25-3372 

10 

17-3849 

13-2035 

6974 

9 

9-2702 

20-6755 

H 

20-5098 

87419 

"033 

4 

17-5I73 

13-8260 

6975 

47§ 

10-5895 

20-0245 

52§ 

21-8716 

8-1831 

75    676       9-2 

7034 

5 

17-9890 

13-5079 

6976 

7 

22-5253 

8-8243 

7°35 

6 

8-6144    25-8408 

12 

19-4945 

13-8510 

6977 

7 

23'i778 

8-0158 

7036 

5 

19-7428 

13-8390 

6978 

4 

12-9795 

19-9140 

6 

24-2615  i    8-2388 

7037 

4 

20-2611     13-5102 

6979 

7 

24-3448       8-1714 

7038 

7   . 

20-8506     13-0870 

6q8o 

4* 

13-9295 

20-4233 

6 

25-1765       8-8133 

7039 

4* 

10-6004    25-0757 

1  1 

21-5313     13-2285 

6981 

'  4 

i5'5575      97437 

7040 

13 

10-7708 

24-9440 

i8§ 

217098     13-1041 

6982 

4 

16-0218      9-5581 

7041 

5 

22-2024     13'5774 

6983 

7 

6-6861 

22-1057 

12 

17-8310      9-9898 

7042 

6 

22-2050     13-5987 

6984 

15 

6-8480 

2r53I2 

i9§ 

18-0323      9-4253 

7043 

4 

23-2952 

13-2006 

6985 

4 

18-2757      9-0545 

7°44 

6 

23-7507 

13-8652 

6986 

4 

18-3690      9-7827 

7^45 

27§ 

1  3-4834 

25-1870 

38§ 

24'3995 

I3-5342 

75    677 

9'5 

6987 

4 

187440      9-3570 

7046 

5 

24-6299 

13-4325 

6988 

13     ;    9'3'93 

2I-4I57 

I8§ 

20-5069      9-4827 

6989 

5     :  10-6373 

21-0895 

IO 

21-8431      9-2493 

58§ 

18-4136 

1*2209 

74    782 

8-7 

6990 

4* 

11-3422 

2I-2262 

7 

22-5368      9-4357 

66§ 

26-0755 

11-6749 

75    680 

87 

6991 

6 

22-8176      9-0970 

6992 
6993 

A 

>98 

12-3175 

i3-5505 

20-9015 
2rO2O3 

8 
3°§ 

23-5313      9-1780 
247555      9-3834 

R.A.  i8h45m  to  i9hom 

6994 

4 

15-4501     10-9445 

Centre     R.  A.  i8b  45™  Dec.  +  75°              R.A.  i9h  o™  Dec.  +  76° 

6995 

6 

16-4333     10-3135 

Plate  2735.    1895,  July  ^.           Plate  2748.    1895,  July  9. 

6996 

4 

18-6127 

10-2990 

o 

m. 

6997 

4*       9-3511     22-4547 

7 

20-4639 

10-5249 

• 

7°47 

6 

14-6414 

14-2727 

8         2-9616 

2-6495 

6998 

7 

21-2863 

10-0872 

704.8 

4 

18-0330 

14-7582 

4t      6-3733 

2-9235 

6999 

13      1  17803    22-0273 

20 

22-9195 

10-2640 

7049 

21           I9-I543 

14-6513 

24     '    7-4888 

27406 

7000 

4*     12-2633     21-9827 

7       23-4043 

10-2527 

7050 

10       19-8623 

14-3388 

7     1    8-1751 

2-3863 

7001 

6      23-8672 

10-8115 

7051 

5      20-1445 

14-0035 

4* 

8-434I 

2-0351 

7002 

13 

13-2544    22-0930 

20      24-3864     10-4330 

7052 

5      22-5651 

I4-5253 

6 

10-8860 

2-4043 

7003 

4       17-2948 

7874 

7053 

12           22-5990 

14-7005 

ii 

10-9287 

2-5753 

7004 

4       17-6929 

•7151 

7°S4 

9      22-7492 

14-6490 

9 

11-0778 

2-5154 

7005 

5       17-8548 

•2OOO 

7°55 

13     123-2776 

14-6189 

'4 

11-6031 

2-4525 

7006 

5       17-9210 

•4900 

7056 

7     \  14-0470 

15-1405 

7* 

2-4226 

3-553I 

7007 

12 

7-6508 

237288 

i8§     18-6831 

•6755 

7057 

15       ;  14-2808 

15-1155 

20 

2-6546 

3-5104 

7008 

5       19-0575 

•3849 

7058 

32§     i5'6333 

15-2162 

38§ 

4-0113 

3-5269 

75    681 

9'5 

7009 

4       19-1878 

•1794 

7059 

22 

19-7368 

15-8358 

2I§ 

8-1467 

3-8862 

7010 

4       19-2185 

•igiO 

7060 

4* 

20-9763 

I5794I 

f 

9-3792 

3-7703 

7011 

6      20-7187 

•3422 

7061 

16      22-2435 

15-4149 

H 

10-6206 

3-3108 

7012 

5       21-9735 

•3246 

7062 

4 

12-2868 

3-9379 

7013 

3* 

11-0371     22-8389 

5       22-1260 

•0178 

7063 

20 

25-3160 

15-9406 

17 

13-7187 

3-6403 

7014 

39§ 

11-0498     22-8457 

43§     22-1330 

•0288 

K  3!5! 

9  '4 

7064 

20           I4-9738 

15-7288 

24 

3-3842 

4-0818 

7015 

5      23-0928 

•9155 

7065 

23           I7-0233 

16-5456 

2J 

5-4829 

4-7652 

7016 

4      23'2942 

"3539 

7066 

21           17-4222 

16-1975 

22 

5-8581 

4-3922 

7017 

7 

24-8177 

•9865 

7067 

9      16-4736 

16-8465 

8 

6-9510 

4-9787 

7018 

4 

24-8191 

•0678 

7068 

4*     19-6100 

16-4376 

4 

8-0560 

4-4981 

7019 

4 

>4'6377 

i2-3504 

7069 

3*  ,22-5456 

16-3231 

4* 

10-9770 

4-2004 

7020 

7t 

47465 

24-8877 

12 

15-7012 

12-6308 

7070 

4*     24-4805 

16-5565 

4* 

12-9234 

4-3116 

7021 

21 

5-8764 

24-7862 

22§ 

16-8334 

12-6102 

7071 

9 

I3-4509 

4-0045 

7022 

4 

16-8421 

127105 

7072 

16      15-3039 

I7-5595 

19 

3-8306 

5-8871 

7023 

4 

19-2020 

12-1466 

7073 

14      15-5771 

16-8676 

19 

4-0597 

5-1815 

7024 

4 

19-9815 

12-8700 

7°74 

4*     16-9853 

17-0186 

5 

5'4752 

5-2412 

7025 

5 

20-9433 

12-2260 

7075 

I28§ 

I7-5155 

17-7463 

ii3§ 

6-0468 

5-9322 

75    682 

5-8 

7026 

6 

11-2161 

24-2046 

12 

22-2028 

12-3955 

7076 

5 

17-7043 

17-0932 

6 

6-1973 

5'2725 

7027 

IO 

1  1-3001 

•H'5445 

i6§ 

22-2636 

127437 

7077 

12 

18-7820 

17-6005 

ii        7-3033 

5-7108 

7028 

4 

22-8497 

12-1856 

7078 

6 

22-7509 

17-8548 

7      11-2818 

S7H4 

7029 

6 

24-0703 

12-6343 

"079 

34§ 

24-1762 

17-7057 

24§        12-6932 

5-4/29 

7030 

1  1 

15-8396 

13-153° 

7080 

'3 

18-6809 

17-8833 

12 

7-2196 

6'OOOO 

7°3' 

4 

16-0463 

13-8407 

7081 

4 

18-9473 

18-6326 

7 

7-5319 

6-7281 

i  rteeau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77»'3  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and  82'7  at  Dec.  +  76*. 
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ZONE    +    75C 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

V- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

!/• 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i8h  45IU  to  i9h  o"1  —  contd. 

R.A.  i9h  om  to  ig1-  i5m 

Centre   R.A.  i8h  45">  Dec.  +  75°     R.A.  i9h  om  Dec.  +76° 

Centre   R.A.  igh  I5m  Deo.  +  75°     R.A.  igh  om  Dec.  +  76° 

Plate  Z7  35.  1895,  July  2.    Plate  274?.  1895,  July  9. 

Plate  4572.  1899,  July  25.    Plate  1748.  1895,  July  9. 

Q 

in. 

4 

m. 

7082 

4* 

22-8258 

18*2027 

5 

11-3801 

6-0578 

7140 

12 

3746i 

14-8835 

9 

'5-3145  ,  2-5254 

7083 

23 

23-3885 

18-2569 

i8§ 

11-9442 

6-0714 

7141 

7 

5-5662 

14-4594 

6t 

17-1568 

2-2092 

7084 

«4 

H'55'7 

18-7783 

17 

3-1566 

7-I534 

7142 

4 

5-5965 

14-3448 

7085 

ii 

15-8492 

i9"3H5 

'5 

4-4838 

7-6016 

7'43 

4 

6-8007 

14-8245 

7086 

3* 

I5-9738 

18-7640 

4 

4"57i5 

7-0503 

7H4 

5 

7-1  126 

14-3881 

7087 

4* 

17-0923 

19-7215 

5 

575'3 

7-9320 

7H5 

6 

8-6014 

14-0670 

7088 

12 

21-9710 

19-4596 

1  1 

10-6025 

7-3652 

7146 

7 

9-1096 

14-3396 

iof 

20-7029 

2-3067 

7089 

25 

22-61  15 

19-4412 

'7 

11-2413 

7-3044 

7H7 

4 

10-5796 

14-6448 

7090 

29 

23-I594 

19-8936 

2I§ 

11-8152 

7-7217 

7148 

28§ 

12-2196 

14-5629 

29 

237953 

27095 

7091 

6 

13-4040 

7-5789 

7H9 

9 

12-2778 

14-2197 

6* 

23-8723 

2-3730 

7092 

6 

I5-3487 

20-2494 

7 

4-0433 

8-5681 

7150 

5 

12-3767 

14-4945 

7093 

14 

187445 

20-4186 

1  1 

7-4449 

8-5222 

7151 

4 

13-3153 

14-2257 

7094 

21 

19-3446 

20-8242 

20 

8-0698 

8-8909 

7152 

6 

13-4765 

14-0853 

7095 

22 

23-0505 

2  I  -09  I  O 

i6§ 

11-7816 

8-9245 

7153 

23§ 

10-5186 

15-4874 

22§ 

22-0420 

3-5334 

7096 

9 

14-1758 

21-3563 

13 

2-9442 

97475 

7i54 

1  1 

11-8820 

15-6469 

10 

23-3946 

37751 

7097 

7 

4-9561 

9-0866 

7>55 

12 

12-4012 

15-4803 

lOf 

23-9215 

3-6395 

7098 

27§ 

16-3217 

21-3883 

22§ 

5-0866 

96463 

7156 

5 

13-7128 

157977 

7099 

'1 

17-1725 

2I-6228 

16 

5'95i5 

9-8232 

7157 

29§ 

3-3763 

16  2382 

2I§ 

14-8640 

3-8558 

K  3206 

lO'O 

7IOO 

16 

17-5623 

20-934I 

12 

6-2961 

9-1163 

7158 

15 

5-1218 

16-0070 

H 

16-6241 

37285 

7IOJ 

3* 

18-1098 

2I-O626 

5 

6-8512 

9-2071 

7159 

1  1 

8-3985 

16-6130 

9 

19-8602 

4-5295 

7102 

10 

21-2032 

21-2468 

9 

9-9498 

9-1966 

7160 

7 

97327 

16-1464 

6 

21-2157 

4'H35 

7103 

25 

22-1494 

21-4660 

20§ 

10-9061 

9-3564 

K  3196 

9'5 

7161 

7 

10-3390 

16-2009 

6* 

21-8193 

4-2385 

7104 

I2I§ 

22-8992 

21-9590 

io9§ 

11-6832 

97993 

75  683 

6-5 

7162 

9 

12-8675 

16-4620 

8t 

24-3236 

4-6463 

7105 

4* 

15-8723 

22-6968 

5 

4-72  '3 

10-9815 

7163 

-22§ 

4-8422 

17-7610 

'9§ 

16-2360 

5-4636 

7106 

4t 

16-4980 

22-6IO5 

4 

5-343I 

10-8560 

7164 

9 

5-4918 

17-3140 

8 

16-9145 

5-0533 

7107 

6t 

16-7366 

22-4708 

6 

5-5713 

10-6981 

7165 

6 

11-7793 

17-2874 

6 

23-1888 

5-4048 

7108 

4* 

1  7  '447  3 

22-4048 

4 

6-2758 

10-5881 

7166 

23§ 

3-9758 

18-0538 

i9§ 

I5-3545 

5-7007 

7109 

6 

18-8531 

21-9148 

6 

7-6456 

lo-oi  1  5 

7167 

24§ 

4-0265 

18*3254 

•58 

15-3915 

5-9763 

7110 

3* 

19-2738 

22-8056 

4 

8-1200 

10-8742 

7168 

4 

5-1098 

18-5460 

7111 

4t 

20-2847 

22-6836 

4 

9"I237 

10-6858 

7169 

24§ 

6-5663 

18-1248 

i8§ 

17-9368 

5-9280 

75-  687 

9'5 

7112 

6t 

22-6797 

22-4460 

7 

11-4983 

10-3000 

7170 

5 

6-6592 

18-1802 

4 

18-0265 

5-9888 

7H3 

3 

11-5259 

10-5687 

7171 

7 

8-1954 

18-2914 

6 

19-5540 

6-1905 

7114 

12 

22-9610 

22*8440 

8 

11-8027 

10-6781 

7172 

12 

8-6163 

18-3730 

10 

19-9690 

6-2988 

7H5 

17 

14-9070 

23-3048 

17 

3-7927 

1-6449 

7173 

i8§ 

8-8844 

18-6861 

H 

20-2158 

6-6285 

7116 

15 

iS«'3S 

227454 

«4 

3-8672 

1-0820 

7174 

33§ 

8-9089 

18-1096 

25§ 

20-2759 

6-0526 

7117 

44§ 

15-0248 

23-2158 

4*§ 

3-9057 

t'5495 

75  680 

87 

7175 

4 

11-5953 

i87934 

7118 

22§ 

15-0103 

23-6515 

24§ 

3-9209 

1-9857 

75  679 

9'5 

7176 

6 

11-8959 

18-0517 

5 

23-2630 

6-1730 

7119 

5 

15-7456 

23-I539 

6 

4-6236 

1-4417 

7177 

4 

12-6077 

18-0846 

3* 

23-9752 

6-2490 

7120 

21 

18-1757 

23-2709 

15 

7-0566 

1-4054 

7178 

4 

12-9784 

18-3189 

7121 

8 

18-3064 

23-5967 

7 

7-2099 

1-7205 

7179 

7 

2-9598 

19-5318 

5 

14-2536 

7-1178 

7122 

4 

19-4218 

22-9960 

6 

8-2823 

1-0562 

7180 

3 

14-3130 

7-0913 

7123 

3* 

1  5  '443  1 

23-8961 

6 

4-3685 

12-2019 

7181 

4 

5*353° 

19-2673 

4 

16-6560 

6-9960 

7124 

-9 

15-6909 

24-6684 

17 

4-6645 

12-9580 

7182 

i?f 

6-2748 

19-8950 

H 

17-5373 

7-6786 

7125 

"9 

16-1022 

24-4486 

16 

5-0606 

12-7119 

7183 

6 

7-2406 

19-9487 

5 

18-5015 

7-7891 

7126 

4 

8-9665 

12*4212 

7184 

7 

7-3555 

19-6653 

7 

18-6331 

7-5119 

7127 

3 

20-3771 

24-2071 

4 

9'3H5 

12-2028 

7185 

3 

7-6086 

19-6204 

4 

18-8897 

7-4848 

7128 

13 

20-3621 

24-6130 

10 

9-3223 

12-6093 

7186 

4 

10-3417 

19-6479 

3t 

21-6144 

7-6726 

7129 

6 

12-0243 

12-0771 

7187 

43§ 

12-4206 

19-6978 

38§ 

23-6894 

7-8485 

75  689 

9'3 

7130 

4 

13-2029 

12-1026 

7188 

4 

12-7900 

19-6286 

7131 

5* 

16-3542 

25-6043 

6 

5-3839 

13-8488 

7189 

3 

13-2815 

19-0581 

7132 

10 

16-4859 

25-5009 

9 

5-5080 

'37395 

7190 

3 

13-8755 

19-2362 

7i33 

5 

7-545I 

13-6403 

7191 

5* 

2-8128 

20-7954 

5 

14-0325 

8-3700 

7»34 

4 

7-9410 

13-0093 

7192 

7 

2-9819 

20-2393 

6 

H'2338 

7-8253 

7135 

17 

20-1411 

25-2150 

4 

9-1386 

13-2232 

7193 

*3§ 

3-5205 

20-9783 

15 

14-7261 

8-5948 

7136 

5* 

21-3455 

25-4091 

6 

10-3523 

I3-3434 

7194 

3 

14-9530 

8-35H 

7137 

62§ 

227254 

25-5671 

35§ 

11-7410 

13-4098 

75  684 

9'2 

7195 

6 

3-8305 

20-8860 

5 

15-0423 

8-5203 

7138 

42 

22-9248 

25-4261 

22§ 

1  1-9316 

13-2585 

75  685 

9'4 

7196 

3 

15-841  1 

8-8423 

7139 

H 

24-4822 

25-7698 

i6§ 

I3-5052 

I3'5°43 

7197 

.  ¥  -  O 

20§ 

4-8947 

6*  T  •»  "»  8 

20-0646 

'3 

16-1544 

1  n  >  2  7  I  r 

7-7663 

7  "noon 

7«§ 

2"  I  6OO 

4-6868 

75  678 

7'S 

7198 

4 

1230 

20-2273 

•7  si  '5 

9V9U 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77>'3  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and  82>7  at  Dec.  +  76*. 
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ZONE    +    75C 


B.  D. 

v» 

B.  D. 

>"o. 

Diaui. 

z. 

•/• 

Diani.             x.                    y. 

>'o. 

M«g. 

•m 

Di&m. 

X, 

y. 

y« 

No. 

M.g. 

R.A.  i9hom  to  i9h  15'"  —  contd. 

R.A.  i9h  i5m  to  i9h  30™  —  contd. 

Centre      E.A.  19"  15°-  Dec.  +  75°              R.A.  i9h  o°>  Dee.  +76° 

Centre     E.A.  19"  15™  Dec.  +  75°            R.  A.  i9»  30™  Dec.  +  76° 

Plate  4572.    1899,  July  25.           Plate  2748.    1895,  July  9. 

Plate  4571.    1899,  July  25.        Plate  3181.    1896,  June  20. 

til. 

o 

m. 

7  '99 

4 

6-5375 

20-2335 

4*     i77833 

8-0290 

7249 

4 

6-1507 

2-2380 

7200 

8 

6-5589 

20*2266 

6       17-8058 

8-0245 

72jO 

16 

18-5613     14-1943 

18 

6-7708 

2-2763 

7201 

16 

9-8542    20-5543 

14     |  21-0743 

8-5508 

7251 

3* 

20-0595     14*1058 

3* 

8-2526 

2-0745 

7202 

5      1  1*0223     20-6981 

6       22-2330 

87653 

7252 

4 

21-0590 

14-8700 

5 

9-3102 

27745 

7203 

8       12-1815     20-5799 

8       23-3979 

8-7163 

7253 

9 

21-7744 

14-8412 

8       10-0210 

2-6853 

7204 

3 

13-0645  120-4974 

4t     24-2841 

8-6846 

7254 

3 

22-4434    14-8126 

4       10-6877 

2-6095 

7205 

34§ 

3-9805  1217294 

25§     15-143° 

9'3768 

75    686 

9'5 

7255 

12 

22-7290 

I4-3434 

II       10-9368 

2-1193 

7x06 

5 

4-3560    217282 

4       li'SHi 

9-3956 

7256 

4 

14-5382 

14-7642 

5*      27991 

3-1448 

7207 

20§ 

7-8253  ;  21-3983 

13 

18-9998 

9-2716 

K  3217 

9-6 

7257 

22§ 

15-0188 

15-0696 

33§       3-2999 

3-4087 

7208 

6    |    8-5632    21-9990 

4 

19-7015 

9-9180 

7258 

3* 

15-1169 

15-6408 

4*      3'44i8 

3'9754 

7209 

6 

8-8447  121-9643 

5 

19-9830 

9-8985 

7259 

4t 

20-3212 

15-1787 

5        8-5997 

3-I303 

7210 

5 

9-3891 

21-5532 

5 

20-5516 

9-5199 

7260 

10 

21-5262 

15-9121 

9 

9-8521 

3-7712 

721  1 

6 

9-5125 

217219 

6 

20-6641 

9-6953 

7261 

9 

21-9372 

16-0228 

12       10-2725 

3-8526 

7112 

5 

10-4325 

21-3838 

4t 

21-6029 

9-4128 

7262 

3 

22-0485 

15-2517 

4      10-3242 

3-0758 

7213 

'7 

n'3265 

21-7896 

'4 

22-4728 

9-8737 

7263 

36§ 

22-5295 

15-2239 

34§     10-8017 

3-0128 

K3276 

9'5 

7214 

21 

4-1121 

22-0688 

10 

15-2538 

97195 

7264 

20 

23-0718 

15-9105 

20         I1-3948 

3-6588 

K3279 

9-6 

7215 

6 

5-1673 

22-2824 

5 

16-2903 

9-9978 

7265 

38§ 

24-0634 

>5'9553 

3i§     12-3860 

3^319 

75    698 

9'5 

7216 

6 

5-7349 

22-9084 

4 

16-8240 

10-6553 

7266 

2*      24*2013 

15-9863 

4 

12-5254 

3-6506 

7217 

9 

5-8364 

22-9735 

5 

16-9208 

10-7251 

7267 

4 

12-9399 

3-8186 

7218 

6 

5-9168 

22-7547 

4 

17-0125 

10-5130 

7268 

4 

14-0862 

15-7167 

7 

2-4174 

4-1251 

:  7219 

4 

22-0860 

10*2542 

7269 

5 

15-7009 

16-4510 

12        |      4-0855 

47375 

7220 

6 

13-2176 

22-1489 

5* 

24-3333 

10-3480 

7270 

4*     16-6904 

16-0253 

4* 

5-0417 

4-2414 

.   7221 

4 

J3'33i9 

22-6620 

7271 

6       17-0900 

16-5267 

ii         5-473I 

4-7124 

7222 

19 

4-9271; 

23-1451 

10 

16-0028 

10-8398 

7272 

4t 

17-8220 

16-3764 

7    ;  6-1893 

4-5073 

1  7223 

37§       9-3001     23-5888 

27§ 

20-3395 

'547' 

75    688      9-1 

72/5 

4* 

17-9609 

15-9983 

6        6-3038 

4-1198 

7224 

16     !    97454    23-3180 

12 

20-8030 

•3021 

-274 

16 

18-0308 

16-7556 

«9§       6-427i 

4-8717 

7225 

9      12-7264  '  23-5001 

6 

237640 

•6623 

7275 

3        6-6812 

4-4217 

[   7226 

17      12-8572     23-6393 

'3 

23-8871 

•8093 

7276 

4 

18-5598 

16-7172 

9        6-9501 

4-7940 

7227 

6       13-4911     23*2903 

4* 

24-5413 

•4992 

7277 

10 

21-1188 

17-0563 

10 

9-5278 

4-943I 

7228 

4'§     13-6532  '23-1652 

39§ 

24-7123         -3863 

75    691   ;    9-3 

7278 

5 

21-9073 

16-5073 

7 

10-2770 

4"338o 

7229 

16        4-3198     24-3032 

8 

15-3248 

"9595 

7279 

*4l 

22-9358 

17-1112 

2I§ 

1  1  -3479 

4-8665 

S  723Q 

14        47458  124-7696 

7 

15-7227 

12-4533 

7280 

3 

22-9664 

17-0138 

5 

1  1-3698 

4-7672 

j  723i 

4*  ;    5-8432  .24-0691 

4 

16-8630 

11-8191 

7281 

4 

11-6854 

4-3427 

7232 

34§       6-5511     24-6647 

'5 

'7-5338 

12-4520 

7282 

4 

13-2019      4-9873 

7233 

4 

18-1529 

'2-5713 

7283 

5 

I4-4530 

16-8539 

9 

2-8675      5'23!6 

7234 

16        9-3195     24-4339 

1  1 

20-3084 

12-3908 

7284 

5 

16-2413 

•  7-47H 

8 

4-6980      57151 

723S 

4        10-0103 

24-6144 

4 

20-9925 

12-6102 

7285 

17 

16-7247 

17-5668 

17 

5-1856      5-7751 

!     7236 

13        11-2030 

24-141  ^ 

12 

22-2067 

12-2125 

7286 

4 

5-2793      5-0714 

:    7237 

4       12-2905 

24-8685 

5 

-3-2513 

13-0035 

7287 

4        S'4'39      5-9486 

7238 

4*     12-3010     24-8874. 

4 

23-259;     13-0243 

7288 

4'§ 

I7-4909 

17-6332 

39§ 

5-9528      57844 

75    693 

9'3 

7239 

6* 

3-5469    25-1993 

6 

14-5006     12-8107 

7289 

16 

17-9163 

17-8050 

1  8j 

6-3910      5-9267 

7240 

3 

14-1815     13-4345 

7290 

4 

6-7345      5-0297 

724J 

10     I    4-6164     25-4221 

5 

'5'5545  !  13-0983 

7291 

4*     i9'0244 

17-8742 

5 

7-5014      5-9133 

7242 

5         6-9083     25-2684 

4 

17-8533  ,  i3-o793 

7292 

20§ 

20-5706 

17-2755 

i9§ 

8-9975      5-2039 

7243 

'3        7'S875     25-4310 

1  1 

18-5181     13-2839 

7293 

5 

9-1256      5-2698 

7244 

3    ;  107793    257745 

4 

21-6896     13-8216 

7294 

12       21-7712 

17-2914 

12 

10-1986      5-1311 

P'  ; 

ii     11-5362   25-6937 

9 

22-4453     "37829 

7295 

3* 

22-4354    17-8663 

5 

10-9026      5-6576 

i 

1  1 

137615 

25-4109 

8 

24-6814     13-6331 

7296 

6      22-7745 

17-6758 

8 

11-2266      5-4437 

72Q7 

6     '  22*8002 

18-0168 

7 

11-2767      5-7821 

70§ 

12-5521 

26-1363 

75    690 

8-0 

f*yt 

7298 

5     123-2389 

17-4132 

/ 

7 

it             j    1 

11-6727      5-1454 

7299 

3*    23-4378 

18-1960 

5 

11-9261      5-9118 

7300 

4 

12-5957      5-I794 

Ft.  A.  19''  i5m  ro  19^  30™ 

7301 
7302 

6 

i4'434i 

17-7640 

9 
5 

2-9168      6-1392 
3-2368      6-2084 

Centre     R.A.  ig11  i5m  Dec.  +  75°             R.A.  i9h  30™  Dec.  -4-  76° 

7303 

'3 

is  -070? 

17-7365 

16 

3-5476      6-0670 

Plate  4572.     1899,  July  25.          Plate  3181.    1896,  Jane  20 

7304 

16       16-1828 

18-4443 

17 

4-7087      6-6889 

0 

m. 

7305 

3i§     16-4402 

17-9470 

27§ 

4-9300      6-1772 

75    692 

9'3 

7247 

6       17-1290 

H-2953 

9 

5-3489      2-4830 

7306 

4t     16-4819 

17-9988 

5 

4-9789      6-2251 

7248 

20 

257384 

14-2704 

18 

13-9313       1-8266 

7307 

5       16-9550 

17-8960 

9 

5-4412      6-0870 

i  restau  interval  represents  very  nearly  5'  =  778-3  of  R.  A.  at  Dec.  +  75",  and  8287  at  Dec.  +  76°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    75°. 


B.  D. 

B.  D. 

No 

_.. 

, 

_ 

TV 

Islam. 

Diam. 

X, 

No. 

Mag. 

^0. 

Diam. 

X. 

LHftrn. 

;(  . 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i9h  i5m  to  igh  30™  —  contd. 

R.A.  i9h  is1"  to  i9h  30™  —  contd. 

Centre     R.A.  19!"  15™  Dec.  +75°               R.A.  igh  30™  Dec.  +76" 

Centre      R.A.  I9h  I5m  Dec.  +75°            R.A.  i9h  30'"  Dec.  +76° 

Plate  4572.    1899,  July  25.           Plate  3181.     1896,  June  20. 

Plate45?2.     1899,  July  25.        Plate  3181.     1896,  June  20. 

m. 

O 

m. 

7308 

4 

6-3408 

6-0195 

7367 

4 

18-0698 

22-6826 

5 

6-9016 

10-7775 

73°9 

16 

18-7195 

17-9960 

178 

7-2060 

6-0563 

7368 

3* 

18-2228 

22-4663 

4 

7-0382 

10-5512 

7310 

3* 

19-4308 

18-6825 

3 

7-9668 

6-6883 

7369 

13 

18-2898 

22-3236 

13 

7-0947 

10-4037 

7311 

5 

19-8086 

18-8583 

6 

8-353' 

6-8372 

73/0 

'5 

20-4384 

22-9175 

13 

9-2818 

10-8424 

7312 

6 

8-4480 

6-7604 

737i 

5 

9-3811 

10-3643 

7313 

23§ 

21-2849 

18-5499 

22§ 

9-8036 

6-4221 

7372 

6* 

20-9504 

22-3162 

7 

97434 

10-2028 

73*4 

12 

21-3019 

18-5657 

12 

9-8228 

6-4368 

7373 

26§ 

21-4096 

22-4701 

23§ 

10-2141 

10-3219 

73'5 

12 

21-8712 

19-1189 

13 

10-4304 

6-9464 

7374 

3 

10-2152     10-7223 

7316 

7 

22-1018 

18-9757 

9 

10-6513 

6-7887 

7375 

15 

22-0280 

22-2663 

13 

10-8184     10-0729 

7317 

5 

22-1275 

19-1577 

6 

10-6872 

6-9663 

7376 

5 

10-9778  I  10-6903 

7318 

17 

22-6403 

19-1637 

16 

11-1995 

6-9343 

7377 

5 

12-3101     10-5603 

7319 

9 

23-3349 

18-7657 

8 

11-8645 

6-4872 

7378 

8t 

24-5438 

2  Vi  339 

10 

13-3911     10-7566 

7320 

12 

23-8653 

18-3767 

12 

12-3667 

6-o6oo 

7379 

4 

3-2796 

1-4562 

7321 

4 

12-6959 

6-7612 

738o 

3 

3-5530 

1-7614 

7322 

'5 

24-1854 

18-6920 

15 

12-7100 

6-3511 

738i 

4* 

14-9209 

22-8754 

6 

37758 

1-2045 

7323 

6 

24-3420 

19-1560 

9 

12-8991 

6-8047 

7382 

7 

14-9400 

227912 

10 

37872 

ri  180 

7324 

3 

13-2635 

6-8131 

7383 

5 

6-3029 

1-3691 

7325 

17 

H-9835 

18-9622 

«4 

13-5241 

6-5607 

7384 

4t 

18-4124 

23-7847 

5 

7-3255 

1-8509 

7326 

4 

I3-7575 

6-4278 

7385 

6 

21-2258 

23-6295 

6 

10-1169 

1-4914 

7327 

5 

13-7829 

6-4898 

7386 

5t 

22-2304 

23-7843 

5 

11-1318 

!'57i4 

7328 

4 

14-6314 

18-9793 

5 

3-2039 

7-3384 

7387 

1  1 

22-2735 

23-9545 

10 

11-1867 

17384 

7329 

4 

3-6472 

7-933I 

7388 

3 

11-6569 

1-1547 

733° 

4 

4-6804 

7-4268 

7389 

24 

22-8607 

24-0220 

1  88 

117778 

1-761  1 

733i 

4m 

16-2975 

19-7209 

6 

4-9163 

7-9539 

739° 

4 

11-9478 

1-3649 

7332 

3* 

16-9959 

19-2762 

4 

5-5784 

7-4652 

739J 

5 

12-6100 

'-3654 

7333 

8 

20-5701 

19-6274 

9 

9-1693 

7392 

5 

3-8419 

12-1342 

7334 

5t 

22-1529 

19-2363 

5 

10-7221 

7-0422 

7393 

4 

4-0973 

12-0665 

7335 

12 

22-6342 

19-7875 

1  1 

11-2402 

7-5563 

7394 

4 

12-8380 

7336 

IS 

22-7998 

19-4663 

ii 

11-3804 

7-2242 

7395 

7 

15-9615 

24-1527 

9 

4-9071 

12-3971 

7337 

6 

22-8116 

19-5078 

7 

11-3976 

7-2651 

7396 

4 

17-1868    24-1708 

6 

6-1279 

12-3279 

7338 

15 

24-3832 

20-0750 

12 

13-0050 

7-7164 

7397 

6 

18-6138    24-1283 

9 

7-5529 

12-1788 

7339 

4 

13-0717 

7-934I 

7398 

4* 

18-7787  124-8344 

5 

7-7665 

12-8701 

7340 

'7 

24-9325 

19-5467 

i7§ 

13-515' 

7-I474 

7399 

4 

'  8-4417 

12-9523 

7341 

4 

15-1906 

20-6200 

5 

3-8814 

8-9323 

7400 

4t 

19-7405    24-0806 

5 

8-6722 

12-0507 

7342 

4 

17-0928 

20-4660 

5 

57647 

8-6398 

7401 

9 

21-4904  •  24-3578 

1  1 

10-4364 

I2'2OOO 

7343 

34§ 

17-5410 

20-3869 

3'§ 

6-2070 

8-5298 

75    694 

9'i 

7402 

4* 

22-6804 

24-6153 

7 

11-6447 

12-3680 

7344 

17 

18-0420 

20-0643 

i7§ 

6-6842 

8-1700 

74°3 

6 

II7933 

I2-393I 

7345 
7346 

6 

20§ 

18-0783 
18-6480 

20-4474 
20-8744 

8 

2I§ 

67457 
7-3461 

8-5503 
8-934I 

7404 
74°5 

4 
5 

14-0997 
14-5997 

25-2984 
25-2305 

7 
7 

3-I359 
3-6287 

13-6775 
I3-5732 

7347 

7 

19-1698 

20-3601 

7 

7-8283 

8-3829 

7406 

10 

15-6442 

24-8723 

10 

4^455 

I3-I407 

7348 

3       19-6530 

20-3623 

5 

8-3136 

8-3498 

7407 

5 

4-7H9 

I3-OI68 

7349 

3t 

20-0149 

20-8336 

4 

8-7074 

8-7946 

5 

16-3424 

24-8693 

7 

5-3377 

13-0870 

735° 

19 

21-8241 

20-4953 

i8§ 

10-4850 

8-3230 

74°9 

4 

5-4726 

'37775 

7351 

12 

22-2910 

21-0393 

'3§ 

10-9915 

8-8280 

7410 

5 

5-8682 

7352 

3* 

22-9456 

21*0529 

5 

1  1  -6440 

8-7962 

7411 

17 

17-2955 

257939 

'4 

6-3557 

13-9386 

7353 
7354 

4 

14-6339 

21-2657 

6 

5 

12-6318 
3-3726 

8-2039 
9-6172 

7412 
74'3 

4 

18-1297 

24-9750 

6 
4 

8-3621 

13-0605 
I  3-2462 

7355 

3 

17-3205 

2  I  '6O22 

5 

6-0752 

97549 

74H 

4 

20-5593 

25-2141 

6 

9-5671 

I3-I223 

7356 

4* 

J7-4354 

21-4635 

5 

6-1817 

9-6090 

74'5 

37§ 

21-3002 

257841 

i8§ 

10-3500 

'3-6358 

75    697 

9'4 

7357 

4 

18-6465 

21-5151 

6* 

7-3900 

9-5716 

7416 

7 

21-8117 

25-5760 

10 

10-8454 

13-3886 

7358 

4 

19-4544 

21-0958 

5 

8-1680 

9-0964 

7417 

6       12-2244 

13-8607 

7359 

4 

19-4666 

21-1641 

5 

8-1845 

9-1628 

7418 

15 

23-477' 

25-5435 

i7§ 

12-5032 

13-2362 

7360 

20§ 

22-0395 

21-3338 

'7§ 

107620 

9-1414 

74'9 

6t 

23-6519 

25-3544 

9 

12-6655 

13-0342 

7361 

II 

22-0713 

21-5780 

13 

10-8115 

9-3840 

7420 

I3-7821 

7362 

8 

f 

22-7627 

21-6849 

7 

11-5076 

9-4380 

7363 

26 

22-9498 

22-1483 

i8§ 

11-7271 

9-8871 

7364 

24§ 

23-0333 

21-9860 

'9§ 

11-8011 

9-7212 

7365 

9 

23-8065 

22-0848 

ii 

12-5789 

9-7612 

7366 

4t 

17-3466 

22-5475 

5 

6-1700 

10-6974 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  778'3  of  R.A.  at  Dec.  +  75*,  and  8i«7  at  Dec.  +  76*. 
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B.  D. 

B.  D. 

Xo. 

I'i'Uii      '             x 

• 

Di      i 

Vrt 

rn 

T\4 

"• 

y> 

No. 

Mag. 

^to. 

1'iani.             x. 

!'- 

l-Mftni. 

X. 

!/• 

No. 

Mag. 

R.A.  i9h  30™  to  igh  45m 

R.A.  I9b  30™  to  i9h  45m  —  contd. 

Centre     R.  A.  19"  45™  Dec.  +  75°             R.A.  I9h  3om  Dec.  +  76° 

Centre       R.A.  I9h  45'"  Dec.  +75"             R.A.  i9h  so"  Dec.  +  76° 

Plate  5021.     1900,  July  10.        Plate  3181.     1896,  June  20. 

Plate  5021.    1900,  June  10.         Plate  3181.     1896,  June  20. 

m. 

o 

ni. 

7421 

7* 

9-3337 

14-0373 

1O 

20-8432 

1-9855 

7480 

14      7-2932 

18-3878 

i2§   ''  18-5791   ;    6-2208 

7422 

158 

10-5928 

13-9823 

22 

22-1023 

1-9960 

7481 

3*      7-3976 

18-4303 

4          18-6832    ;      6-2705 

74*3 

6* 

2-9722 

i5'°373 

6 

14-4360 

2-6514 

7482 

20        8-0907 

18-8863 

J7     '  '9'3474      6-7633 

7424 

4* 

3-1022 

H'9'33 

3* 

14-5723 

2-5334 

7483 

10        8-5285 

18-7499 

9       19-7924      6-6497 

7425 

3* 

3-1922 

15-1194 

4* 

14-6569 

2-7363 

7484 

13        8-8042 

18-4870 

17     i  20-0813 

6-4020 

7426 

4* 

3-2312 

15-1572 

4 

14-6904 

2-7880 

7485 

z*      9-1992 

18-3332 

4*    20-4805      6-2698 

7427 

6t 

3-2797 

15-1014 

6 

14-7420 

2-7360 

7486 

6        9-559° 

18-5663 

5       20*8268      6-5230 

7428 

25§ 

3-8483 

14-7856 

23§ 

I5-3257 

2-4483 

7487 

10 

1  1-2526 

18-4795 

»4 

22-5265 

6-5237 

74*9 

6 

6-0355 

147635 

6t 

17-5099 

2-5400 

7488 

8 

12-7426 

18-8736 

10* 

23-9944 

6-9988 

743° 

48§ 

10-8505 

H'5377 

54§ 

22-3316 

2-5668 

74    835 

9-0 

7489 

5* 

12-8180 

18-0413 

5* 

24-1144 

6-1668 

7431 

2I§ 

12-4751 

14-8098 

26 

23'94'5 

2-9260 

K3338 

9'5 

749° 

5* 

2-8535 

19-6045 

•5 

14-0758 

7-2075 

7432 

6 

13-8990 

14-6268 

7* 

25-3703 

2-8173 

749' 

5 

3-1405 

I977I3 

5 

H'3572 

7-3895 

7433 

'9 

4-9398 

16-2560 

18 

16-3387 

3-9698 

7492 

6o§ 

5-9910 

19-7404 

54§ 

17-2073    ;     7-5086 

75    701 

8-9 

7434 

6 

4-9440 

15-9678 

9 

16-3561 

3-6835 

7493 

20§ 

8-4603 

19-2955 

•78 

19  6963 

7-1929 

7435 

85§ 

6-6418 

15-4083 

69§ 

18-0848 

3-2146 

74    829 

8-5 

7494 

«§ 

9-0213 

19-4001 

20§ 

20-2498 

7-3283 

K3323 

9'4 

7436 

25§ 

7-1554 

15-9148 

2l§ 

18-5691 

37426 

K  3309 

9  '9 

7495 

4* 

9-2397 

19-1109 

4* 

20-4821 

7-0473 

7437 

4* 

8-1052 

•5-9758 

5* 

19-5184 

3-8583 

7496 

I9§ 

9-9361     19-0957 

193 

2  I  'I  800         7-0693 

K  3326 

97 

7438 

10 

8-6655 

15-2128 

10 

2O'I  148 

3"I253 

7497 

H 

10-1150     197732 

'4 

21-3238    !     7-7557 

K  3327 

97 

7439 

5* 

8-7288 

15-6029 

5* 

20-1584 

3-5168 

7498 

4* 

10-5284     19-9333 

4* 

217299         7-9363 

744° 

6 

8-8632 

15-8093 

8* 

2O-28IO 

3-73I7 

7499 

16 

10-6580     19-6884 

16 

21-8717         7-6993 

744' 

7 

8-9345 

15-4196 

7* 

20-3718 

3-3468 

7500 

4* 

11-2427     19-5591 

4*    22-4596 

7-5990 

7442 

7 

9-0885 

15-2641 

7 

20-53I7 

3"'993 

7501 

8 

11-9463     19-5904 

10       23-1611 

7-6697 

7443 

4* 

9-6795 

1  5-6016 

5 

2I-IO64 

3-5673 

7502 

13 

12-4282     19-0615 

15       23-6673 

7-1678 

7444 

5* 

9-9133 

15-0751 

6* 

21-3686 

3-0568 

7503 

20§ 

12-5818     19-2768 

25§     23-8139 

7-3906 

7445 

4* 

10-4068 

15-4910 

4* 

21-8394 

3  '49°  3 

75°4 

13 

13-8272     18-9385 

17 

25-0746    i     7-1  178 

7446 

8 

10-6487 

i5-5654 

H 

22-0760 

3-5794 

75°5 

10 

13-8840     18-8873 

13 

25-1325 

7-0693 

7447 

u* 

12-9742 

15-0328 

16 

24-4255 

3-I742 

7506 

5* 

3-9622    21-0898 

5 

15-1058 

87495 

7448 

10 

5-0260 

17-1958 

12 

16-3750 

4"9'55 

75°7 

4* 

4-9281     21-0303 

4 

I6-0773 

87460 

7449 

>7§ 

5-5499 

I6-7337 

•9§ 

16-9238 

4-4802 

7508 

6 

6-3742     20-8895 

5 

17-5278 

8-6765 

7450 

4*      5-9786 

16-8263 

4 

i7'3473 

4-5998 

75°9 

8 

6-6081     20-9198 

8       17-7642 

87175 

745i 

22§          6-1623 

16-8076 

'9§ 

17-5308 

4-5873 

7510 

6 

67833    20-8692 

4*     17-9404 

8-6766 

7452 

5*      6-8267 

167795 

5* 

18-1964 

4-593I 

7511 

4'§ 

7-3234    21-1042 

34§     18-4663 

8-9398 

75    7°3 

9-5 

7453 

15        7-6219 

16-9850 

ig§     18-9823 

4-8388 

7512 

i8§ 

8-6673     20-2688 

16       19-8531 

8-1727 

7454 

7-8867     16-2815 

9       i9'2793 

4-1511 

75'3 

12 

9-1434  !  20-8815 

9      20-2953 

8-8109 

7455 

«s8 

8-3267 

16-7742 

17 

19-6925 

4-6680 

75H 

26§ 

9-5240    20*2148 

24§ 

20-7107 

8-1669 

75    705 

9'5 

7456 

4* 

8-6600 

16-3081 

4 

20-0538 

4-2186 

75'5 

2I§ 

10-0063 

20-4187 

i9§ 

21'l8lO 

8-3946 

7457 

7 

97983 

16^720 

ii* 

21-2015 

4-0418 

7516 

4 

11-8323     20-2747 

5* 

23-0104 

8-3499 

74>8 

6* 

10-9697 

16-4975 

5* 

22-3407 

4"53°3 

75'7 

16 

12-4551     20-3295 

H 

23-6323 

8-4309 

7459 

2I§ 

11-0505 

16-4173 

.-  1 

22-4348 

4-4518 

7518 

4* 

12-6747     19-9958 

6* 

23-8709 

8-1133 

7460 

29§ 

2-9683 

18-3364 

22§ 

14-2603 

5-9468 

K  3291 

9'5 

75'9 

6* 

12-9027     20-8029 

6 

24-0526 

8-9288 

7461 

22§ 

3-0542 

18-0719 

i6§ 

14-3600 

5-6867 

75    699 

9'5 

7520 

i9§ 

1  3-5623    20-1292 

2I§ 

24-7465 

8-2907 

7462 

4 

15-0890 

5-6496 

7521 

4* 

13-7701     19-8552 

5* 

24-9694     8-0288 

7463 

12 

47724 

17-9368 

12 

16-0815 

5-6412 

7522 

7* 

3-7075     21-6028 

5 

14-8278     9-2486 

7464 

5* 

6-1159 

18-2040 

-* 
j 

17-4106 

59803 

7523 

6* 

4-9597     217413 

4* 

16-0744     9-4510 

7465 

6 

6-6172 

17-7739 

4 

17-9353 

5-5750 

7524 

*9§ 

57611 

21-3493 

24§ 

16-8926 

9-1006 

7466 

4* 

7-6849 

17-1399 

4* 

i9'°334 

5-0008 

7525 

4* 

5-8488 

22-2377 

4 

16-9315 

9-9973 

7467 

5 

7-8879 

18-1264 

8 

19-1856 

5-9955 

7526 

4* 

6-6420 

217984 

5* 

177508 

9-5942 

7468 

4* 

7-9806 

17-5776 

4 

19-3085 

5-4535 

7527 

5t 

6-8323 

21-1939 

4 

17-9705 

9-0023 

7469 

4 

8-4176 

17-2275 

5 

19-7586 

5"I275 

7528 

22§ 

8-2637 

21-3684 

i6§ 

19-3914     9-2507 

747o 

8 

8-6754 

17-6836 

9* 

19-9959 

5'5927 

7529 

6* 

8-5112 

21-5424 

5       19-6307      9-4389 

747' 

4 

10-1375 

i7-3°54 

4* 

21-4754      5-2903 

753° 

4*      9-4400    21-8789 

4      20-5380      9-8245 

7472 

5* 

10-2387 

17-0698 

7 

21-5879      5-0655 

753i 

4*      9-5837    21-4383 

4*    207057      9-3892 

7473 

4 

I0"7423 

17-4036 

4* 

22-0739 

5'4'73 

7532 

4*    10-0937 

21-2473 

4*    21-2231      9-2258 

7474 

6 

11-3569 

17-2282 

9* 

22-6946 

5-2818 

7533 

5* 

10-8447 

21-7959 

5*    21-9489      9-8148 

7475 

4* 

13-5192 

I7-5375 

5* 

24-8350 

5-7029 

7534 

49§ 

11-6558 

21-1832 

45§     22-7875 

9-2411 

75    706 

9-2 

7476 

5* 

5-°377 

19-0422 

5 

16-2924 

6-7583 

7535 

15 

117229 

21-7824 

H 

22-8257 

9-8468 

7477 

4* 

5-0147 

18-3983 

5 

16-3035 

6-1181 

7536 

3* 

11-9176 

21-1168 

4* 

23-0555 

9-1931 

7478 

3* 

5-2351 

18-8568 

4 

16-5019 

6-5871 

7537 

12 

12-0105 

21-6350 

13 

23-1198 

9-7118 

7479 

6o§ 

6-9691 

187158 

5i§ 

18-2365 

6-5368 

75    702 

8-5 

7538 

«§ 

127307 

21-4033 

»I| 

23-8521 

9-5203 

Plates  5021,  3181.     There  is  no  star  on  these  plates  which  corresponds  to  No.  3312  in  the  Kasan  Catalogue.     Majr.  9-6. 

i  raeau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77*"}  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and  82*7  at  Dec.  +  76°. 
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ZONE 


B.  D. 

i  ij  .1  1  1  1 

B.  1). 

No. 

Diaui. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

VHHUi 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  ig11  3Om  to  i9h  45m—  contd. 

R.A.  19''  30m  to  i9h  45m  —  contd. 

Centre      R.A.  19''  45™  Dec.  +  75°            R.A.  I9h  30™  Dec.  +  76° 

Centre       R.A.   i9h  45"'  Dec.  +  75°             R.A.  i9h  30™  Dec.  +  76° 

Plate  5011.    1900,  June  10.         Plate  3181.     1896,  June  20. 

Plate  5021.     1900,  July  10.         Plate  3181.     1896,  June  20. 

ni. 

,                     ra. 

7539 

5 

3-1245 

22*4260 

5* 

14-2059 

10-0398 

o 

7598 

6 

22-2144 

13-2337 

754° 

32§ 

3-9235 

22-6797 

14-9880 

10-3361 

7599 

12* 

11-3219 

25-4970 

12 

22-2275 

'3-5359 

754' 

34§ 

4-4360 

23-2013 

2O§ 

I5-4734 

10-8805 

7600 

4       22-5350 

13-5687 

7542 

4* 

4-5702 

22-7936 

4 

15-6260 

10-4782 

7601 

6* 

12-4290 

25-4446 

4       23-3377 

13-5382 

7543 

9 

6.     _ 
•2709 

22-7631 

5 

17-3284 

10-5411 

~" 

7544 

4* 

7-4016 

22-9493 

4* 

18-4466 

10-7842 

83§     26-2980 

3-1762 

74    839      s-2 

7545 

9 

77843 

22-9775 

7       18-8284 

10-8318 

1 

7546 

9 

22-5517 

7 

18-9040 

10-4103 

7547 

4* 

7-9797 

22-4770 

4 

19-0490 

10-3461 

R.A.  i9h  45™  to  2oh  om 

754s 
7549 
755° 

24§ 
4* 
4 

8-9025 
9-3829 
107127 

22-7513 
22-5115 

22-0435 

22§ 
4 

4* 

19-9583 
20-4515 
21-8044 

10-6673 
10-4518 
10-0523 

Centre     R.A.  I9h  45m  Dec.  +  75°              R.A.  20^  o™  Dec.  +  76* 
Plate  5021.     1900,  July  10.           Plate  4595.     1899,  Aug.  9. 

755' 

23§ 

107464 

22-2886 

22§ 

21-8220 

10-2993 

0 

m. 

7552 

6 

11-0268 

22-5104 

6 

22-0878 

10-5380 

7602 

4       H-3794 

14*1806 

7553 

17 

"•4633 

22-9418 

'4 

22-5061 

10*9895 

7603 

6       i4'5905 

14-0460 

7554 

'3 

11-5273 

22-1190 

'3 

22-6089 

10-1693 

7604 

65§     14-8402 

I4-94I5 

7'§ 

3-2237 

3-3134 

74    839 

8-2 

7555 

'5 

11-9808 

22-2833 

H 

23-0543 

10-3588 

7605 

4       14-9288 

I4-IOI9 

7556 

13-0967 

22-2762 

24-1708 

10-4113 

7606 

7     ;  15-8305 

14-8756 

7557 

10 

3-0594 

24-2693 

7 

14-0388        -8769 

7607 

10       16-0440 

146417 

4* 

4-4062 

2-9349 

7558 

9 

5-1932 

23-52S7 

8 

16-2104        -2486 

7608 

18       16  1020 

14-8451 

'3 

4-4803 

3-1376 

K  3359 

9-6 

7559 

5-3017 

24-1851 

5 

16-2838         -9109 

7609 

15       16-7650 

I4-5220 

5* 

5-1169 

27675 

7560 

10 

6-1635 

23-6310 

8 

17-1749        -4056 

7610 

46§ 

17-2346 

14-5896 

54§ 

5-5890 

2-8052 

74    841 

8'8 

7561 

12 

7-8146 

23-2448 

8 

18-8437        -1008 

7611 

5 

17-3698 

I4-8275 

7562 

6 

9-1113 

24-0705 

6 

20-0968        "9955 

7612 

6       18-2085 

14-2359 

7563 

16 

9-3973     23-3563 

'3 

20-4205        -2961 

7613 

6       18-6674 

14-8695 

7564 

'7 

10-3683     23-3066 

'4 

21-3911         -2978 

7614 

21       18-9753 

I4-0505 

'7 

7-2910 

2-1566 

7565 

8 

11-1834    23-6157 

1  1 

22-1886        -6496 

7615 

5     i  19-6601 

14-6642 

7566 

5* 

11-9267     23-0961 

4*  i  22-9604  !      -1692 

7616 

8       20-3155 

14-7463 

4* 

8-6736 

2-7654 

7567 

2I§ 

12-6698  i  23-5507 

'9§   123-6773  ;      -6605 

7617 

5      21-5725 

14-4025 

7568 

I  I 

12-8335     23-3974 

ii      23-8466        "5172 

7618 

4      22-1784 

14-7667 

7569 

'3 

3-5001   ;  25-2805 

10       14-4293 

12-9083 

7619 

5 

16-1290 

15-6575 

7570 

6      :  15-405  I 

127417 

7620 

4Z§ 

16-2495 

I5-3272 

46§ 

4-6535 

3-6058 

74    840 

9-2 

757' 

'4 

4-8202  •  24  3995 

10 

I5-7955 

12-0978 

7621 

7       167383 

15-4823 

7572 

4* 

4-8807  ,24-9953 

4* 

15-8249 

12-6984 

7622 

5 

18-8215 

I5-5287 

7573 

19 

5-4612 

25-0625 

'5 

16-4002 

12-7951 

7623 

4 

19-2595 

15-4460 

7574 

4* 

6-8922 

24-8534 

4* 

17-8464 

12-6586 

7624 

20-4508 

I5-765I 

56§ 

8-8750 

37726 

75    7'4 

8-5 

7575 

12 

7-9,39 

24-4167 

7       18-8819 

12-2780 

-625 

42§ 

20-5098 

I5-8375 

4'§ 

8-9390 

3-8419 

75    7i5 

9'3 

7576 

6 

8-2501 

24-6278 

4     !  19-2080 

12-5069 

7626 

H 

20-9287 

I5-8356 

8 

9-3534 

3-8116 

7577 

7* 

8-6312       ;     24-6lO3 

6       19-5892 

12-5079 

7627 

2  1-3226 

15-27IO 

23§ 

97141 

3-2229 

7578 

37§ 

9-5054      [     24-8085 

32$     20-4506 

127550 

K  3324 

9'5 

7628 

6b 

21-4580 

15-8059 

4* 

9-8828 

37404 

7579 

25§ 

IO-5825            24-7I28 

20§ 

21-5345 

12-7111 

7629 

17 

21-9610 

15-2361 

1  1 

10-3485 

3-I478 

7580 

26§ 

107757 

24-2295 

22§ 

21-7513 

12-2396 

7630 

ii 

22-O79O 

I5-2823 

6 

10-4665 

3-I854 

7581 

10 

io-8o6i 

24-0789 

10 

217882 

12-0916 

7631 

3 

22-2691 

I  5-8094 

7582 

12 

1  1-0710 

24-0437 

14 

22-0550 

12-0680 

7632 

6 

22-80I7 

'57357 

4* 

11-2194 

3-59I3 

7583 

4 

12-2605 

24-0077 

"633 

6 

23-IIO8 

I5-4797 

7584 

4* 

13-2552 

24-0942 

4* 

24-2331 

12-2353 

7634 

4 

23-9075 

15-0768 

7585 

5* 

13-4619 

24-4260 

5* 

24-4234 

12-5765 

7635 

5* 

247497 

15-3139 

3* 

13-1368 

3-0456 

7586 

5 

I3-5305 

24-4241 

5* 

24-4909 

12-5802 

7636 

10 

14-439' 

'6-5737 

7587 

9 

4-5212 

25-5008 

5 

I5-4355 

13-1821 

7637 

5 

16-4691 

16-8930 

7588 

4* 

5-I946 

25-3538 

4 

16-1  145 

13-0670 

-638 

8 

17-6276 

16-9185 

4* 

6-1313 

5-1076 

7589 

4* 

5-3408 

25-6139 

5 

16-2505 

'3-3389 

7639 

12          21-6877 

16-2161 

4 

10-1380 

4-1431 

7590 

9 

6-0277 

25-3033 

8 

16-9520     13-0685 

7640 

*7§     23-3397 

16-9068 

20§ 

11-8298 

4-7266 

759i 

4 

17-5217 

13-8059 

7641 

18       24-4846 

16-2487 

10 

12-9313 

3-9968 

7592 

7* 

6-6808 

25-6391 

6 

17-5872 

'3-4341 

7642 

8       24-5596 

16-2853 

4* 

13-0063 

4-0280 

7593 

4* 

7-2087 

25-5075 

4* 

18-1159 

13-3338 

7643 

9      24-5828 

16-8197 

6 

13-0657 

4-5614 

7594 

8* 

7'47°7 

25-5263 

8 

'8-3832 

i3-3635 

7644 

8       14-8969 

17-8730 

4* 

3-4680 

6-2340 

7595 

46§ 

8-2948 

25-5696 

43§ 

19-2045 

13-4481 

75    704 

9'4 

7645 

4       15-2444 

17-6050 

7596 

6 

20-3227 

13-6197 

7646 

7       16-2053 

17-1448 

7597 

6 

107937 

25-2358 

9 

217146 

13-2490 

7647 

16      16-3268 

17-9525 

'5 

4-9002 

6-2221 

Plates  5021,  3181.     There  is  no  star  on  these  plates  which  corresponds  to  No.  3320  in  the  Kasan  Catalogue.     Mag.  9-7. 

ST.i.  7577  is  nearly  but  not  quite  coincident  with  the  place  there  given. 

i  reneau  interval  represents  very  nearly  5'  =  771-3  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and  82*7  at  Dec.  +  76°. 
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ZONE    +    75° 


No. 

T)j;un. 

B.  D. 

Vrt 

TX*   _-                _ 

B.  D. 

V" 

y> 

No. 

Mag. 

->  u. 

DUUB 

m* 

y. 

I'lam.     x. 

:/• 

No. 

Mag. 

R.A.  i9h  45™  to  2Oh  om  —  contd. 

R.A.  I9h  45m  to  20h  om  —  contd. 

Centre   R.A.  I9h  45"  Dec.  +75°      R.A.  zo>>  o™  Dec.  +76° 

Centre   R.A.  I9h  45™  Dec.  +  75°     R.A.  zoh  om  Dec.  +76* 

Plate  5ozi.  1900,  July  10.    Plate  4595.  1899,  Aug.  9. 

Plate  5021.  1900.  .Tnly  10.    Plate  4595   1899,  Aug.  9. 

m. 

m. 

7648 

'3 

16-9503 

17-7929 

8 

5  5133   6-0218 

7707 

45§ 

25-2862  19-1801 

25§ 

13-9165   6-8673 

7649 

8 

16-9645 

17-8665 

4 

5-5336   6-0953 

7708 

4 

14-5144  20-1506 

7650 

'4 

17-8582 

17-5820 

10 

6-4048   5-7513 

7709 

'3 

15-257*  20-2713 

7 

3-9835 

8-6042 

7651 

6 

18-9970 

I7-88I7 

5 

7-5604   5-9775 

7710 

7 

15-4923  20-5721 

4* 

4-2383 

8-8879 

7652 

'4 

19-1779 

17-0080 

6 

7-6834   5-0969 

7711 

18 

16-3073  20-3717 

'3 

5-0368 

8-6346 

7653 

'7 

19-2799 

I7-865I 

12 

7-8405   5-9431 

7712 

29§ 

19-8768  20-2199 

23§ 

8-5877 

8-2551 

7654 

'3 

I9-4393 

'7'5955 

8 

79824   5-6649 

7713 

23§ 

20-6104  20-0528 

'7 

9-3089 

8-0425 

7655 

"T 
/ 

20-8300 

'7'3744 

4 

9'3569   5-3530 

77H 

9 

20-9040  20  7087 

5    9-6443 

8-6750 

7656 

15 

20-9800 

17-2546 

12 

9-4999   5-2245 

77'5 

7 

21-0863  20-4123 

3  i  9-8067" 

8-3683 

7657 

5 

22-1508 

17-2805 

3* 

10-6684   5''736 

7716 

9 

21-1670  20-3764 

5    9-8838 

8-3298 

7658 

6 

22-6770 

17-8950 

4* 

11-2324   5-7544 

7717 

6 

21-5631  20  9688 

5   10-3188 

8-8953 

7659 

'7 

22-9733 

17-6947 

IO 

11-5167   5-5360 

7718 

7 

21-6660 

20-7037 

5 

10-4044 

86217 

7660 

16 

23-2016 

17-9153 

1  1 

117582   57415 

7719 

13 

21-6726 

20-1774 

8 

10-3785 

8-0967 

7661 

62§ 

23-7022 

'7-9953 

54§ 

12-2638  :  57896 

75  7i7 

8-5 

7720 

5 

22-4744 

20-1448 

7662 

9 

25-4616 

17-2005 

5 

13-9700   4-8828 

772i 

16 

23-0595 

20  3169 

9 

11-7698 

8-1486 

7663 

12 

14-8932 

18-5058 

6* 

3-5078   6-8675 

772* 

23 

23-9385 

20-1469 

'4 

12-6374 

7-9218 

7664 

4 

14-9183 

18-0218 

7723 

4   14-6853 

21-0145 

3*   3-4595 

9-3831 

7665 

26§ 

15-4376 

18-3723 

24 

4-0395   6-6951 

7724 

7 

15-0080 

21*3001 

5* 

3-8007 

9-6470 

7666 

8 

15-5512 

18-2833 

5 

4-1498   6-6027 

7725 

5 

15-4901 

21-3587 

7667 

8 

16-0835 

18-5587 

3* 

4-6959   6-8390 

7726 

6 

16-6147 

21-6412 

3* 

5-4228 

9'8835 

7668 

12 

16-1  193 

18-5247 

8 

4-7306   6-8044 

7727 

8 

17-6002 

21-0761 

5* 

6-3718 

9-2580 

7669 

IO 

16-4085 

18-1750 

6* 

4-9988   6-4377 

7728 

58§ 

17-8108 

21-3865 

52§ 

6-60  1  8 

9-5527 

75  7" 

8-5 

7670 

7 

16-6598  18-4888 

5* 

5-2694   6-7365 

7729 

6 

18-4608 

21-7452 

3 

7-2743 

9-8688 

7671 

3°§ 

16-7452 

18-4946 

29§ 

5-3520   67347 

773° 

16 

18-5526 

217235 

9 

7-3643 

9-8420 

7672 

20§ 

17-2900 

18-7061 

'7 

5-9103   6-9117 

773i 

6 

19-2598 

21-1954 

7673 

20§ 

18-5095 

18-0730 

17    7-0873   6-1998 

7732 

9 

19-3901 

21-3687 

5 

8-1758 

9-4332 

7674 

23§ 

18-6152 

18-2577 

2I§     7-20I9    6-3765 

7733 

'5 

19-8827 

21-1670 

10 

8-6564 

9-2031 

/675 

28§ 

18-8415 

18-6237 

22§     7-4525    6-7263 

75  712 

9'5 

7734 

18 

20-1028 

21-4931 

'3 

8-8970 

9-5125 

7676 

9 

19-1750 

18-1428 

6   7-7528   62258 

7735 

'3 

21-4005  21-7967 

IO 

10-2097   9-7314 

7677 

8 

20-2483 

18-3581 

5*   8-8401   6-3755 

7736 

52§ 

23-4417  21-6753 

44§ 

12-2392 

9-4782 

75  716 

9-' 

7678 

5 

20-5183 

187738 

2*   9"'358   6-7679 

7737 

'3 

24-3167  21-5141 

6 

13-1016 

9-2637 

7679 

6 

20-8312 

18-1979 

4*   9-4116   6-1765 

7738 

5 

14-0922  22-6125 

7680 

«7§ 

20-8960 

18-1662 

n    9-4741   6-1413 

7739 

4 

15-2010  22-1444 

7681 

5 

21-9103 

18-6615 

2*   10-5143    6-5678 

774° 

34§ 

15-7898  22-3069 

29§ 

4-6439 

10-6016 

75  708 

9'4 

7682 

6 

22-1288 

18-3620 

3   10-7168   62548 

774' 

16 

15-8097 

22  3242 

n 

4-6651  10-6148 

7683 

3i§ 

22-9074 

18-6636 

2I§ 

11-5105 

6-5058 

7742 

10 

16-2483 

22-I35I 

5 

5-0895  10-4009 

7684 

4   22-9508 

18-8235 

7743 

5 

18-0505  22-1560 

3* 

6-8907  10-3060 

7685 

23   25-2732 

18-4645 

13    13-8600 

6-1566 

7744 

'5 

21-1043  22-3927 

10 

9-9515  10-3445 

-686 

4   14-1489 

19-4870 

3*   2-8287 

7-8909 

7745 

9 

23-7962 

22-4316 

3* 

12-6436  10-2130 

7687 

5   I4-9545 

19-1498 

7746 

8   24-0833  22-1911 

4 

12-9115   9-9533 

7688 

27§  15-2014 

19-0153 

3'§   3-8452 

7-3554 

7747 

12   24-2655  1  22-8064 

7 

13-1315  10-5553 

7689 

6   15-5392 

19-1600 

774s 

16   16-2952  23-7737 

10 

5-2423  12-0330 

7690 

5   16-1916  19-1444 

4*   4-8413   7'4'92 

7749 

'3 

16-5163  23-2614 

8 

5-4316  11-5073 

7691 

9   16-6831  19-2981 

6    5'3424   7'54°4 

775° 

9 

16-9424  23-9597 

6 

5-8811  12-1792 

7692 

H   I7-I334 

19-2631 

10    5-7892 

7-4768 

775' 

3 

17-2296 

23-4057 

7693 

6   i7"3659  '9'4581 

4    6-0338 

7-6586 

7752 

29§ 

17-6021  237667 

22§ 

6-5482   1-9425 

7694 

6   17-5809  19-3276 

4 

6-2407 

7-5I33 

7753 

20§ 

19-3400 

23-5239 

'3 

8-2669 

1-5857 

7695 

4   18-4130 

19-8509 

3* 

7-1048 

7'9845 

7754 

47§ 

19-6881 

23-8203 

47§ 

8-6322 

1-8624 

75  7'3 

8-5 

7696 

6   18-4965  19-5552 

4* 

7-1667 

7-6810 

7755 

8 

20-2896 

23-6824 

4 

9-2208   1-6824 

7697 

5   19-1840  19-2824 

3* 

7-8398 

7-3660 

7756 

10 

20-6214  23-3617 

4 

9-5329   '-3421 

7698 

18   19-4193  19-7443 

1  1 

8-0995 

7-8106 

7757 

1  1 

21-0606  23-3273 

4 

9-9708   1-2827 

7699 

18   19-5282  i  19-5934 

15    8-1994 

7-6519 

7758 

39§ 

22-7744  23-6193 

22§ 

11-6978   1-4613 

7700 

6 

19-6105  19-4668 

4 

8-2753 

7-523° 

7759 

'5 

23-4599  23-7554 

IO 

12-3916   1-5533 

7701 

i6§ 

20-2038  19-8216 

10    8-8885 

7-8350 

7760 

5* 

23-8049  23-7141 

2* 

12-7290   1-4870 

7702 

4 

20  8650 

19-7099 

7761 

16 

24-1804  23-1401 

8 

13-0705  10-8900 

77°3 

4 

21-1406 

'9-7254 

7762 

16 

'4'5338 

24-0600 

13 

3-5053  12-4300 

7704 

27§ 

22-4075  j  19-8043 

20§ 

11-0870 

7-6772 

7763 

7 

14-6290 

24-I205 

4* 

3-6023  12-4842 

7705 

28 

23-0748 

I9-375I 

'9§ 

117257 

7-2081 

7764 

14 

15-6922 

24-9685 

8 

4-7191  13-2657 

7706 

75§ 

24-8351 

19-5644 

68§ 

I3-4934 

7-2834 

75  7i8 

7'2 

7765 

S°§ 

15-9392 

24-6o22 

45§ 

4-9420  12-8834 

75  709 

9-' 

i  riteau  interral  represents  very  newly  5'  =  77«-j  of  R.A.  at  Dec.  +  75*,  »nd  $i«7  at  Dec.  +  76°- 
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ZONE    +    75° 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Ilium. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y 

No. 

Mat;. 

Sn.               Mag. 

R.A.  i9h  45m  to  20h  om—contd. 

R.A.  20''  o"1  to  20h  15'"  —  contd. 

Centre       R.A.  iyh  451"  Dec.  +75°              R.A.  2oh  o"'  Dec.  +76° 

Centre       K.A.  20*1  15™  Drc.  +  75°            R.A.  20^  om  Dec.  +  76° 

Plate  5021.     1900,  July  10.         Plate  4595.     1899,  Aug.  9. 

Plate  2806.     1895,  Aug.  27.         Plate  4595.     1899,  Aug.  9. 

m. 

o 

m. 

7766 

7       16-1470 

24-0173 

4* 

5-1088 

12-2846 

7818 

5*      8-4649 

20-4552 

5 

19-6580        8-4719 

7767 

7       16-2598 

24-9970 

3* 

5-2879 

13-2560 

7819 

3*     10-8747 

20-4582 

4 

22-0635         8-6283 

7768 

6     ,  16-4457 

24-5I55 

4* 

5-4395 

127627 

7820 

H 

12-8523 

20-1418 

21 

24-0565         8-4430 

7769 

7       16-6789    24-2045 

4* 

5-6526 

12-4375 

7821 

4 

5-335I 

21-9725 

5 

16-4370  ;   9-7798 

7770 

9 

17-4875  ,24-8275 

6 

6-4983 

13-0088 

7822 

6 

67384 

21-1624 

6 

17-8860        9-0610 

7771 

17-8662     24-6156 

7 

6-8645 

12-7696 

7823 

4t 

8-8149 

20-9798 

6 

'9'9753  :    9'o'53 

7772 

27§ 

18-4207     24-1465 

21 

7-3887 

12-2668 

7824 

9 

8-8702 

21-5524 

1  1 

19-9928      9-5907 

7773 

6* 

19-1524    24-1031 

3 

8-1162 

12-1753 

7825 

12 

10-2769 

217703 

'4 

21-3793      98995 

7774 

17 

19-41  16   ;  24-4028 

9 

8-3921 

12-4588 

7826 

6 

1  1-2418 

21-2877 

8 

22-3744      9-4785 

7775 

32§ 

19-4248     24-5956 

24§ 

8-4187 

12-6522 

7827 

12 

6-6602 

23-0775 

15 

17-6853     10-9683 

7776 

9 

19-4608 

24-1  263 

5 

8-4262 

12-1815 

7828 

4t 

7-1684 

23-0710 

4 

18-1933     10-9913 

7777 

13 

I7-2523 

25-1866 

5 

6-2896 

13-3801 

7829 

17 

10-4840 

22-1070 

21-5651     10-2472 

7778 

9 

17-7871 

257105 

5 

6-8531 

13-8687 

7830 

6 

12-7997 

21-9378 

6 

23-8852     10-2298 

7779 

'7 

20-5870 

25-4491 

1  1 

9-6320 

13-4300 

7831 

6 

13-3655 

22-1833 

8 

24-4359     10-5125 

7780 

24 

22-1729 

25-9135 

13 

11-2455 

13-7892 

7832 

i8§ 

13-6115 

22-4610 

25 

24-6611     10-8071 

7781 

27 

22-5740 

25-2674 

17 

1  1-6016 

13-1188 

7833 

4 

15-1362 

•7222 

7782 

9* 

23-4522 

25-6992 

7 

12-5053 

I3-49I5 

7834 

27 

4'3223 

23-3844 

24§ 

•1215 

7783 

4* 

24-8269 

25-2936 

4 

13-8592 

13-0053 

7835 

4 

18-0820        -8014 

7836 

3°§ 

7-2949 

23-261  1 

34§ 

18-3062 

•1928 

75    720 

9'5 

7837 

13 

10-3154 

23-7098 

16 

21-2910 

-8375 

R.A.  2oh  om  to  2oh  15™ 

Centre       R.A.  2Oh  15™  Dec.  +75°              R.A.  2oh  om  Dec.  +76° 
Plate  2806.     1895,  Aug.  27.        Plate  4595.     1899,  Aug.  9. 

7838 
7839 
7840 
7841 

5 
4* 
»9§ 

6t 

10-4037 
10-4177 
11-6184 
12-2677 

23-6196 
23-6368 
22*8491 
22-9971 

6 

5 
25§ 
6 

21-3833 
21-3917 
22-6485 
23-2870 

•7516 

7708 
•0625 
•2501 

75    725 

9'4 

i 

o 

m. 

7842 

22 

3-477I 

25-1089 

20§ 

14-3788 

12-7838 

7784 

n* 

3-0745      14-0356 

12           14-7018 

1-7145 

7843 

7 

10-0745 

24-4459 

5 

21-0015 

12-5549 

7/85 

8 

4-0038      14-7161 

13           '5-5804 

2-4519 

'          T  •* 

7844 

34§ 

12-5212 

24-1860 

4°§ 

23-461  1 

12-4556 

K  3457 

9'5 

7786 

7787 
7788 

10 

6 
ii 

7-8115   !  14-3524 
10-6553     14-2793 
1  1-4146     14-2463 

13           19-4047 

6*    22-2468 
9*    23-0068 

2'3392 
2-4511 

2-4663 

7845 
7846 

7847 

9 

24 

3-8619 
5-3649 

25-4804 
25-4152 

25-7054 

9 
6 

tig 

14-7329 
16-2366 
16-3580 

13-1846 
13-2181 

I3-5I44 

7789 

6 

4-3419     i6-ouo 

9      15-8337 

37657 

7848 

5* 

6-1657 

26-0361 

6 

16-9988 

13-8837 

779° 

5 

4-4355  !  I5-3344 

7849 

12 

8-8034 

24-9890 

10 

19-6992 

13-0138 

7791 

9 

4-5290     15-6552 

ii       16-0435 

3-4208 

7850 

4 

21-0833 

13-7857 

7792 
7793 
7794 
7795 

!7§ 

6 
6 
13 

5-0906 
11-3647 
11-6958 
13-9500 

15-4904 
15-0998 

I5-I755 
15-4020 

22 

at 

4* 

21 

16-6148 
22-9010 
23-2263 
25-4607 

3-2927 

3-3H3 
3-4163 

7851 
7852 

7853 
7SS4 

4 
4* 

4 

10-3596 
10-6642 
11-9398 
1  1-9768 

25-2838 
25-2617 
25-3504 
25-3218 

6 

4 
62^ 

4 

21-2322 
21-5405 
22-8048 
22-8435 

13-4115 
13-4076 

I3-577I 
I3-5555 

75    726 

8-0 

7796 
7797 

10 

3-8129 

16-4758 

5 

12 

i5'°533 
15-2759 

4-1525 
4-1948 

7855 

22 

13-4292 

25-1331 

24-3042 

13-4592 

K  3465 

9-6 

7798 

7799 
7800 

7801 

27§ 

6 
6 

4-2241 

7-4850 
8-1240 

16-6081 
16-6562 
16-8298 

33§ 
53§ 
9 

I  i""l 

f 

15-6772 

18-9318 
'9'5552 

T        7T 

4-3521 
4-6118 
4-8265 

75    7i9 
75    721 

£3432 

9'4 

8-8 
9-6 

65§ 

2-2361 

196757 

6s§ 

26-2089 

3-5399 

74    854 
75    7'8 

7-8 

7802 

32§ 

11-2848 

17-4420 

1  W 

44§ 

21-1350 
22-6715 

5-0250 
5-6449 

75    724 

9'2 

RA      orih    T  cm  tn   ooh    ^nm 

7803 

ii 

I3-3327 

16-7351 

9 

247558 

5-0785 

•  -ii  .      ^  \J         IS            \j\J     ji\J          S*—  ' 

7804 

4* 

2-9877 

19-2362 

6 

14-2672 

6-8960 

Centre      R.A.  2o>>  151"  Dec.  +75°             R.A.  zoh  3Om  l>c.  +76° 

7805 
7806 

22 

3-0613 

19-3173 

T  S»  t  ft  8  fi 

_   .  o 

14-3418 

6-9798 

6f  n 

Plate  2806.     1895,  Aug.  27.         Plate  3233.     1896,  Aug.  27. 

1  ouu 

22             -j-  nj  i  0^ 

I  o   3  oo  o 

24s 

!5'5385 

1268 

K34I2 

Q*  P 

7807 

8         7-2066 

18-1488 

8 

18-5513 

6-0838 

7856 

6 

10-6910 

''9345 

o 

111. 

7808 

7809 

38§     10-4000 
6*  ;    2-8652 

18-3490 
19-6205 

4r§ 
8 

21-7283 
14-1261 

6-4930 
7-2698 

75    723 

9-0 

7857 
7858 

39§ 

16-2841 
18-0831 

14-3939 
14-6395 

3»! 

4-5270 
6-3397 

2-6877 
2'8i  13 

K  3479 
74    857 

9'5 
9'3 

7810 

7811 

6        7-2192 

19-6229 

6 

14-2363 
18-4695 

7-I223 
7-556I 

7859 
7860 

4 

20-2634 

14-1462 

7 
4 

8-4808 
8-4869 

2-1732 
2-9870 

7812 

7813 
7814 
7815 

4 
6 

26* 

7-3243 
9-4889 

I0"7353 
12-9161 

19-5907 

19-1620 

19-0585 

19-3090 

2I§ 

4* 

7_ 

I8-5755 
20-7653 

22-0165 
24-1744 

7-5296 

7^438 
7^223 
7-6I5I 

75    727 

9'5 

-861 
7862 

7863 
7864 

5t 
36t 

24-4806 
24-7238 
24-9560 

15-1781 
14-6147 
15-2891 

8 
35§ 

10 

6 

12-7592 
12-9631 

13-8166 

2-9165 

2-3379 
2-9983 
2-3030 

74    867 

9  '4 

7816 

7817 

4* 

3-0461 
8-0446 

21-0900 
20-7081 

5 
4 

14-2124      8-7449 
19-2208      8-6903 

7865 
7866 

4i§ 
10 

14-6796 
15-8514 

15-1083 
14-8417 

47§ 
15 

2-9743 
4-1256 

3-5126 
3-1679 

74    854 

7-8 

i  rtieau  interval  represent*  vtry  nearly  5'  =  778-3  of  R.A.  atDec.  +  75°,  and  82"7  at  Dec.  +  76°. 
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V  — 

a  D. 

Nf. 

T>iam 

niam 

B.D. 

^lO. 

Dinm.              j.                       w. 

DUUD< 

X, 

y- 

No. 

Mag. 

O. 

i/iam. 

X. 

y. 

UI&IU. 

X. 

y- 

Ho. 

Mag. 

R.A.  20h  1  5m  to  20h  30™  —  contd. 

R.A.  20h  i5m  to  20h  30m  —  contd. 

Centre      K.A.  2oh  15™  Dec.  +  75°             R.A.  2oh  30™  Dec.  +  76° 

Centre      E.A.  2oh  ism  Dec.  +  75*             R.A.  2oh  3om  Dec.  +  76° 

Plate  2806.     1895,  Aug.  27.         Plate  3233.     1896,  Aug.  27. 

Plate  2806.     1895,  Aug.  27.         Plate  3233.     1896,  Aug.  27. 

0                                    '"- 

O 

m. 

7867 

I9§ 

205512 

157320 

20§ 

8-8738 

37353 

7926 

12 

21-8035 

22-0503 

13 

10-5524 

9-9535 

7868 

9 

20-7369     15-3461 

13     !    9'0333 

3-3412 

7927 

4      24-0763 

217462 

9 

12-8028 

9-4989 

7869 

3«§ 

21-1989     15-5498 

39§       9'5°92 

3-5108 

74    859       8-8 

79*8 

6       14-4411 

22-0574 

8 

3-2113 

10-4620 

7870 

»9 

22-8637 

15-1625 

2O§        11-1436 

3-0078 

7929 

4      14-5836 

22*1849 

6 

3-3615 

10-5786 

7871 

5       11-2467 

3-5678 

793° 

20§ 

16-1073 

22-4167 

22§ 

4-8948 

107065 

7872 

5 

23-8648 

15-9308 

10 

12-1966 

37088 

793' 

233 

17-4609 

22-1791 

26§ 

6-2305 

10-3764 

75    732 

9'5 

7873 

6 

13-9083 

3-2082 

7932 

4t 

17-8644 

22-3596 

6 

6-6463 

10*5291 

7874 

7 

13-9128 

3-8242 

7933 

6 

6-8906 

10-2723 

7875 

20§ 

167575     16-3716 

27§ 

5-1353 

4-6302 

7934 

3*    19-4799 

22-6622 

5 

8-2778 

107253 

78/6 

3* 

17-3246     16-0666 

4 

5-6780 

4-2895 

7935 

22§        19-8083 

22-3427 

22§     j      8-5828 

10-3825 

75    738 

9'5 

7877 

17 

i7"4577  ,  i5"866o 

17 

57986 

4-0797 

7936 

44§ 

21-3058 

22-6971 

52§     '••  lO'IOOO 

10-6347 

75    739 

7'3 

7878 

6 

14-7326     17-5862 

ii 

3-1976 

5-9803 

7937 

1  8       24-2767 

22-5811 

16     j  1  3-0593 

10-3159 

7879 

23§ 

15-9815     16-8063 

3i§ 

4'3895 

5-1185 

7938 

5     i  13-6248 

107248 

7880 

4 

16-6543     16-9091 

8 

5-0693 

5-1770 

7939 

4*     14-3891 

23-1491 

5     \    3-2311 

11-5532 

7881 

12 

17-3569     16-7982 

17 

57605 

5-0168 

794° 

15       15-8690 

23-6780 

16        47435 

11-9803 

7882 

9 

17-5207  :  17-0033 

13         5^395 

5-2083 

7941 

4 

S'3353 

11-8492 

-883 

2<)i 

17-7018     16-9189 

36§       6-1129 

5'"43 

75    733      9'3 

7942 

25 

187677 

237971 

22§ 

7-6415 

11-9037 

K  3507 

9-6 

7884 

l6 

I7*if5 

17-1892 

20§          6-2417 

5-3748 

K  3498 

97 

7943 

44§ 

19-3480 

23-2802 

43§ 

8-1871 

1  1-3475 

75    737 

9-0 

7885 

5         6-7497 

5-5043 

7944 

4 

12-6784 

11-2720 

7886 

3*     18-5019  ,  177897 

6     !    6-9703 

5-9263 

7945 

4 

12-9313 

11-8380 

7887 

4       187511     177130 

7 

7-2146 

5^339 

7946 

67§ 

24-8204 

24-1556 

46§ 

137060 

11-8484 

75    742 

8-5 

7888 

4     :  I9"53i9 

17-7112 

7 

7-9925 

57780 

7947 

4 

2-8985 

12*0528 

7889 

1°       ,237577 

17-2971 

12 

12-1802 

5-0793 

794s 

4 

3-8197 

12-3856 

7890 

u        14-7984 

18-5183 

15              3'3239 

6-9068 

7949 

6 

14-9718 

H'"53 

10 

3-8779 

'2-4759 

7891 

6       19-8831 

18-2517 

10        8-3785 

6-2960 

795° 

8       15-5616 

24-4867 

9 

4-4921 

12-8065 

7892 

4!     21-0310 

18-6540 

6 

9"55°7 

6-6165 

7951 

5 

16-5426 

24-2140 

8 

5-4508 

12-4697 

7893 

9     ;  21-0767 

18-2326 

13        9-5686 

6-1948 

7952 

•4 

17-1238 

24-4176 

i5§ 

6-0440 

12-6345 

7894 

25       22-2780 

18-9380 

23§ 

10-8147 

6-8163 

7953 

26§ 

17-6249 

24-0786 

M§ 

6-5218 

12-2631 

75    734 

9'4 

7895 

14      24-5164 

19-2306 

15 

13-0700 

6-9565 

75    74' 

9'5 

7954 

4 

7750S 

12-3458 

7896 

7 

13-9670 

6-0843 

7955 

5 

19-5078 

24-5411 

7 

8-4317 

12-5953 

7897 

17       14-2296     18-6628 

24§ 

2-7688 

7-0883 

7956 

12 

20-0020 

246993 

•4 

8-9350 

127180 

7898 

«7i 

15-8311     19-4163 

i8§ 

4-4172 

7-7329 

K  3475       9-8 

7957 

17 

21-1275 

24-7935 

16 

10-0665 

127375 

K  3519 

9-6 

7899 

4 

15-9075     19-4361 

6 

4-4940 

7-7453 

7958 

5 

10-8344 

12-3943 

7900 

6 

16-6803 

19-6949 

10 

5-2834 

7-9523 

7959 

22 

23-0772 

25-1738 

16 

12-0325 

12-9790 

K  3532 

10-0 

7901 

4 

5-3223 

77809 

7960 

29§ 

16-5014 

25  2315 

28§ 

5-4796 

13-4859 

75    73i 

9-1 

7902 

42§ 

17-9965 

19-3230 

H* 

6-5700 

7-4927 

75    735 

8-5 

7961 

39§ 

18-4085 

25-0628 

Jl§ 

7-3700 

13-1888 

75    736 

9'» 

79°  3 

5 

6-6615 

7-0070 

7962 

4 

7-8413 

137724 

79°4 

6 

18-3042 

19-2622 

8 

6-8735 

7-4110 

7963 

9 

19-1766 

25-7009 

ii 

8-1804 

137750 

79°5 

9 

18-8318 

19*0060 

12 

7-3808      7-1185 

7964 

4 

8-3593 

13-4208 

7906 

16     :  18-9720 

19-8487 

'9 

7-5785      7-9492 

7965 

6 

8-9243 

137449 

79°7 

3*    19-2662 

19-2755 

4 

7-8325      7-3587 

7966 

5t 

20-0261 

25-2165 

10 

8-9970 

13-2362 

7908 

4         9-1488       7-1076 

7967 

4 

9-3000 

13-1970 

7909 

5 

22-3990     19-3210 

8       10-9611       7-1930 

7968 

6 

9'533i 

13-0796 

7910 

4       I2-4787 

77955 

7969 

6 

10-0663 

13-0608 

7911 

5       I3-6379 

7-3540 

7970 

4 

11-0410 

13-1811 

7912 

7 

25-1290     19-4952 

10       13-6983 

7-1784 

797i 

ii 

11-9668 

13-2438 

79'3 

J*§ 

16-4571     19-9040 

34§       5-074i 

8-1754 

75    730      8-8 

7972 

5 

12-9238 

13-3843 

79H 

10 

n 

21-1048     20-3386 

12        j      9-7400          8-2948 

79'5 

3 

21-1145 

20-3551 

4     {    97499      8-3084 

7916 
79'7 

14       25-3041     20-6511 

4     i  14-0788     20-6541 

14       13-9513 
5*      2-7511 

8-3198 
9-0876 

R.A.  2oh  30m  to  2011  45m 

7918 

4* 

14-1090    21-3115 

6        2-8281 

97393 

Centre      R.A.  zo*  45™  Dec.  +75°            R.A.  zo*  30"  Dec.  +76° 

79'9 

28§ 

15-5204    20-8828 

28§       4-2070 

/- 

9-2163 

75    729 

9'4 

Plate  2824.    1895,  Sept.  4.         Pkte  3233.    1896,  Aug.  27. 

7920 

4        4'3245 

9-2885 

o 

m. 

7921 

4 

19-0125     21-4389 

7        77293 

9-5345 

7973 

5 

14-9321       1-7084 

7922 

7m 

20-3431     21-1679 

9        9-0358      9-1718 

7974 

4* 

4^372 

14-0970 

6 

16-1495       1-8291 

7923 

3* 

20-4872     21-2361 

6       9-1825 

9'23i3 

7975 

8*       5*0032 

14-1100 

10 

16-5114       1-8611 

79*4 

6      10-0295 

9-6551 

7976 

4*      9'4667 

I4-I937 

7 

20-9610      2-2065 

7925 

3 

IO-IHS 

9-6232 

7977 

5 

15-3993 

3-6523 

i  T&tau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77§"3  of  E.A.  at  Dec.  +  75°;  and  82'7  at  Dec.  +  76°. 
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GRKKN,WICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE    +    7S°. 


B.  D. 

\ 
Diam. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

'         X. 

?'•     .' 

No. 

Mag. 

No. 

1  Mam. 

X. 

!/• 

?/- 

No. 

Mag. 

R.A.  20h  30™  to  20h  45m  —  contd. 

R.A.  20h  30m  to  20h  45m  —  contd. 

Centre      R.A.  zoi>  45™  Deo.  +  75°              R.A.  2oh  30™  Dec.  +  76° 

Centre     R.A.  20^  45™  Dec.  +75°              R.A.  2oh  301"  Dec.  -f  76° 

Plate  2824.     1895,  Sept.  4.           Plate  3233.    1896,  Aug.  27. 

Plate  2824.    1895,  Sept.  4.          Plate  3233.    1896,  Aug.  27. 

" 

m. 

• 

m. 

7978 

i 

5 

15-5104 

3'055o 

8037 

37§ 

47372 

22-9276 

4°§ 

15-7299 

10-6456 

75    745 

9*1 

7979 

4*      4-9646 

157389 

5 

i6-3773 

3*4868 

8038 

5* 

5-1989 

22-6276 

7 

l6'2I2O 

10-3763 

7980 

5 

16-6986 

3*9238 

8039 

8 

5-6019 

22-6743 

IO 

l6-6l05 

10-4446 

7981 

6        6-9439 

15-8656 

12 

18-3484 

3*7253 

8040 

4 

17-6905 

10-5914 

7982 

20§       9-2964 

15-5962 

37§ 

20-7091 

3'5948 

74    876 

9*5 

8041 

6t 

6-7204 

22-6410 

10 

I7*726l 

10-4783 

7983 

13       10-2672 

15-4708 

18 

21-6854 

3-5260 

8042 

4* 

7-3365 

22-2553 

7 

I8-3777 

10-1289 

7984 

6      12-6138 

15-2598 

12 

24-0415 

3-4551 

8043 

4* 

7-4172 

22-8433 

- 

18-4093 

10-7183 

7985 

9* 

3-1203 

i7'3258 

13 

14-4458 

4'9578 

8044 

12 

7-7382 

22-8461 

15 

I873I5 

10-7400 

7986 

4* 

3-5393 

16-7178 

6 

14-9000 

4-3791 

8045 

4°§ 

8*6959 

22-1984 

4i§ 

I97207 

10-1493 

75    75° 

8*5 

7987 

4* 

4-3292 

16-5042 

5* 

15-7005 

4-2100 

8046 

8 

8-9467 

22-3379 

i5 

19-9640 

10-3025 

7988 

H 

4-3974 

17-0773 

18 

I57341 

4-7846 

8047 

5 

19-9643 

10-7170 

7989 

6* 

7-6510 

17-0429 

10 

18-9848 

4-9432 

8048 

5* 

9-6098 

22-9113 

12 

20-5959 

10-9150 

799° 

6o§ 

9*1859 

16-8047 

5!§ 

20-5288 

4-7974 

75    752 

7*2 

8049 

4* 

10-6323 

22-4523 

7 

21-6409 

10-5181 

799i 

27§ 

11-9080 

16-0817 

5°§ 

23-2892 

4-2322 

74    880 

9.3 

8050 

4* 

10*8302 

22-8902 

6 

21-8I4O 

10-9650 

7992 

4* 

12-7312 

16-1570 

6* 

24-1  1  10 

4-3517 

8051 

»5 

12*2833 

22'1990 

2I§ 

23*30l8 

10-3589 

7993 

4t 

13*2075 

15-8988 

10 

24-5976 

4-1248 

8052 

21 

3*6984 

24-2297 

22§ 

I4*6l5I 

•8837 

75    743 

9'5 

7994 

27§ 

5-I54I 

17-9505 

28§ 

i6-4354 

5-7016 

75    746 

9-3 

8053 

Ht 

5'2°53 

24-1561 

I  I 

16*1256 

•8944 

7995 

5 

6*8561 

18^0674 

IO 

18-1293 

5*9158 

8054 

5       16*4570 

•7247 

7996 

"1 

8-9309 

17-6880 

29§ 

20-2217 

5-6593 

75    75i 

9-4 

8055 

3* 

5*8167 

23-7883 

6       16*7573 

•5659 

7997 

4* 

ii-  1  149 

17-7843 

10 

22-3975 

5-8879 

8056 

7 

16-8915 

•7182 

7998 

4* 

13-6272 

17-4931 

6*    24-9210 

57473 

8057 

1  1 

11*8714 

23-5900 

16 

22-8I27 

•7250 

7999 

i9§ 

13-8721 

17-2663 

45§     25-1790 

5-5290 

K  3590 

9'S 

8058 

4* 

12-3982 

23-1769 

8 

23-3627 

•3470 

8000 

9* 

3-37I3 

18-7089 

12          14-6138 

6-3550 

8059 

5 

13-8572 

22*8244 

ii 

24*8378 

•0808 

8001 

5* 

4-1498 

18-5372 

7       i5'4°3° 

6-2270 

8060 

6* 

4*1427 

25*OI73 

ii 

15-01  18 

12-6979 

8002 

4      15-4803 

6*8342 

8061 

4* 

7-1502 

25*0007 

5 

1  8*0  1  60 

12-8577 

8003 

4* 

5*2585 

18-3390 

5       16-5208 

6*0910 

8062 

4 

18-1771 

12-6312 

8004 

4* 

5-2705 

18-3333 

5       16-5322 

6-0920 

8063 

5* 

7*6497 

24*3988 

8 

18-5503 

12-2851 

8005 

5 

6-6498 

18-1729 

7 

17-9195 

6*0128 

8064 

5t 

8-5794 

24-2101 

1  1 

19-4881 

12-1514 

8006 

22§ 

6-8690 

18-6111 

24§ 

18-1  129 

6-4637 

75    747 

9'5 

8065 

26§ 

8*6502 

24-8500 

24§ 

19-5229 

127943 

75    749 

9'S 

8007 

3* 

6*9747 

18-3568 

6 

18-2302 

6-2159 

8066 

2* 

9-1207 

24-1997 

4t 

20*0288 

12-1765 

8008 

10 

7-0155 

18-5855 

•71 

18-2606 

6-4455 

8067 

3* 

10-1492 

24-4968 

4t 

21-0445 

12-5215 

8009 

5 

7-5005 

18-4303 

IO 

18-7535 

6-3I74 

8068 

12 

107639 

24-7400 

i8§    |  21-6385 

12-8075 

8010 

'5 

9-5420 

18-8209 

23§ 

20-7663 

6-8269 

8069 

7 

12*2069 

24-5845 

15 

23-0886 

12-7379 

8011 

2* 

11-2700 

18-0033 

7 

22-5393 

6pio6i 

8070 

4* 

12*4622 

24-1668 

8 

23-3651 

I2-3346 

8012 

4 

14-2331 

7-5358 

8071 

4 

14-9084 

13-1396 

8013 

5 

I4'4037 

7*3687 

8072 

4 

18-3743 

13-1015 

8014 

4 

14-8567 

7-6222 

8073 

3* 

7^355 

257968 

6 

18-4503 

13-6846 

8015 

i9§ 

4*8587 

19-8481 

21§ 

16-0328 

7-5791 

8074 

12 

8-0541 

25-5606 

i8§ 

18-8884 

13-4689 

8016 

22§ 

4-8625 

I9'3547 

23§ 

16-0635 

7-0875 

8075 

4 

21*1426 

13-5830 

8017 

4 

17-3168 

7-6576 

8076 

8 

11-0080 

25*6684 

H 

21*8279 

137487 

8018 

5 

20-1474 

7-4406 

8077 

17 

1  1*2879 

25*622I 

22§ 

22-1099 

I37I94 

8010 

6* 

9-2862 

10*63  CQ 

1  1 

20*46  1  5 

7*626O 

7 

8020 

10 

10-2489 

*7  "J>7 

19-2668 

'9 

21*4461 

7-3139 

83§ 

25-9988 

2-8169 

74    884 

8*8 

8021 

4 

15*8145 

8-8028 

74§ 

26-1215 

4-8897 

75    755 

8-7 

8022 

5 

16*3989 

8*9983 

6i§ 

2*7868 

24-2474 

75    742 

8-5 

8023 

3* 

7-5794 

20-4900 

6 

18*7130 

8-3781 

4o§ 

7*8481 

26*2397 

75    748 

8*8 

8O24 

n 

X 

f 

5 

19-2561 

8-9933 

8O25 

3* 

9*6350 

20-1643 

5 

20*7821 

8-1711 

8026 

37§ 

10*6889 

20*2952 

43§ 

21*8252 

8-3674 

75    753 

7-8 

R.A.  2oh  45™  to  2ih  om 

8027 
8028 

7 
>5i 

12-1067 
12-5643 

20-4980 

2O'2IO8 

H 
28 

23-2269 
23*7036 

8-6503 
8-3941 

Centre      R.A.  2oh  45™  Dec.  +  75°              R.A.  2ih  om  Dec.  +  76° 

8O29 

6 

13-3946 

19-8984 

13 

24-5506 

8*1286 

Plate  2824.     1895,  Sept.  4.           Plate  5122.     1900,  Sept.  29. 

8O30 

4 

14-8003 

9-6567 

• 

m. 

8031 

20 

4*4288 

21-3710 

i9§ 

15-5132 

9-0736 

8078 

45§ 

14-5282 

14-5126 

7o§ 

2-8999 

2-8617 

74    884 

8-8 

8032 

8 

7-1249 

2I-8300 

12 

'8-1753 

9-6892 

8079 

6 

16-1574 

14-6205 

4* 

4-5325 

2-87I5 

8033 

5 

187273 

9753' 

8080 

6 

18*6490 

14-5378 

5* 

7-0130 

2-6325 

8034 

5 

18-7608 

9-6050 

8081 

5 

18-6948 

14*3649 

8035 

6 

8-1974 

21-9705 

H 

19-2394 

9-8938 

8082 

26§ 

21*7590 

14*2828 

35§ 

10*1025 

2-1869 

74    895 

9'5 

8036 

5 

13-3965 

2I-5324 

'3 

24'4534 

9-7622 

8083 

H§ 

14*0108 

I5*I550 

46§ 

2-4251 

3-5344 

74    883 

9'4 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77»*3  of  R.A.  at  Dec.  +  75",  and  82*7  at  Dec.  +  76°. 

GREENWICH  ASTHOGRAHHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    75°. 


343 


i 

tin 

B.  D. 

Dmm. 

B.  D. 

no. 

No. 

Mag. 

X. 

y- 

No. 

M»g. 

R.A.  20''  45m  to  2ih  om  —  contd. 

R.A.  2oh  45m  to  2ih  om  —  contd. 

Centre      R.A.  2oh  45™  Dec.  -f-  75°               R.A.  2ih  om  Dec.  -f  76° 

Centre      R.A.  2oh  45m  Dec.  +  75°              R.A.  2ih  om  Dec.  +  76* 

Plate  2824.     1895,  Sept.  4.        Plate  5122.     1900,  Sept.  29. 

Plate  2824.    1895,  Sept.  4.         Plate  5122.    1900,  Sept.  29. 

m. 

o 

m. 

8084 

IO      :  17-3780 

15-5214 

12 

5-8091 

3-6932 

8143 

25§     18-6576 

25-0555 

25§      7-6688 

13-1292 

75    761 

9'5 

8085 

46$     14-7720 

16-5748 

6og 

3-2705 

4'9°35 

75    755 

8-7 

8144 

8 

19-1040 

25-0960 

9        8""53 

13-1431 

8086 

4*     14-8485     16-5746 

2* 

3-3460 

4-8980 

8145 

4* 

19-2090 

25-0733 

3*      8-2220 

13-1070 

8087 

6       15-4720     16-4811 

6* 

3-9625 

47654 

8088 

13       237396     16-7121 

'4 

12-2296 

4-4869 

8089 
8090 
8091 
8092 

ii       14-8110 
28§     16-9080 
6       16-8807 
5*     18-1765 

17-4863 
16-9980 
16-9638 
17-1489 

9 

V* 

4* 

3-3651 
5-4278 

5-4003 
6-7037 

5-8132 

5-1971 
5-1630 
5-2726 

75    757 

9'4 

R.A.  2ih  oa  to  2ih  15™ 

Centre       R.A.  21"  i5m  Dec.  +75"              E.A.  2ih  o"  Dec.  +  76° 
Plate  2825.     1895,  Sept.  4.         Plate  5122.     1900,  Sept.  29. 

8093 

2I§ 

20-I290     ;    I7-3I54 

24* 

8-6612 

5-3150 

75    762 

9'5 

0 

m. 

8094 

69^     23-3155 

18-1385 

68§ 

11-8952 

5-9405 

75    765 

6-6 

8146 

56;? 

5-5574 

15-8079 

59§     17-0703 

3'5732 

74   902 

8-0 

8095 

4      14-8587 

I7'W? 

3* 

3  '44°5 

8147 

16 

10-7325     '5'5246 

21          22-2508 

3-6256 

8096 

5      16-2831     17-9435 

6 

4-8622       6-1801 

8148 

63§ 

5-6664    16-8690 

6o§     17-1106 

4-6362 

75    770 

8-0 

8097 

8     ;  17-3226     18-4303 

6 

5-9300 

6-6024 

8149 

8 

5-7754    16-6387 

9      17-2367 

4-4I43 

8098 

4* 

I7-6675 

18-4348 

** 

6-2745 

6-5824 

8150 

8 

8-1172 

16-9205 

9      19-5504 

4-8522 

8099 

43§ 

I8-3622 

'8-5577 

6-9750 

6-6626 

75    760 

8'3 

8151 

4        »"&352 

16-3387 

8lOO 

6 

I8-7220 

18-7042 

7 

7-34I9 

6-7860 

8152 

'4 

47757 

17-8198 

15      16-1601 

5-5309 

75    769 

9'5 

8101 

5 

I9-I2I6 

18-6893 

4* 

7-7400 

6-7470 

8'53 

IO 

5-7054 

17-8344 

10       17-0878 

5-6053 

8102 

6 

I9-4538 

17-9785 

7 

8-0300 

6-0178 

8154 

5 

7-8982 

I7-8375 

4*     19-2756 

57505 

8103 

8 

14-3550    !   19-3099 

9 

3-0225 

7-6620 

8l55 

6 

10-0585 

17-0653 

4*    21-4781 

5-1223 

8104 

3'§ 

I4-532I        19-1316 

3-1884 

7-4724 

75    754 

9-2 

8156 

27§ 

6-1242  ;  18-3601 

27§     17-4703 

6-1564 

75    77' 

9'5 

8105 

23§ 

I7-3497 

19-0253 

25§ 

5-9938 

7-1928 

K  3612 

9'5 

8157 

4 

11-9790    18-8735 

4*    23-2766 

7-0503 

8106 

6 

I7-5735 

19-3450 

5 

6-2372 

7-4965 

8158 

7 

12-9143    18-0325 

5*    24-2673 

6*2694 

8107 

6 

197963 

18-9888 

6 

8-4335 

7-0025 

8159 

34§ 

3-0355    19-9102 

26§     14-2876 

7-5048 

75    766 

9'5 

,  8108 

i8§ 

21  -1292 

19-4608 

i6§ 

9-7901 

8160 

26^ 

4-2021    19-3797 

23*)     15-4884 

7-0473 

75    767 

9'5 

8109 

4 

157075 

20-1570 

4* 

4-4230  i    8-4235 

8161 

26$ 

4-3528  i  19-7570 

23§     15-6109 

7-4378 

75    768 

9'5 

8110 
8111 

76S 
1  1 

22-2I57       20-5929 
22-9608       20-3753 

87§ 
1  1 

10-9478       8-4566 
11-6739       8-1946 

75    764      6-3 

8162 
8163 

20§ 

6-4138    19-3614 
6-5710  ,  19-2365 

4O§     17-6900 

22§        I7-8572 

7-1757 
7-0613 

75    772 
K  3662 

8-8 
9'4 

8112 

5* 

23-4867       2I-I22O 

6 

12-2456       8-9058 

8164 

5        8-7374    19-8206 

6 

19-9817 

77844 

8113 

5 

127493       8-7893 

8165 

6      10-4677 

19-2963 

7 

217425 

7-3740 

8114 

5 

13-1794       8-1635 

8166 

21        4-5795 

20-0887 

18 

15-8170 

7-7817 

8115 

36§ 

16-3392       2P3532 

5-1285       9-5775 

75    756 

87 

8167 

7       10-6522 

20-6104 

6t 

21-8419 

8-6965 

8116 

5* 

17-0658        21-5980 

5* 

5-8675 

9-7770 

8168 

16      11-4820 

20-0048 

'9 

22  7084 

8-1477 

8117 

I7-309I        21-7645 

293 

6-1203 

9-9267 

75    758 

9'4 

8169 

15        5-6447 

21-0373 

'5 

16-8188       87971 

8118 

V 

17-5227       21-3884 

5 

6-3115 

9-5408 

8170 

10     ;    8-8085 

21-1993 

9 

19-9648       9-1638 

88119 

6 

'77337     21-0573 

5 

6-5018 

9-1968 

8171 

13       :     9-8933 

21-2430 

'4 

21-0438       9-2804 

75    777 

9'5 

18120 

*9S 

18-1904    21-4158 

23* 

6-9828 

9-5268 

75    759 

9-0 

8172 

9      10-5548 

22-8697 

9 

21-5978     10-9437 

'8121 

I2§ 

18-4576     21-0298 

16 

7-2213 

9-1229 

8,73 

263 

9-0645 

23-3402 

28§ 

20-0798 

11-3187 

75    775 

9'5 

[  8122 

7 

19-1141     21-8523 

8 

7-9280 

9-9058 

8174 

'5 

9-1668 

23-743° 

'5 

20-1552 

11-7284 

(8123 

4* 

23-8180     21-7993 

4* 

12-6145 

0-51-00 

8175 

IO 

9-2119 

23-9566 

8 

20-1857 

11-9432 

1  8124 

8 

18-2458     22-5778 

8 

7-1070    ;   10-6782 

8176 

36$ 

9-8923 

23-6891 

38§ 

20-8832 

ii  -7  1  90 

75    776 

9'5 

\  8125 

4 

19-8385     22-8988 

4* 

8-7125     \   IO-9030 

8177 

'4 

I2-I  194 

23-9426 

'5 

23-0890 

12-1168 

[,8126 

4 

20-2141     22-6327 

4 

9-0745 

10-6166 

8178 

12* 

5-I334 

24-0336 

9 

16-1075 

"7547 

|8i27 

'3 

21-6159     23-0628 

'5 

IO-5OOI 

10-9570 

8179 

9 

7-4750 

24-1506 

8 

18-4400 

12-0248 

8128 

'3 

21-8805 

23-0945 

'7 

107645 

10-9768 

8180 

»7 

8-1965 

24-9531 

'5 

19-1090 

12-8719 

1  8  1  29 

7 

22-9175 

23-1001 

7 

II7987 

10-9150 

8181 

4°§ 

8-2540 

24-4592 

4*8 

19-1976     12-3825 

75    773 

9-0 

8130 

»3§ 

17-1563 

23-0405 

23§ 

6-0455 

•2128 

8182 

'9 

9"'  594 

24-5688 

'7 

20-0923     12-5473 

!  8131 

8 

17-6530 

23-4840 

10 

6-5717    i          -6225 

8183 

16 

12-5337 

24-7256 

16 

23-4495     12-9261 

[8132 

7 

21-1788 

23-4251 

7 

10-0840              '3468 

8184 

9'§ 

12-5622 

24-7516 

9*8 

23-4779     12-9543 

75    778 

6-8 

[8133 

5* 

22-3235 

24-0553 

5 

11-2666  !      -9021 

8185 

4Z 

3-4739 

25-9187 

25§ 

I4-3355   :  13-5251 

[8134 

ii 

23-1970 

23-5960 

1  1 

12-1091 

"3945 

8186 

8* 

6-4421 

25-7823 

8 

17-3002     13-5876 

|°'3  5 

5 

13-4850 

I-8359 

8187 

6o§ 

8-9188 

25-9585 

6o§ 

19-7668     13-9198 

75    774 

8-2 

[8136 

12 

15-1012 

24-2399 

12 

4-07I3 

'2-5355 

8188 

5* 

9-0895 

25-2496 

4 

19-9819     13-2226 

|8'37 

7 

15-5628 

24-3184 

10 

4-5359 

12-5854 

8189 

5* 

9-5581 

25-5803 

5 

20-4268 

13-5836 

[8138 

4 

4-8983     12-2138 

1.8139 

'5 

18-6500 

24-5408 

'4 

7-6308     12-6181 

18140 

6 

19-1245     24-2416 

7 

8-0858     12-2869 

•.8141 

7 

20-3472     24-5640 

8 

9-3223     12-5366 

•8142 

7 

15-7625     25-4691 

9 

4-8049     13-7238 

• 

i  rtseau  interval  represents  very  neaily  5'  =  77«-3  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and  82»7  at  Dec.  +  76°.   : 

344 


GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +   75°. 


B.  D. 

1  'IH.III. 

B.  D. 

"No. 

Diam. 

X 

y. 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  2ih  15™  to  2ih  30™ 

R.A.  2ih  15™  to  2ih  30m  —  contd. 

Centre      R.A.  2ih  15'"  Dec.  +  75°              K.A.  2ih  30'"  Dec.  +  76° 

Centre      R.A.  2ih  ism  Dec.  +  75°              R.A.  2ih  30°'  Dec.  +  76° 

1'late  2825.     1895,  Sept.  4.            Plate  2904.     1895,  Oct.  4. 

Plate  2825.     1895,  Sept.  4.            Plate  2904.     1895,  Oct.  4. 

o                    m. 

o 

m. 

8190 

2O 

14-3264 

14-1063 

23 

2-6738 

2-4917 

8249 

8 

19-9320 

25-4029 

8 

8-9868 

13-4087 

8191 

10 

i6-5324 

14-8769 

7        4'92°7 

3-1186 

8250 

5 

9-4947 

13-8956 

8192 

6 

17-1057 

H"5254 

6 

5^734 

27328 

82.51 

g8§ 

24-1892 

25-8344 

65$ 

13-2617 

13-5622 

75    791 

7'3 

8193 

2O 

18-2418 

14-8640 

20 

6-6279 

2-9990 

8194 

5 

19-2808 

14-6934 

5 

7-6530 

27613 

92§ 

1-5925 

13-2298 

75    778 

6-8 

8195 

9 

20-6888 

14-5267 

6 

9-0485 

2-5050 

78§ 

25-3978    24-7389 

75    792 

8-0 

8196 

4 

21-5253 

14-5115 

4* 

9-8813 

2-4369 

8197 

39§ 

23-5310 

14-8265 

3i§ 

11-9025 

2-6236 

74   9'9 

9-5 

8198 

17 

23-5696 

14-2226 

10 

11-9039 

2-0185 

R.A.  2ih  3Om  to  2ih  45m 

8199 
8200 

22§ 

18-0348 
20-2097 

15-0679 
15-499° 

25 

12 

6-4332 
8-6307 

3-2158 
3-5077 

Centre      R.A.  21''  45™  Dec.  +  75°             R.A.  zih  30™  Dec.  +  76° 

8201 

9 

21-4142 

15-4834 

5 

9-8308 

3HI37 

Plato  5018.     1900,  July  7.            Plate  2904.     1895,  Oct.  4 

8202 

9 

24-2195 

I5-3773 

6 

12-6228 

3-1250 

ra. 

8203 

13 

16-6259 

15-7716 

13 

5-0748 

4-0060 

8252 

27§ 

5-6091 

13-9763 

30§     17-2724 

1-8269 

74°  923 

9-5 

8204 

7 

17-6151 

16-8807 

7 

6-1330 

5-0490 

8253 

4 

3-3765 

14-1861 

8205 

40§ 

17-7250 

16-3503 

4i§ 

6-2094 

4-5I30 

75    783 

9'5 

8254 

25§ 

3-3819 

14-1525 

25§ 

15-0375 

1-8725 

74    920 

95 

8206 

6 

19-5072 

16-7574 

6 

8-0138 

4-8060 

8255 

5 

5-4290 

14-377I 

4* 

170697 

2-2180 

8207 

7 

23-1568 

16-1905 

6 

11-6174 

4-0098 

8256 

ii 

6-2088 

14-1658 

1  1 

17-8581 

2-0535 

8208 

4 

15-6886 

17-4627 

8257 

J5§ 

6-6279 

147253 

12 

18-2446 

2-6398 

8209 

10 

15-8655 

17-7205 

9 

4'4392 

6-0015 

8258 

ixjj 

9-1245 

14-4830 

12          20-7524 

2-5458 

8210 

25§ 

20-4166 

17-5675 

23§ 

8-9713 

5-5578 

75    786 

9'5 

8259 

i5§ 

9-4209 

14-4778 

15 

21-0488 

2-5552 

8211 

6 

22-4949 

17-4448 

5 

11-0378 

5-3013 

8260 

5. 

12-2420 

14-8132 

8212 

IO 

23-3662 

17-5303 

9 

11-9120 

5-3307 

8261 

5 

13-6531 

14-1144 

8213 

23 

24-9485 

17-3090 

2I§ 

I3-4774 

5-0075 

8262 

5* 

15-8940 

3*     i5'49°8 

3-6436 

8214 

10 

18-9630 

18-1569 

8 

7-5583 

6-2392 

8263 

7 

4-8329 

15-0003 

5* 

16-4368 

2-8040 

8215 

20 

21-0812 

18-4790 

17 

9-6889 

6*4248 

8264 

2I§ 

5-6910 

15-4370 

16 

17-2675 

3-2926 

8216 

21 

21-8314 

18-7562 

16 

10-4584 

6-6578 

8265 

8 

6-6864 

15-2576 

7* 

18-2721 

3-I730 

8217 

22§ 

14-4252 

I9'I475 

24 

3-0950  '    7-5166 

75    779 

9'5 

8266 

i4§ 

8-2277 

15-5049 

13       19-7971 

3-5107 

8218 

17 

16-7556 

19-4805 

15 

5^379 

7-6986 

8267 

24§ 

9-2967 

15-5222 

26§ 

20-8634 

3-5911 

74    927 

9'5 

8219 

6 

22-9658 

19-2809 

6 

11-6234 

7-1036 

8268 

5 

10-3542 

15-3847 

8220 

22§ 

17-8515 

20-3988 

22§ 

6-5945 

8-5472 

75    784 

9'5 

8269 

i6§ 

12-1500 

15-7461 

15 

23-6970 

3-9853 

8221 
8222 

H 

6i§ 

21-0755 
21-3784 

20-6809 
20-5757 

I  I 

6o§ 

9-8251 
10-1217 

8-6216 
8-4992 

75    788 

6-8 

8270 
8271 

6 

5 

12-9263 
13-1210 

i5'5239 

7* 

5* 

24-4845 
24-6856 

3-8093! 

£3782 

9'5 

8223 

12 

22-9430 

20-6949 

9 

1  1-6894 

8-5185 

8272 

9 

2-6775 

16-6747 

6 

14-1849 

4-3520 

8224 

13 

I7-9538 

21-8618 

10 

6-7894 

9-9995 

8273 

13 

3-8068 

16-5678 

9 

15-3207 

4-3112 

8225 

4* 

17-9605 

21-6904 

4* 

67830 

9-8308 

8274 

4 

4-5564 

16-4827 

8226 

23§ 

18-0771 

21-6343 

22§ 

6-8972 

97661 

75    785 

9'5 

8275 

5 

5  OI35 

16-5126 

4* 

16-5290 

4-3276 

8227 

28§ 

20-5940 

21-9595 

20§ 

9-4291 

9-9305 

8276 

4 

5-3054 

16-6598 

8228 

4* 

22-0440 

21-7328 

4 

10-8603 

9-608  1 

8277 

7 

6-1285 

16-4275 

4* 

17-6468 

4-3056 

8229 

6 

22-3217 

22-1256 

5 

tridoS 

9-9825 

8278 

8 

6-4407 

16-1492 

7 

17-9740 

4-0495 

8230 

49§ 

23-44I7 

22-1709 

34§ 

12-2829 

9-9588 

75    789 

9'5 

8279 

4 

7-4023 

16-7008 

8231 

4 

I4-5794 

22-3767 

4* 

3-4565 

10-7301 

8280 

6 

7-9923 

16-9460 

7 

19-4770 

4-9370 

8232 

42§ 

16-8863 

22-1003 

4°§ 

57413 

10-3063 

75    782 

8-9 

8281 

4 

8-0621 

16-5054 

8233 

4 

8-4305 

10-8668 

8282 

20§ 

8-2152 

16-2034 

15 

197420 

4-2065 

8234 

4 

9-3239 

10-4540 

8283 

5 

8-9175 

16-4733 

8235 

9 

20-8980 

22-4694 

6 

97656 

10-4183 

8284 

6 

13-2833 

16-5281 

'5* 

247823 

4'834i 

8236 

IO 

16-6161 

22-9825 

7 

5-5256 

11-2075 

8285 

i7§ 

.  2-9858 

17-8812 

13 

14-4246 

8237 

4* 

17-2582 

22-9975 

4 

6-1669 

"-I773 

8286 

25§ 

3-0667 

17-2964 

2I§ 

14-5383 

4-9920 

8238 

7 

18-5675 

23-1656 

7 

7-4835 

11-2605 

8287 

14 

3-8818 

17-4469 

12 

15-3407 

5-1918 

8239 

'3 

18-9890 

23-0095 

10 

7-8935 

11-0785 

8288 

7 

6-2075 

17-7065 

4* 

17-6488 

5-590I 

8240 

4!§ 

22-2273 

237804 

23§ 

11-1739 

11-6391 

8289 

6-5196 

17-2158 

12 

17-9893 

5-1174 

8241 

8* 

24-3265 

24-0030 

8 

13-2860 

117297 

8290 

4 

6-9040 

17-0710 

8242 

J9§* 

15-0321 

24-4938 

i7§* 

4-0430 

1  2-8  147"! 

T  C      *J  %r\ 

8291 

4 

7'3343 

17-2888 

8243 

22§* 

15-0334 

24-5691 

20§* 

4-0465 

12-8884! 

75    78° 

9'5 

8292 

ii 

9-0695 

17-9910 

9 

20-4874 

6-0410 

8244 

4* 

I7-8373 

24-o735 

5 

6-8123 

12-2134 

8293 

4 

11-7862 

8245 

17 

20-2963 

24-8052 

II 

9-3H4 

127886 

8294 

4 

11-9035 

17-7108 

8246 

5 

11-5654 

12-0288 

8295 

7 

3-1231 

18-4555 

6* 

14-5280 

6-1496 

8247 

7 

23-3379 

25-2069 

9 

12-3704 

12-9933 

8296 

6* 

4-6890 

18-8705 

5* 

16-0678 

6-6598 

8248 

9 

13-8208 

12-3607 

8297 

13 

47931 

18-2698 

10 

16-2048 

6-0645 

No.  8242.     The  6m  image  coincides  with  the  3™  image  of  8243.     The  diameter  given  is  that  of  the  3™  image. 

I  Titian  interval  represents  very  nearly  5'  =  77»-j  of  R.A.  »t  Dec.  +  75°,  and  8  2"  7  at  Dec.  +  76°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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No. 

Diiim 

IJixii)                 x 

B.D. 

No. 

I  Hani 

B.  D. 

y- 

No. 

Mag. 

V- 

X. 

V- 

No. 

Mag. 

R.A.  2ih  30m  to  2ih  45™  —  contd. 

R.A.  2ih  45m  to  22h  o™  —  contd. 

Centre        R.A.  zih  45™  Dec.  -4-  75°             R.  A.  zih  30™  Dec.  +  76° 

Centre      R.A.  zi&  45™  Dec.  -4-  75"              R.A.  izh  o™  Dec.  +  76° 

Plate  5018.     1900,  July  7.           Plate  2904.     1895,  Oct.  4. 

Plate  5018.    1900,  July  7.         Plate  5071.     1900,  Aug.  ^^. 

m. 

1     m. 

8298 

17 

6-0672 

18-2805 

«sS 

J7"4759 

6  1533 

8347 

'9 

23-6632     15-5179 

'9 

12-0693      3-2694 

8299 

26§ 

12-4690 

15-3246 

33§ 

23-8628 

6-5770 

75    798 

9  '4 

8348 

6* 

24-7756     16-2423 

7 

13-2236 

3-9176 

8300 

4 

13-9810 

18-8165 

8349 

7 

25-0260     157855 

10 

13-4465 

3-4480 

8301 

9 

27818 

19-7015 

5 

14-1103 

7-3798 

8350 

3* 

250610     15-9929 

5 

I3'49!7 

3'6554 

8302 

6 

4-5314    19-1712 

4 

15-8891 

6-9513 

8351 

28§ 

14-4904     15-9276 

45§ 

2-9422 

4-2687 

74   933 

9"5 

8303 

8 

5-3935 

197758 

4*     16-7133 

7-6061 

8352 

6 

14-4780     16-2468 

7 

2-9516 

4^898 

8304 

7 

S'4453 

19-2717 

5       167950 

7-1055 

8353 

20§ 

15-4695     16-2206 

29§ 

3-9400 

4-4982 

8305 

5* 

7-1890 

19-4540 

3*     18-5233 

7-3901 

8354 

7 

16-7801     16-2030 

ii 

5-2461 

4-3972 

8306 

'3 

7-3826 

19-3714 

ii       18-7243 

7-3214 

8355 

4 

16-9143     16-4948 

8307 

7 

7-6125 

19-4905 

6      18-9470 

7-4528 

8356 

H 

18-0133     16-0627 

24§ 

6-4670 

4-I750 

8308 

28§ 

47616 

20-3126 

22§        16-0497 

8*1030 

75    793 

9'5 

8357 

•H§ 

197032    16-3932 

29§ 

8-1747 

4-3980 

8309 

22§ 

5-I997 

20-2941 

i9§     16-4883 

8-1113 

K3753 

97 

8358 

3* 

23-0015 

16-6021 

6 

11-4827 

4'3947 

8310 

5 

6-5856 

20-9315 

5      I7-8373 

8-8320 

8359 

9 

14-9646 

17-0340 

13 

3-4891 

5*345° 

8311 

2I§ 

6-7924 

20-0078 

iy§     18-0978 

7-9211 

K376i 

9'5 

8360 

IT! 

21-0899 

17-9263 

21 

9-6585 

5-8378 

8312 

20§ 

6-9693     20-3634 

i6§     18-2527 

8-2879 

K3764 

9'5 

8361 

18 

H'3393 

17-8436 

17 

12-8921 

5-5455 

83'3 

I4S 

7-4002    20-6170 

ii 

18-6664 

8-5647 

8362 

22§ 

20-8902 

18-4570 

25§ 

9-4911 

6-3827 

8314 

1O 

8-8365 

20-7012 

7 

20-0970 

87328 

8363 

10 

21-5384 

18-4671 

15 

10-1382 

6-3496 

83'5 

12 

1  1  "0647 

20  9690 

9 

22-3074 

9"!337 

8364 

3* 

23-5462  !  18-4737 

4 

12-1439 

6-2258 

8316 

4 

1  1-2665 

20-9455 

8365 

8 

14-001  5  t  19-2858 

16 

2-6718 

7-6552 

8317 

'5§ 

12  5196 

20-2127 

18 

23-8030 

8-4645 

8366 

5 

14-5812     18-8854 

IO 

3-2260 

7-2180 

8318 

7 

12-8908 

20-4008 

7* 

24-1647 

8-1326 

8367 

5 

17-9050     19-7149 

5 

6-5950 

7-8282 

8319 

17 

3-0847 

21-4483 

ii 

14-3100 

9-1381 

8368 

6 

21-9785     19-9835 

9 

10-6757 

7-8339 

8320 

13 

3-3667 

21-3074 

8 

14-6006 

9'0135 

8369 

3o§ 

22  OI78        19-8253 

37§   |  107040 

7-6736 

75    805 

9'3 

8321 

23§ 

8-3168 

21-1097 

2I§ 

'9-5557 

9-1103 

75    795 

9'5 

8370 

4* 

148521        20-2305 

4        3-5841       8-5415 

8322 

6 

87470 

21-4971 

4 

19-9610 

9-5248 

8371 

6 

17-4284 

207733 

6 

6-1867 

8-9148 

8323 

3i§ 

13-0830 

21-9613 

34§ 

24-2607 

10-2477 

75    799 

9'3 

8372 

4* 

18-9295 

20-03  19 

4 

7-6362 

8-0797 

8324 

9 

13-9485       2I72I- 

8* 

25-1375 

10-0558 

8373 

38§ 

23-8978 

20-9458 

38§ 

12-6510 

8-6703 

75    810 

9'4 

'8325 

i6§ 

8-4344  j  22-5655 

'4 

19-5838     10-5720 

8374 

10 

14-0390 

21-2451 

14 

2-8355 

9-6065 

K3787 

9-6 

8326 

i3 

6'iyoi   '  23-6099 

9 

17-2608 

1  1*4823 

«375 

20§ 

I7-5285 

21-3409 

24§ 

6-3228 

9-4763 

(8327 

8 

67593    23-9953 

7 

17-8265 

11-8968 

8376 

>3 

21*2516 

21-5610 

15 

10-0542 

9'4563 

8328 

i7§ 

127105 

23-6715 

'4 

23-7865 

1  1-9298 

8377 

39§ 

22-7I28 

21-4858 

38§ 

11-5058 

9-2868 

75    806 

9'4 

18329 

6 

12-9285 

23-3389 

8378 

54§ 

23-2I43 

"•5143 

6^ 

12-0070 

9-2840 

75    808 

7'5 

8  3  3° 

56§ 

3-3687 

24-6920 

463 

14-4006 

12-3925 

75    792 

8-0 

«379 

20§ 

15-4398 

22*6245 

26^ 

4-3218 

10-8929 

1833' 

7 

3-8298 

24-3093 

5* 

14-8838 

12-0386 

8380 

4 

15-55I3 

22-3831 

4 

4'4  '97 

10-6460 

^8332 

7* 

4-8605 

24-555° 

6 

15-8993 

12-3452 

8381 

4 

5'5'25 

10-1255 

J8333 

4'§ 

5  -44°3 

24-8778 

23§ 

16-4582     12-7030 

75    794 

9'5 

8382 

5 

14-2661 

22-8935 

6 

3-1685 

1-2387 

E334 

6 

9-7323 

24-1507 

5 

20-7846 

12-2300 

8383 

.83 

15  2276 

227835 

24§ 

4-1194 

1-0643 

75    802 

9-0 

r*335 

46§ 

1  1-2152 

24-5625 

43§ 

22-2432 

i2'73'7 

75    797 

8-8 

8384 

6 

5-8760 

1-1844 

'.3336 

4 

n'3974 

24-4385 

5* 

22-4311 

12-6216 

8385 

"§ 

20-9521 

24-0437 

i8§ 

9'9«33 

1-9510 

^337 

32§ 

3-9400 

25-4060 

'5 

14-9265 

"3-I425 

K3747 

9  '4 

8386 

4 

12-7126 

1-6175 

3338 

6t 

7-6468 

25-6940 

5 

18-6126     13-6492 

8387 

9 

14-6175 

24-1  310 

12 

3-5994 

12-4487 

^339 

H 

11-4742 

25-4548 

1  1 

22-4466     13-6356 

8388 

7 

16-0702 

24-7616 

8 

5-0902 

12-9843 

S3  40 

7* 

5-6610 

26-1230 

6 

16-6052  '  13-9597 

8389 

6 

18-0740 

24-6813 

8 

7-0840 

127755 

8390 

3'§ 

22-8157   24-6554 

24§ 

11-8106 

12*4422^ 

7C      8O7 

9'C 

20§ 

26-5722 

11-0473 

75    802 

9-0 

8391 

34§ 

22-8376 

24'5835 

248 

11-8282 

I2'3682j 

/  j      ww/ 

i 

96§ 

2-2985 

25-9278 

75    791 

7'3 

8392 

12 

16-0976 

247883 

*4 

5-1178 

13-0110 

8393 

6 

16-8717 

25-3736 

6 

5-9288 

£  (\  f 

'3-543I 

£  £ 

8394 

6 

18-6399 

25-2803 

9 

7-686l 

I3'3366 

R.A.  2  111  45"-  to  22''  o1" 

8395 
8396 

20 

3°§ 

19  2256 
20-8461 

25-8124 
25-5402 

til 

22§ 

8-3040 
9-9018 

13-8288 
I3-45II 

75    803 
75    804 

9'5 
9-5 

hutre      R.A.  2ih  45m  Dec.  +75°             R.A.  22h  o'»  Dec.  4-  76" 

8397 

9t 

23-2856 

257656 

10 

I2-3517 

13-5196 

£3827 

9'5 

Plate  5018.     1900,  July  7.         Plate  5°7!-     I9°°!  Aug.  22t 

45§ 

15-0088 

26-061  5 

75    801 

8-5 

o 

1341 

it 

18-8373 

14-8297 

12 

7-2087       2-8939 

i342 

6 

2O-22IO 

14-3264 

5 

8-5588       2-3056 

343 

7 

17-0365 

15-7261 

9 

5-4701       3-9051 

'344 

10 

19-2300 

15-8964 

«4 

7-6708      3-9348 

*345 

4 

20-3947 

15-1440 

3* 

8-7851       3-1134 

!346 

12 

22-9653 

157444 

'5 

11-3880      3-5426 

. 

i  rdteaw  interval  represents  Tery  nearly  5'  =  77*'^  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  ami  Szt--  at  Dec.  +  76". 
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GKEKNWICH  ASTEOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    75°. 


B.D. 

B.I). 

Diam. 

y 

Diam. 

z. 

y- 

No. 

Mag. 

N,, 
o. 

X. 

Distill  . 

X. 

y  • 

No. 

Mag. 

R.A.    22h  Om  tO   22h   I5m 

R.A.  22h  om  to  22h  i5m  —  contd. 

Centre       R.A.  zzh  i$™  Dec.  +  75°             R.A.  22h  om  Deo.  +  76° 

Centre       R.A.  22h  i5m  Dec.  +  75°              R.A.  22h  om  Dec.  +  76° 

Plate  5727.    1901,  Aug.  22.          Plate  5071.    1900,  Aug.  22. 

Plate  5727.     1901,  Aug.  22.         Plate  5071.     1900,  Aug.  22. 

in. 

o                        ra- 

8398 

4 

6-0378 

I3-9748 

8457 

5       13-9163     24-2655 

2*       25-0533 

12-6021 

8399 

2-9743 

14-1690 

8 

14-7542 

1-8488 

8458 

33§       4-8113     25-3820 

I9          15-8975        13-1555 

8400 

IO 

3-6546 

14-3644 

6 

15-4229 

2-0860 

8459 

45§       7-3653     25'432° 

4°§      18-4446     13-3615 

75    8i3      9'2 

8401 

16 

4-1195 

14-2799 

8 

15-8898 

2-0295 

8460 

67$       8-1492     25-8837 

58ij     19-1998  i  13-8620 

75    814      8-0 

8402 

22§ 

5-4823  j  14-4299 

26 

17-2422 

2-2650 

8461 

22§ 

9-2462      25-8665 

•9 

20-2966 

13-9125 

8403 

5 

6-0915 

I4-4033 

8462 

6 

9-9193       25-4004 

8404 

6 

6-2431 

14-0828 

8463 

35§   i  10-6029     25'3956 

3i§ 

21-6793 

13-5268 

75    817      9-4 

8405 

9 

6-2799 

H-3368 

4t 

18-0410 

2-2221 

8464 

73§   !  11-2854    25-5618 

72§ 

22-3507 

137341 

75    818      7-0 

8406 

6 

6-9690 

5* 

18-6919 

2-8771 

8465 

9      13-7708  ,  25-0880 

4    ;  24-8597 

13-4147 

8407 

12 

13-1764 

14-4434 

8408 

12 

I3-5997 

14-8121 

9 

25-3224 

3-I439 

67§ 

18-3256 

1-5597 

74    952      8-2 

8409 

4 

6-2270 

I5-0555 

3* 

17-9468 

2-9356 

66§ 

26-8331 

12-5357 

75    821       8-9 

8410 

7 

6-9123 

15-9491 

6 

18-5737 

3-8692 

5*1 

1-2921 

2  I  '  I  049 

75    808 

7'5 

8411 

4 

7-1299 

I5-4534 

3 

18-8226 

3-3873 

8412 

'9§ 

8-4113 

157320 

2I§ 

20-0832 

3-7453 

74    954 

9-5 

8413 

9 

9-3528 

157015 

7 

21-0248 

3-7730 

8414 

10 

9-7518 

15-0595 

5* 

21-4663 

3-1580 

R.A.    22h   15™  to   22h  3Om 

8415 
8416 

4 

9-9605 

"'4757 

15-8824 
15-6516 

6o§ 

21-6228 

3-9910 

74    955 

8-8 

Centre      R.A.  ^l>  i5m  Dec.  +  75°            R.A.  22h  30"  Dec.  +  76° 

8417 

IO 

11-4792 

15-6562 

7t 

23-1528 

3-8581 

Plate  5727.     1901,  Aug.  22.        Plate  2898.     1895,  Sept.  30. 

8418 

7 

13-8463 

15-9053 

m. 

8419 

4 

10-4584 

3* 

22-0667 

4-873I 

8466 

20-3 

14-7161 

'47453 

13 

3-2425 

3-0890 

8420 

i5§ 

11-9548 

167615 

12 

23'5598 

4-9930 

8467 

23§ 

17-4906 

14-6048 

5-9990 

27588 

8421 

4 

13-8103 

16-7854 

8468 

15 

18-0785 

14-3804 

9 

6-5703 

2-4963 

8422 

26 

27536 

17-2239 

20§ 

H'349' 

4-8855 

8469 

1  1 

18-6130 

14-1720 

4* 

7-0897 

2-2495 

8423 

5 

8-0210 

17-8803 

4* 

19-5628 

5-8671 

8470 

IO 

19-6934 

14-7005 

5 

8-2034 

2-7061 

8424 

J5§ 

9-9905 

17-9258 

20§ 

21-5273 

6-0338 

8471 

6 

21-5998 

14-2495 

8425 

5 

12-3911 

17-1685 

8472 

I7§ 

14-5029 

15-1046 

7* 

3-0537 

3-4594 

8426 

6 

13-8533 

17-9566 

8473 

6 

14-5171 

15-1550 

8427 

10 

47393 

18-1408 

9 

16-2698 

5-9240 

8474 

1  1 

147656 

15-8601 

8428 

19 

8-3I33 

1  8  6402 

17 

19-8089 

6-6436 

8475 

5 

15-8571 

8429 

6 

10-3517 

18-8239 

4* 

21-8303 

6-9526 

8476 

12 

16-9518 

iS-1335 

4* 

5^974 

3-3281 

8430 

16 

n'9353 

18-1598 

'4 

23-4528 

6-3843 

8477 

3 

17-1225 

15-2086 

8431 

17§ 

13-5681 

18-3403 

19 

25-0730 

6-6658 

8478 

5 

17-4723 

157742 

8432 

5 

13-8646 

18-5823 

8479 

22§ 

17-6615 

15-3885 

16 

6-2237 

3-5300 

8433 

o 

27 

3-0338 

19-4752 

20§ 

14-4878 

7-I5I2 

8480 

34§ 

17-9505 

'577I3 

29§ 

6-5394 

3-8905 

74   961 

9'5 

8434 

24        4-0592 

19-2920 

20^ 

!5'5239 

7-0303 

8481 

H 

19-3380 

15-2927 

8 

7-8888 

3-3200 

8435 

14        4-1203 

19-0857 

IO 

I5-5973 

6-8275 

8482 

7 

2O-2OO3 

15'5774 

8436 

19 

7-0687 

19-5274 

17 

18-5113 

7-4520 

8483 

4 

20-7715 

'57354 

8437 

i3        7-0757 

19-5164 

9 

18-5179 

7-4420 

8484 

18 

23-4446 

1  5-5080 

8 

11-9993 

3-2576 

8438 

8439 
8440 

Q    .    .   i 

19        7-4147 
10        9-6848 
26s     1  1-6075 

19-8153 
19-6348 
19-3927 

15 
9 
33 

18-8400 
21-1170 
23-0525 

7-7600 
77167 

8485 
8486 
8487 

9 

24-2945 

24-5378 

'5  "3633 

15-5099 
I5-9733 
l6'4433 

4* 
I? 

12-8477 
4-0003 

3-2016 

3-6478 
4-7373 

74    969 
74    959 

9'5 

8441 

3       12-0502 

19-1839 

8488 

12 

1  5-7433 

16-0588 

6 

4'357° 

8442 
8443 

4           12-2222 

6     ;  13-8645 

19-3680 
I9'3445 

3* 

25-3014 

7-6869 

8489 
8490 

8 
MS 

16-4403 

I7-2553 

16-5376 
16-7633 

5* 

i7 

5-0847 
5-9135 

4-7595 

8444 
8445 
8446 

8447 
8448 
8449 
8450 
8451 
8452 

12 
H 

35§ 

8 

8 
i5t 

5 

5-2997 
6-9418 
9-2874 
9-3170 
13-2664 
13-7502 
13-9468 
2-9981 
8-9665 

2o-9733 
20-8849 
20-4519 
207559 
20-3966 
20-5893 
20-2003 
21-1899 
21-4669 

IO 

32§ 

10 

39§ 
45§ 
4 
4t 
9 
4t 

16-6579 
18-3026 
20-6703 
20-6810 
24-6466 
25-1130 

25  3391 
14-3466 

20-2852 

87844 
87905 
8-5118 
8-8157 
8-6980 
8-9217 
8-5448 
8-8603 

75    812 

75    815 
75    819 

9'3 

9'5 

8491 
8492 

8493 
8494 
8495 
8496 

8497 
8498 
8499 

1  1 
'9§ 

26§ 

19 
7 
24§ 
13 

IO 

6 

17-5090 
17-6680 
18-0503 
18-0535 
197205 
21-4988 
21-5213 

22    1088 
22-9760 

16-6281 

I6-54S5 
16-0975 

16-8673 
16-3885 
I6-5335 

16-5439 

16-0250 

16-7470 

5 
7 
16 

12 

4* 
16 

5* 

6-1552 
6-3089 
6-6611 
6-7139 

10-1298 
10-1524 

107025    ; 

4-7766 
46839 
4-2096 
4-9815 

4-4098 
4-4228 
3-8621 

8453 
8454 
8455 
8456 

4 
3 

7 

10-3093 
12-4424 

""4753 
11-6425 

21-1119 

21-6479 
22-3599 
23-1615 

4°§ 
4 

21-6499 

22-8543 

9-23I3 
II-3596 

75    816 

9-2 

8500 
8501 
8502 
8503 

8 

9 

4 
4 

24-5245 
25-0330 

17    3829 
187016 

16-7284 
16-2480 

17-3598 
17  2142 

4* 
-1* 

I3-I643 
13-6319 

3-8841 

i  rtscau  interval  represinti  very  nttrly  5'  =  77-3  of  R.A.  at  Dec.  +  75*,  and  82«7  at  Dec.  +  76'. 
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No. 

I  )l:il  H 

Di&ni 

B.D. 

"KT** 

B.D. 

y- 

X. 

V' 

No. 

Mag. 

.NO. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

Ho. 

Mag. 

R.A.  22h  i5m  to  22h  30™  —  contd. 

K.A.  22h  i5ln  to  22h  30m—  contd. 

Ceutro     R.A.  22h  15™  Dec.  -f-  75°              R.A.  22h  30"  Dec.  +76° 

Centre      R.A.  22h  15™  Dec.  +  75°               R.A.  22&  30™  Dec.  +  76* 

Plate  5727.    1901,  Aug.  22.         Plate  2898.     1895,  Sept.  30. 

Plate  5727.    1901.  An<r.  22.           Plate  2898.     1895,  Sept.  30. 

in. 

in. 

8504 

6 

19-1777  ;  17-7368 

8563 

5 

24-1445 

21-2118 

8505 

13 

19-6243    17-0613 

7 

8-2941 

5-0682 

8564 

25§ 

24-8746 

21-6183 

IO 

13-8423 

9-2573 

8506 

9 

20-3774    17-1493 

4* 

9-0497 

5-1031 

8565 

48§ 

25-0315 

21-2090 

"§ 

I3-97I5 

8-8366 

8507 

5 

20-4328    1773-5 

8566 

4 

14-5891 

22-8081 

8508 

'9§ 

2  1-0430 

17-3738 

«4 

97308 

5-2800 

8567 

«3 

15  6845 

22  6038 

'51 

4-7409 

10-8623 

8509 

4 

21-4141 

17-6217 

8568 

4 

165655 

22-5635 

8510 

4 

2I-7668 

17-3364 

8569 

6 

17-0463 

22-4026 

4* 

6-0877 

10-5704 

85u 

9 

22-5995 

17-2512 

4       u-2747 

5-0530 

8570 

ij 

17-5128 

22-257I 

7 

6-5417 

10-3941 

8512 

18 

22-8I4O 

17-6700 

ii 

11-5183 

S'4574 

8571 

4 

17-6614 

22-05I5 

85'3 

6 

23-0863 

17-7368 

2* 

II7957. 

5-5032 

8572 

9 

1  7-9745 

22-2470 

4 

7-0003 

10-3499 

8514 

6 

23-2245 

17-2555 

4t 

11-8977 

5-0147 

8573 

13 

181193 

22-2078 

6 

7-H'S 

10-3043 

8515 

10 

23-4368 

17-1269 

4* 

12-1037 

4-8736 

8574 

4 

19-5320 

22-2664 

8516 

12 

23-6158 

17-0100 

5' 

12-2738 

4745° 

8575 

6 

20-0913 

22'827I 

5* 

9-1551 

10-7880 

8517 

II 

24-0795 

17-0666 

4 

iz'7375 

4-7679 

8576 

4 

20-1595  '  22-9130 

4* 

9-2270 

10-8661 

8518 

4 

24-4269 

17-4169 

2* 

13-1112 

5-0936 

8577 

46§ 

2O-67O2    :  22-1  143 

34S 

9-6813 

10-0368 

75    828 

8-9 

8519 

27§ 

14-1092 

18  2986 

'9 

2-8763 

6-6725 

8578 

36§ 

21-2348    i  22-0865 

22§ 

10-2378 

9-9693 

75    831 

9'5 

8520 

4 

T4'3743 

18-8509 

8579 

52§ 

22-8321       22-8743 

42§ 

11-8918 

10-6492 

75    832 

77 

8521 

26g 

H'55'4 

18-5749 

17 

3-3359 

6-9227 

8580 

6 

14-4051       23-6375 

8522 

6 

15-3683 

18-8472 

8581 

25§ 

15-0308       23-9785 

»3 

4-1824 

12-2790 

8523 

7 

15-6225 

I8-4575 

8582 

7 

157400 

23-6131 

4* 

4-8647 

11-8656 

8524 

»9§ 

16-0320 

18-4284 

13 

4-8042      6-6734 

8583 

9 

18-1  163     23-9563 

6 

7-2603 

12-0468 

8525 

6 

22-3142 

18-2773 

3* 

11-0647      6-0946 

8584 

7 

18  9040  ;  23-8420 

8526 

6 

22-8523 

187057 

4* 

11-6272      6-4879 

8585 

4 

19-2232     23-1569 

8527 

9 

14-8980 

19-0868 

3* 

37202       7-4093 

8586 

10 

20-4217  123-4549 

5 

9-5251 

11-3920 

8528 

4 

15-9275 

19-8281 

8587 

46§ 

20-7142     23-7526 

28§ 

9-8385 

11-6673 

75    829 

9-1 

8529 

'9§ 

16-0728 

19-4863 

12 

4-9150      77279 

8588 

28§ 

21-7120 

23'4235 

H 

10-81  10 

11-2695 

8530 

7       16-7763 

19-6032 

5t      5-6238      77963 

8589 

24§ 

22-1278 

23-6117 

1  1 

11-2358 

11-4322 

8531 

27§ 

18-9518 

19-4058 

«7§ 

77814 

7-4506 

75    826 

9'3 

8590 

10 

23-1463 

22-9793 

6 

12-2086 

10-7306 

8532 

4 

19-4179 

19-0148 

859I 

6* 

23-5773 

23-2780 

4* 

12-6622 

11-0031 

8533 

10 

20-2083 

19-4023 

4. 

9-0348 

7-3598 

8592 

9 

•47943 

23-9995 

6 

13-9156 

11-6376 

8534 

5 

20-8213 

19-4729 

8593 

9 

14-4887  ;  24-9350 

4* 

37092 

13-2706 

8535 

6 

21-3419 

i9-I753 

3 

10-1520 

7-0585 

8594 

7 

I4-5453 

24-2898 

3*       37202 

12-6241 

K3870 

lO'O 

8536 

6 

21-4519 

19-8824 

3*     10-3097 

7-7552 

8595 

5°§ 

15-6860 

24-0920 

38§       4-8426 

12-3468 

75    821 

8-9 

8537 

5 

21-5163 

19-6298 

8596 

9 

15-8330 

24-6340 

4*      5-0242 

12-8782 

8538 

13 

21-8938 

19-8494 

6      107460 

7-6936 

8597 

5 

i  5-9100 

24-3811 

3*      5-0822 

12-6199 

8539 

5 

22-3341 

19-2092 

8S98 

7 

16-3799    24-2959 

5* 

S'5474 

12-5021 

8540 

5 

22-8717 

19-4668 

3*     11-6937 

7-2466 

8599 

•5 

18-9550    24-4179 

8541 

6 

23-1260 

19-9498 

3*     11-9837 

7-7061 

8600 

4 

19-0515     24-4227 

,8542 

16 

23-2162 

*974°3 

7     ;  12-0590 

7-4972 

86oi 

3°§ 

21-0653     24-8450 

16 

10-2629 

127325 

75    830 

9'5 

!8543 

5 

23-4999 

19-1228 

4*    12-3024 

6-8616 

8602 

6* 

227960    247014 

5 

11-9818 

12-4731 

8544 

4 

23'5553 

19-6545 

8603 

53§ 

24-3972 

24-3674 

23§ 

I3-55I4 

12-0333 

75    834 

9'4 

8545 

16 

24-8553 

19-1418 

7 

I3-6551 

67876 

8604 

10 

24-5765 

24-1390 

6 

I37I58 

11-7928 

'8546 

3 

I5-5593 

20-2980 

8605 

6t 

24-8134     24-4135 

4* 

13-9702 

12-0519 

18547 

83§ 

15-9060 

20-0918 

62§ 

4-7904 

8-3416 

75    822 

7'3 

8606 

8 

15-0658 

25-6606 

5 

4-3301 

13-9513 

8548 

7 

16-2278 

20-8127 

8607 

12 

18-1956 

25-4074 

5 

7-4348 

13-4906 

8549 

25§ 

16-8828 

20-2314 

H 

5-7756 

8-4145 

8608 

33§ 

21*6303 

25-5323 

'3 

10-8720 

13-3801 

8550 

27§ 

17-2589 

20-3151 

«7§ 

6-1561 

8-4721 

8609 

12 

22-4934 

25-1590 

S* 

117077 

12-9491 

8551 

6 

17-8308 

20-3505 

4* 

67287 

8-4726 

8610 

6t 

22-5001 

25-8103 

4 

117597 

13-5997 

1855* 
'  8  •  'i 

4 

18-5184 

20-5630 

-•* 

8611 

7 

22*7003 

25-9368 

4 

1  1*9720 

137109 

8:o3 

"554 

4 
6 

24-2157 
24-5886 

20-741  1 
20-2047 

2  n 

4* 

13-1252       04271 
13-4594      7-8646 

i°9§ 

15-4069 

25-8023 

75    820 

O      £. 

6-8 

j8555 

6* 

24-9249 

20-3795 

4 

13-8064      8-0145 

i?2§ 

25-3488 

22-8812 

75    836 

57 

8556 

7 

14-9278 

21-8143 

I  °557 

74§ 

16*4222 

21-4278 

62§       5-3972      9-6425 

75    823 

7-8 

J8558 

6 

'77523 

21-7775 

4-t      6-7451       9-8993 

)8559 

25§ 

17-9488 

21-1534 

i6§      6  9020      9-2626 

8560 

5°§ 

17-9883 

21-5971 

39§       6-9690      97046 

75    825 

87 

|8s6i 

13 

21-7448 

21-2701 

5       10-6962      9-1230 

8562 

438 

24-0380 

21-9600 

23§     i3'°3°8      9^6540 

75    833 

9'5 

i  rtoeau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77"'3  of  R.A.  at  Dec.  +  75",  and  82«'7  at  Dec.  +  76°. 

348 


GrKKENWICH    ASTKOGRAPHIC    CATALOGUE,    1900. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

,  a. 

Diam. 

X. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

x.                   y. 

LMani, 

x.                     */. 

No. 

Mag. 

R.A.  22h  3om  to  221'  45'" 

R.A.  22U  30'"  to  22h  45m  —  contd. 

Centre        R.A.  22''  45'"  Dec.  +75'             R.A.  22''  30'"  Dec.  +76° 

Centre      R.A.  22h  45""  Dec.  +75°               R.A.  2zh  30""  Dec.  +  76° 

Plate  3304.     1896,  Nov.  10.        Plate  2898.     1895,  Sept.  30. 

Plate  3304.    1896,  Nov.  10.          Plate  2898.     1895,  Sept.  30. 

in. 

o 

in. 

8612 

'3 

2-9383 

14-6825 

•3 

14-5554 

2-2882 

8671 

IO 

13-1597 

19-8691 

ii       24-4414       8-0940 

8613 

J»§ 

5-9740 

'4-4713 

17-6009 

2-2632 

74    976 

9'3 

8672 

8t 

3-0880 

22-3575 

1  1        14-2326      9-9612 

8614 

9 

7-1620 

H'3348 

7* 

187943 

2-2031 

8673 

9 

97943 

21-8203 

9      20-9593      9-8365 

8615 

12        ;      8-3991 

I4-5735 

H 

2O'OI2O 

2-5159 

8674 

35§ 

io-4754 

21-3199 

37§     21-6723      9-3775 

75    849 

9-0 

8616 

7     '    5'3o67 

15-2750 

6 

I6-8828 

3-0265 

S675 

8 

10-4874 

21-4054 

9      21-6792      9-4626 

8617 

2I§     1      5-3409 

15-2560 

26§ 

16-9175 

8676 

12 

11-0662 

21-8474 

15 

22-2292      9-9426 

8618 

4     !    6-4458 

15-6049 

8677 

6 

11-8255 

21-2304 

5 

23-0240 

9-3701 

8619 

4        67014 

15-3366 

4 

I8-2734 

3-1723 

8678 

"5§ 

22-8735 

io6§ 

14-3996    10-4859 

75    836 

57 

8620 

5o§       8-0205 

'57253 

19-5673           3-6404 

74    98° 

8-2 

8679 

4* 

5-9770 

22-9339 

6       17-0868     10-7107 

8621 

13       10-5664 

15-9223 

15 

22-0940    i      3-9980 

8680 

5*      9-6462 

22-3068 

5      20-7845     10-3104 

8622 

5 

10-7984 

'5-7594 

6* 

22-3343           3'85'6 

8681 

5t     10-6125 

22-2776 

5      21-7489    10-3451 

8623 

'9 

3-6190 

16-2762 

'9§ 

I5-I355       3'9'97 

74    973 

9'5 

8682 

5       14-9150        -1705 

8624 

4 

5-4531 

16-5790 

5 

16-9518 

4*3354 

8683 

22    ;   3'8945 

23-8196 

ig§ 

14-9488        -4674 

75    837 

9-5 

8625 

6 

5"5929 

16-2582 

7 

17-1084 

4-0235 

8684 

4 

157096  |     -7956 

8626 

4 

5-9683 

16-6073 

5 

17-4604 

43977 

8685 

3o§   :    5-4086 

24-0700 

20§ 

16-4420        -8091 

75    838 

9'  5 

8627 

24§ 

6-3210 

16-3822 

29§ 

17-8309 

4-1932 

74    977 

9'4 

8686 

6 

7-5151 

23-9568 

6       18-5519        -8274 

8628 

17 

8-5627 

16-7655 

24§ 

20-0423      47143 

K  3960 

9'4 

8687 

7 

12-5049 

23-7237 

8      23-5517 

•9010 

8629 

5* 

8-5757 

16-3951 

4 

20-0762  |    4-3447 

8688 

H 

12-7160 

22-8333 

17       23-8159 

•0240 

8630 

13 

12-4569 

16-6588 

H 

23-9318 

4-8492 

8689 

4 

17-2695 

12-6841 

8631 

4 

15-5252 

5-9820 

8690 

5 

6-6272 

247035 

6 

17-6189 

12-5198 

8632 

5 

57803 

17-4508 

6* 

17-2227 

5-2266 

8691 

6 

18-8086 

12-8009 

8633 

4 

6-0505 

17-2564 

6* 

17-5004 

5-0518 

8692 

22§ 

7-8848 

24-4101 

'7§ 

18-8966 

12-3027 

75    843 

9'5 

8634 

12 

7-5297 

17-4091 

12 

18-9720 

5-2922 

8693 

6 

•9'3933 

12-8909 

8635 

'3 

9-2249 

17-3897 

15 

20-6645 

5'3769 

8694 

5 

20-8384 

12-801  1 

8636 

2'§ 

9-9205 

'7-7757 

2  4? 

21-3348 

5-8065 

75    848 

9*5 

8695 

4t 

10-0313 

247189 

5 

21-0198 

12-7446 

8637 

IO 

12-4893 

17-1918 

ii 

23-9335 

5-3821 

8696 

47§ 

6'122O 

25-8153 

29§ 

17-0483 

13-5968 

75    839 

9-2 

8638 

7 

13-2651 

17-3460 

6*    24-7004 

5-5828 

8697 

4 

17-9250 

13-5533 

8639 

'4 

13-3653 

17-4506 

21 

24-7937 

5-6924 

8698 

34§ 

9-2274 

25-2127 

22§ 

20-1830 

13-1865 

75    845 

9'5 

8640 

35§ 

2-8513 

18-4130 

24S 

14-2402 

6"oo6o 

75    835 

9'5 

8699 

4* 

9-4590 

25-3954 

5 

20-4061 

13-3884 

8641 

4* 

3-4883 

18  6021 

6     i  14-8645 

6-2387 

8700 

1  6 

9-6190 

25-0535 

'5§ 

20-5854 

13-0512 

K  3963 

9'S 

8642 

4 

4-2328 

18-4036 

5 

15-6178 

6-0825 

8643 

4* 

4-7360 

192097 

6 

16  0695 

6-9182 

79§ 

26-7607 

2-7223 

74    986  '    9-0 

8644 

Cl  fi 

3'§ 

6-4942 

18-4669 

3°§ 

17-8745 

6-2846 

75    841 

9  "4 

26-4885 

3-6893 

74    985      9-0 

8645 

5t 

6-6501 

19-0174 

6 

17-9970 

6-8474 

8646 
of.  .  _ 

3* 

18-7817 

4 

18-8248 

6-6590 

8047 

'5 

»734 

19-0528 

'4 

'9'5'39 

6-9723 

8648 

8649 

>9§ 
i8§ 

8-2671 
8-9365 

18-5739 
18-9178 

2I§ 
21§ 

19-6345 
20-2816 

6-4998 
6-8881 

75    844 

9  "4 

R.A.  22h  45m  to  23h  om 

8650 

n  £. 

22§ 

9-4602 

18-2578 

26$ 

20-8455 

6-2601 

75    846 

9'  5 

Centre      R.A.  Z2h  45™  Dec.  +  75°              R.A.  23h  o™  Dec.  +  76° 

8651 

4 

97601 

187304 

1     Q  •    A      *      A    ** 

5 

21-1147 

67488 

Plate  3304      1896,  Nov.  10.        Plate  5125.     1900,  Sept.  29. 

r>  £. 

5 

11-5224 

18  4147 

6 

22-8927 

6  5431 

ni. 

8653 
8654 

o  £.  _,  _. 

8 
5 

11-8707 
13-8905 

18-4453 
18-4479 

10 

5* 

23-2406 
25-2581 

6-5954 
67240 

8701 

8702 

4°§ 

3* 

15-1450 
18-0515 

14-3648 

75§ 
4* 

3-5005 
6-4302 

2-6279 

2-8745 

74°  986 

9-o 

8655 
8656 
8657 

Qf\  i-  Q 

7 
9 

3-3846 

5'H7i 
6-0835 

s  . 

19-4715 
19-4277 
19-8812 

8S 
8 

14-7075 
16-4666 

I7-3743 

7-0961 
7-1608 
7-6701 

8703 
8704 
8705 

17 
25§ 
'9 

18-3163 

18-9960 
20-8133 

I4-2355 
14-6159 

14-4121 

47§ 

26§ 

6-6599 
7-3625 
9-1626 

2-3045 
2-6382 

2-3230 

74    99' 
74    992 

9'4 
8-8 

0050 

8659 
8660 
8661 

4        0-0717 
21         8-6552 
13        9-2280 
5       10-6936 

19-2236 
19-3886 
19-0848 
19-3045 

6 

«S 

6t 

17-4009 

i9'9743 
20-5635 

22  0128 

7-0195 

7-3403 
7-0683 

7-3784 

8706 
8707 
8708 
8709 

6 
5 

IO 

8 

22-5955 
22-9525 

23-9186 

24-7276 

15-1976 

'4  '9463 
15-0138 

I4-4545 

8       10-9920 
8        11-3305 
14     ,  12-2985 
10       13-0708 

2-9970 
2-7232 
2-7299 
2-1233 

8663 
8664 
8665 

ftAAA 

1  2 

5 

7 
15 

1  1  0045 
12-0685 
3-2556 
4-0100 

18-9435 
19-2060 
207704 
20-6048 

16 

8* 
9 
H 

22-3453 
23-3936 

'4'4993 
15-2614 

7-0388 
7-3656 
8-3868 
8-2648 

8710 
8711 
8712 
87'3 

29§     14-9243 
4!     15-2081 
ii       17-1616 
19       18-8200 

15-2488 
15-6541 
15-1748 

I5-9535 

6o§ 
6 
>5 

3-3373 
3-6480 

5-5663 
7-2695 

3-5244 
3'9'43 
3-3I33 
3-9858 

74    985 

9-0- 

OUOO 

8667 
8668 
8669 
8670 

2O 

18 
18 

4 
6 

6-0108 

7-9425 
8-0050 

8-9520 

20-3097 
20-5517 
20-8750 
20-0966 
20-7186 

'9S 

61 
6 

15-8561 
17-2640 
19-1686 
19-2798 
20-1868 

8-0058 

8-3355 
87793 
8-0037 

8-6822 

8714 

8715 
8716 

8717 
8718 

4* 

4 

4 
4 

19-6485 
20-3451 
22-4904 
23-2199 
24-0763 

15-1955 
i  5-9810 
15-8521 
15-3265 

I5HI49 

V* 

39$ 
7 
8 
6 

8-0522 
8-7925 
10-9260 
1  1  6208 
12-4807 

3-1825 
3-9178 
3-6562 
3-0855 
3-1226 

74    994 

9  '4 

i  r&seau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77»-3  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and  82"7  at  Dec.  +  76°. 
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ZONE    +    75° 


.No. 

Diani. 

~x. 

f. 

Dlam.     x. 

!/• 

B.  D. 

No. 

Mam. 

x.        y. 

Diani.     x.        y. 

B.  D. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  22h  45m  to  23h  om  —  contd. 

Centre   R.A.  22h  45™  Dec.  +  75°      R.  A.  23^  om  Dec.  +  76" 
Plate  3304.  1X96,  Nov.  10.    Plate  5125.  1900,  Sept.  29. 

R.A.  22h  45m  to  23h  om  —  contd. 

Centre   R.A.  22h  45™  Dec.  +  75°      R.A.  23h  o™  Dec.  +76* 
Plate  3304.  1896,  Nov.  10.    Plate  5125.  1900,  Sept.  29. 

m. 

o 

m. 

8719 

13    24-5216 

15-9528 

18 

12-9615 

3-6277 

8-778 

5t 

18-8806 

20-6367 

6 

7-6204 

8-6567 

8720 

H  ;  H'2574 

16-5392 

17 

27542 

4-8573 

8779 

4* 

19-7040 

20-3455 

5 

84265 

8-3152 

8721 

6 

16-6632 

16-7988 

6* 

5-1698 

4-9655 

8780 

5* 

20-0390 

20-7137 

6 

87827 

8-6625 

8722 

9 

16-8077 

16-5666 

12 

5-2993 

4-7256 

8781 

5 

9-41  10 

8-347° 

8723 

25§ 

17-7229 

16-8617 

*»§ 

6-2313 

4-9615 

74  99°   93 

8782 

6 

107567 

8-0961 

8724 

19 

20-1188 

16-3976 

23§ 

8-5947 

4'3489 

8783 

4 

1  1-9064 

8-6817 

8725 

7 

20-2595 

16-9272 

1  1 

87673 

4-8667 

8784 

6o§  23-8561 

21-2655 

72§ 

12-6285 

8-9745 

75  867 

7'5 

8726 

4 

20-5731 

167528 

5 

9-0695 

4-6752 

8785 

29   24*8184  20-6550 

27§ 

13-5500 

8-3055 

75  868 

9'4 

8727 

3* 

22-8185  16-2835 

6 

11-2825  i  4-0689 

8786 

n*  25-1675 

21-3368 

13 

13-9398 

8-9630 

8728 

7 

23-0205  16-3254 

1  1 

11-4844   4-0953 

8787 

»3 

14-0875 

21-3259 

18 

2-8820 

9-6449 

8729 

10 

25-2241  16-5908 

16 

13-7013 

4-2232 

8788 

7 

14-8528 

21-2314 

IO 

3-6416 

9-5029 

8730 

i8§ 

14-3978  16-8476 

34§ 

29105 

5-I56I 

K  3988   9'4 

8789 

8 

15-0605 

21  6757 

1  1 

38740 

9-9350 

8731 

6 

15-3854  17-5823 

4 

3-9455 

5-8264 

8790 

8 

15-4090 

2I-2O72 

1  1 

4-1940 

9'4445 

8732 

22§ 

15-7581  17-4074 

36§   4'3°5' 

5-6305 

K  4000   9-4 

8791 

4 

5-3272 

9-0498 

8733 

16 

16-4031  17-4048 

23    4-9505 

5-5852 

K  4001   9-4 

8792 

8   16-7648 

21-2315 

10 

5-5479 

9-3836 

8734 

7 

16-7741  16-9543 

8  '  5^895 

5-I14I 

8/93 

4*  18-3975 

21-2960 

7 

7-1826 

9'3457 

8735 

15 

18-0928  17-4009 

19    6-6351 

5*4759 

75  856   9'5 

8/94 

16   18-8391 

21-3267 

19 

76233 

9-3474 

8736 

4* 

18-8740 

17-6895 

4 

7-4322 

5-7148 

8795 

26§ 

19-2643 

21-6349 

J« 

8-0675 

9-6272 

75  860 

9'5 

8737 

6 

19-6882 

17-5940 

7 

8-2387 

5'5704 

8796 

4* 

19-3582 

2''3555 

6 

8-1432 

9-3435 

8738 

6t 

19-8320 

17-0514 

9 

8-3489 

5-O2OO 

8797 

4 

197170 

21-4694 

6 

8-5100 

9-438o 

8739 

10 

20-3775 

17-6197 

'4 

8-9291 

5-55Z3 

8798 

4 

9-6599 

9-0930 

8740 

5 

10-6202 

5-4935 

8799 

6* 

2i"oo6o  21-6470 

8 

9-8080   9-534" 

8741 

H 

23-0849  17-7584 

'5 

11-6371 

5-5240 

8800 

4 

14-4905  22-641  4 

5 

31637 

10-9300 

8742 

5 

23-1000  17-7575 

7 

116508   5-5154 

8801 

10 

15-6767  219763 

ii 

4-5089 

10-1954 

8743 

4 

14-3255  17-8803 

6 

2-9075 

6-I9I2 

8802 

10 

16-91  50 

22-7574 

'4 

57938 

10-8963 

8744 

7 

15-7678  17-9468 

8 

4'3489 

6-1678 

8803 

28§ 

19-1646 

22-1058 

Jll 

7-9975 

10  1046 

75  859 

9'5 

8745 

8 

16-0782  17-9603 

10 

4-6599 

6  1610 

8804 

6 

'9  5497 

22-9540 

IO 

S'4341 

10-9258 

8746 

18 

17-5208  17-9443 

26§ 

6  0978 

6-0550 

8805 

4* 

19-725- 

22-3448 

5 

8-5735 

10-3147 

8747 

13 

18-5992  18-5551 

18 

7-2116 

6-5967 

8806 

4 

9-5139 

10-7925 

8748 

4°§ 

20-3459  18-9640 

56§ 

8-9803   6-89^2 

75  862 

8-0 

8807 

6 

20  9109 

22-9018 

IO 

9-7912 

10-7905 

8749 

5 

20-6209  18-9090 

8 

9-2505  !  6-8236 

8808 

8 

22-1993 

22-4849 

10 

1  1-0490 

10-2953 

8750 

33§ 

21-1591  18-6215 

42§ 

9-7707 

6-5044 

75  863 

9-2 

8809 

4 

11-4583 

10-4227 

8751 

3 

23-0535  !  19-2127 

9 

1  1-6980 

6-9730 

8810 

17 

227869 

22-9638 

'9 

1  1-6672 

10-7351 

8752 

20 

23-6327  18-5134 

*«8 

12-2314 

6-2399 

8811 

5* 

14-3702 

23-1770 

7 

3-2808 

11-4749 

8753 

>7 

23-9023  18-6839 

icg 

12-5118 

6-3946 

8812 

4* 

15-1070 

227540 

4 

3'99'3 

1  1-0063 

8754 

4 

12-9338 

6-5619 

8813 

5 

16-3967 

23-1507 

5 

5-3000  j  11-3233 

8755 

4 

14-3890  18-8364 

5 

3-0285 

7-1446 

8814 

6* 

i6'6i  10 

23-7840 

6 

5-5550  11-9377 

8756 

4 

14-3844  19-2648 

4 

3-05I3 

7-5667 

8815 

9 

17-5410 

23-1600 

10 

6-4418  11-2615 

§757 

4* 

17-0424  19-0330 

4* 

5-6889 

7-1790 

8816 

63§ 

18-9360 

23-7172 

86§ 

7-8713 

11-7281 

75  858 

77 

8758 

4 

17-0473  19-3417 

6 

5-7120 

7-4817 

8817 

8 

21-7808  23-4471 

12 

10-6918 

11-2840 

8759 

6 

19-0595  19-7821 

7 

77479 

77921 

8818 

6 

11-5260 

11-5670 

8760 

23§ 

19-3643  19-2308 

25§ 

8-0173 

7-2235 

8819 

44§ 

22-7718  23-5586 

42§ 

11-6860  11-3301 

75  865 

r1 

8761 

4 

8-0853   7-7245 

8820 

3 

12-1426  1  1-2848 

8762 

4   :  9-5814  I  7-0828 

8821 

8 

23-3081  24-0265 

1  1 

12-2506  11-7631 

8763 

5 

21-0088 

19-9269 

7    9-7035   -'8150 

8822 

1  1 

H'5975  24-0750 

'5 

3-5627  12-3572 

8/64 

9 

22-1887  19-2518 

II   10-8370   7-0705 

8823 

'5   '5'4337  24-5499 

17 

4-4282  {  12-7788 

8765 

6 

23^973  19-9224 

10   12-1868   7-6555 

8824 

8   15-8111 

24-2747 

1  1 

4-7870 

12-4799 

8766 

10 

24-5179  20-1823 

12 

13-2175 

7-8512 

8825 

6 

5-3663 

12-1840 

8767 

1  1 

14-4803  19-8504 

16 

3-1813 

8-1486 

8826 

10 

18-0332 

24-6543 

'5 

7-0285 

12-7213 

E  4011 

9-6 

8768 

5* 

15-0209 

20-0954 

6 

37348 

8-3584 

8827 

2* 

18-4251 

24-0685 

4 

7-38I5 

12-1097 

8769 

3 

16-0320  19-9461 

3* 

47372 

8-1450 

8828 

7 

1  8  -6100 

24-3150 

9 

7-5812 

12-3460 

8770 

4 

5-384« 

8-5127 

8829 

_* 

, 

18-8870  124-8270 

10    7-8911 

12-8392 

8771 

20§ 

17-0128  19-8995 

25§ 

5-7119   80393 

75  853   9-3 

8830 

8*  22-8767  :  24-2978 

13   11-8384 

12-0628 

8772 

7 

17-0118 

20-8352 

10 

5-7694   8-9725 

8831 

9   14-6774  25-2984 

15 

3-7197 

'3'5744 

K-3996 

9-6 

8773 

26g 

'7-5143 

20-5915 

34§ 

6-2573   8-6961 

75  854   9-0 

8832 

36§ 

18-2271  25-4852 

4°§ 

7-2732 

13-5386 

75  857 

9-0 

4* 

17-6745 

20-1528 

4 

6-3845  !  8-2477 

8833 

4 

18-4140  25-3502 

8 

7-4495 

«3'39'7 

8775 

26§ 

176895 

'9-9343 

37§ 

6-3941    8-0303 

75  855   9-0 

8834 

12 

19-8359  J257868 

'7 

8-9003 

13-7409 

75  861 

9'5 

8776 

4 

6-6431    8-4144 

8835 

4* 

20-2489  25-3516 

10 

9-2825 

13-2776 

°777 

4* 

18-4333 

20-1965 

5 

7-1507    8-2450 

8836 

5  ,  10-0418 

13-3293 

i 

i  rtstau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77a'3  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and  828'7  at  Dec.  +  76°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +  75°. 


B.  D. 

1  'iai  ii  . 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X.                          y. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  22h  45m  to  23h  om  —  -contd. 

E.A.  23h  om  to  23h  i5m  —  contd. 

Ceutre      R.A.  2Zh  45™  Dec.  +  75°              R.A.  23h  om  Dec.  +  76° 

Centre      R.A.  23"  15™  Dec.  +  75°             R.A.  23h  om  Dec.  +  76° 

Plate  3304.    1896,  Nor.  10.         Plate  5125.    1900,  Sept.  29. 

Plate  5081.    1900,  Sept.  6.        Plate  5125.    1900,  Sept.  29. 

o 

til. 

o                        in. 

8837 

12 

2  I  '6904 

25-2621 

H 

107152 

13-0966 

8888 

'3 

II-5572 

18-1478 

12 

22-9400 

6-1539 

8838 

4 

11-4736 

13-7283 

8889 

5 

II-56l8 

18-9488 

8839 

4 

12-0408 

13-0778 

8890 

i8§ 

13    l6o8 

18-991; 

'9 

24-4873 

7-0975 

8840 

8* 

*3'7457 

25-5611 

13 

12-7845 

13-2702 

8891 

12 

4-537I 

19-1725 

8 

15-8688 

67304 

8841 

73§ 

247193 

25-8742 

56§ 

13-7759 

13-5199 

75    869 

8-7 

8892 

21 

6-4192 

19-5374 

16 

17-7230 

7-2148 

8893 

36§ 

8  0105 

19-6488 

27§ 

19-3039 

7-4269 

K.4077 

9'4 

?6§ 

26'6l39 

14-1239 

74  1001 

8-5 

8894 

'4 

8-1641 

19-3709 

13       19-4756 

7-1587 

8895 

13 

8-4296 

19-5416 

13       19-7288 

7-3464 

8896 

9 

9-8817 

19-8556 

10       21-1588 

77526 

R.A.  23h  om  to  23h  15™ 

8897 

4* 

9-9120 

19-2637 

3*     21-2289 

7-1591 

Centre      R.A.  23h  15°'  Dec.  -f  75°              R.A.  23^  0™  Dec.  -f  76° 

8898 

6 

10-5026 

19-5652 

4*    21-7961 

7-5005 

Plate  5081.     1900,  Sept.  6.          Plate  5125.     1900,  Sept.  29. 

8899 

i?§ 

11-2375 

19-1046 

«4 

22-5601 

7-0888 

III. 

8900 

10 

12-6225 

19-7303 

1  1 

23-9018 

7-8014 

8842 

83§ 

3-2859 

>4'i853 

79§ 

i4"9365 

1-6733 

74  looi 

8-5 

8901 

26§ 

13-2547 

19-8659 

3°§ 

24-5258 

7-9763 

8843 

'3 

3'46°3 

14-2767 

10 

15-1023 

17763 

8902 

5 

4'  '348 

20-0778 

4 

15-4100 

7-6092 

8844 

6 

4-0558 

H'5355 

8903 

5 

5-3330 

20-3520 

8845 

°4§ 

4'8395 

14-8564 

97§ 

16-4423 

2'4434 

74  1  002 

7'3 

8904 

6        77163 

20-8718 

4       18-9328 

8-6280 

8846 

36§ 

4"9055 

14-2098 

38§ 

16-5511 

1*8004 

741003 

9'4 

8905 

24§      :       8-2463 

20*0065 

2i§     19-5160 

7-8004 

8847 

'5 

S'5739 

14-1748 

12 

17-2191 

1-8078 

8906 

53§       8-4814 

20-0153 

46§ 

19-7512 

7-8235 

75    87i 

8-5 

8848 

15 

5-8164 

14-2431 

12 

I7'4565 

1-8925 

8907 

4 

8-4946 

20-7600 

8849 

5 

6-5128 

14-5890 

8908 

9 

9-4212 

20-8815 

7 

20-6327 

87474 

8850 

8 

6-8200 

14-0398 

5 

18-4708 

1-7529 

8909 

15 

10-3866 

20-4950 

15       21-6218 

8-4231 

8851 

t 

7-7750 

14-2661 

8910 

9 

11-4039 

20-0995 

6      22-6620 

8-0932 

8852 

6 

9-4094 

14-7312 

8911 

13 

11-7172 

20-0572 

9      22-9788 

8-0702 

8853 

9 

3-0223 

15-2340 

7 

14-6062 

2-7051 

8912 

5 

12-1422 

2O'IOl6 

8854 

6 

4-5335 

15-1145 

89>3 

6 

12-2618 

20-5971 

4 

23-4864 

8-6453 

8855 

43§ 

5-4341 

15-5001 

36§ 

16-9968 

3-1219 

74  1005 

9'5 

8914 

5 

iz'3343 

20-9510 

8856 

7 

10-5708 

I5'5074 

8915 

5 

12-4024 

20-4507 

8857 

38§ 

12*6212 

I5-5733 

53§ 

24-1660 

3-6500 

K  4104 

9-1 

8916 

22§ 

12-5684 

20-9203 

26 

23-7723 

8-9833 

8858 

36§ 

12-7527 

15-3221 

46§ 

24-31  10 

3-4091 

74  IOI5 

9'3 

8917 

5 

13-3116 

20-6502 

8859 

6 

13-4761 

15-3374 

8918 

4*§ 

13-7300 

20-1462 

47§ 

24-9823 

8-2856 

K.4iio 

9-5 

8860 

6 

13-6691 

15-3618 

8919 

'4 

4-4379 

21-0958 

ii 

15-6478 

8-6448 

8861 

4 

13-8508 

'5-3331 

8920 

10 

5-1203 

21-8971 

7 

16-2752 

9-4900 

8862 

9 

4'4787 

16-0558 

6 

16-0055 

3-6163 

8921 

1  1 

5-2777 

21-1037 

9 

16-4850      8-7067 

8863 

10 

5-5852 

16-1071 

6 

17-1105 

37391 

8922 

8 

6-9173     21-6295 

5 

18-0985     9-3353 

8864 

9 

5-6007 

16-7819 

7 

17-0805 

4-4I43 

8923 

22$ 

7-8163     21-6871 

18 

18-9823     9-4499 

8865 

4 

7-4059 

16-0881 

8924 

'4 

7-9755     21-0455 

ii 

19-1818 

8-8180 

8866 

35§ 

7-6504 

16  -0160 

36§ 

I9-I753 

37767 

74  1009 

9'5 

(-925 

4 

8-5348     21-5985 

4 

19-7043 

9'4°73 

8867 

6 

77339 

16-3115 

5 

19-2395 

4-0760 

8926 

'3 

8-6427     21-4005 

12 

19-8237 

9-2152 

8868 

16 

8-8631 

16-1077 

'5 

20-3800 

3-9460 

8927 

6 

9-3191     21-7002 

6 

20-4803     9-5567 

8869 

5 

12-4424 

16-0230 

8928 

10 

10-3431     21-6860 

9 

21-5017       9-6074 

8870 

4 

13-6953 

16-6945 

8929 

10       10-6180    21-7520 

9 

21-7730 

9-6930 

8871 

6 

4-4069 

17-6959 

5 

15-8286 

5-2518 

8930 

4       11-0943     21-7041 

8872 

5 

4-4406 

17-8207 

5 

I5'8533 

S'3756 

8931 

5       11-4188  '<  21-0735 

3* 

22-6166 

9-0664 

8873 

7 

5-0978 

17-0703 

4 

16-5605 

4-6678 

8932 

5       11-6234    21-9050 

8874 

28§ 

5-1709 

17-2113 

*4§ 

16-6250 

4-8129 

8933 

7       12-9458     21-1390 

6 

24-1363 

9-2248 

8875 

6 

5-4604 

17-8751 

4       16-8710 

5-4945 

8934 

7       12-9565     21-6784 

4* 

24-1114 

9-7660 

8876 

35§ 

7-0395 

17-6769 

3i§     18-4590 

5-3980 

75    870 

9'3 

8935 

7     ,  13-8828    21-0410 

8877 

8 

8-3I99 

17-3260 

5      19-7616 

5-1278 

8936 

9        4-6100  '  22*6775 

6 

15-7177 

10-2358 

8878 

6 

8-5208 

17-3718 

4*     19-9564 

5-1860 

8937 

8        6-2218 

22-2365 

5t 

17-3542 

9-8956 

8879 

i3 

9-2147 

i7-5243 

14      20-6397 

5-3829 

8938 

10        7-6090 

22-6148 

8 

18-7136  i  10-3617 

8880 

34§ 

9-6964 

17-3619 

34§     21-1321       5-2513 

75    872      9-5 

8939 

4        8-5273 

22-3673 

4* 

19-6479    10-1706 

8881 

7 

10-2505 

17-2795 

6      21-6896 

5-2041 

8940 

16         8-7348 

22-4238 

13 

19-8516 

10-2432 

8882 

7 

11-0098 

17-2020 

6      22-4529 

5-1748 

8941 

6         8-8381 

22-7305 

5 

i9'9358 

'0-5553 

8883 

+'§ 

ii'U3o 

17-2181 

43§     22-5569       5-1985 

75    874 

9'3 

8942 

5        9-3745 

22-1733 

3* 

20-5031 

10-0296 

8884 

7 

7-7226 

18-7826 

6       19-0723      6-5445 

8943 

5     >   9-5006 

22-8541 

5 

20-5884 

10-7219 

8885 

6 

8-6660 

18-6108 

5      20-0273      6-4323 

8944 

20        9-6209 

22-1261 

»9i 

20-7550 

10-0013 

8886 

7 

9-8600 

18-4672 

4*    21-2239      6-3625 

8945 

6        97462 

22-4349 

5 

20-8597 

10-3182 

8887 

6 

11-4431 

18-8721 

4*    227774      6-8720 

8946 

6        9'974° 

22-5170 

4* 

21-0799 

10-4102 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77^3  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  ami  8z''7  nt  Dec.  +  76°. 
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351 


ZONE    +    75' 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

iJiitjn               x. 

i/. 

N». 

Mag. 

.No. 

Diam. 

*. 

y- 

Diam.             T. 

y. 

No. 

Mag. 

i 

R.A.  23h  om  to  23h  15'"— 

-contil. 

R.A.  23h  i5m  to  23°  30m—co»td. 

Centre    R.A.  Z3h  I5m  Dec.  +  75°              R.A.  2^  om  Dec.  +76° 

Centre     R.A.  23>>  15"  Dec.  +  75°              R.A.  23h  30"  Dec.  +  76* 

Plate  5081.     1900,  Sept.  6.         Plate  5125.     1900 

Sept.  29. 

Plate  5081.    1900,  Sept.  6.          Plate  5748.     1901,  Sept.  15. 

i". 

o 

m. 

8947 

8 

IO'OOO5 

22-1583 

7 

21-1326 

10-0560 

8996 

6 

I8-44I8 

14-9066 

9 

6-6992 

1-8099 

8948 

8 

107540 

22-0765 

8 

21-8887 

10-0248 

8997 

12 

2O-79OI 

14-0745 

1  1 

8-9910 

1-8315 

8949 

4 

I  I  '2392 

22-7130 

8998 

7 

20-8124     i4"9°°8 

6 

9-0618 

2-6593 

8950 

4 

12-4707 

22-7379 

8999 

27§ 

20-9765     147430 

27§ 

9-2157 

2-4888 

8951 

13 

13-9648 

22-5369 

12 

25-0628 

10-6874 

9000 

38g 

21-1408     14-2970 

37§ 

9-3523 

2-0323 

74  1020 

9'5 

8952 

12 

3  '4702 

23-4578 

8 

14-5285 

10-9435 

9001 

6 

21-6229 

14-9181 

6 

9-8723 

2-6228 

8953 

21 

3-6498 

23-8120 

'4 

14-6893 

1-3061 

9002 

44§     21-9615 

14-5767 

5'§ 

10-1889 

2-2617 

74  '023 

9'5 

8954 

3-7I99       23-5204 

6 

'47783 

1-0155 

9003 

6       22-8003 

'4-3985 

6* 

11-0144 

2-0348 

8955 

10         57277     23-9750 

9 

167505 

1-6019 

9004 

8       16-5910 

15-8044 

9     !    4-9080 

3-8180 

8956 

9        8-2386 

23-8833 

6 

19-261  1 

1-6665 

9005 

8       17-2010 

15-2690 

10        5-4805 

3-2465 

8957 

9        8-5784    23-5659 

9 

19-6222 

1-3-40 

9306 

6       I7-47I5 

15-3681 

7         57585 

3-3298 

8958 

6        9-3756     Z3-488-7 

4      20-4220 

1-3468 

9307 

5 

19-4720     15-6448 

6 

77718 

3-4786 

8959 

6        9-5333     238695 

6       20-5556 

1-7360 

9008 

8 

20-5139     15-1592 

9 

87813 

2-9330 

8960 

14        3-6011     24-4783 

7 

14-5980 

1-9663 

9009 

4 

20-7663     15-5535 

4* 

9"°574 

3-3097 

8961 

6 

3-9218     24-7367 

5 

14-8962 

12-2472 

9310 

4 

207683 

15-2913 

4 

9-0415 

3-0470 

8962 

'4 

4"'555 

24-3613 

7 

i5-I589 

11-8848 

901  1 

6 

22-2322 

I5-8555 

7 

10-5390 

3-5208 

8963 

25 

4-3904 

24-6762 

'9 

I5-3723 

12-2167 

1^4061       9-5 

9012 

4      22-2510     15-6485 

4* 

10-5471 

3-3123 

8964 

20 

7-2623 

24-01  18 

'4 

18-2805 

n-7345 

9013 

6      23-0815     15-3638 

8965 

'4 

7-3362 

H'9753 

10 

18-2918 

12-7017 

K4075       9-5 

9014 

13      23-0850     15-3526 

12 

11-3602      2-9653 

8966 

17        7-7631 

24-9430 

'3 

187225 

12-6963 

K4076 

9-6 

9015 

14      24-6695 

15-0509 

12 

12-9230      2-5661 

8967 

4        7-9885 

Z4"5445 

4 

18-9723 

i2-3«34 

9016 

39§     25-0892 

15-2396 

33§   '  >3-35'9      2-7276 

74  1026 

9'5 

8968 

12         8-8180 

24-1383 

/ 

19-8277 

11-9583 

9017 

6       14-2332     16-8027 

8         2-6158       4-9620 

8969 

9        9-0108 

24-5  1  16 

7       I9-9933 

12-3422 

9018 

12           14-6813        16-1726 

17         3-0242       4-3049 

8970 

16       12-2008 

24-0038 

'5 

23-2098 

12-0398 

9019 

4*    18-8499    16-1836 

4        7-i849      4'°54° 

8971 

4      14-1612 

13-3023 

9020 

4      20-2281     16-7580 

5         8-5946      4-5446 

8972 

7 

3-4569 

25-7090 

6       14-3719 

13-1900 

9021 

8      20-9358     16-1735 

10         9-2636 

3-9161 

8973 

5* 

4-2176 

25-1740 

4*     15-1669 

12-6993 

9022 

4!     23-5826     16-0956 

5       11-8988 

3-6761 

8974 

6* 

4'436i 

25-0284 

4       i5-3968 

12-5698 

9023 

6      15-1596     17-8675 

10        3-6038 

5-9698 

8975 

16 

4-6070 

25-0920 

ii        15-5620 

12-6445 

9024 

10       16-4300     17-0486 

10        4-8213 

507I3 

8976 

25 

4-6622 

25-6137 

15       15-5859 

13-1677 

9025 

65§ 

16-4747 

17-0235 

52§          4-8667          5-0417 

74  1018 

8-0 

8977 

6       16-9253 

13-1718 

9026 

8 

19-9670 

17-6445 

10    ;    8-3889 

5-4440 

8978 

6 

6-0773 

25-1643 

4      17-0228 

12-8080 

9027 

4 

20-1576 

17-6131 

5 

8-5774 

5-403! 

8979 

4       17-2015 

'3-5879 

9028 

4 

21-0360 

17-5446 

8980 

8 

6-8080 

25-9205 

6 

177053 

13-6106 

9029 

4T 

21-6906 

17-2519 

4* 

10-0844 

4-9468 

8981 

37§ 

7-1045 

25-7084 

22§ 

18-0158 

13-4168 

K-i.o-2 

9'5 

9030 

3 

22-8733 

17-9861 

5 

11-3104 

5-6071 

8982 

6 

7-6412 

25-5183 

4 

18-5635 

13-2628 

9031 

7 

23-5986 

I7-4737 

6t 

I2-OO22 

5-0475 

8983 

6 

7-6678 

25  8451 

5* 

18-5658 

13-5902 

9032 

•7 
/ 

24-6360 

>7'4579 

6 

I3-0395          4-9728 

8984 

12 

8-2721 

25-7863 

10 

19-1762 

'3'57°7 

9°33 

6 

14-2052 

18-1803 

6 

2-6715 

6-3369 

8985 

21 

8-3633 

25-6233 

•7§ 

i9'2777 

13-4121 

9034 

4 

14-4595     18-6495 

4t      2-9535 

6-7918 

8986 

24§          8-7298 

25-4144 

2  IS 

19-6575 

13-2278 

K  4080      9-6 

9035 

7     1  15-3393     18-1801 

7        3-8034 

6-2674 

8987 

34§     12-4621 

25-9170 

3°§ 

23-3505 

13-9650 

75    875 

9'5 

9036 

4       157860  j  187135 

8988 

H 

i3'5H4 

25-4095 

9 

24-4319 

i3'5*47 

9037 

3*     17-2288  j  18-6182 

4* 

57l66 

6-5880 

8989 

4 

13-8965 

25-5860 

9038 

5       17-4625 

18-5614 

7 

S^S 

6-5149 

8990 

6* 

3'4987 

26-2240 

5 

14-3864 

i3'7035 

9039 

13 

19-2693 

18-2634 

'5 

7-7295 

6-1052 

8991 

33 

4-4041 

26-2871 

•  8§ 

15-2847 

13-8243 

K.  4060 

9'5 

9040 

5 

22-0203 

18-5816 

6 

10-4958 

6-2554 

8992 

6* 

7-1923 

26-0330 

6       18-0813 

13-7480 

9041 

6 

22-2999 

18-2967 

9 

107587 

S'9493 

9042 

3-§ 

22-6396 

18-3190 

28§ 

11-0987 

5-9530 

92§ 

1-4431 

21-6157 

75    867 

7'5 

9043 

22 

22-7840 

18-9865 

20§ 

I  1-2824 

6-6110 

77§ 

2-8798 

26-0792 

75    869 

87 

9044 

7 

24-5261 

I8-I374 

10 

12-9693 

5-6S75 

6o§ 

12-9408 

25-9478 

75    876 

9-0 

9°45 

H 

25-0718     18-9560 

'4 

13-5640 

6-4395 

9046 

4 

18-6105     19-7761 

5 

7-1680 

7-6578 

R.A.  23h  i5m  to  23h  30™ 

9047 
9048 

6 
5 

19-3140  j  19-8781 
21-1315     19-9743 

6 

7^747 
9^954 

7-7160 
7-6973 

Centre      R.A.  23h  15™  Dec.  +75°             R.A.  23^  30™  Dec.  +  76° 

9049 

6t 

22-0399     19-1268 

6 

10-5500 

67979 

Plate  5081.    1900,  Sept.  6.        Plate  5748.    1901,  Sept  15. 

9050 

10 

22-1705 

19-6795 

12 

I07I25 

7-34I8 

o 

m. 

9051 

6 

23-5080 

19-9643 

7 

12*0648 

7-5412 

8993 

45§     1569'° 

147987 

54§ 

3-9468 

2-8690 

74  iQI7 

9-4 

9052 

49§ 

23-5259 

I9-5335 

46§ 

12-0562 

7-1  108 

75    881 

9-2 

8994 

17 

16-8150 

147864 

22 

5-0680 

2-7894 

9053 

3* 

24-1073     19-3592 

4 

12-6245 

6-9010 

8995 

4t 

17-3215 

I4-33Z5 

4* 

5-5474 

2-3020 

9054 

13 

24-3964 

19-1265 

15 

12-9020 

6-6490 

i  riteau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77"'3  of  R.A.  at  Dec.  +  75",  and  82'7  at  Dec.  +  76°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    75° 


B.D. 

B.  D, 

No. 

Diam. 

X. 

</• 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Diam. 

X. 

V- 

Diam. 

X. 

!/. 

• 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  23^  i5m  to  23h  3om  —  could. 

R.A.  23h  15™  to  23h  30™  —  contd. 

Centre      R.A.  23h  15™  Dec.  +  75°             R.A.  Z3h  30"  Dec.  +  76° 

Centre     R.A.  23h  I5m  Dec.  +  75"              R.A.  Z3h  30™  Dec.  +  76* 

Plate  5081.    1900,  Sept.  6.          Plate  5748.     1901,  Sept.  15. 

Plate  5081.     1900,  Sept.  6.           Plate  5748.     1901,  Sept.  15. 

o 

ni. 

a 

m. 

9°55 

5 

14-6494 

20-8494 

5t 

3-2796 

8-9742 

9114 

3     .11-959° 

12-8962 

9056 

14-8778 

20-9745 

3-5160 

9-0845 

9115 

5       12-0802 

12-4787 

9057 

5 

14*9248       2O-7l8l 

6 

3-549° 

8-8258 

91  16 

5* 

23-6699    24-9939 

8       12-5386 

I2-55II 

9058 

14 

15-2381       2O-6II4 

'9 

3-8520 

8-6989 

9117 

6* 

24-6214  j  24-0367 

6       13-4288 

I1-5360 

9059 

3 

I5-58IO      20-4445 

4t 

4-1846 

8-5123 

9118 

3* 

14-1864 

25-6067 

4*      3-1124 

137463 

9060 

4 

16-0388       2O-686O 

5t 

4-6565 

87255 

9119 

3* 

15-4416 

25-0788 

4         43325 

I3-I463 

9061 

7 

16-9765       20-8139 

to 

5-6009 

87951 

9120 

15-6667 

25-6069 

15         4-5908 

13*657' 

K  4123 

9-6 

9062 

5 

17-0805       2O'6lI2 

7 

5-6937 

8-5847 

9121 

'I* 

18-9053 

25-97.7 

6        7-8427 

13-8190 

9063 

10 

17-6412       2O-1882 

1  1 

6-2263 

8-1289 

9122 

4t 

19-3922   26-1344 

5         8-3403 

I3-9533 

9064 

]4 

18-3566 

20-6773 

17 

6-9703 

8-5721 

9I23 

7 

20-0448 

25-4567 

10        8-9510 

13-2380 

9065 

9 

19-7889 

20-8423 

10 

8-4094 

8-6460 

9124 

9     j  20-1495     25-0760 

10        9-0308 

I2-8502 

9066 

7 

22-3054 

2O-I392 

9 

10-8785 

7-7896 

9125 

4       13-8308 

13-4923 

9067 

22§ 

14-3598 

21-9723 

3-0610 

10-1  125 

1 

9068 

4 

I4-5778 

219513 

5t 

3-2764 

10*0783 

9069 
9070 

8 

14-9418 
14*9475 

21-8981 
21-8921 

10 

20§ 

3-6392 
3-6424 

10-0050 
9-9953 

R.A.  23''  30™  to  23h  45™ 

9071 

23t 

I5-6II7 

21-6866 

4 

4-2927 

9-7498 

Centre      R.A.  23h  45™  Dec.  -f  75°              R.A.  23''  3011  l).-c.  +  76" 

9072 

6 

t 

15-6195 

21-9605 

£ 

9 

4-3166 

10-0228 

Plate  2932.     1895,  Nov.  i.            Plate  5748.     i9or,Sept.  15. 

9073 

4T     10-4301 

21-7256 

4 

5*1113 

97374 

m 

9074 

4       16-7110 

2I-552I 

6 

5-3803 

9-5475 

9126 

7 

3-1078 

14-0135 

10 

14-6226 

1-6643 

9°75 

4* 

17-2483 

21-8487 

5 

5-9360      9-8120 

9127 

3 

3-1581 

14-8498 

9076 

10 

I770I2 

21-9343 

H 

6-3943 

9-8653 

9128 

4 

4-6970 

14-4169 

9077 

7 

18-1060 

21-6876 

10 

6-7816 

9-5975 

9129 

6 

57832 

14-6485 

6       17-2504 

2-4758 

9078 

3 

18-4562 

2I-2532 

9130 

6 

7-4404 

14-5685 

4*     18-9097 

2-5046 

9079 

5 

19-0215 

21-3808 

6 

7-6773 

9-2345 

9131 

'3 

7-5690 

14-1421 

19       19-0660 

2-0855 

9080 

15       19-5716 

21-272O 

15 

8-2184 

9-0891 

9132 

7-7261 

14-4213 

6g§      19-2015 

2-3754 

74I034 

8-0 

9081 

7 

22-0018 

2I-5768 

7 

11-4634 

9-1956 

9'33 

6 

8-4743 

14-0323 

6*     i9'9742 

2-0392 

9082 

13 

23'"5O4 

2I-025O 

IS 

12-3745 

8-5838 

9134 

7 

8-5175     14-8613 

ii        19-9623 

2-8682 

9083 

6 

14-7156 

22-0235 

7 

3-4196 

10-1418 

9i35 

3 

8-6939 

14-4454 

9084 

4 

15-9830 

22-0868 

4* 

4-6926 

10-1233 

f 

9136 

4 

8-8401 

14-6160 

9085 

4t 

16-0158 

22-0541 

5 

4-7188 

10-0893 

20§ 

9  0650 

14-5442 

4<j§     205329 

2-5852 

9086 

9 

17-6040 

22-7019 

10 

6-3429 

10-6377 

9138 

4 

9-3081 

14-4090 

4*     20-7820 

2-4655 

9087 

3* 

19  8328 

226447 

5 

8-5648 

10-4449 

9139 

4 

10-7495 

14-8388 

9088 

25§ 

22-4027 

22-8543 

2I§ 

11-1432 

10-4931 

9140 

4 

11-8463 

14-5099 

9089 

4°§ 

24-8655 

22-9898 

23§ 

13-6080 

10-4767 

K  4167 

9'4 

9141 

5 

2-7978 

£ 

15-3603 

6 

14-2214 

2-9900 

9090 

6 

15-0910 

23-8715 

7 

3-9070 

1-9633 

9142 

6 

15-9045 

6 

15-3615 

3-6086 

9091 

24§ 

15-5060 

23^572 

25§ 

4-3104 

1-7231 

75    877 

9'5 

9H3 

13 

5^975 

ISHSO? 

18 

17-4122 

3-2679 

9092 

14 

15-8752 

23-8465 

'5 

4-6899 

1-8878 

9144 

'3 

61232 

15-7011 

»'§ 

17-5190 

3-5468 

9°93 

7 

17-4205 

23-7081 

8 

6-2225 

1-6559 

9>45 

5 

6-5757 

I5-3633 

4* 

17-9951 

3-2397 

9094 
9095 

5 
4t 

18-3999 
19-8081 

23-2447 
237263 

6 

4 

7-I7I3 
8-6086 

1-1324 
1-5251 

9146 
9H7 

8 
1  1 

7-4823 
8-1791 

15-4814 
15-1728 

10 

18-8895 

19-6062 

3-4I57 
3-1559 

9096 

6 

20-4170 

£ 

23-0913 

8 

9-1734 

10-8540 

9,48 

i9§ 

11-3100 

I5-3494 

38 

22-7184 

3-5357 

9097 

24§ 

20-461  I 

23-1748 

22§ 

9-2231 

10-9317 

9149 

3 

n'5340 

15-4689 

9098 

J4 

20-4637 

23-1850 

20§ 

9-2271     10-9425 

9150 

198 

11-7057 

15-1813 

45§ 

23-1259 

3-3938 

9099 
9100 

5 
4* 

20-7595 
21-2527 

23-I275 
23-I977 

6 
4 

9-5191 
10-0185 

10-8675 
10-9085 

9151 
9152 

6 

4 

12-6361 
12-6368 

I5'6474) 
15-6605] 

1  1 

24-0245 

3-9207 

9101 

£   1 

22-6293 

23-9343 

9 

11-4336 

n'5593 

9!53 

8 

13-9658 

15-1623 

8* 

25  3816 

3-5271 

9102 

6t 

22-71  12 

23-3705 

6 

1  1-4849 

10-9905 

9154 

16 

2-9074 

16-4578 

'9 

14-2626 

4-0868 

9103 

6f 

24-6898 

23-4129 

8 

13-4581 

10-9085 

9155 

13 

3-9955 

16-4592 

15-3468 

4-l6l6 

9104 
9105 
9106 
9107 
9108 
9109 

12 

9 

4* 

21§ 

16-5887 
I7-3475 
I7-4233 
18-6795 
188597 

24-4857 
24-5529 
24-9185 
24  6088 
24-2172 

6 
1  1 

22§ 
IS 

4 

13-8972 
5-4401 
6-2010 
6-3003 

7-5336 
7-6904 

11-1325 

12-4817 
12-5015 
12-8620 
12-4750 
12-0730 

K  4'39 

IO'O 

9156 

9158 

9159 
9160 
9161 

34§ 
6 

10 

6 
»3§ 

6-0225 
67246 

6-7653 
7-0223 

107556 
10-8687 

16-1475 
16-1706 
16-4895 
16-0990 
16-1  561 
16-6061 

10 
67§ 
15 

7 
25 

17-3910 

18-0925 
18-1106 

18-3913 

22-1  125 
22-1966 

3-9845 
4-0542 

3-9998 
4-3052 
4-7601 

741030 
74  1033 

9-0 

8-0 

91  10 

2O-O3OO 

24-0158 

10 

8-8430 

11-7998 

9162 

4 

"7954 

16-4983 

9111 

15 

20-2705 

24-8753! 

9-1362 

12-6359 

9163 

26§ 

13-8681 

16-4316 

648 

25-2003 

4-7852 

74  1042 

8-5 

9112 

21-0670 

24-0615 

H 

9-1405 
9-8848 

12-6452 
11-7817 

9164 
9165 

5* 

39927 

16-0630 
17-5924 

6 

15-2694 

Plate  5081.     Nos.  9111,  9112.     Measured  as  one  mass.                                                   Plate  5748.     Nos.  9151,  9152.     Measured  as  one  mass. 

i  rbtau  interval  represents  very  nearly  5'  =  77«-3  of  R.A.  at  Dec.  +  75',  and  821-7  at  Dec.  4-  76*. 
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B.  D. 

B.  D. 

So. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

Nn. 

Diam. 

z. 

„. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Ma«. 

So.             Mag. 

R.A. 

23h  30™  to  23--  45m—  contd. 

R.A.  23--  30m  to  23h  45m  —  coutd. 

Centre      R.A 

.  23h  45m  Dec.  +75°             R.A.  Z3h  3Om  Dec.  +  76° 

Centre       R.A 

.  23h  45m  Dec.  +75*             R.A.  23>>  T,a<*  Dec.  +  76° 

Plate 

2932.     1895,  Nov.  i.         Plate  5748.     1901,  Sept.  15 

Plate  1932.     1895,  Nov.  i.         Plate  5748.     1901,  Sept.  15. 

m. 

_ 

m. 

9166 

6 

4-6714 

17-9393 

6 

I  5-9208 

56849 

9225 

27§ 

10*0265 

22-I308 

36§ 

20-9915 

IO-22O1 

75"   892 

9-3 

9167 

7 

7-0883 

17-4666 

1  1 

18-3689         5-37I9 

9226 

10 

10-4117 

22-8839 

'4 

21-3246 

10-9960 

9168 

i8§ 

8-1554 

17-7562 

26-- 

19-4118  i    5'73<6 

K  4198     -9-6 

9227 

4 

10-4637 

22-3818 

4* 

2  I  -4  I  OO 

10-4981 

9169 

5 

8-9413 

'7-9635 

6 

20-1833       5-9888 

9228 

4* 

11*1211 

22-3616 

4 

22-0658 

10-5207 

9170 

6 

11-0462 

•17-7232 

6 

22-2948       5-8878 

9229 

6 

I  I  -6600 

22-3952 

6 

22-60I2 

10-5888 

9'7' 

4 

11-3895 

17-7746 

9230 

'5§ 

12*3384 

22-8903 

'9 

23-2474 

II-I3II 

K  4211 

9*6 

9172 

8 

12-7767 

17-4529 

'3 

24-0448 

57328 

9231 

5t 

3-5273 

23-3036 

4 

14-4271 

10-9608 

9'73 

IO 

13-21  26 

17-26^3 

'3 

24-4895 

5-5735 

9232 

9 

S'S6^ 

23-24I1 

1  1 

H-4635 

IO*9OO2 

9'74 

5 

13-8492 

17-8367 

9233 

3-6675 

23-4886 

2715 

I4-5544 

II-I532 

75    884 

9'4 

9175 

5 

18-0925 

5 

'5-0383 

5-7816 

9234 

37t 

6-0062 

23-1621 

6' 

16-9100 

10-9820 

9176 

8 

4-7483 

18-4036 

10 

15-9695      6-1492 

9235 

'4 

6-1330 

23*2525 

17 

I7-0288 

11-0793 

9177 

3°§ 

7-1699 

18-1213 

4i§ 

18-4061       6*0310 

75    889      8-3 

9236 

10 

6-3416 

23*1587 

ii 

I7-2433 

I  I-OO2O 

9178 

8 

10-6456 

18-2791 

'5 

21*8612      6-4150 

9237 

4* 

7-369I 

23-4349 

4* 

18-2497 

u-3490 

9'79 

4t 

1  1-0852 

18-4430 

3* 

22-2900      6-6108 

9238 

5 

II-5338 

23*8976 

4t 

22-3751 

12-0848 

9180 

4 

I  1-5568 

18-5525 

5 

22-7523      67466 

9239 

4 

I2-3764 

23-2245 

4 

23-2600 

11-4658 

9181 

6 

12-5212 

18-1862 

9 

23-7413      6-4475 

9240 

5 

13-1047 

23*8630 

5* 

23-9421 

12*1529 

9182 

10 

12-7429 

18-6233 

'9 

23-9313  |    6-9000 

9241 

10 

5  1695 

24-2254 

12 

16-0043 

11-9888 

9183 

6 

5-4984 

19-9050 

166184 

7-7021 

9242 

5 

5-1842 

24-2I87 

i 

16-0183 

11-9858 

9184 

20j 

7-3655 

19-4163 

29§ 

18-5131 

7-3360 

75    890 

9'3 

9243 

6* 

6*4754 

24-8840 

IO 

17-2604 

"7352 

9185 

3 

8-3662 

19-7336 

9244 

'3 

8*1214 

24-053I 

'5 

18-9603 

12-0133 

9186 

9 

8-8348 

19-7853 

'3 

19-9570 

7*8002 

9245 

6 

8*8829 

24-0268 

.,* 
7 

19-7215 

12-0359 

9187 

9 

9-4150 

19-1134 

13 

20-5798 

7*1655 

9246 

8 

9-5516 

24-7208 

'3 

20-3452 

12*7729 

43§ 

9-61  36 

19-6147 

6o§ 

20-7439      7-6823 

75    891 

8-3 

9247 

4t 

'2-4945 

24-6358 

4* 

23-2894 

12-8806 

9189 

4 

10-3654 

19-9873 

3* 

21-4711       8-1055 

9248 

2'§ 

12-7972 

247966 

27§ 

23-5763 

13*0633 

75    895 

9'5 

9190 

4 

10-4703 

19-4229 

5* 

21-6116      7*5491 

9249 

'4 

I3-3795 

24-4821 

'7 

24*l8oi 

12-7856 

9191 

- 

12-9701 

19-7262 

1  1 

24*0870 

8-01  50 

9250 

5* 

4'9056 

25-I737 

7 

15-6778 

129193 

9192 

5 

13-2673 

19-3284 

4* 

24  4062 

7-6376 

9251 

4* 

6-2792 

25-5049 

4 

17-0273 

13-3434 

9'93 

'•S 

'3-3512 

197658 

28 

24-4650 

8-0788 

9252 

5 

I8-572I 

13-5940 

9>94 

5 

3-3647 

20-2698 

4 

14-4629 

7*9239 

9253 

8 

9-0848 

25-2953 

'3 

19-8399 

I3-3I57 

9'95 

5 

6-5028 

20-7340 

5 

17-5636 

8-5937 

9*54 

18 

13-3081 

25-3797 

23§ 

24*0500 

13-6746 

K  4217 

9'4 

9196 

5 

6*9710 

20-6762 

18-0382 

8-5658 

9255 

4* 

I3-8477 

25-47II 

5 

24*5819 

13*8084 

9'97 

IO 

7-3932 

20  Ol68 

9 

18*5020 

7-935- 

9256 

"§ 

4-5510 

26-1484 

22.§ 

15*2601 

13*8669 

75    888 

9'5 

9198 

14 

"  "495 

20-7826 

16 

18*8080  ;    8*7247 

9257 

29 

7-0918 

26-0140 

»$! 

17*8052 

13-8997 

9199 

4 

7-8040 

20*1985 

4* 

18*9001       8-1453 

— 

9200 

6 

7-8572 

20-3206 

7 

18*9257      8-2695 

34§ 

12*6723 

25-9061 

75    894 

9'° 

9201 

4 

8-1977 

20-6l68 

4* 

19-2642       8-5885 

9202 

7 

9"'352 

20-8743 

3* 

20-1815       8-9067 

9203 

19 

9-4146 

20-8666 

22§ 

20-4654  i    8-9197 

R.A.  2ih  n 

<*  to  oh  om 

9204 
9205 

4 
3 

9-7795 
10-4730 

20-9940 
20-6919 

3 
3* 

20-821  1 
21-5296 

9-0668 
8-8145 

Centre       R.A 

—          \j          i  *^ 

Z3»>  45"  Dec.  +  75°               R.  A.  o»  o->  Dec.  +  76* 

9206 

6 

10-4767 

20-7392 

7 

21-5299 

8-8619 

Plate 

2932.     1895,  Nov.  i.          Plate  2952.     1895,  Nov.  17. 

9207 

3 

12-5361 

20-4236 

o 

m. 

9208 

4 

12*6799 

20-0090 

5 

23-7788 

8-2788 

9258 

7 

22*1522 

13-9740 

6 

10-4216 

1-8720 

9209 

5 

12-9835 

20-2327 

5 

24-0678      8*5211 

9259 

'9§ 

15-1167 

14-7126 

33 

3-4456 

3  0586 

74  1046 

9-1 

9210 

4 

'3-7337 

20-4303 

9260 

12 

177732 

14-9603 

23 

6-1136 

3-1382 

921  1 

7 

13-9151 

20-3586 

8 

24-9875       8-7062 

9261 

7 

18-2664 

14-5207 

7 

6-5773 

2-6645 

9212 

6 

4-8015 

21-7351 

6 

15-8006      9-4821 

9262 

4 

187033 

14-2582 

9213 

'7 

7-7321 

2  I  '9422 

'9 

18*7127  '    9-8796 

9263 

19-4244 

14-9313 

9214 

7 

9-2957 

2I-8068 

9 

20-2818      9-8475 

9264 

5 

21   0458 

14-8171 

6* 

9-3669 

2-7860 

9215 

6 

10-7694 

21-7600 

6 

21-7533      9-8976 

9265 

4 

22-6I45 

14-5653 

9216 

8 

1  1-3910 

21-4053 

9 

22*4006      9-5852 

9266 

5 

18-0350 

15-7644 

9217 

IO 

11-9243 

21-5867 

13 

22-9190      9-8001 

9267 

26§ 

20-5030 

15-0533 

37§ 

8-8400 

3-0523 

741052 

9'4 

9218 

4* 

3'9*7' 

22-5926 

6 

14*8751     10-2778 

9268 

7 

24-9125 

15-4480 

1  1 

13-2677 

3-1685 

9219 

386* 

4-1282 

22-5656 

38§ 

15-0768     10-2646 

75    886 

9  "4 

9269 

12 

24-9903 

i5''747 

10 

13-3284 

2-8893 

9220 

3* 

4-4028 

22-4749 

4 

15-3572     10-1946 

9270 

5t 

14-2582 

16-8446 

4* 

2-7313 

5-2428 

9221 

13 

5-0435 

227563 

'4 

15-9770     10-5154 

9271 

7 

I4-8225 

16-7677 

9 

3-2847 

5*1313 

9222 

3* 

6-2331 

22-6808 

4t 

17-1703     10-5158 

92/2 

6 

I5*OI95 

16-4561 

6* 

3-4613 

4*8041 

9223 

4 

7-1778 

22-9220 

3* 

18-0929     10-8236 

9273 

6 

I5-I994 

16-4868 

6* 

3-6444 

4*8256 

9224 

1  1 

8-5551 

22-3956 

'4 

19-5029     10-3866 

9274 

5 

15-2088 

16-3172 

4* 

3-6433 

4-6561 

i  reseau  interval  represents  very  neatly  5'  =  77'"3  of  R.A.  at  Drc.   +  75°,  and  8z*'7  at  Dec.  + 

76°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE    +    75°. 


No 

i 

B.  D. 

B.  D. 

Diftni. 

X. 

y- 

Diani, 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  23*-  45m  to  oh  om  —  contd. 

R.A.  23h  45m  to  oh  om 

Centre       R.A.  231"  45"'  Dec.  -f  75°              R.A.  o>>  o'»  Dec.  +  76° 

entre      R.A.  23h  45™  Dec.  +  75°              R.A.  oh  om  Dec.  +  76° 

Plate  2932.     1895,  Nov.  i.         Plate  2952.     1895,  Nov.  17. 

Plate  2932.     1895,  Nov.  i.         Plate  2952.     1895,  Nov.  17. 

m. 

o                    m- 

9275 

4 

15-2999  '  16-3283 

9334 

7 

17-3119 

22-9860 

8 

6-1649 

11-1750 

9276 

12 

18-1432    16-9395 

15 

6-61  12 

5-0902 

9335 

18-7900 

22-5936 

13 

7-6172 

10-6895 

9277 

5 

19-3706     16-9963 

4* 

.7-8372 

5-0652 

9336 

"1 

19-9373 

22-6358 

22§ 

87655 

10-6593 

K4252      9-6 

9278 

7 

23-5213   167355 

7 

1  1-9640 

4-5375 

9337 

>7 

20-1562 

227624 

20§ 

8-9925 

10-7709 

75    9°3 

9'5 

9279 

6 

23-7028     16-3081 

8 

12"!  190 

4-1005 

9338 

4* 

20-8718 

22-5897 

4* 

9-6913  i  10-5488 

9280 

10 

24-3031      ;    16-91  13 

IO 

127578 

4-6648 

9339 

ii 

21-5094 

22-8613 

1  1 

10-3481   '  10-7819 

9281 

6 

I4-2202        17-4461 

934° 

7 

21-8810 

22-4260 

6 

10-6894     10-3255 

9282 

6 

I4729I     !    17-9585 

6* 

3-2688 

6-3256 

934' 

4°§ 

23-6029 

22-3377 

34§ 

12-4034     10-1281 

75    9°5 

9*1 

9283 

u 

147989        I7-8235 

'5 

3-3279 

6-1876 

9342 

23-6824 

23-2145 

56§ 

12-5389     10-9965 

75    9°6 

8-5 

9284 

10 

I7-9938        177913 

16 

6-5139 

5'9498 

9343 

9 

24-0895 

22-4573 

9 

12-8960     10-2158 

• 

9285 

20§ 

ig-IOOO        17-5282 

27§ 

7-601  1 

5-6148 

75    9°° 

9'5 

9344 

8 

14-8920 

23-4005 

9 

37777       17455 

9286 

4* 

23-0298 

17-8257 

3* 

11-5405 

5-6611 

9345 

14 

15-0485 

23-1537 

16 

3*9178       1-4883 

9287 

IO 

23-9953 

17-8853 

'3 

12-5085 

5-6558 

9346 

4 

I5-3590 

23-6400 

5* 

4-2570       1-9556 

9288 

7 

24-0325 

17-4623 

7 

12-5186 

5-2321 

9347 

6 

17-0435 

23-1934 

6 

5-9120       1-4020 

9289 

4* 

24-4409 

17-8382 

5 

'2-9533 

9348 

4* 

17-1613 

23-1457 

3* 

6-0268       1-3481 

9290 

4* 

25-1708 

17-5420 

4 

13-6619 

5'2396 

9349 

5 

18-1193 

23-2176 

4 

6-9890       1-3549 

9291 

9 

I4-7365 

18-2512 

9        3-2936 

6-6186 

935° 

5 

67148       1-6939 

9292 

37§ 

16-9490 

I8-4355 

48§       5"5'34 

6-6593 

75    896 

87 

9351 

3* 

19-3395 

23-0567 

4 

8-1953       1-1180 

9293 

9 

17-5629 

18-4972 

12             6-1307 

6-6819 

9352 

19-5403 

23-1208 

68§ 

8-3991       1-1689 

75    901 

7-8 

9294 

5 

ig-glOO 

18-8404 

7         8-4947 

6-8720 

9353 

8 

22-2142 

23-5835 

9 

11-0993       1-4581 

9295 

5 

22-3I70 

18-4235 

5      10-8708 

6-304.0 

9354 

5* 

23-8768 

23-6562 

7 

127603 

1-4213 

9296 

o 

22-4614 

18-8916 

9     '  11-0463 

6-7602 

9355 

7* 

24-0058     24-1772 

12 

12-9263 

1-9348 

9297 

'4 

14-5669 

19-5173 

18 

3-2076 

7-8907 

9356 

8* 

24-1723     23-4527 

9 

13-0403 

I'2OI  I 

9298 

r 

16-2443 

19-8835 

4t 

4-9039 

8-1467 

9357 

12 

24-4310    24-1368 

13     i  1  3-3464 

1-8692 

9299 

H 

16-8763 

19-7492 

18 

5-5252 

7-9728 

9358 

4* 

14-7668     24-2552 

2* 

37103 

I2-605I 

9300 

5 

187609 

19-0455 

4* 

7-3611 

7-1491 

9359 

4 

16-0605     24-6620 

4t 

5-0248 

12*9291 

9301 

8       22-7790 

19-4661 

8 

11-3989 

7-3123 

9360 

IO 

16-3575     24-2811 

10         5-2973 

12-5307 

9302 

7 

24-1893 

19  6165 

9 

12-8115 

7'373' 

9361 

5t 

16-4507     24-3172 

5 

5-3921 

12-5607 

93°3 

5 

I3-4533 

7-5118 

9362 

15 

17-2631     23-9208 

16        6-1779 

I2-II32 

9304 

8 

25-3614 

19-6529 

IO 

13-9858 

7-3338 

9363 

5 

17-4005     24-4869 

6        6-3507 

I2-6675 

9305 

6 

14-4462 

20-8495 

6 

3-1706 

9-2289 

9364 

7 

17-7293     24-6693 

10         6-6942 

12-8305 

9306 

10 

I5-9185 

20-4560 

12 

4-6148 

8-7395 

9365 

5t 

18-1762     24-2499 

5         7-1116 

12-3809 

9307 
9308 

6 

20§ 

I5-9955 
16-3740 

20-5297 
20-5600 

IO 
24§ 

4-6942 
5-0763 

8-8099 
8-8142 

9366 

9367 

29§     20-5334 
7*    21-3713 

24-1  146 
24-2934 

28§       9-4548 
7     i  10-3000 

12-0973 
12-2237 

9309 

I7-3904 

20-8681 

6 

6-1098 

9-0595 

9368 

4*     14-2156 

25-3647 

2*           3-2304 

137481 

9310 

4 

I9-I253 
s      r> 

207724 

9369 

26§     16-7054 

25-0038 

26§       5-6929 

I3-2288 

93'I 

5 

19-6381 

20-1575 

5* 

8-3103 

8-2042 

9370 

9       16-8933 

25-1068 

II      5-8875 

I3-320I 

9312 

20§ 

20-1860 

20-4272 

23§ 

8-8733 

8-4367 

9371 

12       17-9463 

257472 

14      6-9765 

13-8915 

9313 

4 

20-8785 

20-1348 

4t 

9-5429 

8'IOI2 

9372 

4*     19-0653 

25-4637 

6        8*0760 

13-5323 

9314 

22 

23-0058 

20-6020 

20§ 

1  1-6963 

8-4322 

9373 

5*     21-3546  i  25-2235 

4       10-3460 

13-I529 

9315 

6 

23-1627 

20-01  18 

7 

1  1-8134 

7-8343 

9374 

4       10-5303 

I3-0055 

9316 

5* 

23-9763 

207127 

6 

12-6708 

8-4809 

9375 

14      22-0833     25-8850 

14       11-1153 

13-7636 

93'7 

1  1 

24-0678 

20-4297 

ii 

127438      8-1947 

9376 

6*    22-6077    25-6095 

7 

11-6253     I3-5378 

93'8 

4 

157023 

21-6217 

4* 

4-4740 

9-9166 

9377 

4 

12-3403     13-3488 

9319 
9320 
9321 

6 
6 
16 

16-1862 
19-1838 
19-9048 

2I'2OO2 
21-8566 
21-7569 

6 

5 
log 

4-9280 

7-9633 
8-6783 

9-4656 

9-9307 

9-7834. 

9378 
9379 

26      23-6968    26-1400 
10*  124-0523     257358 

9 

127395     I3-9I53 
13-0715     13-4891 

9322 

7 

20-6880 

217619 

70 

8 

ID 

9-4585 

/       JT 

9-7395 

63§ 

4-6433 

17055 

74  1049 

8'9 

9323 

10 

21-6699 

2I-8677 

1  1 

10-4430 

9-7809 

4-2439 

2-0894 

741047 

6-3 

9324 

4 

22-5305 

2I-07I8 

6 

1-2553 

8-9328 

54§ 

2-3101 

4-8554 

74  1042 

8*5 

9325 

14 

22-2633     21-9810 

12 

1-0425 

9-8552 

53§     16-8782     26-2874 

75    897 

8-4 

9326 

9 

*•  t! 

22-3979     22-1225 

—  £  £ 

9 

1-1861 

9-9863 

37§     25-3660    23-0424 

75    9°7 

8-8 

9327 

1 

22-7663     21-5743 

33§ 

1-5202 

£  n 

9-4180 

75    9°4 

8-5 

932° 

22-8493 

z  i  0427 

6 

1-5681 

8-8818 

9329 

4 

3-0273 

9-0410 

933° 

4 

13-0630 

9-0448 

933' 

6 

16-4800 

22-5013 

5 

5-3038 

10-7474 

9332 

4t 

16-6762 

22-4964 

4* 

10-7302 

9333 

20 

17-0373 

22-2557 

20§ 

5-8465 

10-4629 

• 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  778-3  of  R.A.  at  Dec.  +  75°,  and  8z»7  at  Dec.  +  76°. 
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ZONE  *  76°. 


N_ 

B.  D. 

I  li  .     i 

B.  D. 

0. 

Di&ni. 

X. 

y. 

DUUDi 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

Xo. 

Diani. 

X. 

y. 

LMarn. 

X. 

.V. 

Xo. 

Mag. 

R.A.  oh  om  to  oh  15 

m 

R.A.  oh  om  to  oh  i5m—contd. 

Centre        R.A.  o&  om  Dec.  +  76°                R.A.  oh  i5m  Dec.  +  77" 

Centre        R.  A.  o*>  0"  Dec.  +  76°                R.  A.  oh  15"  Dec.  +  77° 

Plate  2952.     1895 

,  Nov.  17.         Plate  3610.     1897,  Sept.  2. 

Plate 

2952.  1895 

,  Nov.  17.          Plate  3610.     1897,  Sept.  2. 

e                   m. 

o                      m- 

I 

5      20-6199 

I3-9875 

4*       9-8439 

I-9959 

49 

'5 

23-9010 

18-0375 

'7§ 

13-3592 

5-8442 

2 

8*     15-9181 

I4-H13 

9*      5-1621 

2-4269 

5° 

6 

14-2724 

17-9903 

6 

3747' 

6-3668 

3 

5       16-8440 

I4-5774 

4*      6-1144 

2-8035 

5' 

2I§ 

14-3728 

18-0856 

32§ 

3-8505 

6-4721 

4 

5       16-8675 

14-1781 

5* 

6-1134 

2-4035 

S2 

4 

14-9685 

18-0750 

4* 

4-4446 

6-4090 

5 

5       18-0140 

147375 

4 

7-2921 

2-9003 

53 

5t 

15-4103 

17-8136 

3* 

4-8705 

6-121  1 

6 

5       18-1046 

14-8136 

54 

20§ 

16-8381 

18-0739 

25§ 

6-3116 

6-2970 

76            I 

9'5 

7 

7       18-9800 

I4-7955 

6t 

8-2542 

2-9008 

55 

9 

17-7030 

18-3959 

10 

7-I935 

6-5675 

8 

6       19-6163 

14-9070 

56 

4 

18-1392 

18-0426 

4 

7-6115 

6-1910 

9 

10       20-4400 

14-8676 

ii 

9-7185 

2-8847 

57 

6 

18-1496 

19-5103 

6 

7-7017 

7-6525 

10 

6      21-2883 

14-0663 

5*     10-5176 

2"°343 

58 

2'§ 

19-6714 

18-5960 

26§   '    9-1702 

6-6504 

1  1 

4       21-3479 

H'5339 

4        10-6037 

2-501  1 

59 

2O§ 

'97715 

18-8745 

22§          9-2862 

6-9251 

12 

21       21-7655 

14-0808 

23§ 

10-9925 

2'O2IO 

60 

4* 

20-3815 

18-6448 

5        9-8813 

6-6588 

'3 

15       21-8423 

H-2577 

18 

11-0825 

2-1933 

61 

21-4472 

18-8568 

io8§   ;  10-9588 

6-8094 

76       5 

6-5 

'4 

30§     23-7687 

14-5511 

34§ 

13-0200 

2-3727 

75        9      9'4 

62 

9 

22-0278 

18-7133 

9       11-5287 

6*6309 

'5 

5i§     24-4396 

14-4498 

53§     13-6899 

2-2303 

75      10      7-8 

63 

'5 

14-8001 

19-0871 

2'         4-3373 

7-4305 

16 

8       14-9088 

15-3766 

6 

4-2304 

37158 

64 

'3 

16-1003 

18-9515 

'4 

5-6248 

7-2187 

'7 

i8§      15-8052 

15-5014 

26§       5-1290 

3-7908 

65 

7 

16-2195 

19-5685 

8 

5-7813 

7-8249 

18 

4       '7-8903 

1  5  5002 

4*      7-2109 

3-6613 

66 

28§ 

19-6795 

19-8168 

34§ 

9-2503 

7-8696 

'9 

4       1  8  -40  1  o 

15-1206 

4*       7-7010 

3-2565 

67 

4 

19-8020 

19-0500 

4 

9-3284 

7-0968 

20 

6       18-9833 

15-1465 

7         8-2801 

3-2480 

68 

'3 

20-0793 

19-4564 

13         9-6276 

7-4820 

21 

6      19-0423 

14-9352 

6*      8-3285 

3-0323 

69 

10 

20-4050 

19-4287 

8     i    9"9520 

7-4383 

22 

23^     20-6194 

15-4046 

25§       9-9260 

3-4061 

70 

25§ 

22-2088 

19-7309 

11-7678 

7-6349 

23 

5       21-0425 

I5'98l3 

5*     10-3874 

3-9603 

7' 

24-3140 

19-5104 

»»§ 

13-8572 

7-2903 

24 

6       21-2369 

I5-5458 

6 

10-5528 

3-5I42 

72 

'3 

16-0978 

20*5562 

i6§ 

5-7196 

8-8171 

25 

ii 

21  '4204 

15-1302 

'3 

10-7114 

3-0890 

73 

4 

17-6658 

20-1043 

4 

7-2560 

8-2729 

26 

5 

'57473 

15-8872 

7 

5-0933 

4-'777 

74 

5 

17-8590 

20-2433 

4 

7-4582 

•  8-4010 

27 

6 

16-6923 

'5'9'57 

8 

6-0405 

4-I503 

75 

6 

17-9985 

20-2259 

6 

7-59/7 

8-3722 

28 

5 

16-6527 

16-7074 

5 

6-0480 

4-9450 

76 

24§ 

18-2103 

20-2835 

28§ 

7-8113 

8-4208 

29 

5 

17-5378 

16-8082 

6 

6-9363 

4-9918 

77 

5 

18-7757 

20-5857 

5 

8-3933 

8-6872 

30 

4 

19-85  10 

16-421  5 

5 

9-2233 

4-4720 

78 

8 

19-1168 

19-9555 

10 

8-6978 

8-0428 

6 

20-8418 

16-4976 

6 

IO'2I  l8 

4-4842 

79 

19-7869 

20-5790 

4* 

9-4032 

8-6248 

32 

8 

22-1921 

16-4295 

10 

I  1-5607 

4'3399 

80 

'3 

20-4466 

20-5339 

12 

10-0578 

8-5394 

33 

6 

22-4421 

16-4443 

9 

II-8II5 

4-3399 

81 

5* 

23-4202 

20-4533 

6 

13-0203 

8-2828 

34 

5 

11-9368 

4-6747 

82 

43§ 

23-7402 

21-0910 

39§ 

13-3789 

8-9007 

76        7 

9-1 

35 

'9 

22-8475 

16-5225 

'9§ 

I2'2l8o 

4-3938 

83 

4 

15-3255 

20-8387 

4* 

4-9639 

9*1463 

36 

6 

22-9318 

16-6227 

8 

I2-3I08 

4-4880 

84 

9 

15-4097 

21  '3005 

10 

5-0745 

9-601  1 

37 

5 

23-1872 

i6-5493 

5 

12-5598 

4-4023 

85 

'9§ 

17-7068 

21-4764 

2I§ 

9-6408 

38 

1  1 

23-8829 

17-1662 

12 

13-2915 

4-9735 

86 

4 

18-0820 

21-2398 

4* 

77399 

9-3848 

39 

5 

24-1812 

16-7875 

7 

'3'5679 

4-5801 

87 

5 

'8-4533 

21-5163 

6 

8-1279      9'637i 

40 

5 

15-5624 

17-2578 

5 

4-9890 

5-5568 

88 

33§ 

20-1919 

21-9763 

35§ 

9-8891       9-9915 

76        3 

9'4 

4' 

4* 

16-2057 

17-6198 

4* 

5-6514 

5-8828 

89 

5 

22-6289 

•  I*I9l6 

6 

12-2741 

9-0685 

42 

6 

17-8290 

17-3496 

7 

7-2568 

5-51  56 

9° 

5 

14-3270 

21-8150 

6 

4-0215 

10-1795 

43 

ii 

18-6225 

17-5465 

1  1 

8-0608 

5-6656 

9' 

4 

14-3753 

22-3302 

5 

4-1034     10-6905 

44 

7 

18-9365 

17-6258 

8 

8-3786 

5-7278 

92 

15-1  190 

22-6213 

33§ 

4-8634  1  10-9373 

76    949 

9'5 

45 

20§ 

18-9955 

I7-5433 

20§ 

8-4314 

5-6406 

93 

10 

15-7682 

217548 

9* 

5-4594     10-0323 

46 

22§ 

19-2488 

17-7184 

26§ 

8-6951 

57994 

94 

7 

16-3219 

21-9470 

4 

6-0228     10-1925 

47 

7 

197174 

17-5901 

6 

9-1583 

5-6427 

95 

4 

16-5655 

22-0493 

4 

6-2731     10-2815 

48 

20§ 

21-3070 

17-2408 

'9§ 

10-7218 

5-2012 

96 

7 

17-1663 

22-1653 

7 

6-8803 

10-3610 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  8z'7  of  R.A.  at  Dec.  +  76*,  and  889'9  at  Dec.  ->-  77°. 
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Z  O  N  E    +    76°. 


B.  D. 

B.  D. 

Diam. 

x.                      y. 

Diam. 

X. 

u- 

No. 

Mag. 

No, 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  oh  om  to  oh  i5m  —  contd. 

R.A.  o1'  15™  to  oh  30™  —  contd. 

Centre        R.A.  o1'  o™  Dec.  +76°               R.A.  oh  15'"  Dec.  +77° 

Centre        R.A.  o>>  30™  Dec.  +  76°               R.A.  oh  15™  Dec.  +  77° 

Plate 

2952.     1895,  Nov.  17.       Plate  3610      1897,  Sept.  2. 

Plate  2939.      1895,  Nov.  13.          Plate  3610.       1897,  Sept.  2. 

m. 

0 

m. 

97 

4 

20*0498     22-6374 

4 

9-7859 

10-6640 

'47 

4 

13-2310 

16-8623 

98 

9 

20-3755      22-9733 

6 

10-1303 

10-98  10 

148 

4*      4-3036 

17-9986 

5 

14-9813 

5'77'3 

99 

7 

20-9580 

22-9368 

7 

10-71  10 

10-9105 

149 

4 

8-3599 

17-8809 

7 

19-0290 

5-9328 

IOO 

24§ 

14-4016 

23-2097 

29§ 

4-1815 

•5695 

150 

9 

8-4918 

17-8089 

'4 

19-1682 

5-8666 

101 

12 

15-8423 

23-I342 

1  1 

5-6152 

•4047 

'5' 

5 

9-0443 

17-9985 

5 

19-7060 

6-0935 

102 

9 

17-2170 

22-9343 

8 

6-9733 

•1253 

152 

8 

10-8544 

17-3059 

12 

2I-5582 

5-5250 

'°3 

7 

17-3780 

23-4193 

6 

7-1659 

•6014 

5 

i'"3546 

17-5009 

4t 

22-O452 

5-7516 

104 

4* 

18-7683 

23-3872 

4t 

8-547' 

•4890 

'54 

4 

13-1814 

17-0468 

4* 

23-8983 

5-4289 

105 

5 

19-1288 

23-6631 

5 

8-9270 

7427 

J55 

5 

17-3696 

1  06 

4 

19-5491 

23-O028 

4 

9"3049 

•0595 

156 

8 

'3"3757 

17-6476 

ii 

24-0488 

6-0383 

107 

»3§ 

19-6898 

23-5097 

'9 

9-4782 

•5585 

76        2      9"4 

'57 

4 

13-7  108 

17-4116 

1  08 

4 

22-6517 

23-2996 

5 

12-4218 

•I72O 

158 

'5 

4"'338 

18-8133 

'4 

I475IO 

6-5749 

109 

1  1 

23-9000 

23-2358 

12* 

13-6624 

•0328 

'59 

1  1 

4-6201 

18-0213 

'3 

15-2985 

5-8165 

110 

5 

14-5601 

24-5208 

6 

4-4155 

12-8654 

160 

13         4-9678 

1  8  0413 

16 

I5-6359 

5-8603 

1  11 

'9 

14-8327 

24-1379 

ill 

46634 

12-4687 

161 

9 

6-0998 

18-3207 

1  1 

16-7468 

6-2158 

112 

6 

15-2842 

24-1641 

6 

5-1193 

12-4686 

162 

6 

u'5439 

l8'2I20 

7t 

22-I857 

6-4769 

113 

8 

15-6195 

24-3278 

8 

5-4623 

I  2  '6  I  02 

'63 

12 

11-6478 

18-9443 

18 

22-2385 

7-2160 

114 

33§ 

18  5923 

24-6812 

*4§ 

8-4505 

12-7903 

164 

4* 

11-6873 

18-6750 

5' 

22-2973 

6-9456 

"5 

9 

19-3207 

24-8168 

10 

9-1868 

12-8821 

165 

4 

12-8510 

18-0462 

6t 

23-5016 

6-3987 

116 

3* 

21-0778 

24-5068 

4* 

10-9224 

12-4/16 

1  66 

7 

47536 

19-4636 

IO 

15-3258 

7-2652 

117 

12 

15-1111 

24-722O 

'4 

4-9760 

13-0363 

167 

25§ 

4-8131 

19-9332 

22§ 

I5-3542 

77368 

118 

r 

16-9643 

25-1666 

4 

6-8518 

I3-372I 

168 

8 

6-0305 

19-0490 

IO 

16-6263 

6-9370 

"9 

4 

"•3361 

I3-3925 

169 

7 

7-9223 

19-1345 

7 

'8-5093 

7-1520 

I2O 

4 

7-5652 

13-4723 

170 

5 

187748 

7-3473 

121 

10 

19  8122 

25-2I80 

9 

9-7000 

13-2565 

171 

3t 

8-6775 

19-6649 

4 

I9-2255 

7-7305 

122 

7 

20-1422 

25"4749 

9 

10-0470 

13-4927 

172 

7 

8-8633 

19-4348 

8 

19-4269 

7-5124 

123 

4 

107336 

13-5603 

«73 

89§ 

10-2087 

19-6295 

88§ 
18 

207587 

?  'j  '  r  •?  in 

7-8010 

76      10 

6-5 

56$       2  I  '6608 

26-6288 

76        6 

9-0 

'74 
'75 

1  O 

11-9453 

1  9*  i  '85 

i  O 

5 

22    5219 
14-8943 

8-6044 

176 

25§ 

5-9840 

20-5163 

26§ 

16-4800 

8-3983 

177 

33§ 

6-0750 

20-8817 

373 

16-5479 

8-7716 

76        8 

9'3 

Centre       R.A 

R.A.  oh  15™  to  oh  3<Dm 

.  oh  3om  Dec.  +  76°                 R.A.  oh  I5"!  Dec.  +77° 

178 
179 
180 

12 

9 

4 

7-1687 

7-1710 
7-8168 

20-5067 
20-5564 
20-7088 

IO 

6 

17-6640 

I7-6639 
I8-2977 

8-4682 
8-5185 
8-7161 

Plate 

2939.     1895,  Nov.  13.          Plate  3610.     1897,  Sept.  2. 

181 

5 

7-9586 

20-0773 

7 

18-4805 

8-0945 

o 

m. 

182 

20§ 

8-5779 

20-5278 

21§ 

19-0700 

8-5863 

124 

6 

3  "4974 

14-6030 

7   • 

14-4030 

2-3296 

183 

6 

9-5293 

20-4555 

7 

2O'O22O 

8-5777 

125 

16 

7'3578 

i4"5779 

26§ 

18-2547 

2-5665 

184 

24§ 

13-8909 

20-8425 

33§ 

24"349" 

9-2610 

76      13 

9"5 

126 

7 

8-6191 

'4'5365 

7t 

19-5  1  68 

2-6138 

185 

3* 

3  '949' 

21-8887 

4 

'4"3546 

9-6324 

127 

'5 

9-4983 

'4"4325 

22 

20-3997 

2-5664 

1  86 

'3 

3-9545 

21-9235 

9 

14-3607 

9-6667 

128 

35§ 

11-0405 

14-2888 

57§ 

21-9498 

2-52Q3 

75      22 

8-8 

187 

7 

4-2860 

21-2870 

7 

14-7360      9-0525 

129 

zo§ 

11-8246      14-5009 

47§     22-7172       2-7920 

75      23 

9"5 

188 

Q 

5-7122 

21-8015 

8 

16-1  160 

9-6634 

130 

I  Qs5 

12-2252   i  14-8109 

33§     23-0970      3-1294 

189 

4* 

8-6358 

21-7986 

5 

19-0393 

9-8580 

131 

6 

13-6240 

14-5940 

190 

9 

9-8119    21-4171 

9      20-2402 

9-5565 

J32 

12 

3-8231 

15-0930 

16       146951 

2-8446 

191 

5* 

"•3034 

21-4221 

6      217273 

9-6620 

'33 

5 

4'6739 

15-2147 

6       15-5364 

3-0225 

192 

6 

1  1-3148 

21-9800 

7 

21-6996 

10-2208 

'34 

8 

746393 

15-2878 

9       18-4889 

3"2935 

'93 

4 

"•3358 

21-4565 

6 

21-7578 

9-6987 

'35 

10 

9-6104 

15-2713 

13      20-4545 

3"4'23 

194 

12           12-8880 

21*2205 

18 

23-3213 

9"5705 

136 

10-6486 

'5-5355 

5'S     21-4737 

3"/44° 

75      '9 

9"' 

'95 

23              4-4002 

22-8948 

i8§ 

'47394 

10-6675 

'37 

12-1411      15-3560 

6*    22-9743. 

3-6680 

196 

5 

14-7703 

10-7316 

138 

12 

12-5216   ,  15-9138 

235-   !  23-3165 

4-2505 

'97 

5*       5-8007 

22-6876 

6 

16-1515 

10-5523 

'39 

'7 

I3"3483 

15-6230 

27§   :  24-1603 

4"°i73 

K      81 

9"5 

198 

7         7*8130 

22-9310 

10 

'8-1433 

10-9315 

140 

12 

3-3697 

16-8359 

15       14-1235 

4'55°9 

'99 

12 

8-gi  20 

22-5898 

'4 

19-2596 

10-6673 

141 

4'314O 

16-8028 

7       15-0683 

200 

6        9-2305 

22-9248 

7 

I9-5573 

1  1-0218 

142 

IO 

5-9486 

16-1012 

'3       16-7456 

3"99'3 

201 

3* 

9-6825 

22-2677 

4 

20-0555 

10-3973 

"43 

4 

11-6030 

£          (-. 

16-2984 

6t    22-3755 

4-5701 

202 

12-I837 

22-6123 

26§ 

22-5250 

10-9105 

76      ii 

9"5 

'44 

6 

11-6587 

16-4134 

6t 

22-4203 

4-6888 

203 

4 

147035 

11-7133 

H5 
146 

3°§ 
5 

12-3849 
I3-I584 

16-3438 
16-4018 

52^    23-1531  ;   4-6676 

75      24 

9'5 

204 

205 

25§ 

7-7622 
8-1940 

23-2779 

23-0880 

12 

18-0685 
18-5103 

11-2753 
11-1155 

76       9 

9'5 

i  rtieau  interval  represents  very  nearly  5'  =  8z87  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  88^9  at  Dec.  +  77°. 
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Z  O  N  E     +     76°. 


B.  D. 

B.  D. 

Xo. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

Ho. 

Mag. 

No. 

Diam. 

*. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

Xo. 

Mag. 

RA      *-\n    T  •••  tn  *-  yv  /-\h    *>  /-\m 
.A.  o    15    to  o   3O  —  " 

contd. 

R.A.  oh  30"1  to  oh  45'"  —  contd. 

Centre      R.A. 

oh  jom  Dec 

.+76°              R.A 

Oh  ,jm  0e 

c.  +77° 

Ceutre        R.  A.  o11  30™  Dec.  +  76°              R.  A.  ok  45™  Dec.  +  77* 

Plate  2939.     1895,  Xov.  13.         Plate  3610.     1897,  Sept.  2. 

Plate  2939.    1895,  Nov.  13.        Plate  3629.    1897,  Sept  12. 

o 

m. 

6 

m. 

206 

14 

8-7285 

23-1498 

'3 

19-0395 

II-2I25 

257 

2*       22-8385 

16-4065 

7 

12-1070 

4-2665 

207 

7 

9-1407 

23-6088 

8 

19-4195 

11-7005 

258 

4 

13-4810        4-9888 

208 

7^ 

12-6104 

23-0573 

7 

22-9185 

11-3843 

259 

5t 

14-2458 

17-2562 

5 

3-5846 

5-6271 

209 

11-8194 

23-9885 

24§ 

22-0673 

12-2581 

260 

6 

15-1185 

16-9705 

10 

5-2862 

2IO 

3° 

4-8402 

24-9280 

llj 

15-0388 

12-7218 

261 

4* 

15-6604 

16-8321 

ii 

4-9707 

5-1179 

21  I 

4 

15-5107 

12-1948 

262 

4°S 

16-7102 

17-5271 

4'§ 

6-0555 

57483 

76      16 

9-0 

212 

6* 

6-3705 

24-1378 

6* 

16-6183 

12-0396 

263 

4 

6-4864 

213 

7 

8-7602 

24-4654 

9 

18-9850 

12-5268 

264 

15       17-4651     16-8295 

24§ 

67685 

50073 

214 

9 

10-2816 

24-2233 

u 

20-5163 

12-3875 

265 

7 

7-1541 

S'5353 

215 

3* 

1  1-0700 

24-4196 

5 

21-2885 

12-6361 

266 

4 

87560 

5-1465 

216 

7 

12-4162 

24-3110 

1  1 

22*6411 

12-6204 

267 

6  :  19-7042  17-3357 

10 

9-0318 

5-3780 

217 

10 

13-9093 

24-2668 

12 

24-1318 

12-6773 

268 

4*     24-1807     17-6534 

8 

13-5244      5'43'8 

2l8 

7 

I4-63H 

13-4208 

269 

2*       14-3016 

17-6987 

4 

3-6637  !    6-0670 

219 

5* 

4T3H 

25-9917 

10 

14-8603 

13-7809 

270 

14     14-4799 

18-6373 

2I§ 

3-8964      6-9905 

22O 

.* 

3 

5-597I 

25T567 

8 

15-7378 

13-601  1 

271 

4       14-8731 

18-4626 

u        4-2777      67921 

221 

13-1480 

25-37H 

68§ 

23-2979 

13-7277 

76         12          8-4 

272 

14       15-0312 

18-0695 

22§           4*4119          6-3907 

273 

75§     l6'4775     17-8360 

7o§       5-8416      6-0713 

76      14      7-0 

274 

4*     16-4896     18-2438 

6        5-8832      6-4746 

275 

4        6-6528      6-1950 

R.A.  oh  tom 

tO  Oh   A 

1  ' 

276 

14      20-7398     18-4099 

15       10-1322      6-3883 

*J                         '        ~            "T  *J 

Centre       R.A.  c"  30""  Dec.  +  -6°               R.  A.  oh  45"  Dec.  +  77' 
Plate  2939.     1895,  Nov.  13.         Plate  3629.     1897,  Sept.  12. 

277 
278 
279 

8      21-5355     18-8362 
5*    22-2481     18-5698 

i3§     10-9480      6-7681 
8       11-6438      6-4591 
4      12-7249      6-3401 

o               1      »• 

280 

u       23-4042     19-0890 

12       12-8315      6-9078 

222 

6 

167531 

14-2680 

9 

5-9050 

2-4924 

281 

4*    23-6406     18-5194 

7       13-0323      6-3277 

223 

3* 

19-2913 

I4-4359 

5 

8-4475 

2-5093 

282 

ii       24-2751     18-9883 

13       13-6985      67556 

224 

6 

19-4196 

14-3580 

8 

8-5729 

2-4224 

283 

4      13-7866      6-9247 

225 

10 

21-4588 

14-7495 

16 

10-6323 

2-6971 

284 

'9§ 

14-0040     19-3264 

27§       3-4620      77071 

226 

18 

21-7480 

15-0644 

22§ 

10-9370 

2-9880 

285 

i7§ 

15-4095 

19-1806 

23§   '<    4-8532 

7V69 

227 

58§ 

22-1718 

14-2221 

6i§ 

1  1-3120 

2-1251 

75      42      8-4 

286 

4 

I5H974 

19-5165 

8 

4-9626 

7-8068 

228 

5 

23-4393 

149705 

8 

12-6239 

2-7997 

287 

4 

5-2435 

77335 

229 

4 

12-8309 

2-0470 

288 

4 

16-4040 

19-6143 

7 

5-8725 

7-8491 

230 

323 

23-7181 

14-3938 

38§ 

12-8654 

2-2048 

75      43      9'4 

289 

7 

167549 

18-8034 

'3 

6-1734 

7-0193 

231 

25^ 

14-4149 

15-6077 

38§ 

3-6499 

3-9670 

K       85      9-4 

290 

7 

18-4902 

19-1770 

9 

7-9298 

7-2878 

232 

4 

4-2911 

3-4-44 

291 

38§ 

18-5326 

19-3178 

44§ 

7-9783 

7-4271 

76     20 

8-9 

233 

30$ 

15-6734 

5-3388 

43§ 

4-8914 

3-6250 

75      29      9-5 

292 

3 

8-0867 

"•4345 

234 

I5-9550 

5-2573 

2O§ 

5-1696 

3-5280 

K      92      97 

293 

4° 

19-7024 

19-3987 

44§ 

9"'533 

7-4390 

76      23      9-1 

235 

H 

16-37-4 

5-1678 

2°§ 

5-585I 

3-4126 

75      3°      9'5 

294 

4 

19-8760 

19-8081 

6 

9-35I9 

7-8380 

236 

7 

18-1613 

5  0680 

9 

7-3618 

3-2073 

295 

4 

9'5472 

7-3818 

237 

12 

18-3109 

5-0298 

17 

7-5067 

3-1616 

296 

4 

20-2244 

19-0285 

4* 

9-6499 

7-0374 

238 

21$ 

20-0807 

5-1701 

3°§ 

9^795 

3-1967 

75      37 

9'5 

297 

3* 

20-3534 

19-9412 

4* 

9-8277 

7-9410 

239 

8 

20-4179 

5-3473 

ii 

9-6283 

3-35'o 

298 

4 

10-7032 

7-5064 

240 

3iS 

23-1259 

16-0483 

36^ 

12-3720 

3-8943 

299 

9 

21-3130 

19-5183 

12 

10-7668 

7-4620 

241 

4 

12-7863 

3-6335 

300 

4 

1  1  -0608 

7-9323 

242 

4* 

24-2628 

15-8787 

7 

I3-4952 

3-6557 

301 

12 

21-8286 

19-3052 

'3 

11-2716 

7-2189 

243 

4* 

16-8345 

16-6057 

9 

6-1249 

,    4-8224 

302 

40§ 

22-5239 

19-3986 

11-9700 

7-2701 

76      25 

9-0 

244 

3t 

17-8979 

16-0759 

~ 

7-1548 

4-2276 

303 

6* 

22-6541 

19-6983 

7 

12-1155      7-5664 

245 

5  + 

18-3824 

159398 

9 

7-6318 

4-0656 

3°4 

4 

4-5185 

8-ion 

' 

246 

4 

18-5190 

16-4656 

7 

7-8005 

4-5785 

305 

23-; 

17-4610 

20-7787 

6-9943 

8-9503 

76      '9 

9'5 

H7 

7 

18-5--- 

i6-7573 

1  1 

7-8758 

4-8678 

306 

4 

18-1297 

20-8237 

4        7-6697 

8-9565 

248 

4 

8-0957 

|    4-1806 

307 

'4 

18-5505     20-4718 

15         8-0685  i    8-5769 

249 

4 

8-4710 

4-7600 

308 

4         8-5612 

8-2593 

250 

285 

19-4938 

16-1  167 

36§ 

87503 

4-1733 

75      35      9'4 

309 

3* 

19-5546 

207411 

5        9-0828 

87883 

251 

1  1 

2O'l  l62 

16-1  166 

'9§ 

9-3728 

4-1384 

310 

4     !  10-8327      8-2697 

252 

5 

9-6052 

:    4-8553 

3" 

5     i   4-5990  '   9-8868 

253 

5t 

2  1-9192 

16-6557 

1  1 

11-2052 

4-57I7 

312 

2* 

16-9036 

21*1  132 

4        6-4624 

9-3127 

254 

3* 

22-2876 

l6'l  IO2 

4 

n'5375 

4-0070 

3'3 

'9 

17-0658    21-6984 

25§ 

6-6564 

9-8908 

76      18 

9'5 

255 

8 

22-3045 

16-1  199 

1C 

11-5530 

4-0115 

3H 

4 

17-3056    20-8287 

8 

6-8435 

9-0105 

256 

4 

11-8417 

4-2191 

3'5 

4 

9-2993 

9-4918 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  82*7  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  88"9  at  Dec.  +  77°. 
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ZONE    +    76°. 


VA 

Diain. 

B.  D. 

IHuiii. 

B.D. 

.wo. 

X, 

y- 

1  Mitin. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

I  Hani. 

X. 

V- 

X, 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  oh  30™  to  oh  45m  —  contd. 

R.A.  ih  om  to  oh  45m  —  contd. 

Centre      R.A.  oh  30"'  Dec.  +  76°               R.A.  oh  45™  Dec.  +  77° 

Centre        R.A.  ih  om  Dec.  +  76°                R.A.  oh  45"  Dec.  +  77° 

Plate  2939.     1*95,  Nov.  13.         Plate  3629.     1897,  Sept.  12. 

Plate  3677.     1897,  Oct.  24.          Plate  3629.     1897,  Sept.  12. 

o                   m- 

i 

o 

m. 

316 

4 

i  1-1796 

9-3726 

366 

9 

7-8865 

16-3658 

16 

18-7040 

4-3067 

317 

3* 

22-3154 

21-8167 

4 

1  1  '9072 

9-7010 

367 

5 

19-0752 

4-7206 

318 

6 

12-1589 

9'4979 

368 

4 

10-3793 

16-7451 

9      21-1705 

4-8423 

319 

6 

23-1353 

21-5675 

6 

12-7087 

9-4009 

369 

3* 

10-4279 

16-2659 

6      21-2509 

4-3680 

320 

24 

23-3680 

21-9146 

22§ 

12-9623 

9-7321 

37° 

20§ 

10-8995 

16-7150 

26      21-6914 

4-8460 

321 

5 

14-0753 

22-I686 

7 

3-7020 

10-5378 

371 

1  1 

4-7883 

17-5461 

15     '15-5401 

5-2850 

322 

8 

14-6151 

22-5775 

'3 

4-2626 

10-9159 

372 

8 

5-1767 

17-6506 

ii       15-9178 

5'4'49 

323 

23§ 

16-4337 

22-7066 

25§ 

6-0862 

10-9370 

76        15 

9'4 

373 

10 

7-3008 

17-9858 

i4§     18-0178 

5-8855 

324. 

5 

6-7648 

10-6183 

374 

6oS 

9-5316 

17-9223 

58§     20-2473 

5-9660 

76    31 

8-2 

325 

7 

17-4868 

22-8344 

10 

7-'457 

10-9973 

375 

4* 

10-5499 

17-5784 

4*    21-2837 

5-6865 

326 

4°§ 

19-3128 

21-9733 

54§ 

8-9162 

10-0358 

76         22 

8-2 

376 

1  1 

11-4768 

16-8693 

15*    22-2553 

5-0390 

327 

'9 

19-3728 

21-9821 

'9 

8'9755 

10-0380 

377 

3* 

13-1559 

17-3968 

5*    23-8982 

5-6675 

328 

6 

19-5035 

22-3889 

7 

9-1308 

10-4376 

378 

4       16-1483 

6-6585 

329 

17 

207186 

22-6063 

'+§ 

10-3616 

10-5797 

379 

4      17-5808 

6-5397 

33° 

25§ 

21-2171 

22-1390 

23§ 

10-8265 

10-0861 

380 

8 

87736 

18-4632 

ii       19-459° 

6-4552 

331 

7* 

21-9941 

22-3297 

8 

11-6121 

10-2276 

381 

4       21-0938 

6-9400 

332 

5 

47359 

117782 

382 

23§ 

12-9190 

17-8851 

32§     23-6324       6-1433 

76    32 

9'5 

333 

15 

17-7731 

23-0990 

16 

7-4480 

11-2470 

383 

8 

I3-9748 

18-2787 

ii       24-6584       6-6033 

334 

9 

22-3370 

23-5210 

9 

12-0265 

11-3990 

384 

5* 

3'9'44 

20-0377 

9      14-5093  !    7-7163 

335 

5 

12-5015 

11-6375 

385 

3     '  14-7618 

7-8194 

336 

9 

18-5721 

H'3'55 

12 

8-3162 

12-4164 

386 

7       i5'2°35 

7-9053 

337 

5 

8-8143     12-2618 

387 

3* 

7-5864 

19-8238 

5          ;    I8-I840 

7737° 

338 

5* 

19-4183 

24-0776 

9 

9-1459     12-1273 

388 

5         8-6911 

19-6872 

9    ;  19-2979 

7-6734 

339 

4 

20-2726 

24-2965 

5 

10-0125 

12-2943 

389 

3*     12-8246 

19-0838 

5*    23-4621 

7'336° 

34° 

5* 

20-9397 

24-3819 

9 

10-6829 

12-3399 

39° 

6       16-3589 

8-3895 

341 

4 

12-2836 

12-8585 

39' 

3*      5-9814 

20-5852 

5       16-5368 

8-395° 

342 

8 

13-4118     12-0673 

392 

43§       6-1449 

20-3048 

44§     l67i55 

8-1248 

76    27 

9-0 

343 

36 

24-1155 

24-3094 

26§ 

13-8514  l  12-0773 

76         26 

9-1 

393 

4 

20-9263 

8-1588 

344 

7 

67803 

13-6672 

394 

6 

21-6714 

8-3160 

345 

4 

7-6525 

13-2954 

395 

7 

12-6691 

20-2942 

9 

23-2253 

8-53I5 

346 

4 

8-0270 

13-7124 

396 

5 

14-3705 

9-3262 

347 

28 

18-4860 

25-5533 

»i§ 

8-3030 

13-6567 

397 

6 

14-6003 

9-4'95 

348 

5* 

19-0361 

25-6233 

8 

8-8618 

13-6898 

398 

4 

17-5680 

9-5968 

349 

5 

8-9758 

13-8657 

399 

3* 

9-8301 

21-1377 

4 

20-3396 

9''955 

35° 

8* 

21-9181 

25-9897 

1  1 

117541 

13-8852 

400 

5 

9'9583 

21-3501 

9 

2°-4553 

9-41  1  8 

35' 

'9 

23-3633 

25-5928 

>9§ 

13-1729 

13-4056 

401 

3* 

12-7190 

21-0816 

6 

£. 

23-2268 

9-3214 

63§ 

2-9648 

137905 

76          12 

8-4 

402 
403 

6 

127598 
12-9365 

2  1  '  1  03" 
207593 

0 

7 

2  ^  "2u02 

23-4644 

9'343Z 
9-0125 

] 

404 

20§ 

7-?i57 

22-9335 

20§ 

17-7150 

10-8224 

405 

4* 

7'53°2 

22-2947 

7 

17-9695    10-2005 

R.A.   Ih  Om  to  Oh  4Sm 

406 

6t 

7-5870 

227541 

7* 

17-9983 

10-6615 

*  -J 

407 

5 

18-5505 

10-8890 

Centre         R.A.  ih  om  Dec.  +  76°                R.A.  o>>  45™  Dec.  +  77' 

T      / 

408 

25§ 

8-3673 

22-0948 

25§ 

18-8203 

10-0536 

Plate  3677.     1897,  Oct.  24.          Plate  3629.     1897,  Sept    12. 

409 

10 

8-3767 

22-0965 

12 

18-8309 

10-0565 

o 

m. 

410 

4 

18-9478 

10-4861 

352 

6t 

3-1918 

14-5025 

10       14-1425 

2-1488 

411 

z8§ 

8-9525 

22-2733 

26§ 

19-3922 

10-2683 

353 

8 

.  4-5883 

14-7980 

II       15-5140 

1-5308 

412 

3* 

9-I389 

22-4682 

5 

19-5671 

10-4727 

354 

25§ 

5-1830 

14-2367 

32§     16-1448 

2-0073 

K     146 

9-6 

4'3 

3* 

9-3779 

22-4490 

5 

19-8045 

10-4728 

355 

3* 

6*1644 

14-2077 

6       17-1228 

2-0448 

414 

4 

20-7123 

10-8956 

356 

5 

7-9198 

15-0205 

4*     18-8282 

2-9650 

4'5 

3* 

10-4272 

21-9542 

4 

20-8800  1  10-0463 

357 

'5 

5-8570 

16-0170 

i8§     16-7035 

3-8271 

416 

6       11-6662 

22-6293 

ii 

22-0785    10-7980 

358 

3 

17-6342 

3-2489 

417 

7  - 

12-6390 

227377 

8* 

23-0416    10-9685 

359 

6 

I7-9733 

3-2999 

418 

4 

12-6479 

22-2844 

8 

23-0808  1  10-5193 

360 

3 

8-'347 

15-3386 

5 

19-0203 

3-2967 

419 

3* 

12-6821 

22-5877 

6 

23-0965  ;  10-8230 

361 

4 

4-4245 

16-9065 

7 

15-2148 

4-6225 

420 

7 

12-9783 

22-OI7O 

12 

23-4288 

10-2730 

362 

6 

5-4757 

16-9038 

9 

16-2666 

4-6863 

421 

4 

12-9938 

21-8947 

8 

23-4499 

io'i  509 

363 

3 

16-2995 

4-3586 

422 

6 

13-2093 

22-4397 

8 

23-6321 

10-7073 

364 

6 

5-8638 

i6468oo 

10 

16-6680 

4-4900 

423 

17 

3-9023 

23-7103 

17 

14-2608 

1  1-3806 

365 

22§ 

7-1800 

17-0415 

23§ 

17-9598 

4-9338 

424 

18 

47°43 

23'5383 

i7§ 

15-0730 

11-2607 

Plate  3629.     No.  376.     The  3m  image  coincides  with  a  fault  in  the  plate. 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  82"'7  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  88»'9  at  Dec.  +  77°. 

GREKNWICH  ABTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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B.  D. 

B.  D. 

Diam. 

X. 

y. 

Dia.ru. 

No. 

Mag. 

Diam.              x. 

y- 

Diam. 

V- 

No. 

Mag. 

R.A.  ih  om  to  oh  45m  —  contd. 

R.A.  ih  om  to  ih  i5m  —  contd. 

Centre         R.A.  ih  om  Dec.  +  76°                R.A.  oh  45™  Dec.  +  77° 

Centre        R.A.  i"  o™  Dec.  +  76°               R.A.  ih  15™  Dec.  +  77° 

Plate 

3677.     1897,  Oct.  24.         Plate  3629.     1897,  Sept.  12. 

Plate  3677.     1897,  Oct.  24.        Plate  3634.     1897,  Sept.  18. 

m. 

0                                   "• 

425 

4       '7-7397 

•0510 

474 

5 

18-0877 

17-5643 

g 

7H575 

5-6133 

426 

12 

8-1735 

23-1547 

'7§     I8-5594 

•1008 

475 

44§ 

19-9630 

17-4409 

54§ 

9-3205 

5-3698 

76    38     8-9 

427 

5 

10-4467 

10      208088 

•5242 

476 

64§ 

21-9263 

'7H732 

74§ 

11-2859 

5-2799 

76      39 

7'0 

428 

4 

10-5505 

23-3152 

7       20-9180 

•41  1  6 

477 

3* 

22-3395 

17-6616 

5 

117076 

5-4421 

429 

6 

11-8272      23-4048 

10       22-1894 

•5833 

478 

5t 

'7*4975 

18-3650 

7 

6-9223 

6-4495 

43° 

5       23-6720 

•6169 

479 

3* 

17-6557 

18-1919 

4 

7-0703 

6-2661 

43" 

4t 

5-3098   '  243183 

7       15-6271 

12-0780 

480 

4* 

18-5291 

19-4313 

6 

8-0165 

7-4503 

432 

5* 

7-0335 

24-9792 

8       17-3042 

12-8486 

481 

4 

10-8125 

77501 

433 

7-3219 

24-5908 

28^     17-6168 

12-4769 

76        29         9-5 

482 

4* 

21-6118 

19-8994 

4 

11-1230 

77215 

434 

4* 

8-3907 

24-1229 

5 

18-7126 

12-0790 

483 

12 

23-3184 

19-8860 

i8§ 

12-8257 

7-6001 

435 

5 

18-7641 

I2'I2l6 

484 

4* 

16-7017 

20-3968 

4 

6-2556 

8-5249 

436 

18 

87368 

24-5268 

19-0325 

12-5049 

485 

3* 

17-3928 

20-1394 

5 

6-9262 

8-2278 

437 

4 

19-4695 

12-8975 

486 

13 

14-2319 

21-6947 

15 

3-8749 

9-9808 

438 

4 

20-4220 

12-3069 

487 

7 

14-3803 

207346 

ii 

3-9608 

9*01  1  8 

439 

4 

21-0630 

12-0890 

488 

4* 

15-3805 

21-5139 

5 

5-0100 

9-7289 

44° 

4      21-6281 

12-6421 

489 

7 

16-1418 

20-8789 

ii 

5-7279 

9-0452 

441 

4       22-8437 

12-9413 

49° 

23       16-6066 

21-0542 

»7§ 

6-2O22 

9-1904 

442 

20§ 

12-5640 

23-8594 

2I§       22-8948 

I2-O826 

491 

4 

8-9673 

9-3612 

443 

28§ 

13-4520 

24-3914 

29§   |  23-7493 

12-6705 

492 

4* 

20-1510 

21-6030 

4 

97725 

9-5158 

444 

4 

14  0228 

13-0198 

493 

6 

I2-6I33 

9-8586 

445 

4       14-0458 

I3-92I7 

494 

4 

13-7I25 

9-4876 

446 

3     :  14-2690 

13-4416 

495 

'5 

14-3182 

22-0619 

'9 

3-9825 

10-3401 

447 

7* 

5-0379 

25-7066 

'5§     15-2657 

13-4481 

496 

tl| 

I7-6435 

22-3175 

28§ 

7-3I73 

10-3871 

76      37 

9-2 

448 

'9 

5'3055 

26-1841 

2°-3     '5-5025  '  13-9385 

497 

22§ 

17-6850 

22-3263 

26§ 

7-3589 

10-3903 

449 

28 

6-0715 

25  3628 

23§      16-3169     13-1702 

498 

4 

17-9313 

22-3842 

7 

7-6088 

to'4343 

450 

78$) 

7-1587 

25'3452 

68§     17-4058     13-2185 

76      28       8-0 

499 

4 

I3-21I7 

10-8692 

45' 

3       17-5695 

13-6849 

500 

17       16-1543 

23-1272 

20§ 

5-8825 

•2886 

452 

6t 

7-832. 

25-8745 

8       18-0428 

13-7896 

501 

4       16-3307 

23-7623 

7 

6-0985 

"9"7 

453 

63§ 

8-3422 

25-2509 

55§     18-5941   ;  13-2006 

76      30       8-8 

502 

4 

6-I7IO 

'9393 

454 

8 

9-6065 

25-5286 

13       19-8345 

I3-5587 

5°3 

'4 

18-1075 

23-9300 

'5 

7-8820 

•9635 

455 

3       19-8815 

13-8640 

504 

Ii 

18-3703 

23'5325 

20             8-II87 

"55'5 

456 

5       22-1092 

13-9080 

505 

4     I    8-5452 

•9084 

506 

4     I    8-8379 

•7616 

47§     24'6257     13-2871 

76      34       8-9 

507 

4       10-8809 

•0003 

65§ 

1-3512 

'9-7557 

76      25       9-0 

508 

4 

I  I  '2643 

•9828 

509 

9* 

23-9567 

23-5934 

14       13-6978 

•2613 

510 

4 

14-3917 

24-2825 

5 

4-I990 

12-5504 

RA      Th  nm  tn    Th   T  -m 

5" 

4 

5-2052 

12-9880 

.  ±JL.      1         \J          H_l     1          1  J 

512 

25§ 

15-5126 

24-5536 

28§ 

5-3329 

127517 

76      35 

9'3 

Centre        R.A.  i&  om  Dec.  +76°               R.A.  ib  15™  Dec.  +77° 

5'3 

16 

16-4609 

247201 

'9§ 

6-2888 

12-8577 

Plate 

3677.     1897,  Oct.  24.        Plate  3634.     1897,  Sept.  18. 

5'4 

M 

4        8-5164 

12-9898 

x      o 

m 

5'5 

4* 

19-0342 

24-0874 

5        8-8122 

I2-O658 

457 

3 

18-3162      14-4955 

4*      7-4952 

2-5381 

o 

516 

5* 

20-0651 

24-1427 

8        9-8499 

I2-O57O 

458 

17 

20-5927      14-1232 

22              974'5 

5'7 

9      12-8649 

I2-56O7 

459 

'9 

22-8259      14-7494 

21           12-O11O 

2-5031 

518 

I4-3372 

25-0460 

4-1892 

I3-3203 

460 

IO 

24-0728      14-3162 

17           13-2286 

1-9938 

5*9 

t§ 

14-3695 

24-9517 

26§       4-2175 

I3-2I99 

76      34 

8-9 

46. 

5* 

14-4293      15-2149 

7 

3-6607 

3'4999 

520 

5        47340 

I3-2433 

462 

8 

15-5605      14-8148 

ii* 

47651 

3-0303 

52' 

16 

16-3632    25-0942 

2I§          6-2164 

I3-238O 

463 

1  1 

17-0205      14-9535 

'7 

6-2303 

3-0785 

522 

4 

7'93°4 

13-4892 

464 

3* 

20-2867      15-1164 

6* 

9-4992 

3-0298 

523 

'4 

18-4118 

24-9890 

18         8-2536 

I3-OO38 

465 

IO 

22-1600      15-5225 

'4 

11-3956 

3-3166 

524 

18 

18-5911 

25-4980 

2i§       8-4645 

I3-4990 

466 

4 

I97933      '6-4585 

J 

9-0947 

4-4012 

525 

8         8-5797 

13-9662 

467 

4 

10-4262 

4-1926 

526 

8       10-0265 

I3-322I 

468 

6 

21-1777      16-2027 

12 

10-4571 

n  ,   _  £ 

4-0603 

527 

4 

I3-2557 

I3-8247 

469 

4 

21-5673      16-3734 

108356 

4-2061 

470 

4 

ir9I03               4-8133 

ni§     22-0770 

267704 

76      40 

6-4 

471 

3* 

23-2323      17-2239 

4 

I2-5725 

4-9500 

472 

83§ 

23-9105      16-5819 

82§ 

13-2094 

4-2661 

75      58      7-' 

473 

4* 

17-5324      17-1060 

7 

6-8772 

5-I9I7 

i  reseatt  interval  represents  very  nearly  5'  =  82»7  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  88»'9  at  Dec.  +  77°. 
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GREENWICH  ABTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    76° 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Di&ni 

—  . 

TV 

y. 

uiani. 

X, 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

ar. 

y. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  ih  i5m  to  ih  30™ 

R.A.  ih  I5m  to  ih  30™  —  contd. 

Centre       R.A.  ih  30™  Dec.  +  76"              R.A.  ih  i$m  Dec.  +  77° 

Centre      R.A.  ih  30""  Dec.  +  76"              R.A.  ih  15"  Dec.  +  77° 

Plate  3665.     1897,  Oct.  ii.         Plate  3634.     1897,  Sept.  1  8. 

Plate  3665.     1897,  Oct.  ii.         Plate  3634.     1897,8^.18. 

m. 

m. 

528 

5 

4-5910 

14-1032 

587 

5 

4-3162 

21-1321 

3* 

147951 

8-8804 

529 

6 

4-6330 

14-7020 

4 

15-5225 

2-4825 

588 

4 

5-2393 

2'"9735 

3* 

15-6642 

9-775° 

53° 

13 

5-3052 

14-4626 

8 

16-2097 

2-2865 

589 

42§ 

7-2800 

21  '6261 

42§ 

177217 

9-5611 

76      44 

9'4 

531 

16 

6-2378 

'4'°473 

9      17-1675 

1-9325 

59° 

6 

7-5064 

2I-6862 

4* 

17-9429 

9-6364 

S32 

26§ 

87965 

14-7944 

34§     19-674° 

2-8403 

59' 

24§ 

9-9285 

21-2463 

20-3896 

9-3510 

533 

5 

8-9803 

I4-5337 

592 

7 

10-5641 

21-9320 

4 

20-9815 

10-0783 

534 

4 

9-8003 

14-2184 

593 

4 

13  1948      21-0923 

535 

13 

1  1-0338 

147421 

7 

21-9123 

2-9287 

594 

9 

4-2010   i  22-0935 

5 

14-6208 

9-8315 

536 

5 

12-2917 

14-8383 

595 

3 

8-9510      22-4475 

3* 

19-3346 

104859 

537 

23§ 

12-3668 

14-0805 

26 

23-2813 

2-3561 

596 

'9 

9-2886    !  22-2922 

«4 

19-6858 

!°'3545 

538 

12           13-0878 

H'9753 

10 

23-9453 

597 

4 

9-3088      22-6722 

539 

4       13-3686 

H7372 

598 

4 

10-6137      22-9518 

3* 

20-9641 

11-0964 

54° 

3<S§     137524 

14-6238 

52§ 

24-6296 

2-9875 

75      68 

9'3 

599 

18 

6-2827      23-8326 

12 

16-5858 

117006 

54' 

7        4-1480 

15-4328 

600 

'4 

6-7973    ;  23-1557 

8 

17-1451 

11-0575 

542 

14        5-4221 

15-1820 

10 

16-2791 

3-0130 

60  1 

4 

7-3705      23-2048 

3* 

177121 

1  1-1414 

543 

2ijj    :  10-3520 

15-9310 

16 

21-1526 

4-0750 

602 

7 

8-8156    j  23-2408 

5 

19-1510 

11-2704 

544 

4       10-4287 

15-8340 

603 

3 

9-4353      23-2730 

545 

2I§      10-5615 

15-0796 

29 

21-4170 

3-2376 

604 

6 

12-4030      23-8216 

4t 

22-6939 

12-0812 

546 

24       13-0628 

15-1542 

35 

23-9°73 

3-473° 

75      66 

9-4 

605 

5 

12-7549    123-8969 

547 

16     i  13-7272 

1  5-6300 

10 

24-5413 

3-9900 

606 

39§ 

5-2405    !  24-6872 

23§ 

15-4918 

12-4853 

548 

3       13-7367 

15-7662 

607 

i8§ 

5-7512     24-3750 

12 

16-0203 

12-2075 

549 

4         3-5987 

16-5157 

608 

6 

6-8563     24-9790 

6 

17-0865 

12-8790 

55° 

4        4*8343 

16-0415 

3* 

15-6394 

3-8318 

609 

4 

8-5926   i  24-9760 

3* 

18-8191 

12-9869 

55' 

«9i 

7-2512 

16-2157 

18 

18-0390 

4-1585 

610 

S'l 

87133 

24-9310 

44§ 

18-9408 

12-9503 

76      45 

9'3 

552 

6 

9-1463 

16-8908 

5 

19-8864 

4-9570 

611 

'4 

9-1938 

24-7060 

10 

19-4370 

12-7560 

553 

4 

11-2831     16-1843 

612 

4 

9-7959 

24-5869 

3* 

20-0436 

12-6741 

554 

7 

12-8491     16-0993 

3* 

23-6299 

4-3996 

613 

5 

107689 

24-0250 

3* 

21-0520 

12-1804 

55I 

3     '13-1891     16-8455 

6,4 

6 

10-9238 

24-9477 

5 

21-1483 

13-1088 

556 

3       I3H973     16-7333 

6,5 

3°§ 

11-3440 

24-5801 

28§ 

21-5894 

127678 

557 

5 

13-9528     !    I6-178I 

616 

4 

13-1836 

247091 

3 

23-4172 

13-0150 

558 

36§ 

6-4199         177933 

37§ 

17-1091       5-6794 

76      43 

9'5 

617 

ii 

'3-8479 

24-8779 

6 

24-0685 

13-2268 

559 

5 

'0-51S3 

17-4862 

618 

5* 

5-6488 

25-4167 

3 

15-8546     13-2401 

560 

8 

IO-8845 

17-0550 

i 

21-6128 

5-2298 

619 

3'§ 

7-3519 

25-8708 

22§ 

17-5223     13-8020 

561 

'3 

'2-5757 

17-7925 

6 

23-2515 

6-0770 

620 

'3 

8-7732 

25-1597 

10 

18-9865     13-1840 

562 

10 

13-3626 

17-0983 

5 

24-0804 

5-4531 

621 

10-3326 

25-2805 

»9§ 

20-5363     13-4027 

563 

4 

I3-5855 

17-3844 

622 

18 

10-5063 

25-2040 

16 

20-7140    13-3370 

564 

38§ 

9-3920 

18-1954 

42§ 

20-0505 

6-2706 

76      47 

9'3 

623 

4 

1  1-0048 

25-6574 

565 

18 

9-83IO 

18-1676 

'9 

20-4899 

6-2710 

624 

8 

II-8oi8 

257490 

4 

21-9723     13^9620 

566 

44§ 

9'975° 

18-6621 

44§ 

20-6028 

6-7741 

76      48 

9*4 

567 

4 

10-2645 

18-2456 

87§ 

24-8616      4-9591 

75      69 

8-1 

568 

6 

10-8627 

18-1159 

3t 

21-5203 

6-1872 

74§ 

26-1860 

6-5204 

76      53 

8-5 

569 

12 

1  1-7660 

18-0826 

8 

21-4258 

6-3121 

86§ 

2-4371 

16-6304 

75      58 

7-1 

57° 

4 

12-1677 

187079 

65§ 

1-9090 

25-9688 

76      40 

6-4 

57' 

37§ 

13-3072 

6s 

18-5918 

5°§ 

23-933° 

6-9173 

76      51 

9'4 

572 

'9 

•6995 

197942 

13 

17-2600 

7-6960 

573 

'4 

7-6564 

19-3886 

9 

18-2412 

7'35'S 

R.A.  ih  3Om  to  ih  45m 

574 

575 

'4 
4 

9-3159    19-9475 
11-6070    19-6009 

10 

19-8600 

8-0165 

Centre       R.A.  ih  30™  Dec.  +76°              R.A.  ih  45m  Dec.  +77° 

576 

3 

12-6880    19-4792 

Plate  3665.     1897,  Oct.  ii.          Plate  5801.     1901,  Oct.  18. 

577 

23 

3-7980     !  20-4991 

16 

14-3188 

8-2142 

o 

m. 

578 

22§ 

8  0185  ;  20-8366 

22§ 

18-5108 

8-8203 

625 

8 

14-8972 

13-9883 

4* 

4-0393      2-2295 

579 

6 

10-7599    20-3854 

5^ 

21-2755 

8-5460 

626 

5 

14-0763 

14-6051 

580 

3 

10-9685     20-0645 

627 

16 

18-7128 

14-0780 

'3 

7-8512      2-0721 

581 

5 

12-9028  '  20-7434 

3* 

23-3891 

9-0419 

628 

10 

19-6583 

14-8496 

7 

8-8420      27795 

582 

43§ 

13-3431  i  20-0243 

5'§ 

23-8780 

8-3494 

76      5° 

9  '4 

629 

5 

24-1756 

14-391  I 

583 

4 

3-2720 

21-8084 

630 

5 

14-4835 

I5-3645 

584 

5 

3-5723 

2  1  -09  5  8 

3* 

14-0566 

87954 

63' 

5       '4-5763 

I5-5774 

585 

4 

3-8230 

21-1588 

632 

4     ,  17-6129 

I5-5374 

586 

4 

3-9493 

21-7353 

633 

4      18-8901 

15-0583 

i  rtieau  interval  represents  very  nearly  5'  =  8z«7  of  R.  A.  at  Dec.  +  76°,  and  88»'9  at  Dec.  +  77°. 

GREENWICH  ASTKOGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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Z  O  N  E    +    76°. 


riiaii-i 

B.  D. 

B.  D. 

fa. 

Diani. 

X. 

*/• 

mam. 

X. 

»• 

No.             Mag. 

No. 

Diaiu. 

r. 

Diaiu. 

X. 

y- 

No. 

Mag 

R.A.  ih  30m  to  ih  45m  —  contd. 

R.A.  ih  30™  to  ib  45m  —  contd. 

Centre       R.A 

.  it  301"  Dec.  +  76°               R.  A.  ih  45"  Dec.  +  77° 

Centre      R.A. 

ib  jom  Due.  +  76°              R  A.  ih  +5m  Dec.  +  77" 

Plate 

3665.     1897,  Oct.  1  1.          Plate  5801.     1901,  Oct.  18. 

Plate  3665.     1897, 

Oct.  n.          Pbite  5801.     1901,  Oct.  18. 

o 

m. 

o 

m. 

634 

'9 

19-7034 

5-9818 

'9 

8*9633 

3-9068 

693 

5 

19-0995 

22-8201 

635 

5 

197155 

5-99I5 

694 

5 

14*2511 

23-8920 

636 

5 

21-6838 

5-378I 

695 

33§ 

15-5130 

23-1/83 

-7§       5-2534 

1  1*3605 

637 

233 

22-6538         5-47I3 

23 

11-8739 

3-2030 

696 

7 

I5-5345 

23-9116 

4t       5-3202 

12-0903 

638 

13 

24-2347         5*8051 

12          I3-4736          3-43I7 

697 

4 

I5-5934 

23*2556 

639 

733 

14-1097      16-5797 

75S       3"4'  87       4-8667 

75      69      8*1 

698 

4 

16-3794 

23*3990 

640 

*<§ 

1^-2167      16-0103 

-s§     3-4893     4-2955 

699 

10 

17-1659 

23-7249 

6*      6-9382 

"•7977 

641 

4 

20-3574      16-5710 

700 

4 

18-2060 

23-2450 

642 

23.* 

23-1673      16-7537 

22 

12-4694 

4*4486 

75      75      9'2 

701 

ii 

18*8578 

23-7978 

5         8*6305 

11-7590 

643 

5 

23-3755 

16-5286 

3* 

12-6616 

4-21II 

702 

5 

14-9478 

24-4558 

644 

4 

.4-0128 

i--366i 

703 

4 

15*2141 

24-6789 

645 

4 

15-6522 

17-5557 

704 

4 

15-4672 

24-5665 

646 

4 

16-1135       17-6960 

705 

4 

15*8580 

24-4900 

647 

4 

16-7693      I7-3751 

706 

5 

'5  9858 

2V7786 

648 

4 

16-7898 

17-013- 

707 

16*0632 

24-7698 

23§       5-9064 

12-9128 

649 

4 

17-7445 

17-3294 

708 

10 

16*4964 

24-7'59 

5         6-3346 

12-8286 

650 

18 

18-0668 

'7'5675 

'9 

7-4323 

5'5959 

709 

9 

16-8027 

24-58/0 

4         6-6295  i  12-6804 

65  1 

4 

20-6174 

17*8027 

710 

ii 

17*9095 

24-0713 

5*      77003 

12-0967 

652 

17 

24-3609 

17*2662 

16 

13*6951       4-8785 

7" 

34§ 

18*3123 

24-2870 

325       8-1188 

12-2827 

/6      57      9'4 

653 

6 

14-8708 

18-4663 

4*      4-3042      6-6995 

7'2 

9 

18-3392 

24-2200 

5        8*1400 

12  2165 

654 

585 

15-5298      18-0535 

59"       4'93i5       6-2470 

76      S3      8*5 

7M 

'3 

18-4489 

24-6880 

8-2813 

12-6769 

655 

*4S 

15-7213 

17  9*7  •> 

25-;       5-1230      6-1677 

76      54 

9-3 

7'4 

8 

20*8257 

24-1371 

656 

9 

16-9440      18-3778 

8 

6-3666       6-4783 

7'5 

33 

24-0603 

24-6168 

2I§        I3-8787 

12-2342 

657 

4 

'9'55-H     189156 

716 

5 

H'4955 

25-2334 

658 

5 

23-2094 

18-3950 

7>7 

8 

14-5087 

25*4878 

5*  !    4-4023 

'37303 

659 

SI§ 

23-5I74 

i  8-0230 

17 

129044       5-6908 

718 

5 

'5-6155 

25-37*0 

4*  '    5-4988 

I3-549I 

660 

5 

18-6574 

719 

16 

15-6258 

25-6007 

'7         5-5233 

137708 

6(5  1 

4 

14-2628 

19-0821 

720 

13 

16-0655 

25-4459 

ii         5-9540 

13*5865 

662 

4 

18-0283 

19-3844 

9 

16-2740 

25*1  573 

4         6-1413 

13*2869 

663 

ii 

18-4367 

19-5409 

6 

7-929°       7'5392 

722 

7 

16-5074 

25-2+33 

4t      6  3793 

13-3579 

664 

4 

19-3399 

19-6554 

723 

24§ 

17-2748 

25-3160 

18         7''49i> 

I3-3772 

665 

15 

19-4370 

19-7990 

13 

8*9460 

77293 

724 

6* 

23-2114 

26-1878 

4       '3-'343 

13-8585 

666 

20 

20-6575 

19-1695 

16 

10-1231 

7-0235 

725 

5       13-569' 

13*8050 

667 

5 

21-7067 

19-9418 

726 

ii 

23-7373 

25*4780 

7       13-6074     13-1208 

668 

5 

21-8509     19-4545 

4* 

11*3325 

7'2273 

669 

4 

14-6436     20-9313 

670 

12 

i;--'35O     208039 

8 

5-4198 

8-9680 

R.A.    Ih  4--,m  to  2h  Om 

671 
6-2 

4 

!  15-8392 
16-1625 

20-4049 
10-7026 

Centre        K.A   2h  o'"  Dec.  +76°                 K.A.  i>  45!n  Dec.  +77° 

673 

4 

16-1709 

20-7158 

PUtii 

1738.     1894,  Jan.  ii.          Piate  5801.     1901,  Oct.  1  8. 

674 

4 

16-6 

20  31  36 

o 

m. 

675 

6 

18  2308 

20-2658 

7-7 

45§ 

6*0858 

14-7606 

5°S 

17-1195 

2*5080 

75      81 

8-8 

676 

4 

18*8431 

2O'8l  26 

728 

6 

7*0130 

14-3739 

677 

60^ 

21-4525     20-0968 

633 

10-9798 

7-8954 

76      58 

8-0 

729 

12 

8-9515 

1  5-0008 

9 

19  9608 

2-9390 

678 

5 

21-9863     20-0705 

3*     11-5090 

7-8370 

73° 

5 

117844 

'4  3892 

679 

9 

22'zSo5        20-0507 

5*     11-8013 

7-7971 

73' 

6 

34'52 

16-3668 

9 

'4'34-H 

3-9378 

680 

5 

22*481  I 

20-2812 

732 

26 

4-1597 

5-873' 

29.^ 

15-1237       3-4934 

68  1 

6 

23-9205       20-6305 

733 

8 

6-0360 

5-4866 

9 

17-0210    !      3-2307 

682 

33§ 

15-2453       21-1570 

35§       4-8521 

9-3600 

76      52 

9'5 

734 

25§ 

7-2575 

5-6257 

48-5 

I8-2307           3'449' 

-5      82 

9-0 

683 

12 

18*1168     21-3049 

8 

77*75 

9-3184 

735 

7* 

10-5425 

5-0343 

4* 

21*5457       3-0792 

684 

4 

18-7703     21-3859 

736 

6 

13-8026 

5-8953 

685 

14 

21-4875     21-0583 

12           11-0767 

8^547 

737 

10 

4-0833 

16*4715 

1  1 

15-0073 

4-0841 

686 

5 

14*0810     22-7610 

738 

1  1 

67538 

18-0720 

10 

17-5662 

5-8580 

687 

7 

15-3936     227812 

739 

9 

9-6272 

17*4026 

10 

20-4795 

>-3777 

688 

8 

15-7586      ;    22-7944 

5* 

5-4710 

10-9606 

74° 

4 

9-6392 

17-0278 

4* 

20-5126 

5*005I 

689 

- 

I6-7975           22-3073 

74' 

I  I 

10*2382 

1-2791 

1  1 

21*0965 

5*2960 

6.90 

4 

18-1610     22-8173 

742 

47^ 

12-6919 

17*8200 

54§ 

23-5090 

5^945 

76      68 

9*0 

691 

4 

18*6804     22-2502 

745 

3t 

6  1909 

19*1898 

6 

16-9515 

6-9370 

692 

18-7574     22-1454 

744 

14 

87520 

18-3474 

16 

'9-543^ 

6-2635 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  828-7  "•  K.A.  »t  Dec.  +  76",  and  SS'*9  at  Dei-.  +77'. 
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GREENWICH  ASTROGRAFIIIC  CATALOGUE,  19'00. 


ZONE 


76°. 


B.  I). 

B.  D. 

No. 

Diara. 

X. 

»• 

Di.l  in. 

X. 

v- 

He. 

Mag. 

Xo. 

Diani. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  ih  45m  to  2h  om  —  coutd. 

R.A.  2h  om  to  2h  i^—contd. 

Centre      R.A.  zh  om  Dec.  +76°              R.A.  ih  45™  Dec.  +77° 

Centre      R.A.  2h  om  Dee.  -f  76°               R.A.  2h  15™  Dee.  +  77° 

Plate  1738.    1894,  Jan.  u.          ^late  5801.     1901,  Out.  18. 

Plate  1738.     1894,  Jan.  n.          Plate  3756.     1897,  Dec.  9. 

m. 

o 

m. 

745 

5 

11-9493     17-8873 

4* 

22-7594 

6-0176 

795 

64$ 

17-8775 

19-5-96 

55§ 

7'6  '.22 

7-6883 

76      75 

9"° 

746 

6* 

3-9720    20-0073 

14-6642 

7-6080 

796 

4 

8-5058 

7-6176 

747 

5* 

67420    20-0718 

4* 

17-4204 

7-8476 

797 

4 

8  '  6  5  3  9 

"'7774 

748 

3-5617    21-3833 

«§ 

14-1651 

8-9503 

798 

4 

9-1229 

7-3148 

749 

33§ 

3-7019  ;  20-9209 

'4-3359 

8-4989 

799 

16 

'9'5793 

19-0987 

i  . 

92947 

7-1112 

75° 

9 

4-7172 

20-7449 

10 

I5-359* 

8-3899 

800 

ii 

19-5557 

19-8800 

9 

9'3  '  5  ' 

7-8898 

751 

34§ 

6-0315 

21-0303 

3'S 

16  6500 

8-7586 

76       60 

9'5 

801 

4* 

20-6863 

I9-I474 

5* 

10-4005 

7-0937 

752 

5 

6-6489 

20-5926 

4* 

17  29.8 

8-367. 

802 

23* 

16-0493 

2O"6l22 

24§ 

5-8596 

8-8266 

753 

6 

4-3049 

21-4984 

7 

14-8973 

9-1  168 

803 

4 

8-2.32 

8-9180 

754 

6 

14-3.22 

.0-8178 

804 

4* 

22-8729 

21-1633 

7 

12-7025 

8-9735 

755 

7 

5-5210 

22-5146 

7 

16-0425 

10-2095 

805 

7 

13-5376 

83577 

756 

16 

6-0775 

23-1016 

15 

16-5580 

10-8295 

806 

48;$ 

16  6763 

217232 

4°S 

6-5520 

9-8992 

76      73 

9-1 

757 

4 

16-5885 

10-3430 

807 

35§ 

17-8221 

21-4811 

25* 

7-6798 

9-5905 

76      74 

9'4 

758 

23§ 

6-1888 

22-8691 

*'§ 

16-6865 

10-6031 

808 

8 

19-7238 

21-8049 

7 

9-5962 

9-7981 

759 

17 

8-3460 

22-8891 

'5 

18-8362 

107687 

809 

f 

'3-6/77 

9-0679 

760 

5 

8-5427 

22-5213 

5 

190578 

10-4.33 

810 

19 

14-8122 

22-6585 

22 

4-7467 

10-9445 

76      70 

9'4 

761 

6 

10-4827 

22-4385 

7* 

20-9984 

10-4629 

811 

24* 

16-4600 

22-1833 

2  3$ 

6-3635 

i°  3744 

76      72 

762 

3«§ 

I  I  '2  1  60 

22-6758 

27§ 

21-7133 

10-7445 

76       64 

9'5 

812 

5* 

I7-4457 

22-7659 

4* 

7-3807 

10-8996 

763 

37§ 

I  1-6718 

22-5971 

35§ 

22-1744 

.0-6973 

76       67 

9-2 

81  3 

4* 

19-8407 

22-6962 

8 

9-7656 

10-6878 

764 

4* 

I3H935 

22-1  123 

4* 

24-0224 

10-3369 

814 

20 

20  4691 

22-4199 

'7 

.0-3769 

10-3719 

765 

9* 

3-9264 

23-9968 

12 

14'3574 

1  1-5800 

815 

6* 

2I-4245 

22-9597 

9 

1-1-3671 

10-8572 

766 

5* 

77925 

23-9004 

4* 

18-2189 

117441 

816 

6 

13-6657 

10-3462 

767 

5* 

9'5442 

23-7339 

6 

i9'9775 

1  1-6894 

817 

3* 

15-3397 

23-59I3 

4 

5-3247 

i'8395 

768 

5* 

9-6230 

23-5655 

6 

20-0648 

11-5248 

818 

17 

'5-4537 

23-0622 

15 

5-4119 

1-3078 

769 

28§ 

10-4617 

23-3945 

31 

20-9138 

1  1-4106 

76       62        9-5 

819 

13 

15-9588 

23-1082 

15 

5'9'55 

1-3232 

770 

i45§ 

10-5628 

23-6958 

20-9983 

11-7157 

76       63        5-3 

820 

17 

18-4550 

23-1823 

'78 

8-4131 

1-2507 

771 

6* 

4-3518 

25-0173 

u 

14-7108 

12-6248 

821 

4*  '  23-0760 

23-6267 

8 

13-0505       1-4182 

772 

1  1 

5-6514 

24-6391 

17 

16-0310 

12-3383 

822 

5 

13-5853     n-5490 

773 

5^ 

17-6736 

12-5772 

823 

10     '236737 

23-6476 

•4 

13-6498     11-4086 

774 

3°§ 

7-5816 

25-1748 

17-9208 

12-9965 

824 

4* 

14-OI75 

23^497 

5 

4-0300     12-2762 

775 

6 

9'4553 

24-0913 

9 

19-8628 

12-0410 

825 

23 

I5-477I 

24  I293 

20§ 

5-4954     12-3/20 

776 

6 

9-9023 

24-2238 

8 

20-3003 

12-2049 

826 

5* 

18-1294 

24-0379 

8 

8-1365     12-1271 

777 

56$ 

11-4114 

24-2273 

49§ 

2  I  "8060 

12-3057 

76       6S 

9-0 

827 

4*     18-6218 

24-0987 

7 

8-6340 

12-1547 

778 

H 

11-7746 

24-4729 

1  6 

22-I530 

12-5745 

828 

16       18-8601 

24-8042 

18 

8-91.8 

12-8474 

779 

5 

I4-I310 

13-5228 

829 

3*  '  19-0785 

24-7360 

4* 

9-1227     12-7659 

780 

8 

18-9765 

13-4690 

830 

4 

12-5162     12-7284 

781 

5* 

9-8993 

25-6633 

7 

2Q-2O22 

13-6376 

£31 

6 

5-6691     13-6750 

782 

18 

13-9490 

25-4563 

20 

24-2568 

13-6965 

832 

5* 

18-8614 

25-3234 

7 

8-9473 

13-3672 

833 

i°t  i  197929 

25-2659 

9 

9-87.4 

13-2477 

™  ' 

49§ 

1  1-5065 

26-2054 

76      66  !    8-9 

834 

20-1455 

25-0567 

37§ 

10-2119 

13-0228 

76      76 

9-0 

1 

835 

6 

12-54.4 

13-2983 

R.A.    2h  Om  tO   2h   I  Sm 

47§ 

11-6371 

1-0930 

75      90 

87 

^J 

c  oij 

2-3413       0-2306 

76      68 

9-0 

Ceutre        R.A.  zh  o™  Dec.  +  76°                R.A.  2h  15'"  Dec.  +  77° 

+8§ 

1-4437     12-7103 

76      65 

9-0 

Plate  1738.    1894,  Jan.  it.           Plate  3756.     1897,  Due.  9. 

o 

m. 

783 

13 

22-5428     14-3440 

8       11-9710 

2-1896 

75      92 

9"5 

DA       2h    I  =Cm  to    2h    -JO™ 

784 

8 

I8'5475  j  14-9728 

6*      8-0197 

3^547 

_l_li.  iX  *        ^.             1    J               \J\J      A.            v) 

785 

1  1 

20-0143  •  '5-8194 

12        9-5343 

3-8077 

Centre       R.A.  zh  30"'  Dec.  +  76°               R.A.  2''  i  5">  Dec.  +  77" 

786 

23 

23-8357  '  16-3372 

19       I3-3798 

4-1014 

Plate  4821.     1900,  Feb.  it.           Plate  3756.     1897,  Deo.  9. 

787 

5 

16-5427     17-5261 

4         6-1706 

57I8I 

i 

m. 

788 

7 

21-4238     17-1526 

8       11-0225 

5-0574 

836 

12* 

3-9244       14-0306 

12          I5-I053 

1-8485 

789 

4* 

23-9414    17-7040 

9      I3-5703       5-4623 

837 

6 

8-6692        14-9868 

4*     19-7801 

3-1048 

79° 

4* 

17-2124    18-7967 

4         6-9108 

6-9472 

838 

22§ 

9-4133        14-6925 

3'§     20-5414      2-8549 

75    I01 

9-0 

79i 

5       i3-75'i 

67263 

839 

9 

9-5528 

H'3557 

7*     20-7028 

2-5275 

792 

23§ 

14-3978     19-2400 

23        4-1326 

7-5548 

840 

8 

10-4641 

I4H317 

6*     21-6082 

2-6598 

793 

6* 

16-3368     19-0291 

6        6-0543 

7-2304 

841 

8 

10-5976 

14-6084 

7    :  217283 

2-8477 

794 

5*  i  17-0485     19-1460 

I 

7        6-7703 

7-3069 

842 

4 

11-0155 

14-2489 

4*     22-1622 

2-5160 

i  rtsc.au  interval  represents  very  nearly  5'  =  82'7  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  S8*'9  at  Dec.  +  77°. 
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ZONE    +    76°. 


B.  D. 

B.  D. 

No 

1'iaili. 

•h 

it- 

Dimii. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

[Mam. 

X. 

y- 

Diani. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  2h  i5m  to  2h  30™  —  contd. 

R.A.  2h  30™  to  2h  45m 

Coutre   R.A.  2h  30™  Dec.  +  76°      R.A.  zh  15™  Dec.  +  77* 

Centre   R.A.  2h  30™  Dec.  +  76°      R.A.  2h  45™  Dec.  +77* 

Plate  4821.  1900,  Feb.  n.    1'late  3756.  1897,  Dec.  9 

Plate482i.  1900,  Feb.  n.    Plate  3747.  1897,060.3. 

o 

m 

e 

m. 

843 

*7§   3-8673 

15-9225 

32§ 

14-9285 

3-7335 

75   96 

9  '4 

901 

4 

16-5629 

14-7478 

844 

6    8-6607 

15-1348 

8 

'97635 

3-2490 

902 

4 

17-6440 

14-2106 

845 

5   10-0905 

I5-2753 

9°3 

5 

21  8880 

14-4226 

846 

4   10-1013 

15-3666 

904 

8 

22-2968 

14-1368 

847 

35§  12-5229 

15-1576 

66g 

23-6187 

3-5168 

75  102 

8-7 

905 

6 

22-4625 

'4-443' 

848 

3-8284 

16-1496 

10 

14-8767 

3-95/5 

K  35° 

9-8 

906 

10 

23-5870 

>4'9+35 

849 

7    4-0903 

16-0250 

g 

15  1463 

3-8482 

907 

9 

20-3208 

i  5-8101 

850 

•4    4'9'33 

16-4329 

4*  15-9366 

4-3076 

908 

17 

21-2168 

15-8184 

8 

10-5250 

37123 

75  106 

9'5 

85I 

5*   5-9019 

16-1281 

5* 

16-9486 

4-0655 

909 

'5 

21-4999 

15-8128 

5 

10-8109 

3-6899 

852 

6    7-8486 

16-0722 

6 

18-8926 

F'35' 

910 

22§ 

23-9403 

'5-2398 

'3 

13-2077 

2-9603 

853 

27§   3-2697 

17-1957 

3'§ 

14-2513 

T9633 

76   77 

9'5 

9" 

45§ 

24-1903 

157196 

40§ 

13-4894 

3-4232 

75  I09 

7'5 

854 

5    4-2886 

17-0833 

7 

15-2771 

4-9180 

912 

4 

14-8941 

16-7722 

855 

4    5-8278 

17-1  1.  So 

4 

16-8111 

5'C5'3 

913 

4 

162865 

16-2721 

856 

4    7-8032 

i7-5843 

9'4 

8 

16-7437 

'6-4434 

4* 

6-1058 

4-6259 

857 

8    8-5772 

17-3902 

8 

18-5364 

5M97S 

9'5 

4 

20-3174 

16-3549 

858 

4    9-1678 

17-7403 

5 

20  1031 

5-8802 

916 

5 

22-7903 

16-6389 

3 

12-151  1 

4-4295 

859 

44§   9-4687 

17-3416 

58§ 

20-4291 

5-5026 

76   81 

7-0 

917 

6 

23-1080 

16-8308 

860 

24^   120928 

17-2074 

47S 

23-0566 

5-5367 

76   85 

9'5 

918 

25§ 

24-4883 

16-0050 

i6§ 

13-8057 

3-6894 

K  409 

9'4 

861 

13   13-8356 

17-9088 

14 

24'7503 

6'3+79 

919 

7 

2"  '4439 

17-9708 

3 

10-8888 

5-8441 

862 

i6§  10-8468 

18-6464 

'9 

21-7222 

6-8920 

920 

10 

23"4>49 

17-9102 

4* 

12-8553 

5-6576 

863 

20§   I  1-8322 

18-1338 

3>3 

22-7376 

"5--I435 

76   84 

9'3 

921 

«7| 

15-0825 

18-6664 

9 

4-5900 

6-9483 

76  87 

9'5 

864 

4   12-1890 

18-1067 

922 

9 

15-1900 

18-6810 

6 

4-6974 

6-9553 

865 

4* 

6-91  19 

19-7230 

5t  I7-7253 

7-7211 

923 

10 

24'3544 

18-2884 

5 

13-8153 

5-9773 

866 

22§ 

7-1  126 

19-7764 

24* 

17-9233 

7T83I 

924 

7 

16-1573 

19-291  1 

3 

5-6972 

7-5035 

867 

»7§ 

10-8990 

19  1  560 

2O;j 

zi-74'  3 

7-4036 

925 

4 

16  2285 

19-9361 

868 

4 

12-1243 

I9-2433 

3* 

22-9622 

7-5727 

926 

6 

'6-3352 

19-6578 

869 

8 

5-7040 

20-6825 

8 

16-4613 

8-5971 

927 

4 

22-7073 

19-4653 

870 

-* 

59955 

20-2894 

6 

«67735 

8-2248 

928 

4 

22  7212 

19-4401 

871 

4 

!2'I22O 

20-4749 

4* 

22-8759 

8-7991 

929 

9 

'9-'335 

20-5310 

4 

87493 

8-5486 

872 

*9§ 

10-1355 

217957 

42§ 

20-8107 

99905 

76   82 

9-1 

93° 

i8§ 

20-8993 

20-9755 

12 

10-541  1 

8-8818 

76  93 

9  '4 

873 

8 

'°'5454 

21-7686 

10 

21-2221 

9-9930 

93i 

33§ 

22-2799 

20-7669 

20§ 

1  1-9051 

8-5822 

76  95 

9-0 

874 

4 

11-9488 

2i-43°4 

4 

22-6490 

9-7428 

932 

7 

237091 

20-6480 

875 

5 

12-6683 

21-5750 

4* 

23-3542 

9-9295 

933 

4 

24-3402 

20-3780 

876 

12 

'37733 

21-9653 

14   24-4322 

10-3923 

934 

6 

15-2242 

21-6349 

3* 

49198 

9-9025 

877 

8 

8'488q 

22-6685 

10 

19-I125 

10-7595 

935 

4 

16-6175 

21-6343 

878 

4* 

8-8934 

22-1367 

3* 

'9  554° 

10-2:509 

936 

4 

16-6723 

21-5942 

879 

3t 

10-1889 

22-1852 

3 

20-8370 

10-3825 

937 

2I§ 

17-2582 

2i-°559 

•7S 

6-9132  j  9-1929 

76  91 

9'3 

880 

8 

13-3590  22-4239 

1  1 

23-9893 

10-8187 

938 

18 

19-5181 

21-5965 

8 

9-2022   9-5878 

881 

27 

3-8650  23-0963 

22^ 

'4-4715 

10-8887 

939 

1  1 

20-6738 

21-6990 

5 

10-3629 

9-6134 

882 

4 

16-1403 

11-2535 

940 

8 

20-7130 

21-5241 

3 

10-3877 

9-4367 

883 

13 

6-9130  23-1726 

•fig 

17-5071 

11-1613 

94' 

'3 

21-5888 

21-3032 

6 

1  1-2496 

9-1625 

884 

i9§ 

10-3604  23-0133 

24$ 

20-9603 

1  1-2183 

942 

8* 

22-8983 

217936 

4 

12-5874 

9-5687 

885 

15 

10-9910  23-4070 

"98 

21-5631 

11-6539 

943 

8* 

23-4616 

2  POO), 

3* 

13-0968 

8-7446 

886 

4 

13-1987  23-9560 

6 

23-7288 

'2-3445 

944 

4 

14  5697 

22-1864 

887 

8* 

5-2933  24-5146 

10 

15-8086 

12-3973 

945 

22§ 

16-6440 

22-4622 

16 

6-3901 

10-6336 

888 

'7 

5-8280  24-6125 

20§ 

16-3338 

12-5285 

76  79 

9'5 

946 

7* 

21-5670 

22-O7OO 

3* 

11-2772 

9-9300 

889 

4* 

5-8488  24-5550 

4 

16-3586 

12-4773 

947 

10 

21-8173 

22-5728 

4 

"'5577 

10-4126 

890 

5 

6-8554  24-7875 

8 

17-3481 

12-7687 

948 

5 

I4-5379 

23-8585 

4* 

4'379' 

12-1606 

891 

5 

7-0778  24-0997 

6 

17-6113 

12-0995 

949 

4 

15-5221 

23-2601 

892 

13   10-7315  '24-8595 

18 

2121  19 

13-0870 

950 

5 

15-7640 

23-412I 

4* 

sirs' 

11-6397 

893 

2O§ 

12-8968  24-01  53 

23S 

23-4266 

'2-3835 

76   86 

9'5 

95' 

8 

16-4726  23-0958 

894 

'7 

4-1971 

257924 

*3§ 

14-6326 

13-6028 

76   78 

9'5 

95* 

7 

16-5679  23-3102 

3* 

6-3651 

11-4898 

895 

5 

15-6484 

"3-7335 

953 

7 

20-4804  23-1779 

896 

3* 

5-3006 

25-2857 

6 

157630 

13-1675 

954 

'9 

21-5280  23-4660 

9 

11-3276 

11-3233 

897 

6 

I6-2I47 

13-9268 

955 

24 

21-8359  23-3811 

'4 

11-6285 

11-2204 

76   94 

9'5 

898 

1  1 

6-5974 

25-3316 

'5 

17-0567 

I3-2937 

956 

8 

21-9693  23-3466 

4 

1  1-7600 

"•'743 

899 

3* 

7  6090 

25-3361 

4* 

18-0657 

13-3662 

957 

36§ 

22-4102  23-1245 

>9§ 

12-1855 

10-9258 

76   96 

9'5 

900 

37§  10-4673 

25-7116 

4°§ 

20-8938 

i3'9'83 

76   83   9-3 

958 

9* 

23-3920  23-0600 

3 

13-1582  10-7979 

959 

'5 

'6-4679 

Z4-72I4 

7 

6-3595 

12-9007 

i  rc'stau  interval  rejTtsents  very  nearly  5'  =  S2»7of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  SS8'9  at  Dec.  +  77°. 
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ZONE    +    76° 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

IMaiu. 

X. 

y. 

l>itun. 

X. 

V- 

Ho. 

Mag. 

No. 

Oiain. 

X. 

V- 

V- 

No. 

Mag. 

R.A.  2h  30™  to  2h  45™  —  contd. 

R.A.  2h  45m  to  3h  om  —  contd. 

Centre        R.A.  2h  30™  Dec.  +  76°             R.A.  2>>  45™  Dec.  +  77° 

Centre       R.A.  3''  o»<  Dec.  +  76°               R.A.  2>>  45"'  Dec.  +  77° 

Plate  4821.     1900,  Feb.  n.        Plate  3747.     1897,  Dec.  3 

Plate  3809      1898,  Jui.  2           Plate  3747.     1897,  Dec.  3. 

in. 

9 

m. 

960 

14 

19-4585 

24-4718 

6 

9-3268 

12-4609 

1009 

62§ 

12-0883 

16-4891 

48§ 

22-8299      4-6817 

76      109 

8-9 

961 

26§ 

21-6371 

24-0908 

17 

11-4772 

11-9415 

IOIO 

7 

12-9253 

16-5832 

962 

1  1 

15-1659 

25-0385 

6 

5-0819 

13-3027 

IOI  I 

48§ 

3'5'94 

17-2303 

28§ 

14-2307 

4'8795 

76        98 

8-7 

963 

24§ 

16-1784 

25-1114 

2'§ 

6-0952 

i  3-3108 

76        90 

9'5 

IOI2 

24S 

3-5700 

17-0420 

6 

14-2921 

4-6955 

964 

8 

I7-8743 

25-601  5 

5 

7-8.77 

13-6900 

1013 

5 

5-9085 

17-4097 

965 

36 

23-1470 

25-4853 

'7 

13-0721 

13-2365 

1014 

7 

6-7606 

17-4563 

966 

'4 

23-6250 

25-0517 

7 

13-5214 

12-7721 

1015 

8 

7-2783 

17-2012 

i  o  1  6 

5 

7-r  178 

1  7'2OIQ 

45§ 

1-8077 

3-609* 

75    '°2 

87 

1017 

b 

16 

/    5  l  I  ° 
8-3620 

1  /    *•  J  '  7 
I7-8724 

6* 

19-0248 

5-8297 

23§ 

24-8383 

17-2220 

76      98 

8-7 

1018 

9 

8-5259 

.7-3203 

8o§ 

25-8781 

22-5417 

76    10, 

68 

1019 

8 

8-6035 

'7'5459 

1O20 

5 

9-3401 

17-3828 

Hi        .                 1,                 __                         1-            -„ 

IO2I 

'5 

IO-49-I 

'7-5533 

5*    21-1710 

5-6468 

.A.    2h  4Sm   t()    T,h  Om 

F   »J                              »J 

1022 

4 

10-5261 

17-8103 

Centre        R.A.  ^  o™  Den.  +  76°               R.A.  2h  45™  D.-c.  +  77° 

1023 

5 

10  6940 

17-9423 

Plata  3809.     1898,  Jan.  2            Plate  3747.     1897,  Dec.  3. 

1024 

4 

12-3857 

17-8550 

o 

m. 

1O2^ 

9 

12-5801 

I7-7I52 

967 

z6§ 

3-2133 

14-2706 

7 

14-1110 

1-9085 

1026 

6 

12-8505 

17-8420 

968 

1  1 

3-4252 

14-8470 

1027 

4 

3-4603 

18-2484 

969 

4 

3-4851 

14-7588 

1028 

8 

3  '99  '3 

18-6951 

970 

5 

3-5779 

I4-3596 

I02() 

8 

3-9918 

18-5472 

971 

8 

4'47  '5 

14-6191 

1030 

'3 

4-1095 

18-4509 

5 

14-7388  i    6-1368 

972 

IO 

6:2753 

'47350 

1031 

2'§ 

4'4933 

18-0.45 

8 

'5-''535 

5-7256 

973 

'3 

14-6653 

IO32 

5 

4-6007 

18-3681 

974 

8 

6-4954 

14-6200 

'°33 

7 

4-6865 

18-0540 

975 

9 

6-5376 

14-1257 

I°34 

12 

4'9255 

I8-4457 

4 

15-5553 

6-1833 

9/6 

47§ 

7-6456 

14-7817 

3'§ 

18-5025 

2-6984 

75    "7 

9-1 

1035 

5 

5-1140 

I  8-IO25 

977 

6 

8-179, 

14-6478 

1036 

2I§ 

5-6347 

18-3828 

6     >  16-2685 

6-1649 

978 

8 

8-9080 

'4'3  '63 

1037 

8 

5-8785 

18-3948 

979 

3 

9-1283 

14-7300 

I0?8 

3 

7-6170 

18-2085 

980 

4 

1O-I2OO 

'4-2443 

1039 

5 

7-6357 

18-5710 

981 

5 

10-5667 

14-1713 

1040 

4 

8-6103 

I8-5794 

982 

8 

I3-7577 

14-3864 

104! 

9 

8-8230 

18-5056 

983 

>4 

3-8008 

5-5020 

4* 

14-62  1  1 

3-1762 

1042 

4^ 

9-4062 

18-359. 

984 

9 

4-2805 

50915 

'°43 

10  4004 

18-7776 

12 

20-9995 

6-8613 

985 

20§ 

4'3998 

5'-'  53 

5 

J5'2377 

2-9285 

1044 

5 

11-1484 

18-8804 

986 

3'§ 

4'5  "3 

5-3920 

9 

'5'3359 

3-1  100 

1045 

i9§ 

11-2447 

18-8731 

5 

21-8367 

7-0083 

987 

5 

5'9723 

5'8775 

1046 

4 

11-4764 

18-1861 

988 

4 

7'45QQ 

5-5569 

1047 

10 

11-603  i 

18-0767 

989 

7 

7-6381 

15-9590 

1048 

10 

12-2387 

18-1327 

99° 

7 

10-4487 

15-4794 

1049 

i8§ 

'37409 

187450 

4* 

24-3321 

7-0432 

991 

4 

1  1-0215 

15-6429 

1050 

21 

3-6364 

19-4861 

6 

14-2058 

7-1402 

992 

1  1-8169 

15-2673 

4* 

22-6313 

3'4521 

1051 

27§ 

37579 

19-1784 

1  1 

H-3443 

6-8408 

993 

4°§ 

12-1956 

15-3088 

16 

23-01  13 

3-5130 

75    125 

9'5 

1052 

4°§ 

4-9283 

19-9870 

22§ 

15-4625 

7-7218 

76      99 

9-2 

994 

7 

13-1003 

15-9183 

1053 

9 

5-6134 

19-381  3 

995 

6 

13-3886 

'5''475 

1054 

'4 

5-8830     19-1235 

4 

16-4698 

6-9195 

996 

'5§ 

3-3498 

16-3042 

5 

14-1193 

3-9468 

i°55 

4 

6-5740 

19-6228 

997 

H§ 

3-4106 

16-2215 

7 

14-1857 

3-8665 

75    "i 

9-5 

1056 

8 

8-4325 

19-5316 

998 

9 

3-7023 

i6-3974 

1057 

4 

8-7112 

>9'57'4 

999 

35§ 

4-0310 

16-3488 

15 

I4-7973 

4'°325 

75    i'6 

9'5 

1058 

5 

11-1245 

19-3829 

IOOO 

5 

5'3'9' 

16-1084 

i°59 

6 

3-9105 

20-6013 

1001 

5 

5-4846 

16-6966 

1060 

5        4-ii55 

20-3773 

1OO2 

5 

6-5682 

16-0188 

1061 

36§       5'02i3 

20-0470 

20§ 

!5'55'5 

7-7885 

76    100 

9-1 

1003 

7 

6-8145 

16-6458 

1062 

4 

5-8763 

20-7467 

1004 

7 

7*6574 

16-1617 

1063 

4 

6-5945 

20-4742 

1005 

5 

10-0395 

16-5484 

1064 

22^  ;    7-7869 

20-3513 

7 

18-2926 

8-2653 

1006 

4 

10-5610 

16-9058 

1065 

34§   ..    8-oo8o 

20-9471 

i8§ 

18-4740 

8-8745 

76      102 

9'5 

1007 

32§ 

10-7790 

16-2627 

'4 

21-5358 

4-3759 

1066 

6         8-3387 

20-6356 

1008 

37§ 

11-1047 

16-4323 

'9 

21-8498 

4-5658 

76    108 

9'4 

1067 

37§       8-8732 

20-5161 

'9§ 

19-3666 

8-5005 

76      104 

9'5 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  82'7  of   '.A.  at  Dec.  +  76°,  and  88"-g  nt  Dec.  +  77*. 

GRKENWICH  ASTROGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    76°. 


365 


B.  D. 

N_ 

x.                  y. 

B.  D. 

No. 

Diaiu. 

X. 

y- 

Diani, 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

O. 

Dtani. 

I  Mil!]). 

.No. 

Mag. 

R.A.  2h  45m  to  3h  o™  —  <,:onttl. 

R.A.  2h  45m  to  3b  om—  contd. 

Centre         R.A.  3h  om  Dec.  +  76°                R.A.  2h  45'"  Dec.  +  77° 

Onti-e       R.A.  3h  o™  IV.  . 

+  76'               R.  A.  zh  45<»  Dec.  +  77' 

Plate  3809.     1898,  Jan.  z             Plate  3747.     1897,  Dec.  3. 

I'liite  3809.     1898, 

Jan.  z.          Plate  3747.     1897,  Dee.  3. 

o                    m. 

0 

m. 

1068 

8 

9-2062 

20-1932 

1127 

5 

12-4514 

23-5372 

1069 

8 

10-1751 

20-2648 

II2S 

5 

13-7258 

23-3200 

1070 

17 

1  1  -0388     20-0600 

5 

21-5554 

8-1813 

1129 

23 

3-9888 

24-0888 

7 

14-2653     n-7549 

1071 

4 

12-4314    20-0635 

1130 

9 

4-3385 

247318 

3* 

14-5721     12-4192 

1072 

20g 

12-6269    20-7834 

7 

23-0958 

9-0030 

"31 

9 

4-3401 

24-6963 

3t 

I4-5773     12-3839 

1073 

1  I 

12-8973    20-3416 

II32 

5 

6-0635 

24  0289 

1074 

478 

12-9523     20-5109 

33S 

23-4366 

8-7502 

76      112 

9'4 

"33 

22 

69565 

24-9360 

5 

17-1723 

12-7888 

1075 

4 

13-1010     2O~8  591 

"34 

7 

7'll  18 

24-3029 

1076 

8 

13-9858    20-8156 

"35 

43S 

8-2709 

24-8051 

22§         18-4923 

12-7415 

76      I03          9-4 

1077 

7 

4-7245 

21-7554 

1  1  36 

12 

9  1510 

24-8048 

4 

19-3711 

127950 

1078 

9 

4-8925 

2     '4816 

"37 

5 

10-1494 

23-9788 

1079 

4 

5-0170 

2     -2773 

1  138 

5 

i  r8o6o 

24-3073 

1080 

2I§ 

5''398 

2     -1028 

7 

15-6025 

8-8451 

"39 

4 

13  04-5 

24-5964 

1081 

10 

5-8079 

2     -5205 

1  140 

8 

13-3247 

24-6855 

1082 

4 

7-5705 

2    '6925 

1141 

1  1 

13-9420 

24  8863 

1083 

77i63 

2     '6219 

10 

18-1407 

9'5295 

1  142 

4°S 

44996 

25-2486 

13 

147022     12-9435 

1084 

17 

8-5I33 

21-5657 

6 

18-9385 

9  5223 

"43 

13 

57831 

25-2437 

4* 

159814     13-0230 

1085 

4i§ 

8-8995 

21-5648 

23§ 

9'5464 

76      105 

9'4 

"44 

8 

66376 

25  8357 

1086 

5 

9-4122 

21-6937 

"45 

15 

7-3530 

24-9723 

5 

17-5675     12-8475 

1087 

3i§ 

9-4867 

21-71  10 

16 

19-9015 

9-7296 

1  146 

33§ 

8-9925 

25-1600 

12           ig-igiO       13-1408 

1088 

8 

97493 

21-8947 

"47 

39§ 

9-4309 

25  1301 

20           19-6302        13-1385 

1089 

5 

9-8232 

2I-5I53 

1148 

22 

9-5062 

25-2402 

7 

19-6978     13-2537 

1090 

10 

10-1087 

2  1-6470 

"49 

6 

9-7I73 

25  2738 

1091 

4 

10-9590 

21-3394 

V 

1  150 

6 

11-8565 

25-4676 

1092 

8 

11-6336 

2i';6ig 

1151 

3Z§ 

12-7659 

2.5-2308 

19       22-9525     I3-4497 

1093 

5 

1  1  -7403  !  2  1  -0830 

"52 

29§ 

13-3346 

25-5460 

8       23-4979     13-7998 

1094 

8 

12-6471 

21-1673 

1095 

45§ 

13-1437 

21-14^3 

30:5     23-5887 

9'3953 

76      113 

9'3 

7°§ 

2-6894 

15-8231 

75    109      7'5 

1096 

13-4361 

21-5197 

i7       23-8550 

97894 

76      I  14 

9'5 

5°3 

1-4321 

21-0705 

76      95      9-0 

1097 

29 

4-0850 

22-1374 

16       14-4861 

9-8125 

1098 
1099 

35* 
8o§ 

4-7742  '  22-9210 
5-2227   22-3734 

1  1 

573 

15-1218 
15-6070 

10-6395 
10-1224 

76    101 

6-8 

P    \      -ih  «~»m  -p.*    -»b.    T  rm 
U.  A.   3     °      w  3      1  J 

IOO 

4 

5'34°5 

22-8538 

i  :.-ntre        R.  A.  3h  oul  De. 

.+76°              R.A.  3h  15"'  Dec.  +  77° 

IO1 

6 

5-4039 

22-1953 

Plate  3809.     1898,  Jan.  z.         Plate  4139.     1898,  Sept.  28. 

IO2 

]4 

6-3408 

22'2  176 

5* 

16-7303 

10-0366 

0                                    ">• 

103 

4 

6-5537 

22-0503 

"53 

13 

21-1632 

'  3'9738 

12           10-1/14 

1-8059 

104 

i8§ 

6-8241 

2  2  'O6l  5 

5 

17-2242 

9-91  18 

"54 

!7 

22-5905 

13-9848 

14           1I-5963 

17256 

lO, 

9 

8-2777 

22-0555 

"55 

12 

i4"3798 

14-2288 

I3              3-4241           2-5065 

1O6 

5 

8-3611 

22-1632 

1  1  56 

IO 

14-3990 

14-2307 

10         3-4396       2-5067 

107 

10 

8-5145 

22-8402 

"57 

16 

14-6193 

14'7895 

14              3-6952     i      3-0492 

108 

26§   j    9-9085 

22-6692 

13 

20-2623 

10-7138 

76    106 

9'5 

1158 

14 

14-9670 

14-4858 

12             4'O233    |      2-7246 

109 

6     !  10-1921 

22-85  I0 

"59 

4       15-0672 

H'3315 

I  10 

4     '10-4296 

22-O872 

1  160 

6       157434 

14-2517 

5*      47853 

2-4412 

1  1  1 

4      10-4792 

22-5551 

1161 

14       1  5-9768 

H-2497 

10         5-0140 

2-4222 

1  12 

5       11-2311 

22-4785 

1  162 

21-5    :  16-3347 

14-5998 

24         5-3948 

2-7461 

1  13 

9       1  1  '68/4 

22-6868 

,163 

4       l6'4395 

14-6845 

4*       5-5128 

2-8263 

I  14 

4       11-9063 

227  189 

1  164 

!7§ 

17-6864 

14-7407 

15 

67523 

2-8007 

"5 

8       12-3067 

22'86lO 

1  165 

5       '773*7 

14-4689 

4* 

6-7858 

2-5283 

116 

5       i3'"47 

22-2024 

1166 

4        '7-8I97 

14-7243 

4        6-8851 

2-7744 

"7 

H       132134 

22-6055 

3*     23-5621 

10-8587 

1  167 

II         17-8623 

14-^902 

8     i    6-9000 

2-3419 

118 

5        4-9420 

23-2835 

1168 

4*     17-9911 

149231 

4*       7-0671 

2-9573 

"9 

7         5'4|63 

23-4231 

1  169 

6 

18  8498 

14-0715 

6*       7-8698 

2-0603 

120       ig              5-6240 

23-5426 

4 

15-9308 

11-3147 

1  170 

4 

19-0513 

14-3353 

12  1 

22 

5-8176 

13-1417 

5       16-1503 

10-9250 

1171 

563 

20-6473 

14-6023 

59^       96965 

2-4658 

75    '3° 

9-0 

I  22 

1  5 

66751 

23-4649 

4       16-9820 

11-3049 

1  172 

6 

20-6880 

14-3827 

4* 

97263 

2-2472 

'23 

4         7-4619 

23-5635 

"73 

4 

21-8783 

14  0682 

4* 

10-8903 

1-8583 

,24 

23*       9"8743     233314 

8 

20-1850 

n-37'3 

"74 

43* 

22-7100 

'4-  '593 

4°$ 

1  1  -7266 

1-8904 

75    132 

9-0 

29^      10-3398     23-5682 

15 

20-6350 

11-6394 

76    107 

9'5 

"75 

i5* 

22-7211 

14-1329 

I  2 

"7357 

1-8022 

126 

6 

11-3389    230253 

1176 

4 

23-4674 

i4'3474 

1 

I  rfse.au  interval  represents  very  nearly  5'  =  8z8'7  of  1!.A.  at  Deo.  +  76',  an 

d  SSS'9  at  Dec.  +  77°. 

GREENWICH  ASTKOGUAPHIC  CATALOGUE,  1000. 


ZONE    +    76° 


B.  D. 

1)13111. 

B.  D. 

No. 

Ilium.  . 

•b 

Diam. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diaiu, 

X. 

y- 

X. 

No. 

Mag. 

R.A.  3h  o™  to  3h  i5m  —  contd. 

R.A.  3h  om  to  3h  15™—  contd. 

Centre      R.A.  3h  om  Dec.  +  76°                R.A.  3h  15'"  Dec.  +  77° 

Centre        R.A.  3h  onl  Dec.  +  76°              R.A.  3h  15™  Dec.  +  77' 

Plate  3809.     1898,  Jan.  2.          Plate  4139.     1898,  Sept.  28. 

Plate  3809.     1898,  Jan.  2.          Plate  4139.     1898,  Sept  28. 

"77 

4 

24-0730 

14-4147 

0 

m. 

1236 

4 

18-3906 

"•3252 

3* 

7-6213 

5-3309 

O 

m. 

1178 

5 

24-4053 

14-4112 

1237 

8 

18-7218 

"•5396 

6        7-9/05 

5-5233 

"79 

5 

24-4922 

1238 

20§ 

18-7906 

7-4077 

2O§          8-0305 

5-3882 

1180 

4 

16-41  12 

15-9370 

1239 

5* 

187991 

7-4078 

5*      8-0388 

5-3858 

1181 

37§ 

16-8387 

'5'3745 

4°§ 

5-9490 

3-4870 

K463 

9'5 

1240 

6 

19-0340 

7-8923 

5         8-3034 

5-8551 

1182 

4 

17-2401 

15-8351 

4* 

6-3804 

3-9238 

I24I 

'4§ 

209935 

7-0700 

i8§     10-2064 

4-9071 

'  '83 

4* 

17-602O 

15-3229 

4* 

6-7980 

3-3819 

1242 

6 

22-5811 

7'557i 

5 

1  1  -8008 

5-2883 

1  184 

12 

18-3298 

15-5614 

10 

7-4509 

3-5767 

1243 

12 

23-0763 

7-2950 

7 

12-2986 

4'9953 

1185 

13 

18-3696 

1  5-2160 

1  1 

7-4669      3-2285 

1244 

7 

23-1621 

7-6434 

5 

12-4074 

5-3366 

1186 

5 

18-4509 

15-5024 

5* 

7-5688       3-5066 

1245 

'3 

23-6410 

17-3070 

7 

12-8634 

4-9715 

1  187 

3 

18-6529 

1  5-6912 

1246 

5 

23-7623 

17-5563 

1  188 

H 

18-8262 

15-9775 

'3 

7-9708 

3-9575 

1247 

7 

24-3257 

17-7033 

6     l  13-5721 

5-3187 

1189 

9 

1  9'45  34 

15-2142 

7* 

8-5488 

3-1566 

1248 

6 

147649 

18-01  20 

6* 

4-0528 

6-2552 

1  190 

5 

19-5203 

15-9246 

4* 

8-6608 

3-8613 

1249 

8 

15-1668 

18-5519 

8 

4-4903 

6-7667 

1  191 

4 

19-5417 

15-4671 

4* 

8-6517 

3-4018 

1250 

4 

16-6717 

•8-3847 

4        5-9803 

6-4988 

1  192 

'5 

20-2614 

15-1415 

'3 

9-3499 

3-0315 

1251 

'5 

17-2218 

18-9773 

12              6-5691 

7-0560 

"93 

10       20-9860 

1  5-1  160 

7 

10-0713      2-9573 

1252 

17-9613 

'8-5479 

46§   .    7-2772 

6-5820 

76    "7 

87 

"94 

4       22-5856 

15-5299 

1253 

l*j 

18-2393 

18  5298 

10         7-5512 

6-5440 

"95 

4       22-7070 

15-9221 

4* 

11-8398       3  6495 

1254 

4 

20-0415 

180595 

1196 

46§     23-1699 

15-1390 

46-5 

12-2505       2-8369 

75    '35 

9-0 

1255 

6 

20-7956 

18-8409 

4       10-1249 

6-6866 

"97 

'3 

23-1736 

15-6667 

12 

12-2898 

3-3639 

1256 

10 

2O'80IO 

18-3834 

9       10-0997 

6-2319 

1198 

A 

23-6333 

15-7968 

1257 

18-5 

21-2332 

18-9970 

17       10-5715 

6-8139 

"99 

5 

23-8835 

'5  '3449 

4* 

12-9743 

2-9978 

1258 

3 

22-5536 

18-8040 

12OO 

4*     24-5600 

15-5936 

4* 

13-6688 

3-1982 

1259 

1  1 

14-2668 

19-7199 

8 

3-66/5 

7-9928 

I2OI 

8 

24-8874 

15-6281 

5 

13-9963 

3-2146 

1260 

7 

14-3488 

19-5999 

7 

37406 

7-8659 

I2O2 

4 

14-3581 

16-3626 

4* 

3-5396 

4-6362 

1261 

5 

16-5405 

19-5940 

4 

5-9263 

7-7I73 

1203 

16 

14-7322 

16-1476 

18 

3-8986 

4-3958 

1262 

8 

i6'86oo 

19-9425 

8 

6-2689 

8-0440 

1204 

5 

14-8001 

167459 

4* 

4-0071 

4-9908 

1263 

4 

18  7004 

19-6023 

3* 

8-0823 

7-5834 

I2O5 

5 

15-5868 

16-5631 

4 

4-7726 

47559 

1264 

5 

19-9521 

19-6680 

5 

9'3385 

7-5686 

12O6 

i8§ 

16-2489 

16-9830 

'9 

5-4657 

5-1324 

1265 

20-0155 

19-8342 

22§ 

9-4108 

77285 

12O7 

1  1 

16-4498 

16-2005 

1  1 

5-6164 

1266 

4 

20-3593 

19-1592 

4*  ,    9-7093 

/•0358 

1208 

8 

16-8792 

16-1970 

1  1 

6-0420 

4-3063 

1267 

8* 

20-3697 

19-0322 

6         9-7108 

6-9058 

I2O9 

4 

17-0210 

16-8053 

4* 

6-2268 

1268 

7 

21-0889 

19-4113 

7 

10-4536 

7-2366 

I2IO 

48§ 

17-1802 

16-4751 

47§ 

6-3615 

4-5645 

76    1  10 

8-8 

1269 

6 

21-1215 

19-41  18 

6 

10-4873 

7-2356 

121  I 

4 

17-3533 

16-6025 

1270 

9 

21-3492 

19-5670 

6 

107235 

7-3759 

1212 

6 

17-7293 

16-6046 

5 

6-9160 

4-6555 

1271 

21-3604 

19-3803 

i6§ 

107225 

7-1882 

1213 

4 

18-5214 

16-5942 

4 

7-7103 

4-5954 

1272 

8b 

217511 

19-3081 

6 

1  1-1090 

7-0918 

1214 

4 

'8-8234 

16-9843 

1273 

9 

22-8780 

19-7427 

6 

12-2601 

7-4487 

1215 

4 

19-0568 

16-5099 

4* 

8-2387 

4-4748 

1274 

15 

23-1032 

19-9402 

12 

12-5003 

7-6332 

1216 

6 

19-4666 

16-6169 

6 

8-6528 

4'5554 

1275 

8 

'5'5576 

20-6643 

7 

5-0160 

8-8490 

1217 

6 

20-0905 

'6-1053 

5* 

9-2436 

4-0023 

1276 

7 

16-0942 

20-291  1 

7 

5-5289 

8-4435 

1218 

12 

21-0989 

16-5017 

10 

10-2727 

4'334i 

1277 

5 

16-21  14 

20-9225 

5 

5-6889 

9-0644 

1219 

13 

21-3984 

16-7353 

1  1 

10-5891 

4-5448 

1278 

10 

18-6565 

20-3338 

7 

8-0874 

8-3I57 

I22O 

4 

21-4622 

16-3809 

1279 

3°§ 

22-0995 

20-4058 

26§ 

1  1-5260 

8-1636 

1221 

25§ 

21-8743 

16-0981 

27§ 

I  I"O2OO 

3-8800 

1280 

7 

21-3133 

2O'l  221 

6* 

10-7233 

7-9288 

1222 

5 

22-6802 

16-0143 

3* 

11-8188 

3-7413 

1281 

7 

21-3499 

20-5694 

5 

10-7907 

8-3754 

1223 

4 

23-5493 

16-8851 

4 

12-7404 

4-5554 

1282 

9 

23-3879 

20-7771 

7 

12-8353 

8-4489 

1224 

12 

23-9221 

16-1055 

10 

13-0649 

3-7509 

1283 

12 

14-3197 

21-9920 

10 

3-8704 

10-2559 

1225 

12 

24-1108 

16-5823 

8 

13-2845 

4*2160 

1284 

i8§ 

14-6515 

21-0253 

2I§ 

4-1392 

9-2694 

1226 

12 

14-3395 

17-0632 

1  1 

3-6163 

5-3353 

1285 

5 

14-9908 

21-7294 

5* 

4-5193 

9-9469 

1227 

4* 

'5"4'95 

I7-433I 

4* 

4-6693 

5-6333 

1286 

2I§ 

16-1698 

2  I  '2302 

20 

5-6654 

9'3747 

1228 

9 

15-5188 

17-5196 

8 

47723 

57158 

1287 

7 

16-2546 

2  1  -0205 

5 

5-7377 

9  1599 

1229 

7 

16-7339 

17-0725 

5 

5-9530 

5-1876 

1288 

8 

16-7712 

21  -2073 

6 

6  2641 

9-3134 

1230 

«3§ 

16-9258 

17-8358 

'5 

6-1978 

5-9363 

1289 

9     !  i67755 

21-7852 

6 

6-3064 

9-8869 

1231 

5 

17-2579 

'7-9553 

5* 

6-5355 

6-0368 

1290 

8     ;  16-8494 

21-7347 

7 

6-3770 

9-8318 

1232 

4 

17-3261 

17-1028 

4* 

6-5456 

5-1776 

1291 

4 

18-3208     21-7337 

3* 

7-8470 

97291 

1233 

4 

17-5442 

'77955 

I  292 

56§ 

18-9866    21-8554 

648 

8-5I37 

9-8137 

76    119 

8'3 

1234 

7 

17-6516 

17-0723 

5 

6-8710 

5-1262 

1293 

4 

19-6617     21-2890 

4* 

9-'533 

9-2047 

'235 

8 

18-0423 

17-8056 

8 

7-3110 

5-8351 

1294 

4 

22-3780    21-3048 

i  r&epu  interval  represents  very  nearly  5'  =  S2I7  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  8S"'9  at  Dec.  +  77". 
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ZONE   +   76° 


B.  D. 

S'_ 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

I  >l:nn 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

_  O. 

Hia.ni. 

X. 

y- 

Diam. 

z. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  3h  om  to  3h  15™  —  contd. 

R.A.  3h  i5m  to  3h  30™ 

Centre      R.A.  3h  o'»  Deo.  +  76°                R.A.  3h  ism  Dec.  +  77° 

Centre        R.A.  3h  30™  Dec.  +  76°              R.A.  3h  i5m  Dec.  +77° 

Plate  3809.     1898,  Jan.  2.          Plate  4139.     1898,  Sept.  28. 

Plate  4148.     1898,  Oct.  ii.         Plate  4139.     1898,  Sept.  28. 

A 

in. 

o 

m. 

1295 

4* 

23-1265 

21-6859 

4* 

12-6405 

9-37H 

1350 

3* 

S'7377 

14-0412 

7*     16-5229 

1-8754 

1296 

12          23-2407 

21-1358 

10 

127119 

8-8155 

'35' 

7 

4-5182 

14-6123 

11          15-2696         2-3662 

1297. 

4*     23-5978 

21-4588 

4* 

13-0918      9*1175 

1352 

9 

5-4537 

14-6599 

14       16-2001       2-4724 

75    '38 

9'5 

1298 

8       24-3834 

21-4124 

6 

13-8718     9-0155 

'353 

6       16-8043      27076 

1299 

5*    24-4213     21-4208 

4* 

13-9089 

9-02  1  8 

'354 

7 

7-0767 

14-2880 

13          17-8431          2-2052 

I  300 

4*     14-4858     22-6808 

4* 

4-0812 

10-9318 

1355 

2* 

7-6489 

14-6943 

5      -18-3905 

2-6451 

1301 

35§      14-8009     22-5747 

375 

4-3878 

10-8056 

76     115 

9'5 

"356 

3* 

5'9'53 

'5'43'7 

5       16-6117 

3-2741 

1302 

4       16-9616     22-8282 

4* 

6-J573 

10-9163 

'357 

6 

11-2648 

15-2828 

'4 

21-9605      3-4624 

'3°3 

4       17-1922     22-6841 

3* 

67811 

'0-7573 

1358 

4* 

11-3069 

15-0403 

10* 

22-0142 

3-2259 

1304 

4 

18-5108     22-5661 

4* 

8-0898 

10-5546 

'359 

3* 

12-0700 

15-6994 

8* 

227348 

3-9294 

1305 

9 

18-9340     22-9515 

6 

8-5363 

10-9121 

1360 

3* 

13-5021 

•5-5344 

7* 

24-1767 

3-8536 

1306 

7°§ 

20-1153 

22-5733 

/6§ 

9-6908 

•0-4554 

/6       I2O 

8-2 

1361 

4* 

5-9173     16-4759 

7 

16-5507     4-3123 

1307 

8 

20-1305 

22-9958 

5 

9-7320 

10-8766 

1362 

5 

8-0873     16-2378 

1  1 

18-7289       4-2146 

1308 

5 

21-1620     22-7868 

4* 

'°7474 

10-5989 

1363 

'5 

9-7631     16-8218 

25 

20-3650       4-9021 

'3°9 

5 

21-3059 

22-1538 

4 

10-8509 

9-9593 

1364 

'7 

10-5009 

16-5265 

26 

2I-I2OI          4-6562 

76    127 

9'5 

1310 

16 

21-3804 

22-4227 

1  1 

10-9421 

10-2225 

'365 

7       10-5316 

16-41  10 

'3 

21-1569         4-5415 

1311 

'3 

21-5515 

22-8514 

8 

1  1  -1406 

10-6390 

1366 

4       12-0613 

16-4922 

7 

22-6788          4'7227 

1312 

5 

22-5710 

22-0715 

4 

12-1085 

97937 

1367 

4 

I5-37I3          5-8928 

1313 

6 

22-9224 

22-0116 

5 

12-4556       9-7113 

1368 

7 

I5'3830 

5-0188 

'3H 

'5 

23-4778 

22-4684 

1  1 

12-0380     10-1294 

1369 

4 

6-8163 

I7-3951 

8 

17-3836          5-2881 

1315 

10 

14-5010 

23-4048 

8 

4''444 

11-6537 

1370 

3°§ 

6-9214 

17-8982 

39§ 

17-4609          5-7978 

76    124 

9'4 

1316 

4 

15  0867 

23-0582 

1371 

6o§ 

6-9763 

17-3780 

*tf 

17-5460          5-2824) 

•7  A      I  2  c 

8-6 

1317 

•3 

15-4785 

23-5278       13 

5-1259 

•7118 

1372 

18 

6-9925 

I7-3744 

20 

17-5612      5'2/69J 

7°    1Z5 

1318 

5 

15-6482 

23-4349 

5* 

5-2898 

•6096 

'373 

4* 

7-4874 

17-7775 

9 

18-0323 

5-7124 

1319 

'3 

16-6735 

23-6900 

1  1 

6-3295 

•79;6 

>374 

5 

19-4150 

5-2012 

1320 

4 

16-9410      23-6586 

4* 

6-5968 

•7474 

1375 

7 

20-8019 

57347 

1321 

6 

17-0992      23-4142 

5 

6-7355 

'4947 

1376 

8 

21-6542 

5-8498 

1322 

8 

17-6584     23-1092 

6 

7-2739 

•1519 

1377 

17 

12-1118 

17-2718 

28§ 

22-6799 

5-5009 

1323 

6 

19-3523     23-7969        4* 

9-0093 

•7260 

1378 

9 

137136 

17-2509 

17 

24-2830 

5-5806 

1324 

»>§ 

19-6253     23-3818      i8§ 

9'2534 

•2932 

1379 

4 

14-2518 

6-0958 

1325 

10 

2O'OOOO      23-7655         1O 

9-6521 

-6546 

1380 

6 

4'375Z 

18-31  10 

'3 

14-8923 

6-0483 

1326 

12 

20-2845     23-7441   .    10 

9-9361 

•6'35 

1381 

5 

15-0268 

6-6136 

'327 

4 

13-9123 

•4965 

1382 

6 

iS'79°5 

6-5928 

1328 

15 

14-2915       24-4643         11 

4-0035     12-7241 

1383 

4 

16-4492 

6-6222 

1329 

6 

14-8947       24-6648 

5 

4-6199     12-8843 

•384 

3* 

6-i6io 

18-3272 

6 

16-6734      6-1781 

'33° 

4* 

14-91  59     24-6801 

4* 

4-6415 

12-8984 

1385 

6 

17-9618      6-7164 

'33' 

15-6991     24-4964 

6 

5-4099 

12-6640 

1386 

6 

20-6212      6-6266 

I332 

6 

16-4020    24-0698 

6 

6-0835 

12-1919 

'387 

5 

10-7170 

18-1326 

12 

21-2338      6-2708 

1333 

i3 

17-7713     24-0393 

10 

7-4481 

12-0745 

1388 

7 

"•2345 

18-5316 

15          21-7238          6-7015 

'334 

1  1 

18-8975     24-5030 

8 

8-5999 

12-4596 

1389 

3t 

1  1-9718 

18-3091 

II          22-4728 

6-5278 

1335 

5* 

20-3933     24-3610 

3* 

10-0856 

12-2239 

1390 

9 

12-4226 

17-9500 

H 

22-9474 

6-1987 

I336 

6* 

20-5789     24-4946 

4 

10-2784 

12-3427 

'39' 

7 

12-6286 

18-3610 

17          23-1255 

6-621  1 

'337 

5 

21-9628     24-1139 

4 

11-6329 

1  1-8724 

1392 

3* 

12-8168 

18-1381 

6*    23-3308 

6-4091 

1338 

14 

237193     24-1127 

10 

13-3856 

n-7547 

1393 

9 

4-4148 

19-5907 

18 

14-8479 

7-3281 

'339 

4* 

24-1598 

24-2222 

4 

13-8317 

11-8346 

'394 

4t 

4-5727 

'9-4425 

H 

15-01  50 

7-1899 

1340 

4 

13-6788 

12-8354 

1395 

4 

15-2432 

7-8447 

'34» 

10 

16-3006 

25-4090 

7 

6-0705 

'3-5345 

1396 

8 

6-3555 

19-6875 

17 

167789 

7-5476 

1342 

3'§ 

17-8015 

25-5254 

*7§ 

7'5756 

'3-5537 

1397 

4 

17-4025 

7-o435 

1343 

4* 

18-2384 

25-6952 

4 

8-0237 

13-6949 

1398 

6 

17-6039 

7-7068 

1344 

44§ 

18-2602     25-5285 

43§ 

8-0320 

13-5262 

76    118 

8-5 

1399 

6 

17-8816 

7-9053 

'345 

3'§ 

19-2468    25-9395 

2'§ 

9-0430 

13-8693 

1400 

43§ 

7-4798 

20-0075 

S4§ 

17-8826 

7-9385 

76    126 

87 

i346 

10       20-8704     25-3111 

8 

10-6204 

13-1367 

1401 

5 

18-4706 

7-6404 

'347 

32§ 

20-9878       25-8824        22§ 

10-7740 

'3-6973 

1402 

6 

10-6625 

19-1314        12 

21-1147 

7-2662 

1348 

3«§ 

22-2988     25-9935  J  18 

12-0934 

13-7250 

1403 

4 

13-1851     18-7583 

10 

23-6592 

7-0535 

'349 

29 

24-0896     25-5115  t   i8§ 

13-8463 

13-1259 

1404 

5* 

137762 

19-5767 

10*     24-1912 

7-9068 

1405 

18 

I3-7744 

19-5094 

24       24-1959 

7-8398 

5'§ 

1-3096 

3  7247 

75    I25 

9'5 

1406 

6 

13-9838 

I9-II55 

13     124-4316 

7-4600 

\  7>S 

1-2794 

4-9093 

76    109 

8'9 

1407 

6     i  '4-9445       8-4057 

-rfiS 
/bb 

25-3688 

24-1406 

76      121 

8-0 

1408 

5       15-4963       8-0702 

go§      25-8962 

25-8-M9 

76      123 

9-0 

Plate  4148.     No.  1404.     The  3™  image  of  this  star  coincides  with 

the  6m  image  of  1405. 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  Sz"-;  of  R.A.  at  Dec.  -f  76',  auil  SS'-g  at  Dec.  +  77'. 
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Z  O  N  E   +   76°. 


i 

i:.  n. 

No 

B.  L). 

JMaiii. 

X. 

1  Main,              jc.                      y. 

No. 

-Mag 

y. 

1  Main. 

X  , 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  3h  I5mt,>3h30»»-«m<d. 

L'.A.  3h  15™  to  3h  30'"—  contd. 

Centre         R.A.  3''  30™  Dec.  4-76"               R.A.  3'"  15"'  Dec.  +77° 

Centre         K.A.  3''  30'"  D.-c.  +76°                R.A.  3''  15'"  Dec.  +77° 

Plate  4148.     1898,01-1.11.         Plate  4139.     1898,  Sept.  28. 

Hate  4148.     1898,01-1.11.         Plati!4ij9.     18118,  Sept.  28. 

in. 

o 

m. 

1409 

7       17-0507  :    8-1999 

1468 

7 

18-8290 

12-7390 

1410 

4* 

7-7069     20-5480 

7       18-0733       8-4932 

1469 

7 

19-0740 

12-2705 

1411 

5       18-1319      *'9945 

'4/0 

4* 

9-1670 

24  2030 

1  1 

19-2996 

12-2350 

1412 

0        18-7287        8-3458 

1471 

6 

20-0245 

12-9065 

'4'3 

3* 

9-1721       2O-OOI2 

6        19-5722       8-0407 

1472 

6 

11-3053     24-4580 

'5 

21-4174 

12  6212 

1414 

- 

21-0348      8-8471 

'473 

10       12-7558 

24-6563 

'7 

22-8523 

12-9148 

'4'5 

r> 

21-5951       8-6035 

'474 

6$$ 

13-8325 

24-0918 

82§ 

23-9638 

12-4179 

76   128 

7*5 

1416 

7 

22-1  534  !    8-5688 

'475 

4* 

4-310- 

26-0867 

I  2 

'4-3253 

I3-8I2I 

1417 

1  1 

5-6743 

21-7420 

'7 

'5-9705       9'';  53' 

1476 

8* 

5'4°44 

203 

15-4568 

I3-3438 

2  5    3  5  3  9 

1418 

5 

'7-4448 

9-6563 

'477 

60$ 

5-6106 

25-5200 

64S 

1  5-6670 

'3'3'92 

76  123 

9-0 

1419 

9 

7-3584 

21-1690 

'7 

17-6868 

9-0870 

1478 

5* 

6-0216 

25"43°9 

'5 

16-0835 

i  3-2566 

1420 

-N 

18-2464 

9-5781 

'479 

4 

16-1749 

1  .V45  '4 

1421 

4 

9-9818 

20-9640 

8 

20  3  i  82 

9-0505 

1480 

5* 

6-2994 

25"547' 

1  1 

'6-3552 

13-3904 

1422 

6 

10-1920 

21-6298 

'4 

20-4877 

9-7296 

1481 

9 

7'3'75 

25  6979 

20 

17-3585 

i  3-6061 

1423 

4 

2  I  •  2  0  H) 

9'4745 

1482 

'5 

7-8119 

25-0700 

18 

17-8916 

13-01  20 

1424 

9 

1  1-0070 

21-1356 

1  5 

2I-3328 

9-2861 

'483 

4* 

8-1176 

26  OJO2 

1  1 

18-1372 

I3'9565 

1425 

4 

21-4116 

9-7608 

1484 

29 

9-0470 

257148 

33§ 

19-0850 

'373°9 

K  510      9-4 

1426 

4* 

11-2249 

2I'l  102 

9 

21-550I 

9-2758 

1485 

10 

21-7465 

13-21  35 

1427 

4* 

11-6158 

21-4684 

7 

21-9148 

9-6573 

1486 

5 

13-8683 

1428 

4* 

13-1466 

21-7069 

7 

23-4306 

9-9933 

1487 

4 

23-1696 

'37855 

1429 

9 

13-5849 

21-3857 

16 

23-8883 

9  7°" 

1488 

23-3437 

'3-4083 

H3° 

4 

13-8250 

21-2959 

9 

24''33' 

9-6266 

1489 

9 

23-9708 

13-6939 

1431 

5 

'42373 

107547 

1490 

4* 

13-9288 

24  8961 

9 

24-0093 

'.3-2257 

'432 

4* 

4-8807 

22-9342 

1  2 

15-1029 

10-6961 

'433 

8 

15-6232 

10-1107 

44§ 

''5337 

'5-2754 

75    '35       9"° 

'434 

4 

16-8246 

10-0173 

'435 

'5 

6-9668 

22-7068 

'9 

17-1979 

10-5999 

1436 

14 

7-0927 

22-5791 

20 

17-3316 

10:4797 

Rl                                  1,                                   1Y,                                                  1-,                                   yy. 
\        29  r*l        i  i  i     *"*        A  C  ^^ 

'437 

13 

8-0023 

22-9798 

'9 

18-2162 

10-9359 

'•  £JL«      \         ")  ^         l/v/      j       4  1                                                                » 

H38 

5 

186755 

10-781  1 

Centre        R.A.  3''  30™  Dec.  +  76°                R.A.  3h  45™  Dec.  +77° 

'439 

J| 

4 

19-8596 

X  o 

10-232  1 

Plate  4148.     1898,  Oct.  n.         Plate  3806.     1897,  Dec.  31. 

1440 

4 

9-4987 

22-2285 

8 

19-7568 

10-2841 

o 

m. 

1441 

5 

200535 

10-3055 

1491 

4 

14-9748 

H"I2/3 

6 

4-1807 

2-3  166 

1442 

4* 

10-1165 

22-8094 

8 

20-5376 

10-9009 

1492 

4* 

15-0127 

14-0952 

5* 

4-2171 

2-2836 

'443 

12 

10-4967 

22-68O7 

19 

20-7250 

10-7976 

'493 

7 

16-5929 

14-1851 

1  1 

5'7987 

-  2-2797 

'444 

5 

21-3930 

10-6455 

'494 

3t 

18-3992 

14-9230 

8 

7-6428 

2-9117 

'445 

5* 

3-8594 

24-1479 

'5 

14-0055 

11-8411 

'495 

4 

11-7881 

2-4127 

1446 

5 

'4-7045 

i   -9368 

1496 

7 

24-5888 

14-3687 

'7 

13-7910 

2-0030 

'447 

6o§ 

4-8725 

23-9178 

6o§ 

'5"°335 

i   -6730 

76      121 

8-0 

'497 

4 

4-6587 

3-2649 

1448 

'5 

5-7010 

23-8206 

20§ 

1  5'f65i 

i   -630^ 

1498 

4 

15-4044 

i  5-1091 

6 

4-6650 

3-27'5 

'449 

4 

16-1543 

i   -9102 

'499 

4 

7'43  '  5 

5-4622 

1450 

4 

16-4462 

i   -8353 

1  500 

24 

'8-3144 

'5-8593 

33§ 

7-6:28 

3-8494 

76     133 

9'4 

1451 

1  1 

6-8934 

23-1588 

J9§ 

17-0967 

i   -0447 

1501 

4 

7-6170 

.3-0520 

1452 

4 

18-7005 

'   "3'53 

1  502 

4 

8-2678 

3-6628 

'453 

8 

8-9330 

23-2866 

'7 

19-1152 

i   -3022 

1503 

'4 

19-81  18 

'5-3346 

9-0780 

3-2408 

'454 

3* 

10-6385 

23-3741 

1  1 

20-8231 

i    -)-983 

1504 

4 

9-4465 

3-8918 

'455 

3* 

'0-7734 

237711 

7 

20-9284 

i   -9016 

1505 

6 

20-3293 

15-8564 

16 

9-6256 

5-7301 

1456 

33§ 

11-2186 

23-'534 

4°3 

21-4141 

i   -3143 

K  518 

9'3 

1  506 

3 

9-8220 

3-5245 

'457 

6 

21-6654 

i    -0892 

1507 

6 

21-5295 

1  5-4044 

16 

107982 

3-2112 

1458 

6 

22-1762 

i    -8538 

1508 

4 

1  1-0460 

3-3087 

'459 

4* 

12-8887 

23'3'87 

9 

23-0715 

11-5858 

1509 

3°§ 

21  -9248 

'5'9123 

1  1-2206 

3-6959 

76     138 

9*4 

1460 

10 

13-6333 

23-3521 

'7 

23-8107 

1  1-6672 

15  10 

10 

14-0270 

16-0975 

26§ 

3-3471 

4'33*4 

1461 

4 

14-0302 

I2-2OI  1 

1511 

4* 

15-9487 

16-0722 

6 

5-2650 

4-2021 

1462 

12 

4-1406 

24-7693 

'9§ 

142445 

12-4804 

1512 

3* 

16-8751 

16-2399 

6 

6-2004 

4-3I55 

'463 

5* 

4-2969 

25-2713 

'7 

14-3690 

1  2-99  I  M 

1513 

6 

7-227  i 

44462 

1464 

7 

'5-453° 

12-7070 

1514 

7 

18-0095 

16-0866 

>5 

7-3230 

4-0957 

1465 

7        '57443   •  12-0440 

'5'5 

5 

8-0828 

4-0170 

1466 

10       16-8124     12-2003 

1516 

4t 

21-0673 

17-0113 

10 

10-4255 

48422 

1467 

J»i 

6-9175 

24-8228 

36§ 

17-0164     12-7090 

1517 

4 

10-8083 

4-/477 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  8287  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  88"  9  at  Dec.  +  77°. 

GREENWICH  ASTKOGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    76°. 


3C9 


B.  1). 

»-»•    __ 

B.  D. 

Xo. 

Diam. 

X. 

'' 

Diaiu. 

X. 

y. 

: 

So. 

M.(t. 

U19LXQ. 

X. 

y- 

Duun. 

». 

y- 

No.             Mag. 

R.A.  3h  30m  to  2 

h  45m_ 

contd. 

R.A.  3h  30™  to  3h  45m— 

^ontd. 

Centre        R.  A.  3h  30™  Dec.  +  76*              R.A.  3h  45""  Dec.  +  77* 

Centre        R.A.  3h  30™  D.-.-..  +  76°               R.A.  3h  45m  Dec.  +77° 

Plate 

4148.     1898,  Oct.  ii.         Plate  3806.     1897,  Dec.  31. 

IMate 

4148.     1898,  Octn.          Plate  3806.     1897,  D<r.  31. 

o 

m. 

o                        m- 

1518 

29§ 

22-2390 

16-6271 

33S 

11-5772 

4-3908 

76    '39    -9'5 

>577 

4* 

22-3616      21-2334 

10       11-9640 

8-9830 

1519 

4 

11-9228 

4"4254 

1578 

34§ 

22-6518      2O  8433 

36^ 

12-2309 

8-5757 

76    140      9-0 

1520 

4 

12-8071 

4-1784 

'579 

4 

13-3622 

8-8154 

1521 

5* 

24'5959 

16-8322 

'5 

>3-94'  5 

4-4602 

1580 

6 

14-0380 

21-0058 

16 

3-6408 

9-2367 

1522 

4 

14-4561    17-7633 

10 

3-8712 

5-9758 

1581 

27§ 

14-7138 

21-3086 

38§ 

4-3343 

9-4982 

76  129 

9-2 

1523 

10 

15-5311    169140 

23§ 

4-8953 

5-0640 

1582 

6 

4-3956 

9-0280 

1524 

1  1 

18-1930    17-8868 

225 

7-6091 

5-8826 

1583 

5 

14-9798      21-2389 

'3 

4'5942 

9-4161 

'525 

'9 

18-8373    18-0230 

25^ 

8-2606 

5-9805 

1584 

20 

15-3008       21-1112 

34 

4-9091 

9-2655 

76  131 

9-1 

1526 

4 

19-7080    17-3597 

12 

9-0918 

5-2684 

1585 

4* 

15-3233        21    2442 

10 

4-9401 

9-4013 

1  52- 

20 

19-9195    17-9458 

2  7? 

9-3354 

5-84I4 

76    136      9-5 

1586 

4t 

15-4980       21-8369 

12 

5''438 

9-9840 

1528 

'4 

20-7892     17-2641 

23§ 

10-1643 

5-1  106 

1587 

6 

7-2010 

9  1681 

1529 

20-8721     17-7476 

47$ 

10-2756 

5-5900 

76    137       8-2 

1588 

4 

7-2234 

9"3767 

1530 

4 

22-8262     17-6171 

9 

I2'22OO 

5-3448 

1589 

2* 

I7-6377       2I-93I2 

6 

7-2901 

9-9560 

'53' 

7 

127950 

5-2035 

1590 

7 

17-9785       217041 

'5 

7-6134 

9-7072 

1532 

6 

3-7098 

6-8559 

1591 

6 

9-.U9' 

9-9093 

'533 

7 

15-5554     '83355 

u* 

5-OOI2 

6-4829 

1592 

9 

20-1243 

22-1  162 

20 

9-7818 

9-9925 

1534 

8 

5-0650 

6-1930 

'593 

4* 

2PI227        21-4382 

9      10-7362 

9-2583 

'535 

4 

5-5486 

6-8695 

'594 

7 

21-9620       2I-6O30 

1  5 

11-5893 

9-3761 

1536 

6 

57988 

6-4774 

'595 

4* 

24-3206 

22-3052 

'4 

13-9838 

9-9420 

1537 

5 

16-7687     18-4154 

ii 

6-2186 

6-4932 

1596 

4 

3-8060 

10-1073 

1538 

'3 

'7-3059     i7-9873 

24§ 

6-275 

6-0318 

'597 

20 

16-6749 

22-7560 

27§ 

6-374I 

10-8315 

'539 

4 

17-9030     18-6645 

8 

7-3643 

6-6765 

1598 

4 

6-9453 

10-8606 

1540 

9 

18-2998     187376 

20;? 

7754° 

67254 

'599 

5 

7-3973 

10-7176 

'54' 

1  1 

18-6627     18-4629 

21.$ 

8-1113 

6-4270 

1600 

6* 

20-1842     ;  22-5677 

10 

9-8718 

10-4432 

5 

18-9014     183313 

10 

8-3414 

6-2*49 

1  60  1 

33S 

207375        22-6579 

$6$     10-4246 

10-4965 

K     561 

9-6 

'543 

4 

8-4443 

67456 

1602 

4     '12-0585 

109135 

'544 

4 

9-1142 

6-9535 

1603 

20 

22-5175 

22-9988 

27$      12-2215 

107356 

'545 

3* 

197046     18-234- 

9 

9  1381 

6-1444 

1604 

6 

12-9145 

10-6810 

1546 

7 

19-7487     18-7868 

'4 

9'212I 

6-6909 

1605 

4 

13-0120 

10-1344 

"547 

'4 

21-7450     18-8988 

20.S 

I  I-2i24 

6-68-1 

1606 

12 

23-6549 

23-1869 

22S 

13-3685 

10-8546 

1548 

6 

21-9953     18-5129 

'4> 

"•4395 

6-2875 

1607 

4 

13-9446 

10-9265 

'549 

5 

I  I'5259 

6-9308 

1608 

6 

I4-10IO 

23-4992 

'4 

3-8489 

7244 

1550 

5 

I2-26O5 

62576 

1609 

4 

4-5828 

"9335 

'55' 

3 

I2-8808 

6-4027 

1610 

2  7? 

I5-0290 

23-4743 

33§ 

4-7728 

6424 

76    130      9'5 

'552 

*7§ 

23-6374     19-2643 

5°§ 

13-1245 

6-9410 

76    141       9-0 

161  1 

6 

I5-292I 

23-2023 

'3 

5-0203 

•3554 

'553 

5 

16-1334     19-4885 

12 

5-6458 

7-6016 

1612 

4* 

I6-5445 

23-8627 

7 

6-3075 

'9455 

"554 

4 

16-6307     19-7114 

12 

6-1548 

77925 

1613 

2* 

16-5744 

23-2853 

6 

6-3113 

•3709 

'555 

28$ 

18-2744     '9'3934 

36§ 

7777' 

7-3796 

76  134     9-2 

1614 

4 

6-6249 

'9  '30 

'556 

3* 

19-4362     19-8304 

9 

8-9620 

J  -J'5 

1615 

4* 

18-4830 

23-3663 

8 

8-2,74 

"3374 

'557 

4_ 

9-9693 

7-2051 

1616 

4 

I8-72O2 

23'9598 

9        8-4876 

•9138 

1558 

9 

21-2007     I9'5040 

10-7036 

7-3223 

1617 

8 

iS^lOO 

23-3838 

i8g 

8-6427 

•3265 

1559 

4 

11-2875 

7-1030 

1618 

9 

9  8788 

•9042 

1560 

5 

11-4014 

7-3559 

1619 

6 

10-7671 

•2242 

1561 

5 

11-5762 

7-0970 

1620 

4 

1  1  -0964 

•9728 

1562 

4 

11-5868 

7-5418 

1621 

4 

'2'3797 

•8667 

1563 

5* 

22-570^ 

19-9962 

1  1 

12"IOl8 

77356 

1622 

5 

4-5828 

12-0455 

1564 

7 

12-5514 

-•5856 

1623 

4 

+7392 

12-7296 

1565 

4 

13-1719 

7-2187 

1624 

5 

I5-I565 

24-0973 

1  1 

4-9365 

12-2565 

1566 

7 

13-2387 

7-1464 

1625 

7 

15-4980 

24-8142 

'5 

53191 

'2'9535 

1567 

5 

13-3163 

7-3380 

1626 

4 

5-7I05 

12-5499 

1568 

7 

3-6408 

8-8361 

1627 

6 

16-0398 

24-0155 

1  1 

5-8147 

12-1243 

1569 

3* 

15-0822    20-3532 

5 

4'6473 

8'5257 

1628 

4 

5-9500 

12-6769 

1570 

3* 

15-2888    20-2749 

8 

4-847I 

8-4335 

1629 

6        6-2214 

12-2443 

6 

60413 

8-4835 

1630 

4* 

17-5866 

24'4475 

'3 

7-3846 

12-4654 

1572 

5 

6-8166 

8-8853 

1631 

5 

18-5715 

25-0023 

12 

8-4005 

12-9648 

'573 

4 

6-9394 

8-0590 

1632 

37§ 

18-8803 

H'4457 

45,5 

86749 

12-3907 

76    '35 

8-9 

'574 

4 

7-7640 

8-7183 

1633 

4 

10-7524 

12-2759 

'575 

4 

8-8326 

8-6956 

1634 

7 

12-1304 

12-9885 

1576 

• 

4 

10-81  1  7 

8-1657 

1635 

5 

12-6525 

12-8747 

i  reieau  interval  represents  very  nearly  5'  =  81*7  of  R.A.  at  Dec.  +  76*,  and  88'"9  at  Dec.  +  77°. 
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GREENWICH-  ASTITOGKAPHIC  CATALOGUE,  1900: 


Z  O  N  E    H-   76° 


B.  D. 

i 

ii.  !>. 

No. 

Dlam. 

X, 

!/• 

Diiiiu. 

X. 

*• 

Nn. 

Otear. 

T. 

."• 

1  'iiini. 

X. 

V. 

No. 

Mag. 

No. 

Mug. 

R.A.  3h  30™  to  3h  45m—  contd. 

II.  A.  3h  45'"  to  4''  om—coutd. 

Centre         R.A.  3h  3om  Dee.  +  76°'             R.A.  3''  45™  Dec.  +77° 

Centre        R.A.  4"'  o1"  Her.  +  76°                 K.  A.  3h  45"'  Dec.  +  77° 

Plate^S.     1898,  Oct.  n.        Plate  3806.     1897,000.31. 

Plate  3763.     1897,  Di:c.  12.          PUto  3806.     1.897,  Dec.  31. 

m. 

1 

o 

m. 

1636 

9 

13-4423       12-2332 

1684 

4 

8-8865 

16-6874 

4* 

19-7622        46035 

1637 

3* 

14-6039 

25-6947 

10 

4-4800 

13-8846 

1685 

4 

9-2027 

16  3618 

1638 

6 

15-9808 

25-3682 

'4 

5-8325 

'3-4776 

1686 

4°§ 

11-2915 

16-2461 

47§ 

22-1902 

4-3304 

76    150 

9-0 

1639 

5t 

18-7977     25-1340 

'3 

8-6327 

13-0833 

1687 

4 

1  1-6499 

16-6926 

1640 

5 

8-I-I5 

13-5793 

1688 

4 

12-0712 

16-6376 

1641 

3* 

20-1551 

25-2667 

9 

9-9923 

'3-I345 

1689 

5       12-8857 

16-0593 

1642 

6 

12-9196 

'3'9538 

1690 

5     ,  13-6296 

1  6  6075 

. 

1691 

4*       3-4837 

17-2398 

4* 

14-3330 

4-774I 

8o§ 

3-6l66 

12-3274 

76      128 

7'5 

1692 

it         3-9528 

'7'5°44 

I  2 

14-7781 

5-0725 

44§ 

24-9613 

20-3355 

76      H3 

8-9 

1693 

8 

4-3500 

I7-7955 

6 

15-1558     5-3919 

53§ 

25-9157 

2O-2O39 

76      144 

9-0 

1694 

6 

4'36'4 

17-8862 

6 

15-1596      5-4826 

1695 

'9§ 

5-7819 

17-8767 

20.^ 

16-5798 

5-5746 

lv     587 

9'5 

1696 

6 

6-3878 

17-2897 

6t 

.17-2253 

5-0299 

R.A.  3h  45™  to  4h  om 

1697 

1  1 

6-6637 

17-6881 

1  2 

17-4729 

5H458 

»J         i  \J                  i 

1698 

4 

7'4503 

17-1  100 

Centre        R.A.  4h  o">  Deo.  +76°              R.A.  3h  45™  Dee.  +77° 

1699 

10 

8-3239 

17-6150 

1O 

19-1319 

5-4885 

Plate  3763.    1897,  Dec.  12.         Plato  3806.     1897,  Dec.  31. 

1700 

4 

8-3854 

17-3076 

4* 

19-2155 

5-'S73 

-.,-,/', 

| 

Dh 

1701 

6 

8-4278 

17-4898 

6 

19-2478 

5  37'6 

1643 

ii 

3-4627 

I4-I958 

10 

14-5237 

1-7400 

1702 

5 

8-5960 

17-5240 

4 

19-4109 

5-4172 

1644 

9 

4-5856 

14-9005 

1  1 

15-5926 

2-5223 

1703 

4 

9-4489 

17-7902 

3* 

20-2407 

5-7430 

1645 

8 

4-8563 

14-5144 

9 

15-8880 

2-1549 

1704 

zi§ 

10-8420 

17-8102 

27^ 

21-6327 

5-8615 

1646 

'5 

5-1083 

14-6096 

'5 

16-1362 

2-2678 

1705 

1  1 

11-6499 

17-8570 

6* 

22-4346 

5-9615 

1647 

18 

5''795 

I4-1635 

21 

16-2396 

1-8251 

1706 

7 

11-8372 

'7'34'9 

4* 

22-6573 

5-4630 

1648 

32§ 

5H457 

14-9830 

38§ 

16-4468 

2-6630 

75    '53 

8-8 

1707 

6 

12-3486 

1778.8 

4* 

23-1396 

5'9365 

1649 

6 

6-9320 

I4-7727 

5* 

i7'9443 

2-5571 

1708 

4 

I3-5779 

17-1851 

1650 

7 

8-1137 

14-8267 

9 

19-1200 

2-6934 

1709 

5 

'3'953° 

17-6723 

5* 

247397 

5-9410 

1651 

4* 

9-4580 

14-0263 

5* 

20-5132 

1-9910 

1710 

6 

3-2909 

I8-9473 

7 

14-0203 

6-4658 

1652 

1  1 

9-6791 

I4-5227 

12 

20-7008 

2-4967 

1711 

12 

3-5I13 

18-1576 

'5 

14-2943 

5-6933 

'653 

3'§ 

10-3253 

14-3641 

45§ 

21-3594 

2-3851 

75    161 

9  '4 

I7I2 

5t 

4-0512 

18-4523 

5* 

14-8137 

6*0276 

1654 

9 

10-4779 

H'7931 

10 

21-4789 

2-8257  1 

1713 

5 

4'3873 

18-8124 

4* 

15-1211       6-4086 

1655 

«8 

10-5879 

I4-5I2O 

33§ 

21-6093 

2-5516  r  K    618 

9-6 

1714 

18 

7-1232 

I8-3974 

'7 

17-8811      6-1856 

1656 

9 

11-6795 

14-6427 

8* 

22-6905 

2-7561 

1715 

4 

8-2981 

18-6495 

4 

19-0368       6-5207 

1657 

6* 

11-9987 

'4-5253 

7* 

23  0186 

2-6659 

1716 

7 

S-43'5 

l8-!«23 

7 

19-2022       6-0628 

1658 

4 

13-1243 

14-0878 

1717 

4 

9-2450 

18-1021 

1659 

4 

5-3660 

15-9490 

4t 

16-2984 

3-6i75 

1718 

4 

10-1  105 

18-6670 

1660 

12 

6-8723 

'57394 

'3 

17-8181 

3'5  '75 

1719 

22§ 

10-5938 

18-8377 

25§ 

21-3124 

6-8667 

K    617 

9-1 

1661 

7 

7-0715 

15-5641 

6 

18-0258 

343559 

1720 

24§ 

12-0945 

18-6872 

37§ 

22-8215 

6-8224 

K    624 

9'5 

1662 

6 

7-8785 

15-8702 

6 

18-8106 

3-7180 

1721 

'5 

13-2290 

18-3655 

'5 

23-9760 

6-5805 

1663 

'7 

7-9923 

15-5076 

'5 

18-9500 

3'3634 

1722 

5 

5-0750 

19-1018 

5 

'5  78;7 

67448 

• 

1664 

32§ 

8-1481 

'S'3521 

4°§ 

19-1170 

3-2168 

75    '57 

9  '4 

1723 

36§ 

5-5/88 

19-1550 

4*§ 

16-2878 

6-8312 

76    146 

9'4 

1665 

67§ 

9-0540 

IS7843 

73§ 

19-9880 

37H' 

75    160 

7'5 

1724 

7 

6-0090     19-9820 

9 

16-6584 

7-6901 

1666 

4 

9-9535 

15-1503 

1725 

4t 

7-6566     19-5654 

4* 

18-3300 

/•3857 

1667 

4 

10-0325 

15-1085 

4* 

21-0125 

S'»47 

1726 

8 

8-4472     19-9438 

7 

19-0950 

7-8203 

1668 

10 

11-0733 

15-9098 

5* 

21-9947 

3-9825 

1727 

'5 

8-6030     19-4274 

16 

19-2854 

7-3167 

1669 

5 

11-4136 

I5-I533 

1728 

17 

10-0917     19-1722 

'5 

20-7871 

7-1660 

1670 

4 

'3-0853 

15-5790 

1729 

6 

10-6580     19-0730 

6t 

21-3613 

7-1050 

1671 

4 

13-4486 

15-0438 

1730 

8 

11-2290     19-5118 

9 

21-8983 

7-5828 

1672 

10 

3-2974    16-9057 

12 

14-1692 

4-4306 

173' 

7 

11-5105     19-1093 

7 

21-2075 

7-2043 

1673 

6 

3-9540    16-1726 

5 

14-8758 

3-7441 

1732 

7 

11-5697     19-3154 

10 

22-2520 

7-4121 

1674 

8 

4-0902     16-4709 

5 

14-9893 

4'0523 

'733 

4 

12-7752     19-5237 

1675 

'3 

4'3835     16-1881 

'5 

15-3030 

37892 

'734 

4 

12-7796 

19-7920 

4* 

23-4265 

7-9735 

1676 

7 

5-9020  '  16-6026 

5 

16-7865 

4-3122 

'735 

38§ 

12-8250 

19-3988 

47§ 

23-5004 

7-5824 

76    151 

87 

1677 

9 

6-2711     16-8833 

7 

17-1380 

4-6154 

'736 

7 

13-6190 

19-05  12 

7'" 

24  3149 

7-2930 

1678 

4 

6-5232     16-8848 

3* 

17-3877 

4-6363 

1737 

4°§ 

3-8814 

20-3807 

39§ 

14-5071 

7-9365 

76    143 

8'9 

1679 

4 

67659     16-1454 

1738 

20§ 

4-2605 

20-1990 

'9§ 

14-8984 

7-7825 

1680 

'4 

7-9231     16-6984 

12 

18-7985 

4-5462 

1739 

7 

4'7  '74 

20-7133 

6 

15-3189 

8-3278 

1681 

4 

79481     16-0433 

1740 

43S 

4-8097 

2O-  1265 

4°§ 

15-4509 

7-7467 

76    144 

9-0 

1682 

7 

8-1508     16-5775 

6 

19-0348 

4-4420 

1741 

6 

6-4635 

2Q-I2I5 

4 

17-1018 

7-8583 

1683 

4 

8-8384     16-0814 

3* 

19-7512 

3-9983 

1742 

4 

6-6151 

20-9304 

4 

17-1972 

8-6748 

• 

1 

i  rfseau  interval  reiirescnta  veiy  nearly  5'  =  8z«'7  of  U  A.  at  Dve.    f  76°,  and  88s-g  ni  Dec.  +  77'. 

GKBENWIGH  ASTHOGKAPHIC  CATALOGUE,  190(0. 

ZONE    +    76°. 


ttn 

B.  D. 

Di-ini 

B.  D. 

i>  O. 

*. 

No. 

Mag. 

Dm  in. 

X. 

til  111. 

X. 

V- 

No. 

** 

R.A.  3h  45™  to  4h  om—contd. 

HA.  3h  45ni  to  4h  o111  —  coitfd. 

Centre        R.A.  4h  om  Dec.  +  76°                 R.A.  3h  45™  -Deo.  4-77° 

Centre        R.A.  4h  om  Dec.  -4-  76°                B.A.  3h  45™  Dec.  +.77" 

Plate  3763.     1897,  Dec.  12.           Plate  3806.     1897,  .Dec  31. 

Plate  3763.     1897.  Dec  12.          Plate  3-806.     vSgT-.JJec.  31. 

0                                    »>• 

o 

m. 

1743 

4 

67771    2065^; 

5       '7'379° 

s:'-|-!  2- 

1 

.1  S02 

5 

148593     13-8560 

1 

'744 

4 

7-0408     20-58x1 

'1 

.1803 

5o§ 

5-1294 

25-775 

153748     13-4081 

'745 

41 

7-5700    20-7265 

4        18-1642       8  542.^ 

il  804 

6t 

6-6196 

2^-4270 

7 

16-8843  ;  13-1656 

1 

.746 

'5 

7-8803  '  20-0270 

15        18-5221 

-•8641 

11805 

6 

8-3693 

2.5-.  832 

6 

18-6478 

13-0430 

I 

'747 

4         98507 

20-2506 

4       20-4744 

8-2255 

Il8o6 

4* 

8-6196 

2  5'5  146 

4 

18-8713 

13-4170 

I 

'748 

4 

10-0770 

20"!  23  1 

3       20-7047 

8-1  137 

: 

II  So- 

5 

i  8  9800 

12-8814 

| 

'749 

8        12-3017 

20-4593 

6       21-9010 

8-6047 

1 

il  808 

4 

19-0562 

12-8932 

1750 

4t        23527 

20"59.;5 

3*  :  22-9402 

8-7436 

11809 

5* 

10-073!    25-8414 

6      20-3028     13-8174 

: 

'75' 

10          2-4593 

20-9*38 

1  2       23-0250 

9-1008 

Il8l0 

'4 

10-658-5    25-2028 

15       20-9290     13-2221 

. 

1752 

'3 

2-8200     20-9690 

13       23-3851 

9-1501 

1811 

'3 

1  1  •  5  1  6  2 

25-6697 

17       21-7528     137486 

'753 

5 

2-8297     20-6)82 

-  * 

23-4187 

8-8295 

1812 

8 

11-9913    254-35 

14      22-2418     13-5877 

'754 

4 

3-8920    20-4175 

1813 

20 

12-0795     25-4934 

20^        22-3274        13-6117 

'755 

8 

5-6678 

21-1505 

6 

16-2358       8-8292 

1814 

4      H'45*6     13-6209 

1756 

'3 

575'9 

21-9353 

1  2 

16-2637      96197 

,8,5 

25 

5-37*3  [26-1349 

2I§        15-5963        13-7829 

76    145 

9'S 

757 

4 

6-0781 

21-7801 

4* 

16-5998      9-4858 

1816 

4       20-9437     13-8349 

758 

4* 

7-5222 

21-8398 

5 

18-0389      9645; 

•"" 

759 

7 

8-3933 

2  1-  1083 

7 

189583       8-9^00 

87S     26-5018       2-6009 

75    165 

%••] 

760 

4 

8-5199 

2I-8514 

4 

19-0343 

9-7294 

90$     26-5098       2-851.7 

75    166 

8-5 

76, 

54§ 

8-8843 

2  I-420O 

3'^S 

19-4264 

9'3-4 

76     148        9-; 

57S 

2'42«7 

19-4833 

76    141 

9-0 

762 

29^ 

9-1799 

21-9265 

24§ 

19-6852 

9-8513 

'-6535 

21-1764 

76    140 

9-0 

1763 

ig<        9-9880 

2I-57J8 

21  j    :  20-5147 

9'5525 

I 

1764 

5       10-4586 

2  I  -2609 

4       21-0083 

9-2759 

765 

8       11-9548 

21    805  I 

6       22-4623 

9-9230 

R.A.  /ih  om  to  4h  iKm 

766 

767 
768 

5       12-1862 

4       '   1  2-2841 

32§     I3-5450 

2  1-9038 
2I-191O 
2  1-4076 

5 
4'j 

22-6868 
22-8301 
24-0768 

10  0380 
9-3342 
9'6373 

76   152 

9'4 

Oontre          R.A.  4"  o™  Dec.  +76°                 R.A.  4"  15'°  Dec.  4-77° 
Pl.itc  3763.     1897,  Dec.  12.            Plate  5829.     1901,  Nov.  I. 

769 

5*      4-2322 

22'5626 

5       14-7060 

10-1395 

o 

m. 

770 

6        9-5305 

22  3076 

5       20-0103 

10  2536 

1817 

42§ 

15-4686 

14-2215 

^4§ 

47363 

2-3599 

75    '65 

87 

1771 

4       10-8373 

22-I827 

3*    21-3192 

10-223.2 

1818 

49§ 

15-4946 

14-4728 

69)5 

4-7779 

2-6060 

75    166 

8-5 

1772 

6 

109585 

22-0928 

5       2:1-4466 

10-1408 

1819 

4 

15-5022 

14-6187 

6J 

'773 

4'§      "'3795 

22-7427 

in  -8*36 

10-81*9 

76    149       8-8 

1820 

2I§ 

16-0383 

14-8893 

37§ 

5-3444 

2-9950 

K    643 

, 

'774 

10       12-2351 

it       22-7219     102113 

1821 

25S 

'6'3'95 

'4-7247 

44§ 

5-6158 

2  '8lOO 

75    '68 

9'5 

'775 

5       13-9625 

22-3555 

3*    24-4262     io'6  1  3''> 

1822 

4 

'7-35'1 

14-5206 

1776 

3-^960 

23-7011 

7       14-2^74         2528 

1823 

1  8;j 

18-7415 

'4"'573 

18 

7-9995 

2-I030 

'777 
1778 

14         5-6608 
5*      6-4787 

23-7062 
237520 

'5       '60195         -3799 
5     |  16-8607         -48  ^3 

1824 
1825 

5 
7 

'9'"373 

21-0338 

I4-7755 
14-2605 

3* 

7* 

8-4286 
10-2961 

2-6899 
2-0659 

'779 

4*       6-76,3 

23-3468 

4 

17-1735         -0958 

1826 

7 

21-5689 

14-1430 

4t 

10-821  1 

1-9187 

1780 

7t       8  8922     23-5213 

6 

19-2871         -4200 

1827 

1  1 

21-9600 

14-4160 

1  1 

11-2277 

2-l662 

178. 

47     10-2719   i  23-1631 

5 

20-6874         ''630 

1828 

5 

22-8718 

14-5940 

5* 

J2-I49I 

2-2869 

1782 

7       10-6091 

23-I275 

6 

2  1-0265 

•15.3 

1829 

8 

14-8378 

5-1006 

6 

4-1616 

3-2772 

1783 

7       10-6120 

23-1204 

8 

2.1-0305 

•1414 

1830 

4 

14-9088 

5-3687 

1 

1784 

7       I1'325I 

6 

21-6933 

•855: 

1831 

8 

15-2088 

5-2789 

9 

4'5427 

3-4340 

1785 

4*     1  2-  1  192 

23-8739 

5* 

V4807 

•9965 

1832 

'6§ 

.67585 

5-2158 

18 

6-0830 

3-2768 

1786 

r-§     12-3678 

16 

22   7?68 

•8884 

•833 

5 

16  8217 

5-3I85 

4* 

6-1541 

3-3770 

i 

1787 
1788 

14       12-8823 
9       12-9698 

23-2566 

23'9943 

15      23-2864 
12     !  23  3  i  83 

'454° 
2-1776 

'834 

1835 

4 

7 

16-8515 
16-8810 

'5'5335 
157352 

7 

6-2365 

378-65 

1789 

49§     '37237 

23-8813 

54! 

24-0832 

2-1  igO 

76    153       8-8 

1836 

5 

16-9230 

15-7005 

4* 

6-2752 

37S<8 

1790 

16         6-1330 

24-6537 

'7 

164536        12-3574 

'837 

7 

17-1903 

I5-8773 

7 

6-5578 

3-91.20 

1791 
1792 

16         7-3422 

24-2718 

"9§ 

17-4805        12-4455 

17-6877     12  061  5 

1838 
1839 

10 

20§ 

'77239 
19-8463 

I5-9370- 
15-8673 

10 

23 

7-0913 
9-2036 

3-9385 
374'° 

1 

'793 

34§ 

7-3727 

24-I574 

I7--26-        11-9487 

76    147       9-5 

1.840 

4 

20-1663 

I5-4550 

'794 

6        8-2524 

24-0660 

6       1:8-6104     11-9218 

1841 

1  1 

20-8508 

I5-8455 

14 

.1.0-2058 

o 

, 

'795 

4       14-3516     12-5671 

1842 

J 

2  1  -062.5 

I5''323 

4 

10-3734 

2-9318 

1796 

7 

15-3779     12-yqqi 

1843 

9 

2  1-0670 

'5'4774 

10 

10-3991 

3-27.87 

' 

'797 

4 

16-91  30 

12-1655 

1844 

5 

22-0760 

15-8488 

4!     114280 

3-5885 

1798 

17        9-2695 

24-1201 

19-6204 

12-0445 

,845 

4 

22-I723 

15-8927 

i 

'799 

24§ 

11-6499 

24'3579 

2  3$ 

21-9790 

1244.90 

1846 

7 

22-3304 

15-4294 

7 

11-6594 

3''543 

1 

1800 
1801 

10 

3* 

12-2202 
13-6037 

24-2391 

24-1837 

1  1 

4* 

22-5573 
23-9432 

12-3708 
I2-4I27 

1847 
1848 

6 

5 

'"$ 

i5'347» 
I5-4714 

6 
6 

12-8743 
13-4640 

2-9993 
3-0906 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  82*7  of  R.A.  at  Dec.   +  76°,  and  88S'9  at  Dae.   +  77  . 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    76°. 


B.  D. 

Di'ini 

B.  D. 

No. 

Diani. 

X. 

y. 

Diam. 

•C. 

V- 

No. 

Mag. 

No. 

Dieini. 

•r.                 y. 

if- 

No. 

Mag. 

R.A.  4h  om  to  4h  15™  —  contd. 

R.A.  4h  om  to  4h  15™—  contd. 

Centre      R.A.  4h  om  Dec.  +76°.               R.A.  4h  15™  Dec.  +  77° 

Centre        R.A.  4h  om  Dec.  +  76°                It.  A.  4h  15'"  Dec.  +  77' 

Plate  3763.    1897,  Dec.  12.         Plate  5829.     1901,  Nov.  i. 

Plate  3763.     1897,  Dec.  12.           I'late  5829.     1901,  Nov.  i. 

o 

m. 

O 

in. 

1849 

3'§ 

24  1526 

15-4691 

28§ 

13-4803 

3-0863 

75    '79 

94 

1908 

12 

17-2157 

19-2436 

'4 

6-7808 

7-2668 

1850 

5 

24-3634 

15-8918 

6 

137161 

3  '4944 

1909 

5 

18-0335 

19-6864 

5 

7-62  19 

7-6609 

I8S, 

6 

14-9093 

16-9408 

5t      4'3410 

5-1089 

1910 

'5 

21-1965 

19-4326 

'9 

107642 

7-2163 

1852 

6 

15-1713 

16-8622 

5t 

4-5999 

5-0172 

19!  I 

7 

22-0298 

19-9780 

8 

1  1-6296 

7'7'3' 

1853 

7 

15-3322 

16-2999 

8t 

4-7262 

44444 

1912 

9 

23-I595 

19-1248 

9 

12-7050 

67921 

1854 

4 

15-6597 

16-4407 

4* 

5-0661 

4-5667 

'9'3 

24§ 

23-4901 

19-0373 

24§ 

13-0313 

6-6848 

1855 

8 

16-8633 

16-4485 

10     i    6*2626 

4-5024 

1914 

5t 

23-6708 

i9-2553 

5 

13-2235 

6-8920 

1856 

5 

18-9205 

167392 

3* 

8-3349 

4-6699 

1915 

J6§ 

24-3933 

19-4772 

39§ 

'3-9595 

7-0701 

76      162 

9-I 

1857 

10 

19-2643 

16-8588 

1  1 

8-6824 

47653 

1916 

4 

16-7959 

20-8655 

4* 

6-4591 

8-91  19 

1858 

6 

20-0898 

16-0633 

6 

94578 

3-9204 

1917 

8 

17-2982 

20-4548 

9 

6-9353 

8-4709 

I859 

4 

20-0970 

16-4016 

4* 

9-4873 

4^577 

1918 

6 

17-5687 

20  6679 

5 

7-2198 

8-6699 

i860 

12 

20-5736 

16-6016 

12 

9'9753 

4-4304 

1919 

4 

18-6673 

20-1751 

4 

8-2825 

8-1223 

1861 

«7l 

20-9885 

16-0285 

23 

10-3539 

3-833° 

1920 

20§ 

19-8565 

20-6754 

*33 

9'50'3 

8-5399 

1862 

4 

21-0520 

16-8444 

4 

10-4656 

4-6423 

1921 

4 

19-8570 

20-4864 

4* 

9-4908 

8-3509 

1863 

20§ 

21-1657 

16-6455 

23§ 

10-5676 

4-4381 

1922 

22§ 

20-0790 

20-01  20 

2I§ 

9-6840 

7-8625 

K    665 

IO'O 

1864 

•s§ 

21-6037 

16-1832 

17 

10-9780 

3-9500 

1923 

5t 

23-6109 

20-241  5 

4 

13-2248 

7-8790 

1865 

8 

22-2582 

16-8958 

9 

11-6723 

4-6229 

1924 

9 

14-2703 

21-2840 

12 

3-9623 

9-4814 

1866 

9 

23-6355 

16-0635 

1925 

5 

167918 

21-7565 

5 

6-5107 

9'8°35 

1867 

i6§ 

14-2828 

I7-3736 

20        3-7420 

5-5776 

1926 

9 

16-9613 

21'I  IO3 

8     !    6-6390 

9-I473 

1868 

9 

14-3284 

I74I37 

9        3-7894 

5-6i53 

1927 

16 

17-0523 

2  I  '0665 

19     ,    67267 

9-0978 

1869 

8 

16-2900 

17-0578 

6        5-7292 

5-1442 

1928 

24§ 

•7-3855 

2'-9773 

28§       7-1145 

9-9868 

K    654 

9-6 

1870 

5 

16-4389 

17-6488 

5        5-9087 

5-7244 

1929 

22§ 

17-8830 

2r67I2 

22§       7"59°9 

9-6515 

1871 

25§ 

16-5205 

17-4390 

38(5       5-9800 

5-5106 

76    156 

9-2 

1930 

8 

18-0240 

2  ro66o 

7         7-6959 

9-0393 

1872 

4 

i67433 

I7-5472 

4*       6-2066 

5-6074 

'93' 

10 

18-8313 

21  -5620 

10         8-5321 

94845 

1873 

10 

17-2940     17-3662 

'3         67477 

5-3892 

1932 

5 

20-8800 

21-9715 

6       10-6009 

97698 

1874 

'5 

18-0613     17-0330 

19        749'4 

5-0105 

'933 

10       222719 

21-6238 

13       11-9699      9-3416 

1875 

i6§ 

18-3970     17-2444 

20     i    7-8400 

5-2021 

'934 

6      22-5733 

21-4625 

6       12-2585      9-1575 

1876 

6 

18-8698     17-4196 

5     i    8-3211 

5-3480 

1935 

9      23-0250 

21-0773 

10       12-6895       8-7483 

1877 

10 

19-5502     17-2366 

8     i    8-9898 

5'<253 

>936 

n 

23'3'54 

21-9185 

8       13-0298       9-5758 

1878 

4 

19-6177     17-9970 

3*      9-1016 

5-8801 

'937 

i9§ 

23-9900 

21'5435 

20!*      1  3-6808       9-1587 

1879 

4 

20-3005     17-8789 

4t       97785 

57243 

1938 

'3 

14-2  166 

22-7982 

12              3'9973        IO-9970 

1880 

6 

20-5368     17-8582 

5       10-0115 

5-6863 

'939 

7 

16-4520 

22-3055 

8         6-2015      10-3697 

1881 

4*    207330     17-0491 

4*     10-1596 

4-8674 

1940 

4 

16-6656 

22-2753 

4* 

6-4114     10-3276 

1882 

4      20-9458     17-8363 

6       10-4181 

5-6398 

1941 

4 

18-7870 

22'2l8o 

3t 

8-5229     10-1406 

1883 

5 

21-5025     17-7481 

6       10-9690 

5-5190 

1942 

5 

19-6750 

22-0493 

5. 

9-4024 

99212 

1884 

8 

22-6131     17  1965 

9 

12-0445 

4-9008 

'943 

5 

19-9265 

22-6418 

5 

9-6902 

10-4990 

1885 

20§ 

22-6180     17-2445 

20§ 

12-0513 

4^475 

'944 

22g 

20-5604 

22-9615 

22§ 

10-34  10 

10-7801 

1886 

*1 
t 

24-0123 

•7-5356 

7 

13-4644 

5''555 

"945 

5 

20-8063 

22-5263 

5 

10-5603 

10-3289 

1887 

7 

24-4668 

17-5610 

6 

13-9200 

5-'543 

1946 

5 

20-9688 

22-4288 

7 

10-7156 

10-2229 

1888 

7 

14-1655 

18-1638 

8 

3-6718 

63746 

'947 

22-4958 

22-7654 

7 

12-2618 

10-4676 

1889 

3 

'44743 

18-7104 

1948 

10* 

24-1  104 

22-7467 

10 

13-8680 

10-3501 

1890 

8 

14-8235 

18-1476 

9 

4-3280 

6-3198 

1949 

4 

14-1495 

23-0533 

4t 

3-9480 

•2557 

1891 

6 

17-5074 

18-9117 

6 

7-0525 

6-9183 

1950 

r 
} 

i5'3342 

23-6160 

5 

5-1664 

7468 

1892 

8 

17-6476 

18-4354 

7 

7-1620 

6-4334 

1951 

25§ 

'544'5 

23^953 

24§ 

5-2765 

•8168 

76    154 

9'5 

1893 

H 

17-8505 

18  8386 

'4 

7-3895 

6-8273 

1952 

5 

15-5815 

23"9I23 

5t 

5-4291 

2  0247 

1894 

4 

18-3540 

18-3790 

'953 

'3 

15-8800 

23-0863 

'3 

5-6762 

-.855 

1895 

o     £ 

4 

18-4113 

18-0773 

4* 

7-9025 

6-0349 

'954 

'5§ 

16-4162 

23-2153 

'4 

6-22OO 

•28OO 

1896 

4 

18-4827 

18-6367 

'955 

'5§ 

174425 

23-0783 

i7 

7-2393 

•0825 

1897 

ii 

19-2  190 

18-4669 

"5 

8-7324 

6-3727 

1956 

6 

17-8708 

23'5'67 

6 

7-6888 

•4907 

1898 

4 

10-5  165 

6-2705 

"957 

4 

19-2441 

23-3786 

3 

9-0558 

•2743 

1899 

42§ 

21-0853 

18-5039 

44§ 

10-5980 

6-2987 

76    158 

8-8 

1958 

7 

20-4853 

23-7976 

6 

10-3176 

•6174 

1900 

ii 

21-1513 

18-1855 

10 

10-6442 

5-9775 

'959 

15 

23-0880 

23-0365 

16 

12-8660 

0-7015 

1901 

6 

21-8928 

18-2708 

5 

11-3899 

6-0170 

1960 

9 

23-2723 

23-6974 

9 

13-0950 

•3519 

1902 

3 

22-1708 

18-1499 

1961 

2I§ 

23-9790 

23-9790 

25§ 

I3-8I45 

•5900 

76    160 

9'5 

1903 

5       23-3252 

18-6597 

5 

12-8452 

6-3205 

1962 

3 

14-1218 

24-3524 

1904 

12           15-9085 

19-9163 

10 

5-5I55 

8-0175 

1963 

5 

I5'35°5 

24"3'74 

5 

5-2215 

12-4439 

1905 
1906 

29§ 

10-3222 
16-6995 

'9-3655 
19-4740 

36§  :  5-8965 
6-2803 

7-4442 
7-5285 

76    155 

9'5 

1964 
1965 

5* 
6 

16-7130 
16-8433 

24-4796 
24-9263 

4 
6 

6-5912 
6-7500 

I2-522O 
12-9618 

1907 

13 

17-0232 

'94344 

15      6-5993 

7-4700 

1966 

7 

18-9538    24-3776 

7 

8-8229 

I2-2883 

I  r&cau  interval  represents  very  nearly  5'  =  82'7  of  R.A.  »t  Dec.  +  76°,  and  88^9  at  Dec.  +  77°. 
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N"o. 

I  HilHl 

X, 

Diam.  '     * 

B.  D. 

B.  D. 

y* 

No.     Mas 

Diain.     x. 

y- 

DliUU. 

X. 

V- 

No. 

Mag. 

R.A.  4h  om  to  4h  i5m  —  contd. 

R.A.  4h  15™  to  4h  30™—  contd. 

Centre   R.A.  4h  om  Dec.  +76°      R.  A.  4h  if"1  Dec.  +  77* 

Centre   R.A.  ^  30™  D,c.  +76*       R.A.  4h  15™  Dec.  +77° 

Plate 

3763.  1897,  Dec.  12.    Plate  5829.  1901,  Nov.  i. 

Plate  3848.  1898,  Fe»-.  7.     Plate  5829.  1901,  Nov.  i. 

o        in. 

m. 

1967 

7 

1  20-2991 

24-7044 

7 

10  1848 

12-5333 

20l6 

4 

9-2053 

16-4983 

8   19-9903   4-5404 

1968 

18 

23'4435 

24-4557 

18 

13-3085 

12-0985 

2017 

4 

9-3128  16-7406 

9   200835 

4-7886 

1969 

1  1 

'.  H7598 

25-2539 

ii 

4-6891 

'3'4i47 

2018 

'9§ 

9-6157 

16-3647 

40§  20-4088   4-4314 

76   164 

9'1 

1970 

6 

|  16-8175 

25'5597 

6 

6-7607 

13-5989 

2019 

'7 

1  1-0150 

16-6688 

39$  21-7868 

4-8246 

76   168 

9-0 

1971 

12 

17-2135 

25-1424 

14   7-1325 

13-1567 

2O2O 

6 

ii  6336 

16-0235 

24   22-4428 

4-2181 

1972 

5 

17-4629  25-1195 

5    7-3803 

13-1193 

2O2I 

10 

12-3308 

15-8312 

28   23-1523 

4-0708 

'973 

5 

18-0478 

25-1948 

7  !  7-9678 

13-1570 

2O22 

6 

13-1035 

16-1724 

19   23  8988 

4-4594 

1974 

7 

!  18-6025  25-9595 

7    8-5694 

13-8903 

2O23 

6   I5'9S75 

57678 

1975 

7 

18-8200  25-8406 

8    87760 

13-7573 

2024 

H 

6-4604 

17-6740 

5-5398 

19/6 

4* 

18-9385  25-9436 

4    8-9000 

13-8513 

2O25 

4 

7-4509 

17-8301 

2? 

18-1558 

5-7599 

•977 

12 

19-6689  25-6447 

14  i  9-6119 

13  5109 

2O26 

3*  I  7-8306 

17-9948 

5* 

185212 

5-9481 

1978 

18 

19-7548  1259190 

2I§     9-7131 

13-7789 

2O27 

2*    9-4689 

17-6665 

6 

20-1805 

5-7219 

1979 

5* 

21-1864  25-9551 

7   11-1441 

13-7278 

2028 

25§ 

12-8946 

17-3761 

55§  23-6169 

5-6470 

76   172 

9'2 

1980 

6* 

21-7077  257941 

7 

11-6547 

I3-5378 

2O29 

7 

3-9628 

18-3156 

20   14-6403 

6-0245 

1981 

6* 

22-1660  25-0476 

7 

12  0690 

12-7637 

2O30 

4*   7-3407 

18-8969 

ii   17-9778 

6-8182 

1982 

H 

22-2508  25-6123 

2O§ 

12-1865 

13-3229 

203  1 

12      8-9213 

18-8808 

23§  19-5561 

6-9000 

1983 

12 

22-7047  25-6147 

'4 

I  2-6408 

13-2988 

2032 

16    8-9825 

'8-5377 

3i   19-6385 

6-5589 

K  709 

9'4 

1984 

18 

22-1480  26-1963 

20§ 

12-1193 

139150 

76   '59    9'5 

2033 

6   21-0798 

7435 

1985 

5* 

22-2510 

26-0852 

8    12-2111 

'37939 

2034 

S'§ 

1  17641 

18-3242 

78$  22-4284 

6-5219 

76  169 

8-0 

2O35 

i8§ 

'2-5473 

18-1186 

39§  :  23-2258 

6-3669 

76  171 

9'5 

57§ 

2-4085 

7-6869 

76   '5' 

87 

2036 

5 

12-7460 

17-9240 

15   234346 

6-1862 

6o§ 

3'5733 

1  2-1071 

76   153 

8-8 

2037 

3*  137107 

17-8058 

8*  24-4085 

6-1272 

2038 

ii  j  4-6657 

19-6281 

19 

15-2623 

7-3798 

2039 

4 

17-0180 

7-6920 

R.A.  4b  i  sm  to  4h  T.( 

Dm 

2040 

9 

7-1900 

199305 

19 

17-7622 

7-8393 

i     \J        i   tj 

204! 

5 

21-3330 

7-2276 

Centre   R.A.  4h  30™  Dec.  +  76"      R.A.  4h  15""  Dec.  +77" 

2042 

9 

10-8016 

19-1880 

J 

21-4126 

7-3244 

Plate  3848.  1898,  Feb.  7.     Plate  5829.  1901,  Nov.  i. 

2043 

3 

11-3099 

'9'4753 

7 

2  I  -9040 

7-6428 

o 

m. 

2044 

2* 

I37H7 

19-3461 

5* 

24-3070 

7-6675 

1986 

6 

3-1782 

i5-2923 

13 

14-0483 

2-9593 

2045 

6  '  14-2525 

8-9440 

1987 

7   '4-3470 

2-1711 

2046 

4* 

4-9028  i  20-2432 

9 

I5-4559    8-0095 

1988 

6 

4-3426 

14-5787 

ii   15-2566 

2-3218 

2047 

5 

6-5720 

2  1-0065 

15 

I7-0775    8-8769 

1989 

4   16-5306 

2-9518 

2048 

4 

7-0810 

20-4728 

1  1 

17-6176    8-3736 

1990 

6  '  17-3673 

2-2741 

2049 

3* 

8-2587 

20-4668 

6 

18-7939    8-4469 

1991 

4 

7-0741 

14-7077 

8 

I7-9755 

2-6199 

2O50 

5 

10  6758 

19-8872 

14 

21-2437    8-0155 

1992 

5 

8-0228 

14-6360 

17 

18-9274 

2*6080 

2051 

36§ 

10-9703  20-5472 

54§ 

21-4965    8-6899 

76  166 

8-8 

1993 

«7§ 

9-1298 

14-9383 

34§ 

2O-O1O5 

2-9793 

K  711 

9'5 

2O52 

7 

1  1-4983  ;  20-1806 

'7 

22-0473    8-3589 

1994 

4 

9-3577 

'4-9323 

1  1   20-2397 

2-9870 

2053 

3t  13-3506  20-6118 

1  1 

23-8681    8-9052 

'995 

9 

io-9995 

14-5386 

23   21-9033 

2-6973 

2054 

4 

13-6797  20-4645 

8 

24-2026    8-7809 

§ 

1996 

7 

1  1-0605 

'4'2'43 

18   21-9848 

2-3769 

2055 

4 

13-7317  19-8386 

9 

24-2911    8-1585 

1997 

18 

3-3213  15-7478 

35   14-1662 

3'4230 

K  684 

97 

2056 

3* 

9-2615  21-8359 

5 

19-7090    9-8711 

1998 

7 

14-1778 

3-1284 

2057 

3 

21-8493    9-2654 

1999 

3* 

3-7250   5-8906 

8   14-5582 

3'59" 

2058 

4* 

5-2702  22-4743 

8 

15-68/4   10-2675 

2OOO 

7 

3-7892   5-9943 

'7   14-6155 

3-6976 

2059 

4* 

7-3995  22-5335 

7 

178072   10-4485 

2OOI 

6 

4-I34I 

5-3029 

8* 

I5-0057 

3-0285 

2O6O 

4 

I9-II33   10-6543 

2002 

5 

4-6514   5-3919 

12 

15-5142 

3-1507 

2O6I 

7 

9-8261  22-4082 

18 

20-2376   10-4778 

2O03 

4   17-7669 

3-7619 

2062 

4 

10-3669  22-6184 

8 

20-7643  !  10-723  I 

2OO4 

4 

7-7232 

5-2691 

12     18-5872 

3-2193 

2063 

12 

10-4749  22-4234 

20 

20-8854  10  5323 

2OO5 

4 

7-9355 

5-8051 

II     18-7668 

3-7680 

2064 

5 

20-9420  10-2801 

2O06 

9 

U'34'7 

5-796i 

21     22'l666 

3-9740 

2065 

7 

10-5498  22-5373 

19 

20-9500  10-6502 

2O07 

3* 

1  1-4204 

5-1063 

7*  22-2889 

3-2894 

2O66 

4 

21-0108  10-7985 

2OO8 

13 

13-3735 

5-5943 

31   24-2079 

3-8961 

2O6; 

12 

4-8162  23-8934 

21 

i  5-  1.  (6o    -6477 

20O9 

4* 

13-3798 

5-4928 

9* 

24-2171 

3-7977 

2068 

8 

6-1962 

23-8018 

19! 

16-5267    "6415 

2OIO 

6 

16-0430 

4''333 

2069 

5 

I7-8359    -2736 

2OI  I 

7 

6-5700 

16-4316 

«9§ 

I7-3634 

4-3079 

2O7O 

4 

18-6337    -4119 

2OI2 

2I§ 

7-1834 

16-4970 

40§ 

I7-97IO 

4-4113 

76  163 

9-2 

2071 

10 

9-1635 

23-8287 

20 

19-4880    "8549 

2O13 

3 

7-4969 

16-8627 

9 

18-2613 

4797° 

2O72 

34§ 

10-6744 

23-2OOO 

63§ 

21-0338    -3213 

76  165 

8-0 

2OI4 

5 

18-61  54 

4-1625 

2073 

11-1181 

22-9173 

7o§ 

21-4944    -0649 

76  167 

8-6 

201  5 

4 

19-3679 

4-9210 

2074 

23§ 

11-9688 

23-IS55 

45S  22*3280    -3582 

76  170 

9  '4 

i  riieau  interval  represents  very  nearly  5'  =  8is7  »f  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  88»'9  at  Dec.  +  77°. 
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GREENWICH  AsntonuAnuc  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    76°. 


1!.  l>. 

B.  D. 

No. 

IJIam.            x. 

y- 

Diani. 

X. 

v. 

N  •••. 

Diain. 

X. 

«•  " 

Diam.             x.                     i/. 

No. 

Hag. 

ISO. 

Mag. 

R.A.  4h  15"'  to  4!l  30'"  —  contd. 

R.A.  4h  30"-  to  4h  45"-  —  contd. 

Ceutre        R.A.  4h  30"'  Dec.  +  76°               R.  A.  4''  1  $"'  Dec.  +  77° 

Outre       R.A.  4h  30™  Doc.  +76°              R.A.  41'45m  Due.  +  77* 

Plate  3848.     1898,  Fab.  7.           Plate  sSzg.     1901,  Nov.  i. 

Pluto  3848.     i«98,  Feb.  7.         Plate  3879.     1898,  March  i. 

ni. 

o 

m. 

2075 

9, 

15-3730   12-6474 

2124 

4 

I4-8359 

18-6688 

6 

4-3354 

6-9730 

2076 

14           6-6504 

24-5367 

16-9354     12-4018 

2125 

4 

5-1837 

6-334° 

*°77 

6        7-8224 

24-3740 

'3 

18-1136     12-3162 

2126 

5 

'6-4473 

i  8-  1  88.0 

9 

5-9108 

6-3862 

2078 

'3        97434 

23-9733 

20-0568     12-0348 

2127 

3 

6  35" 

6-6826 

2079 

4 

20-4202     12-8524 

2128 

4 

6-45  '3 

6-7371 

2080 

6         1-0403    245659 

15       21-3147     127070 

2  129 

*6| 

17-4950 

18-2218 

69590 

6-3536 

76    175 

9'2 

2081 

7         i-'957 

23-9472 

2O§        21    5083 

12-1005 

2I3O 

4 

7-5732 

6-7678 

2082 

5 

1-8407 

24-2888 

'3 

22-1301 

12-4815 

2131 

8 

18-191  5 

18-9090 

16 

7-6983 

6-9945 

2083 

6 

3-1226 

24-3588 

1  2 

23-4036 

12-6337 

2132 

8 

18-2649 

i7-9673 

'4 

7-7132  '    6*0520 

2084 

4 

1-3039 

25'475' 

I  2 

21-5.83 

13-6326 

2'33 

4 

18-4960 

'8-4333 

7 

7-9708       6-499. 

2'34 

4       18-9780 

17-9780 

6 

8-4240 

6-0143 

I20§ 

26-1808 

7-4970 

76      174 

6-3 

2135 

4       21-2046 

18-3601 

8 

10-6712       6-2524 

7°§ 

25-2987     12-4661 

76      173 

8-9 

2,36 

5 

22-1154 

18-7683 

12 

i  1-6089       6-6024 

2'37 

5 

.  .  6832 

6'oi  13 

2138 

2* 

22-576. 

18-5580 

5 

.2-0515       6-3612 

R.A.  4h  30'"  to  4''  4S'n 

2139 

23§ 

23-2133 

18-3266 

27§ 

12-6740 

6-0868 

76    183 

9'5 

~       \J                         i        "*J 

'Centi-e       R.A.  4''  30™  Dec.  +76°               R.A.  4''  45™  Dec.  +  77° 

2I4O 
2141 

5 

2.3-4.00 

18-3880 

10 

3 

12-8715 
13-6882 

6-1372 
6*0143 

Plate  3848.     1898,  Fc.-b.  7.          Plate  3879.     189*,  Msrcli  i. 

T 
2142 

9 

4 

4-5947 

7-5535 

o                             •ni- 

2'43 

7«§ 

15-5683 

190643 

94-!5 

5-0:^98 

7-3080 

76    174 

6*3 

2085 

'7 

24-4498 

14-0388 

e9§ 

I  3-6309 

173.21 

75    195 

9'4 

2'44 

9       16-0340 

19-0385 

22 

5-5534 

7-2644 

2086 

4 

24-5822 

14-01  20 

5 

13-7619 

1-6941 

2145 

3 

17-1392 

'9"5795 

4 

6-6900 

773'4 

2087 

13 

247623 

14-1626 

25§ 

13-9510 

1-8343 

K     779 

IO'O 

2  146 

2* 

I7-9547 

'9'3'5i 

6 

7*4867 

7*4.65 

2088 

2* 

15-1638 

14-2600 

4 

4-3769 

2-5506 

2147 

23§ 

19-1058 

19-9475 

38* 

8-6780 

7*9710 

76    178 

9'4 

2089 

6 

15-5140 

14-0183 

9 

4-7107 

2-2855 

2148 

9 

19-3463 

.9-8703 

20ij 

8-9123 

7-8798 

2090 

12 

16-9090 

'4'°323 

21 

6-1047 

2-2090 

2  '49 

10 

19-5903 

.9-1765 

20 

9-1113 

7*1709 

2091 

3* 

16-9716 

147748 

5 

6-2159 

2-9458 

2150 

'3 

22-9208 

19-6380 

**§ 

1  2-4649 

7*4.58 

2092 

5 

21-0523 

14-6476 

7 

10-2789 

2'5575 

2151 

15     ,23-3021 

19-6905 

23§ 

12-848-8 

"-4450 

2093 

3 

21-0698 

14-6449 

5 

10-2954 

2'5539 

2152 

7 

13-4118 

7-3075 

2094 

7 

14-0410 

14-8336 

13     ,    3-2951 

3-1960 

2'53 

4 

16-4249 

20-5358 

4 

6-0378 

873-26 

2095 

3* 

15-7005 

14-7990 

4*       4-9465 

3'0533 

2'54 

5 

18-1418 

19-9935 

1  1 

7-7185 

8-0778 

2096 

2* 

I5'95°5 

15-1817 

5     i    5'22i9 

3-4191 

2'55 

6 

9-84/8 

8-9963 

2097 

1  1 

18-8110 

1  5-8370 

24     •    8-1163 

3-8880 

21  56 

23§ 

21-3779 

20-5599 

3°§ 

10-9853 

8-4360 

76    181 

9'4 

2098 

5 

19-6350 

15-6924 

9        :       8-93l8 

3-6906 

2157 

5 

2  1-4996 

20-3404 

8 

11-0933 

8-2098 

2099 

2I§        20-5460 

'5'9'35 

38§  :  9-8533 

3-853I 

76    179 

9'4 

2I58 

12 

21-5588 

20-2862 

23§ 

1  1  -1480 

8*1518 

2100 

4 

11-0917 

15-8412 

6       10-9938 

3-7095 

2159 

3 

22-2.45 

21-0880 

7 

1  1-85  10 

8*9090 

2  101 

'7 

24-4042 

I5-7542 

z6§     13-6957 

3-4449 

2l6o 

5 

.1.2-8640 

8-2563 

2IO2 

2* 

144226 

16-3378 

4*  '    3-76/6 

4-6688 

2161 

7 

24-0718 

20-4101 

16 

i  3-6631 

8-1146 

2IO3 

i6§ 

15-1198 

16-0638 

3i§    i    44499 

4-3540 

2162 

5 

14-8260 

21-2729 

10 

4'4938 

9-57.07 

2104 

6 

16-6528 

15-8792 

ii          5-9673 

4-0695 

2  163 

3* 

15-4138 

2  I  "2807 

6 

5  0803 

9-5390 

2105 

4 

6-2180 

4-8160 

2164 

4 

17-6174 

2I-8459 

7 

7-3150 

9*9640 

2IO6 

5 

6-8341 

4-3353 

2165 

22§ 

18-2896 

21-2797 

38§ 

7-9520 

9*3543 

K    748 

9'4 

2IO7 

4 

17-5898 

16-3976 

6 

6-9345 

4-5275 

2l66 

7 

18-6954 

2I-5308 

H 

8-3700 

9-5789 

2108 

3       I7-9358 

16-1806 

6 

7'2673 

4-2853 

2167 

5 

20-0250 

2  I  '08  I  1 

10 

9-6676 

9^455 

21O9 

2i§     17-9603 

16-5608 

42§   ;    7-3'5o 

4-6660 

2168 

4 

9*8430 

9-7540 

21  IO 

6 

18-6835 

16-51  14 

10 

8-0350 

4-5680 

2169 

6 

10-0975 

9-5744 

21  11 

6 

18-9245 

167337 

16 

8-2897 

47744 

217O 

2* 

14-4256 

22*0264 

5 

4-1432 

10*3471 

21  12 

2'§ 

19-2065 

16-4024 

37§ 

8-5492 

4-4275 

76    177 

9'3 

2171 

10 

I5-250I 

21-88I7 

25§ 

4-9555 

.10*1513 

2113 

4 

1  1-1940 

4-3730 

2172 

5 

5-1300 

10-2993 

21  14 

4 

22-0178 

16-9228 

7 

11-3881 

47658 

2'73 

1  1 

16-5999 

22-7938 

22§ 

6-3604 

'0-9/33 

2115 

5 

'3-3692 

4-7628 

2174 

4 

6-9113 

107493 

21  l6 

3* 

15-0081 

16-9103 

5 

4-3934 

5-2070 

2175 

4 

7-6619     10*7788 

2117 

4 

5-8990 

5-7401 

2176 

4 

18-1896 

22-3864 

8 

7-9215     10-4646 

2118 

4 

7-5981 

5-1052 

2177 

3 

9-4426 

10-5735 

21  19 

'9§ 

'8-3973 

I7-2335 

33§ 

77953 

5-3075 

2178 

12 

197329 

22'I  IOO 

20§ 

9-4434 

10-087,0 

2120 

4 

19-9830 

I7'4'73 

9        9-3926 

5'39'3 

2179 

4 

21-2418 

22-2671 

7 

10-9590 

10-J479 

2121 

7 

19-9673 

18-0218 

13        9-4130 

S'9943 

2180 

3 

22-4445 

22S7I42 

10       12-1889 

10-5175 

2122 

5       10-1340 

5-3814 

2181 

4         547H 

11*8731 

2123 

6 

20-7815 

17  1521 

13     ,  10-1707 

5-0747 

2182 

4         7-1766 

1  1-4870 

i  reseau  interval  represents  very  -nearly  5'  =  Sz"7  of  R.A.  at  Dec.  +  76",  and  88»'9  at  Dec.  +  77*. 
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ZONE    +    76°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

7. 

y- 

Diaai.              z. 

y- 

No. 

M 

Xo. 

Diam.             T.                     j/. 

Pi  am. 

B, 

y- 

No. 

U»g. 

R.A.  4h  30™  to  4h  45  m  —  contd. 

R.A.  4h  45m  to  5h  om  —  contd. 

Centre       R.A.  4h  30™  Dec.  +  76°              R.A.  4h  45™  Dec.  +  77* 

Centre       R.  A.  5h  o™  Dec.  +  76°                  R.A  4h  45™  Dec.  +  77° 

Plate  3848.     1898,  Feb.  7.         Plat*  3879.     1898,  March  i. 

Phite  3765.     1897,  Dec    12.         Plate  3879.     1898,  March  i. 

o                        '»• 

o 

m. 

2183 

5 

10-1633 

II-4787 

2231 

22§ 

13-4984     14-6164 

29§ 

24-4125 

2-9615 

2184 

4^ 

10-6085 

11-3131 

2232 

1  1 

13-9149     14-5559 

12* 

24-8359 

2-9295 

2185 

I  I 

2O-995O 

23-2166 

•'07745 

in  122 

K    764      9-4 

2233 

Q 

13-9201    ;  14-2938 

2186 

3 

11-4860     11-4943 

2234 

6      13-9210    14-7006 

2187 

4 

12-6423     1  1-5005 

2235 

7         3-1661     15-3203 

5* 

'4-'555 

3-0076 

2188 

33 

22-8580 

23-6974 

4'§ 

12-6632 

1  1-4728 

76    182 

9'5 

2236 

6        4-0910     15-4716 

4* 

14  9696 

3-2052 

2189 

5 

4'4778 

12-1  360 

2237 

6         6-5197     15-3674 

6* 

17-4099 

3-2635 

2190 

3     14-6195  :  24-5413 

7^ 

4-4970 

12-8450 

2238 

6        6-5897 

15-6,79 

6 

3-5557 

2191 

41?      15-0035     24-0765 

4-8508 

'2-3555 

/6    173 

8-9 

2239 

8 

6-8128 

15-6822 

7 

17-6736 

3-5961 

2  192 

3       '6'3992     247496 

5 

6-2853 

12-9370 

2240 

4 

7-1403 

I5-3574 

2193 

10       16-7329     24  5687 

'9§ 

6-6094     12-7359 

K    741 

9-0 

2241 

2>§ 

7-2244 

157048 

26§ 

18-0820 

3-6449 

2194 

8       16-9548     24-1666 

20.S           68028        12-3195 

2242 

8 

8-0028 

150223 

7*     18-9020 

3-0125 

2195 

5         7-3538     12-2567 

2213 

12 

8-0723      15-3515 

12 

'8-9533 

3-3443 

2196 

4              7-6603     ;    12-7870 

22-l4 

i7§       8-2356 

15-0808 

20          19-1320 

3-0855 

2197 

4         8-0123     12-9015 

"45 

9        8-4084 

15-8667 

5*     '9"25'9 

3-8830 

2198 

5 

I8-8805 

24-3655 

1  1 

87393     123968 

2246 

4        8-6523 

15-1278 

2199 

5 

'0-1745 

12-3775 

2247 

1  1 

9-7409 

15-7461 

8 

20-5916 

3-8474 

22OO 

4       10-7357 

12-3707 

2248 

5 

9-7632 

15-5655 

22OI 

2  3? 

2r2929 

24-9437 

35§     11-1842     12-8153 

76    1  80 

9'5 

2249 

138 

9-9798 

15-8063 

'3 

20-8247 

3-9241 

22O2 

12      22-2559 

24-2966 

21!;      12-1040      I  2'  1  08  1 

2250 

6 

10-3927 

15-9048 

22O3 

4 

12-5893     12-0180 

2251 

4      10-7827 

15-2331 

22O4 

10 

15-4634 

25-0598 

»§ 

5-3738 

13-3084 

2252 

6       10-8907 

15-4686 

22O5 

3 

5-7350   13-8481 

2253 

6     '  10-9700 

15-2125 

22O6 

9        69523     13-4339 

2254 

1  1 

3-2414 

16-8198 

10 

14-0348 

4-5002 

22O7 

6       17-4645     25'5"9 

15 

7-3992    13-6308 

2255 

4* 

3-5706      16-5719 

3* 

I4-3779 

4'2744 

2208 

3       17-6968     25-4650 

8 

7-6288    13-5706 

2256 

4 

3-9170      16-0475 

22O9 

7 

9-8925   13-4755 

2257 

6 

4-0850      16-5951 

4* 

14-8921 

4-3294 

22IO 

5     \  12-2180     13-9053 

2258 

4 

5-8337      16-3448 

221  I 

3       13-8888     13-9448 

2259 

13         6-0078     16-2370 

1  1 

16-8324 

4-0972 

' 

; 

2260 

5        6-0995     16-5556 

3* 

16-9072 

4-4171 

8i§       1-2450 

6-8233 

76    169 

8-0 

2261 

63979      16-5717 

•51 

17-2006 

4-4562 

445 

25'S357     18-3909 

76    186 

8-8 

2262 

4* 

67612      16-1982 

3* 

17-5895 

4-1070 

45.§ 

'S'7379 

26  6158 

76    176 

8-8 

2263 

ii 

6-8202      16-7452 

10 

17-6108 

4-6559 

2264 

6 

8-0623      16*5329 

4 

18-8662 

4-5264 

2265 

7 

9-0073      16-3378 

9 

19-8222 

4'3893 

R.A.  4h  45m  to  5h  om 

2266 

14 

9-3328      16-9447 

10 

20-1055 

5-0148 

Centre          R.A.  5h  om  Dec.  +76*                R.A.  4h  45°°  Dtc.  +77° 

2267 
2268 

9-7759      16-0404 
12-3780      16-3153 

17 

20-6096 

4''434 

Pla                             [i.-c.  12.         Plate  3879.     1898,  March  i. 

2269 

5 

J  I       7                  j      j  J 

12-4609    16-2176 

a                     ra. 

2270 

26$ 

3-5493     '7-5968 

2I§ 

14-2911 

5-2958 

221  2 

4        3  1546     14-8491 

4*     14-0756 

2-5279 

2271 

»5§ 

3-8159 

17-5053 

I9§        14-5631          5-2203 

22I3 

3---3I8     14-3780 

24.*      14-4810 

20835 

22/2 

5 

5-1836 

7-8090 

2214 

13         3-8156     14-3841 

9t     14-7643 

2  '  1  090 

2273 

1  1 

5-2381 

7-5038 

-           15-9840 

5-3116 

2215 

5         3-8731     '4'6^44 

4*     I4-7997       2-4°77 

'9 

5-2723 

77877 

13*     16-0001       5-5978 

22  l6 

10         4'8ii5 

14-1671 

15-7721       1-9548 

2275 

3 

6-3583 

7"4'32 

2217 

4         >•-: 

14-8425 

3*     16-1626       2-6567 

2276 

7 

6-4750 

7-7948 

7*     17-2011       5-6809 

2218 

ii         5-4252     14-7331 

9       16-3489      2-5587 

2277 

5 

6-6308      7-1493 

4*     '7-3989       5-0496 

2219 

5-6999     14-0790 

4*     16-6644 

1-9246 

2278 

5 

6-8553 

7-8443 

222O 

6     '    6-2528     14-2267 

4* 

17-2091 

2-1056 

2279 

5 

7-4846 

7-1341 

5 

18-2494      5-0891 

2221 

22§           68395 

r4-°3'3 

28§      17-8060       1-9473 

2280 

7-4906 

17-2448 

13       18-2495       5-1960 

2222 

7        6-8423 

14-0040 

5*     17-8113       1-9246 

2281 

4 

8-5804    17-8036 

4*     19-3005       5-8256 

22;; 

9         7'4324     14-9422 

8       18-3400       2-8970 

22*2 

'3 

8-8070    17-0105 

'2      '9'5754      5-0490 

2224 

7-4746     14-8532 

6*     18-3836       2-8079 

2283 

•  65 

9-3192     17-4750 

14      20-0597      5-5443 

222, 

5         7"4°9     '4-6644 

3*     18-6603       2-6364 

2284 

5 

9-3261     17-0863 

4*    20-0896      5-1561 

2226 

5        9-3609  ;  14-5558 

2283 

5 

9^495     17-4968 

4*    20-1854      5-5765 

2227 

4       10-5214     14-3735 

2286 

4 

10-1491     17-2267 

2228 

3       10-5688     14-2245 

2287 

4 

10-6614     17-7269 

2229 

S       10-6071     14-8140 

2288 

12 

10-9447     17-4707 

ii       21-6808 

5-6456 

223O 

5       I3-I478 

14-2214 

2289 

12 

11-8251 

17-0718 

10 

22-5856 

5-3049 

i  reMau  interval  represents  very  ui-arly  5'  =  82*7  of  li.A.  »;  D«.  -  76*,  auu  SS'-g  at  Dec.  +  77*- 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE     f    76°. 


B.  1). 

B.  D. 

No. 

Diam. 

x. 

V- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam.               y.                      y. 

X...             Mag. 

No.              Mag 

R.A.  4h  45m  to  5h  om  —  contd. 

R.A.  4h  45m  to  5h  om  —  contd. 

Centre        R.A.  5*'  o'n  Dec.  +  76°              R.A.  4''  45'"  Dec.  +  77° 

Centre        R.A.  5''  o"  Dec.  -f-  76°                R.A.  4''  45'"  D,-e.  +  77° 

Plate  3765.     1897,  Dec.  12.          Plate  3879.     1898,  March  i. 

Plate  3765.     1897,  Dec.  12.          Plate  3879.     1898,  March  i. 

in. 

m. 

2290 

8 

12-1772 

I7-7958 

2349 

15            7-0188      21-0628 

12 

17-5  509 

8-9790 

2291 

5 

12-2376 

17-7348 

2350 

15            8-2934      21-2389 

I  1 

18-7916 

9-2360 

2292 

X9§ 

13-3002 

17-5928 

H 

24-0233 

5-9178 

2351 

7     '  10-2937     2  i  -3840 

'6 

20-7800 

9'5C93 

2293 

6 

13-5699 

'7'4355 

2352 

7     |  10-9120    21-1089 

5 

21-4161 

9-2770 

2294 

24$ 

3-6778 

18-4554 

19$ 

14-363). 

6-I591 

2353 

6     \  1  1-5631     21  -0363 

4* 

22-0686 

9'2449 

2295 

5* 

3-8308 

18-1030 

4* 

14-5421 

5-8I26 

2354 

1  5§     11-8720     21-4230 

1  1 

22-3515 

9-6497 

2296 

8 

3-8378 

i8'i  103 

7 

14-5468 

5-8268 

2355 

i6§   !  12-3274     21  5848 

15 

22-7942 

9-8426 

2297 

4* 

3-939* 

18-0850 

4* 

14-6506 

5-8087 

23,6 

12           13-5102        21-007O 

9 

24-0155 

9-3408 

2298 

7 

4-0953 

18-7960 

5 

14-7587 

6-5270 

2357 

4       136608     21-4180 

2299 

27§ 

4-1836 

18-6309 

26* 

14-8603 

6'3673 

2358 

6       i3-75'7 

21-8275 

4 

24-1999 

10  1751 

2300 

7 

4-2108 

18-2358 

4* 

14-9106 

5-976I 

2359 

8       13-9423 

21-9753 

8 

10-3360 

2301 

5 

4-5704 

18-8131 

5 

'5-2344 

6-5759 

2360 

5*      4-4068 

22-5598 

5 

14-8298 

10-3044 

2302 

47;? 

4-5905 

18-2207 

503 

15-2919 

5'9855 

76      186 

8-8 

2361 

12 

6-1392 

22-4649 

9 

16-5613 

10-3214 

23°3 

7 

5-0108 

18-5253 

6 

I  5-6918 

6-  j  171 

2362 

"93 

6-9998 

22-2746 

19; 

17-4341 

10-1862 

2304 

1  1 

5-3389 

187131 

7 

16-0031 

65*35 

2363 

I  2 

7-8910 

22-6227 

8 

1  8-3014 

10-5904 

2305 

4 

57765 

18-6131 

2364 

16 

8-0215 

22-6873 

i  2 

18-4287 

10  665  i 

2306 

5 

6-0575 

18-9703 

3* 

16-7053 

6-8293 

2365 

1  I 

8-3417 

22-2372 

8 

187759 

10-2361 

2307 

5 

6-6389 

18-7347 

2366 

59§ 

22-2187 

62§ 

18-9140 

10-2278 

76      I87 

8-0 

2308 

4 

6-9373 

18-1357 

2367 

11-9430 

22-0860 

12 

22-3789 

10-3177 

2309 

1  1 

7'3954 

18-5730 

9 

18-0692 

6-5173 

2368 

23i$ 

12-7236 

22-9290 

24iS 

23-1044 

11-2113 

K     833 

9-6 

2310 

9 

7-4814 

187737 

7 

18-1414 

67244 

2369 

4 

13-7502 

22-7633 

231  1 

13 

8-6535 

18-7493 

10 

19-3126 

6-7762 

2370 

13-8102 

22-1431 

23§ 

24-2395 

10-4946 

2312 

4 

9-0440 

18-1572 

2371 

5 

13-8474 

22-6475 

23i3 

4 

9-1005 

18-8542 

2372 

'3 

3*9518 

23-8050 

1  1 

14-2921 

11-5.78 

23'4 

»§ 

9'53IQ 

18-3499 

10 

20-2153 

6-4324 

2373 

9 

4-0128 

23-0260 

8 

14-4032 

107443 

23.5 

10 

12-1418 

18-8402 

8* 

22-7881 

7-0921 

2374 

1  1 

4-2714 

23-7327 

7* 

14-6160 

11-4658 

2316 

6 

12-5398 

18-0918 

4* 

23-2347 

6  37^9 

2375 

5* 

4-5023 

23-7075 

c* 

14-8491 

11-4583 

2317 

21§ 

12-8350 

18-7650 

3°§ 

23-4852 

7-0602 

2376 

6 

5-3700 

23-1866 

4* 

>57492 

10-9901 

2318 

I  I 

4-1181 

19-1427 

g 

14-7606 

6-8748 

2377 

9 

6-8270 

23-0410 

7 

17-21  10 

10-9396 

*3'9 

7 

5'4859 

19-9863 

5* 

16-0706 

7-8061 

2378 

5 

7-1482 

23-7817 

4* 

17-4851 

1-7038 

2320 

6 

5-7707 

19-0270 

4 

16-4171 

6-8666 

2379 

6* 

7-7203 

237379 

4* 

18-0606 

1-6954 

2321 

5 

6-1590 

19-2931 

2380 

16 

7-8310 

23-9053 

'3 

18-1594 

1-8670 

2322 
2323 

9 
i9§ 

6-5903 
7-0698 

19M933 
19-3256 

7 

20§ 

17-2068       7-3845 

17-6948  .  7-2490 

2381 
2382 

3* 
6 

8-9623 
9'4396 

23-9!  H 

3* 
4 

19-2895 
19-7852 

i  -9446 
1-6113 

2324 

4 

8-5204 

19-9079 

2383 

7 

1  1-3086 

23-4868 

4* 

21   6530 

1-6730 

2325 

10 

10-4806 

19-1358 

9 

21-1127 

7-2767 

2384 

1  1 

11-7410 

23-1790 

7 

22'IO80 

'"3943 

2326 

49§ 

10-9182 

19-8822 

53§ 

21-5003 

8-0519 

76      189 

8-2 

2385 

4 

IV74S7 

23-6560 

2327 
2328 

3i§ 
273 

1  1-8702 
4-6821 

19-6679 
20-3158 

42$ 
24§ 

22-4641 

15-2478 

7-8989 
8-0822 

K    830 
76    185 

9'4 
9'3 

2386 
2387 

17         5-7072 

247276 
24-82  14 

8 

12 

14-6292 
15-9803 

12-4643 
12-6442 

2329 

7 

4-7005 

20-4058 

5 

15-2602        8  1747 

2388 

30)5       6-3199 

24-1154 

22§ 

16-6387 

1  1-9808 

233° 

8 

6-5533 

20-4124 

5 

17-1102        8-2992 

2389 

4 

16-9548 

11-9975 

233' 

i8§       tr»559 

20-3285 

'3 

17-4188  :  8-2358 

2390 

15         8-2168 

24-3258 

'3 

18-5184 

12-3126 

2332 

10 

s-3321 

20-5366 

9 

18-8788 

8-5374 

2391 

8       11-0465 

24-9097 

9 

21-3014        13-0780 

2333 

H§ 

9-2520 

20-2048 

14 

19-8187 

8-2653 

2392 

7*      5-5163 

25-7836 

6 

I5-7306        13-5960 

2334 
2335 
2336 

10 

58§ 

12 

9-6875 
9-7388 

20-3333 
20-0088 
20  4108 

7 
9 

20-2412 
20-3137 
20-3813 

8-4203 
8-1013 
8-5085 

76    188 

8-1 

2393 
2394 
2395 

5* 

10 

15 

5-58I4 
8-0205 

25-9545 
257837 

25-9040 

6 
16 

15-8298        I3-7756 
157906       I3-5992 
I8-22OO       13-8738 

2337 
2338 

4 
4 

10-4485 
10-7158 

20-8755 
20-7271 

4* 

21*2416 

8-8836 

2396 

2397 

13 

4* 

8-2205 
10-1683 

25-2948 
25-4042 

ii 

4* 

18-4560       13-2806 
20-3975        13-5180 

2339 
2340 

5 
7 

•0400 
•3608 

20-7369 
20-8368 

4* 

21-8796 

0-0255 

2398 

H 

10-3399 

25-6474 

12 

20-5497        13-7693 

2341 

•4670 

20-6675 

7 

f 
21-9960 

7             i  J 

8-8720 

i25§ 

25-I379          6-5753 

76    190 

67 

2342 

5 

•8908 

20-8742 

46$ 

26-0485          6-8979 

76    191 

9-0 

2343 

5 

•9220 

20-1575 

2344 

13 

13-3807 

20-2350 

16 

23-9341 

8-5634 

2345 

7 

4-6698 

21-5148 

6 

15-1558 

9-2775 

2346 

5 

5-0923 

21-3423 

2347 

7 

57847 

21-3645 

6 

16-2819 

9-1966 

2348 

16 

6-9255 

21-0750 

13 

!7'4394 

8-9845 

i  riitau  interval  represents  vrry  nearly  5'  =  8z'7  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  88»'9  at  Dec.  +  77°. 
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Z  O  N  E     4-     76°. 


B.  D. 

B.  D. 

Xo. 

Diani. 

x. 

y. 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Diaui. 

z. 

y. 

Diam. 

X. 

y. 

Xo. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  5h  om  to  5h  1  5m 

R.A.  5h  om  to  5h  15™  —  contd. 

Centre   R.A.  5h  om  Dec.  +  76*       R.A.  5h  15™  Dec.  +  77* 

Centre    R.A.  5h  0™  Dec.  +  76°      R.A.  5h  1  5m  Dec.  +  77° 

Plate  3765.  1897,  Dec.  iz.    Plate  4255.  1899.  Jan.  26. 

Plate  3765.  1897,  Dec.  12.    Plate  4255.  1899,  Jan.  26. 

m. 

A 

m. 

2399 

5   19-6253 

13-9895 

2458 

'4-§ 

18-4365 

18-6349 

7 

7-6732 

6-6543 

2400 

5   14-4560 

I4-3959 

2459 

5 

18-8362 

18-3299 

2401 

8   14-5814 

14-0713 

2460 

6 

19  6667 

18-2578 

2402 

27§  16-3929 

14-0125 

23 

5-3314 

2-1771 

2461 

4 

20-2092 

18-1889 

24°3 

4   17-4684 

'4"i  13S 

2462 

6 

21-9270 

18-2395 

3* 

11-1325 

6-0331 

2404 

i8ij   18-4069 

14-5987 

10    7-3791 

2-6283 

2463 

14   22-5437 

18-5659 

6 

1  1-7650 

6-3137 

2405 

4   18-6666  14-0400 

2464 

18  ;  22-9340  18-1486 

11 

12-1260 

5-8705 

2406 

35§  21-0095  14-3789 

29§   9-9610 

2-2378 

75  221 

9'2 

2465 

13   230448 

18-4419 

7 

12-2582 

6-1570 

2407 

i8§  21-3558  14-9384 

10   10-3440 

27740 

2466 

14   23-6076 

18-0790 

9 

127973 

57574 

2408 

*i§ 

22-0658 

14-83/6 

ii   11-0453   2-6259 

2467 

15   240218 

18-6364 

6 

13-2449 

6-2862 

2409 

4 

22-1796  14-7410 

3*  11-1570 

2-5216 

2468 

3'§  24'4795 

18-6212 

«9j 

13-7019 

6-2427 

K  891 

lO'O 

2410 

6 

22-3024  14-5590 

2469 

14   14-6606 

19-2708 

6 

3-9460 

7-5352 

241  1 

'7 

23-5734 

14-2475 

10   12-5118 

'•9375 

K  886 

9-8 

2470 

6   14-8357 

19-2927 

3* 

4-1190 

7*5481 

2412 

Z2>j 

14-8522 

15-9670 

18    3-9195 

4-2258 

2471 

9   15-6315 

19-63  10 

5* 

4-9411 

7*8301 

2413 

22§ 

15-6997  15-6932 

16    4-7472 

3-8988 

2472 

8   16-6098 

19-2823 

3* 

5-8915 

7-4189 

2414 

4 

17-8329  15-3856 

2473 

6   17-4180 

19-9365 

4* 

67403 

8-0216 

2415 

4 

18-2853  '5'055o 

2474 

1  1 

20-2434 

19-9985 

7 

9*5653 

7*8945 

2416 

tl§ 

19-5581 

15-4291 

'4 

8-5826 

3-3814 

K  864 

9'5 

2475 

5* 

20'5547 

19-1057 

3* 

9-8172 

6-9796 

- 

2417 

16 

19-5985  15-7016 

8    8-6392 

3-6484 

2476 

18 

22-0498 

19-7584 

8 

11-3518 

7-5385 

2418 

•j 

20-3143  15-2173 

2477 

1  1 

23-6853 

19-4302 

6 

12-9633 

7-1006 

2419 

o 

22-6817  '5*6403 

4*  11-7108 

3-3826 

2478 

'5 

23-9218 

19  5010 

8 

13  2028 

7-1580 

2420 

'3   23-3596  15-5583 

6   12-3806 

3'2594 

2479 

7 

24-2318 

19-9007 

4 

13-5387 

7-5358 

2421 

10   23-6133 

1  5-5752 

4   12-6376 

3-2599 

2480 

7 

15-5529 

20-7890 

3* 

4-9326 

8-991  1 

2422 

4 

24-4176 

15-91-3 

3* 

13-4658 

3-5729 

2481 

6 

16-4814 

20-3429 

2423 

1  1 

24-9638 

'57323 

6* 

I3-9970 

3-3281 

2482 

'3 

16-5729 

"'9355 

8 

5'9653 

9-0725 

2424 

4 

14-5036 

16-1465 

2483 

6 

18-9940 

20-4945 

3* 

8-3459 

8-4704 

2425 

4 

H'9453 

16-3717 

2484 

I9J5 

19-4097 

20-5126 

9 

8-7658 

8-4637 

2426 

8   I4-9533 

16-6905 

2485 

37i$ 

22-1861  20-9380 

26§ 

11-5657 

87053 

76  195 

9'5 

2427 

6   17-2031 

16-9538 

2486 

6* 

23-4957  20-0682 

.  4* 

12-8155 

7*749° 

2428 

4  '  18-2940 

16-0895 

2487 

5 

14-5143  21-9050 

2429 

7   18-3998  16-1171 

4 

7-4698   4-1430 

2488 

ii 

'5-4559 

21-5389 

6* 

4*8912 

9-7486 

2430 

4   19-3168  167810 

2489 

30^ 

159178 

2  1  -4704 

24§ 

5-3472 

9-6493 

76  193 

9-5 

243  i 

8   20-1251 

16-7113 

2490 

4  i  16-2000 

21-5882 

2432 

4   20-7926  16*0803 

2491 

4  !  19-0213 

21-5584 

2433 

S   22-9745  16-2832 

4 

12-0455   4"oioo 

2492 

5 

20-3952 

2I-6086 

4* 

9-8245 

9-4934 

2434 

36§ 

24-6827  16-5080 

25§ 

137650 

4-1208 

K  892 

9*9 

2493 

6* 

23-1274 

21-4039 

3* 

12-5358 

9-1081 

2435 

6 

14-2151  17-9765 

H94 

9 

23  6469 

21-1562 

6 

13-0380 

8-8280 

2436 

6 

14-8675  17-7479 

M9S 

4^ 

14-5847 

22-6090 

2437 

16 

18-8707  17-5568 

9 

8-0343   5-5498 

2496 

I5-8449 

22-I791 

3°§ 

5-3216 

10-3580 

76  192 

9'5 

2438 

6 

19-1044  17-0610 

3*   8-2364   5-0406 

2497 

ii 

16-0143 

22-4334 

5 

5-5056 

10-6024 

2439 

5 

19-1051  17-3483 

3t   8-2527   5-3253 

2498 

6 

16-3121 

22-1753 

4* 

5-7870 

10-3283 

2440 

i8§ 

19-1837  17-3507 

17    8-3322   5-3227 

2499 

10 

16-6591 

5 

6-1592 

10*6678 

2441 

'3 

19-3899  17-0741 

9    8-5219   5-0325 

2500 

5 

17-2565 

22-4944 

3t 

6-7511 

10-5828 

2442 

6   19-5467 

17-6168 

2501 

5 

17-5033 

2*7743 

3 

7*0113 

10-8448 

2443 

12    20-4103 

'773H 

6   9-5845  i  5-6210 

2502 

12 

18-3653 

22-5098 

6 

7-8533 

10-5233 

2444 

4   20-5267 

17-6546 

25°3 

4 

20-7452 

22-2131 

2445 

9 

20-9413 

17-2888 

4  |  10-0816   5-1471 

2504 

'9 

22-6499 

22-7695 

12 

12-1494 

10-5036 

2446 

28§  21-0455 

17-3079 

"I 

10-1902   5-1571 

K  871 

9-6 

2505 

23-3642 

22-4486 

6 

12-8403 

10-1365 

2447 

4   2I-045S 

17-8995 

2506 

4 

i  5-0108 

23*0891 

2448 

6   21-2739 

17-8422 

3* 

10-4485   5-6772 

2507 

10 

15-2584 

23-1071 

5 

47937 

11-3263 

2449 

8  i  21-9390 

17-6630 

2508 

3 

16-0525 

23-2206 

2450 

10   23-7438 

17-0990 

4   12-8655   47703 

2509 

25§ 

'6-3134 

23-6071 

20§ 

5-8808 

7548 

2451 

5*  24-7100 

17-9666 

5   13-8903   5-5748 

2510 

4 

17-9903 

23-3299 

4 

7-5335 

•3703 

2452 

I07§  '4'4499  18-1779 

ioo§   3-6619  '  6-4578 

76  190 

67 

2511 

20 

19-8907 

23-0885 

1  1 

9-4181 

•0038 

H53 

34§  15-3840  i  18-4381 

28*5   4-6140  ,  6-6587 

76  191 

90 

2512 

H 

20-4841 

23-4380 

6 

10-0333 

•3095 

2454 

5 

15-7460  18-9334 

3*   5-0115 

7-1303 

25'3 

33§ 

21-1923 

23-7348 

21§ 

10-7558 

•5619 

76  194   9-5 

2455 

4 

16-1626  18-2673 

2514 

21-9244 

23-1  147 

4*  !  11-4484 

10-8942 

2456 

4   16-9155  18-4905 

2515 

23§ 

15-9398 

24-4889 

'7 

5*5647 

12-6584 

2457 

16   18-0448  18-8521 

9    7-2943 

6-8965 

2516 

6 

18-6613 

24-4819 

4 

8-2808 

12-4731 

i  reteau  interral  represents  very  nearly  5'  =  8z"7  of  R.A.  at  Der.  +  76°,  and  88"9  at  Dec.  4-  77°. 
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GEEENWICU  ASTKOGRAPIIIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    76°. 


No 

U.  D. 

N'u 

B.  I). 

X"l  V. 

X. 

y. 

Diam. 

X, 

y. 

No. 

Mag. 

DlHlll. 

X, 

I  'lillll  , 

•L, 

.No. 

-Mag. 

R.A.  5h  om  to  sh  ism  —  contd. 

v/                                        \J                 \J 

R.A.  5h  i5m  to  5h  30'"  —  contd. 

Centre         R.A.  5h  onl  Dec.  +  76°               R.A.  5h  15™  Dec.  +  77° 

Centre      R.A.  5''  30'"  Dec.  +  76°               R.A   5'-  15™  D^c.  4  77° 

Plate  3765.     1897,  Dec.  12.          Plate  4255.     1899,  Jan.  26. 

Plate  4788.     1900,  Jan.  24.          Plate  4255.     1899,  Jan.  26. 

m. 

m. 

2517 

6 

I8-773I 

24-2938 

3 

8-3788 

12-28OO 

2566 

5Z§ 

5'4773 

19-7957 

43§      '5-9310 

7-5818 

76      198 

8-5 

2518 

20 

21*0380 

24-6770 

10       10-6660 

12-5  ioo 

2567 

7 

7-1308 

19-7979 

7       17-5850 

7-6899 

2519 

6 

22-0645 

24-8155 

4t     11-6997 

12-5849 

2568 

'4 

8-1371 

'9'59'3 

12        18  '60  1  8 

7-5468 

2520 

1  1 

23-1917 

24-8907 

6     '  12-8270 

.2-5851 

2569 

5* 

10-0019 

19-8146 

6       20-4494       7"8£6o 

2521 

19 

23-9077 

247477 

12 

1  3-5338 

12-3954 

2570 

6 

12-4249 

'9723' 

7 

22-8708 

7-9495 

2522 

9 

I4-3955 

25-5289 

6 

4-0926 

13-7997 

2571 

7°§ 

12-4008 

18-8536 

693 

22-9036 

7-0820 

76      2O6 

8-3 

2523 

6 

14-5948 

25-3606 

5 

4-2812 

13-6196 

2572 

16 

12-8485 

19-4784 

'3 

23-3093 

7'7329 

2524 

7 

15-1238 

25-3863 

5* 

4-8081 

13-6089 

2573 

6 

13-7246 

18  9430 

6t 

24-2176 

7-2564 

2525 

20 

15-4460 

25-4773 

1  1 

5''377 

13-6799 

2574 

4* 

4'479' 

20-4146 

6 

I4-8978 

8-1377 

2526 

16 

17-1025 

25-2567 

8 

6-7762 

i3"3504 

4 

I5-7835 

8-8906 

2527 

6 

18-8757 

25-6571 

5 

8-5707 

i  3-6309 

2576 

8 

5-6884 

21-1151 

9 

16-0595 

8-91  20 

2528 

6 

20-0626 

25-6250 

4* 

9-7544 

13-5241 

2577 

4* 

5-9334 

20  5346 

5 

16-3414 

8-3473 

2529 

22 

20-4228 

25'!574 

'4 

10-0550 

13-0323 

2578 

4t 

_    .  ^J 

69317 

2O  4654 

6 

'7-34^7 

8'3449 

2579 

2  4s 

7  '0500 

20*5056 

2  2^j 

17-4581          o   jyuy 

76      2O  I 

9'5 

73§ 

26-6186 

20-1033 

76      198 

8-5 

2580 

4 

18  1645       8-5968 

2581 

6 

8-2732 

20-1274 

7 

18-7033       8-0897 

2582 

3t 

9-2097 

20-6717 

4 

19-6055       8-6947 

2583 

4 

9-1881 

2O-25  !  ' 

7 

19-6098       8-2719 

K.A.  5h  i5m  to  5h  3om 

2584 

6 

11-8566 

20-7091 

6 

22-2415       8-8976 

Centre      R.A.  sh  30"  Dec.  4  76°               R.A.  5h  15"'  Dec.  +  77° 

2585 

st 

13-4426 

19*8674 

4* 

23-8746       8*1609 

Plate  4788.     1900,  Jan.  24.          Plate  4255.     1899,  Jan.  26. 

2586 

4 

6-292  1 

21-2325 

7 

16-6545       9-0675 

2587 

5 

7-1243 

22-0507 

7 

17-4361       9-9378 

O 

m. 

2588 

4t 

10-0715 

21-4736 

4 

20-4128       9-5485 

2530 

17 

9'457° 

14-2665 

12 

20-2575 

2-3I55 

2589 

I  2 

10-3459 

21-0938 

IO          20  7097 

9-1877 

2531 

35§ 

4-9495 

15-6654 

32§ 

15-6674 

3-4268 

76     197 

9'3 

2590 

5 

11-1924 

2  1-0603 

5       21-5593 

9-2073 

2532 

3* 

6-3335 

15-8671 

5 

17-0375 

37155 

2591 

18 

13-1231 

21-1463 

i7§     23-4780 

9-4161 

K    943 

10-0 

*533 

4 

18-6956 

3-9006 

2592 

4 

15-2176 

10-3561 

2534 

35§ 

9'9375 

15-1972 

38§     20-6779 

3-2754 

76    202 

9"4 

2593 

9 

5-1  180 

23-0250 

9 

15-3698 

10-7818 

2535 

8 

12-0988 

I5'637i. 

7       22-8062 

3'8499 

2594 

4 

6-3021 

23-1  531 

6       16-5427 

10-9858 

2536 

4 

12-231  1 

15-5766 

2595 

4     ;  1  8-2163 

10-0963 

2537 

12 

12-3009 

.15-5086 

iof  i  23-0136 

37358 

2596 

10 

10-2596 

22-9002 

10       20-5087 

10-9850 

2538 

2539 
2540 

2541 

3>§ 

4 

3* 

3-9I55 
5-6086 
7-9603 
9-1398 

17-0523 
16-4653 
16-5360 
16-6458 

4 
4 
6 

14-5489 
16  2764 
18-6151 

197854 

4-7449 
4-2654 

4-4856 
4-6718 

K     895 

9'4 

2597 
2598 
2599 
2600 

8 
6o§ 
6 

10-4490 
10-9790 
13-1813 

22-6995 
22-4491 

21-9760 

10       20-7103 
54§     21-2537 
8     123-4823 
5     ;  14-9023 

10-7965 
10-5801 
10-2470 
•6129 

76    203 

7-8 

2542 

10 

10-3735 

16-1313 

7 

21-0522 

4-2326 

2601 

4     !  16-9245         -6415 

2543 

4 

10-54.10 

16-2467 

4* 

21-2138 

4-3597 

2602 

5       18-4924 

745' 

2544 

5 

10-5649 

164373 

st 

21-2297 

4-5518 

2603 

4t 

8-3890 

23-7646 

6       18-5894 

•7275 

2545 
2546 

16 
43§ 

107955 
i  r6ioi 

15-9277 
15-8338 

ii 

54§ 

21-4873 
22-3036 

4-0588 
4-0180 

76    205 

9-2 

2604 
2605 

22 

6 

97932 
13-6141 

23-8675 
23-2937 

20§        19-9843 

5       23-8353 

•9201 
•5892 

2547 

n 

3 

14-2988 

5-8806 

2606 

3* 

6-9358 

247535 

6 

17-0703 

12-6260 

2548 

5 

H'5393 

5-1360 

2607 

10 

10-7477 

24-4295 

'3 

20-8970 

12-5401 

2549 
2550 
2551 

3*' 

35§ 
5 

4-9789 
6-7281 

8-1317 

17-5215 
17-9568 
17-7362 

4 
6 

17-2994 
18-7128 

5-2853 
5-8263 
5-6957 

76    200 

9'5 

2608 
2609 
2610 

21 

4 

11-3084 

1  34993 

24-7297 
24-2807 

i8§ 

5 
4 

21-4386 
23-6512 
15-1475 

12-8761 
12-5653 
13-4046 

2552 

3 

8-2985 

17-4900 

4 

18-8925 

5-4624 

261  1 

5 

'5'4735 

13-7297 

2553 
2554 
2555 
2556 

st 

12 

47§ 

9'557i 
10-5789 

11-0158 
1  1-1483 

17-9017 
17-6529 

17-5898 
17-3992 

5 
1  1 

5 

2O'I  271 
2I-I622 
21-6OOO 
21-7452 

5-9480 
5-7668 

5-7309 
5-5499 

76    204 

8-3 

2612 
2613 
2614 
2615 

4° 

2* 

7-0673 
9-2199 

25-5224 
25-2646 

3o§ 
4 
4 
4 

17-1568 
17-9285 
19-3217 
23-2593 

13-3984 
13-5498 

13-2764 
13-2465 

76    199 

9-2 

*557 

3* 

13-0279 

17-1040 

4* 

23-6435 

C'37  C  I 

2558 

5 

13-2073 

16-9380 

5* 

23-8276 

j  J  /  5 

5-2191 

3'§ 

19-4783 

1-1870 

75    226 

90 

2559 
2560 

4 

23§ 

13-5727 
5-445  i 

17-6489 
18-7661 

5* 

15-9660 

5-9580 
6-5538 

K     899 

9'4 

67§ 
5°§ 

25-3607 
24-4724 

6-3213 
13-2969 

76    208 
76    207 

8-6 

8-3 

2  56  I 
2562 

9 

127199 

'8-5538 

4 
8 

19-3886 
23-2409 

6-0158 

6-8020 

56g 

1  2'49  '3 

26-6665 

77    205 

8-2 

2563 

17 

12-9530 

18-5489 

14 

23-4727 

6-8117 

K    942 

9-5 

2564 

10 

13-4216 

18-5844 

6-8778 

St 

2565 

4°§ 

3-8703 

20-1330 

26§ 

I4-3075 

7-8148 

76    196 

9-1 

i  rtseau  interval  represents  vtry  nearly  5'  =  82«'7  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  883'9  it  Dec.  +  77°. 
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ZONE    +    76° 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

l>iam. 

z. 

!'• 

Oiaui. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Dtam. 

X. 

!/. 

I'Uim. 

£. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  5h  30"'  to  5h45m 

R.A.  sh  30™  to  5h  45m—  contd. 

Centre       R.A.  5h  3Om  Dec.  +  jb"             R.A.  5''  45"'  Dec.  -f  77° 

Centre        R.A.  5h  30"  Dec.  +  76°               R.A.  5h  45™  Dec.  +  77' 

Plate  4788,     1900,  Jan.  24.         Plate  4297.     1899,  Feb.  24. 

Plate  4788.     1900,  Jan.  24.         Plate  4297.    1899,  Feb.  24. 

•j                    *"• 

o 

ID. 

2616 

H 

14-1235     14-3630 

11* 

3-'572 

2-7486 

2675 

22 

19-5401 

23-1883 

20.§ 

9*1245       II-2IOO 

2617 

6 

16-4549     14-5256 

6* 

5-4930 

27635 

2676 

12 

20-6843 

23-5853 

•4 

10  2902 

11-5331 

2618 

8 

17-2891 

14-0613 

7* 

6-2977 

2-2442 

2677 

'9 

21-1673 

23-7205 

I/ 

10-781  I 

11-6384 

K    987 

9-6 

2619 

27$ 

18-1994 

14-0503 

373 

7-2013 

2-1/75 

2678 

38S 

22-227I 

23-6839 

32§ 

11-8354 

11-5322 

76    215 

9-2 

2620 

26^ 

21-5560 

<4'5»53 

3'S      10-5823 

2-4263 

76     213         9-4 

2679 

6* 

23-0063 

23-5154 

8 

12  604! 

11-3172 

2621 

7 

22-2188 

14-3129 

6*  i  11-2313 

2-2131 

2680 

4 

13-2789 

1  1-6926 

2622 

28."     23-4431     14-5619 

283 

12-4677 

2-3508 

K  1000       9-4 

2681 

5 

13  5441 

1  1-9690 

2623 

13       24-0950 

15-0193 

9 

'3''483 

2-7650 

2682 

>3 

15-6828 

24-4259 

1  1 

5-3524 

12-6912 

2624 

12           17-2609 

15-5445 

I  2 

6-3638 

37274 

2683 

18 

16-6087 

24-5051 

17        6-2811 

12-7121 

2625 

17           17^432 

'5-4458 

13 

6-7386 

3-6057 

2684 

10 

20-3748 

24-1938 

ii       10-0205 

I  2'  l6o6 

2626 

1  I 

18-9923 

15-7622 

10 

8-1043 

3-8322 

2685 

4 

10-1086     12-7350 

2627 

5 

19-7097 

1  5-1461 

6 

8-7808 

3-i75o 

2686 

6o§ 

21-1974 

M'2554 

58j 

10-8450 

12-1694 

76     211 

8-1 

2628 

27§ 

21-5172 

'53S56 

3*3      i°-59/5 

3-2980 

76    214 

95 

2687 

4 

10-8850 

12-5802 

2629 

23     23-3683 

15-779° 

223 

12-4713 

3-5706 

K  1006      9  "6 

2688 

8 

21-2279 

24-6661 

7       10-9035 

12-5744 

2630 

17     14-730; 

16-1986 

16 

3-8809 

4-54'37 

2689 

5 

10  9097 

12-2268 

263, 

19      18-3376 

16-1919 

'7 

7-4769 

4-3051 

2690 

4*§ 

H-3629 

24-9561 

44$ 

4-0722 

13-3065 

76     207 

8-3 

2632 

20           18-6764        16-7470 

'7 

7-8476 

4-8379 

2691 

5 

4-5398 

13-5052 

2633 

1  3           2O'2  log        16-8045 

.2 

9-3858 

4-7970 

2692 

4 

18-2797 

25-2830 

6* 

7-9992     133803 

2634 

8       20-8800 

16-1428 

6 

10-0105 

4'°935 

2693 

4 

107550     137159 

2635 

5*     22-2687 

16-6646 

6       11-4270 

4-5248 

2694 

10 

13-0948     13-0826 

2636 

1^ 

22-4578 

16-5200 

5       ii  -6088 

4-37oo 

2637 

5 

23-4721 

16-2151 

7*     I2-5983 

4  -0006 

69$ 

1-7209      7-3390 

76     206 

8-3 

2638 

26§ 

15-0405 

17-0703 

35S       4-2416 

5-3901 

K    956 

9-4 

S9§ 

26-9740 

25-5462 

76      22O 

8-5 

2639 

4 

15-0088 

17-5210 

5*      4-2429 

5-8445 

5*§ 

15-1966 

26-62IO 

77    2°9 

8-8 

2640 

6t 

'5-7442 

I7-3U7 

4         4'9635 

5-6093 

2641 

17     ;  16  261  5 

17-0390 

'4 

5-4610 

5-2837 

2642 

4 

i6-5473 

17-2156 

5* 

5-7555 

5-4430 

TC.A.  =ch  AS™  to  6hom 

2643 
2644 
2645 

10 
7 
10 

'8-7277 
19-6937 

21-5735 

16-9810 
17-8969 

'"•5552 

10 

8 
1  1 

7-9I57 

8-9395 
10-7933 

5-0659 

5-9193 
5-4605 

^j          -f  ^/ 

Centre         R.A.  6h  om  Dec.  +  76°                 R.A.  5h  45m  Dec.  +  77' 
Plate  4303.     1899,  Feb.  25.         Plate  4297.     1899,  Feb.  24. 

2646 

4* 

22-4586     17-9704 

6*  |  1  1  -7022 

5-8i75 

0 

m. 

2647 

4 

13-1258 

5-8151 

2695 

4 

4'373' 

H7425 

5 

15-1400       2-4639 

2648 

46^    ;  14-8070 

17-9420 

49§ 

4-0650 

6-2768 

76    208 

8-6 

2696 

4 

4-8543 

14-2987 

2649 

4       18-2570 

18-2508 

4 

7-5289 

6-3649 

2697 

5 

7-1648 

'40153 

2650 

4 

10-6520 

6-7353 

2698 

10       1  1-0878 

14-4109 

5*     21-8654      2-5607 

2651 

4       23-1660 

18-3788 

5 

'2-4340 

6-1771 

2699 

16       I3-5956 

14-01-5 

12       24-3947 

2-3257 

2652 

6       18-3356 

I9-35IO 

6        7-6722 

7-4574 

2700 

6       136358 

14-8519 

2653 

14       18-6474     19-7389 

14        8-0130 

7-8221 

2701 

4*      4-4181 

15-6213 

4*     "5-1324 

3'3436 

2654 

2i§     21-0263     '9-3145 

20^         10-3575 

7-2487 

K    g"5     io'o 

2702 

8         8-2569 

i5-475« 

7       18-9725 

3H43I 

2655 

3* 

21-1793 

'9-5833 

4       'o-533i 

7-5068 

2703 

13       10-3291 

15-3763 

13       21-0475 

3-4732 

76   223 

9'5 

2656 

34§ 

23-2586 

19-4550 

3°§      12-5957 

7-2457 

76    216 

9  '4 

2704 

7       10-4255 

15-2401 

5     ;  2  1  •  1  5  2  6 

3-3460 

2657 

20 

16-0718 

19-9142 

'8§       5-4542 

8-1637 

2705 

3*  1    4-5i84 

16-6837 

3       i5'l634 

4*4106 

2658 

22§ 

19-4761 

20-7817 

23^       8-9064       88124 

76    210 

9'5 

2706 

4         7-8098 

16-2783 

3*     18-4721 

4-2175 

2659 

4 

14-2335 

21-4619 

5         3-7193      9-8263 

2707 

42§ 

9-0023 

16-0988 

49§     i9-677z 

4-II24 

76     221 

8-8 

2660 

4 

6-6517       9-1916 

2708 

7 

9-9023 

16-9875 

6     ;  20-5218 

5-0540 

2661 

6 

8-4944       9-0210 

2709 

•41 

9-9693 

16-7122 

16      20-6036 

47842 

K  1039 

9-8 

2662 

4* 

19-5596 

21-6886 

5        9-0460      9-7125 

2/IO 

9      12-5138 

16-4659 

7      *3"'596 

4-6972 

2663 

17 

16-1207 

21-8284 

18         5-6253     10-0703 

271  1 

1  8     \  12-9488 

16-0925 

19      23-6165 

4-3552 

2664 

12 

16-6373 

22-7036 

ii      ;    6-1970     10-9110 

2712 

4        4-2881 

17-7215 

5       14-8683 

5H326 

2665 

4         6-3460     10  8239 

2713 

15         87054 

17-1633 

14      19-3125 

5"I543 

2666 

2  1§ 

16-9052 

22-0378 

2,§        6-4203      10-2307 

76    209 

9'5 

2714 

15     !    9-2197 

17-4828 

19     '19-8055 

5-5048 

2667 

14          16-8998       22-5958 

14         6-4505      10-7866 

K     967 

9'S 

2715 

4 

9-2448 

17-6962 

4 

19-8177 

57228 

2668 

39§  ;2i-2i35  122-8883 

30^      10-7722     10-8016 

76      212 

9-2 

2716 

20§ 

9-5193 

17-6268 

23-§ 

20-0975 

5-6694 

2669 

4       ir68i/     10-5037 

2717 

»4 

10-5283 

17-9845 

13 

21-0807 

6-0907 

' 

2670 

'3       23-9755 

22-9820 

15       13-5344  !  10-7193 

2718 

5 

6-5209 

18-4748 

^ 

17-0468 

6-3267 

2671 

6       13-7163 

10-1312 

2719 

13 

6-7293 

18-5644 

14     !  17-2520 

6-4271 

2672 

3*     i4->599 

23-2510 

5         3-7636 

11-6115 

2720 

4 

7-6880 

18-0815 

3*     18-2385 

6-0046 

2673 

5*     15-0203 

23-4186 

6         4-6301 

117296 

2721 

4 

107044 

18-0905 

3*    21-2490 

6-2I30 

2674 

12           16-9567 

23-2014 

12             6-5449 

11-3883 

2722 

1  1 

10-9230 

18-6182 

14      21-4340 

6-7493 

i  rtieau  interra!  represents  very  nearly  5'  =  8z«7  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  88«-g  at  Dec.  +  77". 
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ZONE    +    76° 


I  li-i  ii  i 

B.  D. 

B.  D. 

X. 

y. 

.LHani. 

X. 

y- 

No. 

Hag. 

No. 

Diarn. 

m* 

y- 

Dift'i). 

X, 

y. 

Xo. 

Mag. 

R.A.  5h  45m  to  6h  om  —  contd. 

R.A.  6h  ora  to  6h  i5m  —  contd. 

Centre         RA.  6h  om  Dec.  +76°              R.A.  5h  45™  Dec.  +77° 

Centre         R.A.  6h  om  Dec.  +76°                R.A.  6h  15"'  Dec.  +77° 

Plate  4303.     1899,  Feb.  25.        Plate  4297.     1899,  Feb.  24. 

Plate  4303.     1899,  Feb.  25.         Plate  4281.     1899,  Feb.  17. 

m. 

o 

m. 

2723 

6 

4-3835 

19-7980 

7 

14-8330 

7-5097 

2773 

6 

22-6192 

14-8240 

2724 

3* 

5-7261 

19-4284 

4 

16-1993 

7-2233 

2774 

9 

14-7458 

15-1074 

2725 

8 

6-7314 

19-6969 

6 

17-1799 

7-5612 

2775 

4 

18-6106 

15-4170 

2726 

24§ 

7-0653 

19-6909 

26$ 

17-5151 

7-5745 

K  1021 

9-6 

2776 

4 

20-7224  '  1  5-9190 

2727 

9 

10-2403 

19-9940 

9 

20-6662 

8-0780 

2777 

53§ 

23-7509     15-1393 

49§     12-8271 

2-7756 

76  •  240 

7-8 

2728 

12 

10-5637 

19-4765 

13 

21-0188 

7-5826 

2778 

4 

15-1313     16-0105 

2729 

4 

1  1-9870 

19-8801 

„* 

22-4150 

8-0767 

2779 

27§ 

16-0805     16-8461 

27         5-2791 

4-9695 

76     227 

9'3 

2730 

23§ 

12-5882 

19-5414 

25 

23-0365 

77755 

K  1053 

9'5 

2780 

13 

16-4332     16-5866 

ii         5-6160      4-6860 

76     229 

9'5 

2731 

5* 

4-4266 

20-92  12 

5 

14-8042 

2781 

12 

16-5403     16-1740 

10         5-6949 

4-2677 

2732 

16 

4-45i8 

20-6395 

'9 

14-8453 

8-3548 

2782 

13 

177821     16-2686 

ii     !    6-9413 

4-2857 

2733 

5 

8-0978 

20-3496 

4t 

18-5036 

8-2973 

2783 

4 

19-0979     16  3248 

IO 

8-3641 

20-5660 

10 

18-7553 

8-5298 

2784 

19-7661     .6-9663 

22§ 

8-9663 

4-8551 

2735 

15 

8-6989 

20-5837 

16 

19-0894 

8-5685 

2785 

•9§ 

20-6413     16-2874 

17 

9-7970 

4-1224 

76     236 

9'5 

2736 

4 

13-1016 

20-1778 

2786 

5 

20-9122 

16-3619 

2737 

4 

14-5309 

9'59°3 

2787 

5 

21-5013 

16-7291 

2738 

12 

4-3045 

21-9505 

IO 

14-6172 

96539 

K  1008 

9-6 

2788 

17 

22-1809 

16  8722 

15 

11-3697 

4-6058 

2739 

6 

5-2245 

21-8630 

7 

'5-5392 

9-6226 

2789 

i3 

23-0358 

16-1  524 

8 

i  2-1780 

3-8334 

2740 

21 

5-3706 

21-9153 

23§ 

15-6816 

9-6862 

76    218 

9'5 

2790 

1  1 

23-9233 

16-6276 

9 

13-0915 

4-25,8 

2741 

29§ 

6-1907 

2I-7I73 

29§ 

16-5.24 

9-5407 

76    219 

9-1 

2791 

IO 

24-0188 

16-8344 

8 

13-2017 

4-4532 

2742 

12 

9-0413 

21-3479 

12 

19-38.5 

9-3528 

2792 

1  1 

15-9285 

17-1913 

8 

5-1537 

5-3239 

2743 

4 

11-5209 

21-261  5 

3* 

21   8635 

9-4248 

2793 

10 

17-7470 

17-001  3 

7 

6-9505 

5-0173 

2744 

4* 

12-2046 

21-0862 

4* 

22-5551 

9-2906 

2794 

i6§ 

19-7235 

17-7668 

15 

8-9741 

5-6556 

2745 

IO 

4-0998 

22-2532 

9 

I4-3895 

9-9423 

2795 

8 

2  I'  1  .22 

17-0402 

7 

10-3120 

4-8412 

2746 

4* 

6-2693 

22-5902 

5 

.6-5330 

10-4174 

2796 

46§ 

22-0502 

17-5895 

42$     1  1-2842 

5-3306 

76     237 

8-8 

2747 

1  1 

7-8625 

22-0578 

ii 

18-1597 

9-9883 

2797 

9 

22-6325 

17H367 

7       11-8571 

5-1417 

2748 

5 

10-3440 

22-4210 

5 

20-6130 

10-5073 

2798 

7 

22-7934 

17-9210 

6 

12-0467       5-6135 

2749 

H 

10-4734 

22-4132 

'7 

20-7440 

10-5096 

2799 

9 

23-9500  j  17-0965 

6 

13-1485  i    4-7165 

2750 

28§ 

12-5751 

22-9910 

35§ 

22-8038 

•2185 

76    225 

9'5 

2800 

6* 

24-4991 

17-8969 

6       i3750i       5-4813 

2751 

9 

7-3058 

23-5138 

8 

I7-5I26 

•4043 

2801 

7 

14-7208 

18-8576 

2752 

22 

10-1317 

23-1964 

23§ 

20-3523 

•2688 

76     222 

9'5 

2802 

8 

16-1062 

18-8634 

5*      5-4363      6-9808 

2753 

44§ 

n-5357 

23-3523 

45§ 

217444    ,         -5138 

76     224 

83 

2803 

4 

18-6866 

18-2401 

2754 

8 

12-0808 

23-4264 

9 

22-2843             '6211 

2804 

6 

18-9395     18-89.0 

2755 

6 

12-3969 

23-3673 

7 

22-6OI6 

•5848 

2805 

6 

19-4835 

18-2506 

4* 

8-7639 

6-1546 

2756 

2I§ 

12-9825 

23-2181 

25 

23-1962 

•4708 

2806 

20§ 

21-0578 

18-5704 

19 

10-3572 

6-3752 

2757 

4 

15-5887       12-4953 

2807 

9 

22-4388 

18-3914 

10 

1  1  "7220 

6-1064 

2758 

4 

16-1653       12-3213 

2808 

39§ 

23-2678 

18-6928 

33§ 

12-5712 

63533 

76      239 

9'3 

2759 

5* 

6-7501 

24-9662 

6 

16-8671     |  12-8143 

2809 

6 

18-7685 

19-2873 

5* 

8-1203 

7-2357 

2760 

4 

20-7062       I2-7312 

2810 

6 

18-8433 

19-3701 

2761 

4* 

11-8563 

24-0161 

4 

22-OI85       12-1984 

2811 

7 

14-0650 

20-9833 

6 

3-53I5 

9-2252 

2762 

4* 

12-9516 

24-9637 

3* 

23-0549    '  I3-2I53 

2812 

54§ 

144401 

20-3305 

59§ 

3-8629 

8-5510 

76     226         7-5 

2763 

8 

13-4298 

24-1710 

12 

23-5817 

12-4500 

2813 

5 

15-9082     20-6618 

4* 

5-3523 

8-7878 

2764 

3* 

5-5716 

25'3447 

8 

15-6667 

13-1263 

2814 

24§ 

16-7792     206336 

6-2188 

8-7046 

76      231     ;      9'5 

2765 

46§ 

6-5958 

25-2467 

36§ 

16-6927 

13-0882 

76      22O 

8-5 

2815 

5 

20-9285     20-5551 

24* 

10-3536 

8-3631 

2766 

4 

16-8420 

13-7628 

2816 

23-5799     20-4130 

18 

12-9920 

8-0520 

2767 

14 

io-i  501 

25-7428 

22§ 

2O-2O7O 

13-8132 

K  1037 

9-6 

2817 

9 

14-761  5  '  21-5289 

8 

4-2629 

9-7262 

2768 

3* 

i  i'i  106 

25-1852 

4 

2I-2OI3 

13-3125 

2818 

-  O  .  ~ 

25§ 

16-8630    21-5858 

26§ 

6-3636 

9-6494 

76      232 

9'5 

2  o  1  (J 

2  1*6904.       2  ]  "9065 

I  1  "2OOO 

9  002  o 

6g§ 

24-8356 

8-6789 

76    226 

7'5 

2820 

12 

23-7134    21-4340 

1  1 

13-1889 

9-0631 

5i§ 

26-6071 

10-9340 

76    228 

8-5 

2821 

Jig 

16-3526    22-4615 

3J§ 

5-9108 

10-5560 

76      228    i      8'5 

2822 

9 

16-8029    22-9563 

s" 

6-3893 

0198 

R.A.  6hom  to  6h  15™ 

2823 
2824 

6 
H 

17-3090 
14-8673 

22-9890 
23-8642 

4 

6-8963 
4-5168 

-0238 
•0519 

Centre        R.A.  6b  om  Dec.  +76°                RA.  6*  15™  Dec.  +77° 

2825 

16 

15-4402 

23-5I99 

15 

5-0655 

•6703 

Plate  4303.    1899,  Feb.  25.          Plate  4281.    1899,  Feb.  17. 

2826 

28§ 

16-631  1 

23-1429 

24§       6-2318 

•2179 

76      230          9-3 

/• 

o 

m. 

2827 

44§ 

17-2648 

237427 

4°§ 

6-9033 

•774-7 

76      233 

8-6 

2769 

4 

16-0945 

'4'5474 

2828 

1  1 

18  9098 

23-6371 

IO 

8-5370 

•5662 

2770 

13 

16-2445 

14-6563 

ii 

5-30I3 

2-7751 

2829 

IO 

19-5199 

23-6765 

1  1 

9-1482 

•5650 

2771 

IO 

20-0000 

14-2420 

5* 

9-O253 

2'I22I 

2830 

29§ 

'9'9873 

23-6455 

28§ 

9-6107 

-5047 

76      235 

9'5 

2772 

7 

20-2189 

14-1  103 

2831 

24 

22-7402 

23-5832 

20 

12-3562 

11-2653 

76      238 

9'4 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  82S7  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  88»'9  at  Dec.  +  77°. 
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N_ 

li.  D. 

Vo 

B.  D. 

o. 

Difini. 

X  ', 

X, 

y* 

No.             Mag. 

X-. 

y. 

y. 

No. 

Mag. 

R. 

A.  6h  om  to  6h  i5m  —  contd. 

R.A.  6h  15™  to  6h  3om—contd. 

Centre          R.A.  6h  o"  Dec.  +  76°                R 

A.  61-  15™  Dec.  +77" 

Centre        R.A.  6>>  30'"  Dec.  +  76°              R.  A.  6h  15""  Dec.  +  77* 

Plate  4303.     1899,  Feb.  25.        Plate  4281.     1899,  Feb.  17. 

Plate  4277.     1899,  Feb.  1  6.         Plate  4281.     1899,  Feb.  17. 

2832 

5 

14-3322 

247037 

4* 

4-0413 

12-9253 

o 

111. 

2878 

28 

4"°235 

20-8358 

Z3§      14-4012 

8-4902 

K°ni5 

9'4 

2833 

5 

14-4003 

24-2652 

2879 

38.=! 

46425 

20-6322 

3°S     15-0335 

8-3271 

76    242 

8-9 

2834 

'3 

I5-2333 

24-2371 

13 

4-9078 

12-4005 

2880 

2O.1 

5-6645 

20-1370 

19       16-0834 

7-8968 

2835 

6 

16-1238 

24-2864 

4* 

5-7957 

12-3909 

2881 

*5§ 

8-0103 

20-4952 

2OJ        18-4012 

8-4012 

76    245 

9'5 

2836 

18 

16-1850 

24-5707 

'5 

5-8766 

12-6707 

K  1069 

9-6 

2882 

7 

11-8253 

20-3733 

5       22-2199 

8-5223 

2837 

42§ 

17-3908 

24-3873 

7-0685      12-4127 

76    234 

7'5 

2883 

4 

12-3849 

20-2915 

2838 

7 

17-5085 

24-9198 

8* 

7-2203 

12-9358 

2884 

5 

4-2979 

21-7031 

6      14-6222 

9-3717 

2839 

5* 

18-091  5 

24-2233 

5 

7-7556 

12-2052 

2885 

12 

4-5705 

21-0465 

12           14-9358          87353 

2840 

7 

21-623$ 

24-1467 

7 

11-2777      ll'goil 

2886 

6 

6-1353 

21-8097 

5       16-4463 

9-5966 

2841 

5* 

23-6644 

24-1  128 

6 

13-3111 

117363 

2887 

5 

9-5114 

21-2868 

4*    »9-8454 

9  2876 

2842 

5 

9-8643 

12-6845 

2888 

4 

10-0622 

21-9723 

2843 

4 

107404 

12-1994 

2889 

16 

6-8210 

22-0238 

12      17-1174 

9-8531 

2844 

'3 

15-0165 

25-3033 

158 

47587 

13-4771 

2890 

2  '§ 

9-2109 

22-2938 

18       19-4859 

102747 

2845 

»5§ 

16-9568 

25-5414 

6-7082 

13-5922 

K  1076      9-6 

2891 

233 

9-8533 

22-9620 

19      200860 

10-9815 

K  1144 

9-6 

2846 

5* 

18-2651 

25-7019 

4 

8-0260 

13-6727 

2892 

12 

7-5871 

23-5496 

10       17-7860 

1  1-4262 

2847 

9 

20  1840 

25  2555 

8 

9-91  15      13-0982 

2893 

4 

9-2817 

23-5161 

4!     19-4778 

11-4963 

2848 

8 

21-5958 

26-0538 

10 

11-3708      13-8066 

2894 

6 

9-7538 

23-3845 

5       199625 

11-3992 

2849 

7 

12-8019      '3-6563 

2895 

25§ 

10-9950 

23-9365 

24§     21-1645 

12-0288 

Kii54 

9'4 

| 

2896 

3*3 

13  0850 

23-1756 

35§     23-2984 

11-3999 

76    248 

9'2 

47§ 

'•1574 

117536 

76    224      8-3 

2897 

10 

9-5171 

24-867  i 

9      19-6290 

12-8610 

7°§ 

26-8014 

16-8025 

76    243       8-5 

2898 

25 

13-4689 

247433 

20          23-5793 

12-9900 

52S 

25-6008 

20-8190 

76    242       8-9 

2899 

553 

7-8757 

25'3452 

483    17-9618    13-2358 

76    244 

7'5 

4-J§ 

18-6018 

264251 

77    233       8-9 

2900 

10 

13'393°     25-6604 

8       23H435     '3'899° 

K  1166 

9-6 

8og 

23-6532 

26-9336 

77    239      8-4 

2901 

23 

13-41-83  t  25-0775 

'9      23'5394     13-3218 

K  1  167 

9'5 

66.5     24-3657     10-4021 

76    249 

7'5 

R.A.  6h  i  <m 

to  6h  ^om 

56.1 

2-0898 

I5-2339 

76    240 

7-8 

\J                            ~            *J   ~ 

Centre       R.A.  6>>  30™  Dec.  -f-  76"               R.A.  6h  i$™  Dec.  +77° 

7SS 

3H849  j  26-9442 

77    239 

8-4 

Plate  4277.     1899,  Feb.  16.          Plate  4281.     1899,  Feb.  17. 

R.A.  6h  30™  to  6h  45m 

Centre      R.A.  6>>  30™  Dec.  +  76°              R.A.  6>>  45™  Dec.  -f  77° 

2850 
2851 

6 
6 

4H933 
6-3401 

14-6078 
14-5122 

st 

4* 

15-2652 
17-1116 

2-3°73 
2-3861 

o 

m. 

2852 

2  I 

8-2945 

14-5838 

19 

19-0585 

2-5224 

76    246 

9-4 

Plate  4277.     1899,  Feb.  1  6.          Plate  3345.    1897,  Jan.  26. 

2853 

4 

8-3536 

'4-1433 

o 

m. 

2854 

4 

9'9565 

14-4504 

2902 

16 

14-4689     14-4375 

'4 

3-6420          2-7373 

2855 

34§ 

15-4363 

36§ 

14-2682 

3-0720 

76  241 

9-2 

2903 

6 

18-4937     14-7153 

5* 

7-6768           2-7603 

2856 

9 

5-2059 

15-9107 

8 

15-8945 

3-6498 

2904 

>9§ 

18-5044     14-0950 

18 

7-6467           2-I4I3 

2857 

53§ 

5-3227 

16-4978 

54§ 

I5-9733 

4-2411 

76  243 

8-5 

2905 

6 

20-7948     14-2808 

6 

9-9478           2-1770 

2858 

19        7-0758 

16-7351 

18 

177079 

4-5910 

2906 

6 

20-8833     '4'5749 

5t 

10-0514          2-4663 

2859 

6       10  5046 

16-1360 

4* 

21-1668 

4-2105 

2907 

6 

22-7325     >4''37° 

6 

11-8708           1-9160 

2860 

16       11-1618 

16-1719 

'4 

21-8216 

4-2880 

K  1157 

9-6 

2908 

5 

14-2705     15-1077 

2861 

4       11-2275 

16-0502 

2909 

4 

14-3310     15-0083 

2862 

8 

12-1153 

16-6021 

4* 

22-7465 

4-7801 

2910 

6 

14-2267     16-3953 

4* 

3-5282          47087 

2863 

5*      3-8/39 

17-1748 

4* 

14-4843 

4-8305 

291  I 

13 

17-8348     16-1030 

'3 

7-1087          4-1863 

2864 

12              4-4414 

I7-I544 

1  1 

>5'°545 

2912 

23-3476     16-2  1  1  5 

13 

12-6148           3-9428 

2865 

4        4-4844 

17-1428 

3* 

15-0965 

4-8351 

2913 

4 

14-8765     17-6566 

st 

4-2552           5-9254 

2866 

10         7-3968 

17-7456 

8 

17-9648 

5-6209 

K  1131 

9"5 

2914 

22§ 

16-4739     17-5480 

20 

5-8405           5-7I33 

K     1183 

9-6 

2867 

I8§ 

11-7960 

17-2486 

18 

22-3865 

5-4018 

2915 

IO 

18-7553     17-0185 

12* 

8-0843           5*0378 

2868 

4       12-2850 

17-3420 

2916 

4 

17-5178     18-3837 

it 

6-9378          64814 

2869 

6     |  10-5246 

18  2663 

4* 

21-0491 

63404 

2917 

18 

18-5482     18-2858 

'9 

7-9585          6-3163 

2870 

5     ;  1  1-6284 

1  8-662  1 

2918 

7 

16-6313     19-4452 

7 

6-II75          7-5968 

2871 

5     113-8422 

18-5567 

2919 

3*     19-2292     19-9981 

4* 

8-7446          7-9841 

2872 

10 

4-5480 

19-1428 

8 

15-0308 

6-8332 

2920 

13 

19-5730     19-2710 

1  1 

9-0443          7-2349 

2873 

>6§ 

5-0440 

19-6667 

20§ 

'5-4955 

7-3865 

2921 

4 

20-0625     19-6672 

4* 

9-5569 

7-5950 

2874 

19 

8-6179 

19-5693 

16 

19-0670 

7-5186 

2922 

8 

22-6815     19-9555 

8 

I2-I87I 

77197 

2875 

6 

9-1301 

19-2743 

5 

19-5946 

7-2546 

2923 

10 

23-5524     197293 

1  1 

13-0437 

7-4394 

K     I2IO 

9'5 

2876 

39§ 

10-0758 

19-4530 

363 

20-5298 

7-49'o 

76    247  :    9-1 

2924 

2I§ 

14-8805     20-4404 

22 

4-4367 

8-7008 

2877 

9      12-1648 

19-0700 

4 

22-6384 

7-2432 

2925 

26S 

20-2475     21-9430 

23§ 

9-8867 

9-8586 

76  252 

9'5 

i  r&eau 

interval  represents  very  nearly  5'  =  82'  7  of  R.A.  at  Dec.  +  76',  and  8!  -9  at  Dec.  +  77°. 
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GREENWICH  ASTKOGEAPHIC  CATALOGUE   1900. 
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i 

B.  D. 

K   1). 

No. 

Dinm. 

X. 

V- 

Dinni.             x. 

.'/. 

\0. 

Dinni. 

x. 

y. 

Diam.             x. 

y- 

No. 

Mas:. 

No. 

Mag 

R.A.  6h  30™  to  6h  45™—  contd. 

R.A.  6h  45m  to  7h  om—coutd. 

Centre       R.A.  6h  3Om  Dec.  +76'              R.A.  6*  45">  Dec.  +  77° 

Centre        R.A.  7''  om  Doc.  +  76°                   R.A.  6''  45"'  Dec..  +77° 

Plate  4277.     1899,  Feb.  1  6.         Plate  3345.     1897,  Jan.  26. 

Plate  3021.     iSt)6,  Ki-b.  22.             Plate  3345.     1897,  Jin.  26. 

2926 

63§      14-0900     22-1  1  10 

66§ 

37523 

10-42  12 

o 

76    249 

7-5 

2977 

13 

5-0388 

•"•6379 

'3 

15-6760 

5".U53 

K  1219 

III. 

Q"6 

2927 

19         14-6058    i  22-1458 

i85| 

4-2702 

10-4193 

2978 

4t       7-177' 

17-2461 

4* 

17-8362 

5"°939 

2928 

5       14-6390    22-6082 

4* 

4-3304 

10-8795 

2979 

463 

8-8872 

17-8790 

19-5019 

5-8390 

76    258 

8-0 

2929 

10       15-4236 

22-7066 

1  1 

5-1204 

10-9298 

2980 

4 

12-1596 

17-1395 

2930 

8       15-9150 

22-5199 

6 

5-601  1 

1O-7  140 

2981 

18 

4-1  387 

18-7548 

17       14707' 

6-4017 

2931 

29§     17-1766 

22-2058 

29§ 

6-8387 

10-3145 

76  250 

9  ' 

2982 

•3 

4-7/05 

18-1295 

•5       '5'3779 

5-8175 

2932 

9       '"-46l7 

22-0050 

9 

7-1117 

10-0984 

2983 

4 

6-6741 

18-5340 

3*     '7'2495 

6-3463 

2933 

3i§   :  18-7668 

22-4804 

28§ 

8-4414 

10-4900 

76     251    :     9-0 

2984 

5 

6  7624 

18-7140 

4*     '7'3238 

2934 

6     •  19-6901 

22-6355 

7 

9-3755 

10-5871 

2985 

•4 

7-8587 

18-3105 

'5       18447' 

6'20I  1 

2935 

6       19-8895 

22-4342 

9 

9-5595 

10-3697 

2986 

8         8-5377 

18-2486 

5       19-1300 

6-1*45 

2936 

7       20-6454 

22-5792 

8 

10-3247 

10-4668 

2987 

20§ 

13-4728 

18-2953 

24      24-0522 

6-5533 

76    261 

9'5 

2937 

6      21-0640 

22-0497 

7 

10-7080 

9-9I33 

2988 

IO 

6-0904 

19-9166 

7       I6-5773 

7-6893 

2938 

4!     21-5066 

22-1739 

5 

i  i-i  566 

IO-OO75 

2989 

1  1 

7-8871 

19-6048 

9       18-3888 

7-4965 

2939 

4 

13-4007 

10-3745 

2990 

7* 

8-1447 

19-0466 

5!     18-6831 

6-9558 

2940 

8       14-1605 

23-3063 

9 

3-8983 

I  1-6053 

2991 

4 

•2-3855 

19-1503 

2941 

3*  ;  18-4521 

23-7427 

4 

8'2I  IO 

"•7653 

2992 

2'§ 

13-6000 

19-3160 

26 

24-1125 

7-5802 

76    262 

9'5 

2942 

4!  '  21-6828 

23-6259 

5 

11-4295 

11-4469 

2993 

6 

13-6252 

19-2383 

8f     24-1405 

7-5066 

2943 

6      22-2585 

23-1808 

7* 

1  1-9701 

10-9610 

2994 

9 

6-5469 

20-7823 

7       16-9750 

8-5837 

2944 

6*    23-3326    23-3371 

9 

13-0530 

I  1*0540 

2995 

)3 

8-0475 

20  8096 

12           18-4740 

8-7078 

2945 

7       14-0053  124-0585 

12 

37927 

12-3694 

2996 

20§ 

8-4996 

20-3692 

19        .18-9548 

8-2967 

K  1244 

9-6 

2946 

8       14-3629  !  24-8118 

7 

4-2017 

13-0992 

2997 

4* 

8-9161 

20-9622 

5*     '9'33°7 

8'9'  53 

2947 

10       16-1  360  !  24-1643 

12 

5-9260 

12-3361 

2998 

12 

10-7  140 

20-4368 

12 

21-1562 

8-5097 

2948 

4 

16-1710  •  24-5637 

4 

5-9888 

I2-7328 

2999 

6 

1  1-8240 

20-4789 

6* 

22-2602 

8-6252 

2949 

4*     20-9761 

24-5901 

7 

10-7766 

12-4465 

3000 

5 

12-6458 

20-5639 

4* 

230752 

87647 

2950 

5t    23-3779 

24-4063 

9 

13-1658 

12-II63 

3001 

4 

12-8827 

20-7918 

3* 

9-0053 

2951 

ii       16-4822 

25-5056 

1  1 

6-3578 

I3-6558 

3002 

9 

13-0385 

20-4272 

7* 

23'4756 

8-6547 

2952 

6 

1  1-8083 

•3-3435 

3003 

'3 

5-2055 

2I-9703 

10 

'S'5594 

9-6851 

a 

3004 

18 

6-7268     21-7755 

•7 

17-0885 

9-5851 

76    255 

9'5 

3005 

6 

1  1  0398     21-6426 

4t 

2  I  -4007 

9-9357 

3006 

6* 

1  1-825  1 

Z  1  '  I  OOO 

4* 

22'22l6 

9'2453 

R.A.  6h  45™  to  7h  o'" 

3007 

18 

4-0852 

22-9490 

16 

14-3769 

10-5848 

i  -J                  / 

Centre        R.A.  7h  o™  Dec.  -f  76°               R.  A.  61'  45™  Dec.  4-  77° 

3008 
3009 

'7 
'5 

4-5849 

5-5050 

22-2688 

22-9690 

16 
•3 

14-9213 
I5-792I 

10-6970 

Plate  3021.     1896,  Feb.  22.         Plate  3345.     1897,  Jan.  26. 

3010 

'5 

5-5978 

22-4966 

12 

I5-9172 

10-2334 

K.     I  2  2  I 

9-6 

m. 

301  1 

7* 

6-5820 

22-9307 

4t 

16-8713 

10-7280 

2953 

16 

3-6188 

14-1  178 

'7 

14-4902 

'•7455 

76°  253 

9'5 

3012 

4 

7-7580 

22-0038 

4* 

18-1046 

9-8821 

2954 

'4 

57223 

14-4226 

10 

16-5686     2-1856 

3°'3 

7 

8-9855 

22-9515 

7 

19-2669       109063 

2955 

5 

5-8142 

14-9465 

3* 

16-6260       2-7148 

3°'4 

'4 

22-1205 

•3 

19-4755     ,    IO-O860 

2956 

7 

6-6743 

14-4701 

5t 

17-5170  :   2-2958 

3015 

Ml 

13-3146 

22-4676 

26 

23-6I97 

10-7056 

76      260 

9-5 

2957 

12 

8-1213 

14-6186 

10        ;    18-9508           2-5382 

3016 

26 

3-9262 

23-3958 

20§ 

I4-l86l 

11-0195 

K    1212 

9'5 

2958 

'3 

8-1926 

14-5093 

II*        I9-0287           2-4318 

3017 

8* 

5-6979 

23-9387 

6 

15-9230 

11-6783 

2959 

6 

8-4495 

14-7700 

5*    19-2644      2-7112 

3018 

9* 

6-7673 

23-8336 

6 

16-9870 

1  1-6420 

2960 

12 

8-9172 

147940 

12    !  19-731  1 

2-7648 

3019 

16 

67784 

23-0501 

>5 

17-0590 

10-8609 

76      254 

9'5 

2961 

4 

10-1231 

14*82  14 

3020 

8 

9-0115 

23-1924 

5* 

19-2767 

1  1-1489 

2962 

'7 

37834 

15-4490 

16 

14-5672 

3-0815 

3021 

10 

97468 

23-9728 

9 

I9-9583 

11-9765 

2963 

6 

4-2970 

15-7660 

5 

15-0592 

3-4331 

3022 

7 

13-3702 

23-8940 

4* 

12-1344 

2964 

6 

9-6175 

'5''3'3 

3023 

4 

13-6874 

23-3155 

3* 

23-937I 

11-5761 

2965 

3 

97474 

15-4720 

3024 

'5 

6-6958 

243796 

'7 

168891        12-1845 

2966 

IO 

10-6713 

15-6767 

10 

21-4210 

37583 

3025 

7-0686 

24-7161 

3°§ 

17-2414 

12-5422 

76      256 

9-1 

2967 

7 

11-4097 

15-6371 

3026 

'5 

8-2783 

24-5595 

16 

18-4556 

12-4650 

K  1242 

9'7 

2968 

8 

12-7951 

I5-8736 

3027 

4 

8-6255 

24-1426 

4t 

18-8278 

12-0738 

2969 

4 

13-0025 

'5-3I44 

3028 

9 

9-1989 

24-61  5  1 

7 

19-3733' 

12-5814 

2970 

10 

13-6874 

15*8626 

3029 

23§ 

9-1205 

25-4561 

20§ 

I9-239I 

13-4139 

/6    257 

9'5 

2971 

i8§ 

13-7128 

15-0323 

'9 

24-5040 

3'3'3o 

3030 

'5 

12-3772 

25-6607 

'5 

22-4727 

13-8319 

77    275 

9"5 

2972 

'3 

7-8428 

16-4338 

'5 

18-5542 

4-3294 

K  1240 

9-6 

2973 

1  1 

9-9258 

16-0185 

9 

19-6590     3-9855 

2974 

4 

1  1-7058 

167144 

2975 

7 

13-2970 

16-7610 

6* 

23'9795       5-0118 

2976 

8 

13-5600 

16-6095 

10* 

24-2452      4^774 

i  rtttau  interval  represents  very  nearly  5'  =  8287  of  R.A.  at  Dec.  +  76*,  and  88»'9  at  Dec.  +  77°. 
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Vv-k 

Itiaiii 

B.  D. 

X  — 

B.D. 

.VO. 

DINIH.             x. 

I'lXIU. 

X, 

So. 

Mag4 

_  o. 

Disnu. 

X. 

v- 

Diani, 

X, 

y. 

Nu. 

Mag. 

Pi.  A.  7h  om 

to  7h  i5m 

R.A.  7h  om  to  7 

h  I5m  —  contd. 

C-iiue       R.A.  7ho«"  Dec.  4-76"               R.A.  ;h  i5m  Dee.  4-77° 

Centre       R.A.  7h  o™  Dec.  4-  76°                R.  A.  7h  1  5™  Dec.  4-  77° 

Plate  3021.     1896,  Feb.  22.         Plate  3899.     1898,  March  10. 

Plate 

3021.     1896,  Feb.  22.        Plate 

3899.     1898,  March  10. 

• 

o                   m. 

3°3> 

9 

21-5295 

13-9663 

9 

10-5888 

1-8540 

3090 

8 

16-4502 

23-8234 

6 

6-1058 

11-9948 

6 

17-4/63 

147416 

3091 

29* 

16-5460 

23-2494 

4°§ 

6-1669 

11-4151 

76    265      9*5 

36§ 

18-2926 

14-2562 

56;! 

7-3753 

2-3315 

76     268 

9"2 

3092 

15 

16-7912 

23-3491 

17 

6-4201 

11-5025 

K  1285      9*7 

30.U 

10 

1  8-5804 

14-8250 

10 

7-6985 

2-8833 

3093 

3' 

23-8749 

241232 

32§ 

'3'5355 

1  1-8502 

76    274      94 

5 

21-3118 

14-1055 

4* 

10-3769          2  OO6o 

3094 

6 

15-5461 

24-4251 

7 

5-2365 

12*6504 

3036 

6 

16-4565 

'57315 

5* 

5-6319          3-9130 

3°95 

13 

16  1826 

24-1486 

16 

5-8595 

12-3361 

'9 

20-8871 

15-6070 

i8§ 

10-0429 

3-52/4 

3096 

6 

21-5989 

24-8109 

8 

"I  '3°44 

12-6739 

7 

22'5975 

15-8338 

6 

I1-7686 

3-6552 

3°97 

20 

14-9790 

25-3892 

22§ 

4-7297 

13-6446 

3039 

2'§ 

15-9965 

16-5527 

27§ 

5-22O2 

4-7636 

K  1280 

9-6 

3098 

'4 

16-4914 

24-9189 

1  6 

6-2113      13-0872 

3040 

1 

187755 

16-2727 

6' 

7-9778 

4-2974 

3099 

4 

8-8822 

13-1760 

3041 

6 

18-9045 

16-4659 

5 

8-1I82 

4-5036 

3100 

6* 

21-2492 

25-7268 

7* 

11-0054      13-6100 

304: 

6 

18-9563 

16-0163 

6 

8-1430 

4-0510 

Ii 

3°43 

4 

18-9290 

16-6299 

It 

8-1538 

4-6659 

4's 

15-7506 

25-8070 

77    280      90 

3°44 

10 

19-0936 

162394 

8 

8-2942 

4-2663 

3=45 

6 

19-2472 

16-8139 

5 

8  4820 

4-83  14 

3046 

3°§ 

20-6826 

16-1484 

9-8725 

4-0800 

76     27I 

9-0 

3047 

7 

20-7233 

16-5580 

8 

9  "9- 

4-4868 

R.A.  7h  i?m 

tO   7n   70m 

3048 
3049 
3050 

9 

4 
8 

20-7274 
21-9121 
'5'5443 

16-5571 
16-4472 
17-0813 

9 
3* 
7 

9-9437 
11-1205 
4-8007 

4-4868 
4-3094 
5-3164 

—  '  •--——-      f             —  ^j             /            ^j  — 

Centre          R,  A.  7h  30™  Deo.  4-  76*               R.  A.  7h  is™  Dec.  4-  77* 
Plate  1875.    1894,  March  18.        Plate  3899.     1898,  March  10. 

3051 

5 

17-3005 

17-7390 

Jt 

6-5936 

5-8714 

.                   m. 

3052 

8 

18-1013 

17-0837 

7 

5-1696 

3101 

178 

6  1449 

14-0926 

29 

17-0570         1-9471 

76  279  I  9-5 

3°53 

»§ 

18-0968 

17-2074 

29§ 

7-3554 

5'29'3 

K  1291 

9-8 

3102 

4-3671 

i5''497 

40J5 

15-2096       2-8810 

76  176     9-5 

3  =  54 

4 

19-6714 

17-8927 

4* 

8-9670 

5-8785 

3'°3 

6 

4-3966 

14-6037 

6* 

15-2766       2-3332 

3°55 

6 

22-5515 

17-5639 

5 

11-8257 

5-3810 

3104 

9 

47454 

15-0710 

7 

15-5901       2-8266 

3056 

34§ 

23-3646 

17-6753 

4°§ 

12  6416 

5-4430 

76    273 

9'4 

3105 

4 

14-6877 

4 

16-2560       2-4861 

3057 

22           24-2768 

18-1718 

'3-5852 

5-8832 

K  1333  '•    9-4 

3106 

6 

7'554' 

14-0590 

3058 

7       14-2958 

18-6061 

5 

56+55 

6-9137 

3107 

20§ 

9-7682 

H5758 

33 

20-6376       2-6755 

76  283 

9'5 

3°59 

23J-      18-1845 

18-0038 

7-4910         60803 

76    267 

9'5 

3108 

53§ 

10-9625 

14-1019 

84§ 

21-8595 

2-2858 

76  284    7-3 

3060 

5*     23-2734 

18-8243 

5* 

12-6198 

6'59"5 

3109 

7 

4-9370 

16  1  164 

8 

15-7096 

3-8835 

3061 

8       23-8155 

18-6989 

7 

I3-15I8 

6-4388 

3110 

»*i 

6-9968 

16-8473 

4°S 

17-7122 

4-7534 

76    280      9-1 

3062 

ii       14-259* 

19-2219 

*  •* 

3-6462 

7-5316 

3111 

9-4855 

16-2955 

36§ 

20-2373 

4-3727 

76    281   ,    9*3 

3°63 

6       I4H499 

19-3033 

4t 

3-8411 

7-6032 

3I12 

4 

9-6660 

16-0551 

3064 

10       15-6185 

19-01  13 

7t 

4-9882 

7-2393 

3H3 

5 

9-6680 

16-1734 

6 

20-4283  i    4-2648 

3065 

6       18-3045 

19-6748 

5 

7-7088 

77431 

3114 

4 

10-1943 

16-1303 

3066 

21§        18-3153 

19-8200 

28g 

77289 

7-8868 

76    269      9-2 

3H5 

6 

10-3369 

16-6645 

4* 

21-0614       4-8002 

3067 

3o§     18-9688 

19-8509 

44* 

8-3819 

7-8760 

76    270      9-0 

3116 

9 

5'2339 

17-9363 

10 

15-8822       57421 

36g     14-3986 

20-5726 

55* 

3-8655          8-8716 

76    263 

9*1 

3H7 

>9§ 

6-3530 

18-0295 

27§ 

16-9905       5-8885 

76    278      9*3 

3069 

4       14-5000 

20-2856 

Jt 

3-9617 

8-5828 

3118 

1  1 

8-0960 

17-3025 

'4 

187828       5-2843 

3070 

5 

14-5967 

19-7284 

6* 

4-0089 

8-0180 

3119 

'9§ 

12-4410 

I7-5474 

1  1 

23-1007       5-8240 

76    286      9-5 

J°7' 

6 

14-7066 

19-9499 

6 

4-1359          8-2318 

3120 

n 

4-6232 

18-3964 

12 

15-2407 

6-1372 

3072 

'7 

149258 

19-9205 

22 

4-5524 

8-1903 

76    264 

9'5 

3I2I 

24§ 

6-1947 

18-3798 

37§ 

16-7812 

6-2255 

76    277      9*4 

3°73 

10 

502 

20-3285 

12 

7-2454 

8-4239 

3122 

9 

6-3185 

18-4827 

12 

16-9275 

6-3373 

3C74 

14 

21-8574 

20-2340 

H 

Il'iSgo         8-0917 

3123 

5 

77542 

18-9276 

5* 

18-3308 

6-8808 

3=75 

7* 

22-C 

20-2949 

7 

11-4399          8-1441 

3124 

6 

7-8365 

18-4434 

5 

18-4443 

6-4045 

33-6 

4t 

23-1851 

20-4886 

4 

12-6279 

8-2651 

3I25 

4 

8-8893 

18-1437 

st 

19-5171 

6  1781 

4 

13-1358          8-8897 

3126 

6 

9-9848 

18-6819 

5* 

20-5701 

67883 

12           24-O2IO 

21-2309 

'3 

13-5094         8-9560 

3127 

12 

1  1-6269 

17-8555 

16 

22-2653  j    6-0775 

3°79 

9      14-1086 

2i"3335 

8 

3-6213     !       96493 

3128 

2O§ 

I3-3957 

17-6971 

33§ 

24-0425 

60395 

k'393  ,   9'4 

3080 

7       15-3560 

21-0570 

6 

4-8303            92970 

1  1  2Q 

5 

18-2487 

7-9188 

3081 

10       15-7720 

21-2310 

8 

5-2746            9-4472 

5  I  7  O 

4 

9-2121 

19-6122 

3082 

6       16-6514 

21-6164 

5 

6-1/37 

9-7810 

3131 

5 

12-0445 

19-2318 

3083 

4       19-9191 

217631 

5 

973i6 

3'32 

6 

3-6788 

20-7125 

6 

14-1433 

8-3843 

3084 

12          23-4796 

22*0890 

12 

13-0195 

9-8458 

3133 

9 

57177  ! 

20-4747 

9 

16-1914 

8-2844 

3085 

7       16  1767 

22-6161 

8 

5-7603     10-8080 

3i34 

1  2 

8-7533 

20-7149 

16 

19-2028 

8-7326 

3086 

6       16-9660 

22-4683 

7 

6-5374     10-6106 

3  '35 

25§ 

11-6555 

20-1256 

34§ 

22-1411 

8-3435 

76    285 

9'5 

3087 

10       17-6585 

22*2600 

9 

7-2185     10-3590 

3136 

7 

117479 

20-4302 

6 

22-2107 

8-6549 

3088 

37§     20-8133 

22-1390 

35§ 

10-3600     10-0540 

76    272 

9*1 

3'37 

5 

1  1-7660 

20-1347 

4* 

22-2502 

8-3598 

3089 

»55 

20-8640 

22-1  165 

26§ 

10-4082 

10-0263 

K  1313 

9'5 

3138 

25§ 

13-1930 

19-9398 

23-6878 

8-2660 

76    288 

8-9 

i  rtseau  interval  represents  very  uea«ly  5'  =  82"  7  of  R.A.  at  Dec.  +  76*,  and  88'"9  at  Dec.  +  77°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE     +-    76°. 


B.  D. 

B.  1). 

No. 

Dittin. 

x.                    y. 

Uteiu 

X. 

11. 

So. 

Ilium. 

x.                     y. 

Diani. 

*.                    y. 

No.            Mii;;. 

• 

No. 

*•* 

R.A.  7h  is'11  to  7h  30'"  —  contd. 

R.A.  7h  3<Dm  to  7h  45"-  —  contd. 

Centre        R.A.  7h  3Om  Dec.  4-  76°                R.A.  7h  15™  Dec.  4-77° 

Cuntie       R.  A.  7''  30'"  Dec.  +76°              R.A.  7h  45"'  Dec.  4-  77° 

Plate  1875.     1894,  March  18.        Plate  3899.     1898,  Murch  10. 

Plate  1875.     1894,  March  1  8.       Plate  3854.     1898,  Feb   8. 

in. 

m. 

3139 

1  1 

4'6473 

21-3608 

12 

15-0620 

90950 

3184 

2O§ 

17-8258 

17-6292 

3>§ 

7-1  143 

573,8 

76°    29S 

9-3 

H 

4'9'83 

21-4364 

'  5 

15-3302 

9-1887 

3185 

338 

18-0650 

17-2806 

42§ 

7-3285 

5-3742 

76     296 

8-6 

3141 

15 

7-1250 

21-4817 

18 

17-5244 

9372 

76     279        9-5 

3186 

6 

20-7818       17-2683 

9 

10-0365 

5-198I 

3H2 

22§ 

9-9202 

21-0338 

2  QN 

2.0-3459 

o*  I  319 

76    282      9-3 

3  187 

3* 

21-0269       17-7668 

4 

10-3  167 

5-6819 

3'43 

5 

1  1-1790 

21-6507 

4 

21-5612 

0*8^27 

3188 

6 

21  '8027 

17-6995 

12 

11-0848 

5'5733 

3'44 

5 

11-8541 

20-8053 

4* 

22-2893 

9-0368 

3189 

4 

12-4903 

5-4040 

3H5 

13 

3-8671 

22-4416 

13 

14-2097 

IO-I2I4 

76    275      9-5 

3190 

7* 

23-4142 

18-1878 

10 

127232 

5  9600 

3146 

1  1 

8-8484 

22-8642 

1  1 

19-1510 

IO-8823 

3'9' 

22§ 

17-0870 

I7'9108 

28§ 

6-3904 

6-0620 

76     294 

9'4 

3'47 

8 

10-0842 

22-9296 

8* 

20-3795 

I  1-0368 

3192 

'7 

17-8242 

I8-I53I 

21§ 

7-1414 

6-2607 

K    1420 

lO'O 

3148 

5* 

10-3142 

22-4596 

4* 

20*6400 

10-5801 

3'93 

1  1 

18-7060 

18-4969 

'5 

80425 

6-5483 

3'49 

12 

'0-7375 

21-8784 

21-1024 

IO-03O8 

3194 

27* 

20-2738 

18-9031 

353 

9-6274 

6-8630 

76    298 

9*5 

315° 

6 

14-5613 

"1-59 

3i95 

3* 

25-0840 

'8-3371 

4* 

12-3980 

6-1277 

3J5i 

5* 

6-2721 

23-6496 

6 

16-5257 

'4934 

3196 

7 

23-6268 

1  8*6362 

13 

12-9643 

6-3990 

3152 

8 

9-1882 

23-8723 

9 

19-4200 

•9140 

3'97 

'7 

24-3680 

187985 

23§ 

13-7093 

6-5160 

K    1460 

9'5 

3'53 

II 

12-2816 

23'4353 

12 

22-5372 

•6890 

3198 

5 

15-2353 

19-5098 

5 

4-6378 

7-7664 

'9 

i3-354° 

23-4867 

27§ 

23-6022 

•8i34 

76    287 

9'4 

3  '99 

•57«I3 

19-6093 

5t 

5-1182 

78416 

3155 

5 

16-5144 

2-9053 

3203 

4 

16-8239 

19-3799 

7 

6-2150 

7-5416 

3156 

8 

10-3258 

23-9476 

8 

20-5485 

2  0682 

3201 

4 

17-2456 

'8-9483 

4* 

6-6127 

7-0907 

3157 

6 

10-5231 

24-1838 

7 

20-7323 

12-3183 

3202 

6 

17-6300 

19-4000 

9 

7-0195 

7-5165 

3158 

22§ 

10  9100 

247304 

*5§ 

21-0792 

12-8855 

Ki378 

9-6 

3203 

5 

22-7967 

19-781  1 

6 

12-1984 

7-5928 

3'59 

4 

21-7452 

12-1034 

3204 

ii* 

2O'2  lo6 

20-0343 

17 

9-6315 

7*9953 

3160 

10 

15-4818 

137607 

3205 

8 

23-5203 

'9-3453 

13 

12-8947 

7-1123 

K  1457 

97 

3161 

8 

5-8698 

25  9098 

13 

15-9683 

137230 

3206 

8 

15-3070 

2°-3534 

10 

4-7597 

8-6070 

3162 

25 

9-0160 

25-0675 

3i§ 

19-1669 

13-0925 

77    291 

9'5 

3207 

6 

5-5180 

8-3-62 

3163 

10 

1  1-9168     25-31  18 

'4 

22-0435 

13-5356 

Ki385 

9-6 

3208 

8 

'6-3379 

19-9968 

8 

57674 

8-1871 

3164 

5 

23-3074 

13-6028 

3209 

5 

18-0230 

20-0998 

6 

7-453° 

8-1905 

3210 

5 

8-6411 

8-2124 

gi§ 

26-3904 

2-8195 

76    293 

8-5 

3211 

4* 

19-7540 

20-8678 

4t 

9-2191 

8-8541 

37§ 

25-1537 

3  6340 

76    291 

8-8 

3212 

4 

20-1841 

20-0705 

5* 

9-6068 

8-0356 

56§ 

24-8945 

4-6951 

76    290 

8-6 

3213 

6 

20-5362 

20-8548 

6 

10-0063 

8-7970 

54§ 

25-6768 

6-1  105 

76    292 

8-0 

3214 

8 

21-6429 

2I-OI28 

'3 

1  1-1160 

8-8902 

S3§ 

'3-5447 

25-8131 

77    293 

8-2 

3215 

'3 

22-3548 

20'22l8 

16 

11-7836 

8-0591 

49§ 

8-7009 

26-6006 

77    290 

8-0 

32  16 

6 

22-3628 

21-I533 

10 

1  1-8467 

8-9895 

3217 

6 

12-0294 

8-'575 

3218 

4 

13-1319 

8-8797 

R.A.  7h  30" 

1   to   7h  AZ.m 

3219 

4 

13-8275 

8-6703 

/           *J                             /           T  -J 

Centre       R.A.  7h  30"'  Dee.  4-  76°               R.A.  7h  45'"  Dec.  +  77° 
Plate  1875.     1894,  March  18.         Plate  3854.     1898,  Feb.  8 

3220 
3221 
3222 

3'§ 

8 

14-0650 
15-3043 

21-5502 
21-4033 

7 
35§ 
'5 

13-9147 

3-5896 
4-8189 

8-8219 

9-8714 
96504 

76    289 

9-1 

0 

m. 

3223 

8 

15-936) 

2IH493 

1  1 

5-4516 

9-6615 

3J65 

19 

22-3650 

13-9970 

2I§ 

11-4294 

1  8434 

K  1449 

96 

3224 

6 

16-6858 

20-8368 

13 

6-1623 

9'°°35 

3166 

45§ 

15-5I75 

14-3245 

6g§ 

4-61  14 

2-5721 

76    293 

8-5 

3225 

6 

17-8635 

2I-577I 

10 

7-3814 

9-6760 

3167 

16 

22-6144 

I4-3799 

20§ 

1  1-6998 

2-2098 

K  1451 

9'7 

3226 

4 

10-6088 

9-3274 

3168 

24§     I4'344° 

15-2203 

33§ 

3-4939 

3-5392 

76    291 

8-8 

3227 

5 

10-9645 

9-7906 

3169 

18       18-2339 

14-9810 

27§ 

7-3640 

3-0703 

76    297 

9'3 

3228 

5 

6-6556 

10-0478 

3170 

8       18-4183 

I5-6753 

1  1 

7-5884 

3-7500 

3229 

10 

17-4172 

22-8758 

16 

7-0135 

10-9960 

3171 

4 

217375 

15-8692 

7 

10-9127 

37477 

3*3° 

8 

17-5949 

22-5277 

H 

7-1690 

10-6376 

3'72 

5 

11-3915 

3-9037 

3231 

4t 

17-7695 

22-5598 

5 

7-3433 

10-6624 

3'73 

17 

24-6447 

15-3096 

2I§ 

13-7822 

3-0198 

K  1461 

9-8 

3232 

8 

21-9138 

22-9615 

'7 

11-5018 

10-8212 

3174 

4 

14-1561 

15-9277 

5* 

3-3562 

4-2554 

3233 

6 

22-3948 

22-4779 

13 

1  1-9560 

10-3072 

3'75 

26§ 

14-1544 

1  6  2992 

44§ 

3-3698 

4-6231 

76    290 

8-6 

3234 

4 

14-0448 

23-2680 

5* 

3-6698 

11-5848 

3176 

4 

15-3839 

16-4704 

4* 

4-6065 

4-7266 

3235 

6 

5'6753 

11-8258 

3177 

9 

15-4850 

16-4083 

H 

4-7045 

4-6563 

3236 

6 

16-4447 

24-6494 

13 

6-1457 

12-8246 

3  '7^ 

4 

15-9138 

15-8066 

4t 

5-0996 

4-0293 

3237 

4* 

16-8416 

24-6394 

4 

6-5421 

12-7924 

3179 

4* 

17-8482 

16-6091 

4* 

7-0744 

47156 

3238 

9 

I  2  -0806 

12-8219 

3180 

8 

21-8050 

16-5725 

13 

I  I  -Q22O 

4-4481 

3239 

5 

4-3819 

13-4727 

3181 

4*  ,  23-8640 

16-5385 

6 

I3-0750 

4-2906 

3240 

4* 

15-3850 

25-6098 

6 

5-I495 

13-8474 

3182 

16       14-8110 

16-7270 

26§ 

4-0488 

5-0125 

3241 

'16 

16-4673 

24-9095 

20§ 

6-1851 

13-0821 

3183 

32§ 

15-0338 

I7-6534 

4'§ 

4-3243 

59285 

76    292 

8-0 

3242 

7 

17-0340 

25-6210 

13 

6-7926 

137625 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  8z»7  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  SS'-g  at  Dec.  +  77'. 
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No 

Di&ni 

Din  111 

B.  D. 

TVrt 

[.;.,.., 

B.  D. 

y- 

y- 

No. 

Mag. 

J>O. 

Diain. 

X. 

y- 

Dhim  .              T. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  7h  30™  to  7h  45m  —  contd. 

R. 

A.  7h  45m  to  8h  om  —  contd. 

Centre        R.A.  yh  30'"  D.-c.  +  76°                R.A.  7''  45"'  Dec.  +  77° 

Centre         R.A.  8>>  om  Dec.  +76"                R.A.  7h  45™  Dec.  +77' 

Plate  1875.     1894,  March  18.          Plate  3854.     1898,  Feb.  8. 

Plate  3379.     1897,  March  4.          Plate  3854.     1898,  Feb.  8. 

o 

m. 

m. 

3H3 

5 

7-0465 

13-6948 

3293 

6       10-7128 

17-0050 

5* 

21-4231 

5''53° 

3244 

4 

9-6610 

I3-5336 

3294 

5 

11-0398 

17-0786 

St     21-7435 

5-2503 

3H5 

9 

11-8731 

i3-4635 

3295 

10 

11-8800 

17-4598 

8      22-5604 

5-6864 

3246 

6 

12-1338 

13-6712 

3296 

4 

4-2726 

18-2528 

4' 

14-9150 

5-9765 

3247 

9 

12-6247 

13-2440 

3297 

4 

5-5368 

18-5697 

4 

16-1576 

6-3779 

3H8 

7 

12-8255 

I3-5597 

3*9* 

3  ig 

6-4296 

18-5791 

26§ 

17-0480 

6-4456 

76     301 

9'5 

3299 

39§ 

7-7429 

18-1668 

4'§ 

18-3837 

6-1205 

76    3°3 

8-8 

4'§ 

2-6245       8-3185 

76   288     8-9 

3300 

8 

8-0123 

18-7003 

5     i  18-6175 

6-6685 

3301 

4 

10-6645 

18-6403 

4*     21-2688 

6-7830 

3302 

2'§ 

1  1-2390 

18-2690 

23§     21-8670 

6-4521 

76    304 

9'5 

R.A.  7h  45m  to  8h  om 

33°3 

1  1 

12-1913 

18-3967 

9      ;  22-8103 

6-6407 

Cenne        R.A.  Sho'"  Dec.  +76'                 R.A.  7^  45™  Dec.  +  77° 

3304 
3305 

4 
4 

12-2605 
12-4363 

18-4698 
18-6646 

4*    22-8741 

6-7187 

Plate  3379      1897,  March  4.          Plate  3854.     1898,  Feb.  8. 

3306 

4 

13-5609 

18-6984 

4*     24-1540 

7-0302 

0 

m. 

33°7 

1  1 

13-6319 

18-6479 

7      24-2280 

6-9893 

3249 

7         :      7-'239 

14-6285 

33°8 

6 

3-5I77 

199813 

6       14-0478 

7-6544 

325° 

7    !  7-8985 

14-5179 

33°9 

4* 

3-9209 

19-2946 

4     ,  i4'4965 

6-9963 

325i 

5        7'9'48 

14-2070 

33'o 

3* 

4-1781 

19-1064 

3t 

14-7660 

6-8205 

3252 

4        8-6277 

14-8188 

33'i 

1  1 

4'4'  38 

19-8848 

9 

14-9488 

7-6170 

3253 

13        9-4421   :  14-1497 

9 

20-3449 

2-2229 

33'2 

4 

4-7757 

19-3264 

4* 

15-3466 

7-0808 

3254 

4       10-0753     14-5133 

33'3 

«4 

5-9183 

19-6496 

1  1 

16-4666 

7H796 

3255 

5       10-4470 

'4-8443 

33H 

8 

6-3479 

19-7808 

6 

168881 

7-6369 

3256 

6       12-3663 

14-7176 

3315 

6 

7H346 

19-4762 

5 

17-9920 

7-4056 

3257 

5       12-6518 

14-8410 

33'6 

9 

8-4796 

19-9313 

5* 

19-0036 

7-9282 

325« 

ii       12-8037 

14-4696 

7*    23-6764 

27625 

33'7 

*k 

9'34°4 

19-0608 

'3 

19-9190 

7-1178 

K  1494 

9-6 

3259 

4       13-5110 

14-8261 

33>8 

7 

9-3680 

19-9885 

5 

198865      8-0450 

3260 

5       13-5811     148131 

33'9 

S 

12-9728 

19-0183 

4* 

23-5449 

7-3148 

3261 

n        13-8058     14-3733 

7*    24-6826 

2-7309 

3320 

9 

13-2699 

19-4467 

7t 

23-8140 

7-7612 

3262 

5        3-8995     15-6377 

4*     H7i  4-3 

3-3447 

332i 

2* 

3'7  "4 

20-21  19 

4t 

14-2253 

7-8945 

3263 

'5        5-3875      5-7509 

10       16-1918 

3-5546 

3322 

6* 

3-8003 

20-0324 

7 

H-3234 

7-7I97 

3264 

6        7-8673 

5-2114 

4t 

18-7009 

3-1798 

3323 

21 

5-6412 

20-5040 

»7 

16-1356 

8-3145 

3265 

6        7-9805 

5-8192 

4* 

18-7761 

3-7951 

3324 

'7 

11-1768 

20-5621 

i> 

21-6546 

8-7352 

3266 

9        9-'9'5 

5-6335 

3325 

9 

11-7515 

20-1373 

10 

22-2570 

8-3496 

3267 

5       1  1  9665 

5-9900 

3326 

4 

1  2  -6  160 

20  2125 

3268 

4       12-2792 

5-8250 

3327 

5 

12-8474 

2o'4457 

3269 

16       13-0548 

5-7671 

18 

23-8418  |    4-0750 

3328 

5 

3-7994 

21-4149 

5 

14-2354      9-0993 

327o 

30§     13-2419 

5'3345 

45§ 

24-0590       3-6553 

K  1510 

9-3 

3329 

4* 

54310 

21-8273 

4 

'5-8373  \    9-6238 

3271 

3       13-4573 

5-0744 

333° 

5 

«-3755 

21-5665 

5* 

187910 

9'555' 

3272 

5       i3'8494 

5-1300 

333' 

4*      9-2115 

21-4479 

4 

19-6334      9-4889 

3273 

6        4-58i7 

16-2670 

5* 

'5'3538 

40179 

3332 

12           10-7448 

21-7440 

9 

21-1437      9-8878 

3274 

10                 ;              4-8527 

16-9017 

7 

15-5832 

4-6672 

3333 

7       iz'0955 

21-4867 

6 

22-5107 

9-7183 

3275 

2O                                5-3658 

16-4057 

'9 

16-1293 

4-2065 

3334 

42§  !    3-6483 

22-5097 

3°§ 

14-0143 

10-1828 

76    299 

9'5 

3276 

22)5           7-6931 

'6-9253 

*'§ 

18-4180 

4-8783 

3335 

12 

11-0545 

22-2571 

10       21-4221     10-4193 

3277 

4 

7-7004 

16-8129 

4* 

18-4303 

47657 

3336 

»4i 

12-4312 

22-5641 

23^     22-7726     10-8140 

K  1503 

9'5 

3278 

6 

9-5014 

16-6849 

6* 

20-2381 

4-754' 

3337 

25§     12-6459 

22-5975 

*7§ 

22-9843     10-8647 

76    305 

9-0 

3279 

4 

9-9745 

16-8336 

3338 

2O!$        IVOOIi 

22-0380 

"§ 

23-3761     10-3321 

3280 

178 

12-4488 

16-9070 

15 

23-1630 

5"'735 

3339 

5* 

4-4642 

23-7218 

5 

14-7500     11-4453 

3281 

5 

12-4575 

16-6180 

4* 

23-1911 

4-8852 

334° 

5        6-9300 

23-4028 

5 

17-2288     1  1  2927 

3282 

3 

12-7838 

16-3526 

3341 

4       11-5896 

237095 

5t 

21-8588     11-9041 

3283 

4 

13-4811 

16-1984 

3342 

9       13-0858 

23-3053 

7 

23-3807     11-5987 

3284 

4 

14-4900 

5-393I 

3343 

4       13-2712 

23-7805 

3285 

5 

3-8857 

'7'4997 

st 

I4-5779 

5-2005 

3344 

6        4-3578 

24-5826 

5      H'5799     12-2976 

3286 

7 

4-4370 

17-91  18 

5 

15-1017 

5-6493 

3345 

7 

6-2643 

H'3935 

6       16-4984     12-2353 

3287 

8 

4-6361 

17-2213 

5 

15-3481 

4-9763 

3346 

16 

7-4420 

24-2138 

12        i    17-6872        I2'l  324 

3288 

1  1 

5-7610 

17-2336 

7 

16-4690 

5-0577 

3347 

4      17-8315     12-6138 

3289 

2I§ 

6-4526 

17-9955 

l8| 

17-1105 

5-8633 

76    300 

9'5 

3348 

5°§ 

7-8752 

24-0173 

40§     18-1318     1  1-9650 

76    302      8-5 

3290 

16 

8-0320 

17-6560 

ii       18-7072      5-6290 

3349 

8 

8-4804 

24-5355 

8       18-7010     12-5231 

3291 

5     :    9'3  lo6 

17-2161 

4*     20-0126       5-2735 

335° 

7 

1  1-2382 

24-621  5 

7       21-4476     12-7900 

3292 

5 

9-4689 

17-8258 

4*     20-1262       5-8942 

335' 

5       14-0215     13-3344 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  Sz'7  of  R.A.  at  Dec.  +  76 

*,  and88«-9  at  Dec.  +  77°. 
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GREENWICH  ASTKOGKAI'IUC  CATALOGUK,  1900. 
Z  O  N  E     +     76°. 


B.  D. 

I)  am 

X                              " 

B.  r>. 

No. 

Ilium. 

X, 

y 

Diain. 

*. 

.'/• 

No. 

Mag. 

No. 

I  Main. 

X. 

y- 

1 

it  • 

No. 

Mug. 

R.A.  7h  45m  to  8h  om-—contd. 

R.A.  8h  om  to  8h  15™—  contd. 

Centre        R.A.  8h  o»>  Dec.  +  76°                R.A.  ;h  45"°  Dec.  +  77° 

Centre        U.A.  81'  o'"  Dee.  +  76°                 R.A.  8i>  15"'  Dec.  +  77° 

Plate  3379.     1897,  March  4.         Plate  3854.     1898,  Fell.  8. 

Plate  3579      1897,  Maivh  4.           Plate  4886.     1900,  April  4. 

3352 

4       i9'27°5 

'3-6747 

0 

in. 

34°' 

6 

18-0253 

18-4581 

7 

7-5211 

6-5828 

c 

in. 

3353 
3354 

II 

137417 

24-9788 

4       20  9308 
1  1       23-9220 

'3-4034 
13-3.29 

34°2 

34°3 

9 

37§ 

21-6311 

23-9234 

19-0195 
'9"'783 

1  1 

28§ 

11-1558 
'3'4525 

9205 
6-9381 

K  1578 

9'3 

3355 
3356 

5* 
48§ 

12-5932 

12-6352 

25-4376 
25-1237 

6 

44§ 

22'7459 

22-8086 

13-6935 
13-3824 

77    313 

8-0 

3404 

3405 
1406 

4 

8 

16-2608 
16-7379 

19-5060 
'9'557' 

5 
.  . 

5-5439 

5-8272 

6-3060 

7-3981 

7-7377 
7-7587 

S6§ 

25-6079       1-2924 

76    306 

8-8 

JT 

34°7 

'9 

/  J  /   s 

17-1602 

18-8665 

18         6-6834 

7-0428 

89§ 

26-0028       3-9858 

76    307 

7-8 

340S 

3* 

17-2079 

19-5631 

4*       6-7713 

7733s 

34°9 

3* 

17-6344 

'89553 

4*       7-'594 

Q'f\  i  -  8 

7-1021 

7-  1   8    4    T 

3410 

5 

19-3729 

19-2444 

3           89158 

2847 

R.A.  8h  Om  to  8h  1  5m 

34" 

15 

19-8186 

19-9883 

15           9-4054 

7-9993 

76    3'4 

9'5 

?4I  2 

.2 

21-7418 

'9"23'  5 

12           11-2794 

7''273 

Centre         R.A.  8>>  o™  Dec.  +76°               R.A.  8»>  15"  Dec.  +  77* 

J  T 

34'3 

18 

23-0140 

19-3956 

.9           .2-5588 

7-2123 

Plate  3379.     1897,  March  4.        Plate  4886.     1900,  April  4. 

34'4 

4       12-8852       7-2903 

o 

Ok. 

34"  5 

5 

24  0668 

19-5318 

8       13-6157 

7-2043 

3357 

4 

17-0113 

14-0898 

4* 

6-2454 

2-2865 

3416 

6 

'4-5555 

20-061  5 

6        41555 

8  3975 

3358 

66§ 

17-0350 

I4-54Z5 

74§ 

6-2903 

2-7322 

76   308 

7-5 

3417 

8 

14-7658 

20-1283 

12 

4-3704 

8-45,5 

3359 

10 

18-2980 

14-2018 

9 

7-5337 

2'3'79 

34i8 

7 

15-7820 

i9"9555 

IO 

5  3755 

8-2167 

336° 

02§ 

19-0230 

14-7846 

i7§ 

8-2908 

2-8544 

76  310 

6-0 

34'9 

8 

15-8216 

20-2901 

8 

5-436' 

8-5475 

3361 

4 

19-8941 

14-6953 

5* 

9^594 

2-7095 

3420 

8 

15-8274 

20-2739 

8 

5-4374 

8-5299 

3362 

7 

20-7256 

14-4979 

8 

9-9738 

2-4647 

342' 

56§ 

17-4129 

2O'2  IOO 

S'§ 

7-oi77 

8  3684 

76    3°9 

8-3 

3363 

29§ 

21-4870 

'4'3277 

34§ 

107229 

2-2472 

76    3'7 

9'5 

3f22 

8 

.8-1073 

19-9385 

7 

7-6952 

8-0566 

3364 

5 

21-9690 

i4-'397 

4* 

11-1943 

2-0335 

3423 

3* 

18-2498 

20-3536 

4 

7-8615 

8-4612 

3365 

9 

14-0275 

15-1776 

7 

3-33I7 

3-5547 

3424 

4* 

18-8797 

20-6406 

5 

8-51  12 

8-7071 

3366 

6 

14-7658 

15-4127 

5* 

4-0854 

3-7455 

3425 

IO 

18-9265 

20-6779 

1  1 

8-5567 

87438 

3367 

6o§ 

15-2033 

15-5386 

7o§ 

4-5240 

3-8400 

76    3°7 

7-8 

3426 

23§ 

19-5567 

20-3840 

24§ 

9-1656 

8-4081 

/6    3'3 

9'4 

3368 

5 

15-4751 

15-0840 

6* 

47699 

3-37o6 

3427 

5 

21-5634 

20-I525 

6 

II-I556 

8-0570 

3369 

9 

15-4428 

15-6582 

6 

4-7743 

3-9475 

3428 

3' 

15-4285 

2I-2875 

5 

5-I033 

9-5656 

337° 

i3 

17-I943 

'5'3432 

10 

6-4998 

3'5249 

3429 

22§ 

15-8452 

21-2927 

24§ 

5-5202 

9'547' 

K  1528 

9-6 

337' 

4 

18-3916 

i5"3573 

5* 

7-6970 

3-4660 

343° 

15 

17-6870 

2I-35IO 

.6 

7-362.           9^922 

3372 

4* 

19-1  184 

15-4678 

4* 

8-4294 

3'5346 

343' 

5 

"8-3933 

2I-6754 

7 

8-0865          9-7723 

3373 

6 

19-7786 

15-6614 

5 

9"ioi  i 

3-6844 

3432 

24§ 

19-3826 

21    8297 

23* 

9-0845     ;      9-8655 

76    3'2 

9'5 

3374 

6 

20-0080 

15-9089 

6 

9-3447 

3"9'78 

3433 

4* 

19-9868 

2rSo63 

5 

9-6809      9  8057 

3375 

4 

21-0561 

15-9274 

6 

10-3937 

3-8698 

3434 

6 

20-6134 

21-9978 

6 

10-3220      9-9570 

3376 

5 

21-2335 

15-5670 

4 

10-5494 

3-4998 

3435 

4 

10-8098      9-3083 

3377 

4 

15-1491 

I5-9377 

5 

4-4988 

4-2466 

3436 

9 

22-4965 

21-6748 

IO 

12-1805      9-5172 

3378 

13 

15-8183 

16-3587 

12 

5-1915 

4-6250 

3437 

4 

13-0^94      9-7880 

3379 

H 

16-8771 

16-0545 

IO 

6  2269 

4'2547 

3438 

4 

5-3670    j   IO'2I  12 

3380 

9 

17-7051 

16-5233 

10 

7-0843 

4-6700 

3439 

10 

16-2930 

22-1384 

IO 

6-OI95        10-3649 

3381 

28§ 

19-0496 

16-7681 

34§ 

8-4412 

4-8350 

76    311      8-9 

344° 

23§      18-1936 

22-5483 

23§ 

7-9398        .0-6573 

3382 

4* 

19-0577 

16-8693 

4* 

8-4537 

4-9365 

344' 

4 

8-6700     .0  8174 

3383 

3* 

19-3818 

16-3262 

5* 

8-7463 

4'3752 

3442 

4i§     20-0683 

22-183I 

52§ 

9-7892     10-1752 

76    3'6 

8-2 

3384 

3* 

19-9498 

16-6562 

4* 

9'3324 

4-6675 

3443 

i 

4 

10-4400 

10-2905 

3385 

46§ 

20-0390 

16-4094 

49§ 

9"4°57 

4-4150 

76    3'5 

8'3 

3444 

5 

12-4142 

10-5519 

3386 

*i| 

2O'l  l8l 

167159 

22§ 

9-5035 

47156 

3445 

28§ 

23-5968    23-0770 

20§ 

13-3648 

10-8498 

3387 

6 

21-2533 

16-3274. 

6 

io-6i  16 

4-2598 

3446 

7 

I4-9375 

23'6453 

9 

47588 

1-9510 

3388 

H 

24-4829 

17-0203 

16 

.3-88.4 

4-7500 

3447 

17       16-1501 

23-6196 

16 

5-9673 

1-8509 

3389 

'4 

l6'3549 

I7-3453 

12 

57852 

5-5763 

3448 

7     |  16-1894 

23-5184 

339° 

4* 

16-7391 

17-7062 

6 

6-1943 

5-9.36 

3449 

4*     16-5098 

237259 

.6 

6-3303 

1-9362 

3391 

16 

17-2970 

16-8691 

17 

6-6952 

5'°423 

345° 

8 

17-1781 

23-6148 

7 

6-9943 

17830 

3392 

2* 

19-3916 

17-6457 

4* 

8-8358 

5-6870 

3451 

4 

11-8515 

17034 

3393 

15 

23-0906 

17-3212 

H 

12-5101 

5-I376 

KI573 

9'7 

3452 

'3 

22-4693 

23-8317 

'4 

12-2875 

1-6755 

3394 

5* 

23-3920 

17-7093 

4 

12-8316 

5-5046 

3453 

4 

13-0672 

i'3259 

3395 

3* 

23-8252 

17-9083 

4 

13-2790 

5-6806 

3454 

4* 

17-5215 

24-i353 

6 

7-3698 

12-2830 

3396 

4 

13-9187 

5-7091 

3455 

24 

17  9610 

24-2971 

«§ 

7-8160 

12-4157 

3397 

5 

14-1232 

18-3755 

5* 

3-6241 

6-7409 

3456 

16 

23-1093 

24-8585 

I3§ 

12-9910 

12-6585 

3398 

3* 

16-7956 

18-7067 

4 

6-31.2 

6-9070 

3457 

4 

13-4251 

12-0140 

3399 

'3 

17-0103 

18-6338 

13 

6-5194 

6-8212 

345s 

5* 

15-9883 

25-0363 

7 

5-8902 

13-2788 

34°° 

4* 

17-3685 

18-7687 

3* 

6-8844 

6-9350 

3459 

5 

5'9542 

13-2001 

i  riteau  interval  represents  very  nearly  5'  =  «2'7  of  R.A.  at  Dec.  +  76*.  and  88«'9  at  Dec.  +  77'. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


.387 


ZONE     +     76°. 


B.  D. 

B.D. 

Dinni. 

X. 

Diaju. 

X. 

y. 

Xo. 

Mag. 

.Xo. 

Diam.             x. 

s- 

Di&m. 

«P. 

t* 

Ho. 

Mag. 

R.A.  8h  om  to  8h  i5m—  coi.tcl. 

H.  A.  8h  1  5m  to  8h  30m  —  contd. 

Centre        R.A.  S*>  o'»  Dec.  +-6°                R. 

A.  8»"  is^Dec.  +  --  = 

Centre      R.A.  8»  jo°>  Dec.  +  76'               R.  A   8h  1  5™  Dec.  4-  77* 

Phite 

3379.     1897,  March  4.          Plate  4886.     1900,  April  4. 

Plate  1877.     1894,  March  1  8.         Plate  4886.     1900,  April  4. 

o                        "^* 

o 

—  m. 

3460 

5 

7-5233 

13-5691 

35°7 

3' 

8-7391     19-2665 

4 

194005       7-2985 

3461 

8* 

18-5075 

25-5548 

IO 

8-4366 

13-6380 

3508 

3* 

9-1732     191130 

4* 

19-8413       7-1714 

3462 

4 

86399 

13-9280 

35°9 

15       10-0315     19-0650 

'7 

20-7017 

7-1839 

3463 

5 

94334 

1  3'4253 

3510 

3!     10-4754     190912 

4* 

21-1387 

7-2387 

3464 

5* 

19  921  S 

25-4248 

6 

9-8448 

13-4183 

35" 

4 

14  0872 

8-1302 

346f 

5 

10-9394 

136574 

3512 

18 

3-6668    20-8793 

14-2262       8-5567 

76  319 

9'5 

3466 

4 

12-3810 

13-0648 

35'3 

7 

144139       8-3888 

3467 

-•>• 

2  3  -z  : 

25-6158 

9 

12-9560 

13  4200 

35H 

22§ 

4-1716    20-6548 

24§ 

I4-745I 

8-3660 

76  321 

9-2 

35J5 

6 

15-3839 

8-2565 

44§ 

3-7916 

1-2196 

76    306       8-8 

3516 

5     !  12-3340     19-85*3 

4 

22-9425 

8-1358 

2-4062 

n  0475 

76    3C5      9'° 

35'7 

5*     13-0546    20-3015 

r 

23  6266 

8-6278 

52§ 

2-5506 

13-5659 

--    313      8-0 

3518 

8         4-4301     22-1180 

'3 

14-9025       9-8596 

76  322 

9-S 

4°3 

25-1243 

20-6781 

;6    321       9-2 

3S'9 

8         44848     21-8860 

1  1 

14-9730      9-6173 

3520 

5 

16-8720 

9-4264 

f 

3521 

2I§ 

6-6962 

21-8599 

26^ 

17-1810 

97391 

76  524 

9'5 

R.A.  8"  i5m 

to  8h  3011: 

3522 
3523 

2?§ 

'3-3273 

20-9018 

5 

14-4165 

1  0-6546 

76  328 

9'4 

Centre       R.A 

.  8h  30"'  Dec.  +  76°              R-A.  8h  15"'  Der.  +  77' 

3524 

5 

14-8079     10-1033 

Plate  i 

877.     «894, 

Maicli  18.       Plate  4886.     1900,  April  4. 

3525 

5 

15-0805 

10-0623 

3526 

6 

15-2117 

10-0888 

ni 

3468 

39S 

6-9653 

14-9893 

5°S' 

17-9215 

2-9060 

76°    326 

8-8 

3527 

5 

16-0290 

108313 

3469 

7 

10-8700 

14-1822 

12 

21-8738 

2-3695 

3528 

6 

18-7668 

10-5631 

3470 

5 

11-4240 

I4'3793 

7* 

22-4131 

2-6009 

3529 

5 

20-3170 

10-3797 

547' 

6 

4''34i 

r3833 

8 

1  5-0700 

3-1071 

3530 

8       11-5429 

22-7578 

10 

21-9538 

10-9708 

3472 

3* 

6  1817 

5-8385 

( 

17-0818 

37008 

353' 

6        5-2206    23  5617 

IO 

'5-5885 

1-3371 

3473 

5* 

6-2433 

57595 

6 

17-1510 

3-6250 

3532 

6 

16-7706 

1-7288 

3474 

»7§ 

6-6982 

5-4038 

4°§ 

17-6278 

3-2992 

76     325 

9-2 

3533 

6        8  8963     23-9100 

9 

19-2327 

i'9375 

" 

3475 

4* 

"  •  ;  ;  5  S 

5-8129 

5 

-345 

37654 

3534 

4       10-2898     23-7330 

7 

20-6368       r»5/o 

3476 

5 

7-6518 

6 

18-5738 

3535 

6     i  10-8600    23-5500 

9 

21*2200       1*7146 

- 

9-9705 

5-8757 

9 

20  8598 

3-9950 

5536 

5 

12-7511     23-4252 

9 

23-1120       1-7204 

347* 

6* 

1  1-5091 

5-3143 

S* 

22-4353 

3537 

4*     12-9581 

23-2235 

S 

23-3335       ''5323 

3479 

l»§ 

12-4756 

5-4685 

545 

23-3896 

-605 

76 

9'3 

3538 

4*     I3-4735 

23-4250 

5 

23-8338 

1-7098 

£  O  £ 

3480 

17 

3-6745 

I--0308 

22-j 

14  4968 

4-7'52 

76     320 

9'5 

3539 

9*      5'9976 

24-8574 

H 

16-2705 

12-6863 

n  £ 

3481 

12 

7-6090 

16-5961 

H 

18-4529 

4-553I 

354° 

6 

16-9713 

12-5186 

3482 

12 

12-6947 

16-1415 

25.§ 

23-5614 

4H49I 

3541 

6        7-0418 

247469 

10 

17-3274 

12-6452 

3483 

II 

133776 

15-8178 

23 

24-2646 

4'i743 

3542 

4 

18-1162     12-8/55 

3484 

23§ 

3-3029 

17-7721 

29§ 

14-0748 

5-4300 

76      318         9'3 

3543 

5 

19-1332     12-6892 

348) 

5* 

4-2749 

18-1  1  30 

8 

15-0223 

3544 

6        9-3693 

24'7797 

10 

19-6464  i  12-8411 

3486 

ib% 

4'5753 

17-6242 

25§ 

5-3709 

76     323 

9'5 

3545 

4 

22-2691     12-6117 

3488 

4 
5* 

5-3524 

I  1-8072 

17-8923 
16-7720 

7§ 

16-1148 
22-6267 

5-6911 
5-0230 

3546 
J547 

6       12-0671 

'2          I3'3753 

23-9738 
24-0984 

'3 
16 

22-3939     122180 
23-6915  ,  124366 

3489 

7 

I4-9410 

6-6043 

3548 

4 

14-8593   13-9415 

349° 

8 

4-5218 

18-7625 

12 

I5-2228 

6-5005 

5349 

20        5-9280    26-0243 

24.§ 

16-1258    13-8414 

3491 

5 

l6'450O 

6-9278 

355° 

20§          7-6872       25-6346 

23§ 

17-9075    13-5746 

77    334 

9'  5 

3492 

4 

!7"6547 

6-8741 

3493 
3494 

6 

i9'85'3 

2O'IO12 

^6-8183 
6-3648 

R.A.  8h  30m 

to  8h  45m 

3495 

'  / 

9-4890 

18-0130 

22§ 

20-2336 

6-0978 

K  1615 

9'3 

Centre      R.A.  S^  30™  Dec.  4-  76°                R-A.  8"  45"  Dec.  4-  77* 

3496 

4* 

10-0153 

18-1680 

5 

207473 

6-2873 

Plate  1877.    1894,  March  18.        Plate 

4851.    1900,  March  13. 

3497 

5 

2r82O2 

6-0869 

•              "-• 

3498 

»* 
3 

11-6009 

18-0205 

5* 

22-3404 

6-2508 

355' 

5* 

21-4531 

13-9841 

10 

107045 

1-935° 

3499 

10 

12-0573 

18-1123 

16 

22-7902 

6-3739 

3552 

4 

17-5132     14-2151 

7 

6-7838        2-3950 

3500 

9 

12-5937 

18-37*4 

'4 

23-305I 

6*6729 

K.   1632     10-0 

3553 

5 

18-7642     14-5881 

6 

8-0548       2-6953 

3501 

IO 

13-9560 

18-5331 

'9 

24^543 

6-9247 

3554 

16     :  21-6701 

14-1193 

3° 

10-9290       2-0563 

K  1671 

9'4 

3502 

V 

4'3467 

20-1375 

12 

14-9583 

7-8585 

3555 

4 

7-3I73        3-4350 

35°3 

20 

4-6563 

2O'I  169 

23§ 

I  5-2666 

7-8605 

3556 

4 

19-7175 

15-2673 

8 

9-0463 

3-3100 

35°4 

5 

18-8845 

7-5/54 

3557 

7 

11-7931 

3-4074 

35°5 

5 

19-0815 

7-7I47 

3558 

6 

12-2801 

3-5243 

3506 

6 

8-5750 

19-0680 

10 

19-2474 

7-0843 

3559 

4 

4-6741 

4-7221 

i  Tiieau.  iutorral  represents  rery  nearly  5'  =  82'-;  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  S8»'9  at  Dec.  + 

77'- 

GRKKNWICH  ASTHOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


Z  O  N  E    +  76°. 


Vrt 

B.D. 

I  Hillll 

B.D. 

no. 

Diftni. 

X. 

V- 

I  '  1  U  1  1  1  . 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diarn. 

X, 

y- 

" 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  8h  30™  to  8h  45m—  contd. 

R.A.  8h  30™  to  8h  45m  —  contd. 

Centre        R.A.  8h  30™  Dec.  +  76°               H.  A.  8h  45™  Dec.  -f  77° 

Centre     R.A.  8''  3o">  Dec.  +  76°                R.A.  8»>  45™  Dec.  +77° 

Plate  1877.     1894,  March  18.       Plato  4851.     1900,  March  13. 

Plate  1877.     1894,  March  18.       Plate  4851.     1900,  March  13. 

o 

m. 

o 

ii]. 

3560 

8       17-3884 

16-1348 

'3 

6-7698 

4-317° 

3619 

5 

9-3815 

9-4260 

356' 

5*     18-0109 

16-1761 

9 

7'39'8 

-C3236 

3620 

4 

9-8987 

9-2188 

3562 

3     i  18-8001 

16-2192 

4 

8-1824 

4-3187 

3621 

4* 

20-8074 

214381 

1  1 

10-4929      9-4141 

3563 

3*  ;  21-2320 

16-8331 

10 

10-6455 

47893 

3622 

6 

10-5292 

9-2646 

3564 

5 

I  2-IOOO 

4^733 

3623 

3 

10-6275 

9-13'9 

3565 

20§       14-5227 

16-7751 

373 

39465 

5-1229 

K  1638 

9'S 

3624 

4 

10-7192 

9-1167 

3566 

4       14-8691 

17-1035 

7 

4-3I22 

5'43'z 

3625 

5 

10-7957 

9-2648 

3567 

3* 

15-6934 

17-2386 

6 

5-I420 

5-5207 

3626 

5 

11-2593 

9-05  10 

3568 

4 

5'9"3 

5'938o 

3627 

'7 

21-7605     21-3563 

27§ 

ii  -4382 

9-2766 

K  1672 

9-6 

3569 

4 

7-2322 

5-3060 

3628 

5 

12-3970 

9-7751 

3570 

i8§ 

18-1328 

17-4390 

32§ 

7-5892 

5-5754 

K  1650 

9-6 

3629 

9 

12-9508 

9-6853 

357i 

4 

18-1774 

17-6186 

8 

7-6415 

575'7 

3630 

7 

13-4176 

9-2224 

3572 

1  1 

18-7046 

'7-3*43 

22§ 

8-1548 

5'4272 

Ki656 

9-6 

363' 

4 

4-i303 

10-5152 

3573 

IS 

22-2486 

17-3124 

23§ 

1  1-6909 

5-2114 

3632 

9 

14-6820    21-8731 

«9l 

4"4°35 

10-2048 

3574 

3°§ 

23-2160 

17-6032 

378 

12-6747 

S-4452 

76    330 

9-1 

3633 

4* 

167618     22-5033 

9        6'5'35 

10-7134 

3575 

3* 

14-2689 

18-5452 

5* 

37954 

6-9065 

3634 

3 

8-5200 

10-6355 

3576 

4 

14-3814 

18-3986 

8 

3-9042 

6-7540 

3635 

4 

9-6785 

10  1603 

3577 

8 

>4'5'32 

18-0921 

«4 

4-01  50 

6-4431 

3636 

6 

10-5124 

10-7039 

3578 

6 

5723' 

6-2043 

3637 

3 

11-3551 

10-2892 

3579 

5 

5-7878 

6-7286 

3638 

4 

1  1-9670 

10-6523 

358o 

4* 

16-9359 

187947 

6 

6-4740 

6-9980 

3639 

4 

5-°393 

'•5744 

358i 

4 

9-6355 

6-9480 

3640 

5* 

16-0944 

23-4146 

10 

5-9015 

1-6585 

3582 

5* 

20-4443 

18-1213 

9 

9-9359 

6-1218 

3641 

6 

8-6187 

1-7356 

3583 

3 

10-4312 

6"i  209 

3^42 

H 

20-1467    23-5786 

"i 

9-9563 

1-5875 

3584 

9 

22-4641 

18-1685 

18 

"'9545 

6-0535 

3643 

4 

10-1  193 

1-9758 

3585 

4 

12-6857      6-2651 

3644 

4 

i  'H3  '7 

.7788 

3586 

4 

23745° 

19-0220 

6 

13-2782      6-8276 

3645 

1  1 

'3"9'75 

1-6252 

3587 

4 

14-5800 

18-7854 

6 

4-1208 

7  1307 

3646 

4 

4-3406 

2-9081 

3588 

5 

5-5228 

7-2920 

3647 

10 

14-9830 

24-1828 

20 

4-8398 

12-4950 

3589 

6 

16-51  19 

18-7872 

1  1 

6-0505 

7-0160 

3648 

5 

4'9"3 

12-5341 

359° 

6 

6-8280 

7-3734 

3649 

5 

5-0908 

12-7954 

359' 

8 

17*4266 

18-9670 

•4 

6-9728 

7-1443 

3650 

28§ 

16-6653 

24-2382 

33§ 

6-5191 

12-4517 

77    344 

9'5 

3592 

6 

18-3465 

19-1322 

'3 

7-9000 

7'2554 

365J 

4 

6-534° 

1  2-2062 

3593 

6 

9-6225 

7-3209 

3652 

3 

7-6082 

12-6149 

3594 

«4 

20-5108 

19-8799 

22§ 

10-1031 

7-8751 

K  1663 

9'5 

3653 

4 

8-43I7 

12-2283 

3595 

5 

10-1739 

7-2872 

3654 

'3 

11-5114 

12-3590 

3596 

5 

1  1-6149 

7-1463 

3655 

4 

12-7577 

I  2-2312 

3597 

4 

1  1-7221 

7-7652 

3656 

4 

4-1  624 

'3'4'45 

3598 

4 

4-1687 

8-5096 

3657 

8 

4-8464 

<3'3263 

3599 

4 

5-1310 

S--2547 

3658 

8 

5-3398 

13-1045 

3600 

3* 

15-9034 

20-6772 

6 

5-5485 

8-9415 

3659 

6 

5-3809 

J37257 

3601 

'7 

17-2194 

20-3314 

24§ 

6-8452      8-5155 

K  1  645 

9'4 

3660 

3* 

16-1204 

25'4346 

6* 

6-0516 

13-6763 

3602 

6 

18-3238 

20-3848 

'4 

7'95'3 

8-5062 

3661 

9 

8-0575 

13-7201 

3603 

16 

18-5302 

20-1918 

22§ 

8-.  455 

8-3024 

3662 

10 

8-0788 

'3-5845 

3604 

4 

8-5417 

8-1921 

3663 

4 

9-2249 

'3-0715 

3605 

6 

8-8269 

87995 

3664 

4 

i3'35'2 

13-7818 

3606 

s 

5 

8'9235 

8-7255 

3665 

4 

13-5292 

'3'2437 

3607 

_/;_.o 

4 

9'42'3 

8-8710 

jOOo 

4 

10-4425 

8-3759 

3609 

7 

21-7633 

20-5412 

'3 

11-3932 

8-4641 

3610 

X 

4 

12-1327 

8-6816 

R.A.  8h  45m  to  9h  om 

361  1 

12 

I2'8335 

8-5162 

i  \J                  •/ 

3612 

5 

4'35°5 

9-0130 

Centre        R.A.  9h  om  Doc.  +  76°                R.A.  8h  45'"  Dec.  -f  77° 

3613 

,  £  , 

4 

5-0827 

9-1328 

Plate  1939.     1894,  April  4.        Plate  4851.     1900,  March  13. 

36'4 

5 

5-9860 

97171 

m. 

36'5 

4* 

17-6200 

20-8836 

8 

7-2785 

9-0440 

3666 

16 

3'4'97 

14-5283 

27§ 

14-4119 

2-2574 

76'  33i 

9'5 

3616 

4 

18-2661 

21-5200 

10 

7-9588 

9-6432 

3667 

1  8     '    4-3244 

14-8276 

2§^     I5-2937 

2-6213 

76    332      9'5 

3617 

9 

19-0400 

21-4417 

20§ 

87276 

9-5188 

3668 

5        6-8514 

14-3178 

9 

17-8499 

2^2851 

3618 

4* 

19-5164 

21-6589 

9 

9-2175 

9-7061 

3669 

27§     i3->585 

14-0968 

68§ 

24-1602 

2'4974 

76    339 

9"3 

i  riaeau  interval  represents  very  nearly  5'  =  8z«'7  of  R.A.  »t  Dec.  +  76°,  and  88«'9  at  Dec.  +  77°. 
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ZONE    +    76°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Oiani. 

X. 

y- 

Diani. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Piain.     x.         y. 

Diara. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  8h  45m  to 

9h  om  —  co  nt  d. 

R.A.  8h  45m  to  9h  om  —  contd. 

Outre   R.A.  9h  o">  Dec.  +  76'       R.  A.  8h  45™  Dec.  +  77* 

Centre   R.A.  9'-  o"'  Dec.  +  76°       R.A.  8>>  45™  Dec.  +  77* 

Plate  1939.  1894,  April  4.    Plate  4851.  1900,  March  13. 

Hate  1939.  1894,  April  4.    Plate  4851.  1900,  M.irch  13. 

o 

in. 

o 

m. 

3670 

5 

14-9223 

3-8308 

3729 

9 

15-6390 

87245 

3671 

5 

5-8055  15-3415 

12 

16734'- 

3-2337 

373° 

14    5-2855 

21-1362 

15-8181 

8-9773 

3672 

6 

7-0785  15-6460 

l6 

17-984-; 

3-6250 

373' 

5 

16  0633 

8-6680 

3673 

20§ 

7-5531  15-5822 

35§ 

18-4628 

3-5955 

76  334 

9'5 

3732 

8 

16-4547 

8-9915 

3674 

5 

19-4034 

3-4445 

3733 

5 

18-1083 

8-6340 

3675 

5* 

8-6646  15-4673 

6 

'9-5842   355°° 

3734 

4 

18-5200 

8-0285 

3676 

s°§ 

8-7881  14-9530 

633 

197391  i  3-0535 

76  336 

8-3 

3735 

5 

'8-6335 

8-1798 

3677 

5 

19-8053   3-1430 

3736 

9 

18  9008 

8-4404 

3678 

5 

20-3150   3-3720 

3737 

3 

19-801  5 

8-5485 

3679 

5 

10-0522 

14-9280 

3738 

283 

9-4291  207610 

4035 

19-9790 

8-8930 

76  337 

9'4 

3680 

18 

io'i  250 

15-3769 

39 

21-0455 

3-5661 

Iv  1722 

9-6 

3739 

9 

10-2716 

20-3523 

18 

20-8439 

8-5412 

3681 

6 

2  1  -4160 

3  6974 

374° 

6 

21-3792 

8-3022 

3682 

7 

10-9623 

14-7740 

'5 

21-9185 

3-0235 

K  1724 

9-6 

374' 

5 

10-9328 

19-8603 

1  2 

21-5385 

8-0948 

3683 

8 

12-5034 

14-7820 

18 

3-1390 

374* 

3* 

"•5736 

19-9085 

6 

22-1763 

8-1873 

3684 

8 

24-5769 

3-8676 

3743 

5 

22-2375 

8-4849 

3685 

6 

I6-0208 

4-7888 

3744 

'4 

11-9365 

19-8032 

24 

22-5472 

8-1083 

3686 

5 

5-2185 

16-61  13 

9 

16-0626 

4-4629 

3745 

1  1 

13-8046 

197233 

26 

24-4136 

8-1573 

3^7 

5 

16-8654 

4-1073 

3746 

4 

14-1010 

9-4827 

3688 

7 

6-5456 

16-7900 

»9S 

I7-3732    47305 

Iv  1699 

9-6 

3747 

4 

16-0164 

9"3987 

3689 

4 

18-3350    4-0641 

3748 

'3 

7-4366 

21-5357 

22§ 

17-9365 

9-5267 

3690 

7 

7-5344 

16-7466 

'3 

18-3683    4-7548 

3749 

7 

8-191  1 

21-6474 

16 

18-6822 

9-6923 

3691 

3* 

8-5636 

16-3945 

5 

19-4I53    4-4827 

375° 

5 

18-7070 

9-3838 

3692 

5* 

1  1-1842 

16-0470 

8 

22-0552    4-3083 

375' 

9 

10-9024 

21-4559 

•7§ 

2  1  -40  1  9 

9-6847 

3693 

6 

11-7350 

16-3644 

1  2 

22-5833    4-6652 

375Z 

7 

11-1819 

21-2146 

'5 

21-6958   9-4640 

3694 

8 

12-4825 

15-9900 

'9 

23-3528 

4-34'° 

3753 

4 

22-2654   9'443  ' 

3695 

6 

14-2739 

5-1916 

3'54 

7 

11-9433 

21-3289 

'9 

22-4459   9'63°7 

3696 

5 

4-1340 

18-1643 

1  1 

14-8742 

5-9315 

3755 

4 

22-4992   9-9609 

3697 

4 

15-0687 

3756 

8 

12-0852 

21-261  1 

18 

22-5954   9'57'° 

3698 

5 

16-0855 

5-8184 

3757 

9   12-6025 

21-3530 

21 

23-1024  i  9-7007 

3699 

4 

16-7404 

5-9201 

3758 

5t 

12-7393 

21-3813 

'3 

23-2388 

9-7355 

3700 

9* 

5-9972 

17-5254 

'4 

16-7720 

5-4292 

3759 

6 

I3-4374 

20-9925 

18 

239610   9  3976 

Ki738 

9-6 

3701 

5 

I7-I3IO 

5-1522 

3760 

6 

13-4770 

20-6197 

'3 

24-0285   9-0298 

3702 

4 

17-8947 

5-7947 

376. 

10 

'4'4349 

10-1400 

3703 

5 

l8-6o68 

5-4208 

3762 

10 

14-4925 

10-2343 

3704 

5* 

7-8493 

17-4313 

7 

18-6320 

5-4670 

3763 

6 

15-7830  10-3540 

3705 

7 

9-8120 

I7-5935 

16 

20-3805 

57568 

3764 

5 

17-2319  10-8555 

3706 

5* 

10-7742 

17-1071 

1  5 

21-578- 

5-3382 

3765 

7 

17-2357 

10-7184 

3707 

4 

I5-2140 

6-7458 

3766 

4 

17-8540 

10-8548 

3708 

9 

4-8916 

18-9578 

17 

'5'5752 

6-7804 

3767 

7 

17-9900 

io-5373 

37°9 

6 

6-5675 

18-1996 

1  1 

17-2992    6-1398 

3768 

4* 

8-376' 

22-2470 

8 

18-8270 

10-2996 

37'o 

6 

17-4034    6-2917 

3769 

8-6778 

22-0538 

20§ 

19-1426 

10-1281 

37" 

4 

19-0598    6-4163 

377° 

6 

'9'54'3 

10-2421 

3712 

8 

11-5786 

l8'I002 

20 

22-3056    6-3850 

377i 

6 

203794 

10-9855 

37'3 

5 

23-4207    6-0792 

3772 

9 

20-4204 

10-2796 

37'4 

1  1 

13-0675 

18-1373 

25§ 

23-7895    6-52I5 

3773 

6t 

10-1329 

21-9407 

'3 

20-5998 

10-1136 

37'5 

4 

I5-2028 

7-2396 

3774 

3'§ 

10-4450 

22-7496 

47§ 

20-8523 

10-9443 

76  338 

9-0 

3716 

4 

15-4990 

7-6042 

3775 

4* 

11-9652 

21-9910 

10 

22-4266 

10-2912 

37'7 

7 

18  8155   7-0103 

3776 

5 

13-5069 

2  1  -8004 

9 

23-9768 

10-2081 

37'8 

5* 

87942 

19-6930 

9 

'9"425'   7-7788 

3777 

7 

5-6690 

23-8538 

12 

16-0133 

•7176 

3719 

5 

9-3127 

19-0488 

12 

19-9760   7-1768 

3778 

I  I 

167768 

•7961 

3720 

5 

9-9349 

19-2811 

I  2 

20-5826   7-4494 

3779 

8 

18-4050 

•1608 

3721 

4 

21-0330   7-3454 

4* 

8-1172 

23-6210 

10 

18-4699 

•6517 

3722 

4 

21-1128   7-2828 

3781 

8-3614 

23  5858 

64§ 

18-7147 

•6309 

76  335 

7'5 

3723 

8 

11-2631 

'9-5835 

'7 

21-8884   7-8413 

3782 

4 

20-9160 

•1396 

3724 

'3 

13-1510 

18-8159 

25 

23-8252 

7-2063 

3783 

5 

21-4307 

•9095 

3725 

17 

13-3162 

19-3941 

33§ 

23-9528 

77939 

3784 

6 

22-OO93      -2OOH 

3726 

5* 

13-3940 

19-1340 

9 

24-0453 

7-5420 

3785 

4* 

12-0235 

22-9400 

8 

22-4162 

•2420 

3727 

4 

14-6356 

8-4638 

3786 

6 

12-4853 

23-5806 

'4 

22-8306   -9173 

3728 

6 

4-5516 

20-2188 

'5 

'5-1475 

8-0140 

3787 

9 

14-1585  12-8931 

I  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  8zs-;  of  R.A.  at  Dec.  +  76*,  and  SS'-g  at  Dec.  +  77  . 
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ZONE    +    76°. 


Vrt 

T  l!o  m 

B.  D. 

-Wr» 

Ikiant 

B.D. 

fto. 

uuun. 

X. 

y- 

Diam.             x.                    H. 

No.             Mag. 

riO. 

IH  am. 

xt 

y. 

i  >i.ini. 

X.                            If. 

No. 

Mag. 

R.A.  8h  45m  to  9h  om—cmitil. 

R.A.  9h  om  to  9h  1  5m  —  contd. 

Ceutr*        R.A.  9"  o™  Dec.  +  76*                 R.A.  8^  45'"  IKr.  +  <ff 

Centre         R.A.  9»  o»  Dec.  +  76°                R. 

A.  9h  15'"  Dec.  +77° 

Plate  1939.     1894,  April  4.           Plate  4851.     1900,  March  13. 

Plate 

1939.     1894,  April  4.          Plate  3074.     1896,  April  13. 

1 

o 

ni. 

„                   m. 

3788 

36§ 

4-9248 

25-1920 

35b     '5"'777     '2'9993 

77    348 

9-5 

3838 

«4 

'4-5255 

24-8420 

'3 

4-3169      13-1570 

3789 

12 

6-6286 

24-0890 

ig§     16-9580     12-0215 

3839 

10 

19-2723 

24-1143 

9 

9-0063      12-1288 

379° 

8       17-2173     12-3103 

38+0 

6 

197963 

24-3840 

4 

9-5487      12-3654 

3791 

23§ 

7-2674 

24-2508 

29$     17-5813     12-2241 

76    333      9'5 

3841 

9 

1  5-0810 

25-4920 

8 

4-9123      I3--733 

3792 

45§ 

8-9030 

24-3461 

53§     19-2053     12-4295 

77    35'       9'° 

3842 

7 

15-7021 

25  5165 

6 

5-5348      13-7565 

3793 

5 

19-7472     12-6850 

3843 

233 

16-5913 

25-6260 

20 

6-4270      13-8059 

77    358 

9'5 

3794 

4 

2I-I553     iz'5433 

3844 

5* 

16-5958 

25'5245 

6 

6-4256      13-7039 

3795 

4 

21-4422     12-7025 

3845 

5* 

iS'5957 

25-6685 

5 

8-4283      13-7201 

3796 

5 

22-3474     12-4.350 

3846 

10 

20-8650 

25-0870 

10 

10-6555      12-9945 

•3797 

4       16-7871     ;  3-6549 

3798 

5     i  18-8313     13-5735 

*JS 

7.5-4522 

186881 

76    35' 

8-9 

3799 

'3 

11-1549 

25-2593 

22§       21-3897       13-4956 

3800 

4       21-4721 

13-8895 

T-fc           i                        1. 

3801 

8      23-2861 

'3-4645 

K.A.  9"  I5m  to  9"  30'" 

Centre        R.  A.  9''  30"'  Dec.  +76°               R 

A.  9h  15'"  Dec.  -(-  --' 

34§ 

1-9048 

17-8259 

76    330      9-1 

Plate 

5400.     1901,  Fell.  3            Plate  3074.     1896,  April  13. 

0 

ni. 

38+7 

4 

4-4637 

'4-1153 

R.A.  oh  om  to  oh  i  sm 

3848 

3 

47977 

14-81  1  1 

•^                     y        \j 
Centre         R.A.  9h  o™  Dec.  +  76°               R.A.  9h  15™  Dec.  +  77' 

3849 
3850 

7 
5 

5-2910 
6-5553 

14-2019 
14-8142 

(4*) 

l6'I  1  50 

1-9612 

Plate  1939.    1894,  April  4.        Plate  3074.    1896,  April  13. 

385, 

9 

6-6516 

14-4854 

5 

17-4569 

2-3295 

o                    ni. 

3852 

3 

7-4619 

14-4016 

38oz 

*9§ 

14-5062 

14-0089 

3i 

3-6050 

2-3475 

76     340         9-4 

3853 

4 

7-7399 

14-6263 

3803 

*7§ 

'5"H75 

14-2772 

28 

4-3624 

2-5687 

76    34'       9'1 

3854 

5 

9-8705 

14-9810 

3804 

5 

15-5979 

'4-3938 

3855 

4 

8-1769 

15-0143 

3805 

5 

17-1214 

14-4159 

4 

6-2420 

2-5910 

3856 

5 

10-5953 

15-7872 

3806 

5* 

18-9012 

14-8795 

3 

8-0505 

2-9355 

3857 

8 

11-1523 

15-1603 

4 

21-9077 

3-2855 

3807 

24§ 

20-2947 

14-4303 

26 

9-4092 

2-4003 

?6    344 

9'5 

3858 

4 

8-9280 

16-8211 

3808 

'6§ 

22-4724 

14-0541 

16 

11-5571 

1-8858 

76    346 

9'5 

3859 

IO 

I2'l  IOS 

16-9186 

4* 

22-7528 

5-1027 

3809 

4 

157160 

15-1201 

3* 

4-8801 

3-3783 

3860 

4 

12-6242 

16-4249 

3810 

r  s« 

58S 

22-5220 

15-3668 

44§ 

n-6886 

3-1891 

76    348 

8-1 

3861 

IO 

4-3530 

'77384 

7 

14-9603 

5-4309 

3811 

3 

14-8406 

16-8218 

3862 

1  1 

8-8255 

I7-3093 

8 

19-4490 

5-2846 

3812 

8 

16-7993 

16-1992 

4 

6-0348 

4-3886 

3863 

4 

12-5664 

17-2529 

3813 

10 

16-2934 

17-0495 

6        5-5827 

5-2689 

3864 

7 

3  5928 

18-0100 

6 

14-1827 

5-6557 

3814 

6 

i4"i355 

187146 

3         3-5367 

7-0699 

3865 

24 

4  '  '46 

187725 

'5 

14-6565 

6-4488 

3815 

6 

21-7798 

18-6119 

6       11-1577 

6-4789 

3866 

29§ 

4-2702 

18-6310 

21 

14-8246 

6-3189 

76    35'       8-9 

3816 

5 

*3'*353 

'8-7374 

5       12-6188 

6-5  1  10 

3867 

3 

5-*>54 

18-6202 

3817 

n 

H-4993 

19-6480 

9        3-9590 

7-9763 

3868 

5 

6-1768 

18-5655 

3* 

16-7232 

6-3740 

3818 

12 

16-1268 

19-7021 

ii        5'586i 

7-9286 

3869 

20§ 

6-3775 

18-5926 

«4 

16-9245 

6-4124 

K  1817      9-5 

3819 

4 

17-2300 

19-4929 

3870 

4 

8-0977 

18-7 

3820 

IO 

18-5455     19-3606 

9 

7'9765 

7-43J5 

3871 

'9§ 

9-5816 

18-1838 

16 

20-1482 

6-2036 

76    356      9'5 

3821 

3 

19-1075     19-9865 

4* 

8-5828 
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3872 

5 
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18-7253 

3822 

25§ 

15-6738 

20-5995 

20 
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76    342 

9'5 

3873 

34§ 

3-9778 

19-9030 

23§ 

'4-4495 

7-5686 

76    35° 

9-2 

3823 

9 

17-0445 

20-0245 

7 

6-5210 
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3874 

3 

5-0768 

19-8390 

3824 

*3§ 

17-8257 

20-8945 
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9-0073 

76    343      9'4 

3875 

6 

6-8096 

19-8898 

3 

17-2742        7-7342 

3825 

5 

19-2173 

20-0980 

6 

8-6938 

8-1235 

3876 

A 

73271 

'9'35'9 

3826 

29§ 

23-4286 

20-9503 

*>§ 

I2'9543 

8-7073 

76    349 

8-8 

3877 

5 

7-3323 

19-7089 

3 

17-8073        7-5845 

3827 

5 

15-8637 
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4         5-4256 
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3878 

i6§ 

8-3764 
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1  1 
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3828 

4 

18-5638 

21-6644 

4 
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3879 

4 

9-1685 
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3* 
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3829 

7 

20-3663 
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5 

9-9100 

9-1388 

3880 

4 
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19-6383 

3830 

7 

21-0918 

21-6307 

5 

10-6634 

9'5352 

3881 

4 

10-3238 

19-7636 

383' 

6 

22-4147 

21-4899 

5      n'9743 

9-3U4 

;<?2 

6* 

3-5345 

20-0184 

4* 

14-0001 

7-6572 

3832 

5 

'6-7795 

22-9515 

5        6-4460 

11-1248 

3883 

8 

3-5563 

20-0642 

7 

14-0173 

77029 

3833 

4* 

18-0866 

22-2832 

3        7-7007 

iQ-3744 

3884 

4 

6-8648 

20-0417 

3834 

7 

18-8988 

22-2638 

6     j    8-5157 

10-3045 

3885 

4 

8-7.79 

20-3521 

3835 

5 

147753  123-8420 

4     j    4-5036 

12-1445 

3886 

4 

9-3730 

20-1878 

3836 

5 

16  8083    23-7515 

4     j    6-5205 

1  1  -9240 

J88? 

+t 

9-8996 

20-7519 

3 

20-3069        8-7870 

3837 

8       20-6293     23-0408 

5     i  10-2898 

10-9723 

3888 

22§ 

11-8276 

20-8628 

20 

22-2244 

9-0208 

76    357 

S-8 

Plate  3074.     No.  3849.  The  6m  image  falls  on  a  r&eau  line.     The  diameter 

given  is  that  of  the  3™  image. 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  82«7  of  R.  A.  at  Dec.  +  76°,  and  88"9  at  Dec.  + 

77°. 
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i  ritea»  interval  represent,  rery  nearly  5'  =  8z»-;  of  R.A.  »t  Dee.  +  76*.  and  88"9  at  Dee.  -r  77*. 
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ZONE  +  76°. 
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5 

18-2224      6-8640 

4064 

5* 

22-6995 

19-6609 

4* 

12-0486 

7H974 

4009 

9 

8-8100 

18-1989 

4*     >9'4392 

6-2643 

4065 

6* 

24-0451 

19-2380 

6*     13-3632 

6-9866 

4010 

24 

9-2894 

18-4809 

u       19-9013      6-5794 

K  1929 

9'5 

4066 

15 

24-6189 

19-2279 

11       13-9370 

6-9407 

401  1 

26§ 

9'9438 

18-8642 

13       20-5255 

7-0060 

76    373       9'5 

4067 

38§ 

17-0578 

20-3578 

25§ 

6-4623 

8-5498 

76    376 

8-9 

4012 

16 

io-5473 

18-9995 

5       21-1193 

7-1820 

4068 

15 

'9'5758 

20-4400 

9 

8-9815 

8-4727 

4013 

*7§ 

7-9838 

19-0090 

12       18-5618 

7-0155 

K  1921       9-5 

4069 

12 

19-9311 

20-9598 

9        9'3683 

8-9665 

4014 

22§ 

10-7400 

19-1302 

7        2r3034 

7-3255 

4070 

35§ 

22-1234 

20-6618 

2'§     "1-5349 

8-5306 

76    38.3 

9'4 

4015 

17 

1  1  -i  66  1 

19-9500 

7       216724 

8-1743 

4071 

8 

16-2727 

21-1082 

6         5-7268 

9'3507 

4016 

7 

11-5245 

19-0283 

4072 

25§ 

16-7667 

21-841  1 

20§ 

6-2668 

10  05  1  1 

K  1956 

9-7 

4017 

3i§ 

12-6716 

19-7844 

20      23-1856 

8-1125 

76    374      9'5 

4°73 

13 

18-0833 

21-8519 

8 

7-5;94 

99778 

4018 

'4 

6-3841 

20-7580 

6       16-8464 

'  8-6503 

4074 

1  1 

22'22l8 

21-1865 

6 

1  1-6694 

9-0485 

4019 

16 

7-4081 

20-4281 

6       17-8925 

8-3909 

4°75 

4°§ 

I7-9I42 

22-3192 

25§ 

7-4398 

10-4562 

76    377 

8'3 

4020 

53§ 

7-6402 

20-3847 

36§     18-1264 

8-3658 

76    37'   !    7-8 

4076 

22 

21-2856 

22-3813 

15       10-8089 

10-3020 

K  1977 

9'5 

4021 

16 

12-5207 

20*7836 

7t     22-9676 

9-0979 

4°77 

4 

14-2451 

237209 

4022 

57§ 

4-7118 

21-6599 

25§        I5-II63 

9-4344 

76    368 

8-9 

4078 

33§ 

15-2484 

24-1855 

24§       4-9025 

12-4826^ 

*T  **      i  n  r 

R'S 

4023 

6 

6-3359 

21-6624 

3*     I6-7359 

9-5494 

4079 

28§ 

'5-2555 

24-2645 

19        4-9128 

12-5614] 

7  /     395 

o  o 

4024 

25 

8-0845 

21-81  50 

14       18-4696 

9-8221 

76    372 

9'5 

4080 

8* 

19-1848 

24-7378 

4         8-8660 

12-7886 

4025 

6 

10-8091 

21-8650 

I 

4026 

38 

4-9428 

22-4444 

13       15-2927 

10-2354 

76    369 

9'4 

So§ 

8-5092 

1-3446 

76    380 

8-3 

4027 

6* 

5-7572 

22-2096 

3*     16-1241 

10-0520 

7i| 

25-4949 

i6-4437 

76    386 

7'7 

4028 

27 

8-5053 

22-7698 

12          18-8257 

10-8055 

52 

26-31  12 

24-2777 

77    401 

9-0 

4029 

'9 

9-2465 

22-6878 

9 

19-5688 

10-7721 

4030 

4 

12-1852 

22-2420 

4°3' 

9 

12-5174 

22-5022 

4 

22-8481 

10-81  19 

R.A.  ioh  15"'  to  ioh  30"' 

4032 
4033 

5 
9 

6-3119 
7-4021 

23-6267 
23'4755 

4t     16-5731 
5       17-679° 

11-5074 
1  1-4298 

<J                               \J 

Centre      R.A.  ioh  30"'  Dec.  +76°              R.A.  10''  15™  Dec.  +77° 

4°34 

15 

13-39-5 

23-3561 

5*    23-6547 

11-7225 

Plate  3054.     1896,  April  i.          Pluto  3075.     1896,  April  13. 

4035 

52 

3-8762 

24-9480 

2O§        14-0568 

12-6604 

77    387 

9'5 

o 

1)1. 

4036 

21 

6-3196 

24-1900 

10       16-5490 

12-0698 

4081 

9 

3-4537 

14-0415 

5* 

14-1882 

1-7982 

4°37 

7 

9-7286 

24-5711 

4 

19-9223 

12-6848 

4082 

19 

37715 

I4H949 

18 

14-4819       2-2708 

K  1992 

9-6 

4038 

5°§ 

10-7640 

24'5474 

26§     20-9550 

12-7300 

77    392 

9-0 

4083 

6      10-0268     15-7853 

4°39 

59§ 

4-8000 

25-7380 

2I§        14-9260 

13-5094 

77    388 

9*3 

4084 

i8§ 

12-4973  :  15-5104 

19      23-1362       3-7741 

4040 

24 

7-0620 

25-3840 

9      17-2038 

13-3117 

4085 

10       13-3626     15-8922 

7*     23-9786      4-2056 

4041 

6t 

7-1026 

25-6343 

5t     17-2290     13-5657 

4086 

12           13-9848        15-7865 

6*     24-6080       4-1362 

4042 

4 

8-5875 

25-7600 

3 

18-6994     137933 

4087 

5>§  [  4-0293 

16-3187 

40§     14-6345      4-1063 

76    386 

77 

4043 

4* 

10-7354 

25-7725 

4* 

20-8449     I3-9493 

4088 

3'§       5-7685     16-5970 

34§      i6-3577   !    4-4811 

76    387 

9-0 

4044 

7 

4H95  i 

26-1769 

6 

14-5894 

13-9280 

4089 

8     i    8-2993     16-7945 

7*     18-8726       4-8222 

'         • 

4090 

6        8-4043     16-8588 

s*  !  '8-9736 

4-8902 

46§ 

24-8623 

57395 

76    375 

8-4 

4091 

io~§     1  1-6703     16-6267 

96§     22-2484 

4-8413 

76    393 

5-0 

72§ 

1-2866 

21-7323 

76    367 

8-9 

4092 

3i§   j  12-8258     16-6142 

43§     23-4020      4-8960 

76    396 

9-1 

Plate  1823.     Nos.  4003,  4004.     Measured  as  one  mass. 

i  r&cau  interval  represents  very  nearly  5'  =  8287  of  R.A.  at  Dec.  +  76*,  and  SS'-g  at  Dec.  +  77*. 

GREENWICH  ASTROGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    76°. 
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B.  D. 

\_ 

I  li  u  i 

B.D. 

No. 

Diaut. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

M;.L'. 

O. 

uiam. 

X. 

V- 

Diaiij. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  ioh  15™  to  ioh  30'"  —  contd. 

R.A.  ioh  30™  to  ioh  45™  —  contd. 

Centre       R.A.  io>'  30'"  IVr.  +  76°             R.A.  ioh  15"'  Dec.  +  77° 

Centre       R.A.  io>>  30™  Dec.  +76"            R.A.  ioh  45™  Dec.  +  77* 

Plate  3054.     1896,  April  i.         Plate  3075.     1896,  April  13. 

Plate  3054.     1896,  April  i.          Plate  1964.     1894.  April  9. 

m. 

e 

m. 

4093 

6       12-9483 

16-6542 

4* 

23-5141       4-9456 

4142 

9 

16-7933 

i6-3749 

i5 

5-8888 

4-6437 

4094 

16        7-2108 

17-3894 

'4 

'775'8       5-3547 

4'43 

10 

18-4260 

15-8451 

'7 

7-4809 

4-0008 

4095 

9         8'999° 

17-3189 

6* 

19-5361       5-3875 

. 

4144 

4 

20-6614 

16-7516 

6 

9-7745 

4-7440 

4096 

4       10-5341 

17-9022 

4'45 

3* 

21-8523 

16-6062 

4 

10-9510 

4-5110 

4097 

6       i  i  -7  102 

17-1258 

4146 

4 

H'3334 

16-8518 

4* 

3-4682 

5-2987 

4098 

6       I3'38;2 

17-831. 

4'47 

7 

1  5'4348 

16-8052 

9 

4-5659 

5-1724 

4099 

10         57763 

18-1714 

10 

16-2757      6-0543 

4148 

1  1 

18-9425 

17-2401 

18 

8-0932 

5'3542 

4100 

2I§     :      7'5989 

18-9048 

20§ 

18-0538       6-8888 

76     390 

9'5 

4149 

4 

20-5232 

17-2016 

6 

9-6656      5-2020 

4101 

15 

8-6088 

18-3825 

I4           19-0925 

6-4239 

4150 

*i§ 

19-1980 

18-1708 

3'§ 

8-4158      6-2614 

76      4OO 

9'5 

4102 

8 

9-2903 

18-8627 

6       197448 

6-9440 

4151 

9 

19-2263 

18-2053 

16 

8-4464 

6-2918 

4'°3 

25§ 

12-9543 

18-5382 

3>§    123-4210 

6-8241 

76    397 

9'4 

4152 

4 

22-5150 

18-5079 

10 

11-7484 

6-3606 

4104 

'3 

'3-338o 

18-5060 

ii       23-8061 

6'8i  50 

4'53 

5* 

24-0519 

18-8512 

10 

13-3058 

6-5898 

4105 

8 

5-2686 

'9-5254 

6 

i  5-6918 

7-3772 

4'54 

16 

197458 

19-4420 

"1 

9-0532 

7-4903 

4106 

38§ 

6-3274 

'9''354 

32§ 

167693 

7-0470 

76    388 

8-0 

f*5S 

16 

22-5829 

19-9476 

20  ft 

11-9185 

7-7936 

4107 

8 

7-6232 

19-4882 

7 

18-0423 

7-4740 

4156 

3* 

23-5927 

20-0702 

s 

12-9335 

7-8388 

4108 

6 

8-8325 

19-1654 

5* 

19-2735       7-2168 

4'57 

3* 

22-4598 

20-7558 

6 

11-8552 

8-6075 

4109 

6 

97642 

19-9815 

4158 

75§ 

23-4975 

20-4715 

89§ 

12-8697 

8-2452 

76      402 

7-0 

4110 

6 

127075 

19-9070 

4'59 

9 

24-0048 

20-4082 

'7 

1  3'37oi 

8-1479 

4111 

17 

6-7285 

20-7420 

n       17-0803 

8-6748 

4160 

2I§ 

15-2414 

20-9430 

33§ 

4-6679 

9'3'33 

76    399 

9'5 

4112 

10 

9-6657 

20-3258 

8     ;  20-0373 

8-4243 

4161 

5 

'2-5574 

9  1782 

4"3 

'/§ 

11-6787 

20-0013 

16       22-0649 

8-2143 

4162 

«4 

14-0928 

22-2586 

22 

3-621  1 

10-7064 

4114 

9 

8-3083 

21-5486 

6       18-6132 

9-5684 

4163 

10 

15-4688 

22-5312 

19 

5-0080 

10-8788 

4115 

5* 

4-4816 

22-5174 

4*     I4-7356 

10-3206 

4164 

4* 

17-1708 

21-9352 

8 

6-6636 

10-1629 

41  16 

25S 

7H53I 

22-9550 

i7§     17-6803 

10-9268 

76    389 

9'3 

4165 

20 

17-5190 

21-9838 

*6§ 

7-0145 

10-1860 

K  2038 

9-6 

4117 

5 

8-4031 

22'I  14! 

4*     18-6749 

10-138; 

4166 

5 

10-5756 

10-5970 

4118 

8 

8-6277 

22*4250 

6       18-8812 

10-4608 

4167 

7 

11-0468     10-3897 

4119 

4 

9-435I 

22-4025 

4168 

6 

12-2964 

10-1842 

4120 

7       11-2402 

22-I358 

6       21-5071 

10-3206 

4169 

12 

24-0095 

22-6273 

20 

13-5384 

10-3632 

4121 

21§        II-7087 

22-O285 

16 

21-9793 

10-2372 

76    394 

9"4 

4170 

5 

15-0443 

22-8243 

7 

4-6092 

1-2047 

4122 

2,S        I2-1855 

22-5050 

23§ 

22-4301 

10-7389 

76    395 

94 

4171 

5 

i7-°953 

23-0580 

10 

66698 

1-2894 

4123 

39§       57759 

23-9983 

23§ 

15-9468     11-8703 

77    401 

9-0 

4172 

4 

7-6300 

1-6570 

4124 

15       11-5173     23-6601 

'3 

2  1-6980 

11-8568 

4'73 

4* 

18-5246 

23-5977 

7 

8-1365 

17209 

4125 

8       13-2872     24-3538 

6      23-4274     12-6473 

4174 

6* 

20-9972 

23-8172 

9 

10-6199 

17673 

4126 

9       13-9188     24-7985 

5       24-0323     13-1318 

4'75 

8* 

23-3731 

24-0556 

18 

13-0058 

1-8298 

4127 

6*       4-4252  :  25-8522 

8       '4"4934     13-64/1 

4176 

9 

15-5128 

24-0323 

ii 

5-1630 

'2-3754 

4128 

16     !    7-6808     25-7291 

1  1 

17-7518     :    13-7080 

77    402 

9'5 

4'77 

3* 

21-4075 

24-2057 

7 

11-0525 

I2-I220 

4178 

7 

1  1  -4740 

12-8403 

53§ 

24-6609 

137864 

77    405 

83 

4'79 

6 

12-9205 

I2-2725 

+*§ 

2-5240 

15-8026 

76    385 

8-7 

4180 

s»l 

14-5851 

25-4199 

67§ 

4-3353 

13-8226 

77    4°5 

8-3 

4181 

8 

17-7259 

25-4923 

'7 

7-474I 

13-6623 

4182 

10 

7-8089 

I3-8533 

R.A.    I0h   T.0m  to   I0h  4Sm 

4183 

3* 

18-7003 

25-4587 

9 

8-4473 

13-57I3 

*J                                                              T-J 

4184 

13 

12-5610 

I3-71II 

Centre      R.A.  ioh  30™  Dec.  +  76°           R.A.  ioh  45™  Dec.  +  77* 

4185 

8 

13-1462 

13-8848 

Plats  io?4.    1896    April  i.         Plate  1064.     1804   April  o. 

44 

25-7700 

21-4453 

76   4°4 

9-0 

m. 

4129 

20§ 

14-4618 

14-2525 

38 

3'4"5 

2-6933 

76°  398 

9'5 

4130 

5       16-2522 

'4H525 

5* 

5-2138 

2-7665 

4131 

10       16-4263 

H'3747 

15 

5-3800 

2-6764 

4132 

1  5     i  20-3025 

14-5214 

24 

9'2547 

2-5309 

R.A.  ioh  45™  to  nh  om 

4'33 
4'34 

4'35 

6 

7 
18 

23-1492 
!  14-7268 
16-3048 

14-2504 
I5-297I 
I5-5570 

8 

9 

34 

12-0735       2-0683 
37511       37170 
5-3428       3-8634 

*  \J 

Centre       R.A.  i  ih  om  Dec.  +  76°              R.A.  ioh  45™  Dec.  +  77* 
Plate  3420.     1897,  April  13.          Plate  1964.     1894,  April  9. 

4'36 

5 

16-5626 

15-0462 

6* 

5-5657  :  3-3359 

• 

m. 

4'37 

7 

167798 

I5-6II5 

1  1 

5-8214 

3-8828 

4186 

16         4-5410 

14-5623 

'9 

15-3603 

2-2785 

4'38 

4 

20-291  5 

15-2253 

5* 

9-2937 

3-2466 

4187 

5         7-4722 

14-6252 

4'39 

9 

21-8766 

'5-9653 

16 

10-9303 

3-8735 

4188 

4     I    8-0765 

14-8058 

4140 

21 

22-7963     15-8886 

23 

11-8422    !      3-7281 

76    401 

9-4 

4189 

34§       8-1858 

14-1644 

44§ 

19-0203 

2-0930 

76  408 

8'7 

4141 

H 

23-3104 

15-8785 

17 

'2-3543 

3-6807 

4190 

5         9-4763 

14-8991 

No.  4121.    B.D.  76°  394.     The  declination  given  in  the  B.D.  appears  to  be  about  2'  too  small. 

i  r&eaii  interval  represents  very  nearly  5'  =  82"7  of  R.A.  at  Dec.   +  76°,  and  88'-g  at  Dec.   +  77°. 

ASTROGRAPHIC  CATALOGUE. 
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GREENWICH  ASTKOGHAIMIIC  CATAI.OGUK,  1900. 


ZONE    +    76°. 


B.  D. 

1!.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

•/• 

l>iani. 

X. 

y. 

No. 

Dial!!. 

X. 

.'/• 

Diaai.              x. 

y. 

No. 

Mas 

N...                 Ma- 

•R.A.  ioh  45m  to  i  ih  om  —  contd. 

it  A.  ID''  45m  to  iih  om—contd. 

Centre       R.A.  nh  om  Dee.  +  76'            R.A.  ioh  45™  Dec.  +77° 

Centre        R.A.  nh  c™  Dec.  +76°               R.A.  ioh  45™  Dec.  +  77" 

Plate  3420.     1897,  April  13.       Plate  1964      1894,  April  9. 

Plate  3420.      '897,  April  13.        Plate  1964.      '894,  April  9. 

O 

in. 

in. 

4191 

5 

12-4892 

14-8732 

4250 

4      20-8204 

'37773 

4192 

4 

12-9720 

14-8639 

4251 

6t 

i  3-9824     25*2608 

5       24-1555 

13-5116 

4193 

6 

5-2320 

15-3817 

4252 

gt 

5-7947 

26-1458 

'3       '5-9273 

13-9169 

4194 

12 

5-9890 

15-7904 

14 

16-7326 

3-5890 

4195 

8 

77593 

15-1641 

7 

18-5361 

3-0695 

38§      19-4598 

1-5665 

76      409 

9-0 

4196 

12 

8-1604 

15-8301 

1  1 

18  8982 

3-7553 

83§     21-9746 

1-8307 

76       4I1 

8-0 

4'97 

'3 

8-4128 

15H855 

12 

19-1689 

3-4282 

57§    !  25-5758 

6-7947 

76      415 

8-7 

4198 

6 

9-1932 

15-0853 

61$   i  25-6091 

6-9923 

76      416 

8-7 

4199 

12 

11-4295 

15-6107 

I  I 

22-1760 

3-7280 

49§     25-1509 

10-1830 

76    4'4 

8-8 

4200 

4 

12-2183 

15-8725 

94§ 

2-4026 

20-6679 

76    402 

7-0 

4201 

5 

4-1484 

16-5767 

5t 
„+ 

14-8476 

-    0                   f  Q 

4-2665 

69§ 

12-4374 

25-8618 

77    419 

8-4 

4202 

4 

7-5392 

16-7123 

3 

I  o'22Oo 

4-6009 

4203 

5 

7-8709 

16-8137 

5* 

18-5479 

4-7254 

]i    A       IT^  r^u   fn    r  ih    T  -in 

4204 
420; 

«9§ 

4 

8*0460 
10-6474 

16-5972 
16-4352 

25§ 

18-7380 

4-5142 

76    4°7 

92 

It.  ri.     11       U       LO    11        1  ^ 
Centre       R.  A.  1  1'1  om  Dec.  +  76"                R.A.  1  1>>  15"'  \)n:  +  77° 

4206 

10 

12-7683 

16-0163 

10 

23-4887 

4-2126 

Plale  3420      1897,  April  13.          Plate  3391.     1897,  .March  8. 

4207 

5 

'3'4985 

16-8706 

o 

ni. 

4208 

6 

4-593° 

17-9607 

6 

15-2119 

5-6707 

4253 

6       i5'3527 

>4'5544 

4209 

8 

6-9322 

17-6846 

7 

'7-5635 

5-5344 

4254 

24§      i7'4928 

14-3290 

28§ 

6-6336      2-4534 

4210 

5        7-0353 

17-4793 

4t 

17-6778 

5-3367 

4255 

4 

17-8740 

H'3354 

4211 

66§       7-8966 

17-I445 

75§ 

18-5627 

5-0525 

76    406 

7'3 

4256 

i6i?     20-1052 

14-6469 

12 

9-2627      2-6036 

4212 

5 

11-8757 

17-8133 

4* 

22-4866 

5-9601 

4257 

28^      14-6169     15-3122 

4'§ 

3-8271       3-6162 

76  413 

9-2 

42i3 

'3    - 

9-5895 

18  6516 

'5 

2O'l  586 

6-6575 

4258 

4       17  2020 

15-8648 

4214 

1  1 

10-4058 

18-5944 

9 

20-9780 

6-6485 

4259 

'9§     ]9"3835 

1  5-1080 

17 

8-5715      3-1096 

4215 

1  1 

11-6543 

'S'54'3 

10 

22-2265 

6-6671 

4260 

3o§      16-4054 

16-71  18 

S«§ 

5-6999      4-8981 

76  417 

9'5 

4216 

4 

5-2442 

19-2143 

4 

15-7861 

6-9635 

4261 

9       16-7370 

16-4164 

6 

6-0115      4-5839 

4217 

5 

5HI75 

19-9380 

5 

15-9180 

7^945 

4262 

27§     17-3023 

16-5583 

29S 

6-5863      4-6888 

76  419 

9'5 

4218 

5 

10-2363 

19-8769 

6 

20-7344 

7-9196 

4263 

9       17-7108 

16-6049 

4219 

37§ 

10-4894 

19-2694 

4°§ 

21-0245 

7-3263 

76    410 

8-8 

4264 

4        18-3837 

i6-4537 

4220 

6 

10-7172 

19-9780 

9 

21-2096 

8-0445 

4265 

5       >S7323 

16-8012 

4221 

5 

1  1-1064 

19-4713 

7t 

2I-6277 

7-5618 

4266 

'3       iS-9435 

16-1973 

8 

8-2009 

4-2250 

4222 

4 

13-6763  i  19-0711 

4267 

4 

19-7427 

16*0240 

4223 

30§ 

I3-8398  !  197109 

fl§ 

24-3401 

••9633 

76    412 

87 

4268 

5 

22-4630 

16-2637 

4224 

8 

13-8739 

19-6495 

6t 

24-3745 

7-9076 

4269 

7 

22-7407 

16-63  1  1 

5 

12-0190 

4-4118 

4225 

10 

7-1836 

20-0761 

12 

17-6720 

7-9365 

4270 

4 

14-6570 

17-1270 

4226 

6 

9-2311 

20-6254 

5 

19-6865 

8-6053 

4271 

4 

17-2271 

17-5960 

4227 

5 

10-8559 

20-0243 

7 

21-3432 

8-1010 

4272 

7       17-8663 

17-6675 

4* 

7-2198       5-7600 

4228 

'9§ 

1  3  -2804 

20-3899 

19 

237418 

8-6092 

4273 

IO          22'6l  3  1 

17-2252 

8 

11-9295 

S'0'43 

4229 

34§ 

4-7867 

21-3384 

32§ 

I5-2II4 

9-0525 

76    404 

9-0 

4Z74 

8       22-9020 

17-2249 

5t 

12-2175 

4-9961 

4230 

5 

5-5261     21-6520 

6 

15-9258 

9-4125 

4275 

3°§ 

15-0055 

18-4702 

43§ 

4-4167 

6-7441 

76    4'5 

87 

4231 

4 

6-8169    21-7671 

5 

17-2067 

9-6039 

4276 

38§ 

15-0485 

18-6665 

42j 

4-4718 

6-9366 

76    416 

87 

4232 

4 

12-8462 

21-6214 

3* 

23-2360 

9-8117 

4277 

'9 

18-4463 

187338 

?9 

7-8664 

6-7855 

4233 

6* 

4-8450 

22-0304 

5 

I5-2239 

975'7 

4278 

4 

18-4533 

18-5916 

4*34 

4* 

8-6405 

22-6200 

6 

18-9800 

10-5610 

4279 

6 

18-7136 

18-0925 

4t 

8-0948 

6-1317 

4235 

12 

97233 

22-8330 

12 

2O-O47O 

10-8396 

4280 

4 

21-7701 

18-6093 

4236 

10 

97363 

22-9053 

I  I 

20-0,55 

10-91  10 

4281 

4 

i4-39'7 

19-7932 

4237 

4t 

10-4901 

22-2363 

3 

20-8428 

10-2878 

4282 

4 

16-1302 

19-6886 

4238 

7 

1  1-5760 

22-7930 

8 

21-8980 

10-9090 

4283 

4 

19-6864 

19-0418 

4239 

16 

12-0895 

22-5755 

18 

22-4250 

10-7212 

4284 

6 

20-3656     19-9180 

4 

9-8587 

7-8452 

4240 

9 

13-6147 

22-2997 

10 

23-9653 

10-5364 

4285 

8 

20-5897     19-0825 

6       10-0305 

6-9963 

4241 

26§ 

6-3447 

23-2263 

24§ 

16-6489 

•0318 

76    4°5 

9'4 

4286 

20§ 

21-0742     19-8581 

18       10-5615       6-7400 

4242 

4* 

7-1628 

23-8395 

5 

'7-4342 

•6924 

4287 

'4 

23-9838     19-2356 

10       13-4251 

6-9327 

4243 

5t 

87023 

23-3218 

5 

18-9995 

•2668 

4288 

5 

14-3694     20-2169 

4244 

4* 

87550 

23-5182 

5 

19-0380 

•4658 

4289 

6 

1  5-2205     20-1410 

4245 

9 

10-5813 

23-0707 

8 

20-8888 

•1268 

4290 

4 

15-4441     20-5334 

4246 

'7 

8-0818 

24-6660 

'9 

18-3026 

12-5708 

4291 

5 

17-8878     20-6594 

4247 

6 

11-1979 

24-2309 

6 

21-4385 

12-3214 

4292 

4 

20-5794     20-3234 

4248 

'4 

13-3664 

24-0525 

'5 

23-6133 

11-2698 

4293 

20§ 

21-6056     20-1549 

'7 

i  ri  1  1  1 

8-0040 

4249 

3o§ 

8-3907 

25-4879 

22§ 

18-5596 

13-4099 

77    4'5 

9'5 

4294 

24§ 

23-7490     20-9930 

'5 

13-3056 

8-7010 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  82*7  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  88»'9  at  Dec.  +  77°. 
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ZONE    +    76°. 


B.  I). 

B.  D. 

Xo. 

Diain. 

X.                                ?/• 

Diam.              x.                     y. 

No.             Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

1  'him. 

X. 

y* 

No. 

M«g. 

R.A.  i  ih  om  to  i  ih  i5m-  —  contd. 

R.A 

iih  15™  to  i 

ih  30™- 

—contd. 

Centre        R.A.  i  i>>  o»>  Dec.  +  76°              R.A.  nh  15™  Dw.  +  77" 

Ontre      R.A.  nt  30'"  Dee.  +  76°            R.A.  iih  i5m  Dec.  +-77° 

Plate 

3420.      1897,  April  13.         Plate  3391.      1897,  March  8. 

Plate 

3056.    1896,  April  i.         Plate 

3391.     1897,  March  8. 

4295 

34§ 

147811 

21-8796 

4i§       4-41  1  5     10-1605 

7  6"  4  14      8-8 

4343 

4* 

5-6286 

23-9519 

5 

1  5-8612 

117195 

0 

m. 

4296 

5 

157039 

21-2485 

4344 

573 

4-1820 

24-8310 

5°? 

,5-3583 

,2-5646 

77    433 

8-5 

4297 

5t 

21-7738 

21-5108 

4!     11-3647       9"34f7 

4345 

10 

,2-2500 

240935 

6 

22-4578 

,2-2789 

4298 

'  2  3i$ 

21-8798 

21-7908 

2  1        1  1-4886       9  6174 

76  422     9-4 

4346 

5* 

,2-3971 

4 

22-5741 

,27469 

4299 

- 

15-4230 

22-6760 

6     |    5-1051 

10-9146 

1 

4347 

8t 

47877 

25  2376 

8 

'4-9363 

,2-9465 

4300 

7 

16-6381 

22-9530 

7 

6-3324     11-1134 

4348 

29§ 

8-1530 

25-5004 

24*! 

19  2770 

13-4871 

77    435 

9-1 

4301 

6 

20-581  5 

22-6293 

4! 

10-2478     10-5359 

43-59 

10 

I2-3738 

25-5613 

10 

22-4863 

,3  7516 

4302 

6 

21-4427 

22-4368 

4 

11-09^3     10-2899 

•4303!  64-; 

22   7802 

227352 

12-4462     10-4992 

76  423     8-3 

69! 

2-1454 

22-9558 

76   423  !    8-3 

43°4       9 

23-3205 

22-7501 

7 

12-9- 

10-4820 

1 

43°5     2i§ 

14-0350 

23-3881 

18 

3-7639 

II-7.58 

4306 
43°7 

7 
5* 

21-529, 

21-8971 

23-1  164 
23-2964 

4 

1  1  -6008 

,1-1,84 

R.A.  i  ih  30™ 

tO    IIh  L 

r5m 

4308 

12 

22-3837 

23-8490 

10 

12   1236 

11-6380 

Jeiitre      R  A. 

nh  30™  Dec 

.  +  76  °            R.A 

.  nh  45m  Dec.  +77° 

4309 

IO 

237553 

23-8942 

8 

'3'4946 

11-5951 

Plate 

3056.     1896 

.  April  i.        I'lat*  3452.      1897 

,  April  29. 

4310 

8 

14-9329 

24-7178 

st 

4-7468 

12-9819 

m. 

43.1 

4* 

I6-3433 

24-7528 

4 

6-1546 

12-9262 

435° 

5 

16-7395 

14-0735 

8 

5-8290 

2-2360 

43'2 

5t 

18-3067 

24-8083 

4* 

8-1165 

12-8569 

435' 

'4 

,6-9448 

14-6716 

16 

6-0688 

2-8,67 

43'3 

8 

I8-42OO 

24-0045 

r 
5 

8-1801 

12-0480 

4352 

16 

'77743 

14-3105 

'9 

6-8768 

2-407, 

76    431 

9'5 

43'4 

10 

I9-2752 

24-0140 

7 

9-0355 

I2'ooi  5 

43  5  3 

3'S 

23'"55 

15-0785 

34S 

12   2501 

2-8470 

76    433 

9'5 

43'5 

38§ 

14-9301 

25-3625 

43§ 

47835 

I  3-6246 

77    423       9'1 

4354 

5* 

21-3089 

1  5-1966 

4* 

IO-4530 

3-0748 

43'6 

IO 

18-5154       25-4315 

9 

8-3672 

13-4652 

4355 

5* 

15-893, 

16-5636 

4* 

5-1346 

4-7702 

43'7 

'7 

22-2O16       25-1IOO 

12 

12-0228 

1  2-9060 

4 

I3-I287 

47°47 

43'S 

16 

20-91  1  5     26-01  30 

12 

10-7916 

13-8913 

4357 

4 

,6-8865 

,7-1529 

5 

6-1618 

4358 

6 

19-3822 

17-0923 

6 

8-6462 

5-°853 

38§            3-3348 

8-0571 

76    412       87 

4359 

26$ 

21-7688 

17-6778 

28S 

11-0653 

5-52,5 

76    432 

9'' 

24-3'35     23-3112 

77    430       89 

4360 

1  1 

22-8237 

'7  8497 

'3 

12-1300 

5-6262 

83§ 

25-5529    24-98 

77    453       8-5 

4 

13-749° 

5-9097 

4362 

4 

'5-8735 

17-8963 

4 

5-1956 

6-1035 

4363 

1  1 

,6-9,6, 

,8-80,8 

'7 

6-293  i 

6-9442 

RV       i  jh    T  rm   fn    T  i*1    -?rim 

4364 

7 

H-8977 

,9-1290 

10 

4-30I3 

7-3948 

»ZX«       A    1          i  j          t-U      1    1          O 

4365 

4* 

,7-,  561 

197227 

4 

6-5900 

7-8458 

Centie      R.A. 

,,h  30m  Dec.  +76°           R.A.  nh  15'"  Dec.  +77° 

4366 

'7§ 

21-6752 

19-3227 

18 

11-0725 

7-1715 

Plate  3056.     1896,  April  i.         Plate  3391.     1*97,  March  8. 

4367 

6* 

23-3542 

19-7805 

8 

127807 

£.       O 

7-5246 

o                        "l- 

4368 

3 

4-2658 

8-8328 

43'9 

'3 

6-7450 

14-2104 

8 

17-5926       2-0668 

4369 

7 

17-7805 

20-4296 

c 

7-2570 

8-5134 

4320 

6 

"•5833     '4'333° 

437° 

7 

18-1865 

20-2795 

7 

7-6539 

8-3379 

4321 

9 

9-275-; 

'4-2055 

437' 

'3 

21-3694 

20-5594 

'4 

10-8445 

8-4254 

22$ 

12-1244 

14-2889 

20 

22-9574       2-4863 

76    43°      9'3 

43/2 

12 

23-5995 

20-3132 

12 

I3-0555 

8-0396 

4323 

6 

7-5079 

'5-3524 

4* 

18-2812       3-2556 

4373 

I  I 

24-2152 

20-9680 

I  I 

137111 

8-6559 

4324 

9 

11-2687 

15-8645 

6 

22'OOlS          4-0030 

4374 

6 

'5-3351 

21-5250 

7 

4-8804 

9-7559 

4325 

2^ 

1  1-4863 

'5-3737 

46§ 

22-2523           3->26o 

76    427      9-1 

4375 

4 

18-4734 

21-1654 

4 

7-9900 

9-2043 

4326 

10 

5-5867 

16-0467 

7 

16-3209          3'8243 

4376 

18 

14-3866 

22-1615 

22^ 

3-9755 

10-4487 

4327 

26i5 

59830 

16-8823 

3°§ 

16-6630          4-6839 

76    424      9-4 

4377 

'9 

14-5113 

22-4807 

24S 

4-1  167 

10-7627 

4328 

i8g 

11-7808 

16-4255 

igS     22-4792       4-5950 

76   428      9-4 

4378 

8* 

16-0006 

22-3162 

7 

5-595° 

10-5060 

4329 

8 

13-2098 

16-2506 

6*  123-9162      4-5138 

4379 

9 

16-3313 

21-8693 

9 

5-8951 

,0-0403 

4330 

>27§ 

11-8558 

17-8379 

37§     22-4641 

6-0105 

76    429      9-3 

438o 

3* 

20  1386 

22-5820 

3 

9-7400 

10-5177 

433i 

,  i 

11-1633 

18-9370 

7       21-7021 

7-0643 

438i 

5* 

15-5133 

22-9904 

5 

5-I499 

•2082 

4332 

6 

11-8341 

18-5793 

5       22-3975 

6-7462 

4382 

18 

17-5781 

23-5045 

i9§ 

7-2405 

•5945 

4333 

9 

12-9725 

18-0528 

6      23-5651 

5-2966 

4383 

27§ 

17-8092 

237796 

23§ 

7-4883 

•8550 

4334 

12 

13-6506 

18-5320 

9      24-2113 

6-8169 

4384 

51$ 

22-2170 

2  3  -6"2  5  o 

44§ 

11-8765 

•4314 

77   441 

8-5 

4335 

2, 

4-2732 

20-8909 

1  8       14-7008 

8-5761 

4385 

6« 

23-2339 

23-5779 

7 

12-8894 

•3196 

4336 

I  I 

11-0123 

20-5698 

8       21-4479 

8-6844 

4386 

3 

12-9670 

•2657 

4337 

8 

10-5217 

21-7142 

5       20-8885 

97944 

4387 

'3 

24-3295 

23-47^ 

'4 

13-9797 

i  -i  520 

4338 

5 

13-8878 

2  1-5220 

4* 

24-2593 

98153 

4388 

29§ 

15-5254 

24-6172 

263 

>-2595 

12-8316 

77   438 

9'4 

4339 

6* 

3-8255 

22-218O 

6 

14-1685 

9-8725 

4389 

4 

9-5763 

12-2919 

434° 

16 

6-8780 

22-9030 

IO 

I7-I743 

10-7476 

439° 

5 

12-051  1 

12-4890 

1  1 

13-8963 

22-0755 

7 

24-2309 

10-3690 

439' 

4 

12-3691 

12-4432 

4342 

47§ 

37422 

23-33I8 

3'§ 

I4-OI55 

10-9785 

77    43°      8-9 

4392 

4 

12-3930 

12-1541 

i  restau  interval  represents  very  nearly  5'  =  82S'7  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  SS'-g  at  Dec.  + 

77°. 
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ZONE    +    76° 


No. 

1   if  .,  ,  .. 

B.  D. 

B.  D. 

y- 

1  '1  111  Jl  . 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Oiam. 

X. 

y- 

j/. 

No.             Mag. 

R.A.  i  ih  3<Dm  to  i  ih  45m  —  contd. 

R.A.  1  1'1  45m  to  i2h  om  —  contd. 

Centre      R.A.  nh  30™  Dec.  +76"            R.A.  n1^""  Dec.  +77' 

Centre       R.A.  i2h  o1"  Dec.  +  76°              R.A.  nh  45-"  Dec.  +77' 

Plate  3056.     1896,  April  i.         Plate  3452.     1897,  April  29. 

Plate  3465.     1897,  Mays-         Plate  3452.     1897,  April  29. 

m. 

m. 

4393 

8* 

15-7023 

25-0507 

8 

5-4665 

'3-2543 

4445 

8 

13-5452 

23'5°39 

10 

23-8052 

11-7865 

4394 

5 

6-8445 

13-9082 

4446 

6       16-8758 

12-4734 

4395 

6* 

20-6616 

25-8855 

7 

10-4648 

13-7816 

4447 

4     !  19-6184 

12-8832 

4396 

4 

11-9205 

13-0691 

4448 

4 

19-7941 

12-8477 

4397 

'4 

23-2130    25-3975 

i6§ 

12-9787 

13-1401 

4449 

15 

4-I057 

25-4646 

18       14-2605 

'3-1445 

4398 

I7* 

23-3327    25-9574 

16 

13-1342 

13-6874 

4450 

10 

57388 

25-3579 

16       15-8956 

13-1421 

4399 

'7 

23-5151     258613 

'7 

13-3103 

13-5850 

77    444 

9'5 

445' 

5 

17-7150 

13-7887 

4400 

16 

23-9393     25-8364 

'7§     '3"73°5 

'3'5334 

77    445  ;    9'5 

4452 

21 

9-2166 

25'5932 

*'§ 

'9'3524 

'3-5963 

4453 

8 

"•3874 

25'3237 

I  2 

2'"5353 

13-4659 

4454 

42§ 

I3-3037 

24-7656 

44§   :  23"4«50 

13-0315 

77    458 

8-8 

R.A.   llh  45m  to  I2h  om 

4455 

9 

13-7582 

25-2001 

17       23-9080 

13-4928 

Centre       R.A.  12''  om  Dec.  +76"             R.A.  i  ih  45'"  Dec.  +  77° 

48$    125-6093 

10-0821 

76    441 

8'9 

Plate  3465.     1897,  May  5.         Plate  3452.     1897,  April  29. 

/• 

6ig     26-9275 

12-6742 

77    462 

8-0 

8_ 

o 

m. 

7°§ 

1-6197 

22-9062 

77    44i 

'5 

4401 

1  1 

3-3755 

14-3345 

14       14-2390 

1-9910 

' 

44°2 

24§ 

6  0145 

14-2133 

27§   '•  16-8795 

2-0388 

44°3 

4 

6-2366 

i4-3  '59 

4*     17-0966 

2-1569 

R.A.  1  2h  om  to  1  2h  1  5™ 

4404 

7 

7-0860 

15-6649 

9      '7-8555  '   v^i 

4405 

7 

7-9963 

15-1997 

12           18-7932 

3-1483 

Centre        R.A.  I2h  om  Dec.  +76°               R.A.  I2h  15"'  Dec.  +  77° 

4406 

26§ 

x 

17-1330 

25§     16-0595 

4-9090 

Plate  3465.     1897,  May  5.          Plate  3412.     1897,  April  8. 

4407 

4 

5-6109 

17-1793 

5 

10-2880 

4-9710 

O 

m. 

4408 

4 

9-5735 

'5-9843 

7*    20-3203 

4-0298 

4456 

16 

14-0395 

14-8804 

10 

3-1948       3-1127 

4409 

8 

10-3479 

16-1927 

8 

21-0778 

4-2865 

4457 

5 

15-3845 

'4-7I95 

4* 

4-5246      2-8715 

44'° 

12 

13-4819 

16-5155 

'9 

24-1868 

4-8097 

4458 

28§ 

177386 

14-0613 

33§ 

6-8367 

2-0708 

76    443 

9-0 

44" 

3* 

4-1053 

17-8544 

5 

14-7442 

5-5507 

4459 

'4 

14-1  IO2 

15-8430 

9 

3'3233 

4-0695 

44'2 

11 

5-I738 

177847 

14      15-8153 

5-5468 

4460 

19*5      17-0223 

'5-7398 

6-2230 

37897 

44'3 

20§ 

5-3526 

17-573° 

2I§ 

16-0063 

4461 

10       17-3157 

16-8466 

7 

6-5832 

4-8756 

4414 

7 

8-0148 

i7-'594 

8       18-6882 

5-1058 

4462 

u       21-6864 

16  5500 

8 

10-9270 

4'3'33 

44'5 

5 

8-6707 

17-6635 

6       19-3085 

5-6522 

4463 

7* 

23-4345 

16-5421 

4 

12-6703 

4-I993 

4416 

5 

9-8471 

16-961  1 

5*    20-5301 

5-0219 

4464 

8        14-0545 

17-6070 

6 

3'3742 

5-8325 

44'7 

4 

1  1-4022 

17-1049 

5t 

22*0740 

5-2657 

4465 

5       16-6804 

17-8907 

4418 

7 

12-2179 

16-9382 

9 

22-8980 

5-1526 

4466 

6*     20-0185 

17-0311 

5         9-2927 

4-8976 

4419 

10 

12-9750 

16-8657 

12 

23-6593 

5-1256 

4467 

14       21-5549 

17-4435 

1  1        10-8489 

5-2128 

4420 

6 

37840 

18-5218 

1O 

H'3795 

6-1954 

4468 

2I§     '•   14-4240 

18-4750 

21               3-7943 

6-6763 

76    440       9-5 

4421 

9 

6-2720 

18-1912 

'3 

16-8847 

6-0240 

4469 

8       18-1338 

18-6465 

7         7-5085 

6-6234 

4422 

1  1 

10-6173 

18-6710 

'5 

21-1897 

6-7774 

447° 

1  5       18-6242 

18-2638 

13         7-9753 

6-2103 

4423 

8 

117530 

18-1264 

1  1 

22-3600      6-3074 

447' 

5*  i  23-4080 

18-8821 

4 

12-7854 

6-5403 

4424 

4 

14-2048 

7-'545 

4472 

6*     23-4343 

18-8231 

5 

12-8124 

6-4799 

4425 

5* 

4-2820 

'9-5374 

8 

14-8137      7-2399 

4473 

7       '4'3562 

19-9142 

4 

3-8158 

8-1183 

4426 

22§ 

6-1787 

'9'5452 

25§ 

167047       7-3685 

76    435 

9'4 

4474 

8       17-2149 

19-6571 

5 

6-6531 

7-6860 

4427 

4t 

7-8268 

19-3847 

4 

18-35*8 

7-3I33 

4475 

18       18-5573 

19-1719 

15 

7-9617 

7-1212 

4428 

9 

9-4026 

19-1596 

'4 

19-9495 

7-1903 

4476 

5       18-7170 

19-7494 

5 

8-1594 

7-6887 

4429 

1  1 

9-354°    20-9233 

i7 

19-7863 

8-9460 

4477 

5 

15-2146 

20-0185 

4 

4-6814 

8-1705 

4430 

4t 

10-2168    20-5572 

4 

20-6712 

8-6376 

4478 

20'7334 

443' 

1  1 

13-7020 

20-6392 

'3 

24-1470 

8-9375 

4479 

34§     '5"2372 

21-6878 

34! 

4-8024 

9-8336 

76    441 

8-9 

4432 

4* 

4-0278 

2i'5°53 

7 

H'4343 

9-1878 

4480 

5       i5'2577 

2  1-5646 

4         4-8i47 

9-7095 

4433 

7t 

5-4911 

21-7336 

8 

15-8768 

9-5118 

4481 

10       16-0100 

2I-I305 

6 

5-5389 

9-2293 

4434 

'7 

5-6518 

21-6639 

20§ 

16-0453 

4482 

22§        I7-47I9 

2I-7528 

2'§ 

7-0367 

9-7626 

76    442 

9'4 

4435 

64$ 

13-1924 

21-4542 

75§ 

23-5850 

9-7171 

76    439  I    77 

4483 

8 

I7-9758 

2  1-0380 

5 

7-4953 

9-0203 

4436 

3* 

7-9493 

22-9009 

4 

18-2570 

10  8291 

4484 

5*    22-6897 

21-4881 

4       12-2291 

9-1841 

4437 

4 

18-2626 

10-6633 

4485 

20          23-0213 

2I-2O7O 

12       12-5408 

8-8790 

4438 

7 

10-2342 

22-8575 

10 

20-5417 

10-9309 

4486 

12          23-8969 

2I-5I7I 

10       I3435I       9'i368 

4439 

7 

12-7249    22-6855 

1  1 

23-0390 

10-9167 

4487 

12           I5-5077 

22-I3I  I 

9         5-0972 

10-2592 

4440 
444' 

23§ 

5t 

12-7880 
9-6820 

21-7762 

35§ 
6 

23-1608 
19-9723 

10-0148 
1  1-1702 

76    438 

9'5 

4488 
4489 

6     '  19-1469 
24     '  22-2398 

22-9540 
22-5690 

4 

8-7794 
11-8443 

10-8592 
10-2868 

4442 

17 

97178 

23-3605 

'9 

I9-9953 

1  1-4019 

449° 

14       14-9367 

23"°543 

9 

4-5854 

1  1-2149 

4443 

23§ 

11-5180 

237598 

24§ 

21-7657 

11-9147 

K   2210 

9'4 

449' 

5     '  16-4965 

4 

6-1543 

1  1-2980 

4444 

6 

12-7900 

23-5300 

9 

23-0498 

"•7659 

4492 

8 

18-2319 

23-0858 

6* 

7-8760 

1  1-0462 

i  rdseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  82'7  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  88«-9  at  Dec.  +  77°. 

GREENWICH  ASTROGKAPIHC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    76°. 


397 


No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

z. 

- 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

I. 

y- 

B.  D. 

No. 

Mag. 

No.             Mag. 

R.A.  i2h  om  to  i2h  15™  —  contd. 

Centre       R.A.  11*  o">  Dec.  +  76"             R.A.  12"  15™  Dec.  +  77° 
Plate  3465.     1897,  May  5.           Plate  3412.     1897,  April  8. 

R.A.  i2h  i5mto  i2h  30™  —  contd. 

Centre      R.A.  i2h  30"'  Dec.  +  76°              R.A.  I2h  15™  Dec.  +  77° 
Plate  3444.     1897,  April  26.         Plate  3412.     1897,  April  8. 

4493 
4494 
4495 
4496 
4497 
4498 

4499 
4500 
4501 

6       18-2696 
6      21-0295 

22          22-2993 

5       14-6604 

44§     '6-7175 
14      21-5862 

4*     '8-3530 
4*     20-3955 

22           23-9585 

23-1220 
23-3119 

2.V3734 
24-4274 

24-1918 
24-4249 
25-1641 
25-9021 
26-0220 

5 
4 
16 

4 

9 
4 

4 

'7 

7'9'47 
10-6821 
1  1-95  iS 

4-3937 
6-4327 
1  1*3063 
8-1242 
10-2078 
13-7652 

1-0828 

1-0x78 
2-6041 
2-2417 
2-1823 
3-1130 
13-7290 

0 

77    466 

77    462 
77    465 

III. 

8-0 
9'4 

454' 
4542 
4543 
4544 
4545 

5* 
6* 

7* 
5°S 
4* 

7-7848 
13-8823 

57793 
8-8698 

5-4398 

24-5764 

247755 
25-8675 
25-2948 
26-1039 

6       17-9893     12-4662 
6      24-0580     13-0750 
7       15-9005     13-6228 
4_6§     19-0213     13-2545 
5       15-5487     13-8343 

0 

77    474 

m. 

8-1 

47§     25-0915      9-1460 

76    457 

8-5 

Centre       R.A 
Plate 

R.A.  1  2h  3om  to  1  2h  45m 

I2h  30™  Dec.  +  76°             R.A.  i2h  45™  Dec.  +  77* 
3444.     1897,  April  26.          Plate  3459.     1897,  May  i. 

45§     25-3198  i  23-2636 

30 

2-7496 
3-0605 

97231 
13-0243 

76    439      7'7 
77    458       8-8 
77    469      8-9 

4546 
4547 
4548 
4549 
455° 
455' 
4552. 
4553 
4554 
4555 
4556 
4557 
4558 
4559 

4561 
4562 
4563 
4564 
4565 
4566 

4567 
4568 

4569 
457° 
457' 
4572 
4573 
4574 
4575 
4576 
4577 

5 

'5 
6 

«7J 

5 
'4 
4t 
7 
1  1 

"3 

22§ 

4 

47§ 

3°§ 

22§ 

7 
4 

1  1 

10 

8* 
8* 
4* 

'4 
1  1 

10 

19-7090 
21-4154 
22  8328 

21  "16OO 

23-5734 
20-4468 

I7-5955 
I7-7957 
2O-O835 
22*0650 
15-8203 
16-4418 
I7-O1O3 
18-8695 
17-3089 
20-5640 

14-6503 
16-8152 
16-0478 
17-3316 
19-2146 
20-5II5 
20-6320 
23-1096 
23-2727 
15-8407 

23-5619 
I5-8820 
18-7586 

15-2006 
16-0532 
15-7240 
16-2652 
17-0848 
167953 
17-7292 
18-0180 
18-2066 
18-1252 
18-4799 
18-9288 
19-1798 
19-0050 
19-4873 
20*6090 

20  6639 

20-7873 
21-3865 
22-4742 
2I-9I50 
22-7859 
23-2037 
23-1729 
23-28Z7 

24-I358 

24-8222 
25-5388 
25-8652 

5 
'7 
7 
23 
6 
20 

5 
8 

1  1 
ii 

5 

+»§ 

6 

'7 
5 
4°§ 

2I§ 

8 
5* 

8 

9 

8 

8 
4 

4 

12 

'5 
1  1 

8-8701 
10-6284 
12-0215 

3-5644 
10-4391 

12-8293 
9-7681 
6-9398 
7-1520 

9'4295 
11-4304 
5-2276 
5-8622 
6-4196 

8-3044 
6-8186 
10  0700 
12-8920 
4-1767 

6-3753 
5-6779 
6-9254 
8-8586 
lo'iSoo 
10-2983 
127765 
12-9518 

5-5798 
12-651  1 
13-3222 

5-7075 
8'6ooi 

3-I837 
3-9231 

3-505° 
4-5859 
4-9708 

4-5267 
5-6566 
6-1276 
6-3038 
6-0753 
6-3045 
7-1498 

7-359I 
7-1503 

7-5I44 
8-7308 

8-5795 
86605 
9-0778 
9-5386 
10-6704 
10-0344 
10-7824 
1  1-  1  169 
1  1-0764 
1  1-0290 
1  1-2009 
12-3450 
12-2187 
12-5363 
137422 
13-8837 

o 

76    455 

76  465 

76    458 
76    460 
76    462 

76   457 
76    459 

76    463 

77    477 
77    481 

m. 

9'3 

9'5 

9'4 
9-2 

7-2 

8-5 
9-2 

8-1 

9'5 
9'5 

R.A.  i2h  i5m  to  i2h  30™ 

Centre       R.A.  12''  3om  Dec.  +  76°              R.A.  I2>>  ism  Dec.  +  77° 
Plate  3444.     1897,  April  26.          Plate  3412.     1897,  April  8. 

45°2 

45°3 

45°5 
4506 

45°7 
4508 
4509 
4510 

45" 
4512 

45'3 
45'4 
45'5 
4516 

45'7 
4518 

45'9 
4520 

4521 
4522 

4523 
4524 

4525 
4526 

4527 
4528 

4529 

453° 
453' 
4532 
4533 
4534 
4>35 
4536 
4537 
4538 
4539 
454° 

>3§ 

7 
7 

12 

5 
5 

33§ 
33§ 

5 

'5 

4* 
4 
7 
6 
10 

9 
6 

4 
7 
16 
10 

4 
8 

7 

24§ 

9 

7* 
37§ 

4* 
4* 

5 
7 

1  1-1806 
11-0765 

12-4495 
4-6811 
8-3820 
5-4683 
6-4184 

6-4793 
8-3069 
13-8700 
3-5196 
3-5531 
57833 
"•9595 
12-9705 
13-4600 
4-1993 
6-4632 
7-3671 
8-0400 
9'5598 

5-6268 
8-5786 
10-0825 

10-4313 
12-3082 
12-9903 
4-8671 
9-2615 
4-1488 
4-6482 

5-0463 
5-1724 

9-0843 
11-3356 
12-1476 
12-2132 

7-1748 

14-0425 
15-6250 
1  5-6396 
16  6267 
16-4225 
17-1638 

'7 
6 

7 
1  1 

5 

5 

12 

351 

6 
'4 

4 
8 
6 

9 

1 

4 
7 
'3 
9 
4 
9 
9 

1  1 

9 
7 

5 
4 
4 
18 

'4 
5 
8 

22-0843 
21-871  1 

15-4263 
19-1319 
16-172  1 
17-0950 
17-1701 
l8-99;o 

14-1302 

'4"'734 
16-3905 

22-5540 
23-5824 
24-0695 

I4-7325 
17-0333 
17-8987 
18-5788 
20-1008 

16-0750 
18-9898 
20-4671 
20-8550 
22-7405 
23-4216 
15-2358 

19-5987 
14-4027 

I4-9573 

15-4626 
19-3486 

2i'5775 
22-4104 
22-4605 
I7-39Z5 

2-1851 

37563 
3-8651 

4-3277 

4'374° 
4-9158 

5-'834 

6-2447 
6'i  1  50 
6-3742 
6-7740 
6-5659 
6-6001 
7-4283 
6-9845 
7-5645 
7-5084 
7-5129 

87348 
8-7558 
9-4164 

9'8392 
9-2948 

9'2393 
9-2550 

9'9°73 
I0'5593 
11-5693 
10-7928 
1-3165 
1-0945 
1-6483 

2'OIOO 

'7043 
1-9820 
12-2121 

0 

76    447 
76    449 

76    446 
76    448 

76    445 

76    453 
77    469 

77    476 

111. 

8-5 
8-2 

8-8 
9'S 

9'S 

87 
8-9 

9'4 

I7-5555 
17-3643 

17-0550 
18-6256 
18-4941 
18-6064 
18-5900 
18-3139 
18-3145 
19-7663 
19-1695 
19-6906 
19-5870 
19-4904 
20-4817 

2  1-0048 
21-4677 

2P222  1 
2I-0370 
2POO63 

22-2O7I 
22-5660 

23-II03 
23-6053 

23-3774 
23-6708 
23-8809 
23-5159 

24-3612 

37§ 

2-5324 

9-4032 

/6    453       87 

Centre        R.A 
Plate 

R.A.  i2h  45m  to  i3h  om 

.  i3h  om  Dec.  +76°              R.A.  I2h  45™  Dec.  +  77° 
3417.     1897,  April  10.          Plate  3459.     1897,  May  2. 

4578 

4579 
4580 
4581 
4582 

4 

5 
9 

5-3298 
6-0293 
6-3219   i 
7-5654 
9-6073 

14-4071 
14-6501 
14-9168 
I4-7172 
14-I540 

10       16-1502 
3*     16-8292 

4     'I8-3597 
35§   ,20-4334 

2-2114 

2-4988 

2-6660 
2-2370 

0 

76  472 

ra. 
9'2 

i  r&seau  interval  represents  very  nearly  5'  =  82'7  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  SS'-g  at  Dec.  +  77°. 

GREENWICH  ASTUOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


Z  O  N  E    +    76°. 


is.  i>. 

| 

B.  D. 

Xo. 

I'inrn. 

X. 

hiani 

VD 

. 

Oiittll 

if* 

No. 

Mag. 

1  M;t  in 

No. 

Mag. 

R.A.  12''  45"'  to  13''  om  —  conttl. 

R.A.  13'  om  to  !3h  15'" 

Centre        R.A.  13''  om  Dee.  +76°               R.A.  12''  45'"  Dec.  +77° 

Centre       R.A.  13''  om  Di-c.  +76°               K.A.  13''  15""  Deo.  +77° 

Plate  3417.     1897.  Apiil  10.          Plate  3459.     1897,  May  2. 

Plate  3417.     1897,  April  10.           Plate  6056.     1902,  May  7. 

4583 

8 

10-0415 

14-8798 

4t 

20-8188 

2-9935 

o                      m. 

4638 

'7       23-5749 

•4-8363 

10 

12-6989 

2-6205 

o                        11). 

4584 

88§ 

10-9930 

14-1095 

»73 

21  '821  I 

2-2820 

76    473       6-0 

4639 

4       15-0208 

'5-5049 

4585 

15 

3-5157 

15-7920 

10       14-2485 

3H749 

4640 

4O§      19-3851 

I5-459I 

38j 

8-5588      3-5106 

76    478       8-8 

4586 

22§ 

3-8106    15-3318 

17        14-5723 

3"°353 

76    467 

9'5 

4641 

27§     20-4834 

15-5161 

25S 

9-6572      3-4975 

76    479      8-9 

4587 

3'§ 

4-2748     15-3755 

3>§    '  15-0323 

3-1088 

76    468 

9'4 

173     21-4227 

15-2257 

I  I 

10-5759      3-1480 

4588 

4 

6-8508     15-1402 

4643 

8 

23'4653 

1  5-8980 

5t 

12  6587           3-6891 

4589 

21§ 

7-5139     157166 

23§   i  18-2433 

3'6594 

76    469 

9'5 

4644 

12 

17-2156 

16-3626 

9 

6-4499          4-55'5 

4590 

26§ 

8-6881     15-3498 

32§     !   19-4373 

3-3734 

76    471 

8-8 

4645 

23§ 

18-801  5 

i6-5437 

8-0438          4-6295 

76    477       8-9 

4591 

6 

9-0530    15-6299 

5 

19-7847 

3-6765 

4646 

1  6:j 

18-8287 

16  7782 

12 

8-0885 

4-8620 

4592 

5 

9'3448 

I5-4375 

464" 

4 

2    1-3833        ;      I6-21I9 

4593 

6 

10-7419 

15-1687 

4648 

5 

22-4696 

16-0578 

3* 

1  I-6-I8 

3-9140 

4594 

4 

11-0715 

15-8843 

4649 

6 

22-4905 

16-8225 

3* 

H-7447 

46709 

4595 

4 

11-3484 

I5-4I75 

4650 

4 

22-990O 

16-6775 

3 

I2-23I2 

4-4963 

4596 

1  1 

4-1105 

16-9443 

7 

14-7678 

4-6631 

4651 

i6§ 

I4-48q2 

17-7820 

IO 

3-82OI 

6-1418 

4597 

6 

7-4142 

16-9425 

4 

18-0628 

4-8748 

4652 

5 

I6-34O6 

•7-9745 

4 

5-6807 

6-2  146 

4598 

5* 

8-1695 

16-0297 

5 

18-8758 

4-0158 

4653 

3°§ 

24-4903 

17-6269 

24§ 

13-7890 

5-.U95 

76    482 

9'5 

4599 

6 

9-1128 

16-6645 

4t 

19-7800 

4-7109 

4654 

4 

14-65O6 

18-6012 

.* 

4'°354 

6-9490 

4600 

1  1 

10-3717 

16-0350 

9 

2I-077O 

4-1651 

4655 

4 

I5-8503 

18-8455 

4601 

I2§ 

10-7243 

16-2493 

10 

21-41  1  8 

4-4019 

4656 

4 

I6-7740 

18-2889 

4602 

4 

11-2505 

16-4303 

4657 

7 

I8-0345 

18-0160 

5t 

7-3716 

6-1479 

4603 

H 

3-8000 

17-9673 

10 

14-3898 

5-6643 

. 

4658 

'71 

19-32I5 

19-6062 

'4 

8-7595 

7-6512 

4604 

10 

5-0890 

17-5334 

9 

15-7018 

5-3i4° 

4659 

3 

20-4O04 

19  1  178 

4605 

4 

5-1177 

17-1937 

4660 

4 

187787 

20-9850 

3* 

8-3012 

9-061  1 

4606 

6 

12-4685 

17-6839 

3* 

23-0512 

5-9497 

4661 

10 

I9-9406 

20-2099 

8 

9-4139 

8-2142 

4607 

5 

12-6463 

17-2652 

4662 

23§ 

I7-59CS 

21-21  50 

22§ 

7-1334 

9-3694 

76    476 

8-9 

4608 

24§ 

13-3067 

17-3117 

3°§ 

23-9205 

5-6282 

76    475 

9'5 

4663 

4 

17-7809 

2I-8344 

4609 

4 

9-759° 

18-8126 

4664 

9 

I7-8874 

21-1580 

7 

7-4234 

9-2927 

4610 

5 

12-1707 

18-0948 

3* 

22-7367 

6-3370 

4665 

6 

20-7247 

21-5086 

4 

10-2790 

9-4605 

461  1 

6 

4-338o 

i9'3954 

3 

14-8308 

7'i245 

4666 

32§ 

22-68I9 

21-1640 

22;$ 

12-2097 

8-9905 

76    481 

9'' 

4612 

7 

10-2292 

19-0040 

4 

20-7390 

7-ii75 

4667 

7* 

23-221    I 

21-4798 

3 

12-7679 

9-2737 

4613 

23§ 

12-0673 

19-5850 

29$ 

22-5357 

7-8159 

4668 

10 

2I-6846 

22-OO55 

6 

1  1-2697 

9-8913 

4614 

10 

7'5°53 

20-2177 

6 

17-9408 

8-1507 

4669 

IO 

I6-2533 

23-7195 

4 

5-9597 

11-9518 

4615 

4 

n'3'47 

20-8233 

4670 

26§ 

16-6246 

26^ 

6-3381 

12-0801 

77    501 

9'3 

4616 

i6§ 

12-3042 

2O'86l2 

17 

22-6890 

9-1062 

4671 

34§ 

I6748O 

23-9116 

29§ 

6-4634 

12-1  1  16 

77    502 

8-7 

4617 

2O§ 

9-2176 

21-7512 

15 

19-5501 

9-7927 

4672 

5 

18^480 

23-9368 

4618 

7 

9-8975 

21-6041 

5 

20-2391 

9-6894 

4673 

1  1 

18-8016 

23-II12 

6 

8-4613 

1  1-1842 

4619 

3 

10-0290 

21-4269 

4674 

5 

18-9180 

23-3522 

3* 

8-5921 

11-4175 

4620 

37§ 

127718 

21'5377 

38§ 

23-1113 

9-8101 

76    474 

8-8 

4675 

IO 

20-0978     23-6999 

7     :   9'795° 

11-6889 

4621 

'98 

13-7110 

21-4894 

Slg 

240515 

9-8241 

46/6 

42§ 

21  'I  582    i  23-8462 

37§ 

10-8582 

1  1-7640 

77    5°5 

8-3 

4622 

'9 

5-8245 

22-6036 

1O 

16-1085 

10-4222 

4677 

5 

14-4622    24-1774 

3* 

4-2019 

12-5223 

4623 

23§ 

8-5169 

22-1469 

20§ 

18-8263 

10-1419 

4678 

4 

16-8274     M'4588 

4624 

7 

12-9120 

22-5819 

6 

23-1822 

10-8616 

4679 

9 

14-8590 

25-1088 

6 

4-6548 

13-4306 

4625 

12 

4-5636 

23-2068 

7 

14-8103 

10-9425 

4680 

3* 

15-5221 

25-0259 

3* 

13-3038 

4626 

6* 

4-8767 

23-5872 

4* 

1  5  '0991 

1  1-3432 

T 
4627 

4 

T        /       / 

9-6279 

23-7541 

T 

3* 

19-8302 

1-1-8181 

37§ 

2-3458 

9-9965 

76    474 

8-8 

4628 

f 

*5§ 

1  1-6293 

23-1853 

H 

21-8628 

1  1-3806 

4629 

20§ 

1  1-8198 

23-5069 

17 

22-0313     11-7152 

4630 

4631 
4632 

5 
5 

8-8870 
9'9563 
13-4923 

24-3378 
H'3434 
24"2339 

4 

22§ 

19-0510 
2.0-1  168 

12-4264 

77    494 

9'5 

R.A.  i3h  i5m  to  i3h  30™ 

Centre     R.A.  i3>>  30™  Dec.  -4-  76°             R.A.  i3h  15™  Dee.  +77° 

4633 

6 

13-5699 

24-5187 

5 

237105 

12-8389 

Plate  3140.    1896,  May  15.          Plate  6056.     1902,  May  7. 

4634 

27§ 

9-3221 

25-3507 

'7§ 

19-4202 

13-3904 

o 

m. 

4635 

18 

107793 

25-0968 

'3 

20-8890 

13-2334 

4681 

i8§ 

5-8980 

14-9843 

'4 

16-6981 

2-7912 

4636 

1  1 

11-5028 

25-0841 

7 

21-6128 

13-2670 

4682 

6 

6-9520 

14-6852 

4637 

43§ 

12-2430 

25-7060 

37§ 

22-31  16 

13-9350 

77    49s 

8-8 

4683 

4 

7-8182 

14-3299 

4684 

9 

7-8871 

14-5641 

5* 

18-7087 

2-5038 

""" 

65§ 

18-4196 

I-433I 

76    470 

6-8 

4685 

6 

13-1326 

H-3972 

4°§ 

26-8019 

12-3926 

77    5O1 

9'3 

4686 

6 

13-9158 

H-3I32 

48§ 

26-9243 

12-4395 

77    502 

8-7 

4687 

6 

5-4124 

I5-572I 

5* 

16-1734 

3-3414 

i  rfttav,  interval  represents  very  nearly  5'  =  82«7  of  R.A.  at  Deo.  +  76°,  ind  88S'9  at  Dec.  +  77°. 

GREENWICH  ASTROGKAPHIC  CATALOGUE,  1900 


o  !*'."> 


ZONE      +    y6c 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

I'iiUll.                   X. 

IT. 

Oiain. 

X. 

V- 

No. 

Mag. 

No. 

Uiam 

X. 

!/- 

Diam. 

X. 

.v. 

No. 

Mag. 

1 

1                        1 

R.A. 

1  3h  1  5m  to  1  3h  30™  —  cortid. 

LI.  A. 

i3h  30m  to  13''  45m- 

-contd. 

Centre       R.A.  i3h  30""  Dec.  +  76°             R.A.  I3h  i5m  Dec.  +77° 

Centre       R  A. 

13*  30'"  Dec.  -(-76'             R.A.  1  3h  45'"  Dec.  +77* 

Plate  3140.      1896,  May  15.          Plate  6056.     1902,  May  7. 

Plate  3140.     1896,  May  15.         Plate  3442.     1897,  April  25. 

| 

o 

m. 

0 

m. 

4688 

10         8-7098 

'5-5387 

6       19-4674      3-5293 

4737 

6 

20-2238 

'4'3723 

5*      9-2638 

2-3275 

4689 

4       '2-'389 

15-8832 

4738 

6 

16-1471 

15-2094 

6* 

5-2483 

3-4062 

4690 

303     12-5303 

i5'3542 

4  'Si 

23-2885      3-5984 

76   488 

9-I 

4739 

'3 

16-7264 

1  5-9690 

9* 

8-8725 

4-1280 

4691 

42§      127138 

15-5863 

49§ 

23-4561       3-8410 

76  489 

8-7 

474° 

3'§  : 

21-6892 

15-2703 

3'§ 

10-7810 

3-1358 

76  496 

9'5 

4692 

16     j    47984 

16-3120 

9*     i5-5"9      4-°4'6 

474' 

5 

18-8124 

16-5883 

4* 

7-9888 

4-6223 

4693 

6 

7-7006  j 

167387 

3* 

18-3762      4-6612 

4742 

9 

22-0328 

16-8489 

6 

1  1-2198 

4-6905 

4694 

4 

8-1969  1 

16-1709 

4743 

'4 

23-3882 

'6-6557 

9 

12-561  1 

4'4  '77 

4695 

10 

10-0260 

16-2720 

5 

20-7299      4-3474 

4744 

8 

14-8538 

17-9925 

7t 

4-1214 

6-2609 

4696 

4 

10-6944 

'6-3373 

4745 

69§ 

15-8909 

17-6728 

6i§ 

5"'347 

5-8785 

76  492 

7-0 

4697 

12 

"•°533 

16-3587 

8 

21-7498      4-5005 

4746 

6 

19-455' 

17-0925 

5 

8-6578 

5^873 

4698 

7 

1  1-1617 

16-1660 

7 

21-8724      4'3'55 

4747 

5 

20-4815 

17-5486 

4* 

9-7088 

5-4815 

4699 

4 

13-9705 

16-4119 

4748 

3'§ 

2i"4339 

i  7'7  5  5° 

27§ 

106739 

5-6321 

76    495 

9-2 

4700 

18 

5-8702 

'7-4533 

9 

16-5037       5-2498 

4749 

1  1 

23-5846 

17-1206 

7 

12-7852 

4-8702 

4/01 

28§ 

6-6250 

T4349 

2'§ 

17-2599  ':    5-2811 

76  484 

9'2 

475° 

10 

14-5540 

18-2417 

8 

3-8376 

6-5294 

4702 

3°§ 

8-4231  ! 

17-8819 

2'§ 

19-0230       5-8482 

76  485 

9'3 

475' 

6 

,4-5815 

18-4792 

5* 

3-8787 

6-7620 

47°3 

6 

9-0185 

17-9913 

4       19-6093       5-9995 

4752 

10 

'6-3393 

18-2051 

6 

5-6154 

6-3850 

4704 

i8§ 

10-9123 

17-0260 

16       21-5632        5-1591 

4753 

4 

16-6223 

18-4312 

3* 

5-9097 

6-5926 

47°5 

4 

10-9728 

17-3966 

4754 

6 

16-8680 

18-0564 

6* 

6-1377 

6-2062 

4706 

18 

13-2248 

17-3879 

12           23-8471            5-6715 

4755 

6 

19-9021 

18-1007 

4* 

9-1672 

6-0689 

47°7 

18 

5-3656 

18-0098 

8       :  '  5'9665         57701 

47>6 

7 

20-2582 

18-5812 

7 

9'5524 

6-5269 

4708 

10*  :    6-3476 

18-0335 

4       16-9452 

5-8592 

4757 

21 

21-1245 

18-8392 

'7 

10-4182 

6-7321 

4709 

10 

8-8691 

18-0183 

6 

19-4589 

6-0153 

4758 

53§ 

17-6549 

19-0423 

44§ 

6-9783 

7-1432 

76    493 

7-8 

47'° 

5 

I3"4"9 

18-3641 

4759 

'9§ 

19-6874 

19-3017 

18 

9-0250 

7-2802 

4711 

4 

3-9188 

19-0786 

3       '4-4496 

6-7423 

476o 

3o§ 

23'3255 

'9'3'94 

22§ 

12-6563 

7-0761 

4712 

5 

5-6055 

19-9780 

4761 

32§ 

23-7543 

19-7390 

22§ 

13-1071 

7>7  '7 

4713 

'7 

8-5532 

19-4057 

10       19-0511 

7-3734 

4762 

ii 

23-9252 

19-2215 

6 

13-2490 

6-9453 

47H 

8 

13-2285 

19-9910 

4763 

64§ 

14-9204 

20-8710 

6i§ 

4-3584 

9-1310 

76    491 

6-7 

47  '5 

8 

6-8798 

20-0966 

4 

17-3364 

7'9543 

4764 

5 

16-8003 

20-6224 

4716 

S5§ 

9-5060 

20-0713 

43§ 

19-9603 

8-1046 

76  486 

8-0 

4765 

9 

17-6049 

20-1275 

6* 

6-9943 

8-2265 

4717 

*«§ 

12-5922 

20-6463 

18 

229993 

8-8810 

4766 

4 

18-1507 

20-0627 

4718 

8 

8-9955 

2  1-0685 

4* 

19-3826      9-0627 

4767 

4 

18-7146 

20-1574 

4719 

«s 

1  1-4688 

21-4493 

9 

21-8225      9-6086 

4768 

22§ 

19-1  581 

20-9908 

2'§ 

8-5955 

8-9960 

76    494 

9-2 

4720 

-* 

4-7780 

22-6319 

4 

15-0723 

10-3456 

4769 

4 

19-3341 

20-2531 

4*      87273 

8-2511 

4721 

6 

5-2287 

22-8l86 

4       '5-5°83 

10-5613 

76    487       8-5 

477° 

6 

19-7681 

20-5497 

5         9-1791 

8-5185 

4722 

4°§ 

10-9048 

22-4919 

26§ 

21-1917 

IO'6l2I 

477' 

7 

20'O2l8 

20-6441 

4        9H368 

8-5967 

4723 

15       11-6260 

22-2561 

8 

21-9266  |  10-4219 

4772 

8 

22*1324 

20-9179 

5       "-5583 

87472 

4724 

17       12-0415 

22*0670 

10 

22-3524 

10-2633 

77    5°9 

8-3 

4773 

'4 

17-0065 

21-9275 

9        6-5038 

10-0586 

4725 

44§       9'057o 

23-8497 

35§ 

19-2586 

11-8437 

4774 

'4 

17-0810 

21-9960 

9        6-5807 

10-1228 

4726 

6       10-9755 

23H333 

3* 

2I'20l8 

"•5539 

4775 

4 

I8-2355 

21-4609 

4727 

6     '    8-7850 

24-4923 

5 

.18-9449 

12-4686 

4776 

'9 

19-3864 

21-9200 

17        8-8787 

9-9104 

4728 

9*      4'5252 

25-6012 

6 

14-6206 

13-2917 

4777 

16 

20-8420 

21-6727 

ii       10-3161 

9-5770 

4729 

9*      4-5252 

25-0734 

5 

14-6574 

127627 

4778 

A* 

4 

2I-7736 

21-6305 

4      11-2450 

9-4790 

473° 

8     (    8-0208 

25-2125 

5 

18-1341 

13-1365 

4779 

7 

'S'^gs 

22-8269 

6        4V56 

11-0677 

473' 

23     '    8-3694 

25-1064 

'3 

18-4890 

13-0501 

4780 

'9 

18-7903 

22-7207 

'4        8-3315 

10-7460 

4732 

30        9-5948 

25-8500 

i8§ 

19-6617 

13-8741 

4781 

29§ 

23-1938 

22-4438 

2i§     12-7085 

1  10-2065 

4733 

12              6-2723 

26-1135 

9 

16-3280 

13-9165 

4782 

'5 

24-0666 

22-9643 

12           I3-6I39 

10-6762 

4783 

46§ 

15-8599 

23-6551 

47§       5-4604 

1-8517 

77    5'5 

7'5 

77§ 

26-4899 

6-1325 

76    492 

7-o 

4784 

12 

16-0193 

23-3597 

8         5-6052 

1-5498 

74§ 

25-3073 

9-2616 

76   491 

6-7 

4785 

12 

17-0530 

23-5472 

7        6-6444 

1-6739 

5*§ 

26-0597 

12-1007 

77    5'5 

7'5 

4786 

33§ 

177024 

23-8046 

25§       7-3080 

'19<3 

77    5'7 

9-2 

4787 

8 

18-9860 

23-6142 

4 

8-5802 

1-6264 

R.A.  1  3h  30'"  to  1  3h  45m 

4788 
4789 

5* 
6 

21-3738 
15-6839 

23-1027 
,  24'55'5 

4       10-9330 
5*      5-3378 

10-9733 
127583 

Centre      R.A.  I3h  30'°  Dec.  +76°             R.A.  i3h  45™  Dec.-|-77° 

479° 

5* 

21-4082 

24-1907 

4       11-0328 

12-0552 

Plate  3140.     1896,  May  15.        Plate  3442.     1897,  April  25. 

\  *    s 

479  ' 

4         8-6850 

13-7626 

4734 

2O 

16-5040 

'3-9705 

25 

5-5294  ;    2-1492 

.                   m. 

5°5 

1-8418 

3'9895 

76   488 

9'1 

4735 

18 

17-0350 

H'7493 

'3 

6-io8o       2-8925 

67§ 

25-8305 

15-3046 

76    500 

7'5 

4736 

'3 

I7-5530- 

14-5835 

10 

6-6135 

2-6990 

8'§ 

16-3673 

26-6641 

77    516 

6-0 

i  r^aeaii  interval  represents  very  nearly  5'  =  82s';  of  E.  A.  at  Dec.  +  76°,  and  88-v9  at  Dec.  4-  77*. 

400 


GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


Z  O  N  E    +    76°. 


v_ 

B.  D. 

Dili  in 

B.  D. 

-ftO. 

Dtaiu. 

x.                    i/. 

Diani. 

X. 

!/. 

No. 

M»S- 

No. 

Diain. 

X. 

y. 

y~ 

No.             Mag. 

R.A.  13''  45™  to  14''  om 
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7       16-8220 

18-7835 

5         6-1752 

7-0000 

5020 

25§ 

67137 

18-2368 

27§ 

17-2878 

6-1184 

76    522 

9'5 

5070 

19       17-7841 

18-2015 

n         7-1038 

6-3668 

5021 

3* 

67905 

18-9744 

3 

17-3107 

6-8614 

5071 

4       19-2256 

18-6121 

3*       8-5647 

6-6950 

5022 

21 

11-3886 

18-6724 

26§ 

21-9200 

6-8799 

76    526 

9'5 

5072 

12 

21-1931 

18-4198 

7       10-5188 

6-3891 

5023 

7 

12-4419 

'7-8556 

IO 

23-0298 

6-1384 

5°73 

'9 

18-0038 

19-6988 

10 

7-4089 

78483 

5024 

4* 

5-0695 

19-9004 

6 

15-5288 

7-6627 

5°74 

5 

18-9237     19-0889 

4 

8-2902      7-1885 

5025 

5 

6-9123 

19-8775 

7 

17-3690 

7-7672 

5°75 

28^ 

19-4666 

19-9111 

22$ 

8-8808     7-9773 

76    532 

9'5 

5026 

n 

9-2515 

19-7800 

15 

19-7109 

7-8349 

50/6 

7* 

21-8025     19-3253 

4       ii-i745       7-2569 

5027 

7 

1  1-0510 

19-3903 

8 

2I-5336 

7-57I5 

5°77 

1  1 

22-2574 

I9-5557 

st   11-6449    7-4623 

5028 

8 

12-2593 

19-0697 

9 

22-7623 

5078 

'9 

14-6448 

20-1655 

12         4'oS34       8-5070 

5029 

32§ 

9-0390 

20-4076 

34§ 

19-4546 

8-4468 

76    523 

9'4 

5°79 

4 

16-8937 

20-9773 

3*       6-3736       9-1879 

5030 

6 

9'2794 

20-1542 

8 

19-7097 

8-2091 

5080 

I  2 

24-2029 

20-1959 

5       13-6230       799'8 

5031 

4* 

9-4015 

20-7819 

6 

19-7901 

8-8461 

5081 

2  I 

18-4529       2  1-2504 

1°        79435      9-3738 

5032 

24§ 

9-5058 

20-8340 

22§ 

19-8898 

8-9055 

76    524 

9'5 

5082 

9 

20*3705        Zl'Slgl 

4        9-8891       9-8322 

5°33 

5 

97393 

20-3492 

6 

20-1586 

8-4381 

5083 

18 

20-5749 

21-6194 

6       10-0853       9-6194 

76    533 

9'5 

5034 

10 

11-0620 

20-5447 

10 

21-4644 

8-7237 

5084 

20 

20*6629       2  1-195  I 

7       10-1474       9-1881 

5°35 

5 

5-2442 

217184 

8 

i  5-5736 

9-4908 

5085 

4 

14-4844       22*0203 

3         4-0293     10-3685 

5036 

'4 

5'5243 

21-9968 

H 

15-8363 

9-7853 

76    5'9 

9'5 

5086 

5* 

16-5308       24-4967 

4*       6-2105     12-7251 

5°37 

'7 

9-0655 

21-2674 

14       19-4218 

9-3066 

5087 

38 

23-2597  ;  24-0955 

20       12-9058     1  1  9361 

77    552      9'5 

5038 

4* 

13-1310 

20-8664 

6f    23-5048 

9-1901 

5088 

8* 

14-4898  24-7582 

4*       4-1885      13-1009 

5°39 

36§ 

6-2599 

23-1016 

26§ 

164924 

10-9365 

76    521 

9'5 

5040 

4* 

6-5095 

22-2785 

IO 

16-7981 

10-1369 

io6§       1-5319 

4-0969 

76    527       5-0 

5041 

'5 

7-2764 

23-0717 

12 

17-5090 

10-9773 

42§       2-7124      4-8461 

76    528 

8-3 

5042 

4* 

8-5673 

22-5853 

6      18-8297 

10-5863 

25§       3'36i4  !  12-5703 

77    546      9'° 

5°43 

'3 

9'4'55 

22-6079 

12          19-6733 

10-667  ' 

loig 

26-7624  19-8003 

76    536 

7'5 

5044 

16 

9-5612 

f 

22-4597 

15 

19-8288 

X 

10-5310 

6gS 

i5-3i?2    25-9760 

77    548 

8-2 

5°45 

12-4362 

22-5670 

22-6907 

10-8392 

5046 

23 

5-9425 

23-2441 

16 

16-1639 

1  1-0565 

R.A.  i4h  45m  to  i5h  o"1 

5°47 

6 

20-8025 

11-6768 

Centre        R.A.  ish  om  Dec.  +  76°             R.A.  i4h  45"'  Dec.  +  77° 

5048 

21 

4-5130 

f\*  t    A    Q  1 

24-5645 

i8§ 

14-6460 

12-2745 

Plate  3513.     1897,  May  26.        Plate  3445.     1897,  April  27. 

5049 

4° 

o  3402 

24"3942 

2  o^ 

16  4915 

12-2332 

77    S38 

9  '4 

rn 

5050 

20 

10-6709 

24-3748 

'9§ 

20-8030 

12-5169 

5089 

5 

4-0670 

14-4922 

5051 
5052 

6 

4'§ 

1  1-2346 
13-6950 

24-4404 
24-1798 

9 

42§ 

21-3614 

12-6218 

12-5367 

77    546 

9-0 

5090 
5091 

'7 
43§ 

4-8197 
8-0410 

15-0882 
'5-536i 

1  1 

15-5833 
18-7722 

2-8382 
3-4862 

76    535 
76    540 

9'5 
8-9 

5°53 

5 

14-1097 

13-6452 

5092 

13 

13-7340 

i  5-2081 

5054 

8* 

5-6639 

25-4984 

IO 

'57283 

13-2869 

J        S 

5°93 

8 

7-9193 

16-2035 

5°55 

48 

57996 

26-1  169 

27§ 

15-8217 

13-9133 

77    535 

9'3 

J       s  J 

5094 

9 

/    1     7J 
I  I-O760 

16-93/1 

6      21-7105 

5-0800 

5056 

8 

23-1380 

13-9040 

5°95 

5 

II-2C67 

16-0432 

5057 

IO 

'3-3224 

24-7159 

10 

23-4240 

'3-0453 

5096 

21§ 

7-2239 

17-4125 

£.  4. 

17-8402 

5'3°77 

76    539      9'5 

5097 

12 

7-84IO 

I7-5439 

6f 

18-4470 

5-4762 

4°§ 

2-9014 

15-3I37 

76    515 

8-7 

5098 

6 

11-3848 

I7-5277 

6o§ 

2-1525     25-2437 

77    534 

9-1 

5099 

6 

9'5755 

18-1165 

4* 

20-1408 

6-1634 

5100 

4 

10  1091 

18-7571 

R.A.  14^  30™  to  14^  45m 

5101 

12 

3-6102 

19-8940 

5 

14-0747 

7-5567 

Centre      R.A.  Hh  30™  Dec.  +  76°             R.A.  i4h  45"  Dec.  +  77° 
Plate  2014.    1894,  May  i.          Plate  3445.     1897,  April  27. 

5102 
5103 
5104 

79§ 
4 

6-5683 
10-9210 

19-6548 
197550 
19-5460 

62§ 

'4 

16-1525 

17-0365 

7-4486 
7-6049 

76    S36      7'5 
76    538  .    9'5 

a                   m. 

5105 

'3 

1  1-9968 

19-8985 

8 

22-4426 

8-0935 

76    543      9'5 

5058 

5 

14-9893 

14-6178 

5  106 

'3 

12-6857 

19-8264 

7 

23-1390 

8-0640 

5°59 

'7 

I7-9332 

14-4190 

7 

7-0355 

2-5836 

5107 

5 

12-7910 

'9'3750 

5060 

9 

19-5185 

14-7002 

5 

8-6338 

2-7724 

5108 

12 

137251 

19-3832 

7 

24-2036 

7-6852 

5061 

21 

21-3543 

14-4670 

'4 

10-4526 

2-4318 

5109 

5 

8-1207 

20-2887 

5062 

4 

19-1251 

16-6959 

3 

8;3572 

47847 

51  10 

'5 

13-8710 

20-9450 

8 

24-2473 

9'2545 

5063 

7 

14-0937 

17-4560 

5* 

5-8328 

5'" 

i6§ 

3-8218 

21-9013 

7       14-1612 

9-5744 

i  rdeau  interval  represents  very  nearly  5'  =  82*7  of  R.A.  at  Dee.  +  76",  and  S83'9  at  Dec.   +  77°. 
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B.  D. 

V^v 

1  1  ;.,,,, 

B.  D. 

No 

Diani. 

X 

!/• 

* 

DIMD* 

f. 

y- 

No. 

Mag. 

.\O. 

Diani. 

X. 

V- 

uMJini. 

X, 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i4h  45m  to  i5h  om  —  contd. 

R.A.  i5h  om  to  i5h  15™  —  contd. 

Centre       R.  A.  i5h  o">  Dec.  +  76'              R  A.  14''  45™  Dec.  +  77° 

Centre        R.A.  I5h  om  Dec.  +76°           R.A.  ish  15™  Dec,  +  76° 

Plate  3513.    1897,  May  26.         Plate  3445.     1897,  April  27. 

Plate  3513.     1897,  May  26.      Plate  3511.     1897,  May  14. 

I 

m. 

% 

m. 

5II2 

4     !    7-9010 

21-1345 

5162 

4* 

16-5478 

21-5855 

4 

6-  1  016 

97474 

5'13 

273       8-4876     21-4888 

15           18-8420 

9-4571 

76      541 

9'5 

5l63 

3*     20-0193 

21-0758 

4 

9'53'3 

9-0160 

5114 

1  5         6-2302     22  565  5 

7       16-5230 

10-3890 

5164 

4* 

23-0501 

21-3868 

6 

12-5789 

9''344 

5"5 

1  I        i      7-6956       22-III6 

5*     18-0124     10-0274 

5165 

5 

6-4803 

10  8469 

5116 

34;;      9-2908    22-7152 

19       19-5681     10-7309 

76      542 

9-0 

5166 

4 

8-9195 

10-6987 

5"7 

10         9-6324 

22-2601 

5     i  19-9361     10  3017 

5167 

'9 

20-9345 

22-7274 

"§ 

105494 

10-6057 

76    553 

9'5 

5118 

6         9-9728 

22-8476 

5168 

7 

21-0125 

22'39H 

12 

10-6059 

10-2664 

5119 

47$   i  1  1-9920 

"'4739 

35§ 

22-2797  '  io'66i6 

76    544 

8-8 

5169 

19       22-5799 

23-1913 

22 

12-2233 

10-9620 

76    556 

9'5 

5  120 

4°§   i    5'9323     23'3v' 

'7 

16-1747     i  i-i  584 

76    537 

9'4 

5170 

6f    23-6832 

22-5321 

12 

13-2798 

10-2348 

5121 

6       10-195  1     23-2678 

5171 

18 

14-4049 

23-0935 

17 

4°593 

•3875 

5122 

1  1       10-9235     23-0687 

6 

21-1740     1  1-1878 

5172 

7 

1  5-6240 

23-1025 

'3 

5-2763 

•3197 

5>23 

23§       6-9603     25-5767 

1  1 

17-0595     13-4414 

77    56' 

9'5 

5'73 

4* 

16-2663 

23-6214 

5 

5  '949  5 

•7942 

5124 

ii         9-5305    257528 

g 

:> 

19-6121     1  3-7791 

5'74 

43§ 

i8-2375 

23-0125 

54§ 

7-8777 

•0598 

76    548 

8-0 

5i25 

5*     10-5746    25-6736 

4 

20-6614     137652 

5'75 

39S 

18-6012 

23-8202 

4°§ 

8-2904 

•8441 

76    549 

9-0 

5  126 

25§     107506    25-0558 

12       20-8740     13-1594 

77    562 

9  '4 

5176 

4* 

18-8388 

23-2356 

7 

8-4890 

•2489 

5'77 

'3 

20-8328 

23-6520 

16 

10-5074 

'5344 

44§     24-3516 

13-3670 

77    565 

77 

5178 

3* 

18-0173 

24-7944 

6 

7-7711 

12-8514 

43.;;       2-5716  •  17-2667 

76    534 

9-0 

51-9 

4 

8-5740 

12-4044 

5180 

5 

107109 

12-3688 

5181 

65§ 

14-2349 

25-0430 

7'§ 

4-0  1  20 

13-3455 

77    565 

77 

R.A.  ish  om  to  ish  Is?* 

5182 

5 

4-1889 

13-5011 

*-*                                *j           \j 

(Vutie       R.A.  i5h  om  Dec.  +76°          R.A.  i5h  i5m  Dec.  +  77* 

5i83 

4 

5-1738 

'3-9538 

Plate  3513.      1897,  May  26.      Plute  3511.     1897,  May  24. 

5184 

S     o  O  O  _ 

7 

57325 

6  .£00.-. 

13-2950 

m 

5185 

9 

16-8803 

25'4954 

L5 

0009 

13-6253 

5127 

4* 

23'3572 

11-0242 

4* 

12  4185 

1-7670 

O 

5186 

21 

16-9053    25-501! 

21             6-7058 

13-6302 

77    569 

9'5 

5128 

7 

24-0130  !  14-0025 

12 

i3-c6;3 

1-7059 

5187 

4^§ 

19-3050    25-6782 

39§      9'"  '9 

13-6536 

^ 

77    574 

9-2 

5129 

6* 

20-7199     14-9618 

2  I 

9-8415 

2-8732 

5188 

5        9-3395 

13-4036 

5130 

20§ 

222498     14-7560 

25 

"'357? 

2-5695 

5189 

33§ 

20-2793 

25-1  166 

35§     10-0493 

13-0310 

77    575 

9-2 

5'3: 

39§     22-6535     15-0573 

42§ 

117777 

2-8422 

~6    555 

9-i 

5190 

4      10-2947 

13-3444 

5'32 

28§    :  24-8195 

15-2336 

37g 

13-9517   !     2  8802 

5191 

4 

12-3203 

I3-4457 

5'33 
5'34 

13 
•4 

i  5-0982 
21-8240 

'47953 

15-8422 

22 

4-8207 

3-0240 

64g       1-6320 

10-9233 

76    544 

8-8 

5'35 

5 

13-5629  ;  3-0035 

47§ 

18-5654    26-3248 

77    572 

8'3 

5136 

4*     15-84.01     16-2643 

5* 

5-0598     4-4782 

5'37 

12 

16-5975      16-3288 

16 

5-8149    4-4994 

5138 

6 

17-8000     16-5927 

6 

7-0328 

4-6854 

R.A.  i  ^h  i  «5m  to  i  =ch  3Om 

5'39 
5140 

1  1 

4 

19-7653 
22-2364 

16-9226 
16-4903 

Iff 
7 

6 

9-0143 

1  1-4543 

4-8887 
4-3003 

\J                     \}                                          \S             O 

Ceutre    R.A.  ish  30™  Dec.  +  76°          R.A.  i^  ism  Dec.  +77* 

5141 

4 

11-5308 

4-8685 

Plate  5660.     1901,  June  25.      Plate  3511.      1897,  May  24. 

5142 

4 

11-6820 

4-8814 

O 

m. 

5'43 

9 

17-7116 

17-1089 

H 

6-9768       5-2057 

5192 

'5 

4-I238 

'4'3589 

'3 

15-0085 

2-0635 

5H4 

5* 

20-0647 

18-0293 

7 

93844      5'973° 

5  '93 

7 

7-6234 

14-5813 

4* 

18-4879 

2-5046 

5'45 

5 

21-4034 

17-6880 

9 

10-6970 

5-5476 

5'94 

5 

10-3364 

14-8457 

5146 

4* 

22-0128 

'7-4763 

5 

1  1-2921 

5-2964 

5'95 

10      10-3398 

147914 

10 

21-1864 

2-8846 

5'47 

8 

22-6728 

17-4886 

1  1 

11-9510 

5-2676 

5196 

5       10-6974 

'4'3944 

5148 

9 

18-3097 

18-2179 

'4 

7'643  1 

6-2727 

5'97 

7       11-3294 

14-8662 

5* 

22-1693 

3-0196 

5>49 

63§ 

19-9490 

18-4628 

68g 

9'2934 

6-41  12 

76    551 

8-0 

5198 

6 

11-8636 

14-6067 

5150 

10 

19-9555 

18-7097 

16 

9-3170 

6-66O2 

5  '99 

8 

I2-I285 

14-6061 

9t 

22-9810 

2-8141 

5I51 

8 

20-4483 

18-1763 

13 

97759 

6-0955 

5200 

12 

4'0243 

15-7062 

4* 

14-8289 

3-403o 

5152 

4* 

14-8393 

18-9638 

9 

4-2281       7-2389 

5201 

5        4-2890 

'5-6333 

6 

15:0925 

3-3468 

5'53 

1  5 

15-6398 

19-2732 

20 

5-0480      7-4951 

5202 

7     ;    67155 

15-9408 

6 

17-4968 

3-8041 

5'54 

5 

i  5-6603 

19-2005 

9 

5-0628 

7-4241 

5203 

7        7-8496 

1  5-3006 

4t 

18-6689 

3-2361 

5'55 

12 

21-6036 

19-2885 

5204 

5        8-6434 

15-6987 

5156 

6 

23-6938 

20-0548 

12 

13-1340      77628 

5205 

6     ;    5-8089 

16-3041 

4* 

16-5682 

4-1106 

5>S7 

4 

7-5044  :    8-7491 

5206 

4        5-8284 

16-2994 

5158 

9 

20-3199 

20-1083 

11* 

9-7708      8-0322 

5207 

8        7-1380 

16-4823 

8 

17-8850 

4-3719 

5'59 

'4 

20-7240 

20-5713 

'7 

10-2027 

8-4662 

5208 

22§        I  1-8045 

16-8189 

32§ 

22-5215 

4-9988 

5160 

44§ 

20-7183 

2  1  -0040 

44§ 

10-2253 

8-8994 

76    552       8-9 

5209 

32§  :  3-4606 

17-9950 

27§ 

14-1  190 

5-6510 

76    558 

9'5 

5161 

MS 

21-4306 

20-4233 

*9§ 

10-8987 

8-2/47 

76    554      9'5 

52  10 

5        6-7996 

17-3266 

4t 

17-4925 

5-1942 

i  r^'tuau  interval  reprtstnts  very  nearly  5'  =  8z"7  of  R.A.  tt  Dec.  +  76*,  »nd  88'  9  »t  Dec.  +  77*. 
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GREENWICH  ASTKOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    76° 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

*. 

y- 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

I 

No. 

Mag. 

• 

No.     Mag. 

R.A.  i5h  i5m  to  i5h  30m  —  contd. 

R.A.  i5h  30m  to  i5h  45m 

Centre  R.A.  I5h  30™  Dec.  +76°     R.A.  ip  15™  Dec.  +77° 

Ceutre   R.A.  15"  30™  Dec.  +  76°     R.A.  ish  45™  Dec.  +  77° 

Plate  5660.  1901,  June  25.   Plate  3511.  1897,  May  24. 

Plate  5660.  1901,  June  25.    Plate  3157.  1896,  June  i. 

m. 

in. 

5211 

5 

7-0998 

17-8061 

4* 

17-7643 

5-6881 

5268 

10   147787 

I4-75I3 

6* 

3-9441 

3-1001 

5212 

IO 

10-3819 

17-5979 

9   2I'°533 

5-6879 

5269 

4   14-8494 

14-5302 

52i3 

5 

10-4644 

17-7328 

4   21-1280 

5-8258 

5270 

15 

17-3336 

I4-4577 

16 

6-4705 

26235 

5214 

17-3667 

5271 

22§ 

19-1556 

14-7053 

25 

8-3072 

2-7406 

76  564 

9'3 

5215 

29^  \  1  1-0263 

17-4168 

42§ 

21-7080 

5-5466 

76  56l 

9'3 

5272 

26§ 

19-3373 

14-03  10 

4°§ 

8-4390 

2-0566 

76  565 

9-2 

5216 

10   1  1-8125 

I7-6743 

IO 

22-4765 

5-8524 

5273 

5 

19-3448 

I4-8735 

5217 

6    4"2837 

i8'3725 

3 

14-9185 

6-0770 

5274 

4 

21-4463 

146853 

5218 

IO 

7-3645 

18-5465 

IO 

17-9805 

6-4444 

5275 

6 

21-7569 

H-5I73 

4* 

10-8876 

2-3732 

5219 

8 

8-8155 

18-7883 

6 

I9-4H5 

6-7770 

5276 

6 

15-3547  15-5105 

4* 

4-5739 

3-8I45 

5220 

5 

9-0875 

18-6184 

4* 

19-6941 

6-6276 

5277 

4  1  !7-°235 

15-6719 

3* 

6-2489 

5221 

4 

9-5783 

18-5095 

5278 

H 

19-6322 

15-7808 

•5 

8-8574 

3-7862 

5222 

ii 

9-6884 

18-0578 

IO 

20-3306 

6-1040 

5279 

15   22-6662 

15-7693 

IO 

11-8846 

3-5583 

5223 

6 

1  1-3892 

18  3258 

5280 

4   22-7256 

15-0165 

5224 

17 

[2-1558 

18-2424 

28 

22-7831 

6-4409 

5281 

9 

22-9708 

15-4954 

5* 

12-1669 

3-2627 

5225 

£ 

12-1912 

18-0982 

5* 

22-8245 

6-3014 

5282 

6 

23-6311 

1  5'0575 

4* 

12-7933 

2-7806 

5226 

18 

12-3172 

18-6416 

21 

22-9200 

6-8504 

5283 

5 

24'i737 

15-7593 

5227 

5 

S-3565 

19-0168 

7 

I5-9455 

6-7889 

5284 

13 

14-7222 

16-8740 

13 

4-0380 

5-2187 

5228 

5 

5-36i5 

19-0935 

4 

15-9488 

6-866  1 

5285 

10 

17-8481 

16-1391 

7t 

7-1068 

4-2667 

5229 

IO 

6-0603  19-8060 

IO 

16-5995   7-6201 

5286 

4 

19-8094 

16-4971 

6 

8-2485 

19-281  1 

4t 

18-8185 

7'2337 

5287 

H 

22-3310 

16-3  176 

16 

11-5879 

4-1287 

5231 

22§ 

8-3221 

19-9243 

24§ 

18-8495 

7-8788 

76  560 

9'5 

5288 

12 

23'8559 

16-7185 

8 

13-1373 

4-4I79 

5232 

8 

11-0895 

19-8340 

5289 

7 

24-1  1  18 

16-8283 

4* 

13-4009 

4-5098 

5233 

4 

13-2675 

19-3966 

5290 

8 

24-2058 

16-7600 

4* 

13-4913 

4-4391 

5234 

16 

13-3982 

19-0150 

22 

Z3'9735 

7-2901 

5291 

1  1 

16-6377 

17H454 

9 

5-9875 

5-6544 

5235 

18 

3-9320 

20-3760 

17   i4"4401 

8-0532 

5292 

8 

17-3534 

17-5658 

5* 

6-7117 

5-7239 

5236 

5 

4-0203 

20-3857 

4   14-5262 

8-0688 

5293 

12 

18-7916 

17-0557 

13 

8-1099 

5-1150 

5237 

9    5-1210 

20-2595 

ii   15-6323 

8-0150 

5294 

6 

19-4385 

16-9915 

4 

8-7510 

5-0043 

5238 

5    5-2488 

20-0265 

4 

'57773 

7-7891 

5295 

ii   19-9176 

17-1576 

IO 

9-2387 

5-I336 

5239 

6    5-6393  i  20-3261 

4 

16-1447 

8-1127 

5296 

2O§   21-5205 

17-1070 

17 

10-8367 

4-9713 

5240 

14  i  10-7429  20-2631 

16 

21-2445 

8-3682 

5297 

9   21-5815 

17-3092 

9 

10-9086 

5-1702 

5241 

12   1  1-8716  ;  20-6240 

10 

22-3461 

8-7998 

5298 

16   21-7622 

17-7582 

18 

1  1-1229 

5-6069 

5242 

1  1   12-4988  j  20-6067 

IO 

22-9738   8-8242 

5299 

22§   21-9810 

17-6176 

24§ 

11-3292 

5-4495 

76  568 

9'5 

5243 

i9§  13-5840  20-3275 

24 

24-0800   8-6115 

53oo 

12    23-0650 

17-2470 

15 

12-3863 

5  0005 

5244 

25!   6-1433  2  1*0050 

25§ 

166073   8-8229 

76  559 

9'4 

5301 

5   I4-3533 

18-4705 

4* 

3-7832 

6-8395 

5245 

7 

6-7508  21-3225 

5 

17-1931   9-1786 

5302 

12 

16-1233 

18-8439 

15 

5-5745 

7-0855 

5246 

4   9-1877 

21-8142 

53°3 

4°§ 

19-7656 

18-4316 

9-1771 

6-4178 

76  566 

8-5 

5247 

6   10-1762 

21-2291 

4 

20-6195 

9-2986 

53°4 

4   I9-9438 

18-9408 

5248 

13   i2'3733 

21-0115 

16 

22-8259 

9-2201 

5305 

20-0213 

18-4598 

•9 

9-4356 

6-4261 

5249 

4   I3-4958 

21-5506 

5306 

16 

22-9658 

18-2969 

18 

12-3619 

6-0571 

5250 

12    4-5797 

22-3214 

10*  14-9644 

10-0371 

5307 

5 

23-2665 

18-2376 

5251 

6 

6-6508 

22-6794 

4*  ;  17-0099 

10-5249 

5308 

5 

23-3638 

18-2004 

5252 

H 

6-8123 

22-3149 

13 

17-1920 

10-1700 

5309 

9 

14-2954 

19-3506 

7 

3-7882 

7-7210 

5253 

24§ 

9-9633 

22-5588 

29a 

20-3220 

10-61  17 

5 

15-3219 

19-9306 

5254 

i7 

10-6688 

22-1933 

19 

21*0503 

10-2874 

53'i 

4 

16-7091 

19-5091 

5255 

IO 

10-9398 

22-6345 

IO 

21-2928 

10-7477 

5312 

6 

17-1528 

19-6268 

4* 

6-6542 

7-7937 

5256 

5 

13-6068 

22-0562 

5313 

7t 

19-3303 

19-3461 

4* 

8-8075 

7-3603 

5257 

12 

5-8075 

23-5648 

9 

i6-i  1  13 

i  i'356o 

53H 

4 

16-5  190 

20-4770 

5258 

8 

6-7928 

23-9195 

5 

17-0740 

11-7687 

5315 

4t 

18-2460 

20-4555 

3 

7-8049 

8-5430 

5259 

6* 

7-6584 

23-6651 

4 

I7-9535 

11-5698 

18 

20-2367 

20-5760 

18 

9-7986 

8-5213 

5260 

8 

5-0625 

24-9028 

5 

15-2828 

12-6439 

53i7 

H 

21-6065 

20-9142 

10 

1  1-1891 

8-7628 

5261 

9 

6-2723 

24-1193 

7 

16-5423 

11-9392 

6 

16-0583 

217165 

5 

57116 

9-9556 

5262 

16 

7-9745 

24-7327 

18 

18-2012 

12-6554 

53'9 

i8§ 

16-3392 

21-6588 

17 

5-9885 

9-8768 

5263 

23§ 

n'4493 

24-1886 

24§  21-7058 

12-3307 

5320 

18-5081 

21-4975 

20 

8-1405 

9-5665 

5264 

5* 

8-1114 

25-2572 

5t  18-3044 

13-1906 

532i 

4 

19-1103 

21-8186 

5265 

1  1 

8-9665 

25'5398 

13   19-1412 

i3'5245 

5322 

18 

19-2830 

2i'5539 

19 

8-9170 

9-5672 

5266 

9 

12-5797 

25-5464 

7   22"7463 

137575 

5323 

7   20-6277 

21-1885 

4* 

10-2321 

9-1076 

5267 

5* 

6-5309 

26-1  1  19 

5   16-6748 

13-9422 

5324 

5 

15-0035 

22-8474 

5* 

4-7418 

11-1576 

5325 

1  1 

16-9426 

22-5458 

IO 

6*6543 

1  0*7  1  98 

42§ 

10-2288 

25'9443 

77  585 

8-0 

5326 

4 

17-3860 

22-4336 

i  rtstau  interval  represents  very  nearly  5'  =  S2S7  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  88^-9  at  Dec.  +  77*. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E   +   76°. 


405 


B.  D. 

Vn 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

I  )  i  ;  1  1  1  1  . 

X. 

No. 

Mag. 

.>  O. 

X, 

y- 

DifUll, 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i5h  30™  to  i 

5h  45™  —  contd. 

R.A.  i5h  45m  to  i6h  om  —  contd. 

Centre      R.A.  I5h  30™  Dec.  +  76°            R.A 

.  I51*  45m  Dec.  +77° 

Centre       R.A.  i6h  om  Dec.  +  76°              R.  A.  i$*  451"  Dec.  +  77° 

Plate  5660.    1901,  June  25.          Plate  3157.    1896,  June  i. 

Plate  5662.    1901,  July  i.            Plate  3157.    1896,  June  i. 

o 

in. 

m. 

5327 

I  I 

18-0475     22-8719 

6* 

7-77/1      10-9660 

5380 

i8§      11-3160 

18-2361 

22           21-9625 

6-3425 

5328 

4 

20-1275     22-1384 

538l 

I7§     13-3682     18-4390 

5329 

7 

20-7417    22-5952 

4* 

10-4462      10-5017 

5382 

5  . 

3-5132 

19-4496 

5       I4-0995 

7-1140 

533° 

'5 

21-0575     22-6210 

16 

10-7640 

10-5052 

5383 

4* 

4-5811 

19-8832 

4*     15-1419 

7-6104 

533' 

'4 

21-1912     22-9663 

»5 

10-9204 

10-8402 

5384 

8 

6-3719 

'9'4343 

6'      16-9555 

7-2652 

5332 

7 

11*6812     22-5479 

4* 

1  1-3806 

10-3872 

5385 

9 

7-0633 

192403 

St     17-6549      7-'o84 

5333 

20 

21-9570     22-8144 

19 

11-6743 

10-6313 

5386 

«7§ 

8-1158 

i9'4475 

18       18-6960 

7-3712 

5334 

28§ 

22-8218     22-6954 

26^ 

12-5276 

10-4569 

76    57° 

9'5 

5387 

5 

8-8598 

19-2134 

5335 

12 

14-1158    23-9388 

H 

3-9347 

12-3096 

5388 

7         9-2830 

19-9362 

4*     I9-8344 

7-9289 

5336 

10 

14-9913    23-7125 

8 

47891 

I2'O2IO 

5389 

5       10-8251     19-6624 

5337 

8       15-0150    23-7415 

8 

4-8172 

12-O5  IO 

539° 

34§     11-6563     19-2391 

39§     22-2433 

7-3640 

76     576 

8-9 

5338 

6 

15-5017    23-8395 

4* 

5-3079 

I2-I  152 

539' 

22§ 

4-4009 

20-81  14 

23 

14-9123 

8-5240 

5339 

8       15-7943     23-9462 

6 

5-60/6 

12-1993 

5392 

8 

5-5726 

20-2528 

7* 

16-1  129 

8-0309 

534° 

13     118-1642     23-9450 

9* 

7-9716 

I2-O3I  I 

5393 

6        57548 

20-9215 

4* 

16-2544       8-7143 

534' 

64$    ;  18  6482     23-4101 

8o§ 

8-4155 

I  1-4621 

76    563 

7'5 

5394 

4       11-8470     20-8015 

* 

5342 

7       19-0063     23-6017 

5395 

4       13-9250  :  20-3853 

5343 

13 

20-4415    23-4572 

IO 

10-2080 

1I-3826 

5396 

5 

13-9420      20-4039 

5344 

4i§     21-6006     23-4261 

46§ 

11-3631 

11-2707 

76    569 

9-0 

5397 

1  1 

4-8097    121-9635 

15       15-255°      9'699° 

5345 

20§        2I-804I        23-1599 

'9 

11-5461 

10-9898 

5398 

2O§           4-8472       21-8709 

16      ;  15-2990        9-6075 

76      572 

9'5 

5346 

20§ 

14-1049    24-0093 

21 

3-9272 

12-3800 

5399 

22§ 

5-8320      21-8005 

17         16-2852 

9-5921 

5347 

6 

14-8150 

24-3125 

4* 

4-6561 

12-6338 

5400 

5 

68021      21-7840 

5348 

12 

i9'5453 

24-2944 

5 

9-3732 

I2-28O4 

5401 

6 

7-2352      21-3160 

3* 

17-7124 

9-1929 

5349 

37§ 

21-1848 

24-6856 

28§ 

1  1-0358 

I2-555I 

77    59s      9'3 

5402 

13 

7-4317      21-1293 

9       17-9203 

9-0130 

535° 

TO 

23-0668 

247164 

3°§ 

12-9160 

I2-45I8 

77    603      9-5 

54°3 

13        8-6401     21-0900 

8* 

I9'l3ll 

9-0394 

5351 

7 

I4-3578 

25-5750 

4* 

4-2905 

13-9236 

5404 

4         8-8652     21-5865 

5352 

•4 

16-0610 

25-2884 

H 

5'9673 

13-5193 

54°5 

4     :    9-7186     21-0455 

5406 

4 

20-8032 

9-0649 

£  O 

54°7 

1  83 

II-392I 

21-3608 

H 

21-8628 

9-4680 

R.A.  i5h  45n 

'to  1  6h  om 

5408 

5 

6-5889 

22-4553 

Centre       R.A.  i6b  o™  Dec.  +76°             R.A.  i5h  45™  Dec.  +77° 

5409 

9 

6-7535  !  22-9395 

8 

17-1417 

10-7834 

Plate  5662.    1901,  July  i.            Plate  3157.    1896,  June  i. 

5410 

1 

_  o 

8-0745  122-5916 

5 
1  1$ 

18-4788 

i  Q.  rn  c  r 

10-5089 

HI 

5411 

2  Ig             O   0900        2Z    I)/  1  j 

243 

18  5055 

i  u  49^3 

5353 

5354 
5355 
5356 

6 
6 

7 

5 

5-1208 

6-4569 
6-8073 
1  1-1250 

14-6803 
14-81  13 

14-6299 

4* 
3* 

1  5  '9749 
17-6689 

2-4394 
21859 

o 

5412 

5413 
54H 
54M 

6       10-3571     22-5574 
8       10-8590  ;  22-1049 
9       12-5775     22-3978 
2o§     I2'66i6    22-5019 

5 
6 

5* 

20-7600 
21-2873 
22-9844 
23-0637 

10-6045 
10-1821 
10-5694 
10-6780 

5357 
5358 
5359 

23§     11-2659     14-2370 
6       11-6577     14-8538 
5i§     11-7103  I  14-5088 

26 

22-1352 
22-5654 

2-6424 

76    578 

8-7 

5416 

54>7 
5418 

12              5-1829 

6        5-3745 
9     •    6-9903 

23-1133 

23-4608 

23-7798 

ii 

4* 

7 

15-7326 
17-3276 

10-8654 
11-2242 
11-6344 

5360 
5361 

4       12-1085 
4        4-3075 

14-2887 
15-2405 

54'9 
5420 

4* 
13 

9-1938 

9'5°45 

23-9783 
23-5654 

3* 
1  1 

19-5172 
19-8502 

11-9551 
1  1-5610 

5362 

6        9-4146 

15-2640 

3* 

20-2297       3-2714 

5421 

4 

10-4511     23-8684 

O  /C 

5363 

10       10-4790 

15-5231 

6* 

21-2800      3-5896 

5422 

6 

11-0970 

23-7740 

4      21-4312 

1  1  8624 

5364 
5365 

10     •  11-3204     15-7483 
4       12-6070  i  1  5-0559 

8* 

22-1053 

3-8599 

5423 
5424 

4 
8 

1  1-2041 
12-2613 

23-8260 

23-5956 

5 

22-6039 

11-7472 

5366 

5367 
5368 

6 
ITS 

10 

13-0388 
13-5851 

15-4390 
15-3206 
16-9272 

15 

8 

24-3914 
15-1069 

3-5615 
4-6462 

5425 
5426 

5427 

5 
5* 
'3 

12-3573    23-5950 
4-9228    24-9438 
6-2088    24-3803 

3* 
13 

15-2009 
16-5161 

£ 

12-6804 
12-1902 

5369 

4        6-2765 

16-8257 

5428 

22§ 

6-2295 

24-0293 

20 

I6-5545 

1  1-8400 

537° 

6        7-7775 

16-5052 

5429 

5* 

6-7808 

24-9103 

3* 

I7-0544 

12-7504 

Q 

5371 

12           10-5229 

16-8053 

10* 

21-2505 

4-8710 

54?° 

5 

8-93I3 

24-9179 

4 

19-2067 

12-8774 

5372 

2I§        I1-I3I3 

16-4500 

23 

21-8788 

4-5500 

543i 

22§ 

9-1013    24-4878 

22 

19-3989 

12-4599 

5373 
5374 
5375 
5376 

4        4-2163 

2I§        IO-2O78 

6       10-5870 
5       11-3879 

17-0188 
17-3599 

17-8338 
17-7167 

26 

20-9038 

5-4081 

76    575 

9'5 

5432 
5433 
5434 
5435 

6 

7 
18 

10-9325 
11-2397 
8-6720 

24-0390 

24-5437 
25-3270 

26-0498 

*4* 
5 
'3 

2I-249I 
2I-5280 
18-9206 
14-0498 

,       — 
121  187 

12-6376 
I3-2762 

I3-722I 

5377 
5378 
5379 

4 
«4 

7 

12-5140 

4-0955 
9-8985 

17-42  10 
18-9073 
18-6629 

17 
5* 

14-7138      6-6062 
20-5212      6-6901 

83§ 

22-6043 
24-8174 

I-I7I5 
6-6895 

76    577 
76    580 

8-4 
7'5 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  8257  of  R.A.  at  Dec.  4-  76*,  and  88S'9  at  Dec.  +  77  . 
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GREENWICH  ASTKOGHAPHIC  CATALOGUE:,  1900. 


ZONE    +    76° 


B.  D. 

N- 

l)l;iin. 

B.  D. 

No. 

Diftui. 

X. 

V- 

Diani. 

X. 

V- 

No. 

Mag. 

o. 

Diaui, 

X. 

y- 

!/• 

No. 

Mug. 

RA.  i6h  om  to  x6h  15"' 

R.A.  i6h  om  to  1  6  1  5m—  cowfc/. 

Centre      R.A.  16*  o">  Dec.  +  76°            R.A.  i6h  i5m  Dec.  +  77° 

Centre     R.A.  i6t  o'»  Dec.  +  76°            R.A.  i6»  15™  Dec.  +  77° 

Plate  5662.    1901,  July  i.          Plate  2116.    1894,  July  3, 

Plate  5662.    1901,  July  i.          Plate  2116.    1894,  July  3. 

m. 

Q 

m. 

5436 

22§ 

14-8410 

I4-347Z 

33§ 

3-9250      2-6432 

76°    582 

9'5 

5495 

33§ 

18-6253 

207038 

38§ 

8-1446 

8-7199 

76          589 

9'2 

5437 

5 

16-8566 

14-7042 

5496 

9 

18-7960 

20-1773 

8 

8-2772 

8-1834 

5438 

«9§ 

17-1626 

'4-2537 

24 

6-2364      2-3900 

5497 

4* 

19-1274 

20-2978 

4 

8-6171 

8-2807 

5439 

10 

I7-8535 

14-2674 

7* 

6-9264 

2-3530 

5498 

5 

23-0675 

20-3813 

6 

12-5569 

8-0850 

544° 

4* 

18-9815 

'4"5657 

4* 

8  0670 

2'5755 

5499 

10 

23-8201 

20-3762 

9* 

13-3066 

8-0296 

544' 

48§ 

18-9973 

14-7228 

44* 

8  0984 

2-7280 

76    59° 

8-1 

5500 

10 

167431 

21-4698 

7 

6-3231 

9-61  16 

5442 

5»§ 

20-6548 

14-6010 

48§ 

97424 

2-4858 

76    591 

8-5 

5501 

5 

16-9823 

21-5532 

4 

6-5645 

9-6805 

5443 

5 

22-6462 

14-1618 

4* 

1  1-7004 

1-9106 

5502 

7 

18-0547 

21-7800 

5 

7-6482 

9-8319 

5444 

1  1 

24"5837 

14-1140 

8 

13-6296 

1-7290 

55°3 

6 

18-2675 

21-4604 

6 

7-8408 

9-4986 

5445 

5 

16-4776 

I5-673' 

55°4 

9 

18-7267 

21-5253 

8 

8-3051 

9'532' 

5446 

44§ 

21-0070 

'S'4937 

42§ 

10-1  567 

3'3552 

76    592 

8-9 

55°5 

17 

21-4265 

21-7891 

8 

11-0158 

9-6034 

5447 

4* 

22-1488 

15-2699 

4* 

11-2862 

3-0501 

5506 

5 

15-7508 

22  6149 

4 

5'4'4' 

10-8264 

5448 

4* 

22'5457 

15-1980 

4 

1  1-6729 

2-9510 

55°7 

4t 

'5-8367 

22  OO86 

4 

5-4580 

10*2204 

5449 

7 

22-9223 

15-6636 

5 

12-0805 

3'39!5 

5508 

21§        17-7064 

22-3966 

22§ 

7-3457 

10-4727 

76           588 

9'4 

545° 

•45§ 

23-8144 

15-8442 

'35§' 

12-9825 

3-5082 

76    594 

6-0 

5509 

13;$        18-8902 

22-5028 

8 

8-5361 

10-4978 

545  ' 

5 

24-1165 

i5'4325 

3* 

13-2571 

3-0724 

5510 

H8     '9'3396 

22-6495 

9 

8-9970 

10-6092 

5452 

6 

24-2620 

15  7888 

4 

13-4250 

3-4217 

55" 

i9§     20-1327 

22-4140 

18 

9-7698 

10-3220 

5453 

5* 

24-461  1 

15-0538 

4 

'3'57'5 

2-6793 

5512 

4*    23-0115 

22'O602 

4 

12-6158 

9-7679 

5454 

2'§ 

I4"'324 

16-1629 

27 

3'346i 

4-5060 

55'3 

'3      23-9345 

22'9533 

12 

'3'5983 

10-5906 

5455 

i8§ 

15-9928 

16-9918 

2!§ 

5  2626 

5-2001 

55'4 

2i§     '4-°355 

23-'484 

2I§ 

3-7379 

•4800 

5456 

7 

16-0373 

16  6842 

5 

5  2850 

4-8900 

55'5 

26§     14-1099 

23-1284 

24§ 

3-8i39 

•452" 

76          58l 

9-1 

5457 

4* 

16-9860 

16-6614 

4* 

6-2249 

4-8000 

5516 

9       14-8179 

23'2743 

I  I 

4-5268 

•5502 

5458 

ii 

18-0555 

16-6136 

8 

7-2927 

4  6809 

55'7 

6 

15-2893 

23-7406 

4* 

5-0364 

•9816 

5459 

5 

20-5699 

'6'35'4 

4 

9-7807 

4-2411 

5518 

10 

16-5470 

.23-4642 

8 

6-2657 

•6208 

5460 

6 

22-4296 

16-9950 

4* 

1  1-6807 

4-7502 

55'9 

6 

16-8345 

23''397 

6 

6-5285 

•2746 

5461 

4* 

22-8760 

16-5729 

4* 

12-0989 

4-3079 

5520 

9* 

16-9920 

23  8118 

8 

6-7370 

•93i5 

5462 

8 

23-9338 

1  6  6317 

8 

13-1560 

4-2884 

5521 

1  88 

17-1951 

23-3092 

'9 

6-9002 

•4196 

5463 

5* 

24-1425 

16-7998 

4 

i3'3772 

4H399 

5522 

22§ 

19-0100 

23-5875 

22§ 

8'7293 

•5691 

5464 

3°§ 

24-4798 

16-6738 

24§ 

13-7071 

4-2905 

5523 

H 

20-8419 

z3-4923 

10 

'0-5555 

•3488 

5465 

17 

H'9473 

17-9228 

18 

4-2825 

6-2006 

5524 

5 

15-9158 

24-4159 

6 

5-7058 

12-6108 

5466 

37§ 

17-7802 

17-9810 

39§ 

7-1115 

6-0603 

76    587 

9° 

5525 

4 

17-8129 

24-1272 

4 

7-5755 

12-1943 

5467 

7 

23'5375 

17-4479 

6 

12-8190 

5-1281 

5526 

24§ 

'8-3945 

24-4618 

•9§ 

8-1762     12-4851 

5468 

4* 

24-6686 

17-2012 

3* 

13-9265 

4-7995 

5527 

*3§ 

20-5873 

24-0128 

20§ 

10-3314     11-8850 

5469 

56§ 

14-1823 

18-4208 

54§ 

3-5568 

6-7493 

76    580 

7'5 

5528 

1  1 

16-2558 

25-6775 

7 

6-1298 

13-8452 

5470 

6 

14-6091 

18-0128 

5t 

3-9548 

6-3196 

5529 

i7 

16-4876 

25-5679 

'7 

6-3534 

13-7203 

547i 

13 

15-8661 

18-0913 

J7 

5-2128 

6-3090 

553° 

7* 

16-7246 

25-2125 

4 

6-5672 

13-3509 

5472 

43| 

17-0812 

iS'7553 

38§ 

6-4709 

6-8806 

76    584 

8-4 

553i 

1  1 

19-0692 

25-9136 

10 

8-9528 

13-8817 

5473 

6t 

19-1849 

18-5260 

4 

8-5492 

6-5092 

5532 

48§ 

21  4678 

26-0969 

32§ 

11-3585     13-8982 

77    618 

9'5 

5474 

4* 

20-0770 

18-0794 

4* 

9-4168 

6-0001 

5533 

4* 

22-6065 

25'"33 

4* 

12*4269 

12-8401 

5475 

8 

2O-  12  I  2 

18-0810 

7        9'4553 

6-0013 

5534 

18 

23-5566 

25-0871 

'3 

13-3740 

'2'7474 

54.76 

36§ 

2O'Q83* 

18-221  1 

•5  rS 

10*3242      6*0770 

76     c  n  i 

9*  * 

^^-^ 

JTI 

5477 

IS 

7     J  J 

21-6099 

'8-3453 

J  5o 
12 

10-9577      6-1582 

7°    593 

3 

'35§ 

iS-SSS6 

26-8055 

77    616 

6-0 

5478 

4 

21-7622 

^- 

18-7691 

3* 

11-1405      6-5681 

5479 

4 

14-5165 

19-5633 

5* 

3-9679      7-8735 

5480 
5481 

9 
6 

14-5789 
18-9640 

19-6123 
19-2466 

9 

4 

4-0350      7-9114 
8-3780      7-2399 

R.A.  i6h  i5m  to  i6h  30'" 

5482 

6 

20-6326 

I9-9973 

4* 

10-0965      7-8711 

Outre      R.A.  i6l»  3Om  Dec.  +  76°            R.A.  i6h  15™  Dec.  +  77° 

5483 

w  .  O  . 

4* 

21-0170 

19  0582 

4 

10-4155      6-9078 

Plate  2731.    1895,  July  2.           Plate  2116.    1894,  July  3. 

5484 

21-3959 

19-1061 

7 

107975  !    6-9319 

o 

m. 

5485 

4 

5-4315       7-1694 

5535 

5 

3-922I 

14-2294 

4 

14-7292       1-9056 

5486 

1  1 

23''459 

19-0023 

10 

i2'5342 

67091 

5536 

32§ 

8-1946 

13-9828 

38§ 

19-0083       i'93'3 

76    59s 

9'3 

5487 

12 

23-3860 

19-6217 

7 

12-8184 

7-3067 

5537 

47§ 

9-2781 

14-5882 

5°§ 

20*0509      2-6042 

76    601 

8-5 

5488 

4 

13-4082 

7-8708 

5538 

5 

10-1387   ;  14-7002 

4* 

20-9036      2-7692 

5489 

4t 

15-4272 

20-9456 

4 

4-9750 

9-1867 

5539 

»3§ 

10-5752 

'3'97'3 

'5 

21-3844  i    2-0732 

549° 

i6§ 

15-9065 

20-3564 

'9 

5-4081 

8-5642 

554° 

2I§ 

11-6793 

14-5660 

24 

22-4470      27373 

76    607 

9'5 

5491 

29§ 

15-9763 

20-4125 

29§ 

5-4820 

8-6146 

76    583 

9-2 

554' 

20§ 

13-1659 

14-3004 

22 

23-9504 

2-5707 

5492 

22g 

17-2156 

20-4298 

20g 

6-7188 

8-5453 

76    585 

9-0 

5542 

5* 

4-0263 

15-7658 

4* 

'47359 

3-4467 

5493 

«4§ 

17-4024 

20-4485 

23§ 

6-9060 

8-5503 

76    586 

9-2 

5543 

6 

4-2730 

1  5-4602 

5494 

5* 

18-5660 

20  0232 

5 

8-0378 

8-0495 

5544 

8 

5'3299 

15-0013 

8 

16-0852 

2-7671 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  8z«7  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  88"-9  at  Deo.  +  77*. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    76°. 


B.  D. 

X- 

B.  D. 

No. 

y- 

to. 

Mag. 

O. 

Dian). 

k 

y- 

1  hill  i|  . 

X. 

*o. 

M* 

R.A.  r6h  i5m^o  f6h  30™  —  contd. 

R.A.  i6h  15"-  to  i6h  30—  'CO?;?'/. 

Centre      R.A 

,6h  30rn  Dec.  +  76°             R.A.  i6h  15*  Dec.  +  77° 

Centre      R.A 

,6b  30m  Dec.  +76°            R.  A.  i6h  1  5™  Dec.  +77° 

Plate  2731.    1895,  July  2.            Plate  2116.    1894,  July  3. 

Plate  2731.    1895,  July  2.            Plate  2116.    1894,  July  3. 

5545 

'7§ 

5-5664      15-6365 

H 

16-2768        3-4149 

o 

m. 

5604 

8 

10-3506 

22-3792 

8 

20-6207 

10-4511 

o                  m. 

5546 

4 

10-0573 

15-9245 

5605 

49^ 

11-2705 

22-0053 

43§ 

21-5598 

10-1363 

76    606        7-5 

5547 

3'§ 

10-4496      15-3574 

36§ 

21-1703 

3-4468 

76     604 

9'4 

5606 

•  S3 

12-7502 

22-9429 

15 

22-9765 

1  1-1687 

5548 

4 

11-1556      15-6591 

5607 

25§ 

12-9073 

22-3846 

27§ 

23-1696 

10-6194 

76     608 

9'5 

5549 

10 

1  1-194!      16-4965 

6 

21-8395 

4-6332 

5608 

20§ 

13-8841 

22-4257 

24§ 

24-1452 

10-7240 

555° 

"§ 

12-3117      168391 

25 

22-9326 

5-0458 

5609 

35§ 

13-9290 

22-3862 

48§ 

24-1914 

10-6883 

76     609        8-J 

555' 

'2J5 

13-8488      16-4074 

10* 

24-4929 

47185 

5610 

1  1 

5-3253 

2  V5494 

1  1 

15-5268 

1  1-2970 

5552 

4* 

3-9183      17-5387 

5 

14-5132 

5-2076 

561  I 

6 

9-8855 

23-5581 

6 

20-0758 

1  1-6003 

5553 

5* 

4-6986      17-7364 

6 

15-2739 

5-4561 

-61,2 

3°§ 

9-9368 

23'573i 

23§ 

20-1278 

11-6184 

76     602 

9'4 

5554 

4* 

5-1102      17-4944 

4*     '  5  "7029 

5-2399 

10 

12-3075 

23'4955 

1  1 

22-4963 

1  1-6910 

5555 

4 

6-0857      17-3010 

5       16-6921 

5-1123 

\6\\ 

13 

12-4979 

23-9383 

12 

22-6620 

12-1442 

5556 

5 

9-8862      17-9508 

5      20*4417 

6-0030 

56,5 

12 

12-8417 

23  6969 

1O 

23-0225 

1  1-9290 

5557 

4* 

10-8078      17-7199 

4*    21-3727 

5-8258 

5616 

7* 

4-1366 

24-3355 

7 

14-2925 

12*0038 

5558 

7 

10-8407      17-6380 

6      21*4140 

57508 

5617 

6* 

4-2093 

24-0382 

5 

14-3792 

11-7168 

5559 

6 

10-8745      17'3O79 

4* 

21-4676 

5-4226 

5618 

1  1 

4-2422 

24-2778 

1  1 

14-3962 

11-9568 

5560 

•  5 

13-2012      17-3795 

5619 

•4 

4-5295 

24-4988 

H 

14-6722 

12-1959 

5561 

1  1 

47067      18-4720 

10 

15-2392 

6-1894 

5620 

4* 

7-5020 

24-0361 

4 

17-6683 

11-9213 

5562 

9 

5-1287      18-1554 

8     115-6797 

5*9017 

5621 

4. 

177855 

12-4207 

5563 

8 

5-8273     18-1108 

6 

16-3824 

5-9010 

5622 

32§ 

8-6482 

24-2256 

18-8020 

12-1832 

76    599 

9'4 

5564 

12 

6-7783   '  18-0155 

12 

17-3370 

5-8664 

5623 

29§ 

10-1559 

24-9758 

25§ 

20-2580 

13-0308 

77    624 

9-0 

5565 

23§ 

7-8620  j  18-7896 

22§ 

18-3677 

6-7078 

5624 

8 

10  4761 

24-1305 

6 

20-6305 

12-2098 

5566 

4 

8-4327     18-4794 

4* 

18-9557 

6'435o 

5625 

6* 

3-9538 

25'3443 

8 

14-0458 

12-9983 

5567 

84! 

9-0760     18-5190 

»2§ 

19-5965 

6*5180 

/6     600 

7-2 

5626 

14 

4-2164 

25-095° 

'3 

14-3247 

12-7687 

5568 

7 

9-7836     18-9515 

6     ;  20-2750 

6-9953 

5627 

7* 

5-2876    25-9192 

7 

'5-3367 

13-6601 

• 

5569 

4 

11-6267     18-6415 

4* 

22    1397 

6-7965 

5628 

8 

6-9231 

25-1078 

6 

17-0245 

12-9545 

5570 

9 

13-9431     18-2944 

8* 

24-4686 

6-6074 

5629 

10 

8-7608 

25-4578 

12 

18-8355 

13-4212 

557' 

4* 

5-9448     19-5757 

5* 

16-4044 

"•3/02 

5630 

5* 

9-9743   25-6178 

4* 

20-0372 

13-6584 

5572 

6-2501     19-7458 

23§ 

16-6960 

7-5597 

76    595 

9-5 

3631 

4 

10-8332    25-7990 

4 

20-8791 

13-8991 

5573 

1  1 

6-2694     19-6938 

9 

_  £ 

16-7170     7-5093 

5632 

7 

1  1-6809 

25-4168 

6 

217473 

'3-5705 

5574 

5 

7*877  2 

y  j  i  u 

3 

l8'3437       /'2937 

5575 

'3 

8-26-1 

19-2914 

12 

18-7372       7-2354 

•33§ 

17-8744 

1-7952 

76    596 

5'3 

5576 

1  1 

8-3497 

19-0320 

I  I 

18-8386       6-9808 

62$ 

25"5579 

7-6678 

76     6l2        8-0 

£              f                                       O 

5577 

«9§ 

8-3805 

19-6649 

16 

18-8272 

7-6158 

42§ 

24-9275 

13-1110 

76    611       8-1 

f                                    X 

5578 

20§ 

9-1731 

19-3616 

•9§ 

19-6388 

7-3640 

•32§ 

2-2799 

15-9446 

-6    594      6'° 

5579 

4 

10-6936 

19-0172 

558o 

8 

12-3760 

19-9423 

9 

22-7983 

8-1506 

558i 

5 

14-9492       8-6163 

R.A.  i6h  30m  to  i6h  45m 

5582 

4 

16-0250       8-1210 

5583 

7 

5-79I2 

20-2252 

7 

16-2084       8  0095 

Centre      R.A 

l6n  30"  Dec.  +  76°            R.A.  -60  45"'  Dec.  +  77 

5584 

_  _.  o  _ 

10 

6-9720 
8** 

20-8735 

17-3428      8*7324 

Plate  2731.    1895,  July  2.          Plate  2761.    1895,  July  14. 

5585 

5346 

20-7400 

8       18-9128       8-7003 

m. 

5586 

5587 
5588 

5* 
7 
8 

8-5686 
8-6659 
9-5367 

20-6077 
20-1386 
20-1593 

4* 

5* 
7 

18-9562 
19-0812 
19-9481 

8-5712 
8*1101 
8-1864 

5633 
5634 
5635 

35§ 
4* 
1  1 

22-1805 
22-9405 
24-7120 

14-0955 
14-0953 
13-9845 

V 

10 

11-1884 
11-9511 
13-7097 

1-9980 
I-9SI5 
i'/253 

76°  617 

9'5 

5589 

3°§ 

10-4913 

20-7049 

J'§ 

20-8672       8-7901 

76    605 

9'2 

5636 

5 

14-6770     14-1708 

559° 

2  6-j 

10-5058 

20-7142 

26§ 

20-8832       8-7996 

5637 

8 

14-9004     14-4343 

9 

3-9457 

2-8083 

559' 

6 

10-7479    20-0903 

x 

6 

21-1648 

8-1994 

5638 

4 

16-4437      14-5430 

5592 

4 

1  1-6129 

20-4302 

5639 

•9§ 

16-5284       IVQ8Q-- 

27 

5'5427 

2-2553 

5593 

5594 

8 

46319 
7-9306 

21-2822 
21-4764 

9      14-9830      8-9893 
18       18-2632      9-3980 

f   ' 

5640 

5641 

xu 

8 
6 

17-0910 
20-8057 

14-2032 
14-1171 

9 
5 

6-1186 
9-8189 

2-4339 
2-1091 

5595 
5596 
5597 

4* 
4* 
14 

7-9622 
8-2208 
10-9653 

21-3803 
21-6957 
21-8951 

5       18-2971  |    9-3038 
4      18-5396  i    9-6282 

12          21*2656        10-0083 

5642 
5643 
5644 

4* 

28§ 

7t 

22-7064 

227359 
24-4619 

14-6559 

I4-9745 
14-7382 

4* 
25 
7 

1  1  -7464 
117995 
13-5051 

2-5257 
2-8379 
2-4951 

5598 

6 

11-1911 

21-0415 

4* 

21-5419 

9-1702 

5645 

10 

15-1154 

15-0760 

10 

4-2030 

3-43I5 

5599 

5600 

5601 

f 

9 
6 
1  1 

12-2741     21-0178 
12-6493     21-8365 
13-1910    21-0058 

8 

12 

22-6262 

10-2147 
9-2617 

5646 

5647 
5648 

1  1 
16 

4* 

15-2319 

17-1805 

19-5321 

15-6254 
157678 
15-5997 

ii 

20 
4* 

4-3526 
6-3092 
8-6403 

3-9698 
3-9870 
3-6694 

5602 
5603 

43§ 

10-1288 

22-0707 

5 

16-9030 
20-4198 

107933 
10-1299 

76    603 

8-8 

5649 
5650 

.6 

7* 

21-8897 

24-2759 

1  5-0823 
16-2106 

16 
6 

10-9633 
13-4151 

3-0033 
3-9743 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  8287  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  88S*9  at  Dec.  +  77°. 
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GREENWICH  ASTUOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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Wo 

B.  D. 

Kr* 

B.  I). 

.HO, 

DlftllL 

X, 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag 

do. 

Ditiiii. 

X. 

y> 

y~ 

No. 

Mag. 

R.A.  i6h  3<Dm  to  i6h  45m—  contd. 

R.A.  i6h  30™  to  16*  45m  —  contd. 

Centre      R.A.  i(>*  30™  Dec.  +  76°            B.A.  16^  45™  Dec.  +  77° 

Centre      R.A.  i6h  30™  Dec.  +  76"            E.A.  i6h  45m  Dec.  +  77° 

Plate  2731.    1895,  July  2.           Plate  2761.    1895,  July  14. 

Plate  2731.    1895,  July  2.           Plate  2761.    1895,  July  14. 

o 

in. 

o 

m. 

5651 

9 

14-0728 

16-4103 

12 

3-2452       4-8292 

5710 

6 

21-4805      23-3878 

7 

I  1-0840 

1-3*75 

5652 

'5 

14-2688 

16*4314 

16 

3-4432 

4-8372 

5711 

'4 

21-9471    '23-9838 

1  1 

I  1-5876 

1-8811 

5653 

26§ 

16-3862 

167213 

27g 

5-5781 

4-9888 

5712 

20          22-2925        24-0623 

'7 

II-9358 

1-9372 

5654 

10 

18-6043 

'5-9235 

12 

77371 

4"°5'3 

57'3 

I3t       24-3/42       23-3104 

12 

13-9668 

1-0575 

5655 

4* 

19-3+19 

16-1080 

4 

8-4840 

4-1924 

57H 

5 

14-2613       24*1779 

5 

3-9302 

2-5667 

5656 

27§ 

!9"3548 

16-1073 

28^ 

8-4971       4-1881 

76    614 

9'4 

5715 

7 

15-8262 

23-8628 

7 

5H738 

12*1514 

5657 

5 

21-5632 

167013 

5* 

10-7422       4-6400 

5716 

6 

12-9255 

12-4097 

5658 

12 

217460 

16-5518 

10 

10-9145 

4-4790 

5717 

35§     14-0273 

24-6088 

27§ 

3-7247 

13*0113 

76    610 

9'4 

5659 

7 

22-4549 

16-2690 

9 

1  1*6013 

4-i5  '3 

5718 

5*     14-I449 

24-9789 

5 

3-8657 

13-3708 

5660 

4 

23-8835 

17-0997 

'3 

13-0843       4-8873 

57'9 

52§ 

14-8213 

247568 

46§ 

4-5249 

13-1084 

76    611 

8-1 

5661 

16 

24-0528 

16-7244 

13 

13-2258       4-5025 

5720 

4        5-5981 

13-8697 

5662 

6 

24-5238 

16-4676 

5 

13-6788       4-2170 

5721 

20 

16-9998 

25-4555 

'9 

6-7453 

13-6673 

5663 

'4 

24-5445 

16-7490 

1  1 

13*7158       4-4966 

5722 

5 

8-4683 

13-7869 

5664 

12 

24-7894 

16-2724 

9 

13-9306       4-0065 

5723 

22 

19-6593 

25-6343 

17        9-4092  j  13  6772 

5665 

5 

14-0555     16-6898 

7* 

3-2448       5-1071 

57H 

6       11-8252     13*5986 

5666 

8 

14-6199 

16-8834 

8 

3-8235 

5-2667 

"~ 

5667 

9       14''  °49 

17*0220 

1  1 

3-3167 

5-4375 

4°§ 

3-4846     11*8018 

76    609 

8-5 

5668 

9      18-9773 

17-1  506 

8 

8-1870 

5*2552 

5°§ 

25-0985 

18-4491 

76    620 

8-8 

5669 

4*    20-1164 

17-0979 

4 

9-3163 

5-1301 

5670 

33§     22-7371 

17-3869 

z8§ 

1  1-9560 

5-2486 

76    618 

9'5 

5671 
5672 

5       I4-I455 
28§     17-8861 

17-9198 

18-5100 

4 

27§ 

3-4182 
7-1855 

6-33-4 

6-6780 

"6    613 

9*4 

R.A.  :6h  45m  to  i;h  om 

5673 

8       20-0538 

17-9698 

8 

9'3'37 

6-001  3 

Centre      R.A.  17''  om  Dec.  +  76°            R.A.  i6>>  45"  Dec.  +  77° 

5674 

37§     21-5738 

18*3136 

33§ 

10-8542 

6*2489 

76    616 

9-1 

Plate  2732.    1895,  July  2.         Plate  2761.    1895,  July  14. 

5675 

4 

12*8867 

6-2386 

• 

m. 

5676 

58§ 

15  0989 

19*2849 

J2§       4-4509 

7-6313 

76    612 

8*0 

5725 

9 

3-3-59 

•4-3574 

6 

14*1270 

1-9383 

S677 

4 

16-5051 

19*0035 

4 

5-8382 

7-2597 

5726 

4 

4-0638 

14-3103 

3* 

14-8736 

1-9390 

5678 

4 

>7'9555 

19-6948 

4 

7-33ii 

7-8532 

5727 

4 

4-3305 

14-5128 

5679 

20§ 

18-8940 

19-5776 

i8§ 

8-2596 

7-6784 

5728 

13 

6*4786 

14*2327 

13 

17-290.7 

2-0135 

5680 

7 

21-9648 

19-3295 

7 

1  1-3066 

7^395 

5729 

7 

6-5792 

14-1550 

5* 

17-39S3 

1-9381 

5681 

6 

23-4459 

19-6286 

5 

12-8044 

7^374 

573° 

22§          9-9780 

14-7830 

24§ 

20-7481 

27843 

5682 

44§ 

24-2899 

19-5510 

32§ 

13-6400 

7*3078 

76    619 

9-1 

573' 

10       10-2674 

14-5161 

7* 

21-0498 

2-5389 

5683 

6* 

24-6333 

19-3391 

7 

13-9690 

7*0756 

5732 

4       '0-3244 

14-5764 

5684 

4 

H'3545 

19-6736 

5* 

3*7390 

8*0686 

5733 

25§ 

11-9563 

14-4001 

43§ 

22-7468 

2-5280 

76    626 

9'3 

5685 

4 

16-7308 

20*6757 

4 

6-1741 

8*9167 

5734 

9 

12-2177 

14*2003 

6* 

23-0190 

2-3464 

5686 

5 

207037 

20*3744 

5 

lo-i  146 

8-3596 

5735 

9      12-4882 

I4-3348 

5t 

23-2831 

2-4932 

5687 

5 

21-1722 

20-3873 

5 

10-5839       8-3421 

5736 

4 

-•-•7553 

14-0693 

5688 

8 

21-6258 

20-3707 

6 

11-0358       8-2981 

5737 

ii 

5'1222 

15-6943 

9 

15-8428 

3-3854 

5689 

4 

13-3585  |    8*2118 

5738 

5 

5*9008 

15-3269 

3* 

16-6421 

3-0692 

5690 

3 

13-5043 

8-2411 

5739 

5 

6-5088 

15-9763 

5 

17*2080 

3-7533 

5691 

1  1 

16-6834 

21-2192 

10 

6-i  596 

9-4589 

574° 

9 

8-1795 

I5-3435 

7 

18-9148 

3-2308 

5692 

4 

16-7231 

21-2066 

4 

6-1964 

9-4478 

5741 

6 

9-0543 

15-4969 

4 

197804 

3-4408 

1 

5693 

23§ 

17-0457 

20-8603 

20§ 

6*4959 

9-0785 

5742 

6 

9-6162 

15-8880 

4* 

20-3170 

3-8655 

5694 

12 

22-5360 

22-1260 

12 

12-0548 

9"99'3 

5743 

9 

J3'5-45 

i5-'843 

7* 

24-2546 

3-4116 

5695 

61 

23-6436 

21-4196 

7 

13-1158 

9-2132 

5744 

9 

5-2138 

16-7610 

7 

15-8635 

4-4553 

5696 

22 

24-0856 

21-8905 

12 

I3-5933 

9-6587 

5745 

22§ 

5-5240 

16-3  141 

i«8 

16*2060 

4*0275 

5697 

6 

17-9188 

22-0963 

5 

7-4453 

10-2534 

5746 

6      ;     5-8993 

16*4207 

5 

16-5714 

4"'599 

5698 

17 

18-6285 

22-5814 

15 

8-1853 

10-6954 

5747 

H§ 

6*3689 

16-7809 

1  1 

17-0188 

4'5475 

5699 

8 

18-6350 

22-6658 

6 

8*1969 

10-7793 

5748 

24§ 

7-5643 

16-8320 

25§ 

18-2090 

4-6767 

5700 

43§ 

19-9228 

22*4885 

4Q§ 

9-4741 

10-5203 

76    615 

85 

5749 

H 

9-5953 

16-8825 

9 

20-2327 

4-8547 

5701 

3* 

21*0810 

22*3644 

5 

10-6182 

10-3225 

575° 

5 

9-6710 

16-3323 

4      20-3426 

4-3-43 

5702 

26 

21-8392 

22-9133 

i8§ 

11-4135 

10-8207 

575i 

5 

10-5866 

16-5838 

i 

57°3 

20 

22-2946 

22-6555 

16 

1  1-8499 

10-5338 

5752 

6 

11*2554 

16-0698 

5*    21-9405 

4-1505 

5704 

7* 

23-0253 

23*1289 

6 

12*6103 

10-9603 

5753 

«5l 

1-2*0808 

16-8619 

1  1 

22'7  I  I  2 

4*9930 

5705 

8 

15-4729 

22-7722 

10 

5-0505 

11-0878 

5754 

15 

12-3568 

16-0371 

12 

23-0408 

4-1886 

57(35 

5 

5-1152 

11-1524 

5755 

6 

12-7182 

16-3546 

5* 

23-3819 

4-5289 

57°7 

4* 

18-4592 

23-0299 

5 

8-0490 

11-1545 

5756 

4 

13-8578 

16-6424 

5708 

15 

20*7879 

23-4544 

10 

10-3980 

11-4294 

5757 

4* 

4-8917 

17-0361 

5*     -5-5276 

4-7081 

5709 

7* 

11*2210      23-1088 

7 

10-8047 

1  1-0518 

5758 

25§ 

4-9142 

17*2868 

2I§ 

I5-5348          4-96I5 

i  rtseau  interval  represents  v«ry  nearly  5'  =  82«7  of  E.A.  at  Dec.  +  76°,  and  88«'9  at  Dec.  +  77°. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

x. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R,A.  :6h  45m  to  i7h  om  —  contd. 

R.A.  i6h  45m  to  i;h  om  —  contd. 

Centre         R.A.  i7h  o«>  Deo.  +76"              R.A.  i6h  45™  Dec.  +7;° 

Centre        R.A.  i;h  om  Dec.  +  76°             R.  A.  i6h  45"  Dec.  +  77° 

Plate  2732.     1895,  July  2.          Plate  2761.     1895,  July  14. 

Plate  2732.     1895,  July  2.          Plate  2761.     1895,  July  14. 

o 

m. 

o 

m. 

5759 

4 

5-9340 

17-5878 

5 

16-5335 

5-3244 

5818 

6 

12-9288 

22-7976 

5      23-1798     10-9728 

5760 

8 

6-0705    17-6730 

6 

16-6628 

5-4206 

5819 

7 

13-2724 

22-7516 

6    123-5268  ;  10-9488 

5761 

5 

8-4662 

17-0045 

4* 

19-0934 

4-9101 

5820 

4 

13-8908 

22-3350 

4       24-1741     10-5715 

5762 

5 

8-5614 

17-0385 

-•* 

19-1890 

4-9496 

5821 

4* 

4-3027 

23-1177 

4       14-5518     10-7468 

5763 

7 

8-9115 

17-3206 

6 

19-5195 

5-2538 

5822 

5* 

6'O2I2 

23-3612 

3*     16-2497         -loii 

5764 

6 

9-1756    177685 

7 

197545 

5-7158 

5823 

6 

8-6035 

23-1712 

6       18-8398        -0698 

5765 

6 

9-2280 

17-7160 

6 

19-8088 

5-6668 

5824 

43§ 

9'3484 

23-9158 

32§   '  '9-536S  ,      -8591 

76    624 

9'3 

5766 

9 

9-5104 

17-6074 

7 

2O'IOOO 

5-5732 

5825 

*'§ 

9-8613 

23-1878 

i8§     20-0968         -1687 

5767 

•s§ 

10-2525 

'7'4453 

13 

20-851  5 

5-4609 

5826 

20§ 

9-8940 

23-9418 

16 

20-0803         -9199 

5768 

4 

10-7058 

17-4159 

4 

21-3098 

5-4572 

5827 

5       I2'49°5 

23-2047 

4 

22-7199      -3471 

5769 

4 

13-1239 

17-4962 

5828 

6       12-9128 

23-3132 

5      23-1322        -4834 

577° 

5 

13-5908 

i7'3'4' 

5829 

5 

13^543 

23-6662 

5      23-4534        -8597 

577' 

6 

3-434° 

18-0673 

5 

14-0078 

5-6470 

5830 

4 

13-6115 

23-6614 

4*    23-8059        -8772 

577* 

9 

3-6624 

i8-9573 

10 

14-1786 

6-5512 

5831 

6* 

3-8962 

24-8385 

5       '4-o398     12-4364 

5773 

46§ 

3-8369 

18-5522 

36§ 

"4-3792 

6-1568 

5832 

7* 

57120 

24-1691 

6       15-8905 

11-8813 

5774 

5 

4-5091 

18-9863 

4 

15-0230 

6-6352 

5833 

8        9-0895 

24-6870 

5 

19-2288 

12-6160 

5775 

4 

5-2711    18-9437 

4 

15-7870 

6-6390 

5834 

5        9-6320 

24-4254 

5776 

7 

6-3144    18-0990 

6 

16-8818      5-8623 

5835 

8         97296 

24-2619 

6 

•9-3925 

12*2291 

5777 

«7S 

7-0053 

18-4802 

18       17-5446       6-2878 

58.36 

4 

1  1-5010 

24-5502 

4 

21-6447 

12-63 

5778 

7 

8-6424 

18-4675 

6 

19-1820       6-3772 

5837 

6* 

4-2677 

25-3985 

5 

14-3698 

13-0173 

5779 

1  1 

9-759° 

18-7822 

9 

20-2720       67637 

5838 

43§ 

4-9743 

25-2422 

24§ 

15-0870 

12-9043 

5780 

19 

10-3461 

18-0003 

«7 

20-9085    \      6"O22O 

5839 

5* 

5-2107 

25-9855 

4 

15-2739 

13-6719 

5781 

5 

1  1-2290 

18-9890 

4* 

21-7292 

7-0626 

5840 

22 

57648 

25-1023 

16 

15-8860 

12-8185 

5782 

t6§ 

12-8625 

18-2717 

«9 

23-4038 

6-4509 

5841 

5t 

6-3973 

25-3237 

6 

16-4973 

13  0823 

5/83 

6 

13-1828 

18-2086 

7 

23-7278 

6-4086 

5842 

26§ 

8-2531 

25-3682 

"i 

18-3535 

13-2419 

5784 

5t 

4-0699 

19-3565 

4t 

H'SSS? 

6-9761 

5843 

12 

8-6739 

25-7434 

8 

18-7503 

13-6446 

5785 

7 

4-6254 

19-6463 

6 

15-0952 

7-299° 

5844 

7 

9-4-474 

25-1243 

6 

19-5586 

13-0720 

5786 

»i§ 

5-2177 

'9"39'7 

i8§ 

1^-7025          7-0800 

76    621 

9'3 

5845 

5 

11-1724 

25-3007 

5 

21-2716 

i3'36'4 

5/87 

9 

6-2642 

19-0545 

8 

16-7669          68130 

5846 

7 

12-3858 

25-1  1  16 

6 

22-4913 

13-2500 

5788 

5 

6-8122 

19-0843 

4 

17-3113          6-8788 

5789 

7 

6-9108 

19-2028 

7 

17-4040 

7-0018 

4'§ 

11-9154 

26-0852 

77    639 

7'* 

579° 

4°§ 

8-2969 

19-6462 

39§ 

187595 

7-5338 

76  623 

8-3 

579' 

4 

8-7044 

19-8792 

5792 

4 

10-4994 

19-0750 

R.  A.  1  7h  om  to  i  ;h  1  5m 

5793 

4- 

1  1  -1406    19-5043 

J  1    7  -J 

5794 

4 

11-9593    19-1138 

Centre      R.A.  i7h  om  Dec.  +76°             R.A.  i7h  15™  Dec.  +77° 

5795 

5 

13-3385    19-7571 

Plate  2732.    1895,  July  2.          Plate  2737.    1895,  Jnly  7. 

5796 

4       13-8108     19-6325 

• 

m. 

5797 

12              3"6543       20-6217 

8 

14-0650 

8-2120 

5H7 

'3 

14  1256 

14-4406 

8*       3-2020 

2-8260 

5798 

8 

3-7205 

20-9570 

5 

14-1093 

8-5492 

5848 

4 

15-8450 

14-5449 

5799 

34§ 

4-0730 

20-1556 

26§ 

I4'5I26 

7-7717 

5849 

>8. 

15-8467 

14-4062 

1  6        4-9152 

2-6803 

5800 

39§       5'5'53 

20-1869 

33§ 

15-9500 

7-8958 

76    620 

8-8 

5850 

22^ 

16-4293 

14-1065 

25 

5-4769 

2-3434 

76     629 

9'S 

5801 

5     |    7^9928  ;  20-9868 

4 

18-3707 

8-8528 

5851 

I  I 

18-1099 

14-6677 

7* 

7-1928 

279S4 

5802 

o 

8-7193    20-7503 

6 

19*1  I  14 

8-66  1  8 

5852 

5 

18-6282 

14-5816 

5803 

II 

I2'OI  58 

20-7045 

10 

22-4059 

8-8253 

5853 

6 

24-1225 

14-9993 

.* 
4 

13-2138 

2-7442 

5804 

I7§ 

I2-O25O       20-9076 

:9 

22-4025 

9-0303 

5854 

8 

i4-7975 

15-5544 

6* 

3-9416 

3-8901 

5805 

4 

I2-IO58     i  20-26O2 

5855 

22§ 

16-3120 

15-4563 

23§ 

5  '4463 

3-6941 

76     628 

9'4 

5806 

1  1 

I3-7392       20-4225 

8 

24-1446 

8-6507 

5856 

3 

16-3731 

15-2367 

5807 

4'§ 

3-7778       21-7573 

25§ 

'+•"53 

91528 

5857 

5 

18-8009 

15-2796 

4* 

7'9'97 

3-3578 

5808 

6 

4-7718       21-7850 

6 

15-1037 

9-4454 

5858 

4 

20-6389 

15-9760 

5809 

12 

7-8141        21-6931 

7 

18-1485 

9-5437 

5859 

6 

23-0670 

15-4802 

6* 

12-1910 

3-2926 

5810 

12 

8'i  i  oo 

21-6663 

8 

18-4460 

9'5373 

5860 

5 

23-3938 

I5-5947 

.  * 

12-5230 

3-3836 

5811 

6 

8-9718 

21-4465 

4 

19-3189 

9-3694 

5861 

23§ 

14-2386 

16-0543 

3° 

3V49 

4H233 

5812 

9 

9  6049 

21-5238 

6 

19-9473 

9-4890 

5862 

4 

14-6319 

1  6-  1  006 

5813 

4 

10-0275 

21-5708 

5863 

4°§ 

15-6993 

16-9658 

42§ 

4-93I9 

5-2420 

76     627 

9-2 

5814 

8 

10-1225 

21-4464 

5 

20-4691 

9-4448 

5864 

*5§ 

15-7674 

16-8612 

3°§ 

4-9925 

5-1346 

5815 

4 

12-4682 

21-6818 

5865 

4 

18-9095 

16-9973 

5816 

4* 

9-1236       22"O274 

4 

'9'433' 

9-9598 

5866 

5 

19-9831 

16-4286 

5817 

3'§ 

9-4989       22-8765 

3°§ 

19-7548 

10-8345 

76  625 

9"4 

5867 

10 

2O41  194 

'6-7353 

6        9-3295 

4-7285 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  82S7  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  88S'9  at  Dec.  +  77°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE    1900. 


Z  O  N  E    +    76'. 


•KT 

B.  D. 

\"  . 

Oiiiiii.              x. 

15.  D. 

No. 

Diani. 

X. 

y- 

Diani. 

X. 

y. 

No. 

Hag. 

iNO. 

Diani. 

X. 

!/• 

No. 

Mag. 

R.A.  i;h  om  to  i;h  15'"  —  contd. 

R.A.  i;hora  to  i;11  i5m—cont(L 

Centre      R.A.  I7h  om  Dec.  +  76°             K.A.  17!"  15"  Dec.  +  77° 

Centre     R.A.  i7h  om  Dec.  +76"              R.A.  i7h  15™  Dec.  +  77° 

Plate  2732.     1895,  July  2.          Plate  2737.     1895,  July  7. 

Plate  2732.     1895,  July  2.             Plate  2737.     1895.  July  7. 

o 

m. 

O 

in. 

5868 

6 

21-1648 

16-0945 

4* 

10-3295       4-0255 

5927 

4 

23'5798 

21-1  IO7 

3* 

i3'°555 

8-8721 

5869 

7 

21-4272 

16-1045 

4 

10-5910       4-0180 

5928 

8     |  14-4345 

22-7551 

7 

4-0375     i  no2i 

5870 

4 

22'I  170 

16-0946 

59*9 

4 

15-0598 

22-1516 

3* 

4-6230     10-4583 

5871 

12 

22-1440 

16-4099 

10 

11-3308       4-2780 

593° 

4 

15-8491 

22-5998 

3* 

5-4399     10-8565 

5872 

"9 

24-1031 

16-7597 

18 

'3'3°57 

4-5015 

593' 

*3§ 

16-3088 

22-2783 

H§ 

5-8770     10-5078 

76     630 

9'5 

5873 

5 

15-4074 

17-0273 

5* 

4'6439 

5'3254 

5932 

4 

16-4880 

22-9580 

3* 

6-0987     11-1710 

5874 

i9§ 

157360 

17-7057 

•  7 

5-0148 

5'9798 

5933 

7 

16-6582 

22"5°33 

4 

6-2371     10-7073 

5875 

9 

I7780I 

17-5925 

6 

7-0458 

57338 

5934 

15       18-0960 

22-1384 

8 

7-6509     10-2520 

5876 

12 

17-8768 

17-3066 

10 

7-1250 

5'4432 

5935 

5*    21-8776 

22'5'73 

4 

11-4519 

10-3918 

5877 

5 

18-1737 

17-3466 

4* 

7'4257 

5-4666 

5936 

29§     22-5605 

22-6479 

25§ 

12-1405 

10-4749 

76     637 

9'5 

5878 

5 

21-2279 

17-6770 

3* 

10-4949 

5-5984 

5937 

6      22-8399 

22-5870 

4 

12-4162 

10-3986 

76     638 

9'5 

5879 

4 

21-3802 

17-2982 

4* 

10-6224 

5-2127 

5938 

14      23-0155 

22-5474 

8      ;  12-5878 

10-3496 

5880 

4 

21-4895 

17-2200 

5939 

ii       23-2943 

22-4449 

6    ;  12-8583 

10-2288 

5881 

4 

2I-6l65 

17-9278 

594° 

ig§     14-1019 

23-3850 

18     |    3-7452 

ii  7491 

5882 

7 

23-1203 

17-8061 

5 

12-3890 

5-6056 

594' 

6       15-8590 

23-8923 

5t       5'53z8 

12-1450 

5883 

9 

23-4069 

17-8644 

5* 

12-6821 

56483 

5942 

17       19-6883 

23-8910 

:    9-3541 

•9020 

5884 

6 

i4"6379 

18-1366 

4* 

3W8 

6-4798 

5943 

263     20-1920 

23-8495 

22§           9-8530              -8236 

76     634 

9'4 

5R85 

6 

16-8179 

18-8467 

5t 

6-1679 

7-0477 

5944 

36§     20-2235 

23-2063 

33§ 

9-8431         -1788 

76     633 

9-2 

5886 

17 

17-2596 

18-9276 

17 

6-6141 

7-1018 

5945 

8*     23-3571 

23-7375 

6 

13-0048  !      -5153 

5^7 

»ll 

17-2994 

18-1745 

20 

6-6067 

6'34/S 

76    631 

9'5 

5946     13 

23-6095 

23'4398 

9 

13-2356              -2012 

5888 

20§ 

17-8957 

18  9448 

23§ 

7'2493 

7-0770 

5947      6 

14-0654 

24-1000 

4* 

3'7533     i2'4666 

5889 

7 

18-9250 

182221 

4* 

8-2277 

6-2942 

5948      6 

14-4674 

24-9223 

3* 

4-2074 

13-2622 

5890 

4 

19-2817 

18-341  1 

5949    21§ 

15-5934 

24-5750 

18 

5-3078 

12-8418 

5891 

»i§ 

19-8639 

18-4765 

22§ 

9-1811       6-4833 

5950    28§ 

157198 

24-0318 

3°§ 

5-4025     12-2924 

K  2848 

9-6 

5892 

4 

21-5937 

J8'4253 

3* 

10-9051 

6-3249 

5951     H 

'5'9275 

24-706^ 

8         5*6505     12-9522 

5893 

4* 

22-0503 

18-5581 

3* 

11-3699 

6-4331 

5952      4 

16-2205 

24-5626 

3* 

5-9361 

12-7891 

5894 

16 

22-3088 

i8"453' 

12 

11-6238 

6-3061 

5953      8 

17-0465 

24-2697 

6* 

6-7380 

i2"4453 

5895 

23§ 

22-6163 

18-1887 

«9§ 

1  1-9120 

6-0208 

5954    42§ 

19-3363 

24-3111 

42§ 

9-0280 

12-3404 

76    632 

8-9 

5896 

5 

23-9353 

18-7989 

4* 

13-2669 

6-5434 

5955     H 

21-1083 

24-4368 

9t 

10-8033 

12-3531 

5^7 

20§ 

H'3574 

19-9563 

22 

3-7810 

8-3101 

5956    62§ 

22-2961 

24'5995 

12-0003 

12-4393 

76    636 

8-5 

5898 

i6§ 

15-9163 

19-9390 

12 

5-3368 

8-1957 

5957     32§ 

18-6761 

25-8824 

22§ 

8-4718 

i3'9525 

5899 

9 

16-0628 

19-3286 

6* 

5-4410 

7-5774 

5958     23 

20-0055 

25-1281 

17 

97444 

I3'JI47 

5900 

4 

17-3094 

19-1179 

3* 

6-6757 

7-2877 

5959      6* 

20-0792 

25-4763 

4 

9  8409 

13-4598 

5901 

7 

17-8317 

19-9400 

5t 

7-2480 

8-0734 

596°    33 

23-7202 

25-8519 

20§ 

13-5003 

13-5997 

77    650 

9'5 

5902 

10 

22-3578 

19-8939 

6 

1  1-7626 

7-7398 

5961     32 

21-9960 

26-0410 

22§ 

11-7939 

13-8986 

5903 

16 

22-5852 

19-0497 

9 

11-9370 

6-8826 

i 

i 

59°4 

5 

227718 

19-2982 

4* 

12-1356 

7-1204 

48§ 

10-6684      1-8671 

76    635 

7-8 

59°5 

8 

23-8695 

19-0098 

4 

13-2166 

67625 

7°§ 

26-1643 

26-4518 

77    653 

8-5 

5906 

4 

14-3488 

20-6379 

59°7 

4 

15-1552 

20-3363 

4* 

4-6012 

8-6374 

5908 

6 

I5'34°5 

20-8615 

5 

4-8178 

9-1533 

R  \     1  7h   I  q™  to   I  7h   30111 

5909 
5910 

5 

*5§ 

16-1981 
I6-3934 

20-8693 
20-6879 

3t 
*5§ 

5-6791 
5-8609 

9-1079 
8-9114 

*.*•*»•      »  /         *•  j                  *-/        O 

Centre      K.A.  i;1'  30™  D,H:.  +  76°             R.A.  17''  15'"  Dee.  +  77° 

5911 

22§ 

16-7638 

20-6124 

*5§ 

6-2258 

8-8128 

Plate  5029.     1900,  July  17.          Plate  2737.     1895,  July  7. 

5912 

6 

16-8893 

20-9593 

4* 

6-3728 

9-1521 

o                   m. 

59'3 

4 

17-2487 

20-6667 

5962 

5 

3'393o 

14-1084 

59H 

"§ 

18-4258 

20-2443 

"8 

7-8633 

8-3390 

5963 

5 

3-7103 

14-5440 

59'5 

7 

l87443 

20-4665 

5 

8-1954 

8-5411 

5964 

6 

4-2470 

'47255 

5916 

25§ 

22-9240 

20-1271 

20§ 

12-3420 

7-9386 

5965 

6 

5-3889     14-5852 

59>7 

5 

'4"237i 

21-9717 

4* 

3-7909 

10-3308 

5966 

'9§ 

6-0375 

14-0585 

1  1 

16-8640 

1-8406 

5918 

I9§ 

147817 

21-1777 

'5 

4"2835 

9-5078 

5967 

4 

6-6238 

14-9030 

59'9 

6 

16-0778 

21-9613 

5 

5-6250 

10*2062 

5968 

12 

6-9448 

14-3088 

7* 

I7-7556 

2-1423 

5920 

4 

168734 

21-6897 

3* 

6-4012 

9-8820 

5969 

i6§ 

7-8796 

i4-5845 

13 

18-6728 

2-4698 

5921 

4 

17-0794 

21-4876 

3* 

6-5917 

9-6672 

5970 

4 

8-5295 

14-5966 

5922 

5 

18-6228 

21-1268 

4* 

8-1136 

9-2103 

597i      9 

9-1105 

14-2932 

4* 

19-9161 

2-2468 

5923 

22§ 

19-5752 

21-2438 

20 

9-0732 

9-2651 

K  2860 

9-6 

5972      4 

9'7093 

14-7260 

5924 

'5 

20-0348 

21-8767 

ii 

9'5732 

9-8667 

5973      8 

13-1322 

'4-6343 

5925 

5 

21-8603 

21-0974 

5974      6 

3-4659  1  <5"4458 

5926 

'4 

23-1570 

21-9698 

8 

12-6913 

97624 

5975      6 

3-5178     15-8160 

. 

i  rtttau,  interval  represents  very  nearly  5'  =  82>7  of  R.A.  at  Dec.  +  76*,  »nd  SS'-g  at  Dec.  +  77°. 
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ZONE     +     76°. 


[tinlll 

B.  D. 

\o 

B.  D. 

No. 

Diani. 

X. 

y- 

1)1  R  III. 

x.                     ?/. 

Duun, 

X, 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

i 

No. 

Mag. 

So. 

Mag. 

R.A.  i7b  1  5m  to  i7h  3om  —  c.ontd. 

R.A.  i7h  15"-  to  i7h  30m  —  contd. 

Centre       R.A.  i7h  30"'  Dec.  +  76°             R.A.  I7h  i5n>  Dec.  +77* 

Centre      R.A.  17*  30™  Dec.  +  76°            R.A.  I7h  15™  Dec.  +77° 

Plate  5029.     1900,  July  17.          Plate  2737.     1895,  July  7. 

Plate  5029.    1900,  July  17.            Plate  2737.     1X95,  July  7. 

m. 

ra. 

5976 

4 

3-7568 

i  5-8500 

6035 

4 

8-6508    20*7133 

5977 

1  1 

4-2623 

15-5808 

6036 

4 

8*8430 

20-6645 

5978 

5 

4-9685 

15-8003 

6037 

5 

"7799 

20*4570 

5979 

10         5-6048 

i  5-2802 

9* 

16*3649 

3-0323 

6038 

5 

12*1396 

20*3328 

5980 

6o§       9"34'9     '  5-4470 

53§ 

20-0857 

3-4132 

-6    644 

8*7 

6039 

5 

13*8298 

20-5135 

5981 

15-3078 

3* 

20*1  526 

3*2810 

6040 

7 

3-5794 

21-2530 

5982 

S^S     12*0890 

15-6556 

67§ 

22-8169 

3-7785 

76     647 

7*0 

6041 

7 

4-3728 

21-8532 

3*     147641 

9-5293 

5983 

2  4* 

12-8068 

15*6045 

22 

23'5363 

3-7662 

6042 

28§ 

6*6856 

21-1493 

2i§     17-1108 

8-9573 

5984 

15 

13-0193 

'5-4053 

8* 

23*7561 

3-5840 

6043 

5 

6*7702 

21-6174 

5985 

6 

4*3121 

16-5385 

6044 

29§ 

7-7661 

21-6578 

22§        18-1637 

9*5278 

76    642 

9'3 

5986 

8 

4*9690 

16-3880 

4* 

15-6661 

4-1058 

6045 

i8§ 

8*0520 

21-3017 

9       18*4687 

9*1866 

5987 

45§ 

7-1526 

16-0315 

4'ji 

17*8666 

3-874° 

76      641 

9*2 

6046 

5 

8-1600 

21*2821 

3t     18*5794 

9*1709 

5988 

5 

8-2400   16-1088 

6047 

3°§ 

10-3389 

21-3329 

24§   i  20-7477 

9'3449 

5989 

4 

8-2432   !  16-2668 

4* 

18*9366 

4*1704 

6048 

29§     10-6132     21-2302 

23§     21*0273 

9*2596 

76     645 

9'5 

599° 

5 

10-8385      168457 

6049 

20§ 

12-5769     21-0288 

13      23*0013 

9*1684 

599' 

4 

11-6636     16-3136 

6050 

IO 

4-9750 

22*0193 

5       I5-3542 

9-730° 

599Z 

45§ 

11-9485 

16-1423 

46§   |  22-6472 

4-2562 

76     646 

8-8 

6051 

7 

6-0185     22-0717 

4      I6-3943 

9-8433 

5993 

4'§ 

12-0775 

16-2502 

46§ 

22*7713 

4-3692 

K  2912 

9'4 

6052 

22§ 

7*3650     22-7160 

12 

17-7016     10*5626 

5994 

•7§ 

137265 

16-3251 

10* 

24-4141 

4-5376 

6053 

9        7-9760    22-5427 

5* 

18-3216     10*4213 

5995 

8 

4-3221 

17-4543 

3* 

I4*958l 

5''333 

6054 

'6§       8-9523     22-7750 

1  1 

19*2848     107095 

5996 

IO 

4'5'47  i  '7"44'7 

5t 

'5">544 

5"'  33° 

6055 

4        9-3110    22-2475 

5997 

4 

S'5473 

17-5656 

3* 

16*1756 

5*3167 

6056 

14        9-8290    22*8667 

6 

20-1535     10*8509 

5998 

I  2 

6-6503 

17-5408 

5* 

17*2781 

5-3534 

6057 

I2JJ     .  10-7327       22-5126 

9 

21*0770  '  10*5470 

5999 

'3§ 

6*6929 

17-9178 

6 

17-3024 

5-7296 

6058 

16     <  i  1-8487     22-9455 

11* 

22-1651     1  1*0398 

6000 

55 

6*9988 

I7-9255 

4°§ 

17-6060 

57567     76    640 

8-2 

6059 

4       12-0290    22-5134 

6001 

20 

7-8803 

17-8755 

'4 

18-4872  i    57556 

6060 

18       12-6701     22-6393 

7t 

22*9997 

10*7838 

6002 

4 

8-0678 

17-1037 

6061 

4       12*9131   '  22*2198 

6003 

9 

8-3105 

I7'44°3 

5* 

18-9436 

5-3424 

6062 

10       13-0303     22-1441 

6 

23*3910 

10*3106 

6004 

43§ 

8-3676 

17-6031 

3'§ 

18*9900 

5-5095 

76    643 

9-3 

6063 

2I§           6*0415        23-8945 

'4 

16-3138 

1  1  -6644 

6005 

12 

9-5210 

17-4586 

8 

20*1482 

5*4320 

6064 

4 

6-7563     23*5552 

6006 

10       13*1023 

17-2230 

6065 

4 

67803     23*4133 

6007 

4       13-6265 

17-9476 

6066 

'8§ 

7-0050    23*8978 

'4 

17*2736 

11-7224 

6008 

9       13*6493 

17-6476 

6067 

10 

7^475     23-3733 

7* 

18*2429 

11*2483 

6009 

8 

5-0750 

'8-4353 

3t 

15-6549 

6-1  55' 

6068 

22§ 

8*3728     23*5768 

1  1 

18*6589 

1  1-4766 

6010 

'7 

18  9290 

8 

15*9878 

6  6705 

6069 

97732     23-8835 

H 

20*0388 

1  1*8620 

601  1 

22 

6-0530 

18-3903 

16 

16*6358 

6-1664 

6070 

'4§ 

10*3299     23-7451 

7 

20*6032 

11-7562 

6012 

5 

6-0775 

18-0937 

6071 

3 

11-1285     23-4553 

6013 

'3 

6-9775 

18-0983 

6 

I7-5739 

5-9284 

6072 

4 

11-1958     23-6452 

6014 

5       12-6742 

18-0053 

6073 

6 

12-4487     23-3249 

4* 

22-7423 

11-4578 

601  5 

'5 

4-1113 

19-8692 

6 

14-6135 

7-534I 

6074 

5 

137718     23-4243 

6016 

23§ 

19*9718 

i8§ 

14-8565 

7*6504 

6075 

5 

13-9655     23  3265 

6017 

33§ 

4*8045 

19*2829 

24§ 

'S'3393 

6-9883 

6076 

5 

6-3064     24-5520 

4* 

16*5396 

12*3295 

6018 

10 

6-4190 

19-4786 

S 

16*9368 

7-2742 

6077 

'3 

6*3818     24*6546 

6* 

16*6088 

12*4408 

6019 

5 

7-8229 

19*3019 

6078 

8 

7*4624 

24-5565 

5 

17*6955 

12*4059 

6020 

14 

9-0445 

19*3324 

1  1     '  19-5700 

7-2749 

6079 

'4 

7*6508 

24-3  '37 

7* 

17-8986 

12*1724 

6021 

7 

10-601  5 

19-7517 

4* 

21*1026 

77808 

6080 

'3 

8-7605 

24-9445 

6 

18-9685 

12*8657 

6022 

'7§ 

11-9995 

19-8520 

1  1 

22*4921 

7-9620 

6081 

'5 

97711 

24-6980 

7* 

19-9931 

12-6770 

6023 

5 

12-1095 

19*9182 

6082 

6 

9*9080 

24-1671 

6024. 

3       12-3693 

19  8859 

6083 

IO 

11*2121 

24-9978 

4 

21*4137 

13*0571 

6025 

i6§ 

12-5304 

19-6898 

10       23-0310 

7-8301 

6084 

2O§ 

I  1-9680 

24-2373 

10 

22*2125     I2*34F4 

6026 

7 

13-6123 

19*9788 

4*  '  24-0890 

8-1846 

6085 

29§ 

I2-1058 

24-5433 

22       22*3334 

12-6540 

6027 

5 

3-8168 

20*6672 

6086 

'8§ 

12-5461 

24-4252 

II     227783 

12-5607 

6028 

29§ 

3-9660 

20*7632 

18 

14*4193 

8-4168 

6087 

6 

13-9663 

24-2660 

6029 

8 

4-5588 

20-8730 

6088 

26 

3-9230 

25*4885 

12           14*1089 

13-1325 

6030 

38§ 

6-0870 

2O'I  142 

3°§ 

16*5716 

7*8883 

76    639 

9-2 

6089 

'3 

5-8485 

25-8735 

5       16*0065 

13-6268 

6031 

5 

6-1588 

20-9433 

4* 

'6-5985 

8-7202 

6090 

39§ 

6-3051 

25-9353 

20§ 

16-4617 

137152 

6032 

i6§ 

67991 

2O-2O66 

9 

17-2768 

8  0218 

6091 

7 

6-9708 

25-0683 

4*     '7''734 

12-8896 

6033 

6 

7-9803 

20*3388 

6092 

7 

8-6118 

25-3660 

5* 

18-7951 

13-2782 

6034 

16 

8*1030  j  20*2212 

8 

18-5785 

8'i  101 

6093 

9 

8-8713 

25-4843 

6      19*0517 

13-4092 

i  r&tau  interval  represents  vrry  ueaily  5'  =  82*7  of  R.A.  at  Dec.  +  76*,  and  88''9  at  Dec.  +  77°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


Z  O  N  E    +    76°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

sc. 

y- 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

>l 

No. 

Mag. 

So.             Mag. 

R.A.  i;h  15™  to  i;h  30™  —  contd. 

R.A.  i;h  30™  to  i;h  45™  —  contd. 

Centre      R.A.  I7h  30™  Dec.  +  76°              R.A.  i7h  i$m  Dec-  +  77° 

Centre      R.A.  i7h  30™  Dec.  +  76°               R.A.  17''  45'"  Dec.  +  77' 

Plate  5029.    1900,  July  17.            Plate  2737.    1895,  July  7. 

Plate  5029.     1900,  July  17.              Plate  3204.     1896,  July  19. 

in. 

o 

m. 

6094 

33§     10-3383 

25.6659 

2I§       20-5035 

13-6724 

6142 

12 

24-2361     16-8267 

6 

I3-4456 

4-5399 

6095 

7*     11-5907 

25-0290 

4*    21-7870 

13-1097 

6'43 

6 

24-4263     16-9560 

4 

13-6436 

4-6541 

6096 

28§     11-6893 

25-4377 

24§   >  21-8645 

13-5225 

6144 

24§ 

14-8105     17-0612 

22 

4-0645 

5-4690 

6097 

16      11-8943 

25-5897 

12          22-0614 

'3-6843 

6145 

5 

17-6929     17-9056 

4* 

7-0014 

6-0961 

6098 

5 

11-9798 

25-6349 

3*     22-'444 

'3T342 

6146 

38§ 

17-9855 

17-7686 

27§ 

7-2837 

5'9392 

76     650 

9-3 

6099 

4 

I3-9I33 

25-6599 

6147 

12 

18-7809 

'7'3425 

7 

8-0440 

5-4568 

6100 

6 

5-71I2 

26-0700 

6148 

4 

19-2371 

17-4545 

3* 

8-5059 

5-5316 

6149 

4 

20-3730 

17-7943 

53§     26-0308 

1  1-6790 

76     648 

8-0 

6150 

42§ 

22-5709 

'7-2545 

3°§ 

11-8159 

5-0868 

76     657 

8-6 

76§       17789 

MWS 

76     636 

8-5 

61  51 

4 

22-8394 

17-2218 

55§       5-839° 

26-2903 

77    653 

8-5 

61  52 

5 

14-2400 

18-6615 

4* 

3-6149 

7-1038 

6'53 

H 

14-4780 

18-6267 

10 

3-8468 

7-0563 

6154 

5 

15-1054 

18-1809 

4 

4-4399 

6-5619 

R.A.  i;h  30™  to  i;h  45™ 

6155 
6156 

20§ 

5 

15-5900 
15  7987 

18-8459 

18-9540 

'5 

.  3* 

4-9705 
5-1875 

7-1928 
7-2830 

Centre       R.A.  I7h  30™  Dec.  +  76°              R.A.  17''  45"  Dec.  -f  77° 

6157 

4 

16-6682 

4I 

5-9974 

6-4009 

Plate  5029.    1900,  July  17.           Plate  3204.     1896,  July  19. 

6158 

23§ 

17-1598 

18-4054 

6-5054 

6-6346 

m. 

6159 

IO 

17-2943 

18-4346 

7 

6-6406 

6-6525 

6lOI 

9 

15-4423 

14-7645 

5* 

4-5246 

3-1304 

6160 

4 

17-5337 

18-4549 

4* 

6-8815 

6-6540 

6l02 

4 

16-1083 

14-0558 

6161 

4 

17-6742 

18-0133 

4* 

6-9914 

6-2055 

6103 

5 

16-1156 

14-4007 

6162 

58§ 

18-2565 

18-4273 

43§ 

7-5993 

6-5761 

76     651 

8.  - 
5 

6104 

22§ 

I8-27IO 

14-0008 

17 

7-2876 

2-1596 

6163 

5 

19  0065 

18-7161 

4 

8-371  1 

6-8077 

6105 

22§ 

l8-533° 

14-6418 

17 

7-5958 

2-7796 

6164 

5 

19-3737 

18-3935 

4* 

8-7101 

6-4605 

6106 

24§ 

2O-OI28 

14-2970 

25§ 

9-0450 

2-3270 

6165 

13 

19-9089 

18-0072 

7 

9-2155 

6-0335 

6107 

5 

20-4714 

14-7075 

4* 

9-5344 

2-7069 

6166 

1  1 

21-6162 

18-1  149 

8 

10-9277 

6-0155 

6108 

7 

21-3418 

I4-4377 

5* 

10-3829 

2-3698 

6167 

5 

22-1293 

18-3685 

6109 

5 

23-39I9 

14-8082 

3* 

12-4559 

2-5816 

6168 

1  1 

23-5090 

'8-54'3 

6 

12-8332 

6-1018 

6l  10 

5 

24-6345 

14-1723 

6169 

4 

24-0770 

18-5229 

4* 

!3-4"4 

6-2402 

6in 

10 

24-8131 

14-9765 

6 

13-8839 

2-6506 

6170 

5 

24-3384 

18-5741 

4* 

13-6790 

6-2707 

6112 

9 

14-9675 

15-9963 

6 

4-1428 

4'3953 

6171 

5* 

24-6233 

18-1744 

4* 

1  3-9268 

5-8560 

6113 

4 

16-3132 

15-9828 

4* 

5-4844 

4-2814 

6172 

4 

14-1254 

19-5269 

6  1  14 

5 

17-6939 

15-4I57 

6173 

4 

15-0606 

19-0866 

61  15 

4 

18-1092 

'57586 

4* 

7-2549 

3-9245 

6174 

1  1 

15-8941 

19-3770 

6 

5-31  58 

7-6988 

6i>6 

4 

18-5865 

'57441 

6175 

5, 

16-4142 

19-4273 

4 

5-8358 

7-7093 

6117 

9 

20-1248 

15-9903 

5 

9-2846 

4-0065 

6176 

16-8877 

19-5187 

24§ 

6-3159 

7-7632 

76     649 

9'3 

61  »8 

5 

20-8642 

15-3071 

4* 

9-9684 

3-2705 

6177 

H 

17-1993 

19-7419 

8 

6-6424 

7-9639 

61  19 

H 

21-6451 

15-4818 

9 

107643 

6178 

17 

20-6068 

19-5463 

8 

10-0255 

7-5189 

6120 

21*6466 

15-447' 

28§ 

10-7625 

3-35°5 

76    656 

9"' 

6179 

16 

21-2506 

'9^599 

9 

10-6625 

7-3863 

6121 

8 

21-7072 

15-2192 

3* 

10-8048 

3-1210 

6180 

5 

21-9335 

19-9943 

4* 

11-3814 

7-8610 

6122 

6 

22-0838 

15-0651 

4* 

I  1-1663 

2-9395 

6181 

12 

22-0290 

19-6553 

6 

11-4548 

7-5212 

6123 

33§ 

23-6310 

1  5-0468 

23§ 

12-7108 

2'8o6o 

76    658 

9'4 

6182 

1  5 

23-6632 

19-0487 

7 

13-0350 

6-7979 

6124 

5 

24-2302 

15-1431 

6183 

4 

23-9663 

19-2606 

4* 

'3-3547 

6-9805 

6125 

5 

24-4405 

15-8438 

3* 

I3-5757 

3'54°3 

6184 

6 

14-0851 

20-6261 

7 

3-6032 

9-0764 

6126 

17 

24-5403 

15-7907 

9 

13-6690 

3-4804 

6185 

4 

15-8350 

20-9875 

4* 

5-3747 

9-3102 

6127 

6 

24-5504 

15-6500 

4* 

13-6744 

3-3400 

6186 

4 

17-2700 

20-9458 

6128 

7 

247910 

15-7076 

4* 

i3'9'38 

6187 

4 

18-8612 

20-5610 

4* 

8-3700 

8-6604 

(129 

5 

14-0503 

16-7066 

3* 

3-2735 

5-1665 

6188 

10 

19-1  140 

20-2618 

7 

8-5904 

8-3440 

(•30 

6 

16-4208 

16-4229 

4* 

4-7102 

6189 

10 

20-2307 

20-4062 

5 

9-7146 

8-4027 

6*31 

4 

177479 

16-4265 

4t 

6-9453 

4-6194 

6190 

4 

20-3840 

20-4357 

6132 

i9§ 

I7-9477 

16-0305 

16 

7-1163 

4-2081 

6191 

4 

21-3198 

20-7541 

4* 

10-8271 

8-6710 

6-1,33 

i8g 

17-9878. 

16-3071 

14 

7-1770 

4-4804 

6192 

5 

21-3854 

20-4147 

4t 

10-8667 

8-3258 

£134 

4 

19-9885 

16-4024 

6193 

5 

22-7015 

20-8405 

6135 

36§ 

20-3781 

16-5609 

23§ 

9-5779 

4-5555 

76    655 

9'5 

6194 

20§ 

22-7808 

20-684  ' 

'3 

12-2774 

8-493° 

6136 

8 

21-5232 

16-2107 

5 

10-6937 

4-1215 

6195 

4 

23-0208     20-1716. 

6137 

4 

21-6445 

16-1195 

3* 

10-8072 

4-02  10 

6196 

8 

23-8938    20-8803 

4 

13-4031 

8-6029 

6138 

8 

21-8835 

16-7947 

4* 

1  1-0983 

4-6797 

6i97 

8 

23-9748     20-8700 

4 

13-4811 

8-5885 

16139 

23§ 

22''453 

16-1221 

20§ 

1  1  -3060 

3-9800 

6198 

8 

24-3971 

20-5449 

4* 

13-8813 

8-2363 

6140 

23§ 

22-9705 

16-1477 

'9 

12-1324 

3'95  '5 

6199 

9 

14-3046 

21-9830 

4t 

3-9240 

10-4149 

6-141 

4 

23-2272 

i6"i  192 

6200 

7 

16-4816 

21-2839 

5 

6-0435 

9-5557 

i  riseau  interral  represents  very  nearly  5'  =  82'7  of  R.A.  at  Dec.  +  76°.  and  88a'9  at  Dec.  +  77°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diani. 

X. 

y- 

So. 

Mag. 

No, 

Diam. 

X. 

y- 

Dfam.   :          x. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i7h  30™  to  i;h  45™  —  contd. 

R.A.  i;h  45m  to  i8h  om  —  contd. 

Centre       R.A 

,7h  30m  Dec.  +76°             R.A.  I7h  45™  Dec.  +77° 

Centre       R.A.  i8h  om  Dec.  -f  76°                R.A.  i7h  45™  Dec.  +  77* 

Plate 

5029.    1900,  July  17.          Plate  3204.     1896,  July  19. 

Plate  4578.     1899,  July  29.          Plate  3204.     1896,  July  19. 

„                                    III. 

m. 

6201 

5 

17-4256 

21-2725 

6248 

6 

8-4773 

14-8473 

IO 

19-2526 

27862 

6202 

6 

18-5084 

21-8643 

4* 

8-1049 

99815 

6249 

3* 

10-9906 

14-7845 

7* 

217675 

2-8669 

6203 

20§ 

217209 

2  1-8419 

12 

ri-3o88 

9  7261 

6250 

76? 

11-1718 

H''973 

83§ 

21-9835   ,    2-2842 

76    668 

7'5 

6204 

'7 

22-1332      21-4023 

I  I 

1  1  -6860 

9'2559 

6251 

18 

12-1565     14-5277 

28 

22-9461  !   2-6703 

6205 

5 

18-5082      22-3251 

4 

8-1384 

10-4471 

6252 

'4 

8-5778     15-6130 

18 

19-31  18 

3'5567 

76    666 

9'4 

6206 

22§ 

18-5094 

227418 

»9§ 

8-1727 

10-8600 

76  652     9-5 

6253 

5 

10-4698   ;  i  5-7922 

7 

21-1925 

3-8428 

6207 

4 

18-5359 

22-2293 

6254 

43§     13-6300     14-9179 

64§ 

24-3989 

3-1406 

76    673 

87 

6208 

5 

217448 

22-4OOI 

6255 

12        9-2634     16  6645 

15 

19-9388 

4-6436 

6209 

10* 

23-4455 

22-5953 

4* 

13-0823 

10-3495 

6256 

4       13-9385     16-1883 

8 

24-6342 

4-4276 

6210 

57§ 

15-7461 

23-3621 

44§       5-4616 

•6816 

76    648       8-0 

6257 

4!       3'4284     180795 

6 

14-0365 

57307 

62  I  1 

6 

16-3427 

23-4941 

5* 

6-0688 

•7709 

6258 

4     !    6-4914     17-4862 

4       17-1277 

5-3111 

6212 

15 

16-8720 

23-2893 

9 

6-5811 

•5254 

6259 

6 

19-2398 

5-8737 

621  3 

13 

17-5083     23-6807 

6 

7-2446 

•8698 

6260 

8         9-9024     17-1967 

15 

20-5498 

5-2076 

6214 

5 

18-6835     23-3964 

6261 

5       10-5024     17-2638 

6 

21-1437 

5-3119 

621; 

*3§ 

19-4996    13-8617 

18 

9-2429 

•9037 

76    653 

9'5 

6262 

17       11-1682     177453 

26§ 

21-7818 

5-8277 

76    669 

9'4 

6216 

7* 

21-4090    23-3257 

3*     11-1075 

•2292 

6263 

13 

11-6302      17-8449 

18 

22-2350 

5*9539 

76    670 

9'5 

6217 

5* 

21-4950    23-9312 

4*     11-2425 

•8300 

6264 

12 

13-0895 

16-8657 

15 

237456 

5-0593 

6?.  1  8 

5 

22-3180    23-0115 

6265 

3o§ 

7-4095 

18-7148 

35§ 

17-9768 

6-5870 

76    664 

9-0 

62  19 

18 

22-9385 

237716 

10       12-6666 

•5581 

6266 

6 

7-9421 

19  0420 

8 

18-4894      6-9455 

6220 

8* 

22-9940    23-7311 

5* 

12-7175 

•5130 

6267 

13 

8-2933 

18-7899 

'4 

18-8551       6-7125 

6221 

20 

23-8545  123-8430 

10 

I3'5833 

•5633 

6268 

-4* 

10-9591 

18-0437 

5* 

21-5553       6-1144 

6222 

8* 

23-9372 

23-625  I 

4* 

13-6462 

"3412 

6269 

6 

1  1-2663 

17-9577 

8 

21-8659       6-0488 

6223 

4* 

17-0950 

24-1958 

3* 

6-8637 

12-4105 

6270 

'9 

127960 

18-3303 

28§ 

23-3730 

6-5020 

76    672 

9-5 

6224 

20§ 

17-3469 

24-6845 

1  1 

7-1589 

12-8818 

6271 

4 

13-2618 

18-4408 

4* 

23-8374 

6-6399 

6225 

24S 

17-9570 

24-0783 

18 

7-7196 

12-2331 

6272 

Z5§ 

4-9840 

197722 

26$ 

I5-4939 

7-5080 

76    660 

9-0 

6226 

5 

17-9700 

24-I729 

4* 

7-7379     12-3254 

6273 

4* 

5-2164 

19-9020 

5 

15-7215 

7-6510 

6227 

*8§ 

19-7590 

24-O21O 

2L§ 

9-5134     12-0418 

76    654 

9'4 

6274 

7 

i7-5i59 

7-3635 

6228 

8 

19-8092     24-9785 

4* 

9-6315     12-9906 

6275 

J9 

7-1409 

19-6415 

20§        17-6550 

7-4983 

76    662 

9'4 

6229 

6 

20-9818     24-1361 

6276 

40§ 

7-2087 

20-2828 

4°S     17-6855 

8-1417 

76   663 

8-5 

6230 

6 

22-0165  '•  24-6325 

4* 

11-8153     12-4823 

6277 

8 

8-1915 

20-9728 

12           18-6320          8-8846 

6231 

5 

22-5062     24-9353 

6278 

4* 

8-6299 

20-6891 

5 

19-0830 

8-6267 

6232 

«3 

23-5840     24-7760 

8t 

13-3846     12-5105 

6279 

5 

9-2899 

20-3463 

6 

19-7620 

8-3205 

6233 

4 

14-6633     25-1079 

6280 

4 

10-5485 

20*1244 

6      21-0305 

8-1684 

6234 

13 

17-2098     25-1108 

6 

7-0528 

13-3198 

6281 

6 

10-7909 

20*2464 

8 

21-2689 

8-3060 

6235 

33§ 

17-6610    25  7308 

"8 

7-5543     13-9005 

77    663 

9'5 

6282 

4* 

10-7909 

20-2660 

5      21-2690 

8-3257 

6236 

6 

177737     25'°656 

6283 

16 

6-7393 

21-1860 

17       17-1676 

9-0153 

6237 

8 

197757    25-8987 

4 

9-6668     13-9126 

6284 

2I§          9-0898 

217524 

23§     20-4842 

9-7701 

6238 

1  1 

20-2505     25-8476 

4* 

10-1356     13-8297 

6285 

6       11-9274 

21-3270 

7       22-3419 

9-4481 

6239 

12 

20-4093     25-9693 

7 

10-3064     13-9378 

6286 

20       12-0725 

21-2070 

258     22-4930 

9'337i 

6240 

'9§ 

20-5136    25-5448 

9 

10-3765     13-5075 

6287 

4       I3-2336 

21-0453 

7 

23-6597 

9-2383 

6241 

IO 

20-6409    25-7780 

6 

10-5228     13-7294 

6288 

5       13-2483 

20-9337 

6 

23-6833 

9-1288 

6242 

1  1 

22-7098  |  25-9933 

6289 

5        5-1688 

23-0823 

5 

15-4986 

10-8237 

6243 

363 

23-8560    25-4036 

'9 

13-6995     13-1186 

76    659 

9'5 

6290 

15        7-5473    22-5359 

15       17-9013 

10-4131 





6291 

10 

8-3654     22-4045 

n       18-7266 

10-3253 

47§ 

12-0839       1-5734 

75    639 

7'5 

6292 

13 

9-6818     22-5528 

14'     20-0328 

10-5468 

44§ 

1-1412       4-7628 

76    646 

8-8 

6293 

IO 

I  I'22l6 

22-2068 

12       21-5862 

10-2879 

65§ 

1-2448       4-2667 

76    647 

7-0 

6294 

6 

12-1080 

21-9843 

6      22-4841 

10-1130 

5o§ 

26-0589 

19-9409 

76    660 

9-0 

6295 

4* 

3-9541 

24-2502 

5       14-2143 

1  1-9236 

64§ 

26-2391 

26-2738 

76    661 

8-8 

6296 

7        9-8894    23-9673 

n       20-1598 

•9685 

6297 

5 

21-6666 

•0440 

,                      , 

6298 

17 

11-7369 

23-2230 

18 

22-0450 

•3277 

76    671      9-5 

R.A.  i;h  45m  to  18"  om 

6299 

6       13-3251 

23-3303 

6      23-6261 

•5243 

Centre        R.A.  i8h  om  Dec.  +76°               R.A.  i7h  45"'  Dec.  +77° 

6300 

6       i3'4U4 

23-5354 

6      237005 

7338 

Plate  4578.     1899,  July  29.         Plate  3204.     1896,  July  19. 

6301 

5 

16-9840 

12  5934 

o                     m. 

6302 

7        6-7985 

25-1446 

8 

17-0075 

12-9723 

6244 

1  3 

5-1098 

14-1436 

i9§ 

15-9302       1-8936 

6303 

5         8-1178 

24-1756 

6 

18-3789 

12-0790 

6245 

4 

3-3510    15-2760 

4 

14-1153       2-9292 

6304 

4        9-5209 

24-8284 

5 

I9-7455 

12-8094 

6246 

IO 

4-2937 

14-7043 

14       15-0856       2-4105 

6305 

5       iro2io 

24-3462 

7 

21-2700 

12-4138 

6247 

26^ 

7-8585 

14-9282 

35§ 

18-6314       2-8295 

76     665         9-4 

6306 

6       13-4102 

24-3517 

8 

23-6530 

12-5482 

i  riseaii  interval  represents  very  nearly  5'  =  8zs7  of  R.A.  at  Dec.  +  76",  ;uid  88»'9  at  Dei-.  +  77°. 
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GREENWICH  ASTROGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    76° 


B.  I). 

B.  D. 

I  h  :L  TII  , 

X. 

y- 

I  Mil)  11- 

X. 

No. 

Mag. 

No. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i;h  45m  to  i8h  om—contd. 

R.  A.  1  8h  om  to  1  8h  1  5m—contd. 

Centre       R.A.  i8h  om  Deo.  -f-  76°              R.A.  i7h  45™  Dee.  +  77° 

Centre         R.A.  iS"  om  Dec.  +76*               R.A.  i8h  15"'  Dec.  +77 

Plate4578.     1899,  July  29.         Plat*  3204.     1896,  July  19. 

Plate  4578.     1899,  July  29.        Plate  5025.     1900,  July  16. 

o 

m. 

Hi, 

6307 

8* 

4-2353 

25-6680 

ii       14-4206 

13-3527 

6357 

7 

22-0655 

19-3507 

H 

11-4948 

7  1310 

* 

6308 

26 

5-8054 

26-0830 

24§     '5-9645 

I3-8533 

76    66  1 

8-8 

6358 

6 

22-1714 

19-4230 

10 

i  1-6062 

7-1951 

6309 

30 

5-9753  126-0235 

23§     16-1363 

13-8042 

6359 

23 

15-9558 

20-5151 

32§ 

5-4697 

8-6677 

76     674 

9'5 

6310 

5       i9"5'9° 

13-9309 

6360 

4 

16-9326 

207074 

8 

6.4562 

8-8020 

63.1 

I23§ 

9-8849  ,25-7825 

i26§     20-0516 

13-7776 

76    667 

5'2 

6361 

1  1 

20-4917 

2O   !  567 

'7 

9-9750 

8-0318 

6362 

4 

22-5792 

20-4622 

8 

12-0755 

8-2050 

32§ 

1-1777 

I7-5556 

76    657 

8-6 

6363 

5 

I2-6808 

8-5598 

7°§ 

9-2690 

26-6825 

77    670 

7'5 

6364 

5 

6-5500 

9-7200 

6365 

5* 

20-3344 

2I-23I7 

7 

9-8822 

9-1142 

R.A.  i8h  om  to  i8h  i5m 

6366 

22 

21-2164 

21-5402 

26§ 

IO-7833 

76     679 

9'5 

\j 

Centre        R.A.  i8h  om  Dec.  +76°                R.A.  i8h  15'"  Dec.  +77° 
Plate  4578.     1899,  July  29.           Plate  5025.     1900,  July  16. 

6367 
6368 
6369 

3i§ 
5 
4 

23-3925 

14-9253 
19-4204 

2I-7422 
21-8613 
22-15/6 

1  1 

7 

II  9688 
4-5242 
9-0308 

9-4951 
10-0778 
10-0958 

76     680 

9'4 

O 

m. 

6370 

5 

19-8603 

22-5357 

8 

9'49'3 

10-4466 

6312 

4 

20-3370 

14-0486 

10 

9-4422 

1-9427 

6371 

4* 

20-2937 

22-9233 

6 

9-9483 

10-8033 

6313 

13 

21-9033 

14-1942 

22 

11-0130 

1-9925 

6372 

7 

21-7519 

22-3614 

13 

1  1  -3690 

10-1558 

6314 

16 

15-3375 

14-0068. 

32 

4-4491 

2'2I  19 

6373 

6 

22-5035 

22-5097 

12 

12-1272 

10-2547 

6315 

39§ 

17-1747 

14-4768 

S'§ 

6-3120 

2-5652 

76     675 

9-0 

6374 

10 

15-0073 

23-2910 

18 

4-6948 

11-4971 

6316 

5 

18-1375 

14-0556 

'4 

7-2495 

2-0879 

6375 

5 

19-1883 

23'4573 

8 

8-8782 

1  1-4068 

6317 

/• 

18-2922     14-6881 

18 

7-4405     :      2'7C89 

6376 

22 

14-6481 

24-3837 

32§ 

4-4041 

12-6108 

6318 

10 

20-4845 

14-8847 

22 

9-6413          2-7713 

76     677 

9'4 

6377 

3* 

19-6876 

24-7064 

6 

9-4505 

12-6250 

6319 

3 

20-9013 

14-4234 

6 

10-0298 

2-2848 

6378 

9* 

21-3675 

25-0372 

13       11-1516 

12-8517 

6320 

9      21-5904 

14-5278 

20 

10-7232 

2'3453 

6379 

'5 

22-6235     24-5258 

24       12-3716 

12-2591 

6321 
6322 

6 

4t 

22-8904 
15-9612 

14-3590 
15-4839 

8 

I  2-0145 
5-1638 

2-0973 
3-6478 

6380 
6381 

'9 
4* 

15-3017 
15-8271 

25-7259 

28§       5-1388 
6         5-6161 

13-9100 
13-1102 

• 

6323 

13 

18-1060 

15-2977 

26 

7-29II 

3-3288 

6382 

4 

8-8033 

13-475° 

6324 

3* 

19-2667 

16-0269 

7 

8-4964 

3-985° 

6383 

4 

10-1782 

13-2484 

6325 

18 

19-5865 

I5-3450 

24§ 

8-7731 

3-2838 

6384 

6       10-4657 

!3-i45° 

6326 

^4§ 

21-1509 

15-4859 

8o§ 

IO-3437 

3-3276 

76     678 

7-2 

6385 

10 

20-7164 

25-8570 

1  6       10-5513 

13-7086 

6327 

4 

IO-3572 

3-7370 

6386 

5       12-4093 

13-8356 

6328 

•3 

21-2960 

^5*3^^9 

7 

I  O  '  J.  8  3  Q 

3  "2  I  CO 

W   J    -.    V. 

6329 

4t 

23-2004 

I  C  'Q  I  J  5 

1 

6 

T     J  7 
12-4143 

3-6265 

6o§ 

2-8005 

3-2240 

76     673 

87 

633° 

f 

7 

23'2553 

'5-5365 

£                         X 

'5 

12-4490 

3-2506 

6331 

5 

15-7508 

16-4436 

1  1 

5-OO7O 

4-6217 

6332 
6333 

3* 

5 

16-3386 
17-9482 

I6-I272 
16-5459 

5 
8 

5'5792 
7-2118 

4-2646 

4-5856 

R.A.  i8h  15™  to  i8h  30'" 

6334 

5* 

20-0251 

I7-0359 

1  1 

9-3161 

4-9442 

Centre        R.A.  1  8>>  30"  Dec.  +  76°              R.A.  i8h  15™  Dec.  +77° 

6335 

6 

177991 

I7-327I 

'3 

7-1125 

5-3737 

Plate  5674.    1901,  July  16.           Plate  5025.     1900,  July  16. 

6336 

20 

18-9126 

I7-2II4 

26§ 

8-2172 

5-1876 

o 

m. 

6337 

7 

19-7161 

I7-9041 

15 

9-061  5 

5-8312 

6387 

7 

3-8853 

147937 

6338 

3 

21-8157 

I7-6668 

5 

11-1432 

5'4647 

6388 

i7§ 

4-4589    14-4229 

H 

15-2915 

2-1462 

6339 

3 

237157 

i7'5424 

9 

13-0295 

5-2216 

6389 

7 

4-7095     14-2845 

6340 

4 

13-5703 

5-7861 

6390 

I7§ 

6-4696     14-3608 

17 

17-3044 

2-2136 

6341 

4 

13-5914 

5-6122 

6391 

10 

7-2429    14-8402 

6 

18-0432 

2-7400 

6342 

4 

14-1898 

18-3674 

6 

3-5761 

6-6356 

6392 

4 

7-4291     14-6518 

6343 

5 

147978 

177981 

10 

4-1458 

6-0303 

6393 

4 

8-8568     14-6103 

6344 

8 

16-4102 

17-8998 

'9 

57599 

6*0295 

6394 

6 

8-9488     14-6645 

6345 

5 

16-3851 

18-3047 

9 

57628 

6-4348 

6395 

8         9*4522     14-0658 

6346 

5t 

16-6105 

187314 

6 

6-0120 

6-8487 

6396 

ig§   >  10-2092  :  14-4819 

27 

21-0290 

2-5687 

634" 

3* 

18-1866 

18-1817 

5 

7-5508 

6.2O2O 

6397 

5 

10-2895  ,  14-8109 

6348 

6 

18-9165 

18-8392 

8 

8-3200 

6-8147 

6398 

4 

1  1-0625  \  14-8440 

6349 

5 

8-4837 

6-4065 

6399 

5 

11-4519    14-1478 

6350 

'4 

19-8158 

18-9008 

20 

9-2212 

6-8184 

76     676        9-5 

6400 

25§ 

117544    14-6159 

29§ 

22-5654 

27974 

6351 

5 

22-4486 

18-3023 

ii 

11-8128 

6-0590 

6401 

4 

11-8061     14-7579 

6352 

3 

23-0360 

18-5418 

7 

12-4155 

6-2633 

6402 

5 

12-2839  '  14-2287 

6353 

1  1 

197748 

19-1122 

'9 

9"'934 

7-0318 

6403 

6 

12-5370     14-7933 

6354 

5 

20-1096 

19-1917 

9 

9-5335 

7-0897 

6404 

20§ 

13-1796  ,  14-4554 

12* 

23-9967 

27325 

6355 

1  1 

20-4087 

19-6453 

18 

9-8588 

7-5258 

6405 

'5 

3-3275  '  15-6829 

8 

14-0855 

3-3350 

6356 

5 

20-6206 

19-8763 

9 

10-0837 

77435 

6406 

5 

3-3488 

I5-I2I8 

• 

i  rtstav.  interval  represents  Tery  ntarly  5'  =  82S7  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  88»'9  at  Dec.  +  77°. 

GREENWICH  ASTKOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    76°. 
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I  it  ^  in 

B.  D. 

No 

rVIam 

B.  D. 

LMam. 

X. 

V- 

Din  ID. 

X, 

y. 

No. 

Mag. 

ui»ni. 

T. 

»• 

Diani. 

X. 

V- 

No. 

Mag. 

EL  A. 

i8h  15™  to  r 

8b  30™  —  contd. 

R.A.  i8h  i5m  to  i8h  3om—  contd. 

lYntre   R.A 

.  1  8h  3o">Dec.  +  76°      R.A.  i8h  15™  Dec.  +77° 

Centre   R.A.  i8»>  jo™  Dec.  +76*      R.A.  iSh  15™  Dec.  +  77° 

Plate 

5674.  1901 

,  July  16.     Plate  5025.  1900,  July  16. 

Plate  5674.  1901 

,  July  16.     Plate  5025.  1900,  July  16. 

o 

111. 

o 

m. 

16 

4-0390 

5-4640 

8 

14-8098 

3-I577 

6466 

6 

'1-0335 

18-1238 

6f  21-6234   6-2522 

5 

4-1403 

5-4238 

4* 

14-9107 

3-'273 

6467 

16 

3-9730 

19-5434 

7   '4-4825   7-2257 

6409 

" 

5-23I5 

5-6746 

6468 

8 

62329 

19-8915 

6410 

6 

6-3008 

5-3788 

3* 

17-0682   3-2168 

6469 

4 

6-5866 

i9"6579 

641. 

9 

7-1667 

5-3283 

6 

17-9388   3-2234 

6470 

4 

6-7812 

19-3882 

64,: 

20J 

8  O2OO 

5-8446 

'4 

18-7603 

3  7923 

6471 

7 

6-8660 

196553 

64.5 

4'.-: 

8-3220 

5-6770 

45§ 

19-0710 

3-6463 

76  684  9-3 

64/2 

13    6-8985 

19-7946 

6 

17-3896 

76636 

6414 

4 

9-20-9 

5-8045 

6473 

6  !  6-9377 

19-8533 

4* 

17-4275 

77277 

6415 

12 

9-6768 

5-4010 

6 

20-4407 

3H565 

6474 

6 

7-0705 

19-6678 

6416 

4 

10-2282 

5-6590 

6475 

16 

7-5211 

19-5853 

10 

18-0253 

7-4930 

64'7 

27; 

10-9:35 

5"3252 

29 

21-7403 

3-4574 

6476 

i9§ 

8-3904 

19-9263 

'9 

18  8706 

7-8883 

6418 

»3§ 

11-2594 

5'5795 

20 

22'OIQO 

3-7320 

6477 

i> 

9-1525 

19-9118 

8 

19-6320 

7-9245 

6419 

12 

11-4307 

5-3872 

6 

22-1924 

3-5499 

6478 

7 

9-6350 

19-6702 

6420 

9 

1  1-8902 

5"6495 

6479 

10 

10-4394 

19-9318 

8 

20-9149 

8-0245 

642  I 

10 

12-9051 

5-545: 

7* 

23-6504 

3-8054 

6480 

i6§ 

1  1-1821 

19-4057 

15 

21-6905 

7-5445 

6422 

21? 

13-0135 

5"»345 

3° 

23-7860 

3-3975 

6481 

3o§ 

12-4033 

19-9271 

28§  i  22-8743 

8-1447 

6423 

6 

4-081  5 

16-1280 

6482 

15 

12-4301 

19-3380 

12 

22  9403 

7-5548 

6424 

26§ 

5-5346 

16*4071 

23 

16-2413 

4-1962 

6483 

6 

13-9760 

19-2027 

6425 

4 

5-8626 

16-3889 

6484 

3«§ 

4-8340 

20-9528 

35§  I5-2550 

8-6894 

K  3064  9-6 

6426 

3«§ 

5-9820 

16-4640 

*9§ 

16-6856 

4-2804 

6485 

13 

5-I438 

20-8574 

6   15-5742 

8-6140 

6427 

+«§ 

7-0703 

16-0755 

4i§ 

"77959 

3-9615 

76  683  9-4 

6486 

20 

5-8650 

20-5087 

14   16-3117 

8-3122 

6428 

2I§ 

-  "593 

l6'IO22 

18 

18-4808 

4-0320 

6487 

16 

6-3164 

20-7974 

ii   16-7454 

8-6289 

6429 

J 

8-9640 

16-81  18 

64*8 

IO 

7-6388 

20-5754 

4*  18-0802 

8-4891 

6430 

18 

9"2~97 

16-2266 

1  1 

19-9910 

4-2538 

6489 

25§ 

8-1807 

20-3846 

18   18-6325 

8-33I5 

643, 

3 

97537 

16-6147 

6490 

lg§ 

8-2484 

20-8814 

17   18-6679 

8-8343 

6432 

o 

9-8394 

16-1349 

4t 

20-5538 

4"'954 

6491 

6 

9-5883 

20-4730 

5t  20-0304 

8-5094 

6433 

/• 

"'4553 

16-4914 

6* 

22-1502 

4-6555 

6492 

6|I 

9-6869 

20  6430 

59§  j  20-1  185 

8-6870 

76  685 

87 

6434 

6 

"  7556 

16-6822 

6493 

4 

10-3164 

20-3137 

643: 

7 

1  1  '8200 

1  6-0907 

4* 

22-5312 

4-2822 

6494 

& 

10-5162 

20-0129 

43§  20-9870   81113 

76  686   9-0 

6436 

6 

12-6069 

16-0030 

6495 

»»§ 

11-2095 

20-3618 

16   21-6571   8-5030 

643: 

5 

12-7223 

16-3376 

6496 

4 

n-4337 

20-2554 

64  5  x 

S'§ 

'3'l645 

16-6398 

573 

23-8424 

4-9121 

76  690   9-0 

6497 

4°§ 

12-5068 

20-3473 

37§ 

22*9528 

8-S7I3 

76  689   9-5 

6439 

6 

13-2166 

16-1023 

6498 

3 

12-6272 

20-0535 

6440 

'93 

«3'59°5 

16-4540 

*9 

24-2799 

47487 

6499 

5   '3-7393 

20-1027 

6441 

3°§ 

13-8610 

16-1186 

39 

24-5710 

4-4342 

6500 

6   13-9620 

20-2461 

6441 

'3 

6-3892 

17-0253 

9 

17-0560 

4-8660 

6501 

34§   3-8773 

21-9368 

Ml 

14-2403   9-6111 

6443 

10 

l6"6347 

5-3150 

6502 

33§   4'2383 

21-5355 

2I§ 

14-6275   92330 

6444 

4 

7-I579 

«775/2 

6503 

10    5  0088 

21*2606 

3* 

15-4102   9-0058 

64^5 

4 

7-2630 

17-7670 

6504 

4    5''748 

21-8569 

6446 

9 

8-6733 

17-9266 

6 

19-2790   5-9120 

6505 

25§   6-0993 

21-8998 

'9§ 

16-4598   97146 

6447 

4 

10-4192 

17-6829 

| 

6506 

6    9-1518 

21-3168 

6448 

7 

12-3969 

17-9963 

6507 

2i§   9-8293 

21-8127 

15 

20-1875   9-8635 

6449 

17 

«3'47*l 

17-1872 

"9 

24-1141   5-4759 

6508 

13 

9-8921 

21-6036 

/ 

20-2628   9-6603 

6450 

20§ 

4-8042 

18-8735 

16 

15-3589   6-6130 

6509 

4   10-3110 

21-9918 

645, 

9 

4-8748 

18-6431 

•» 

154410   6-3904 

65  10 

9   n'3234 

2  1-5906 

6 

216922   9-7351 

6452 

23§ 

5-1762 

18-2405 

17 

15-7693   6-0023 

65  1  1 

7   12-1208 

2P7I65 

4t 

22-4811   9-9136 

6453 

7 

5-3052 

18-4036 

5 

15-8891   6-1730 

6512 

5   12*2252 

21-8583 

6454 

22§ 

5-5900 

18-5654 

18 

16-1610   6-3533 

6513 

6 

Iz'4343 

21-5472 

6455 

20§ 

5-8798 

'8-5336 

17 

16-4510   6-3421 

6514 

6 

127703 

21-7293 

6456 

•9§ 

6'35°7 

18-3253 

13 

16-9365   6-1637 

6515 

4 

12-0728 

2I70I7 

645- 

44^ 

6-7763 

18-7776 

39§ 

17-3305   6-6424 

76  682 

9'5 

6516 

10   13-3056 

2I797I 

6* 

23-6566  10-0656 

6458 

13 

7-1931 

18-4775 

8 

17-7679   6-3685 

6517 

22§    13-8083 

217083 

*9 

24-1632  io-oioo 

6459 

11* 

8-6282 

18-0400 

5t 

19-2284   6-0239 

6518 

6f   4-6713 

22-1740 

4* 

15-0147  9-8964 

6460 

5 

8-8051 

18-9793 

6519 

6-2363 

22-6899 

6461 

5 

9-2489 

18-8961 

6520 

1  6    7"4°93 

22-56I5 

7 

177240  10-4569 

6462 

2I§ 

9-2884 

18-2931 

20§ 

19-8701   6-3161 

6521 

6  !  10-1990 

22-0492 

4* 

20-5407  10-1174 

6463 

IO 

9-6304 

18-3047 

5 

20-2105   6-3494 

6522 

6   10-8946 

22-2703 

4* 

21-2197  10-3863 

6464 

«7§ 

10-0090 

18-2854 

*3§ 

20-5883   6-3529 

6523 

9   11*0245 

22-9960 

5 

21-3049  '  II'I2I2 

6465 

5 

11-0205 

18-6932 

6524 

17 

11-6405 

22-5754 

12 

2  I  -946  I 

10-7388 

i  riteau  inteml  represents  very  neirly  5'  =  $2«7  of  R.A.  at  Dec.  +  76°.  and  SS'-g  at  Dec.  4-  77°. 
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ZONE    +    76°. 


N".. 

i  is  -.  11  1 

B.  D. 

N- 

Dlftiii. 

Diaiii 

B.  D. 

o. 

Dlftiii. 

X. 

y- 

* 

IAUB* 

X. 

!/• 

No. 

Mag. 

O. 

X. 

V- 

X, 

y- 

No. 

M«g. 

R.A.  i8h  i5m  to  i8h  30m  —  contd. 

R.A.  i8h  30m  to  i8h  45m 

Centre       R.A.  i8h  3Om  Dec.  +  76°                R.A.  i8h  15™  Dec.  -f  77' 

Centre       R.A.  iS1'  30"'  Dec.  +76°             R.A.  18''  45™  Dec.  +77° 

Plate  5674.     1901,  July  16.           Plate  5015.     1900,  July  16. 

Plate  5674.     1901,  July  16.           Plate  2740.     1895,  July  7. 

o                            Wl. 

m. 

6525 

6 

11-8560 

22-6393 

5* 

22-1587 

IO-8I72 

6578 

7       i4'2969 

14-1309 

6526 

i  1 

12-2140 

22-3625 

6 

22'5333 

10-5630 

6579 

ii       14-3867 

14-6843 

8 

3-4242 

2-9950 

6527 

4 

13-5128 

22-9170 

6580 

26§     14-3960 

'47595 

25 

3-4382 

3-074I 

6528 

9 

4-4379 

23-6I33 

4* 

14-6895 

II-32I3 

6581 

37§     14-9308 

14-1701 

32 

3-9268 

2-4471 

K  3116 

9'5 

6529 

9 

4-8849 

23-2777 

6582 

4       18-4003   j  14-6348 

6530 

37§ 

5-3460 

23-9722 

25§ 

IS'5791 

H'7344 

76    681       9-5 

6583 

4 

20-2313 

14-3091 

6531 

17 

5-53I5 

237429 

7 

15-7765 

II-5I56 

6584 

4 

20-3903 

14-9207 

6532 

i6§ 

5-6884 

23-1020 

5t 

15-9696 

IO-8872 

6585 

•5 

20-5409 

14-2110 

10 

9-5262 

2-0899 

6533 

25§ 

6-0910 

23-0976 

18 

16-3751 

I0-91.5 

6586 

'9§ 

207655 

14-6680 

15 

9-7841 

2-5284 

6534 

7 

6-5527 

23-1035 

6587 

6 

22-2454 

14-3988 

6535 

26§ 

6-5769 

23-1562 

21 

16-8572 

10-9953 

6588 

6 

23-7634 

14-8094 

6536 

23§ 

7-3043 

23-0798 

15 

17-5882 

10-9695 

6589 

10 

23-8445 

14-2637 

5* 

12-8236 

1-9033 

6537 

6    !   71459 

23-2398 

6590 

25§ 

14-6869 

15-1879 

24 

37583 

3-4793 

76    691 

9'5 

6538 

8  ;  7-8877 

23-0981 

4* 

18-1727 

I'O263 

6591 

4 

16-2294 

15-6954 

6539 

9 

9-8792 

23-0058 

4* 

20-1642 

1-0569 

6592 

8 

16-3498 

157549 

5* 

5-458o 

3-9270 

6540 

8 

9-9571 

23-1891 

4* 

20-2272 

I-2445 

6593 

8o§ 

16-3785 

15-7958 

5*§ 

5-4878 

3-9627 

76    694 

7-8 

6541 

37§ 

fo'5354 

23-7097 

33§ 

20-7708 

1-7996 

76    687 

9'  5 

6594 

3o§ 

18-7036 

15-2186 

25§ 

7-7665 

3-2240 

K  3132 

9'4 

6542 

178   :  11-6382 

23-0565 

10 

21-9145 

1-2165 

6595 

6 

18-9220 

15-6235 

6543 

i9§  '  12-1761 

23-4535 

'3 

22-4285 

1-6491 

6596 

25§ 

19-1304 

15-2415 

»9 

8-1947 

3-2170 

6544 

6       12-7868 

23-0145 

6597 

'3 

19-1805 

15-9405 

7 

8-2939 

3'9"4 

6545 

13       13-4209 

23-9860 

7 

23-6348 

12-2571 

6598 

3°§ 

19-8177 

15-3127 

21 

8-8839 

3-2398 

6546 

ii       13-5019 

23-1370 

8 

237701 

1  1-41  50 

6599 

4 

20-8277 

15-0678 

6547 

9    ;  13-6722 

237918 

5 

23-8992 

12-0780 

66co 

36§ 

21-1023 

15-6041 

28§ 

10-1861 

3-4390 

76    695 

9'5 

6548 

42§  \   5-6832 

24-0050 

27§ 

i5-9"3 

i  17881 

K  3070 

10-0 

6601 

8 

22-1048 

15-7372 

5* 

1  1-1983 

3-4987 

6549 

6 

6-4700 

24-7269 

4* 

16-6574 

12-5610 

6602 

24§ 

23-2780 

15-2749 

18     .  12-3335 

2"9553 

76    698 

9'3 

6550 

6 

7-3910 

24-1473 

6603 

4 

24-6677 

15-7671 

6551 

5 

8-8850 

24-8338 

6604 

9 

14-4330 

16-4421 

6552 

23§ 

9-4125 

24-0542 

'7 

19-6305 

12-0743 

6605 

'7 

14-8469 

16-1842 

IO 

3-9870 

4-4604 

6553 

10 

10-0610 

24-9101 

6606 

7 

!5'4544 

167181 

6554 

10 

11-4676 

24-5751 

5 

21-6491 

12-7232 

6607 

5 

15-5027 

16-1245 

6555 

•Si 

12-7069    ;  24-9536 

7 

22-8611 

13-1821 

6608 

37§ 

16-7141 

16-4859 

23§       5-8703 

4-6297 

6556 

16 

12-8184      24-2837 

10 

23-0150 

12-5183 

6609 

15 

17-1010 

16-7111 

6-2736 

4-8271 

6557 

13 

12-9900 

24-0506 

10 

23-2018 

12-2958 

6610 

10 

17-8098 

16-2673 

6        6  -'9490 

4-3327 

6558 

37§ 

13-1387 

24-5260 

33§ 

23-3198 

12-7771 

6611 

7 

19-0458 

16-6551 

6559 

4 

13-5279 

247753 

6612 

4 

19-6837 

16-4100 

6560 

*5§ 

13-6131 

24-9808 

26§ 

23-7642 

13-2641 

6613 

7 

20-4838 

16-4623 

4* 

9-6304 

4-3364 

6561 

47§ 

4-I770    |  25-6303 

29§ 

14-3065 

13-3165 

K  3062 

9-8 

6614 

16 

22-9940 

16-9403 

'5 

12-1707 

4-6387 

6562 

10 

4-5I73    125-8229 

4 

14-6352 

'3"5279 

6615 

'3 

23-0238 

16  8196 

5 

12-1883 

4-5164 

6563 

42§ 

4-8077    ,  25-4338 

23§ 

14-9485 

13-1564 

6616 

4 

23-4769 

16-3797 

6564 

4°§ 

67056    '  25-4088 

26§ 

16-8422 

13-2550 

6617 

'9 

23-4946 

16-8490 

H 

12-661  1 

4-5100 

6565 

7 

7-8071    125-6459 

6618 

7 

23-8721 

16-7269 

4* 

13-0258 

4-3606 

6566 

»4i 

8-5336      25-2665 

15 

18-6780 

13-4300 

6619 

12 

24-1740  j  16-3025 

5 

13-2985 

3-9192 

6567 

10        8'6o6o     25-7753 

4* 

18-7139 

13-7411 

6620 

20§ 

24-4166     16-2381 

1  1 

I3-5358 

3-8375 

6568 

ii         8-9573     25-9608 

7 

19-0535 

13-9465 

6621 

5 

24-6266 

16-5232 

6569 

4        9"5527  I  25-0878 

6622 

'3 

14-7682 

17-2285 

6* 

3-9833 

5-5073 

6570 

7        9'6332    25-o579 

4* 

197884 

13-0893 

6623 

26§ 

14-9009 

17-4949 

23§ 

4-1361 

5-7633 

76    692 

9'5 

6571 

5 

9^558    .  25-1530 

6624 

4 

16-4655 

17-9464 

6572 

7 

10-4483       25-2566 

4 

20-5899 

13-3440 

6625 

9 

16-5529 

17-8778 

5* 

5-8099 

6-0297 

6573 

7       10-4690  :  25-6064 

4* 

20-5867 

13-6874 

6626 

4 

16-5823 

17-3810 

6574 

8       10-9086    25-8057 

6627 

34§ 

16-6565 

17-5702 

23§ 

5-8896 

57135 

6575 

52§      :    11    9413        25-1401 

55§ 

22-0833 

13-3165 

76    688 

9-1 

6628 

6 

16-9368 

17-0632 

6576 

6       12-3303 

25-3938 

6629 

4* 

18-8737 

17-0341 

3* 

8-0682 

5-0240 

6577 

5 

13-1016 

25"4!38 

4* 

23-2292 

13-6628 

6630 

6 

'9'3458 

17-.  458 

6631 

37§ 

19-5135 

17-3030 

26§ 

87215 

5-2448 

K  3137 

9-6 

42§ 

25-7701 

!3'5453 

76    693 

9-0 

6632 

6 

22-1219 

17-0986 

67§       8-8414 

26-7967 

77    693 

8-0 

6633 

59§ 

24-4780 

17-7995 

42§ 

13-7077 

5-3886 

76    700 

9-0 

6634 

4 

15-7158  '••  18-3678 

6635 

6 

16-1067     18-3650 

6636 

iS§ 

17-5364     18-7085 

9 

6-8474 

6-7891 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  8z«7  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  88»'9  at  Dec.  +  77°. 
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B.  D. 

\o 

Tliatti         — 

B.  D. 

No. 

Dian). 

X. 

y- 

Dinni. 

X, 

y. 

No. 

Mag. 

ui&ni. 

tL, 

»• 

Diarn. 

X. 

»• 

No. 

Mag. 

R.A.  i8h  30™  to  i8h  45"'  —  contd. 

R.A.  i8h  30m  to  i8h  45m  —  contd. 

Centre   K.A.  i8»>  30™  Dec.  +  76°     R.A.  igi>  45™  Dec.  +  77° 

Centre   R.A.  iS^  jo""  Dec.  +76°      R.A.  i8i>  45n»  Dec.  +77° 

Plate  5674.  1901,  July  16.     Plate  2740.  1895,  July  7. 

Flute  5674.  1901,  July  16.    Plate  1740.  1895,  July  7. 

0 

m. 

a          m- 

6637 

•9§ 

18-6979  18-9755 

'3 

8-0260 

6-9718 

6696 

6   19-9044 

22-0848 

6638 

4 

19-1308  18-4760 

6697 

1  1 

20-3815 

22-6474 

6639 

8 

20-2695  18-3392 

6698 

»4 

20-5218 

22-2428 

6 

10-0788 

lO'IOI  I 

6640 

22§ 

20-7830  18-6378 

16 

10-0835 

64860 

6699 

5 

21-5514 

22-7500 

664! 

'9§ 

20-7922  18-1065 

1  1 

10-0557 

5-9568 

6700 

5 

21  '6l  2  I 

22-8459 

6642 

20£ 

21-1846  18-0771 

12 

10-4448 

5-9009 

6701 

"5 

22-IO37 

22-9543 

12 

11-7070 

10-6973 

6643 

I  I 

21-3476  18-7974 

6 

10-6573   6-6083 

6702 

'3 

22-2527 

22-6815 

3* 

11-8382 

10-4163 

6644 

4'§ 

22-1975  185469 

26§ 

11-4903   62975 

76  696 

9-2 

6703 

7 

23-0963 

22-7810 

6645 

8 

22-8254  18-3677 

4* 

I2'IO22    6-0753 

6/04 

45§ 

23-1584 

22-4383 

26§ 

12-7180 

IC'l  1O2 

76   699 

9'5 

6646 

18   23-3047  18-7353 

7 

I2'6o6o   64056 

6705 

'7 

16-1691 

23-i754 

7 

5-8044 

II-3408 

6647 

22§  24-3464  18-0848 

13 

13-5963     56841 

6706 

7 

16  3101 

23-1  I  21 

6648 

*3§  '4-3769  19-5100 

18 

3-7563     7-8108 

6707 

'9 

18-0453 

23-9295 

9 

77274 

I  1-9600 

6649 

6   16-0863  '9'9793 

4* 

5-4906    8-1569 

6708 

27§ 

19-2323 

23-2916 

16 

8-8667 

11-2398 

66-jo 

16   16-5470  19-5664 

8 

5-9237    77147 

6709 

5* 

20-1767 

23-3671 

3* 

9-8175 

II-25II 

6651 

12 

18-2746  19-1687 

5 

7-6l85 

7-1941 

6710 

20 

20-2846 

23-891  I 

7 

9-9580 

II7598 

6652 

12 

187548  19-9322 

5* 

8-I532 

7-9210 

671  I 

5* 

20-9768 

23-03II 

3* 

10-5887 

IO-8575 

6653 

5 

19-8658  1977/3 

67  12 

«5 

21-1799 

23-7191 

8 

10-8391 

11-5278 

6654. 

4 

21-3672  ,  19-9002 

6/13 

16 

21-6697 

23-4960 

5t 

11-3138 

I  I-272I 

6655 

4 

21-4161  19-7527 

6714 

4 

H'i359 

24-0525 

6656 

23.=! 

22-3326  19-0248 

12 

I  1-6567 

6-7641 

6715 

5 

14-4760 

24-7821 

6657 

5 

22-3944  19-8329 

6716 

28§ 

15-0461 

24-8289 

19 

4-7988 

13-0691 

6658 

24 

23-0791  19-7974 

12 

12-4563 

7-4814 

6717 

4 

15-0976 

24-7103 

6659 

22 

23-9410  19-9028 

9 

I3-32I6 

7-5243 

6718 

5 

I5-3303 

24-7297 

6660 

36S 

17-5095  20-3241 

26§ 

6-9375 

8-4004 

K  3128 

9'4 

6719 

9 

15-3489 

24-8093 

4* 

5-1018 

13-0256 

6661 

4 

19-2351  20-3357 

6720 

12 

15-9128 

24-5462 

4* 

5-6413 

I2-7245 

6662 

8 

19-4134  20-5215 

4* 

8-8505 

8-4666 

6721 

5 

16-3332 

24-4050 

3* 

6-0509 

I2-5527 

6663 

13 

22-3824  20-9270 

6722 

5 

17-8648 

24-1277 

6664 

8 

22-7668  20-5518 

6723 

16 

18-0496 

24-1329 

7 

7-748' 

12-1618 

6665 

17 

14-7578  21-4069 

6724 

18 

18-2071 

24-7164 

7 

7-9450 

12-7322 

6666 

'4 

15-2433  21-2413 

6 

47443 

9'4772 

6725 

ii 

19-1642  24-5646 

5* 

8-8898 

12-5178 

6667 

1  1 

15-3024  21-0845 

5* 

4-7884 

9-3'64 

6726 

'9 

19-2746  24-6768 

8 

9-0075 

12-6188 

6668 

4 

17-2156 

21-9069 

6727 

6 

19-3625  24-9062 

6669 

7 

17-2541 

21-9290 

6728 

1  1 

19-8901  24-5948 

5* 

9-6201 

12-4922 

6670 

6 

17-4097 

21-5344 

6729 

10 

21-4601 

24-9342 

6671 

i8§ 

17-7569 

21-6409 

8 

7-2787 

9-6991 

6730 

6 

217053  24-9145 

6672 

10 

17-9590 

21-0726 

6731 

15 

22-3063 

24-9185 

7 

12-0483 

12-6425 

6673 

*l§ 

18  8586 

21-9940 

17 

8-4032 

9-9713 

6732 

3i 

23-4615 

24-0265 

15 

13-1364 

11-6680 

6674 

32§ 

20-3005 

21-8871 

«§ 

9-8904 

9-7590 

6733 

10* 

24'i754 

247743 

4* 

13-9019 

12-3687 

6675 

7 

20-7971 

21-8433 

4 

IO-3253 

9-6839 

6734 

7 

14-2944 

25-4960 

-,* 

3 

4-1022  13-7888 

6676 

6 

21-3470 

21-4985 

6735 

4 

14-6741 

25-2665 

6677 

!4 

21-5198 

21-2657 

6736 

39§ 

15-6338 

25-I323 

25§ 

5-4083 

13-3296 

76   693 

9-0 

6678 

45§ 

22-5218 

21-8031 

33§ 

I2-O422 

9-5206 

~6  697 

9-2 

6737 

5 

16-7267 

25-4820 

3* 

6-5246 

13-6032 

6679 

233 

22-9933  ^  2  1-4800 

16 

12-4904 

9-1681 

6738 

4 

16-8788 

25^457 

6680 

7 

23-1  l6l   21-3816 

6739 

6 

16-9362 

25-4425 

6681 

J9 

23-2147   21-1783 

6 

12-6386 

8-8501 

6740 

ii 

16-9720 

25-5981 

4 

6-7770 

13-6998 

6682 

22§ 

237543 

21-8745 

6 

13-2769 

9-5063 

6741 

7* 

21-0674  25-6815 

4* 

10-8696 

13-4940 

6683 

4 

14-2703 

22-7160 

6742 

5 

21-3647 

25-4196 

6684 

'4 

H'4533 

22-4182 

6* 

4-0388 

10-7076 

6743 

7* 

23-5562 

25-2451 

4* 

I3-3I45 

12-8746 

6685 

8   14-5914 

22'35'7 

6744 

37 

23-8835 

25-0503 

17 

13-6319 

12-6654 

6686 

£j£O 

»4 

15-4600 

22-2174 

6 

A  4-' 

5-0278 

r  *{\  Q  t  (-1 

iQ'4343 

6745 

•  3* 

20-7640 

26-0367 

7 

10-5868 

13-8679 

6687 

1  1   10-0945 

22-5208 

4T 

5  0040 

I  G*O949 

6688 

4   16-2301 

22-5322 

54-3 

2'34'3 

5-0345 

76   690 

9-0 

6689 

5   I7-H41 

22-4743 

75§ 

15-2661 

26-7504 

77  697 

8-5 

6690 

5 

17-2858 

22-8376 

6691 

33§ 

l8-4'37 

22-4432 

23§ 

7-9880 

10-4504 

6692 

8 

18-4940 

22-5613 

3* 

8-0823 

10-5692 

6693 

22§ 

18-6001 

22-7774 

»4 

8-1977 

107703 

i 

6694 

13 

187976 

22-1898 

5 

8-3556 

10-1705 

6695 

7 

19-6131 

22-5235 

4* 

9-1918 

10-4481 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  8z»7  of  R.A.  at  Dec.  +  76*,  and  88»'9  at  Dee.  +  77°- 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    76° 


B.  I). 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

V- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

_ 

X, 

I/. 

No. 

Hag. 

R.A.  i8h  45m  to  ig11  om 

R.A.  i8h  45m  to  19''  om—contd. 

Centre       R.A.  i9h  o'»  Dec.  +  76°              R.A.  i8h  45™  Dec.  +  77° 

Centre        R.A.  igh  o">  Dec.  +76°             R.A.  i8h  45-"  Dec.  +77° 

Plate  2748.    1895,  July  9.             Plate  2740.     1895,  July?. 

Plate  2748.      1895,  July  9.           Plate  2740.      1895,  July.  7. 

in. 

0 

m. 

6746 

4 

5-1369 

14-8689 

6805 

8 

11-3299 

20-8147 

6 

21-7031 

8-8738 

6747 

9 

7-6099 

14-1066 

7 

iS-3935 

I-95I3 

6806 

6 

12-5572 

20-3385 

5 

22-9550 

8-4779 

6748 

6 

9-5687 

14-5981 

4 

20*3266 

2-5594 

6807 

13 

3-8648 

2     -1064 

9 

i4'23°5 

8-7035 

6749 

20§ 

9-8846     14-5986 

24 

20  6424 

2-5798 

6808 

•9§ 

5-8731 

2     -2949 

1  8 

16-2234 

9-0170 

6750 

IO 

12-6342 

14-6591 

IO 

23-3863 

2-8080 

6809 

7-0280 

2     -699! 

26§ 

I7-3495 

9-4910 

76    706 

9-2 

6751 

i6§ 

13-6723 

14-0895 

II 

24-4549 

2-3070 

6810 

6' 

7-1310 

2     -5527 

5 

17-4634 

9-3505 

6752 

8 

4-0228 

15-6608 

7 

14-7275 

3-2780 

6811 

5 

12-2349 

2     '9O99 

4* 

22-5332 

10-0208 

6753 

16 

4-6704 

157475 

13 

15-3672 

3-4065 

6812 

5 

13-7131 

2I-66OO 

6754 

12 

4-9912 

15-2466 

15 

15*7184 

2-9255 

6813 

17 

3-9950 

22-8243 

13 

14-2532 

10*4260 

6755 

6 

5"4322 

15-4019 

4 

16-1507 

3-1089 

6814 

5* 

4-1617 

22-5537 

4 

14-4377 

10*1669 

6756 

3J§ 

6-0655 

1  5-9280 

33§ 

16*7513 

3-6687 

76     /OS 

9'4 

6815 

4* 

4-6707 

22-5657 

4 

14-9450 

10-2083 

6757 

4 

6-5977 

15-5184 

3* 

17-3094 

3*2888 

6816 

4 

6-0750 

22'43r4 

4 

i6*3544 

10-1641 

6758 
6759 

6 

4 

7-247'! 
7-2532 

15-6609") 
15-6664} 

6 

17-9488 

3-4799 

6817 
6818 

23§ 
6 

8*2653 
9*0580 

22-4570 
22*9277 

20§ 

4 

I8-5399 
19-3014 

10-3240 
10-8453 

76  707 

9-4- 

6760 

3i§ 

8-6050 

15-5640 

4°§ 

19-3063 

3-4645 

K    3188 

9'5 

6819 

IO 

9*1307 

22*4566 

6 

19*4028 

10-3773 

6761 

i8§ 

10-4710 

15-3756 

22g 

21-1794 

3-3928 

76  709 

9'5 

6820 

9 

11-8055 

22*6231 

7 

22-0618 

10-7089 

6762 

5 

12-6831 

15-9653 

6821 

I2§ 

13*1716 

22*2496 

9 

23-4481 

10-4202 

6763 

22§ 

3-5218 

16-0682 

19 

14-201  1 

3-6553 

6822 

«4§ 

13-3730 

22-3656 

12 

23*6419 

10-5497 

6764 

28§ 

4-2828 

16-0205 

2/§ 

14-9650 

3-65  +  i 

76  703 

9'5 

6823 

5       13-6618     22-1831 

3* 

23-9433 

10-3859 

6765 

6 

4-8997 

16-5215 

5 

I5-5497 

4-1928 

6824 

4 

13*7340 

22-6664 

6766 

5 

6-7662 

16-7487 

4 

I7-3985 

4-5320 

6825 

IO 

13-8491 

22*9278 

9 

24-0841 

1  1-1403 

6767 

5 

10-4691 

16-2605 

6826 

4 

5*8741 

23-1972 

2* 

16-1044 

10-91  13 

6768 

7 

10-9288 

16-3710 

7 

21-5739 

4*4170 

6827 

4 

6*4174 

23-2201 

6769 

10 

11-2091 

16-0958 

6 

21-8709 

4-1565 

6828 

9 

7-2118 

23-2487 

5 

17-4369 

1  1-0504 

6770 

5 

3-8753 

179858 

4 

14-4358 

5*5872 

6829 

IO 

8*7692 

23-4983 

7 

18-9753 

n-3949 

6771 

12 

3-8850 

17-1643 

IO 

1  4H97  5 

4*7686 

6830 

1  1 

9*6108 

23-4983 

8 

19-8153 

11-4484 

6772 

27§ 

3-9540 

17-5410 

23§ 

14-5427 

5-1511 

76  701 

9'5 

6831 

6 

10*1993 

23-4297 

5 

20-4081 

1  1-4169 

6773 

4 

4-6644 

17-2330 

3* 

i5'2734 

4-8923 

6832 

1  1 

10*8451 

23-5964 

10 

21-0448 

ii  -6191 

6774 

37§ 

6-0148 

17-0168 

38§ 

16-6319 

4-7546 

76  704 

9'3 

6833 

28§ 

12-5524 

23-8709 

3o§ 

22-7270 

12-0007 

76  711 

9'5 

6775 

8 

6-4048 

17-1634 

7 

17-0125 

4*9238 

6834 

10 

6*4760 

24-3809 

6 

16-6338 

12-1359 

6776 

3 

6-4195 

17-0103 

6835 

38§ 

6*4855 

247560 

26§ 

16-621  1 

12-5092 

6777 

6 

7-5783 

17-0538 

5 

18-1894 

4-88/3 

6836 

13 

7-2410 

24-1  562 

6 

17-4101 

H'9559 

6778 

5 

8-2627 

17-8420 

4* 

18-8229 

5-7178 

6837 

21 

7-8146 

24-2704 

12 

17-9753 

12*1087 

6779 

10 

9-1742 

i7'3352 

9 

19-7637 

5-2674 

6838 

2O 

8-5136 

24'355i 

18       18-6686 

12-2340 

6780 

17 

9-8496 

17-1467 

18 

20-4491 

5-1205 

6839 

19 

8-9343 

24-7539 

14       19-0630     12-6583 

6781 

6 

10-1930 

17-4200 

5* 

22-7747 

5-4163 

6840 

|8§ 

10-8514 

24-5818 

1  5       20-9880 

12*6039 

6782 

6 

11-8065 

I7-5341 

5 

22-3805 

5-6292 

6841 

16 

12-5180 

24-1  593 

H 

22-6781 

12-2887 

6783 

8 

9-H97 

18-4538 

6 

19-6673 

6-3848 

6842 

4 

13-0725 

24-1768 

4t 

23-2300 

12-3395 

6784 

4 

9-9728 

18-6513 

4 

20*4780 

6-6328 

6843 

17 

13-7204 

24-6882 

15 

23-8440 

12-8885 

6785 

7 

10-9108 

18-2028 

4 

21-4416 

6-2412 

6844 

35 

4-4038 

25-3162 

20 

14*5060 

12-9375 

76    702 

9'5 

6786 

'78 

10-9808 

18-3612 

22 

21-5020 

6-4055 

6845 

6 

5-5148 

25-5665 

4 

15-6037 

13-2558 

6787 

5 

12-5797 

18-7559 

4 

23*0752 

6-8994 

6846 

20 

5-9473 

25-7377 

12 

16*0205  !  1  3-4572 

6788 

7 

13-5161 

18-4478 

7 

24*0293 

6-6486 

6847 

5 

6-5252 

25-0667 

4* 

16-6427     12-8213 

6?8q 

4. 

1  3*8456 

18*2914 

£         V 
6790 

T 

4 

13-9481 

18-9426 

3* 

24-4271 

7-1708 

93§ 

25-6239 

13-I573 

76  712 

6-5 

6791 

13 

5-7456 

19-9601 

8 

16-1777 

7-6758 

4i§ 

3-1354 

17-8307 

76    700 

9-0 

6792 

20§ 

6-8120 

19-9318 

l8§ 

17-2432 

7-7142 

K.  3178 

97 

47§ 

11-4496 

26-1  580 

76    710 

8-4 

6793 

7-4477 

19-9055 

5 

17*8818 

7-7269 

6794 

IO 

12-4080 

19-1419 

13 

22*8810 

7-2740 

R.A.  19^  om  to  19^  15™ 

6795 

6 

12-5736 

!9"3755 

5 

23-0308 

7-5168 

6796 

4 

19-9795 

4* 

24-2446 

8-1922 

Centre       R.A.  ig1"  o«i  Dec.  +76°               R.A.  ig11  15™  Dec.  +  77° 

679- 

60 

7 

13-9188 

19-0293 

6* 

24-3969 

7"2549 

Plate  2748.     1895,  July  9.          Plate  27460.     1895,  July  8. 

798 

7 

361  34 

2C"3536 

5 

14-0260 

7-9375 

o 

m. 

6799 

8 

5-4798 

20-7948 

5 

15-8590 

8-4927 

6848 

4 

14-1934 

13-9845 

6800 

4 

7-1855 

20-8368 

4 

17*5611 

8-6411 

6849 

9 

14-6750 

14-4908 

5 

37846 

2-8251 

6801 

ii 

7-8451 

20-7298 

9 

18*2292 

8-5750 

6850 

4 

18-7826 

14-7500 

6802 

6 

8-3455 

20-3113 

4* 

18*7535 

8-1863 

76    708 

9'5 

6851 

5 

19-0932 

14-1614 

6803 

6 

8-5863 

20-2389 

6852 

5* 

20-1945 

14-3049 

5 

9-2850 

2-2786 

6804 

6 

9-1400 

20-3545 

4 

19-5438 

8-2794 

6853 

4 

21-1525 

14*5768 

Plate  2740.     Nos.  6758,  6759.     Measured  as  one  mass. 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =8z»7  of  R.A.  »t  Dec.  +  76',  and  88"9  at  Dec.  +  77*. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    76°. 
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N'f. 

B.  D. 

1  li-n.  i                             — 

B.  D. 

O. 

Dimn.              x. 

a* 

No. 

Mag. 

Lnam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i9h  om  to  19"  15™  —  contd. 

R.A.  i9h  om  to  i9h  i5m  —  contd. 

Centre        R.A.  19''  om  Dec.  +  76°                R.A.  ig1"  15™  Dec.  +77° 

Centre      R.A.  i9h  om  Dec.  +  76°              R.A.  ig11  15™  Dec.  +  77* 

Plate  2748.    1895,  July  9.            Plate  2746(1.     1895,  July  8. 

Plate  2748.     1895,  July  9.           Plate  2746(4.     1895,  July  8. 

g 

m. 

m. 

6854 

4 

21-5841 

H'33'8 

6913 

'6§     I5-5345 

21-0325 

17 

5-0655 

9-2949 

6855 

9 

21-6150 

14-1686 

5     •  10-6882 

2-0505 

6914 

3     .16-7530 

21-3382 

6856 

53§ 

23-4321 

14-2809 

6o§     12-5114 

2-0483 

75    690 

8-0 

6915 

5       17-1011 

21-7181 

4* 

6-6725 

9'8737 

6857 

2  I 

23-8153 

14-4671 

17       12-9049 

2-2067 

6916 

5       '.7  '  '  7  5  5 

21-9523 

4* 

6-7634 

10-1069 

6858 

6 

I5-5H3 

157483 

4*       4-7044 

4-021  1 

6917 

4 

19-2024     21-8164 

3* 

8-7774 

9-8417 

6859 

4 

16-0629 

15-4965 

6918 

9 

20-0953    21-5874 

5 

9-6588 

9'55'5 

6860 

5 

16-5435 

15-3842 

6919 

7 

21-3344    21-0898 

5 

10-8580 

8-9776 

686l 

15 

17-5131 

15-3227 

15 

6-6734 

3  '4693 

6920 

7* 

21-9249 

217422 

3* 

11-4884 

9-5910 

6862 

22§ 

17-8143 

.5-1588 

26 

6-9615 

3-2830 

6921 

6* 

23-2035    21-5705 

3 

12-7536 

9'3353 

6863 

•7§ 

18-9705 

15-5207 

16 

8-1409 

3'5724 

6922 

4 

15-4739   22-7279 

6864 

'3 

24-1542 

15-4483 

10 

13-3062 

3-1631 

6923 

5       i9'375i     22-9142 

4* 

9-0203 

10-9251 

6865 

14-2752 

16-9470 

13 

3-5452 

5-2988 

6924 

18       20-6565     22-3598 

1  2 

10-2623 

10-2880 

6866 

4 

17-2632 

16-9908 

6925 

28§ 

21-6624 

22-2791 

24S 

1  1-2601 

10-1429 

6867 

5 

21-9317 

16-4981 

4* 

ii-1553 

4-3568 

6926 

IO 

22-7488 

22-3748 

5 

12-3498 

10-1706 

6868 

5 

22-0627 

16-2438 

3* 

1  1-2701 

4-0961 

6927 

4^ 

18-3909 

23-4505 

3* 

8-0723 

1  1-5218 

6869 

'5 

22-5380 

16-6713 

12 

"•7749 

4-49i6 

6928 

22-7944 

37§ 

12-4741 

11-3659 

76     7l8 

9-1 

6870 

4 

18-1380 

17-0438 

3* 

7-4068 

5-1460 

6929 

5* 

23-4913 

23-2659 

4* 

13-1526 

H'0021 

6871 

5 

19-9241 

17-4001 

4T 

9-2116 

5-3874 

6930 

17 

14-3416 

24-0040 

17 

4-0664 

12-3368 

6872 

4 

20-5059 

17-8704 

4* 

9-8223 

5-8206 

6931 

'9§ 

'5-5234 

24-0098 

18 

5-2462 

12-2679 

6873 

5 

20-6201 

17-5487 

4* 

9-9138 

5-4891 

6932 

885; 

15-5142 

24-8473 

89? 

5-2902 

13-0997 

76     712 

6-5 

6874 

4 

20-7534 

I7-I754 

6933 

8 

16-6844 

247989 

5 

6-4561 

I2-9783 

6875 

6 

21-1016 

17-6906 

4 

10-4042 

5-6021 

6934 

36§ 

22-0744 

24-0830 

29§ 

11-7890 

II-9I43 

76     716 

9'4 

6876 

-* 

5 

23-9343 

17-7366 

4 

13-2346 

5-4606 

6935 

Ml 

16-2125 

25-3585 

23 

6-0190 

'3-S654 

6877 

16 

24'°343 

17-2994 

9 

13-3082 

5-0178 

6936 

H 

17-0080 

25-6609 

13 

6-8357 

13-8164 

6878 

3'§ 

24-6764 

17-5286 

23§ 

13-9648 

5-2058 

76    720 

9'4 

6937 

12 

17-6920 

25-8067 

7 

7-5302 

13-9212. 

6879 

6 

15-0427 

18-0650 

5 

4-3831 

6-3666 

6938 

26g 

18-4456 

25-2034 

25 

8-2414 

13-2686 

76     7H 

9'3 

6880 

30§ 

16-4144 

18-6093 

57853 

6-8196 

76    713 

9'3 

6939 

7 

19-2759 

25-1799 

4* 

9-0658 

I3-I915 

6881 

20§ 

16-61  53 

18-7041 

19 

5-9950 

6-9013 

6940 

22 

21-1349 

25-1  599 

13 

10-9218     13-0524 

K  3224 

IO'O 

6882 

4 

I7-7535 

18-6874 

4* 

7-1258      6-8104 

6941 

9 

22-6062 

25-2013 

5 

13-3915     12-9980 

6883 

13 

20-1269 

18-6535 

8 

9-4954      6-6230 

6942 

2O 

23-1248  '  25-6817 

12       12-9397     13-4451 

6884 

'5 

21-9445 

18-1716 

9 

11-2774 

6-0268 

6885 

4       22-0540 

18-9205 

3* 

»»'4354 

6-7703 

64,? 

27-0237    159097 

76    725 

7-8 

6886 

120§ 

23-0863 

18-874* 

I24§ 

1  2-4603 

6-6535 

76    7'7 

5'5 

593 

25-2  149     22-5916 

76    722 

8-3 

6887 

14          14-8905 

19-2214 

'4 

4-3067 

7-53'7 

39§ 

20-8542     26-3  104 

> 

76    715       9-0 

6888 

4       16-8038 

19-42/6 

6889 

4 

17-1143 

19-3065 

3 

6-5310 

7H675 

R.A.  i9h  i5m  to  i9h  30™ 

6890 
6891 

i6§ 

>ss 

17-1840  • 
17-9000 
18-0732 

19-5402 
19-2193 
19-9412 

H 
4 
15 

6-6140 
7-3065 
7-5260 

7-6999 

7-3319 
8-0403 

Centre      R.  A.  i9h  30"  Dec.  -+  76°                ll.A.  igh  15™  Dec.  +  77° 
Plate  3181.     1896,  June  20.           Plate  2746(1.     1895,  July  8. 

6893 

3 

18-4465 

19-1425 

0 

m. 

6894 

4 

20-0568 

19-0225 

4* 

9-4479 

6-9946 

6943 

8         4-5189 

14-6989 

6895 

10 

20-5716 

19-0882 

5 

99655 

7-0260 

6944 

12         4-8493     i4'636< 

5* 

15-7012 

2-2768 

6896 

8 

21-5165 

19-9713 

4 

10-9653 

7-8494 

6945 

4        5  46^     14-1064 

6897 

12 

21-8124 

19-1585 

5 

11-2075 

7-0201 

6946 

22S           6'7go6        14-0260 

>7 

17-6804 

1-8038 

6898 

5      22-0287 

19-2696 

4* 

11-4283 

7-1215 

6947 

4         7-6714     14'!  1  34 

6899 

14      22-2620 

i9'7933 

6 

1  1-6966 

7-6239 

6948 

7 

7-8714 

14-8016 

6900 

7      22-4270 

19-8877 

4 

11-8695 

7-7026 

6949 

4 

8-4525 

14-5232 

6901 

39§     23-9443 

19-5799 

3'§ 

13-3640 

7-3006 

76    7'9 

8-6 

6950 

« 

8-5811 

14-7605 

6902 

20-4579 

6951 

H 

9-2259 

14-1369 

4* 

20-1005 

2-0803 

6903 

'9§  '157424 

20-7619 

22§ 

5-2565 

9-0135 

6952 

15 

9-6285 

H'5439 

7* 

20-4737       2-5145 

6904 

3       16-2609 

20-6241 

6953 

35§ 

9-6849 

14-7623 

33 

20-5135 

27350 

75    695 

9-2 

6905 

5 

18-2808 

20-3906 

4 

77679 

8-4760 

6954 

35$       9'8i26 

14-0120 

38 

20-6943 

1-9958 

75    696 

9'4 

6906 

5 

18-6120 

2O-I  21  2 

4* 

8-0807      8-1826 

6955 

8       11-2834 

14-9588 

6907 

4 

20-1347 

2O-6017 

6956 

15     •  12-8881 

14-6334 

6908 

5 

20-8142 

20-1683 

6957 

19$     13-2517     14-8423 

9* 

24-0695       3-0623 

K  3287 

9'5 

6909 

7 

23-1  122 

20-3738 

4 

12-5853      8-1495 

6958 

13       13-2917 

14-5781 

6910 

22 

24-4009 

2O-0866 

'3 

13-8526      7-7757 

6959 

64§       5-4290 

15-7568 

45§ 

l6'2OO2 

3-4358 

76    725 

7'8 

691  1 

6 

14-6944 

21-5034 

6960 

5         6-4093 

15-9788 

6912 

5 

15-1898 

21-3804 

4* 

4-7424      9-6640 

6961 

6           IO'III2 

15-2883 

i  reieau  interval  represents  very  nearly  5'  =  82"7  of  R.A.  at  Dec.  +  76*,  mud  SS'-g  at  Dec.  +  77*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +76° 


B.  D. 

1  llHlll. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No, 

Diam. 

X. 

y- 

X, 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i9h  i5m  to  i9h  30™  —  contd. 

R.A.  i9h  15™  to  i9h  30™  —  contd. 

Centre      R.A.  i9h  30™  Dec.  +  76*                R.  A.  I9h  15™  Dec.  +  77° 

Centre      R.A.  i9h  30m  Dec.  +76"               R.A.  i9h  i5m  Dec.  +  77° 

Plate  3181.     1896,  June  20.           Plate  2746(1.     1895,  July  8. 

Plato  3181.     1896,  June  20.           Plate  2746(1.     1895,  July  8. 

• 

m. 

o 

m. 

6962 

4 

13-3422 

15-7788 

7021 

4 

8-9795 

197743 

6963 

4 

4-1829 

16-1  197 

7022 

4 

10-3906 

19-7440 

6964 

5 

5-0917 

16-5054 

7023 

12 

10*9086 

19-9905 

5*    2i'3774 

8-0387 

6965 

12 

5-8417 

16-9272 

6t 

16-5331 

4-6312 

7024 

5 

137349 

19-8653 

6966 

4 

5-9770 

16-2955 

* 

7025 

6 

5-4428 

20-3845 

K  3246 

9'3 

6967 

6 

6-1717 

16-8483 

7026 

23§ 

6-5626 

20-9346 

19 

16-9738 

8-6795 

6968 

4 

,7-2158 

16-3597 

7027 

5 

7-4723 

20-4964 

6969 

12 

8-1790 

16-2497 

4* 

18-9095 

4-1233 

7028 

45§ 

7-5160 

20-2250 

39§   '•  17-9755 

8-0362 

76    726 

9'1 

6970 

'4 

8-4632 

16-4047 

8 

19-1834 

4-2918 

7029 

$i§ 

7-8116 

20-5550 

26^   ,  18-2475 

8-3874 

76    728 

9'3 

6971 

7 

8-9235 

167096 

7030 

29§ 

7-8461 

20-1019 

24§     18-3115 

7-9386 

76    73° 

9'4 

6972 

25§ 

9-2419 

16-5976 

20§ 

19-9468 

4-536i 

7°3r 

4 

8-2259 

20-1929 

6973 

6 

9-6592 

16-8563 

7032 

6 

9-7199 

20-8162 

6974 

i8§ 

13-4528 

16-6615 

14 

24-1454 

4-8906 

7033 

32§ 

11-9790 

20-0405 

24§ 

22-4408 

8-1628 

76    737 

9'3 

6975 

*3§ 

3'3448 

i7'3344 

»7§ 

14-0138 

4-8643 

7°34 

10 

12-0183 

2O'2IO2 

4* 

22'4733 

8-3311 

6976 

i3 

5-°735 

I7'i355 

6 

15-7515 

4-7855 

7°35 

«4 

i2'4735 

20-2367 

7 

22-9228 

8-3896 

6977 

20§ 

57468 

17-2201 

1  1 

16-4172 

4-9168 

7036 

«4 

4-4753 

21-4540 

4 

14-8576 

9-0558 

6978 

5 

5'9598 

17-7546 

7°37 

12 

5-0203 

21-6960 

5* 

15-3841 

9'3338 

6979 

6 

7-0600 

17-5170 

7038 

I  I 

5-1410 

21-8956 

4* 

15-4910 

9"54°5 

6980 

i8§ 

7-1022 

17-2960 

12 

17-7656 

5-0844 

7°39 

I  2 

6-0855 

21-7348 

5* 

16-4449 

9'4473 

6981 

4 

7-7000 

17-6171 

7040 

6 

6-1363 

21-7416 

6982 

20§ 

8-0295 

'7-31-94 

13 

18-6845 

5-2039 

7041 

4 

6-8181 

21-1757 

6983 

67§ 

8-8526 

17-4827 

58§ 

19-4992 

5-3949 

76    733 

8-0 

7042 

i6§ 

6-9465 

21-1359 

10       17-3413 

8-9075 

6984 

6 

9-1301 

17-8307 

7°43 

I7§ 

6-9560 

2PI279 

ii       i7'3525 

8-9018 

6985 

5 

9'3644 

I7H775 

7044 

12 

8-0350 

21-8779 

5       i8-3783 

9-7227 

6986 

4 

9-0907 

17-2349 

7°45 

73§ 

8-9014 

21-2597 

6o§ 

19-2870 

9-1662 

76    732 

7'3 

6987 
6988 

M§ 
4 

10-2748 
10-7329 

17-8297 
17-9785 

8* 

20-8899 

5-8383 

7046 
7°47 

8 
7 

9-0637 
9-0727 

21-3244 
21-3168 

]-5 

19-4460 

9-2392 

6989 

ii 

12-5809 

17-4601 

6* 

23-2218 

5-6259 

7048 

4 

IO-IIO2 

21-9838 

6990 

9 

!3'3953 

17-5931 

7049 

5 

10-6979 

21-8081 

6991 

20§ 

3'9°54 

18-9324 

10 

14-4627 

6-4980 

7050 

4 

10-7233 

21-9121 

6992 

8 

4-3755 

18-2745 

7051 

12 

10-8750 

21-1467 

4* 

21-2628 

9-1892 

6993 

8 

4-6178 

18-4309 

4* 

15-2109 

6-0377 

7052 

4 

10-9505 

21-9616 

6994 

5 

5"z653 

18-4785 

4* 

!5  8475 

6-1431 

7053 

4 

II-0875 

21-7438 

6995 

5 

5-3668 

18-0840 

7°54 

6 

11-8763 

21-1278 

6996 

34§ 

5-4079 

18-2297 

23§ 

16-0098 

5'9°i3 

76    7H 

9'3 

7055 

20§ 

!3'5435 

2  1  -9680 

»s 

23-8690 

10-1932 

6997 

6 

6-8037 

18-7474 

7056 

7 

13-9950 

21-9431 

6998 

8 

6-9985 

187217 

4* 

17-5625 

6-5033 

7°57 

69§ 

4-520I 

22-6239 

62§ 

14-8208 

10-2231 

76    722 

8-3 

6999 

4 

7-3508 

I8-4473 

7058 

1  1 

4'5523 

22-8901 

4* 

14-8297 

10-4890 

7000 

10 

8-8089 

18-7560 

5 

19-3681 

6-6600 

7059 

9 

6  1165 

22-2765 

7001 

4 

8-8012 

18-0300 

7060 

22§ 

6-7500 

22-0597 

17 

17-0830 

9-8155 

7002 

5 

9-0412 

I8-5457 

7061 

«4 

6-8502 

22-4809 

4 

i7-'554 

10-2431 

7003 

5 

9'8l53 

18-0507 

7062 

4 

7'266q 

22-6699 

7004 

4 

10-2748 

18-4365 

7063 

34§ 

7-8809 

22-082O 

34§ 

18-2099 

9-9165 

76    729 

9'5 

7005 

78§ 

10-5640 

18-3292 

42§ 

21-1447 

6-3576 

76    734 

6-5 

7064 

22§ 

8-2311 

227827 

i6§ 

18-5104 

10-6357 

7006 

'4 

11-4911 

18-0950 

8* 

22-0880 

6-1869 

7065 

9 

8-9116 

22-5393 

4* 

19-2093 

10-4441 

7007 

4 

12-0180 

18-6571 

7066 

8 

9-8364 

22-855I 

7008 

6 

12-2445 

18-5440 

4* 

22-8125 

6-6803 

7067 

17 

10-0008 

22-0083 

12 

20-3314 

9-9903 

7009 

8 

12-4987 

18-0532 

7068 

*4 

11-3176 

22-2772 

8t 

21-6256 

10-3457 

7010 

9 

12-5031 

18-7148 

7069 

4 

1  1-4026 

22-2438 

yoil 

5 

13-1015 

'8-5379 

7070 

12 

12-1881 

22-5954 

5* 

22-4723 

107237 

7012 

38§ 

13-2262 

18-5659 

39§ 

23-7882 

6-7769 

76    738 

9'4 

7071 

4 

12-2024 

22-9506 

7013 

16 

4'I  122 

19-9990 

6 

14-5980 

7-57S6 

7072 

10 

12-4239 

22-3440 

7014 

7 

4'4833 

>9'37i8 

7073 

7 

12-5661 

22-7758 

7015 

8 

7-1026 

19-1542 

4* 

17-6327 

6-9388 

7°74 

5 

13-8842 

22-7885 

7016 

7«§ 

7-9653 

19-2473 

64§ 

18-4889 

7-0930 

76    731 

7-6 

7075 

6 

5-8283 

23-IOIO 

7017 

IS 

8-1733 

19-4544 

6 

18-6820 

7-3I35 

7076 

16 

7-3798 

23-7182 

7 

17-5994 

11-5140 

7018 

5 

8-2259 

I9'8395 

7077 

7 

8-0682 

23-5148 

7019 

4 

8-3109 

19-2839 

7078 

8 

8-1290 

23-4867 

7020 

5 

8-6293 

197536 

7079 

13 

8-4674 

23'°335 

4 

18-7300 

10-9033 

No.  7005.     Variable.     Harvard  Annals,  No.  iii.  vol.  xlviii.                                                     Plate  2746(1.     Nos.  7046,  7047.     Measured  as  one  mass. 

i  riseau  interval  re  presents  very  nearly  5'  =  8zs7  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  888-9  at  Dec.  +  77°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    76°. 


421 


1  )imii. 

B.  n. 

"V«» 

B.  D. 

N  i). 

OlHlll. 

X. 

>j' 

X, 

y. 

So. 

Ml* 

->  O 

Diani. 

X. 

y- 

Diani. 

X. 

y- 

Xo.             Mag. 

R.A 

i9h  i5m  to  i9h  30m  —  contd. 

R.A.  ig1'  30™  to  iQh  45m  —  contd. 

Centre      R.A.  igh  30™  Dec.  +76°              R.A.  i9>»  15™  Dec.  +77' 

Centre      R.A.   igh  30™  Dec.  +76°                R.A.  i9h  45m  Dec.  -f  77° 

Plate  3181.     1896,  June  20.       Plate  2746(1.     1895,  July  8. 

Plate  3181.     1896,  June  20.            Plate  2752.    1895,  July  9. 

m. 

o 

m. 

7080 

5 

10-0899 

23-8723 

7127 

6 

20-0658 

15-1211 

7081 

1  1 

11-743I 

23-7722 

4* 

21-9480 

11-8669 

7128 

4 

21-5842 

15-9306 

7082 

7 

12-2553 

23-5179 

7129 

16       21-7161 

15-6200 

7 

10-8516 

3  '6006 

7083 

5 

I3-327I 

23-1916 

7130 

5 

22-8619 

15-9865 

7084 

22§ 

I3-3939 

23-3026 

16 

23-6262 

11-5144 

76    739 

9'4 

7131 

4°§     23-3464 

1  5-8692 

33§ 

12-4920 

37535 

76    753 

9'4 

7085 

IO 

4-0405 

24-3759 

7'32 

13       23-5054 

'57944 

5* 

12-6433 

3-6727 

7086 

5 

4-2309 

24-7026 

7133 

24§ 

15-8762 

16  9601 

24 

5'°973 

5-2830 

76    74'       9'5 

7087 

13 

4-5902 

24-5644 

7134 

5 

16-1983 

16-8886 

3* 

5-4258 

5-1909 

7088 

7 

5-0313 

24-1924 

7135 

4 

17-3830 

16-7414 

7089 

1  1 

5-7146 

24-0013 

4* 

iS'9'32 

11-6781 

7136 

58§ 

18-8459 

16-8488 

47§ 

8-0594 

4-9970 

76    745 

87 

7090 

«5 

6-9865 

24-9918 

7 

17-1  190 

12-7556 

7'37 

4 

19-2431 

16-8087 

7091 

9 

7-3170 

24-1536 

7138 

6 

19-0754 

16-0887 

7092 

18 

9-9853 

24-1624 

9 

20-1638 

12-1358 

7139 

10 

20-2214 

16-9169 

4* 

9-4318 

4-9866 

7093 

1  1 

1O-8232 

24-5391 

4*  !  20-9795 

12-5670 

7140 

32§ 

21-0243 

16-7930 

25 

10-2263 

4"8>34 

76    748 

9'5 

7094 

13       12-5788 

24-9530 

6 

22-7000 

13-1059 

7141 

ITS 

21-3765 

16-2816 

9 

10-5492 

4-2815 

7095 

4 

I3-CO8O 

24-1860 

7142 

4 

21-6278 

16-8570 

3* 

10-8340 

4-8417 

7096 

5 

13-1832 

24-6250 

7H3 

63§     22-7256 

16-2204 

46§ 

11-8925 

4-1417 

76    750 

8-4 

7097 

8 

4-1910 

25-4745 

7H4 

ii       23-2136 

16-9361 

4* 

12-4242 

4-8301 

7098 

6 

4-4217 

25-0537 

7H5 

23§ 

24-2274 

16-7961 

'7 

13-4290 

4-6272 

7099 

7 

47155 

25-8119 

7146 

i7§     14-6670 

17-9660 

7 

3-9493 

6-3584 

7100 

49§ 

4-8934 

25-0627 

32§ 

15-0255 

12-6815 

76    723 

9'3 

7'47 

4     !  '4-6777 

17-5660 

7101 

1  1 

4-9035 

25-6170 

7148 

8 

15-6314 

17-6179 

4 

4-8903 

5-9528 

7102 

18 

6-0741 

25-8766 

9 

16-1450 

'3-5787 

7H9 

5 

I5"5643 

17-6369 

7103 

8 

6-I17I 

25-0163 

7150 

29§ 

16-5041 

17-6956 

23§ 

5-7667 

5-9788 

76    743 

9'5 

7104 

6 

6-2025 

25-0830 

7151 

5 

19-4406 

17-1947 

7105 

14 

J-OOlS 

25-2743 

6 

17-1118     13-0408 

7152 

6 

19-4466 

17-1883 

7106 

35§ 

7-8003 

25-8302 

19      17-8710    13-6501 

76    727 

9'4 

7153 

68§ 

22-8618 

17-9228 

54§ 

12-1267 

5-8329 

76    75' 

8-5 

7107 

4 

8-5344 

25-6645 

7'54 

27§ 

22-9232 

17-2354 

23 

12-1492 

5-1430 

7108 

38§ 

1  1-0909 

25-0078 

26§     21-2117 

13-0543 

7<5    735 

9'4 

7155 

23§ 

14-1542 

18-4736 

'7 

3-4688 

6-8929 

7109 

34§ 

11-7978 

25-2864 

26§     21-8963 

13-3812 

76    736 

9'5 

7156 

4 

16-6238 

18-5614 

7110 

9 

4-5114 

26-  1  260 

7157 

3 

17-9833 

18-3616 

"III 

6 

5-7998 

26-1766 

7158 

4 

19-3338 

18-4396 

7112 

6 

6-8529 

26-2032 

3* 

16-9037 

13-9668 

7159 

3'§ 

19-3966 

18-01  10 

28§ 

8-6720 

6-1261 

K33'9 

9'4 

7160 

i6§ 

19-5381 

18-5612 

8 

8-8450 

6-6669 

55§ 

26-431  1 

8-5724 

76    742 

87 

7161 

5 

20-0248 

18-5062 

S5§ 

1-6513 

14-6268 

75    °9° 

8-0 

7162 

5 

20-6479 

18-0503 

ii6§ 

1-9186 

19-2236 

76    717 

5'5 

7163 

7 

20-9355 

18-4868 

4 

10-2380 

6-5098 

4°S 

2-8642 

19-8072 

76    719 

8-6 

7164 

20§ 

21-1830 

18-0525 

9 

10-4606 

6-0635 

7165 

9 

21-8639 

18-3390 

4* 

11-1588 

6-3107 

7166 

i6§ 

22-7223 

18-2810 

7 

12*0125 

6-2015 

R.A.    I0h  10m  tO    IQh  A^m 

7167 

6 

22-8419 

18-2207 

-<•             W                                                    -X-                 1    \J 

Centre      R.A.  I9h  30™  Dec.  +  76°                R.A.  i9h  45™  Dec.  +77° 

7168 
7169 

5 
4 

23-0900 
24-0505 

18-0188 
18-5774 

Plate  3181.     1896,  June  20.             Plate  2752.     1895,  July  9. 

7170 

T 

'4 

24-0850 

'8'3'35 

4* 

13-3727 

6-1527 

0                                    III 

7171 

29§ 

24-4421 

18-0622 

17 

I37H3 

5-8814 

K3347 

9-2 

7113 

7     ,18-2451 

13-9803 

4*       7-2902 

2-1699 

7172 

7 

14-0456 

19-4443 

7114 

15      24-6067 

13-9960 

4*     '3-6409 

1-8157 

7'73 

9 

15-5076 

19-7500 

5 

4-8954 

8-0896 

7115 

19      14-1972 

'4'4579 

9         3-2729 

2-8803 

7174 

5 

16-5435 

19-0885 

3* 

5-8890 

7:3738 

7116 

36^     14-4008 

14-2592 

25 

3-4663 

2-6688 

75    7°°      9'4 

7175 

7 

17-0953 

19-5879 

4* 

6-4713 

7-8305 

7117 

7       17-4222 

14-9010 

7176 

42§ 

18-4476 

19-1855 

37§ 

7-7947 

7-35'4 

?6    744 

8-6 

71I8 

5       19-1749 

H'5744 

7177 

3»i 

19-2725 

19-7059 

20 

8-6489 

7-8237 

76    746 

9'5 

7119 

8       19-6873 

14-1221 

7178 

23§ 

19-4148 

19-3769 

17 

87715 

7-4867 

7120 

17       21-2546 

14-6326 

8 

10-3324 

2-6467 

7179 

5 

19-4623 

19-1608 

7121 

5       23-3216 

14-5500 

7180 

H 

20-7348 

I9-4743 

7 

10-0952 

7-5055 

7122 

4       23-6085 

14-8168 

7181 

'3 

20-7970     19-5286 

5 

10-1631 

7-5562 

7123 

6       23-7351 

14-9703 

7182 

5 

20-8258     19-0470 

7124 

«7§     14-6527 

15-0255 

22             3-7641 

3-4220 

7183 

6 

20-8737     19-3757 

4* 

10-2309 

7-4022 

7125 

27§     15-3367 

15-2682 

24            4-4623 

3  6214 

7184 

6 

21-9220 

19-4900 

3* 

11-2814 

7-4552 

7126 

22§        16-3/80 

15-2501 

II 

5-5013 

3-5443 

7185 

24 

24-3873 

19-9022 

7 

13-7697 

77191 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  82»7  of  R.A.  at  Dec.  +  76*,  and  88S"9  at  Dec.  +  77°. 
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N_ 

Dia.ni. 

B.  D. 

Nrt 

1  'i.'OU  . 

IHuiii, 

B.  D. 

O. 

Di&ni. 

X, 

y- 

w* 

V' 

No. 

Mag. 

O. 

!/• 

?/• 

No.             Mag. 

R.A.  i9h  30m  to  i9h  45"'  —  contd. 

R.A.  19"  30m  to  i9h  45m  —  contd. 

Centre        R.A.  i9h  30""  Dec.  +  76°                R.A.  19''  45"'  Dec.  +77° 

Centre      R.A.  igh  30'"  Dec.  +  76"             R.A.  19''  45'"  Dec.  +  77° 

Plate  3181.     1896,  June  20.              Plate  2752.    1895,  July  9. 

Plate  3181.     1896,  June  20.            Plate  2752.     1895,  July  9. 

o 

m. 

m. 

7186 

46§ 

24-4592 

19-5991 

29§ 

13-8202 

7-4I3' 

76    755 

9'3 

7245 

9 

17-6034 

25-4783 

5 

7-3223 

13-6839 

7187 

5 

14-1  126 

20-4742 

7246 

20§ 

17-7791 

24'9955 

9 

7-4674 

I3-'935 

7188 

4 

15-2129 

20-3240 

7247 

5* 

19-0422 

25-8056 

4* 

8-7841 

13-9283 

7189 

6 

i5-8735 

20-6793 

7248 

36§ 

20-6331 

25-5636 

23 

10-3472 

1  .V5944 

76    749 

9'5 

7190 

53§ 

15-9850 

20-1772 

44§ 

5'3955 

8-4857 

76   742 

87 

7249 

42§     21-5419 

25-2201 

25§ 

11-2359 

'3-1935 

7191 

H 

17-8128 

o    /: 

20*7683 

6 

7'2532 

8-9695 

7250 

28       22-1045 

25-2071 

H 

11-7976 

I3-I503 

7192 

13 

17-8964 

20*257  1 

7'3I03 

8-4527 

, 

7193 

I7§ 

19-0995 

20-1536 

7 

8-5036 

8-2833 

R.A.  i9h  45m  to  20h  om 

7'94 

4 

19-3742 

20-2293 

Centre      R.A.  20^  o'»  Dec.  +76°               R.A.  ig1"  45m  Dec.  +77° 

7'95 

4 

19-6543 

20-1875 

Plate  4595.     1899,  Aug.  9.            Plate  2752.     1895,  July  9. 

7196 

5 

19-7168 

20-6860 

m. 

7197 

16 

19-9830 

20-8006 

9 

9-4203 

8-8754 

7251 

9 

6-8720 

13-9768 

7198 

4 

22-2297 

2O-I  l62 

7252 

6 

3-542I 

14-2035 

7199 

8 

22*4242 

20-0518 

4* 

1  1-8  1  80 

7-9837 

7253 

1  1 

3-8983 

14-8196 

4* 

14-6961 

2-4438 

7200 

9 

22-5028 

20-3741 

4* 

11-9138 

8-3067 

7254 

6 

5-4392 

14-3494 

7201 

zo§ 

23-7110 

20-8587 

7 

I3'I487 

8-7165 

7255 

5 

6-4078 

14-0045 

7202 

5 

15-1136 

21-8995 

7256 

*3§ 

8-8058 

H-93H 

1  1 

19-5883 

2-8415 

7203 

9 

17-9998 

21-5795 

5* 

7-4906 

9-7684 

7257 

7 

9-0445 

14-9378 

7204 

9 

18-6078 

21-8879 

4* 

8-1126 

10-0416 

7258 

6 

9-5291 

14-2875 

7205 

4 

18-8224 

21-7753 

7259 

9 

10-3684 

14-7806 

7206 

12 

20-8007 

21-0671 

5 

10-2539 

9-0942 

7260 

i8§ 

12-5527 

14-4900 

8* 

23-3535 

2-6230 

7207 

29§ 

22-4273 

21-8622 

18 

11-9248 

9-7912 

K  3334 

9'5 

7261 

21 

3-3296 

15-8558 

9 

14-0690 

3-4441 

7208 

,*7§ 

23-5619 

21-1395 

'9 

13-0140 

9-0035 

K  3342 

9'5 

7262 

4'§ 

3-8635 

15-0153 

30§ 

14-6490 

2-6344 

75    707 

9'5 

7209 

IO 

23-5904 

21-4711 

3* 

13-0630 

9'3348 

7263 

9 

3^743 

15-7625 

5* 

14-7190 

3-389I 

7210 

8 

24-4697 

21-7876 

7264 

'3 

4-1490 

15-8811 

7 

14-8847 

3-5I77 

721  1 

3 

14-2323 

22-8414 

7265 

6 

5-0655 

15-2667 

7212 

10 

14-4903 

22-1414 

5 

4-0183 

10-5348 

7266 

17 

5-1618 

15-1463 

8 

15-9390 

2-8444 

75    7io 

9'5 

7213 

9 

14-5964 

22-5020 

7267 

6 

5-2810 

15-1058 

7214 

13 

147699 

22-1648 

5 

4-2996 

10-5423 

7268 

22§ 

5-9490 

15-6927 

12 

16-6945 

3-4320 

7215 

28§ 

15-0008 

22-441  1 

24 

4-S45I 

10-8028 

76    740 

9*5 

7269 

6 

6-4220 

15-7655 

7216 

5 

16-0763 

22-9438 

7270 

12 

6-4924 

15-8903 

5 

17-2288 

3-6642 

7217 

6 

17-1327 

22-2700 

7271 

6 

8-6479 

15-4289 

7218 

*3§ 

18-8024 

22-2809 

'9 

8-3278 

io-4343 

7272 

6 

9-8034 

15-0293 

7219 

3 

18-8952 

22-5442 

7273 

!5 

10-8960 

1  5-9060 

7* 

21-6200 

3-9398 

7220 

4°§ 

19-4289 

22-8374 

35§ 

8-9870 

10-9405 

76   747 

9-1 

7274 

20 

3-3348 

16-8048 

9 

14-0170 

4'39'9 

7221 

4 

21*2520 

22-7382 

7275 

6 

5-27'3 

16-4649 

7222 

1  1 

2f5538 

22-3609 

7276 

9 

7-1296 

16-2327 

4* 

17-8416 

4'°423 

7223 

7 

21-6390 

22-5365 

7277 

ii         8-5852 

16-0667 

7224 

18 

22-3334 

22-5378 

7 

11-8706 

10-4724 

7278 

13         8-7768 

16-3748 

6 

19-4766 

4-2803 

7225 

25§ 

23-3530 

22-0816 

14 

12-8601 

9'9595 

7279 

32.1       9'4283 

16-4205 

28 

20-1237 

4'3650 

7226 

15 

24-1624 

22-6895 

5 

13-7050 

10-5179 

7280 

22§        II-5384 

16  8427 

12 

22-2049 

4-9123 

K  3392 

9-7 

7227 

5 

I5-9938 

23-4367 

7281 

46§     13-2447 

16-1364 

4°§ 

23-9503 

4-3070 

76    766 

8-2 

7228 

4 

17-6266 

23-3034 

7282 

12             4-2786 

17-2538 

6t 

14-9335 

4--S945 

7229 

29§ 

19-9080 

23-9457 

20 

9-5309 

12-0178 

-283 

5        6-9605 

17-9308 

7230 

5 

20-0764 

23-2932 

7284 

10        7'393° 

17-4644 

5t 

18-0326      5-2855 

723' 

8 

20-9446 

23-0671 

4 

10-5169 

1  1-0822 

-285 

»9§       7-5279 

17-3290 

1  1 

18-1733       5-1596 

7232 

39§ 

23-0158 

23-3227 

26§ 

12-5975 

11-2176 

76    754 

9-2 

7286 

21              9-I375 

17-2583 

'3 

19-7852  '•    5-1858 

7233 

5 

15-2777 

24-8748 

7287 

6       :  I  1-0920 

17-8137 

4* 

21-6998    ;     5-8554 

7234 

9 

16-2214 

24-2480 

5 

5-8722 

12-53/1 

7288 

39§   ;  11-1093 

17-1833 

3  oS 

21-7578 

5-2232 

K  3389 

9'5 

723; 

1  1 

16-2646 

24-0888 

5* 

5-9032 

12-3801 

7289 

«3§   ,  13-0518 

17-2197 

'3 

23-6925 

5-3760 

7236 

6 

17-4248 

24-5328 

7290 

4       13-5505 

17-2384 

7237 

9 

18-1699 

24-5504 

7291 

3     i    4-0278 

18-2812 

7238 

8 

18-6605 

24-6987 

4* 

8-33H 

12-8448 

7292 

28§ 

4-5168 

18-5865 

16 

15-0937 

6-2383 

7239 

4 

18-8792 

24-1387 

7293 

7 

6-4642 

18-5566 

4 

17-0395 

6-3238 

7240 

12 

20-0500 

24-2086 

4* 

9-6906 

12-2763 

7294 

9 

8-2003 

18-2344 

5* 

18-7930 

6-1016 

7241 

8 

22-7340 

24-1054 

7295 

6 

12-9198 

18-0962 

7242 

5'§ 

22-7484 

24-4344 

43§ 

I2'3943 

i2-3387 

76    752 

9-0 

7296 

4o§ 

13-3649 

18-9332 

36§ 

23-9058 

7-1072 

76    767 

9-0 

7243 

7 

14-8736 

25-4299 

7297 

12        4-9893 

19-0717 

6 

I5'5389 

67504 

7244 

6 

17-4830 

25-4263 

3*      7-1950 

13-6410 

7298 

13         5-0950 

19-4742 

6 

15-6199 

7-1602 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  gz'-;  of  R.A.  at  Dec.  4-  76",  and  SS'-g  .it  Dec.  +  77°. 
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B.  D. 

B.  D. 

So. 

Ilium. 

X. 

»• 

iJiain. 

x.                    y. 

Xo. 

Diam. 

*. 

y. 

Diam. 

z. 

y. 

No. 

Mag. 

Ho. 

Mag. 

R.A.  i9h  45m  to  20h  om  —  contd. 

R.A.  20h  om  to  20h  15™ 

Centre       R.A.  2o>>  o">  Dec.  -4-;6°               R.A.  19'-  4,m  Dec.  +  77° 

Centre      R.A.  zoh  om  Dec.  +  76"               R.A.  2oh  i5m  Dec.  +  77° 

Plate  4595.     1899,  An;;.  9.              Plate  2752.     1895,  July  9. 

Plate  4595.     1899,  Aug.  9.             Plate  4580.    1899,  July  31. 

o 

m. 

1 

• 

m. 

7299 

5 

5-6239 

19-5878 

4t 

16-1405         7-3020 

7350 

14         20-228I       13-9783 

13      9-3184 

1-9125 

7300 

'4 

6-0390 

19-5961    j 

6 

16-5528        7'3368 

7351 

25§     17-9628     14-8057 

27§ 

7-1  ioo 

2-8788 

7301 

10 

6-3681 

19-9830 

5       16-8591       7-7407 

7352 

18    1  22-5479  :  14-9148 

14 

11-6915 

2-6991 

7302 

9 

7-0108 

19-8737 

4       i7-5095 

7-6726 

7353 

18     23-2324    14-6051 

16       12-3599 

2-3470 

73°3 

6 

7-1612 

19-5975 

7354 

8     |  24-6139     14-7844 

8       137477 

2-4382 

73°4 

'4 

8-0178 

19-5096 

8 

18-5358 

7-3683 

7355 

5 

14-5015 

I5-9758 

4* 

3735' 

4-2707 

7305 

9 

8-5793 

19-2585 

6 

ig-l  I2O 

7-I477 

7356 

15 

16-5598 

15-3952 

13 

5-7501 

3-5604 

7306 

'8§ 

9-2232 

19-0383 

12 

197644 

6-9668 

7357 

7   :  18-8827 

15-9106 

5 

8-0983 

3-9252 

7307 

4 

9-4981 

19-0947 

7358 

35§     i9'4'36 

I5-1545 

35§ 

8-5810      3-1378 

75    722 

9'5 

7308 

24§ 

10-1494 

>9'5467 

i7§   '  20-6604 

7  5299 

76    760 

9'4 

7359 

n       19-5405     157485 

6 

87445 

3-7242 

7309 

293 

10-5867 

19-5119 

«9 

2I-1O13 

7-5181 

K3386 

96 

7360 

7       20-7194 

15-0475 

6 

9-8785 

2-9502 

7310 

4 

11-9293 

19-6686 

736i 

16      21-7570 

15-2622 

H 

10-9267 

3-0970 

73" 

3i§ 

4-0530 

20-6159 

16       14-5137 

8-2381 

7362 

12           22-9401 

157614 

7 

12-1402 

3'5'96 

7312 

7 

8-4392 

20-8446 

5       18-8783 

87225 

7363 

5      22-6746 

15-9600 

5* 

11-8881 

3735' 

73  '3 

24§ 

8-6063 

20-1231 

»4 

19-0860 

8-0130 

7364 

12       1  23-1060    1  I  5-1268 

8 

12-2650      2-8772 

73H 

8 

12-8079 

20-7610 

4* 

23-2430 

8-8989 

7365 

42§   '•  i5'35°5     167281 

42§ 

4-6253      4-9660 

/6    770 

8-8 

7315 

6 

3-9200 

21-2302 

4 

I4-3453 

8-8426 

7366 

93§     15-6981     16-4456 

84§ 

4-9568 

4-6639 

76    77i 

6-0 

7316 

J7§ 

7-9648 

21-9545 

8 

18-3396 

9-8048 

7367 

5       17-1613 

16-8881 

2 

6-4455 

5-0103 

7317 

7 

9-8421 

2  1-6050 

4* 

20-2349 

9-5660 

7368 

24§     18-0040 

16-3077 

24§ 

7-2469      4-3770 

7318 

7 

12-8735 

21-5921 

7369 

22§        IS'OSII 

16-7546 

"I 

7-3532 

4-8188 

K  3425 

9'5 

73'9 

34§ 

4-5210 

22-3653 

'9 

14-8751 

10-01  1  5 

7370 

7 

18-5745 

16-2997 

5* 

7  8184 

4-3361 

7320 

7t 

5  '494  1 

22'lSl  1 

4* 

I5-8554 

9-8762 

737i 

12 

22-0035 

16-2373 

10 

i  2352 

4-0531 

7321 

12 

8-4252 

22-9330 

5 

18-7427        10-8047 

7372 

12          22-1562 

16-1852 

9 

1-3838 

3-9920 

73" 

4>§ 

8-9963 

22-9368 

z6§ 

19-3095        10-8465 

76    759 

9-1 

7373 

7 

22-3847  i  16-2004 

5 

1-6128 

3-9938 

73*3 

8 

9-2823 

22-6737 

5 

1961  19 

10-5999 

7374 

10 

22-7545  |  16-3760 

6 

''9955 

4''453 

" 

7324 

4t 

97577 

22-0573 

.  2* 

20'1  246 

10-0183 

7375 

4* 

23-0319 

16-3496 

3* 

2-2701 

4-1045 

7325 

9 

10-9703 

22-9770 

5* 

21-2793 

10-9998 

7376 

13 

23-0658 

16-9035 

9 

12-3390 

4^533 

7326 

«3 

11-7321     22-1833 

7 

22-0870 

10-25  '9 

7377 

1  1 

23-8609 

16-1917 

10 

13-0853 

3-8904 

7327 

Q 

12-0590    22-281  5 

st 

22-4071 

10-3715 

7378 

.6 

14-2316 

17-9315 

12 

3-5878 

6-2406 

7328 

J>§ 

12-5390    22-9543 

22§        22-8459 

1  1  -0688 

76    762      9-4 

7379 

9 

15-2175 

17-9240 

6 

4-57I5 

6-1711 

7329 

23 

52692    23-9430 

II            I5-5305 

1  1-6310 

738o 

2I§ 

15-3910 

17-9888 

23 

4747' 

6-2227 

7?33 

'9 

6-9933    23-5260 

9      17-2753     11-3165 

7381 

5 

15-4092 

17-2288 

4* 

47'57 

5-4641 

7331 

21 

7-9688    23-0530 

II            18-2767 

10-901  1 

7382 

20§ 

15-7904 

177815 

20 

5-1346 

5-9890 

7332 

5 

8-6162 

23-6750 

4* 

18-8895 

11  5607 

7383 

3* 

16-7781 

17-7985 

2* 

6-1193 

5-9466 

7333 

33§ 

11-2113 

23-0375 

*7§ 

2I-5154 

11-0768 

K339° 

9-6 

7384 

i9§ 

16-9212 

17-6603 

19 

6-2541 

5797' 

7334 

20 

11-3798 

23-57i8 

12 

21-6528 

11-6172 

7385 

4 

16-9540 

17-6753 

4* 

6-2879 

5-8106 

7335 

1  1 

12-061  j 

23-1742 

6 

22*3602 

1  1  -2614 

7386 

4* 

I7'3i85. 

17-4945 

3* 

6-6368 

5-6051 

7336 

6 

12-6582 

23-1048 

4* 

22-9550 

11-2253 

7387 

16 

17-4307 

17-4017 

1  6 

67453 

5'5°73 

7337 

42§ 

8-3993 

24-1877 

28§ 

18-6399 

12-0583 

"6    757 

9'5 

7388 

5 

18-0882 

17-0410 

4* 

7-3793 

5-1056 

7338 

'9 

87113 

24-2006 

8 

l8'9545 

12-0893 

7389 

18 

19-1442 

17-5244 

15 

8-4641 

5-5200 

7339 

10 

9'9493 

24-8522 

6t 

20-1499 

1  2-81  30 

739° 

4 

20-5912 

17-3488 

4* 

9-8967 

5-2507 

734° 

5 

12-3990 

24-6540 

4*  \  22-6050     12-7605 

7391 

22 

22-6502 

I7-5523 

21 

11-9655 

5^255 

7341 

Z4§ 

i3'36°5 

24-7646 

20 

23-5609     12-9266 

7392 

14 

23-3002 

I7'5439 

1O 

12-6140 

5-2/47 

7342 

21 

4-0750 

25-8445 

10 

14-2260     13-4578 

7393 

7 

23-6329 

17-8692 

5* 

1  2-9663 

5-5820 

7343 

15 

8-6172 

25-9063 

5 

18-7562     137900 

7394 

18 

16-2643 

18-8617 

18 

5-6758 

7-0378 

7344 

'9 

1  1-2292 

25-3287 

10 

21-400;;     13-3644 

7395 

17 

16-8674 

18-0483 

16 

6-2239 

6-1877 

7345 

18 

11-6391 

25-0180 

13 

21-8265     i  3"°792 

7396 

H 

17-5613 

180328 

13     !    6-9153 

6-1279 

7346 

36§ 

11-8711 

257639 

20§ 

22-0148  '  13-8346 

7397 

6 

18-4699 

18-5078 

5  ;  7-8535 

6-5444 

7347 

20 

4-9828     26-1018 

7 

15-1178     13-7685 

739s 

6 

19-6817 

18-9560 

4 

9-0902 

6-9150 

7348 

45§ 

6-8353     26-1671 

22§ 

16-9633     13-9440 

7399 

34§ 

20-3755 

18-9750 

29§ 

9-7840 

6-8882 

76   777 

9'5 

7349 

57§ 

8-8916    26-0493 

45§ 

19-0220 

I3-9458 

76   758 

9-0 

7400 

53§ 

20-5760 

18-3878 

4S§       9-9460 

6-2878 

76   778 

9-1 

7401 

25§ 

20-7628 

18-8189 

23§     10-1610 

6-7092 

76   779 

9'5 

. 

9°S 

26-3851 

4-7558 

76    771 

6-0 

7402 

8 

14-0762 

19  2656 

8         3-5I49 

7-5787 

44$ 

26-0202 

5-0195 

76    77° 

8-8 

74°3 

H 

14-8390 

197939 

H         4'3"4 

8-0573 

5'§ 

25-3273 

10-9965 

76    769 

8-5 

74°4 

4*     167449 

I9-6455 

3*       6-2041 

7-7871 

6o§ 

1'202O 

16-6815 

76    75° 

8-4 

74°5 

20§        17-9041 

19-8953 

18         7-3767 

7-9648 

67§ 

1-5312 

18-3564 

76    751 

8-5 

7406 

2I§        20-6182 

i9''754 

2i§ 

10-0380      7-0733 

7»S 

2-1785 

24-8356 

76    752 

9-0 

74°7 

II           20-7862 

19-9386 

9 

10-2555 

7-8246 

5°S 

10-8581 

26-4141 

76    761 

9'° 

7408 

7      23-2950 

19-5804 

7 

1^737° 

7-3086 

J*S 

12-5680      26-2808 

76    763 

8-9 

i  rtttau  interval  represents  very  nearly  5'  =  82*7  of  R.A.  «t  Dec.  +  76°,  and  88>'9  at  Dec.  +  77°. 
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ZONE    +    76° 


1  )•     , 

B.D. 

"Kt\ 

Diftiii. 

B.  D. 

No. 

Dim. 

X. 

y- 

uiai  n  . 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

JiO. 

Difini. 

X, 

V- 

:r. 

u- 

No.             Mag 

R.A.  2oh  om  to  20h  15™  —  contd. 

R.A.  20h  15™  to  20"  30'" 

Centre      R.A.  20^  o">  Dec.  +  76°              R.A.  2ol>  i5m  Dec.  +77° 

Centre      R.A.  20''  30'"  Dec.  +76°               R.A.  20''  15!"  Dec.  +77° 

Plate  4595.     1899,  Aug.  9.            Plate  4580.     1899,  July  31. 

Plate  3233.     1896,  Aug.  27.         Plate  4580.     1899,  July  31. 

Q 

m. 

m. 

7409 
7410 

9 

24 

23-5221 
24-0840 

19-3330 
19-8760 

5 
!9 

12-9485 
I3-54H 

7-0458 
.7-5536 

7463 
7464 

17 
7 

4'5'39     '4'534°\ 
4-5164     i4'5'7oj 

'7 

15-3916 

2-2165 

7411 

'4 

14-5816 

20-8188 

'3 

4-1212 

9-0993 

7465 

'3 

6-2453  |  147284 

13 

17-1038 

2-3343 

7412 

'7 

14-9318 

20-0085 

16 

4-4165 

8-2673 

7466 

5 

6-2962     14-8049 

74'3 

15 

15-0690 

20-7970 

15 

4-60^7 

9-0467 

7467 

6 

6-6443     H-5447 

74'4 

4* 

16-1013 

20-5795 

3* 

5-6225 

87616 

7468 

4 

8-3208    ;  14-8605 

74'5 

38§ 

17-0203 

20-5777 

39§ 

6-5386 

8-7025 

76    774 

9-0 

7469 

*3§ 

9-4765       14-5160 

27 

20-3421 

2-5496 

7416 

4 

17-9187 

20-8673 

4 

7-4563 

8-9368 

7470 

i8§ 

10-2727      147679 

'9 

21-1208 

2-8560 

7417 

23§ 

18-2104 

20-1576 

23§ 

7-6967 

8-2078 

747' 

I7§ 

10-2752      14-0805 

'7 

21-1707 

2-1698 

7418 

3* 

20-4651 

20-6495 

4 

9-9788 

8-5555 

7472 

4 

10-8527  ;  14-8639 

74'9 

4 

11-9790 

8-2657 

7473 

4 

10-9242 

H'74I5 

7420 

39§ 

22-5685 

20-8885 

33§ 

12-0932 

8-6593 

76    781 

9-2 

7474 

6 

1  1-2706 

14-9990 

7421 

'9S 

22-6386 

20-0540 

i7 

I2'I  1  12 

7-8225 

7475 

4 

13-6198 

H'9853 

7422 

4i§ 

22-6965 

20-3750 

39§ 

12-1896 

8-1378 

76    782 

9'3 

7476 

25§ 

3-9820 

I5'345' 

23 

14-8034 

2-9885 

75    728 

9'4 

7423 

2  I 

23-3383 

20-1477 

18 

12-8143 

7-8712 

7477 

6 

4'59°7 

15-2381 

7424 

12 

23-5324 

20-0288 

7478 

10 

5-3894 

15-5025 

6       16-1948 

3^449 

7425 

13 

14-0395 

21-1170 

'4 

3-5978 

9-4297 

7479 

*3§ 

5-8448 

15-2261 

26g     16-6695 

3-0030 

7426 

6 

14-6488 

21-6051 

5* 

4-2373 

9-8766 

7480 

10 

7-2351 

'5'4955 

7       18-0373 

3-3686 

7427 

9 

15-9150 

21-8178 

8 

5'5'44 

10-01  13 

7481 

3 

7'7983 

15-1766 

7428 

5* 

16-7140 

217345 

4 

6-3057 

9-8757 

7482 

12 

9-7160 

15-3709 

12 

20-5209 

3-4200 

7429 

16 

17-1066 

21-6048 

15 

6-6886      9-7207 

7483 

5 

10-2274 

15-6139 

7430 

3«S 

18-5654   :  21-5516 

36§ 

8-1411 

9-5764 

76    775 

9'5 

7484 

5 

10-4451 

15-4198 

743i 

3°§ 

20-1899     21-0253 

25§ 

9-7301 

8-9473 

76    776 

9-2 

7485 

*4§ 

12-3677 

'5-5957 

37 

23-1496 

3-8261 

75    74° 

9'4 

7432 

4* 

22-4701    i  217965 

5* 

12-0558 

9-5740 

7486 

4 

13-7043 

15-8137 

7433 

39§' 

14-2347     22-4294 

4°§ 

3-8752 

107273 

76    768 

9'2 

7487 

6 

137205 

15-3184 

7434 

58g 

15-0115      227337 

58§ 

4-6705 

10-9830 

76    769 

8-5 

7488 

H 

3'56'3 

16-8640 

IO 

I4-2775      4-4765 

7435 

36§ 

16-5625      22-3322 

3i§ 

6-1935 

10-4822 

76    773 

9-2 

7489 

4 

4-0193  :  16-0233 

7436 

6 

17-5606 

22-0103 

5 

7-1689 

10-0980 

749° 

10 

4-8093 

16-8937 

7 

15-5185      4-5923 

7437 

15 

19-7367 

22-5169 

10 

9-3727 

10-4652 

749' 

20§ 

5-1100 

16-301  1 

20 

15-8598 

4-0235 

7438 

16 

19-8141 

22-4574 

»4 

9'4454 

10-4000 

7492 

4 

6-3562 

16-1577 

7439 

6 

1  5'1385 

23-6959 

6 

4-8599 

'9342 

7493 

5 

7'5I03 

16-1064 

7440 

4* 

i5-3509 

23-3160 

3* 

5-0472 

•5412 

7494 

2O§ 

9-2995 

i6'i  172 

20§ 

20-0528 

4-I355 

76    795 

9'5 

744i 

16 

'5'3577 

23-5766 

12 

5-0707 

•8000 

7495 

5 

10-2795 

16-8470 

'3* 

20-9799 

4-9414 

7442 

7 

16-4554 

23-0796 

6 

6-1331 

•2366 

7496 

4 

10-8977 

16-6628 

7443 

22§ 

16-4853 

23-1648 

21 

6-1686 

•3169 

76    772 

9'5 

7497 

8 

11-0793 

16-1850 

7* 

21-8242    !    4-3258 

7444 

II 

17-7321 

23W4 

8 

7-4332 

•5713 

7498 

52§ 

12-3905 

16-2341 

6i§ 

23-1311 

4-4638 

76    802 

8-5 

7445 

6 

18-0160 

22-9945 

4 

7-6843 

•0520 

7499 

8 

4-6105 

17-1912 

5 

15-3007 

4-8754 

7446 

22 

18-1584 

23-4491 

16 

7-8548 

"4959 

7500 

5 

4-6159 

17-5725 

3* 

15-2774 

5^559 

7447 

4 

19-0521 

23-6173 

4 

8-7603 

•6086 

7501 

>9§ 

5-1593 

17-1986 

18 

15  8472 

4-9214 

7448 

"5 

20-0435 

23-7727 

7 

97583 

•6996 

7502 

8 

6-1864 

17-2561 

5* 

16-8668 

5-0509 

7449 

20 

20-7495 

23-7292 

18 

10-4597 

•6114 

75°3 

i8§ 

6-6363 

'7-7523 

'7 

17-2812 

5-5778 

745° 

6 

23-3365 

23-3190 

5* 

13-0192        -0396 

75°4 

9 

67970 

17-3062 

5 

I7-4733 

5'M38 

745' 

12 

23-5930 

23-3500 

10 

13-2759         -0520 

7505 

4 

7-0813 

17-9888 

2* 

17-7081 

5^434 

7452 

'7 

1  5-9060 

24-2256 

H 

5-6583      2-4143 

7506 

21§ 

7"5I!3 

17-7681 

22§ 

18-1545 

5  6557 

7453 

5* 

21-4679 

24-9260 

4 

11-2546      2-7578 

7507 

5 

8-1595 

17-1  566 

3* 

18-8439 

5-0890 

7454 

7* 

21-7845 

24-0720 

5 

11-5149       r886o 

7508 

6 

9-5498 

17-1869 

4* 

20-2259 

5-2192 

7455 

7 

'5'5534 

25-4788 

6 

5-3855     13-6884 

7509 

5 

10-1458 

17-3261 

3* 

20-8132 

5-3989 

7456 

1  1 

156425 

25-6375 

10 

5-4853     13-8385 

7510 

5°§ 

1  1-7300 

17-8505 

60? 

22-3587 

6-0320 

76    799 

9'o 

7457 

9 

16-3499 

25-0440 

7 

6-1544     13-2023 

75" 

5* 

11-9792 

17-9665 

4* 

22-5990 

6-1685 

7458 

4* 

17-6994 

25-0470 

4* 

7-4995 

13-1212 

7512 

"§ 

12-0105 

I7-7397 

1  1 

22-6436 

5  '9447 

7459 

4* 

18-0895 

25-8358 

4 

7-9370 

13-8804 

75i3 

4 

I3'44I3 

17-7815 

7460 

46 

22-1287 

25-5328 

26§ 

11-9503 

13-3223 

76    780 

9'3 

75'4 

6 

13-4501 

17-7690 

7461 

58§ 

22-5388 

25-5928 

42§ 

12-3629 

i3'3544 

76    783 

9-1 

75'5 

10 

4'2539 

18-8221 

6 

14-8285 

6'4777 

7462 

56§ 

23"3S35 

25-3300 

4°§ 

13-1891 

13-0408 

76    785 

9-0 

7516 

rj 
/ 

4-7800 

18-1984 

4* 

15-3972 

5-8914 

75'7 

29§ 

4-8130 

18-0615 

3>S 

15-4400 

5-7566 

76    787 

9'5 

67§ 

11-8652 

1-3473 

75    726 

8-0 

7518 

IO 

6-8700 

18-2208 

7 

17-4814 

6-0615 

44§ 

2-4893 

4-5110 

76   766 

8-2 

75'9 

6 

7-0348 

18-5762 

3* 

17-6197 

6-4291 

40§ 

2-7875 

7-2950 

76   767 

9-0 

7520 

36§ 

7-1790 

18-3760 

37§ 

17-7779 

6-2378 

76    793 

9'5 

7521 

4 

8-5818 

18-7876 

Plates  4595,  4580.     There  is  no  star  on  these  which  corresponds  to  B.D.  76'784,  ma".  8-8. 
There  is  a  small  star  near  the  place  on  the  chart  plates  of  the  same  fields.                                            l  Iate  458°-     Nos-  7463,  74<H.     Measured  as  one  mass. 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  82*7  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  88s'g  at  Dec.  +  77°. 
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Z  O  N  E    +   76*. 


Nrt 

B.  D. 

No. 

IM&m 

B.D. 

o* 

Pi;i  til. 

X- 

y- 

y* 

No. 

Mag. 

X, 

if. 

Dium.             T. 

V- 

No. 

Mag. 

RA.  20h  i5m  to  20h  30m—  contd. 

R.A.  20h  i5m  to  20''  30™  —  contd. 

Centre      R.A.  2oh  30™  Dec.  +76°                R.A.  zoh  I5m  Dec.  +77° 

Centre      R.A.  zo>>  30"'  Dec.  +76°               R.A.  2oh  15">  Dec.  +  77* 

Plate  3233.     1896,  Aug.  27.            Plate  4580.     1899,  July  31. 

Plate  3133.     1896,  Aug.  27.             Plate  4580.     1899,  July  31. 

7522 

7 

97525 

18-5046 

4 

20-3399  j    6  5464 

0 

m. 

7582 

5        9'7i/8    23.9255 

o 

m. 

7523 

4 

10-4640 

18-0785 

3* 

21-0759  ,    6-1735 

7583 

16 

10-5095 

23-0773 

9 

207693 

II-I62I 

7524 

6 

10-6368 

18-5071 

4* 

11*1163      6-6152 

7584 

18 

10-8928 

237099 

12 

2I-IO7O 

II-8174 

7525 

8 

117865 

18-6427 

5 

22-3542        ;          6-8313 

7585 

32§ 

10-9750 

23-1253 

35§ 

21-2306 

II-242I 

76    797 

9-2 

7526 

2>§ 

11-9513 

18-2237 

33S 

22-5508 

6-4212 

76    800 

9'5 

7586 

8 

12-3073 

23-4679 

4 

22-5349 

11-6770 

7527 

6 

13-1808 

18-5066 

3* 

237613 

6-7894 

7587 

*3§ 

13-2378 

23-1545 

*5§ 

23-4862 

11-4285 

7528 

10 

13-5679 

18-2912 

7* 

24-l6]8 

6-6003 

7588 

8 

'3-4195 

23-9078 

4t 

23-6138 

12-1981 

7529 

4°§ 

5-0645 

19-1825 

43§ 

I    5-6l22 

6-8917 

76  789 

9'1 

7589 

5 

6-3769 

24-6244 

3*     16-5362 

12-4179 

7530 

8t 

5-3228 

'9"°553 

3* 

I5-8809 

6-7822 

759° 

3'§ 

7-5983 

24-2930 

22§       17-7808 

12-1728 

753' 

3 

6-1859 

19-0450 

759' 

8 

8-4556 

24-1709 

3*     18-6452     12-1100 

7532 

4 

7-9588 

19-7835 

7592 

6 

8  6798 

24-3592 

4* 

18-8520 

12-3I2I 

7533 

6 

9-0443 

'9'3894 

4* 

I9-5697 

7-3796 

7593 

8 

11-8098 

24-3215 

5 

21-9788       12-4962 

7534 

1  1 

10-4105 

19-8560 

8 

20-8987 

7-9421 

7594 

12 

13-6105 

24-9358 

7 

23-7315       '3-234I 

7535 

«5§ 

12-6086 

19-  1040 

18 

23-I440 

7-3454 

7595 

32§ 

137674 

24-u53 

37§     23-9495     12-4278 

7536 

i8§ 

4-2244 

20-2752 

10 

I4-698I 

7-9248 

7596 

8 

'3-9553 

24-5059 

5 

24-1068       12-8307 

7537 

2J§ 

5H567 

2O'I  136 

20 

'5"9395 

7-8509 

7597 

32 

5-0455  1  25-1  141 

19       15-1753     12-8095 

7538 

42§ 

5'9855 

20*1640 

4'§ 

10-461  1 

7-9394 

76  790 

9'i 

7598 

33§ 

8-8019     25-2196 

22,s;    18-9165    13-1802 

K  3511 

9'5 

7539 

5 

6-2176 

20-7030 

4* 

16-6568 

8-4909 

7599 

5* 

9-5226     25-3381 

3* 

19  6272 

'3-3493 

754° 

16 

6-6614 

20-9230 

8 

17-0855 

87401 

7600 

5 

11-6004    *5"279' 

4* 

21-7056 

13-4368 

7541 

16 

S'2200 

2O-I2O3 

13 

18-6947 

8-0515 

7601 

6 

11-6704    25-5273 

4*     21-7568 

13-6909 

7542 

20§ 

9-5907 

20-4076 

18 

20-0428 

8-4356 

7602 

24 

7-6909    26-0155 

ii  ;  '7-7525 

I3-8957 

7543 

6 

I  r232I 

20-8350 

4 

21-6496 

8-9768 

I 

7544 

6 

11-29I4 

20-4995 

3 

21-7356 

8-6455 

48§  :  25-0745 

8-0486 

76    805 

8-8 

7545 

12 

4-3806 

21-9770 

7 

14-7362 

96352 

7546 

35§ 

4-9498       21-4754 

3'§ 

15-3368 

9-1738 

RA                           Vi                     tn       j                            Vi                    vn 

7547 

28§ 

5-4600       21-3800 

25§ 

'5-8536 

9-1153 

.A.   20h  30™  tO  20h  45m 

7548 

6 

5-4687 

21-3848 

6 

15-8625 

9-1195 

Centre        R.A.  20"'  3o">  Dec.  +  76"                R.A.  zo11  45m  Deo.  +77* 

7549 

7 

5-6428 

2TI02I 

3* 

16-0554      8-8508 

Plate  3233.     1896,  Au<;.  27.            Plate  2760.     1895,  July  12. 

755° 

24§ 

6-3464     21-0663 

»I§ 

167166      9-4628 

o 

m. 

7551 

20 

7-0618     21-3848 

16 

17-4522 

9-2317 

7603 

4 

17-8338 

I4-5255 

4* 

6-9682 

2-6693 

7552 

9 

11-3700 

21-6043 

5      21-7345 

9-75I3 

7604 

27§ 

18-6406 

14-1339 

33§ 

77510 

2-2277 

75    748 

8-8 

7553 

22^ 

12-0408 

2I-8890 

21           22-3818 

100848 

76    801 

9'5 

7605 

20§ 

204394 

14-8856 

23 

9-5903    ;     2-8682 

7554 

8 

12-0613 

2  1-7962 

6 

22-4098 

9-9918 

7606 

6 

20-8298 

14-2654 

6 

9'9437 

2-2265 

7555 

2O§ 

12-3489 

2I-37'7 

2  I 

227253 

9-5889 

7607 

5 

22-2014 

14-4108 

5 

11-3241 

2-2878 

7556 

5 

1  3-6610 

21-4560 

7608 

8 

22-2816 

14-8128 

7 

I  1*4284 

2-6831 

7557 

8 

4-2416 

22-8792 

3* 

I4-5339 

10-5274 

7609 

27§ 

23-1756 

14-6712 

28§ 

12-3092 

2-4850 

K  3583 

9-6 

7558 

17 

4-2479 

22-5845 

12 

14-5593 

10-2326 

7610 

*3 

23-6515 

14-5724 

24§ 

12-7809 

2-3583 

7559 

34l 

4'3'84 

"•'953 

3o§ 

14-6562 

9-8472 

76    786 

9'5 

76ll 

29§ 

1  5-4808     15  6740 

355 

4-6888 

3-9568 

75    744 

9'2 

7560 

2  I 

5-6094 

22-71  1  1 

1  1 

15-9060 

104539 

7612 

8 

I5-7398  .  '5-/029 

8 

4-9505 

3'97  '3 

7561 

5 

5-62  1  5 

22-8942 

2* 

15-9054 

10-6399 

7613 

16 

15-8120     15-2918 

18 

4-9978 

3'5582 

7562 

13 

6-3701 

22   8060 

7 

16-6585 

10  6007 

7614 

18 

20-2967     15-0883 

20 

9-4601 

3-0789 

7563 

'4 

8-3167 

22-5463 

7 

18-6197 

10-4781 

7615 

4 

20-4602  ,  15-3540 

4* 

9-6412 

3-3323 

7564 

7 

8-6442 

22-9640 

4 

18-9175 

10-9175 

7616 

5 

20-7480     15-8514 

5 

9-9593 

3-8105 

756; 

5 

9-8910 

22-4865 

7617 

5 

21-6015  :  '5-7994 

4 

10-8078 

37101 

7566 

8 

10-5310 

22-2461 

6 

20-85  '4 

10-3357 

7618 

4 

217457 

15-5651 

4       10-9372 

3-4678 

7567 

3»8 

1  1-7380 

22-1  170 

33§ 

22-0633 

10-2915 

76    798 

9-0 

7619 

5 

24-7620 

15-5423 

5       '3-9469 

3-2589 

7568 

i9§ 

12-6805 

22-0653 

«9 

23-0093 

10-3050 

7620 

ITS 

15-7782 

16-5814 

24§       5-0440 

4-8476 

7569 

12 

I3-9395 

22-3263 

9 

24-2450 

10-6534 

7621 

4 

16-0585 

16-2651 

5*      5-3046 

4'5'33 

7570 

38§ 

4-0930 

23-8009 

24§ 

14-3189 

11-4352 

K  3469 

9"4 

7622 

4 

17-2013 

16-5149 

5*      6-4615 

4-6933 

757i 

24 

4-6487 

23-9440 

10 

14-8630 

1  1-6150 

7623 

17 

19-5115 

16*0639 

>9 

8-7370 

4-1042 

7572 

8 

5-9765 

23-1938 

7624 

4* 

19  5'07 

16-6691 

4t 

87723 

4-7066 

7573 

34§ 

6-4114 

23-1  560 

32g 

16-6766 

10-9550 

76    791 

9-1 

7625 

3* 

20-0107 

16-1083 

4        9-2372 

4-1191 

7574 

4 

6-6279 

22-9885 

3* 

16-9029 

10-7998 

7626 

12 

20-2547 

16-0961 

1  1         9-4807 

4-0894 

7575 

3i§ 

6-7321 

23-9082 

27§ 

16-9448 

1  17269 

K  3491 

9-6 

7627 

8 

22-4808 

16-2041 

9      117101 

4-0608 

7576 

17 

7-5980 

22-9990 

10 

17-8708 

10-8799 

7628 

22§ 

22-6656 

166132 

2I§ 

1  1-9190 

4H583 

7577 

5 

7-6007 

23-4745 

2* 

17-8419 

11-3569 

7629 

5 

14-6902 

17-401  1 

4 

4-0080 

57309 

7578 

32§ 

8-5868 

23-3439 

32§ 

18-8347 

1  1-2916 

76    794 

9'5 

7630 

4 

17-7827 

16-8813 

5 

7-0633 

5-0250 

7579 

6 

87777 

23-3922 

3* 

19-02  14 

i'-3523 

7631 

4 

19-0578 

17-2805 

5 

8-3601 

5"345' 

758o 

16 

8-8502 

23-9348 

9 

19-0520 

1  1-9004 

7632 

4* 

19-1838 

17-3982 

4*      8-494' 

S'4557 

758i 

'7 

9-2091 

23-0745 

12 

19-4720 

1  1-0671 

7633 

20§ 

20-8003 

17-4271 

21§        10-1073 

5-3845 

i  reteau  interval  represent*  very  nearly  j'  =  82'7  of  E.A.  at  Dec.  +  76*,  and  888'9  at  Dee.  +  77°. 
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GREENWICH  ASTROGKAPMIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    76". 


I  I*.   > 

B.D. 

'Vrt 

B.  D. 

No. 

mam. 

X. 

y- 

Diani. 

K, 

V- 

No. 

Mag. 

ii  O. 

Oi'iin. 

X 

:'• 

y>. 

!/• 

No. 

Mag. 

R.A.  20h  30'"  to  20h  45m  —  eontd. 

R.A.  20h  30'"  to  2oh  45m  —  confc/. 

Centre        R.A    zoh  30™  Dec.  +  -b1               R.A.  zo1'  45™  Dee.  +  77° 

Centre        R.  A.  2oh  30'"  D.-e.  -f  76°               K.A.  2oh  45™  Dec.  +  77° 

Plate  3233.     1896,  Aug.  27.           Plate  2760.     1895,  July.  12. 

Plate  3233.     1896,  Aug.  27.            Plate  2760.     1895,  J  illy  12. 

o 

in 

in. 

7634 

2O§ 

20-9583 

17-2958 

*3§ 

10-2557 

5-2430 

76     808 

9'5 

"693 

8 

15-8287 

23'44'6 

6 

5-5116    !       1-6907 

7635 

15 

21-9640 

17-8049 

i6§ 

11-2924 

5-6902 

7694 

25§ 

15-8684 

23-3670 

26§ 

5-5456   !     1-6154 

7636 

'5 

23-3704 

18-0813 

15 

127133 

5-8784 

7695 

5t 

17-0784 

23-6251 

4 

6-7702        1-7980 

7637 

2Z§ 

23'4765 

17-7602 

20§ 

12-7985 

5'5512 

7696 

ii 

18-2547 

23-8264 

7 

79590        1-9286 

7638 

4 

23-8309 

17-5980 

4 

i3-'447 

5-3702 

7697 

4* 

19-2069 

23-4762 

4 

8-8865 

1-52I5 

7639 

6 

14-5265 

18-3279 

8 

3-9006 

6-6694 

7698 

24§ 

20-4445 

23-3485 

23§ 

io'i  1  50 

i'3>52 

7640 

I7§ 

16-2995 

18-4813 

20§ 

5-6784 

6-7109 

7699 

4 

21-9823 

23-6633 

4 

n-6688 

1-5371 

7641 

'9§ 

17-3652 

18-6391 

22§ 

67518 

6-8020 

7700 

17 

22-8957 

24-0936 

8 

i  2-607  i 

1-9103 

7642 

'4 

'9'H35 

18-8728 

M§ 

8-6413 

6-9218 

7701 

8* 

23-5182 

23-3033 

6 

13-1781 

1-0835 

7643 

5 

21-2798 

I8-4737 

6 

10-6500 

6-3986 

7702 

9 

14-9425 

23-8475 

9 

4-6548 

2-1516 

7644 

9 

23-8713 

18-6685 

6 

13-2482 

6-4337 

7703 

5       16-8180 

24-3050 

3 

6-5539 

12-4926 

7645 

24§ 

24-3272 

19-1244 

>9§ 

13-7316 

6-8602 

7704 

4*     '8-4513 

247994 

3 

8-2145 

12-8902 

7646 

4 

14-8649 

19-1231 

4 

4-2872 

7-4427 

7705 

9      18-5  166 

24-8076 

6 

8-2822 

12.8919 

7647 

«7 

15-5164 

19-0653 

20 

4-9340 

7-3444 

7706 

4!     18-7061 

24-8098 

4 

8-4698 

12-8827 

7648 

4 

17-6204 

19-5046 

4 

70614 

7-6513 

7707 

13       20-4827 

24-8605 

8 

10-2456 

12-8252 

7649 

10 

19-4858 

19-9490 

10 

8-9480 

7-9803 

7708 

17      20-8855 

24-4545 

18 

10-623  ' 

12-3917 

7650 

5 

'97555 

19-4517 

4 

9-1871 

7-4684 

7709 

33§     21-0652 

24-6671 

23§ 

10-8150 

12-5930 

76    810 

9'5 

7651 

«9§ 

19-9233 

19-2835 

'9§ 

9-3445 

7-2907 

77  »P 

14      21-0978 

24-6584 

9 

10-8461 

12-5824 

7652 

8i§ 

21-1342 

19-7698 

84§ 

10-5838 

7-6999 

76     809 

7'I 

77" 

6*    22-0517 

247593 

4 

1  1-8072 

12-6233 

7653 

12 

21-6172 

19-2452 

IO 

11-0338 

7-1498 

7712 

6'|:     22-7491 

24-4654 

6 

12-4847 

12-2890 

7654 

4t 

22-0868 

20-0619 

A 

"5547 

7-9349 

77'3 

1  6      22-9095 

24-2278 

IO 

12-6252 

12-0423 

7^55 

4* 

227934 

197270 

4 

12-2362 

7-5575 

77H 

36§  :  14-3736 

25-3991 

39§ 

4-1832 

'3-7336 

76    804 

9"' 

7656 

5t' 

22-9644 

20-0756 

4 

12-4261 

7-8954 

77i5 

4*  ;  16  1456 

24-91  IO 

4 

5-9184 

13-1381 

7657 

27§ 

23-1887 

19-3730 

27§ 

12-6078 

7-1794 

76    812 

9'5 

7716 

5*    18-8744 

25-0563 

4 

8-6520 

13-1210 

7658 

ii 

14-2029 

19-8328 

16 

3-6695 

8-1902 

7717 

'3 

20-2020 

25-5397 

9 

10-0048 

13-5198 

7659 

4 

14-2777 

20-2152 

5 

3-7668 

8-5636 

77,8 

12           20-8294 

25-1965 

8 

10-6136 

13-1382 

7660 

'9§ 

14-5164 

19-7833 

23§ 

3-9761 

8-1207 

7719 

7*     20-9932 

25-3883 

5 

10-7848 

13-3175 

7661 

33§ 

14-5827 

19-6690 

39§ 

4-0375 

8-0008 

76  805 

8-8 

7720 

4 

1  1-0658 

13-5187 

7662 

4 

14-6641 

20-31  19 

4 

4-1587 

8-6386 

7721 

5*     23-1918 

25-4502 

4 

12-9842 

13-2462 

7663 

4 

15-6705 

20-0845 

4 

5-1508 

8-3502 

7664 

8 

15-8366 

20*2245 

12 

5-3243 

8-4800 

72§ 

i  6393 

4-7041 

76    802 

8-5 

7665 

4 

17-0673 

20-7312 

4 

6-5846 

8-9093 

623 

1-0806 

6-3603 

76    799 

9-0 

7666 

5 

17-2709 

20-2400 

5 

6-7568 

8-4082 

44§ 

1-3506 

10-6230 

76    798 

9-0 

7667 

4 

17-3697 

19-8819 

3* 

6-8346 

8-0450 

7668 

ii 

19-5609 

20-9622 

12 

9-0854 

8-9895 

i                       i 

7669 

ii 

21-8192 

20-3337 

8 

11-3008 

8-2219 

R.A.  2oh  45m  to  21"  om 

7670 

4* 

22-61  39 

20-6587 

3* 

12-1141 

8-4965 

Centre       R.A.  2ih  o™  Dec.  +  76°               R.A.  20''  45'"  Dec.  +77° 

7671 

7 

15-2681 

21-2798 

8 

4-8219 

9-5697 

Plate  5122.     1900,  Sept.  29.            Plate  2760.     1895,  July  12. 

7672 

5 

15'9563 

21-5246 

5 

5-5234 

97695 

o 

m. 

7673 

5 

16-0495 

21-0078 

6 

5-5861 

9-2503 

77" 

5* 

3-9688 

15-2330 

7 

14-7367 

2-8990 

7674 

5 

16-1299 

21-3561 

6 

5-6860 

9"59'4 

7723 

5 

15-8625 

2-6466 

7675 

12 

'6-3758 

20-9795 

12 

5-9085 

9-2010 

7724 

13 

6-4788 

H'5552 

'7 

17-2820 

2-3723 

7676 

6 

17-2100 

21-0825 

6 

6-7468 

9-2542 

7725 

5 

6-6400     14-8528 

7 

17-4260 

2-6785 

7677 

IO 

17-2204 

21-3818 

9 

67759 

9"55'3 

7726 

i8§ 

8-2I2O 

14-9268 

22§ 

18-9915 

2-8460 

7678 

'4 

17-5185 

21-1576 

16 

7-0603 

9'3o87 

7727 

25§ 

10-3892 

14-6044 

33 

21-1833 

2-6535 

75    763 

9'5 

7679 

4 

18-5804 

21-3982 

3 

8-1361 

9-4844 

7728 

'9§ 

"'3497 

14-4228 

29 

22-1  562 

2-5277 

7680 

4 

18-6195 

21-7080 

4 

8-1927 

9-7909 

7729 

3* 

1  1-4620 

14-2586 

5 

22-277O 

2-3778 

7681 

12 

19-1069 

21-6565 

12 

8-6752 

9-7100 

773° 

7 

3-3744 

15-9673 

13 

14-0983 

3-5961 

7682 

4* 

21-6809 

21-9150 

4 

11-2593 

9-8098 

7731 

16 

8-9269 

15-6038 

21 

19-6627 

3-5632 

7683 

17 

14-7376 

22-231  1 

20§ 

4-35I2 

10-5492 

7732 

3* 

9-1718 

15-2240 

6 

'993'S 

3'i989 

7684 

6 

15-6705    21-7560 

7 

5-2534 

10-0193 

7733 

17 

10-7308 

14-9740 

28§ 

21-5048 

3-0445 

7685 

5 

17-8389    22-5358 

4 

7-4639 

10-6659 

7734 

5 

10-9457 

15-1843 

6* 

21-7039 

3-2688 

7686 

5* 

19-5027    22-4904 

4 

9-1243 

10-5168 

7735 

28§ 

3-3680 

17-1243 

23§ 

14-0228 

4-7484 

76    814 

9'5 

7687 

22§ 

21-3103    22-2271 

'9§ 

10-9104 

10-1443 

76    811 

9'5 

7736 

3 

6-3825 

16-2097 

5 

17-0900 

4-0178 

7688 

10 

22'OOIQ      22-7915 

7 

11-6344 

10-6616 

7737 

4 

8-1126 

16-1608 

6 

18-8206         4-0728 

7689 

3* 

22-9233       22-6998 

3 

12-5511 

10-5  198 

7738 

7       11-2685 

16-4859 

1  1 

21-9488    i     4-5873 

7690 

3 

18-7506      23-6639 

4 

8-4464 

"7342 

7739 

6       12-8782 

16-5310 

9 

23-5529         4-7280 

7691 

13 

14-8863       23^0205 

•3 

4-5454 

1  1-3280 

774° 

4*       3-6839 

18-231  1 

8 

14-2729          5-8739 

7692 

6 

15-2269      22-7135 

8 

4-8680 

1  1-0008 

7741 

17 

4-1788 

17-9465 

16 

14-7829 

5-6209 

S8«-g  at  Deo 

i  rdseau  interval  repressuti  very  neurly  5'  =  82«7  of  K.A.  at  Dec.  +  76*,  and 

.  +  77*- 

GKKKXWICH  .ASTROGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE   •+  -76°. 
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N_ 

B.  D. 

B.  D. 

o. 

I*i-'iiii.               x,                        t/. 

I  Hiiii).               *.                        j,'. 

No. 

ijjg. 

No. 

-Diiuii.  '          x.                     y. 

Diaiu. 

z. 

V- 

No. 

Mag. 

K.A.  20h  45"'  to  2ih  om~~contd. 

R.A.  2ih  ora  to  2ih  15™  —  contd. 

Centre        R.A.  zih  o™  Dec.  -4-  76"              R.A.  2oh.45'»  Dee.  +  77° 

Centre        R.A.  2ih.  om  Dec.-|-  76°             ..R.A.  2ib  i$m  Dec.  +  77* 

Plate  ^122.     1900,  Sept.  29.          Plate  2760      1895.  July  12. 

Plate  5122.     1900,  Sept.  29.         Plate  2845.     1895,  Sept.  16. 

o 

m. 

Q 

m. 

7742 

17 

6-357I 

I7'9305 

20§ 

16-9600      5-7322 

7793 

14         22-8226 

'4-5424 

10 

11-8995          2-3438 

7743 

17 

7->439 

I77557 

17 

177583       5-6063 

7794 

5*    22-9803 

14-1564 

4* 

I2-O32O          1  9488 

7744 

5 

9-1316 

I7-I835 

8 

197732  !    5'i548 

7795 

4       18-8672 

15-4081 

7745 

18 

9-4294     17-7711 

*3§ 

20-0360      5-7578 

7796 

15         22-6394 

15-3632 

12           II-77IO 

3"i737 

7746 

ii 

9-6162     17-4565 

H 

20-2399       5-4555 

7797 

3      22-7924 

15-7656 

3t 

"'9545 

3'5675 

7747 

6    i  10-4586  i  17-2738 

10 

21-0940 

5-3229 

7798 

4       19-6808 

16-2171 

4         8-8817 

4-2275 

7748 

7     \  10-9022     17-3604 

IO 

21'5323  ,    5>37i 

7799 

3*    22-3346 

16-8258 

4*     11-5706 

4-6592 

7749 

6 

17-0040       6-3050 

7800 

12       23-2563 

16-5953 

8       12-4719       4"36i8 

775° 

7 

11-1992     18-6033 

12 

21-7527       6-6964 

7801 

8       14-8644 

17-0976 

6 

4-I357       5H326 

775' 

8 

12-5535 

I7-9350 

I  I 

23  H49 

6'1  121 

7802 

4       i9'9292 

17-4160 

4* 

9-2071       5-4054 

7752 

4 

15-0758 

7-8607 

7803 

22 

24-5995 

17-5918 

18 

13-8777       5-2651 

7753 

5 

5-1100    20-1040 

6 

I5-5873 

7-8294 

7804 

8 

15-2707 

18-1294 

6 

4-6098      6-4337 

7754 

«3 

7-7767     19-8004 

13 

18-2640 

7-6857 

7805 

'7 

17-9695 

18-9930 

12 

7-3580      7-1091 

7755 

4 

8  0955     19-5869 

6 

18-5963 

7-4916 

7806 

4 

20-0128 

18-1051 

7756 

5 

I9'i533 

7-8676 

7807 

6 

22-7097 

18-3-734 

5 

12-0473      6-1732 

7757 

4 

21-2603 

7-1406 

7808 

7 

14-2298 

19-5130 

6 

3-6639      7-8832 

7758 

26 

4-8003     20-8152 

22§ 

15-2346 

8-5230 

76     815 

9'5 

7809 

6 

19-1691 

19-2007 

5 

8-5703      7-2382 

7759 

4* 

4-9213     20-7330 

6 

15-3622 

8-4459 

7810 

4°§ 

19-1818 

19*6664 

3°§ 

8-6143 

7-7020 

76     826 

8-8 

7760 

6 

17-9397 

89473 

7811 

8 

i9'6334 

19-2402 

5 

9'0363 

7-2462 

7761 

3*  •  10-0153     20-5035 

6 

20-4577 

8-5248 

7812 

*5§ 

20-3200 

19-5120 

20§ 

9-7388      7-4684 

76     828 

9'5 

7762 

3* 

11-3503 

2O-I75O 

6      21-8098 

8-2721 

7813 

6 

1  47443 

20-2037 

4* 

4-2230      8-5383 

7763 

4 

11-4098 

2O'l  23  I 

8       21-8727 

8-2239 

7814 

5 

15-0113 

20-3073 

4 

4-4968      8-6219 

7764 

r* 

11-4364 

20-0365 

7      21-9073 

8-1403 

7815 

22§ 

17-5389 

20-6288 

18 

7-0393      87725 

7765 

4          2  2  '  I  I  OO 

8  5739 

7816 

21 

14-4221 

21-4665 

'7 

3-9878      9-8190 

76     822 

9'5 

7766 

4* 

4-8968 

2  I  -46  1  O 

5       15-2903 

9'!737 

7817 

26§ 

15-8088 

21-9129 

23 

5-4008     10-1702 

76     82S 

9'5 

7767 

6t 

5-0240 

21-3743 

7       15-4246 

9-0907 

7818 

4* 

21-8315 

21-6358 

4 

11-3903      9-4833 

7768 

1  1 

5-3578 

22-024O 

12       i57>72 

9-7614 

7819 

9 

14-4856 

22-4342 

6 

4-1150     10-7800 

7769 

3       16-2788      9-8196 

7820 

17 

18-0675 

22-1034 

1  1 

7-6661     10-2076 

777° 

12 

8-2688 

2«'4323 

13       18-6601       9-3454 

7821 

9 

18-5285 

22-7844 

6 

8-1712     10-8541 

777" 

'9§     11-5265 

20-9355 

20§     21-9407      9-0425 

7822 

18 

20-0043 

23-5340 

ii 

9-6964 

11-5026 

76     827 

9'5 

777z 

28§ 

1  1-8678 

21-2050 

31$     22-2660 

9-3344 

76     821 

9'5 

7823 

16 

14-4621 

24-0776 

10 

4-2053 

12*4224 

7773 

9 

13-8487 

21-6059 

u       24-2179 

9-8530 

7824 

36§ 

20  1966 

24-8956 

22 

9-9798 

12-8486 

76     829 

9'5 

7774 

4       I4-IH7 

10-565  1 

7825 

*5§ 

14-9270 

25-1291 

28§ 

47371 

'7-4353 

76     823 

9'3 

777C 

8 

3  'Q  I  08 

2  2  *  T  2  7O 

II              I/1'2^77 

I  fV  1  *7n-7 

1 

/  /  /  J 

7776 

8 

5-9403 

'*  5*/v' 
22-6629 

1  1              14   Z43/ 
12           16-2606 

ID  i  /y/ 
10-4366 

52§ 

8-8073 

i-9253 

75    774 

8-2 

7777 

4      20-2315 

10-9082 

67§ 

25-8695 

15-8327 

75   78i 

8-4 

7778 

6 

12-9170 

22-4978 

II           23-2374 

10-6859 

4»8 

25-0370 

16-5390 

76    831 

8-9 

7779 

25 

5-4389 

23-8901 

23§     15-6858 

1-6270 

76     817 

9'5 

48§ 

25-3087 

16-8655 

76    832 

8-8 

778o 

18 

6-2442 

24-0722 

16       16-4797 

1-8580 

76    818 

9'5 

84* 

257089 

21-4649 

76    833 

6-0 

778i 

4       i9'2556 

1-9128 

7<!S 

15-1071 

16-7046 

76    824       8-2 

7782 

6 

11-4099 

23-0400 

8       21-6995 

1-1356 

7783 

5       21-9873 

1-0758 

R.A.  2ih  ism  to  2ih  30" 

7784 

4       14-4503 

2-9500 

Centre       R.  A.  2ih  30"  Dec.  +  76"              R.A.  2ih  15™  Dec.  +  77* 

7785 

*T—  O  £ 

23 

,  JL 

5-3802 

•  £.     £« 

24-5869 

£         fi 

20§     15-5894 

12-3227 

76    816 

9'5 

Plate  2904.     1895,  Oct  4.            Plate  2845.     1895,  Sept  16. 

7/86 

4 

I  10460 

24-6296 

7      21-8404 

12-7379 

o                        m- 

7787 

5       23-2297 

12-2333 

7826 

»4 

3-8055 

H743i 

8 

14-5613 

2-3596 

7/88 

5      23-8223 

12-6652 

7827 

7 

5-0100 

14-4798 

4* 

15-7823 

2-1677 

7789 

1  1 

4-3245 

25-9728 

i3       14-449° 

13-6424 

7828 

4     i    6-6389 

14-1946 

7790 

6       18-1762 

13-5265 

7829 

7      10-8968     14-0660 

5* 

21-6805 

2-1230 

7830 

4       13-3621     14-6304 

38§ 

10-0315 

26-4084 

76    820       9-2 

7831 

12         3-6429     15-0366 

8 

14-3831 

2-6429 

7832 

5i§       4-3329     15-7757 

5°§ 

15-0240 

3-4220 

75    78i       8'4 

R.A.  2ih  om  to  2ih  15™ 

7833 
7834 

10 

73§ 

5-6879 
9"3404 

15-2751 

15-5108 

6 
68§ 

16-4077 
20-0376 

3-0065 
3-4669 

75    787      6-7 

Centre       R.A.  2ih  om  Dec.  +76°              R.A.  nh  15"'  Dec.  +77° 

7835 

5        9-9620 

15-4970 

3* 

20-6623 

3  '49°  5 

Plate  5122.     1900,  Sept.  29.         Plate  2845.     1895,  Sept  16. 

7836 

H     !  n-3549 

15-2981 

8* 

22-0621 

3-3775 

£  f  0 

o                        nl- 

7837 

u       13-2860 

15-4638 

1  1 

23-9778 

3-6683 

75    790      9-4 

779' 

24§ 

2I-8707         14-5659 

21 

10-9508       2-4299 

7838 

38§ 

3-6004 

16-5845 

34§ 

14-2425 

4-1860 

76    831       8-9 

7792 

9 

22-4699        14-0480 

6 

1I-5I57       1-8725 

7839 

5 

3-8207 

16-9768 

4* 

H'4377 

4-5892 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  82»7  of  K.A.  at  Dec.  +  76",  and  88»'9  at  Dec.  +  77". 
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tfn 

B.  D. 

No 

]>i:tm 

I  Mutt  i. 

B.  D. 

.wo. 

TMiuii. 

X. 

y- 

Diarn. 

X. 

V- 

No. 

Mag. 

^'                 y- 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  2ih  15™  to  2ih  30m  —  contd. 

R.A.  2ih  i5m  to  2ih  30™  —  contd. 

Centre      R.A.  zih  30"  Dec.  4-76"              R.A.  2  i*  i$™  Deo.  +77° 

Centre       R.A.  2ih  30™  Dec.  +  76°                  R.A.  2th  15™  Dec.  +  77° 

Plate  2904.     1895,  Oct.  4.           Plate  2845.     1895,  Sept.  16. 

Plate  2904.     1895,  Oct.  4.              Plate  2845.     1895,  Sept.  16. 

m. 

o 

m. 

7840 

10 

3-8733 

16-8226 

7* 

14-4984 

44420 

7899 

20§ 

13-3119 

21-5874 

21 

23-6247      9-7801 

76    839 

9'5 

7841 

4°§ 

3-9103 

16-8731 

35§ 

I4-53H 

4-4920 

76     832 

8-8 

7900 

5 

6-8716 

22-0238 

7842 

5 

5-7289 

16-8920 

5* 

16-3523 

4-6234 

7901 

5 

7-2705 

22-9740 

3* 

17-5068      :     10-7887 

7843 

5 

8-0498 

16-3263 

4* 

18-6985 

4-2038 

7902 

7         8-6309 

22-9530 

4* 

18-8692      10  8553 

7844 

5 

10-7358 

16-0572 

4* 

21-3962       4-1013 

7903 

9        9-0642 

22-9281 

6 

I9-303O           10-8565 

7845 

6 

10-7535 

16-9770 

7904 

84§       9-4448 

22-0000 

83?      I9-7379       9-95I8 

76    836 

6-5 

7846 

5 

12-8050 

16-7341 

7905 

7        9-7340 

22-4246 

5* 

2O'OO1/ 

10-3961 

7847 

5 

77550 

17-1238 

4* 

18-3550 

4-9813 

7906 

6       10-2456 

22-4566 

5* 

20-5132 

10-4591 

7848 

'3 

1  1-9063 

17-6239 

'4 

22-4669 

57373 

K  3728 

9'5 

7907 

12           10-8440 

22-3029 

8 

2  ri  167 

'0-34I5 

7849 

15 

12-1500 

17-0965 

'3 

22-7450 

5-2239 

7908 

6* 

3-8048 

23-0790 

5* 

14-0391 

10-6841 

7850 

6 

12-8431 

17-2756 

7909 

36§ 

5-61  10 

23-7206 

24§ 

15-8048     i   -4311 

76    834 

9'5 

7851 

J9 

4'3924 

18-9578 

H 

14-8866 

6-6037 

7910 

'7 

6-oi6o 

23-8183 

IO 

16-2037     i   -5548 

7852 

5 

4-8138 

i8-q8i3 

4* 

I5-3055 

6"6553 

7911 

5 

7-6679 

23-1093 

7853 

4 

6'I  I2O 

187189 

7912 

5        8-7047 

23-7595 

4* 

18-8942 

i    -6634 

7854 

8 

6-2896 

18-7867 

6t 

16-7907 

6-5468 

79'3 

36§   !  io-3533 

23-9395 

3*§ 

20-5262 

i    -9415 

76    837 

9'5 

7855 

9 

8-5623 

18-1013 

7 

19-1013 

6-0070 

79'4 

6       10-3856 

23-3'94 

4* 

20-5980 

i    -3269 

7856 

7 

9'5944 

l8'2I  I  I 

6* 

20-1225 

6-1794 

79J5 

4 

6-9393 

24-4197 

7857 

'7§ 

1  1-3480 

18-3877 

H 

21-8629 

6-4635 

7916 

12 

8-5528 

24-8605 

8 

18-6729 

127540 

7858 

4 

11-5056 

'8-6931 

79'7 

12 

9-6066 

24-5821 

6t 

19-7411 

'z-5393 

7859 

'5 

12-5857 

18-6756 

20 

23-0832 

6-8284 

7918 

7        9-8218 

24-2604 

7860 

5 

4-0283 

I9-3395 

5* 

14-5029 

6-9633 

7919 

26 

4-1310 

25-8863 

12 

14-1951 

13-5043 

7861 

7 

6-4916 

19-5570 

5t 

16-9423 

7-3335 

7920 

13 

10-4917 

25-7069 

IO 

20-5548 

137171 

7862 

5 

7-1297 

19-4842 

4* 

17-5850 

7-3000 

7921 

ii 

12-9105 

257747 

7 

22-9640 

13-935I 

7863 

7 

7-5058 

19-6888 

7864 

7* 

10-1718 

19-0350 

6 

20-6480 

7-0353 

8i§ 

24-0757 

17631 

75    791      7'3 

7865 

6 

10-6314 

19-1341 

39§ 

25-8668 

6-7624 

76    840      8-9 

7866 

4 

1  1-0700 

19-1246 

7867 

3 

ii-3787 

19-8124 

R.A.  2ih  30m  to  2ib  45m 

7868 

5 

iz-5'73 

19-4490 

Centre        R.A.  2ih  30™  Dec.  +76°              R.A.  2ih  45™  Dec.  +77" 

7869 

5 

'3<I438 

19-0048 

Plate  2904.     1895,  Oct.  4.            Plate  5045.     1900,  July  23. 

7870 

5 

I3'H77 

19-8590 

o 

in. 

7871 

4 

I3-2534 

19-8683 

7922 

6 

14-5680 

14-5390 

4* 

3-6379 

2-8301 

7872 

6 

13-6674 

19-0786 

7923 

5 

16-4917 

14-5366 

4* 

5-5563 

2-7063 

7873 

6 

3-9141 

20-0525 

4* 

14-3412 

7-6665 

7924 

4* 

17-1916 

14-1690 

3* 

6-2365       2-3017 

7874 

5t 

5-777I 

20-4850 

4* 

16-1706 

8-2151 

7925 

9 

17-7725 

'4"6334 

'9 

6-8388       2-7246 

7875 

23§ 

6-0293     20-7711 

18 

16-4051 

8-5145 

7926 

'9§ 

19-3232 

14-81  1  1 

26§ 

8-3969      2-8072 

K3769 

9'5 

7876 

23§ 

6-0508    20*7525 

2I§ 

16-4282 

8-4965 

76     835 

9'5 

7927 

20§ 

22-9405 

I4-57I5 

21 

11-9913 

2-3525 

7877 

7 

6-6900    20-2344 

4 

17-0966 

8-0203 

7928 

IO 

23-0510 

14-4748 

I  I 

12-0986 

2-2516 

7878 

9 

6-9553     20-2930 

4* 

I7-3593 

8-0943 

7929 

4 

15  7807 

I54439 

7879 

4 

7-9078    20-9378 

4* 

18-2738 

8-7964 

793° 

4 

21-8305 

15-3722 

7880 

10 

8-9815     20-7563 

9 

I9-3535 

8-6817 

793' 

4 

14-7293 

16-0065 

3* 

3-8870 

4-2827 

7881 

9 

9-9425     20-6772 

8 

20-3183 

8-6658 

7932 

12 

14-7663 

16-2787 

17 

3'9345 

4'55ii 

7882 

6 

10-4792    20^6928 

4* 

20-8552 

8-7131 

7933 

'5 

147994 

16-2935 

20 

3-9695 

4-5646 

7883 

4 

12-8780    20-7708 

7934 

4 

16-5786 

16-1264 

7884 

22§        13-0565       20-9693 

20 

23-4107 

9-1484 

76     838 

9'5 

7935 

4 

19-9218  ;  16-0690 

3* 

9-0695 

4-0306 

7885 

25§      4'°9'°    2'"4537 

16 

14-4286 

9-0756 

7936 

4. 

21-0802 

16-3018 

3* 

10-2409 

4-1918 

7886 

4-3736    21-3205 

5 

14-7224 

8-9623 

7937 

'3 

21-8550 

16-0053 

13 

10-9955 

3-8516 

75    796 

9'5 

7887 

n         4'393o    21-0663 

7 

14-7545 

8-7091 

7938 

4* 

16-0086 

I7-3338 

3* 

5-2376 

5-5201 

7888 

69$   j    4-9048    21-3800 

82§ 

15*451 

90533 

76     833 

6-0 

7939 

4 

16-5489 

17-1789 

6 

5-7682 

5"34'5 

7889 

6*  !    5-2597     21-0045 

4* 

15-6234 

8-6980 

794° 

9 

16-5763 

17-3818 

12 

5-8077 

5'5429 

7890 

6        5-8818    21-3852 

5t 

16-2212 

9-1194 

7941 

9 

17-3711 

17-4465 

13 

6-6064 

5-5590 

7891 

14        6-1337    21-3475 

8 

16-4776 

9-0960 

7942 

i6g 

18  8959 

17-3985 

21 

8'i  240 

5-4i»5 

7892 

7     i    8-4119     21-0505 

4* 

18-7664 

8-9433 

7943 

4 

22-5541 

17-7430 

7893 

8         9-6836     21-0621 

5* 

20-0381 

9"°339 

7944 

27§ 

15-3629 

18-4364 

4°§ 

4-6594 

6-6706 

76    840 

8-9 

7894 

1  1       10-6063     21-6953 

8 

20-9163 

9-7206 

7945 

6 

'5-5847 

18-4267 

7 

4-8782 

6-6467 

7895 

4 

11-0266    21-6871 

7946 

4 

15-6768 

18-4117 

3* 

4-9745 

6-6247 

7896 

i6§ 

12-0073    21-6506 

'4 

22-3194 

9-7636 

7947 

4 

17-6424 

18-6053 

4* 

6-9470 

6-6995 

7897 

6 

12-4800    21-5443 

4* 

22-7958 

9-6832 

7948 

8 

18-5568 

18-9121 

1  1 

7-8768 

6-9499 

7898 

5 

12-7143     21-4194 

4* 

23-0416 

9-5737 

7949 

6 

22-1517 

18-6777 

5 

11-4501 

6-4997 

i  ristaM  interval  represents  v»ry  nearly  5'  =  82»7  of  R.A.  at  Dec.  +  76",  and  SS'-g  nt  Dec.  +  77°. 
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r 

B.  D. 

T~)  in  tit 

B.D. 

No. 

Hiiiin. 

X. 

y- 

Diam.             *. 

jr. 

No. 

Mag 

No. 

Diam.             x. 

i 

y- 

U  1341  11. 

X, 

V- 

No. 

Mag. 

R.A. 

2Ih  30m  to  2lh  4Sm— 

-contd. 

R.A.  2ih  45m  to  22h  om- 

-contd. 

Centre     R.A. 

ZIh  30m  Dec.  +  76*              R.  A.  2i>»  45m  Dec.  +  77' 

Centre      R.A.  2*h  o">  Dec.  +76'                R-A.  zih  45m 

Dec.  +77' 

Plate 

2904.    1895 

,  Oct.  4.             Plate  5045.     1900,  July  23. 

Plate  5071.    1900,  Aug.  22.            Plate  5045.     1900,  July  23. 

795° 

i8§ 

'47577 

19-8059 

23 

4-1390 

8-0726 

K°3744 

ra. 
9'5 

8000 

22        8-1508 

24-6657 

10       18-3475 

12-6094 

0 

m. 

795' 

4 

15-5882 

19-6053 

4* 

4-9575 

7-8205 

8ooi 

7       12-4012     24-8847 

4       22-5732 

13-1016 

o          £ 

7952 

»l| 

I7-8577 

19-0804 

X  o 

24§ 

7-i903 

7-1620 

76    843 

9'5 

Socz 

5'§       4-9353     25-1170 

4°§     '  5  -°99  3 

12-85:6 

76     846         9-5 

7953 

4 

18-3371 

19-2680 

7954 

18 

18-6888 

19-9673 

2  I 

8-0753 

7-9947 

— 

72$     24-6701 

12-3097 

76    849       8*0 

7955 

«5§ 

1  5-602" 

20-8397 

'9 

5-0460 

9-0514 

, 

M 

7956 

16-1592 

20-4815 

4 

5-5790 

8-6619 

R.A.   22h  mO  to  22h   I 

5m 

7957 

4 

187435 

20-1114 

3* 

8-1380 

8-1354 

Centre          R.  A.  22h  o™  Dec.  -4-  76°               R.A.  22h  I5m  Dec.  +  77° 

7958 

5 

19-6475 

20-4089 

3* 

9-0571 

8-3772 

Plate  5071.    1900,  Aug.  22.           Plate  2886.     1895,  Sept.  25. 

7959 

9 

16-2658 

21-8623 

8* 

5-7675 

10-0327 

o 

m. 

7960 

1  1 

18-0491 

2  '7443 

1  1 

7  5439 

9-8099 

8003 

4 

19-2087 

14-7632 

7961 

4 

'8'3452 

21    1924 

3* 

7-8052 

9-2406 

8004 

7       23-8229  1  14-2888 

4* 

12-9062 

2-0354 

7962 

29§ 

24-1682 

21-3334 

24§ 

13-6275 

9"°3>3 

76    845 

9'5 

8005 

22§        14-8224 

15-8737 

17 

4-0300 

4-2093 

7963 

26§ 

17-6794 

22-6706 

+6§ 

7-2275 

10-7525 

76    842 

9'4 

8006 

46§     '7-3'87 

I5-1334 

35§ 

6-4729 

3-3060 

75    811       8-6 

7964 

4 

18-4248 

22-8821 

4* 

7-9885 

10-9226 

8007 

9      2o-3538 

i  5-8723 

5 

9-55I9 

3-8463 

7965 

4 

'8-9433 

22-2813 

8008 

16      22-4226 

15-3865 

13 

11-5884 

3'2235 

7966 

5 

157386 

23-5822 

3* 

5-3485 

1  1-7820 

8009 

18 

23-2606 

15-3722 

12           12-4165 

3'i5'5 

7967 

24§ 

15-8666 

23-0360 

39§ 

5-4393 

1  1-2298 

76    841 

9'5 

8010 

7 

17-9098 

16-5465 

4 

7-1586 

4-6778 

7968 

10 

17-0668 

23'9537 

13 

6-6934 

120773 

Sou 

8 

21-2251     16-7953 

4 

10-4802 

4-7080 

7969 

22§ 

18-8871 

23-4275 

24§ 

8-4785 

"•4394 

76    844       9-5 

8012 

25§ 

166944 

17-0294 

21 

5-9765 

5-2402 

76    851       9-5 

7970 

5 

19-3180 

23-6154 

4 

8-9212 

1  1-6014 

8013 

1  1 

22-3849 

17-0858 

5 

11-6549 

4-9164 

7971 

H 

14-9968 

24'2353 

'5 

4-6397 

12-481  1 

8014 

27. 

22-9147 

17-2206 

H 

12-1938 

5-0193 

7972 

6 

1  5-2870 

24-8025 

6* 

4-9700 

13-0291 

8015 

i9§     16-3607 

19-3310 

'4 

57958 

1    7-5595 

7973 

5 

17-2607 

24-5283 

5* 

6-9239 

12-6336 

8016 

'4 

'6-4473 

I9-5349 

6 

5-8949 

7756o 

7974 

4 

17-3618 

24-2048 

8017 

'3 

18-5693 

19-6604 

8 

8-0205 

7-7410 

7975 

5 

18-0841 

24-0900 

3* 

9-7778 

13-1458 

8018 

12 

I7-5533 

20-6859 

6 

7-0759 

8-8330 

7976 

4 

21-4386 

24-1629 

3* 

1  1-0700 

12-0196 

8019 

34§ 

15  1842 

21-6220 

25§ 

4-7734 

9-925° 

76    850      9-4 

7977 

18 

21-9200 

24-8612 

"9 

1  1-5910 

12-6845 

8020 

26§ 

22-9913 

21  -3022 

'5 

J2-5435 

9-0900 

7978 

1  1 

23-6487 

24"'738 

6       i3'2772 

1  1-8946 

8021 

9 

19-9895 

22^235 

4t 

9-6226 

10-4083 

7979 

9 

24-0850 

24-4178 

6       13-7271 

12-1175 

8022 

10 

23-2751 

22-3689 

4 

12-8954 

10-1360 

7980 

7* 

18-4483 

25'38i5 

4         8-1608 

13-4161 

8023 

12 

23-6352 

227057 

4 

13-2827 

10-4489 

7981 

T* 
/ 

19-9520 

25-0683 

5        9'64  " 

13-0158 

8024 

8* 

24-1550 

22-I767 

4* 

13-7641 

9-8844 

7982 

H 

23-1761 

25-3662 

'5 

12-8763 

13-1136 

8025 

68§ 

14-4398 

23-9630 

62§ 

4-1861 

12-3062 

76    849       8-0 

8026 

4* 

T  ft  '  1  A  C  A 

23-4628 

i* 

;-8ci;8 

1  1-6084 

2  5  '94°  5 

96§       2-2693 

1-9284 

75    79' 

7'3 

O\J  t,  \J 

8027 

6 

iu  '4/>4 

I7-1  )O6 

2375'9 

j 
3 

j  v  j  j  v 
6-8770 

f      T 

11-9194 

'4'45i7 

75    801 

8'5 

8028 

24§ 

I8-O925 

23-0661 

'4 

7-7720 

11-1727 

8029 

6 

19-6943 

24-5391 

X 

/- 

f            Q    ^    - 

8030 

35§ 

2I-2301 

24-0258 

'9§ 

10-9650 

1  1-9226 

76      853          92 

R.A.  2ih  45m  to  22h 

om 

8031 

>o§ 

21-7576 

H'393' 

29§ 

11-5140 

12-2515 

76    854      8-6 

Centre      R.  A 

22h  Om  Dec.  +  76°               R.A.  2ih45m  Dec.  +77° 

8032 

22 

I5-5359 

25-5064 

'5 

5-3826 

13775' 

Plate 

5071.     1900,  Aug.  22.        Plate  5045.     1900,  July  23. 

8°33 

25 

I9-5348 

25-2157 

16 

9-3525 

'  13-2211 

-QC 

-  -ft 

c 

111. 

8. 

8034 

10* 

20-8290        25-9342 

4 

10-6905 

13-8507 

7983 

58S 

4-1141 

H'3499 

538 

14-9798 

2-0525 

75    801 

5 

7984 

5 

3-2167 

15-1862 

53§ 

8-2658 

1-9118 

75    814 

8-0 

7985 

34§ 

3'29'3 

15-2776 

27§ 

14-0988 

2-9273 

75    800 

9'5 

63S 

1  1-4018 

1-5772 

75    818      7-0 

o                    £.  .O 

7986 

18 

5-0568 

I5-3305 

'4 

15-8571 

3-09I3 

26-4520 

14-2239 

75    820       68 

7987 

'3 

7-1998 

15-3242 

, 

»  -^.111 

7988 

3o§ 

12-2241 

15-1665 

4o§ 

23-0235 

3-3863 

75    809      9-5 

R.A.   22h   15™  to  22n  3<J  - 

7989 

9 

3'9348 

16-1263 

6 

14-6877 

3-8139 

Centre       R.A.  22*  3o">  Dec.  +  76°               B-A.  2Zl>  15™  Dec.  +  77° 

799° 

55§ 

7-4036 

16-8543 

47§ 

18-1013 

4-7652 

76    847      8-5 

Plate  2898.     1895,  Sept.  30.             Plate  2886.     1895,  Sept.  25. 

799' 

5 

12-8675 

16-7045 

o  o      ;% 

7992 

4 

9  8710 

17-0550 

8035 

88§       4-6818     14-0688 

ioi§   i  15-5270 

'•7957 

75    820      6-8 

7993 

6 

12-1610 

17-9280 

5* 

22-7819 

6-1433 

8036 

14         6-0170     14-0220 

16      16-8633 

1-8353 

7994 

ii 

8-6468 

18-1410 

8 

19-2621 

6-1288 

8037 

5         6-1385     14-9378 

8     i  16-9238 

27575 

7995 

33§ 

47035 

19-7628 

28§ 

15-2214 

7-4944 

K  3794 

9-6 

8038 

3        6'73°5     14-4569 

4*     I7-5437 

2-3133 

7996 

2lS 

7-8135 

i9-55;6 

21 

18-3391 

7-4891 

8039 

5         6-8874     '4'2348 

6       177J55 

2-1069 

7997 

33§ 

9-2914 

20-4645 

3o§ 

19-7568 

8-4863 

76    848 

9'5 

8040 

8       13-0573     I4-537Z 

10      23-8527 

2-8023 

7998 

4 

8-8311 

22-0243 

8ofi 

4        5-4718     15-8353 

7999 

25 

4-4488 

24'5558 

13 

14-6587 

12-2630 

8042 

ii         S-7I45     '5-5496 

'5 

16-4615 

3-3404 

i  rtitau  iuUrTal  represents  Tery  nearly  5'  =  8i«7  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  88"'9  at  Dec.  +  77*. 
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ZONE    +    76° 


B.  I). 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

9< 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No.            Mag. 

No. 

Mag. 

'R.A.  22h  i5m  to  22h  30'"  —  contd. 

R.A.  22h  30'"  to  22h  45m  —  contd. 

Centre      R.A.  22*  30'"  Dec.  +  76°               R.A.  22''  15™  Dec.  +  77° 

Centre      R.A.  22\  $om  Dec.  -f  76°               R.A.  22h  45""  Dec.  +  77° 

Plate  2898.     1891;,  Sept.  30.             Plate  2X86.     1895,  Sept.  25. 

Plate  2898.     1895,  Sept.  30.         Plate  2882.    1895,  Sept.  24. 

o 

111. 

m. 

8043 

22§ 

6-6118 

i5''935 

29$        17-3808    ;      3-0403 

75    8H 

9'3 

8093 

6 

19-6848 

13-9988 

5 

8-7258  ;    2-0390 

8044 

4 

6-8222     15-3272 

4*  !  17-5825      3-1896 

8094 

I  I 

20-8324     14-6282 

'3 

9-9095       2-5949 

8045 

2'§ 

9-3784     15-8550 

26$        20-101  I 

3-8767 

75    827 

9-1 

8095 

6 

21-3043    14-3306 

5 

10-3614      2-2657 

8046 

5 

10-2374     15-2477 

5*  120-9964 

3-3285 

8096 

5 

21-3113    14-4179 

5 

10-3729       2-3528 

8047 

5 

13-1618 

'5-9557 

5*    23-8694 

4-2187 

8097 

6 

22-6119     14-0718 

5     j  11-6474  I    1-9330 

8048 

•7 

7 

13-3567 

15-6291 

10       24-0840 

3-9086 

8098 

8 

22-6634     14-4001 

6       117210      2-2455 

8049 

4* 

7-1104 

16-7769 

5     i  177769  !   4-6549 

8099 

4 

24-2134    147124 

3        13-2898   ;     2-4565 

8050 

i6§ 

8-0160     16-7856 

10       18-6792       4-7205 

8100 

6 

24-5743    14-2593 

6 

13-6231       1-9843 

8051 

22§ 

9'4382 

16-0378 

32§     20-1486      4-0632 

8101 

5* 

247845    14-0381 

5 

13-8166       1-7483 

8052 

'9§ 

6-1074 

17-5806 

20§        16-7229          5-3927 

8102 

4       17-1617     15-9760 

3* 

6-3338  i    4-1785 

8053 

23§ 

11-8631     17  0430 

38§       22-5026          5-2229 

76    861 

9'3 

8103 

6           ;     19^944           15-7132 

7 

8-2461 

37877 

8054 

6 

12-0193     17-9585 

6      22-5995      6-1482 

8104 

34§ 

20-6609 

15-9597 

36§ 

9-8242 

3-93I3 

75    847 

9-0 

8055 

7 

12-3627     17-8945 

12      22-9490      6-1^45 

8105 

32§     21-9265     15-0556 

38§ 

1  1  0290 

2"9495 

75    850 

9-1 

8056 

6 

4-4706     18-2432 

6       i5-0473       5-9475 

8106 

13       22-0073     15-7144 

1  1 

"-I537 

3-6018 

8057 

12 

4-6432     18-4317 

12           15-2083           6-1458 

8107 

5     1  23-1607     15-4820 

5 

12-2887 

3-2958 

8058 

"4 

57499     '8-8154 

I4§     16-2893       6-6029 

8108 

8     ;23-i7io     15-4277 

6 

12-2935 

3-2392 

8059 

8 

10-2538     18-3858 

13       20-8090       6-4614 

8109 

10     ;  24-5020     15-7113 

10 

'3'6379 

3-4336 

8060 

6 

13  8581     18-8446 

9      24-3814      7-1520 

8110 

36§   1  24-5241     15-9868 

38S 

13-6803 

37°83 

75    851 

8-5 

8061 

5 

6-6151 

19-0835 

5       17-1311      6-9250 

Bui 

5       14-1  158  ;  16-8205 

3* 

3-3525 

5-2197 

8062 

6 

10-2584 

19-1729 

8     :  207642       7-2472 

8112 

8       14-6783     16-9933 

1  1 

3-9215 

5-3516 

8063 

4°§ 

I3-5458 

19-8190 

45§     24-0085       8-1007 

76    863 

8-7 

8113 

5       167902     16-6973 

6t 

6-0129 

49231 

8064 

'5 

4-4842 

20-4196 

'5§     14-9233       8-1233 

8114 

5       16-7915     16-6847 

5* 

6-0125 

4  9086 

8065 

22§ 

7-1252 

20-8939 

23§ 

17-5286         8-7638 

8115 

8       16-8719  '  16  9678 

6 

6-1119 

5-1879 

8066 

7 

97427 

20-9785 

7 

20-1364         9-0160 

8116 

3i§     17-3068     16-7303 

33§       6-5282 

4-9170 

75    840 

9-1 

8067 

7 

12-5609 

20-9355 

8 

22-9505 

9-1502 

8117 

22§     17-9675     16-8929 

238       7-1991 

5'°385 

76    866 

9'3 

8068 

5 

13-8223 

20-3060 

6 

24-2494 

8-6049 

8118 

36§   I  18-0373 

16-5272 

37§       7-247° 

4-6674 

75    842 

87 

8069 

'4 

6-5116 

21-5683 

'4 

16-8719         9-3976 

8119 

5 

18-3945 

16-1278 

3t      7'575' 

4-2445 

8070 

4* 

7-9064 

21-4001 

4 

18-2732 

9-3193 

8120 

4 

18-9022 

16-1426 

5         8-0853 

4-2318 

8071 

8 

9-4879 

21-8324 

7 

19-8283 

9-8538 

8121 

6 

190235 

16-4218 

6        8-2216 

4-5017 

8072 

20§ 

9-8464 

21-1531 

24§ 

20-2304 

9-1968 

76    858 

9'5 

8122 

13       19-8418 

16-2553 

13        9-0263 

4-2805 

8073 

4* 

11-4229 

21-7623 

4* 

21-7603 

9-9039 

8123 

6      20-5924 

16-9665 

5         9-8193 

4-9438 

8074 

7 

1  1-6266 

21-3712 

7 

21-9915 

9'5274 

8124 

5      23-9526 

16-1131 

4       13-1230 

3-8732 

8075 

5 

12-2650 

21-8840 

4 

22-5927 

10-0790 

8125 

12           24-2I2O 

16-4682 

9       '3-40'9 

4-2097 

8076 

27§ 

6-6597 

22-8928 

*5§ 

16-9365 

107305 

76    856 

9'3 

8126 

7       24-6305 

16-8160 

6 

13-8418 

4-53'3 

8077 

5* 

7-6219 

22-2746 

5 

17-9351 

10-1760 

8127 

13 

14-3252 

17-8130 

'5 

3-6244 

6-1948 

8078 

4* 

7-8956 

22-0343 

4* 

I8-2213 

9'9539 

8128 

6 

15-0927 

I7-2735 

6 

4-354° 

5-6030 

8079 

12 

11-2090 

22-1067 

'4 

21-5252 

10-2356 

8129 

8 

15-6017 

177067 

9 

4-8874 

6-0043 

8080 

6 

13-2208 

22-2723 

6 

23-5240 

10-5284 

8130 

4 

16-0620     17-6804 

4        5-3449 

5-9478 

8081 

4 

13-5486 

22-3732 

3 

23-8413 

10-6482 

8131 

«7§ 

16-4410    17-4432 

20              57°75 

5-6881 

8082 

2'§ 

8-5564 

23'0733 

'9§ 

18-8153 

11-0308 

K  3896 

97 

8132 

3 

17-0650 

I7-5395 

3*      6-3354 

5-7476 

8083 

6 

87657 

23-0610 

4* 

19-0234 

11-0347 

8i33 

4 

18-3151 

17-8065 

5        7-6041 

5-9300 

8084 

3 

9-6863 

23-3851 

3* 

19-9219 

11-4134 

8134 

5 

18-5965 

17-2082 

5        7-8433 

5-3125 

8085 

6 

12-7361 

23-8358 

7 

22-9403 

12-0578 

8135 

6 

18-9838 

17-0640 

9     :    8-2222 

5-1498 

8086 

8 

12-7613 

23-1600 

8 

23-0073 

11-3850 

8136 

3 

19-2848 

17-7904 

3t       8-5678 

5-8494 

8087 

6f 

7'3595 

24-5922 

6 

17-5262 

12-4712 

8137 

12 

197499 

17-5706 

14        9-0160 

5-601  1 

8088 

16 

11-6577 

24-2747 

'4 

21-8353 

12-4268 

8138 

i8§ 

19-7840 

17-0290 

22§          9-0168 

5-0568 

8089 

7 

13-8687 

247077 

7 

24-0125 

13-0040 

8139 

12 

20-3257 

17-3627 

11             9-58I3 

5-3544 

8090 

67§ 

9-9851 

25-1182 

78§ 

20-1123 

13-1602 

76    859 

7'3 

8140 

II 

21-4822 

17-5696 

II           107477 

5-4877 

8141 

5t 

22-6980 

17-5978 

5       11-9658 

5-4346 

""" 

49§ 

26-7004 

12-6585 

76    864 

9-0 

8142 

4 

23-8156 

17-1253 

4 

13-0473 

4-8903 

47§ 

I-3476 

247586 

76    854 

8-6 

8143 

5 

15-9711 

18-1755 

4 

5-2876 

6-4494 

3°§ 

12-7780 

26-8052 

76    862 

8-2 

8144 

5 

17-2331 

18-4907 

5 

6-5680 

6-6823 

RA                    V>                                                V. 

8145 

9 

18-2239 

18-8368 

9 

7-5792 

6-9605 

.A.   22h  30m  to  22h  45m 

8146 

10 

20-0725 

18-0398 

12 

9'37'7 

6-0475 

Centre     R.A.  22!-  30""  Dec.  -f-  76*                R.A.  22h  45"  Dec.  +  77* 

8147 

24§ 

20-1423 

18-3389' 

26§ 

9-4618 

6-3409 

76    869 

9  '4 

Plate  2898.     1895,  Sept-  30.           Plate  2882.     1895,  Sept.  24. 

8148 

9 

20-6543 

18-0508 

9 

9'9563 

6-0183 

£_, 

111. 

8149 

5 

217833 

18-0615 

4 

1  1-0828 

5-9603 

8091 

22§ 

18-6833 

14-6368 

*9§ 

'  77645 

2-7379 

o 

8150 

5* 

227126 

18-1885 

4 

12-0148 

6-0240 

8092 

5 

18-6858 

14-3680 

5 

775'5 

2-4723 

8151 

3t 

14-2823 

19-6226 

4* 

3-6934 

8-0055 

• 

i  riuau  interval  represents  very  nearly  5'  =  82*7  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  »nd  88''9  at  Dec.  +  77°. 

r.RKF.N\vrcH  AsTROfiRAnnc  CATALOGUE,  1000. 
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ZONE    +    76°. 


B.  1). 

Main.      x. 

B.  D. 

\l  1. 

X.            »/. 

1  'Mill. 

*.          V- 

No. 

Ma;;. 

1 

[Ham. 

x        y. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  22h  30"'  to  22h  45m  —  vontd. 

R.A.  22h  45m 

to  23h  om 

(.'..•litre  R.A.  zzh  30"  Dee.  +76°       U.A.  Z2h  45m  De<;.  +  77° 

Centre   R.A.  Z3h  o™  Dec.  +  76°      R.A.  zzh  45™  Dec.  +  77* 

Plate  2898.  1895,  Sept.  30.     Plnte  2882.  1895,  Sept.  24. 

Plate  5125.  1900,  Sept.  Z9.    Plate  2882.  1895,  Sept.  24. 

o         "^* 

1 

0 

m. 

815: 

6 

158649   19-5818 

8    5-2723 

7-8584 

8206 

24§ 

4-3288 

14-5865 

19 

15-1708  2-3156 

8153 

4 

I6-0575   19-2677 

4    5'444° 

7-5358 

8207 

4 

4-8383 

14-8521 

4* 

15-6632 

2-6099 

8154 

4 

16-1955  |  19-4670 

4 

5-5970 

7-7258 

8208 

5 

5-5876 

14-2450 

4* 

16-4448 

2-0481 

8155 

4 

16-2458   19-6680 

5    5-6586 

7-9162 

8209 

14 

6-1963 

14-9365 

7 

17-0135 

2-7783 

8156 

7 

16-7025 

19-2182 

9  i  6-0863 

7-4401 

8210 

10 

8-0263 

14-6940 

7 

18-8539 

2-6400 

8157 

»4§ 

19-2094 

19-5936 

25! 

8-6136 

7-6536 

76  868   9-3 

8211 

25§ 

8-4197 

14-3781 

26 

19-2665 

2-3488 

8158 

4 

14-5638 

20-5872 

4 

4-0388 

89478 

8212 

10 

8-9075 

14-5814 

5* 

197403 

2-5796 

8159 

6 

I7-0275 

20-6885 

8 

6-5054 

8-8864 

8213 

«7§ 

8-9928 

I4-0575 

18 

19-8558 

2-0658 

8160 

3* 

'9-34/8 

20-161  1 

4* 

8785.2 

8-2139 

8214 

J4§ 

9-9928 

14-4274 

17 

20-8334 

2-4945 

K  4031 

9'5 

8161 

4 

19-7876 

20-9993 

4* 

9-2798 

9-0240 

8215 

10 

10-2053 

14-3586 

7* 

21-0507 

2-4376 

8162 

4 

20-3I24 

20-0886 

3* 

97381 

8-0790 

8216 

3s 

10-4974 

14-3810 

4°§ 

21-3409 

2-4747 

75  864 

9'5 

8163 

5 

2I-I258 

20-5667 

3 

10-5868 

8  5007 

\ 

8217 

263 

I  1-9240 

14-9658 

32 

227315 

3-I448 

K4038 

9-6 

8164 

4 

22-0988 

20-1038 

4 

11-5250 

7'9772 

8218 

7 

12-1512 

14-4860 

4* 

22-9795 

2-6797 

8165 

5* 

23-4347 

20  8356 

5 

12-9055 

8-6185 

8219 

5 

12-3320 

I4-3548 

8166 

15 

15-7286   2P571I 

18 

5-2665 

9-8542 

8220 

29)5  12.5427 

14-8273 

4° 

23-3547 

3-0437 

75  866   9-4 

8167 

'3 

16-4295  ;  21  '8l86 

16   5-9825 

10-0536 

8221 

1  6   13-4697 

14-6835 

H 

24-2867 

2-9583 

K  4047 

9'5 

8168 

1  6^ 

17-7964 

21-9172 

14 

7'35'° 

10-064.0 

8222 

13 

4-3107 

I5-3958 

7 

15-1044 

3-1227 

8169 

2I§ 

19-5038 

21-6438 

tig 

9-0370 

9-6793 

8223 

5 

4-4146 

15-9963 

4* 

15-1730 

3-7272 

8170 

17 

19-6907 

21-4118 

12 

9-2135 

9'4365 

8224 

6 

4-9300 

57850 

4* 

15-6973 

3'544' 

8171 

4* 

19-9226 

21-3888 

4* 

9-4400 

9-4003 

8225 

8 

5-9883 

57893 

5 

16-7535 

3-6129 

8172 

12 

21-6869 

2  I-IO5O 

9   11-1839   9-0020 

8226 

4 

6-2395 

5-552I 

8173 

8 

22-6310 

2P266O 

6   12-1332 

9  1008 

8227 

6 

7-8675 

5'4524 

4* 

18-6502 

3-3885 

8174 

1  1 

227/IO   21-3900 

10 

12-2820 

9-2190 

8228 

24§ 

7-9623 

5-7543 

20§ 

18-7270 

3-6966 

8175 

4* 

23-3043  i  2I-6286 

4 

12-8322 

9-4179 

8229 

S 

8-1650 

15-9768 

6 

18-9180 

3-9305 

8176 

5* 

24-3*54   21-5585 

4* 

13-9044 

9-2870 

8230 

24§ 

12-0730 

I5-0575 

27 

22-8775 

3-2456 

K4°39 

9-6 

8177 

6 

16-4070 

22-7094 

7 

6-0178 

10-9456 

8231 

9 

3-4458   16-6357 

6 

14-1617 

4-3057 

$178 

6 

18-7154   22-4970 

7 

8-3065 

10-5850 

8232 

3-7459   16-8456 

20§ 

14-4529 

4-5335 

75  852 

9'5 

8179 

5* 

2I-I7l6   22-2406 

3* 

107380 

10-1699 

8233 

7 

3-8613   16-7839 

6 

14-5735 

4V94 

8180 

6 

21-6609   22-9950 

5 

11-2763 

10-8909 

8234 

12 

4-1127   16-9471 

6 

14-8148 

4-6584 

8181 

46§ 

22-9653   22-4079 

49§ 

12-5376 

10-2190 

76  874 

8-5 

8235 

10 

4-6763   16-4347 

6 

15-4113 

4-1800 

8182 

8 

23-4902   22-I87I 

5 

13-0501 

9-9653 

8236 

6 

7-9058   16-3008 

8183 

16 

239528   22-772O 

13 

I3-55I5 

10-5204 

76  877 

9'3 

8227 

6 

9-3966 

16-2460 

4* 

20-1325 

4-2716 

8184 

1  1 

15-4099   23-4058 

10 

5-0662 

•7038 

8238 

15 

9-5832   16-1025 

ii 

20-3287   4''4°4 

8185 

4 

I5-4653   23-1838 

4* 

5-1115 

•4783 

8239 

9-6482   16-6063 

18 

20-3606   4-6489 

8186 

12 

I6-OIO3   23-4340 

15 

5-6672 

6956 

8240 

7    3-3556  17-0658 

5* 

14-0525   4-7303 

8187 

5 

16-8634  1  23-8045 

6-5425 

2-0093 

8241 

7 

5-0890   17-2724 

5* 

15-7685   5-0381 

8188 

7 

21-IO84   23-2346 

5 

107445 

•1620 

8242 

5-4606 

17-2052 

I3t 

16-1456   4-9945 

8189 

5'§ 

23-4793   23-9970 

44§  13-1550 

•7689 

76  876 

87 

8243 

15 

5-6134 

17-0860 

7 

16-3052   4-8865 

8190 

3' 

24-2157   23-7149 

27§  13-8734 

'  "4399 

8244 

4 

5-9433 

17-46/1 

4* 

16-6090   5-2889 

8191 

6 

14-0528 

24-2890 

5    377'6 

1  2-6765 

8245 

12 

8-7094 

17  4086 

8 

19-3739   5-3945 

8192 

4 

I4-5025 

24-0160 

3    4-2025 

'2-3745 

8246 

I  I 

10-7071 

I7-4757 

8 

21-3666   5-5793 

8193 

33§ 

15-5296   24-2611 

36^   5-2400 

I2'5493 

76  864 

9-0 

8247 

II 

11-5319 

17-0225 

10 

22-2177   5-1771 

8194 

8 

1  5-6240 

24-4556 

7    5'3478 

12-7387 

8248 

9 

12-3043 

177117 

5* 

22-9445   5-9126 

8195 

9 

I5-/I35 

24-4351 

9    5-4353 

12-7097 

8249 

75§  12-8713 

I7-9393 

63§ 

23-4999   6-1720 

76  892 

7'3 

8196 

10 

16-2323   24-0526 

10    5-9294 

12-2955 

8250 

12 

13-1795 

17-1667 

8t 

23-8518   5-4185 

8i97 

6 

17-8089   24-2497 

5    7-5162 

12-3896 

8251 

13 

I3-4433 

17-1329 

9t 

24-1187   5-3989 

8198 

6 

20-2899   24-7228 

5   10-0240 

127013 

8252 

6 

13-7000 

17-1853 

8199 

17 

20-9566 

24-6280 

12    IO-681I 

12-5631 

8253 

15 

3-9235 

I8-3554 

8 

14-5415   6-0508 

8200 

4* 

I5-0327 

25-4313 

4  '  4-8313 

13-8526 

8254 

9 

4-3264 

18-1212 

5> 

14-9563   5-843' 

8201 

13 

18-2744 

25'5°33 

ii    8-0605 

13-6107 

8255 

5-831I 

18-2367 

16-4523   6-0468 

76  881 

9'4 

8202 

8t 

I9-92I9 

25-8291 

6    9-7252 

13-8305 

8256 

6   6-2471  18-2014 

Yt 

16-8710   6-0359 

8203 

20 

20-6008 

25-8483 

13   104016 

1  3-8036 

8257 

16   6-9498  18-0630 

14 

17-5798   5'94'o 

76  883 

9'5 

8204 

6* 

22-2595 

25-6256 

5*  120449 

13-4770 

8258 

5    7-2915  18-6721 

4* 

17-8875   6-5690 

8205 

32§ 

23-2342 

26-1267 

23§   13-0496 

13-9091 

8259 

6 

7-3518   18-0783 

4* 

17-9815   5-9791 

£   O  O 

Q-  /:-. 

.£& 

Q  •  I  T  .  . 

i  fi  *oon  i 

2  1  ^ 

I  8  '7J.6  3    t*  "Q  ^  1  3 

76  884 

9-0 

46§   2-9758 

8-2472 

76  863 

8-7 

o2OO 

8261 

5. 

8  I  144 

8-3477 

I  O  \J\J\J  ^ 

18-6883 

4* 

18-9376  6-6502 

57? 

26-7600 

20-7866 

76  879 

8'5 

8262 

0-6051  18-3776 

H 

20-2996   6-4190 

68g  26-6901  22-7774 

76  880 

8-0 

8263 

7"  10-8455  18-1577 

6t 

21-4628   6-2701 

303  17-3960  26-9478 

76  865 

87 

8264 

68$  1  3-5009  18-6739 

55?; 

24-0858  :  6-9440 

76  893 

2 

42^  22-6629  '  26-9158 

76  873 

8-0 

8265 

33§  13-8408  i  18-2454 

32§ 

24-4489    6-5327 

i  ristau  interval  represents  very  nearly  5'  =  8zs7  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  885'9  »t  Dec.  + 

77°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    76°. 


B.  D. 

K.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Diam. 

X. 

!/• 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag 

No. 

Mag. 

R.A.  22h  45m  to  23h  om  —  contd. 

R.A.  22h  45m  to  23h  om  —  contd. 

Centre       R.A.  23!"  o™  Dec.  +  76°            R.A.  22h  45™  Dec.  +  77° 

Centre      R.A.  23U  o™  Dec.  +  76"               R.A.  22''  45m  Dec.  +  77° 

Plate  5125.     1900,  Sept.  29.        Plate  2882.     1895,  Sept.  24. 

Plate  5125.    1900,  Sept.  29.         Plate  2882.     1895,  Sept.  24. 

m. 

O 

m. 

8266 

4* 

8-0540 

19-0846 

4* 

18-6235 

7-0266 

8325 

'5 

7-0728 

25-4416 

I  I          17-2612       13-3118 

8267 

7 

8-9156 

19-0465 

6* 

19-4848         7-0429 

8326 

.    5t 

8-4505 

25H545 

4!       18-6391       13-4086 

8268 

27§ 

9-2417 

19-6094 

2O§ 

19-7756 

7-6224 

8327 

27§       8-7800 

25-4095 

15          18-9710      13-3866 

8269 

4°§ 

10-3093 

19-2244 

26t> 

20-8638 

7-2999 

76    886 

9-5 

8328 

66^ 

8-9297 

257073 

47.!;       19-0992      13-6909 

76    885        8-3 

8270 

4 

10-4152 

19-5939 

3' 

20-9505         7-6721 

8329 

7 

9-7980 

25-4764 

5*    19-9785     '3'5"i 

8271 

7 

13-5703 

19-3887 

4* 

24-1110         7-6589 

8330 

1  1 

9-8607 

25-2846 

7       20-0540     13-3253 

8272 

57386 

20-5538 

4°§ 

l6'2  196 

8-355' 

76    879 

85 

833' 

5 

11-2994 

25-2344 

4*    21-4953     13-3605 

8273 

8"" 

9-4638 

20-1476 

6 

19-9658 

8-I715 

8332 

24^     11-4810 

25-5630 

13       21-6550 

I3-6974 

8274 

6 

10-8633 

20-9530 

8333 

22§ 

127613 

25-2432 

14      22-9545 

I3-4534 

8275 

13 

1  1-9710 

20  2840 

10 

22-4613 

8-4579 

8334 

6* 

12-9295 

25-6872 

4* 

23-0925 

13-9086 

8276 

7 

12-0558 

20-9377 

6 

22-5049 

9-1184 

8335 

7 

13-1673 

25-6764 

6* 

23-3300 

13-9129 

8277 

'5 

12-3117 

20-4289 

1  1 

227930 

86246 

8278 

10 

13-1354 

20-2287 

6t 

23-6242 

8-4737 

3'§ 

18-1728 

1-4430 

75    857 

8-2 

8279 

15 

13-7046 

20-6017 

1  1 

24-1712 

8-8759 

65§ 

24-6658 

1-8078 

75    869 

87 

8280 

6 

5-3403 

21-0095 

5t 

157941 

8-7872 

4°§ 

2-9268 

16-0660 

75    851 

8-5 

8281 

13 

8-1273 

21    8948 

9 

18-5262 

9-8384 

7o§ 

2-1727 

22-6335 

76    874 

8-5 

8282 

i6§ 

9-9560 

217599 

1  1 

20-3593 

981  20 

6o§ 

2-88l6 

24-1467 

76    876 

87 

8283 

22§ 

1  1-5296 

21-7773 

15 

21-9291 

9-9223 

sj§ 

11-2888 

26-55H 

76    890      8-7 

8284 

J7§ 

1  1  -8  1  06 

21-4853 

16 

22-2307 

8285 

10 

11-8695 

2^5479 

6 

22-2850 

97'57 

R.A.   23h  Om  to  21h   I<5m. 

8286 
8287 

7 
4 

12-1868 
I3-5977 

21-9076 
21-3056 

6* 

4* 

22-5767 
24-0255 

10-0916 
9-5756 

O                                  w            J 

Centre     R.A.  23''  o™  Dec.  +76°               R.A.  23h  15™  Dec.  +77° 

8288 

8 

137349 

21-0253 

6* 

24-1759 

9-3042 

Plate  5125.     1900,  Sept.  29.          Plate  5909.     1902,  Jan.  6. 

8289 

6 

4-0690 

22-8737 

5 

14-4154 

10-5707 

0 

m. 

8290 

'7 

5-0025 

22-7610 

ii 

15-354I 

10-5166 

8336 

'9§ 

15-1400 

I4-I337 

13 

4-3903 

2-4023 

K  4058 

9'5 

8291 

62§ 

S-9H3 

22  5360 

55§ 

16-2799 

10-3460 

76    880 

8-0 

8337 

15       15-5643 

14-6744 

9 

4-8492 

2-9170 

8292 

25§ 

6-2713 

22-4257 

'3 

16-6422 

10-2571 

76    882 

95 

8338 

4      I5-595I 

14-6508 

6* 

4-8760 

2-8903 

8293 

6 

6-3356 

227853 

5* 

16-6875 

10-6197 

8339 

2O§        17-0038 

14-4976 

16 

6-2735 

2-6509 

K  4068 

9'5 

8294 

15 

6-4553 

22-1651 

8 

16-8430 

10-0095 

8340 

10       187446 

14-6900 

7 

8-0238 

27366 

8295 

5* 

6-4883 

22-0457 

3* 

16-8805 

9-8874 

8341 

20§ 

20-6034 

14-1988 

12 

9'8475 

2-1289 

8296 

7 

8-4358 

22-2324 

6 

I8-8I28 

10-1919 

13 

20-6054 

14-4812 

8 

9-8663 

2-4122 

8297 

24§       9-9555 

22-8976 

15 

20-2937 

10-9491 

8343 

5 

20-9173 

14-4368 

5* 

10-1750 

2-349' 

8298 

14      103129 

22-8373 

1  1 

20-6544 

10-9100 

8344 

24$ 

21-0130 

14-1148 

18 

10-2514 

2'O2O8 

K  4088 

9'5 

8299 

32§     11-3621 

22-5472 

24§ 

21-7178 

10-6797 

76    889 

9'5 

8345 

26§ 

23-5040 

14-0963 

i9§ 

12-7351 

1-8482 

K  4103 

9'5 

8300 

II       11-5968 

22-6400 

7 

21-9450 

10-7858 

8346 

5°§ 

23-8253 

14-0270 

39§ 

13-0512 

1-7578 

75    876 

9-0 

8301 

6       11-7515 

22-5901 

4* 

22-1044 

10-7477 

8347 

4 

I6-2I25 

15-7821 

4* 

5-5637 

3-9848 

8302 

8       11-8989 

22-9142 

5t 

22-2321 

1  1-0782 

8348 

4 

16-4487 

15-4522 

8303 

i4§     12-4191 

22-0921 

1  1 

22-7965 

10-2882 

8349 

5* 

16-8898 

I5-0353 

5* 

6-1925 

3-1968 

8304 

ii        4-2588 

23-3852 

7 

14-5740 

•0931 

8350 

7 

17-1328 

157470 

6 

6-4790 

3-8921 

8305 

6*      4-5802 

23-4672 

4t 

14-8914 

•1959 

8351 

«9§ 

17-8440 

15-4574 

15 

7-I733 

3-5560 

8306 

10        4-7554 

23-8754 

7 

IS<HIS 

•6151 

8352 

22§ 

I8-4343 

I5-5453 

I7§ 

7-7647 

3-6067 

8307 

7        6-2366 

23-1074 

4* 

16-5688 

0-9361 

8353 

6 

18-4363 

15-8181 

4* 

7-7828 

3-8788 

8308 

8         6-7303 

23-8706 

4* 

17-0145 

•7271 

8354 

4 

19-8688 

15-4171 

8309 

10        7-0305 

23-1546 

6 

I7-3565 

•0298 

8355 

8 

2O'2IO6 

15-6738 

8 

9-5454 

3-6241 

8310 

2I§           8-1149 

23-0931 

1  1 

18-4427 

"0320 

8356 

7 

23-8362 

15-734° 

5* 

13-1705 

3-4638 

831  I 

4         8-4111 

23-1358 

4* 

18-7360 

•0891 

8357 

5 

'47'55 

16-3382 

4*      4-1025 

4-6278 

8312 

15         8-5292 

23-3032 

8 

18-8421 

•265  1 

8358 

27§ 

I5-3476 

16-7261 

*9§ 

4-7573 

4-9765 

8313 

7       12-2013 

23^779 

4t 

22-4895 

•8616 

8359 

4 

IS4785 

16-4076 

3* 

4-8695 

4-64/9 

8314 

7         4-2620 

24-9135 

6 

14-4880 

12-6193 

8360 

i8§ 

15-8525 

16-3290 

H 

5-2376 

4-5497 

83'5 

15         6-5088 

24-0748 

7 

16-7787 

11-9166 

8361 

8 

16-1395 

16-1344 

7* 

5-5105 

4-3350 

8316 

5     i    8-4613 

24-4728 

8362 

21§ 

17-4796 

16-0253 

i8§ 

6-8416 

4-1452 

8317 

'7        9-4234 

24-2473 

9 

19  6803 

12-2614 

8363 

5 

18-8735 

16-3239 

8318 

5 

11-0833 

24-0285 

4* 

21-3520 

12-1412 

8364 

5 

20-091  5 

16-2441 

4* 

9-4649 

4-2047 

8319 

34§ 

12-4608 

24-1370 

25§ 

22-7170 

12-3361 

76    891 

9'5 

8365 

27§ 

20-7535 

16-6483 

22§ 

10-1479 

4-5642 

75    873 

9'5 

8320 

'4 

13-2190 

24-2002 

8 

23-4724 

12-4396 

8366 

8 

20-9875 

16-5411 

9 

10-3724 

4-4443 

8321 

5 

13-6352 

24^435 

4* 

23-8984 

12-3115 

8367 

1  1 

21-0933 

16-0740 

7 

10-45  '6 

3-9723 

8322 

27 

4-8267 

25-6360 

'3 

15-0065 

13-3730 

76    878 

9'5 

8368 

10 

21-5157 

16  0050 

7 

10-8678 

3'8752 

8323 

1  1 

5-7596 

25-6166 

6 

15-9433 

13-4128 

8369 

H 

22-7645 

16-3983 

10 

12-1390 

4-I9II 

8324 

4* 

6-6613 

25-1662 

3* 

16-8670 

13-0191 

8370 

25§ 

23-0025 

16-9463 

23§ 

12-4100 

4-7241 

i  r<!seau  interval  represents  very  nearly  5'  =  8i'7  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  88S'9  at  Dec.  +  77°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900 


ZONE     +    76° 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

x.                    y. 

niani. 

•r 

"Vn 

niat-n 

1 

y* 

No. 

11  aS. 

."•<  O. 

I'l&rn. 

X, 

y. 

Dun. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  23h  om  to  23h  i5m  —  contd. 

R.A.  23-*  om  to  23h  i5m  —  contd. 

Centre      R.A 

2Jh  Om  Dec-  .4.  76°                R.A.  23>>  i$™  Dec.  +  77° 

Centre        Pv.A.  23*  o-»  Dec.  +  76°               R.A.  2jh  i5m  Dec.  +  77' 

Plate 

5125.    1900,  Sept.  29.          Plate  5909.     1902,  Jan.  6. 

Plate  5125.    1900,  Sept.  29.            Plate  5909.     1902,  Jan.  6. 

. 

m. 

I       „                   m. 

837I 

9 

23-8226 

16-0308 

6 

13-1753 

37598 

8430 

6      20-0920 

22-9568 

4* 

9-8770 

10-9032 

8372 

12 

14-8701 

17-9285 

10 

4-3558      6-2071 

8431 

6      20-7358 

22-8202 

4t 

10-51  14 

107279 

8373 

4 

15-5028 

177823 

3* 

4-9/75 

6-0188 

8432 

5 

21-5148 

22-6835 

4* 

1  1-2810 

10-5433 

8374 

16 

17-5290 

I7-8457 

8433 

26§ 

14-2265 

23-0148 

223 

4-0268 

II-322I 

76     894 

9'5 

8375 

5 

17-9865 

I7-82I5 

4* 

7-4600 

5-9098 

8434 

4* 

'5'3'98 

23-3309 

4* 

5-1390 

II-57IO 

8376 

7 

18-0160 

I7-9495 

7* 

7-4980 

6-0353 

8435 

7 

16-1713 

23-6086 

8377 

32§ 

18-3447 

17-6653 

22§ 

7-8076 

57283 

76  899 

9'5 

8436 

10 

15-7565 

23-2914 

6 

5-5703 

11-5053 

8378 

4 

21-8870 

'7-5458 

3* 

11-3325 

5-3938 

8437 

22§ 

18-8597 

23-6617 

i4§ 

8-6895 

1  1  -68  1  1 

8379 

4 

22-5726 

17-25IO 

8438 

35§ 

21-9700    23-9898- 

24* 

11-8127 

11-8176 

76     902 

9'5 

8380 

7o§ 

22-8323 

17-0719 

49§ 

12-2480 

4-8604 

76  904 

7-8 

8439 

4 

12-8371 

11-6288 

8381 

28§ 

23'9793 

177924 

'9§ 

13-4364 

5-5067 

8440 

375 

237107     23-1723 

20§ 

13-4987 

10-8927 

8382 

5 

15-6647 

187705 

4 

5'2OI2 

6-9993 

8441 

6 

15-8770    24-5950 

6 

57725 

12-7967 

8383 

9 

17-6181 

'8-9338 

7* 

7-I580 

7-0418 

8442 

21 

15-9403     247082 

'4§ 

5-8407 

12*9068 

76     896 

9'5 

8384 

2I§ 

'8-0333 

18-5879 

J4§ 

7'55'3 

6-6687 

8443 

4* 

17-9003     24-2013 

4* 

7-7680 

12-2838 

8385 

10 

18-6046 

18-3093 

7 

8-1057 

6-3554 

8444 

'5 

18-9685     24-7533 

9 

8-8670 

12-7629 

8386 

5 

19-4999 

18-5516 

8445 

12 

22-0711     24-2726 

6 

11-9323 

12-0920 

8387 

24§ 

21-9242 

I8-8027 

16 

11-4484 

6  6422 

8446 

16       22-6025     24-2077 

1  1 

12-4586 

11-9948 

8388 

7 

21-9492 

18-5845 

5* 

1  1-4628 

64233 

8447 

4* 

15-35I3     25"56o8 

3* 

5-3085 

13-8000 

8389 

32§ 

22-1474 

18-1478 

20§ 

'  '"6303 

5-9/48 

76    901 

9"5 

8448 

'4 

15-4703     25-0998 

8 

5-3978 

13-3288 

8390 

7 

22-4115 

18-3034 

6* 

1  1-9050 

6-1153 

8449 

18 

15-8004 

25-2820 

'2§ 

S'7375 

13-4880 

8391 

25§ 

23-2267 

18-9235 

'4§ 

127563 

'6-6815 

8450 

4* 

2i-45i3 

25-5182 

5* 

1  1-3886 

'3-3759 

8392 

10 

23-3617 

18-2563 

8 

12-8490 

6*0090 

8451 

4 

21-9835  i  25-2382 

4* 

11-9075 

13-0628 

8393 

8 

14-9760 

19-0130 

9 

4-5272 

7-2817 

8394 

4 

16-7238 

19-1628 

4* 

6-2815 

7-3*47 

47§ 

2-9903 

1-8722 

75    869 

87 

8395 

4 

17-7728 

19-2883 

4* 

7-3353 

7-3858 

59§ 

2-3605 

6-3392 

76    892 

7'3 

8396 

27§ 

'7'9545 

I9-2935 

»4l 

7-SI74 

7-3769 

76  897 

9'5 

48§ 

3-0357 

7-0335 

76    893 

8-2 

8397 

4 

21-2976 

19-8482 

3* 

10-8910 

77249 

46§ 

25-7481 

18-6845 

76   908 

8-5 

8398 

4 

21-5609 

I97588 

4* 

11-1469 

7-6228 

49§ 

25-9124 

20*6222 

76   910 

8-5 

8399 

c* 

21-5848 

19-2428 

4* 

1  1-1386 

7-1038 

75§ 

26-1  145 

20-5650 

76   911 

8-0 

8400 

*4§ 

21-6346 

19-8406 

'9§ 

1  1-2251 

7-6955 

8401 

A* 

22-9953 

19-2148 

5* 

I2"5445 

6-9903 

8402 

5 

24-2185 

19-1644 

4* 

13-7613 

6-8628 

8403 

8 

14-2396 

20-8291 

5t 

3-9079 

9-1418 

R.A.  23h  i5m  to  23h  30™ 

8404 
8405 

178 

5 

*5'o*3S 

I7-5495 

207517 
20-1895 

'5§ 
4* 

4-6817 
7-1680 

9-0148 
8'2973 

\J           \J                     \j       \J 

Centre       R.A.  23>>  30"'  Dec.  +  76*              R  A.  23!"  i$m  Dec.  +  77* 

8406 

17-9310 

20-9357 

4* 

7-5975 

9-0187 

Plate  5748.     1901,  Sept.  15.           Plate  5909.     1902,  Jan.  6. 

8407 

4 

18-8565 

2O'o6l2 

• 

m. 

8408 

4 

21-6671 

205519 

4* 

1  1-3064 

8-4038 

8452 

6 

5-5268 

13-9748 

8409 

4* 

23-0638 

20-6689 

3* 

12   7020 

8-4353 

8453 

9      '3-570* 

'3-974° 

3* 

24-7111 

2-3216 

8410 

12 

23-3183 

20-6708 

10 

12-9568          8-42IO 

8454 

5        3-I334 

14-7648 

3*     14-2527       2-4399 

8411 

'9§ 

23-3625 

20-3649 

1  1 

12-9793          8-1135 

8455 

28§       3-8495 

14-0740 

17       15-0113       1-7890 

K  4114 

9-6 

8412 

44§ 

23-3897 

20-1378 

28§ 

I2-99I5          7-8859 

76    9°5 

9-0 

8456 

*4§ 

4-3029 

14-3061 

'7 

15-4505       2-0528 

K  4118 

9-6 

8413 

3'§ 

24-0140 

20-4989 

22§ 

13-6377          8-20,7 

8457 

9         5-0960 

I4-55I7 

5* 

16-2255       2-3460 

8414 

7 

14-9603  i  21-4990 

4* 

4-6680          9'7643 

8458 

'5         5-i57i 

14-4254 

9 

16-2925 

2*2260 

K  4128 

9'5 

8415 

20§ 

16-9555     21-4638 

'5 

6-6523 

9-6052 

8459 

15     <    7-2982 

14-4352 

8 

18-4316 

2-3699 

8416 

48g 

19-2040  '  21-5891 

35§ 

8-9073 

9-5913 

76    900 

8-9 

8460 

6        8-6213 

14-5028 

8417 

26§ 

80-5820    ;  21-6355 

153   i  10-2851 

9'5527 

8461 

6        8-8411 

14-1480 

8418 

4* 

21-3408 

2I-8806 

3* 

11-0570      97543 

8462 

6        9-2098 

14-8818 

5 

20-3086 

2-9413 

8419 

5 

21-8989 

21-5746 

4* 

"'5935 

9-4088 

8463 

4     j    9-3623 

'4'5'73 

8420 

5 

22-2OO7       21-I622 

8464 

4     i    9-6297 

14-5636 

8421 

24§ 

22-9918       21-4039 

T6§ 

12-6769 

9-1727 

8465 

6     I    9-8884 

14-2451 

8422 

'5 

23-5231        21-3667 

9 

13-2044 

9-1040 

8466 

5'§     io--f474 

14-9100 

48§ 

21-5433 

3-0490 

75    880 

8-8 

8423 

8 

I5-9700       22-9353 

5* 

5759' 

"'I359 

8467 

13       11-4703 

14-5288 

6 

22-5890      27344 

8424 

4 

16-5393       22-5813 

8468 

10 

12-8858 

14-8721 

8425 

'9§ 

17-3488       22-4194 

'4 

7-1075 

'0-5354 

8469 

49§ 

134462 

14-7360 

59§ 

24-5499      3-0648 

75    882 

9-0 

8426 

5 

17-6498       22-4611 

5* 

7-4101 

'0-5597 

8470 

7 

4-4815 

15-0658 

4* 

15-5802       2-8189 

8427 

16 

17-6902       22-5491 

12 

7-4569 

10-6441 

8471 

4 

579'7 

15-3664 

8428 

8 

186179       "'0857 

5 

8-353° 

10-1257 

8472 

4 

7-7050 

'5'6235 

8429 

'/§ 

19-8150 

22-1426 

1  1 

9-5503 

10-1068 

8473 

25§ 

9-3172 

15-9750 

24§ 

20-3488 

4-°373 

75    879 

9'3 

i  r&eau  interral  represents  very  nearly  5'  =  8z»7  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  88s'g  at  Dec.  4-  77*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    76° 


B.  II. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

x.                    y. 

Diam. 

X. 

No. 

M,,. 

No. 

Diaut. 

T. 

V- 

No. 

Mag. 

R.A.  23h  i5m  to  23--  3om  —  contd. 

R.A.  23h  15"-  to  23--  30m  —  contd. 

Centre       R.A.  23h  30™  Dec.  +  76°              R.A.  23!"  151"  Dec.  +  77* 

Centre       R.A.  23h  3o«>  Dec.  +  76°            R.A.  23h  15"  Dec.  +  77° 

Plate  5748.     1901,  Sept.  15.           Plate  5909.    1902,  Jan.  6. 

Plate  5748.     1901,  Sept.  15.         Plate  5909.     1902,  Jan.  6. 

8474 

8 

9-9423 

5-7252 

3* 

20-9833 

3-8344 

0 

m. 

8533 

9 

9-0403 

20-41  19 

6 

19-7850      8-4497 

• 

m. 

8475 

7 

10-5603 

5-8647 

8534 

6 

9-:  100 

20-3641 

.* 

19-8578      8-4044 

8476 

'9 

10-5680 

5-9468 

H 

21-5975 

4-091  1 

8535 

26ij 

1  1*3248 

20-2363 

22§ 

22-0776      8-4217 

76     921 

9'4 

8477 

5 

10  6179 

5-7860 

5* 

21-6548 

3-9334 

16 

13-3806 

20-2554 

10 

24-1307       8-5710 

8478 

5      12-7361 

5-1958 

4* 

23-8093 

8537 

8 

13-6029 

20-2636 

5* 

24-3500 

8-5924 

8479 

5 

12-7821 

5-8441 

8538 

14 

3-703' 

21-1453 

6 

14-4151 

8-8403 

8480 

5       13-4007 

5-2201 

8539 

7 

4-7377 

21-1784 

8481 

8       13-8927 

5-0836 

8540 

7 

4-8098 

2  1-2462 

3* 

15-5097 

9"oi  29 

8482 

28§     13-9187 

15-9339 

28§ 

24-9453 

4-2891 

75    883 

9'5 

854, 

8 

5-0658 

2I--58' 

5* 

15-7320 

9-5400 

8483 

34§   i    5'5'36 

16-1304 

2I§ 

16-5404 

3-9475 

75    878 

9'5 

8542 

23 

5-8889 

21-4871 

'3 

16-5721 

9-3217 

8484 

5        7'52I3 

16-2409 

4* 

18-5391 

4-1912 

8543 

8 

7-1002 

21-6750 

4 

17-7708 

9-5862 

8485 

10        9-4267 

16-8221 

7 

20-4010 

8544 

5 

7-6101     21-3445 

3 

18-2981 

9-2887 

8486 
8487 

4 
7 

11-2249 
11-5625 

16-8570 
16-9083 

8543 
8546 

6 

5 

8-8330 
8-8398 

21-3889} 
21-3938] 

5* 

19-5218 

9-4146 

8488 

'5 

12-2902 

16-9105 

9     123-2566 

5-1644 

8547 

1  1 

10-4455 

21-3833 

6 

21-1256  ;  9-5058 

8489 

'7 

13-1416 

16-0370 

10* 

24-1604 

4-3458 

8548 

1  1 

11-9598 

21-6o8o 

6 

22-6237 

9-8304 

8490 

3'§ 

3-2583 

17-2657 

'7§ 

14-2180 

49378 

76   906 

9'5 

8549 

1  8       11-9995 

21-0653 

'3 

22-6977 

9-2919 

8491 

'5 

3H550 

17-2507 

9 

14-4161 

4-9358 

8550 

4       '2-5419 

21-8516 

8492 

7 

3-9310 

17-1799 

5* 

I4-8973 

4-8954 

855. 

19       12-7134 

21-8083 

1  1 

23-3640 

10-0777 

8493 

27§ 

4-6453 

17-2709 

1  5-6017 

5-0325 

76   909 

9-5 

8552 

10       12-8899 

2I-6I74 

6* 

23-5481 

9-9023 

8494 

3 

7-6779 

17-5961 

2  5* 

18-6088 

5-5537 

8553 

'5         3-9935 

22-8044 

8 

14-5991 

10-5137 

8495 

5 

8-0463 

17-4511 

8554 

1  8         4-0438 

22-9833 

7 

'4-6354 

10-6937 

8496 

7 

8-4504 

17-3233 

4* 

19-3962 

5-3277 

8555 

'4        5'59'3 

22-6842 

7 

16-1999 

10-4950 

8497 

3 

8-6803 

'7-3528 

4* 

19-6242 

5-3712 

8556 

26        5-6991 

22-6356 

'4 

16-3100 

10-4546 

8498 

4 

8-8651 

17-2316 

4* 

19-8157 

5-2632 

8557 

5        6-0205 

22-8436 

4* 

16-6171 

10-6829 

8499 

42§ 

8-9508 

17-9212 

29§ 

19-8564 

5-9545 

76   9'7 

9-2 

8558 

8        8-1936 

22-79IO 

4* 

18-7928 

10-7738 

8500 

23§ 

9-4912 

17-5168 

>9§ 

20-4227 

5-5876 

8559 

29!)       9-1305 

22-2944 

20§ 

19-7559 

10-3327 

76     918 

9'5 

8501 

17 

10-0295 

17-0831 

(4*) 

20-9886 

5-1884 

8560 

34§       9"'9'7 

22-65  10 

2'§ 

'97953 

10-6932 

8502 

9 

13-081  1 

17-9168 

5* 

23-9738 

6-2219 

8561 

23§ 

11-7791 

22-7781 

'5 

22-3685 

10-9870 

8503 

27§ 

13-8443 

17-0962 

27S 

24-7962 

5'4465 

76   925 

9'5 

8562 

4 

i  17820 

22-1213 

4* 

22-4160 

10-3309 

8504 

46§ 

4-3812 

18-5464 

33§ 

15-2570 

6-2892 

76   908 

8-5 

8563 

8 

12-9342 

22-4735 

5* 

23-5403 

10-7557 

8505 

18 

7-2217 

18-2251 

9 

18-1123 

6-1500 

8564 

5 

'3-9595 

22-91  34 

8506 

12 

8-1916 

18-9838 

5* 

19-0323 

6-9688 

8565 

9 

4-0183 

23-5748 

5* 

14-5716 

•2839 

8507 

4 

9-6291 

18-8862 

8566 

25 

4-7408 

23-3'43 

ii 

15-3114 

•0678 

8508 

8 

9-9122 

18-0546 

5* 

20-8082 

6-1528 

8567 

5-7512 

23-8849 

8       16-2824 

•7046 

8509 

6 

10-6381 

18-5329 

4* 

21-5020 

6-6747 

8568 

33§ 

6-6408 

23-6444 

'9§     '7-1849 

•5199 

76     912 

9'5 

8510 

2I§ 

1  1-3164 

18-0666 

16 

22-2091 

6-2544 

76    920 

9'5 

8569 

16 

7-8825 

23-8082 

8 

18-4132 

•7659 

8511 

16 

13-5565 

18-2676 

1  1 

24-4325 

8570 

5* 

9-2631 

23-0748 

5* 

19-8403 

•1219 

8512 

'4 

4-8599 

i9'4747 

7 

15-6753 

7-2451 

8571 

7 

10-2151 

4* 

20-7710 

•4501 

8513 

'3 

6-5629 

19-1985 

6 

'7-3954 

7-0578 

8572 

3' 

1  1-7982 

23-5402 

2'§ 

22-3379 

•7469 

8514 

18 

6-8150 

19-2237 

9 

17-6413 

7-1196 

8573 

5 

i2-3485 

23-4063 

4* 

22-89-7 

•6522 

8515 

4 

17-7826 

7-7647 

8574 

10 

6-0705 

24-8575 

5 

16-5380 

12-6968 

8516 

7 

7-0775 

19-8310 

5 

17-8645 

7-7446 

8575 

12 

6-573I 

24-7950 

6* 

17-0458 

12-6641 

8517 

6 

8-5982     19-2864 

4* 

19-4180 

7-3014 

8576 

28§ 

8-1599 

24-6545 

12 

18-6356 

1  2-6264 

8518 

4 

87704 

19-7066 

8577 

5* 

8-3186 

24-2751 

3* 

18-8208 

12-2600 

8519 

16 

9-7393 

19-2642 

9 

20-5585 

7-3470 

8578 

4* 

8-9021 

24-0954 

4* 

19-4150 

12-1,65 

8520 

6 

97427 

19-6094 

'   3* 

20-5382 

7-6924 

8579 

10 

8-9412 

24-0576 

6* 

'9'4438 

12-0834 

. 

8521 

10 

9-8795 

'9'5743 

6 

20-6775 

7-6639 

8580 

4* 

9-7691 

24-8258 

3* 

20-2323 

1  2-9018 

8522 

H 

12-0180 

19-1212 

10 

22-8414 

7-3509 

8581 

4 

10-4954 

24-2804 

8523 

9 

13-9620 

19-01  15 

5* 

24-7881 

7-3644 

8582 

5 

10-6841 

24-8213 

8524 

13 

3-2694 

20-3737 

6* 

14-0312 

8-0414 

8583 

II'OIOO 

24-1231 

'3 

21-5140 

12-2786 

8525 

44§ 

47891 

20-4491 

29§ 

I5-5407 

8-2131 

76   910 

8-5 

8584 

5 

13-9608 

24-4074 

3* 

24-4395 

12-7552 

8526 

67§ 

4-9790 

20-3661 

52§ 

I5-7358 

8-1442 

76   911 

8-0 

8585 

43§ 

7-0390 

25-2348 

2'§ 

17-4809 

13-1324 

76    9'3 

9-2 

8527 

3&§ 

7-0618 

20-3510 

25§ 

17-8178 

8-2606) 

*7  fi      r\  i  A 

o.7 

8586 

68§ 

7-3750 

25-6376 

47§ 

177902 

13-5562 

76    9'5 

7'9 

8528 

4'§ 

7-0728 

20-3294 

27§ 

17-8289 

8  -2  400  j 

7°    9'4 

8  7 

8587 

3o§ 

7-4326 

25-0764 

17-8827 

13-0008 

8529 

i7 

7-3094 

207595 

8 

18-0375 

8-6852 

8588 

4t 

9-5916 

25-1  146 

*4* 

20-0393 

13-1814 

8530 

4 

7-6095 

20-5147 

4* 

18-3516 

8-4631 

8589 

5t 

10-0519 

25M350 

4* 

20-4737 

13-5275 

8531 

10 

8-5392 

2o'oi8o 

6* 

19-31  16 

8-0264 

8590 

10-8150 

25''374 

«9§ 

21-2551 

13-2792 

8532 

7 

8-9089 

20-3369 

5 

19-6604 

8-3669 

8591 

1  6 

13-8245 

25-4450 

10 

24-2396 

137779 

Plate  5909.     No.  85°'amThe  ^^^'^'^  ^M^"1*  in  the  film'     The                                      Plate  5909.     Kos.  8545,  8546.     Measured  as  one  mass. 

i  rtttau  interval  represents  very  nearly  5'  =  Si"-;  of  R.A.  »t  Dec.  +  76°,  and  88«'9  at  Dec.  +  77°. 
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ZONE    +    76° 


Vo 

TM&ni 

B.  D. 

X, 

B.  D. 

y. 

V' 

Ko. 

Mae. 

n. 

X. 

V- 

Diaiu. 

X. 

y- 

So. 

Mag. 

R.A.  23h  i5m  to  23h  30'"—  contd. 

R.A.  23h  30™  to  23h  45m—  contd. 

Centre       R.A 

.  2^  30"  Dec.  +  76°              R.A.  23h  15™  Dec.  +  77° 

Centre       R.A.  ijti  3Om  Dec.  +  76°              R.A.  23h  45™  Dec.  -f  77* 

Plate 

5748.     1901,  Sept.  15.           Plate  5909.     1902,  Jan.  6. 

Plate  5748.     1901,  Sept.  15.           Plate  3613.     1897,  Sept.  3. 

9 

o                     ni. 

O 

m. 

8592 

12 

4-9588 

26-001  5 

5 

13-3591     13-7656 

u 

8640 

12          21*9938 

18-9293 

16 

1  1  -6068 

6-7935 

8?93 

7 

77342 

26-0033 

8641 

3* 

22-1401 

18-8650 

5 

117477 

6-7173 

8642 

6 

13-9003 

6-5578 

42§ 

1-8929 

14-1677 

75    876 

9-0 

8643 

ii       15-3647 

187452 

16 

4-9796 

70258 

67§ 

1-2897 

17-3146 

76    904 

7-8 

8644 

10       16-2608 

18-8904 

1  5 

5-8842 

7"!  143 

47$ 

2-2262 

20-2858 

76    905 

9-0 

8645 

10       16-3205     19-3195 

'3 

S'97'3 

7-5374 

49$ 

1  1-9395 

25-8725 

76    924      8-5 

8646 

6       16-5229 

19-0642 

8 

6-1559 

7-2678 

8647 

10 

10-5702 

19-2266 

1  3 

6-2187 

7H293 

R.A.  23h  30™*  to  23h  45m 

8648 

17       I77H7 

I9-Ol6o 

21 

7'34°7 

7-I478 

Ceiitre      R.A. 

I3h  30m  Dec-  _J.  76°               R.A.  23h  4Jm  Dec.  .4.  7?« 

8649 
8650 

3*  !  18-2440 
3*     20-1782 

19-0513 
19-6770 

4* 

4 

7-8726 
9-8401 

7-1478 
7-6536 

Plate 

5748.     1901,  Sept.  15.         Plate  3613.     1897,  Sept  3. 

8651 

9      10-4798 

19-3666 

13 

10-1234 

o 

m. 

8652 

13      21-5190 

19-7360 

17 

i  nSzi 

7-6270 

8594 

»«§ 

15-1848 

I4-3955 

4°§ 

4-5258 

2-6944 

8653 

9     ;  21-6664 

19-8941 

12 

n'3397 

77752 

8595 

20 

19-5999 

14-1689 

29 

8-9185 

2-1906 

K4'99 

9-6 

8654 

3* 

227244 

19-4239 

5 

12-3686 

7-2418 

8596 

15 

19-9303    !  14-9665 

'5 

9-2989 

2-9660 

8655 

23 

23-1029 

19-6692 

25§ 

127591 

7-4594 

76  932 

9'5 

8597 

5 

20-4875       14-4935 

7* 

9  8248 

2-4587 

8656 

26§ 

14-9450 

2O-I3IO 

42§ 

4-6443 

8-4335 

8598 

8 

21-3375      14-2161 

8 

10-6563 

2-1283 

8657 

6 

16-4204 

20-0723 

8 

6-1159 

8-2858 

8599 

10 

21-5090 

14-2233 

10 

10-8277 

2-1246 

8658 

12 

17-2253 

19-9161 

'5 

6-9096 

8-0772 

8600 

15 

21-6318 

14-2913 

'5 

10-9558 

2-1865 

8659 

'4 

19-8400 

20-7167 

16 

9-5698 

8-7106 

8601 

4i§ 

23-3804      14-1622 

56§ 

12-6928 

1-9465 

75    894 

9-0 

8660 

4 

20-2287 

20-4375 

6 

9-9404 

8-4081 

8602 

5 

23-4793 

15-I339 

5 

12-8566 

2-9138 

8661 

4* 

20-8204 

20-3445 

5 

10-5246 

8-2798 

8603 

9 

24-2665       14-8130 

1  1 

13-6188 

2-5415 

8662 

1  1 

217637 

20-3664 

9 

11-4678 

8-2416 

8604 

5°§ 

147939 

I5-1573 

68§ 

4-1809 

3-4774 

75    885 

9-2 

8663 

9 

21-8663 

20-25IO 

12 

11-5601 

8'i  190 

8605 

35§ 

14-^553     i4'85°5 

58§ 

4-2235 

3-1665 

75    887 

9'5 

8664 

10 

22-8058 

207299 

'3 

12-5270 

8-5381 

8606 

1  1 

15-6106     14-7932 

13 

4-9793 

3-0670 

8665 

5 

13-6240      8-0405 

8607 

1  1 

'9''775     '5-7755 

13 

8-5994 

3'8zio 

8666 

3* 

14-8623 

207028 

4 

4-6050      9-0083 

8608 

24§ 

20-1399     15-8236 

39§ 

9-5622 

3-8071 

8667 

4 

15-7444   209825 

5 

5-4997      9-2286 

8609 

12 

20-5185     15-5606 

17 

9-9219 

3-5220 

8668 

16 

17-5467 

20-9988 

'9 

7-2966 

9-1363 

8610 

64§ 

21-5221     15-5028 

85§ 

10-9214 

3-3984 

75    893 

8-6 

8669 

5* 

20-3088 

21-8246 

6 

10-1082 

97894 

8611 

5 

23-2602 

15-2477 

5* 

12-6402 

3-0379 

8670 

'4 

22-4608 

2I-8774 

'7 

12-2582 

97073 

8612 

H 

24-4969 

15-7317 

12 

13-9043 

3-4471 

8671 

'3 

14-1682 

21-9349 

17        3-985° 

10-2836 

8613 

7 

15-2865 

15-7810 

1O 

47'59 

4-0703 

8672 

7 

15-4256 

21-8484 

13         5-2353 

10-1173 

8614 

1  1 

16-7784     15-9510 

13 

6-2156 

4-1468 

8673 

4* 

16-8194 

22-359I 

4        6-6568 

IO-J393 

8615 

19 

16-7606     16-7843 

2  9^ 

6-2484 

4-9775 

8674 

1  1 

18-3268 

22-1OI3 

14        8-1442 

10-1880 

8616 

3 

21-4787     16-8542 

4* 

10-9653 

47542 

8675 

9 

18-7080 

22-6l87 

13        8-556i 

10-6781 

8617 

10 

21-7386     16-9848 

15 

11-2311 

4-8668 

8676 

21 

187693 

22-3628 

25.5       8-6026 

10-4204 

8618 

20 

24-2258     16-6938 

22 

13-6939 

4-4207 

8677 

5 

18-8575 

22-5140 

8-7001 

10-5666 

8619 

1  1 

24-5139     16-9143 

II* 

13-9933 

4-6226 

8678 

4* 

18-9003 

22-2565 

4        8"73!3 

10-3083 

8620 

5* 

23-8618 

17-2986 

6 

13-3696 

5-0480 

8679 

22§ 

19-0637 

22-8I42 

29§       89250 

10-8534 

8621 

5 

14-6324 

16-71  16 

-* 

4-1208 

5-0375 

8680 

3* 

20-6907 

22-5066 

4       i0-5353 

10-4467 

8622 

4 

14-7916 

17-6037 

6* 

4-3388 

5-9230 

8681 

4* 

20-8609 

227389 

5       107158 

10-6674 

8623 

4* 

16-5972 

17-3139 

8 

6-ii99 

5'5275 

8682 

'3 

22-5927 

22-5734 

16       12-4331 

10-3895 

8624 

4<>§ 

16-9725 

17-1382 

55§ 

6-4804 

5-3172 

76   926 

9-0 

8683 

18 

22-6301 

22-6544 

21 

12-4732 

10-4702 

8625 

6 

16-9735 

17-6321 

9 

6-5155 

5-8i37 

8684 

1  1 

22-6402 

22-9745 

'4 

12-5080 

10-7907 

8626 

5t 

17-5291 

17-7251 

5 

7-0772 

5-8730 

8685 

5* 

22-8012 

22-6284 

7 

12-6416 

10-4339 

8627 

6 

17-6653     17-8115 

6 

7-2156 

5-9476 

8686 

'3 

22-8869 

22-62l6 

'4 

127289 

10-4213 

8628 

6 

18-1402 

17-2840 

8 

7-6575 

5-3887 

8687 

9* 

24-0098 

23"075+ 

10 

13-8799 

10-8063 

8629 

8 

19-2754 

I7-4394 

15 

87985 

5-4762 

8688 

6 

14-5819 

23-4550 

7 

4-4931 

'7742 

8630 

10 

21-4496 

17-3835 

'5 

10-9653 

5-2850 

8689 

9 

17-1306 

22-9653 

12 

7-0068 

1-1268 

8631 

4 

21-6959 

17-4617 

4 

1  1-2166 

8690 

18-2632 

23-7800 

64§ 

8-1868 

1-8665 

76  929 

8-5 

8632 

3* 

21-9803 

17-3118 

4 

11-4931 

5-1781 

8691 

19 

18-4674 

23-0832 

22§ 

8-3479 

1-1577 

8633 

12 

24-1563 

177150 

'5 

13-6892 

5-4454 

8692 

10 

19-0892 

23-4253 

9 

8-9900 

1-4622 

8634 

5 

15-5155 

18-6286 

8 

5-1230 

6-8978 

8693 

30§ 

19-5294 

35§ 

9'4274 

1-4225 

76  930 

9'S 

8635 

9 

17-9030 

18-2410 

'4 

7-4803 

6-3588 

8694 

6 

19-7669 

23-9376 

6 

9-6978 

'•9323 

8636 

4 

'8-8573 

18-0050 

4 

8-4175 

6-0663 

8695 

9 

20-7535 

23-5928 

10 

10-662  1 

1-5263 

8637 

4 

19-3386 

18-4134 

5* 

8-9209 

6-4442 

8696 

3* 

22-5958 

237327 

4 

12-5099 

11-5461 

8638 

ii 

19-8275 

18-8524 

14 

9-4400 

6-8503 

8697 

3* 

14-1077 

24-5319 

5* 

4-0870 

12-8786 

8639 

19 

21-9323 

18-6428 

20 

11-5250 

6-5092 

8698 

4* 

14-6009 

23-8140 

4 

4-5374 

12-1358 

i  reseau  interval  represent*  very  nearly  5'  =  8i»7  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  88«'9  at  Dec.  +  77°. 
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ZONE    +    y6c 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam.              x. 

!/• 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  23h  30™  to  23h  45™  —  contd. 

R.A.  23''  45m  to  oh  om—  contd. 

Centre     K.A.  23h  30™  Dec.  +  76°             K.A.  23h  45m  Dec.  +  77* 

Centre        R.A.  oh  om  Deo.  +  76°               R.A.  23''  45"  Dec.  +  77* 

Plate  5748.     1901,  Sept.  15.          Plate  3613.     1897,  Sept.  3. 

Plate  2952.    1895,  Nov.  17.           Plate  3613.     1897,  Sept.  3. 

8699 

7 

16-141  1 

24-0045 

9 

6-0832 

12-2268 

0 

m. 

8746 

17 

6-4800 

16-7124 

22 

17-2794 

4-5870 

o 

m. 

8700 

6* 

16-8119 

24-2536 

7 

67670 

12-4302 

8747 

37§ 

6-9915 

16-5259 

53§ 

17-8018 

4-4338 

75    899 

9-0 

8701 

56§ 

16-8808 

247578 

72§ 

6-8681 

12-9291 

76  927 

8-8 

8748 

1  1 

7-0133 

16-5063 

i8§ 

17-8228 

4-4194 

8702 

12        j   17-4242 

24-8418 

15 

7-4170 

12-9805 

8749 

10 

9-1905 

16-1395 

«4 

20-0218 

4-2005 

8703 

3* 

18-1692 

24-2668 

4 

8-1257 

12-3597 

8750 

4 

12-9015 

16-5700 

.* 

23-6931 

4-8816 

8704 

6* 

187112 

23-9794 

6* 

8-6485 

12-0390 

8751 

4 

13-5047 

16-6723 

8705 

8 

I8'9343 

24-2301 

1  1 

8-8853 

12-2746 

8752 

28§ 

3-6534 

18-2992 

26§ 

14-3494 

5-9780 

8706 

8 

19-1197 

24-6297 

10 

9-0950 

12-6624 

8753 

5 

5'4597 

17-8918 

7 

16-1796 

5-6964 

8707 

5* 

19-6012 

24-5034 

6 

9-57oi 

12-5073 

8754 

35§ 

5-9039 

17-8318 

45§ 

16-6257 

5-6657 

76    936 

9-I 

8708 

23 

19-6276 

24-9870 

23§ 

9-6241 

12-9870 

8755 

H 

7-6702 

17-4140 

2I§ 

18-4175 

5-3698 

8709 

12 

21-1817 

24-6510 

12 

1  1-1568 

12-5538 

8756 

35§ 

8-9398 

17-0170 

55§ 

19-7103 

5-0588 

75    9°2      9'1 

8710 

5* 

21-3576 

24-8946 

7 

1  1-3480 

12-7851 

8757 

i3 

9-5335 

17-7828 

22 

20-25  1  1 

5-86II 

8711 

42§ 

23-0013 

24-5679 

38§ 

12-9626 

12-3553 

8758 

20 

10-0916 

177308 

28§ 

20-8125 

5-8488 

8712 

11* 

23-0747 

25-0039 

16 

13-0670 

12-7888 

8759 

I  I 

10-1418 

17-6085 

15 

20-8710 

5-7308 

8713 

4 

13-3469 

12-2042 

8760 

6 

11-3605 

17-5863 

7       22-0884 

5-7898 

8714 

4* 

14-6388 

24-7685 

6 

4-6331 

13-0855 

8761 

7 

13-3436     16-7147 

6      24-1231 

5^597 

8715 

7 

15-1097 

24-8063 

9 

5-1059 

13-0932 

8762 

7 

i3'9392 

17-4789 

8 

24-6699 

5-8595 

8716 

7 

6-oio8 

13-3054 

8763 

3t 

4-0819 

18-8976 

5 

H'7347 

6-6066 

8717 

23 

16-651  1 

25-7114 

23§ 

6-6990 

13-8966 

8764 

i  1 

5-9418 

18-3906 

12 

16-6284 

6-2262 

8718 

6* 

17-4987 

25-4901 

9 

7-53I4 

13-6229 

8765 

6 

6-2338 

18-7625 

8 

16-8933 

6-6161 

8719 

6* 

18-6736 

257545 

7 

87232 

13-8126 

8766 

5 

6-5951 

18-4446 

5 

17-2773 

6-3220 

8720 

10 

19-9820 

25-6367 

12 

10-0188 

13-6135 

8767 

3* 

6-6361 

18-5092 

4 

I7-3I37 

6-3933 

8721 

5 

10-6456 

13-4970 

8768 

9 

7-5043 

18-6641 

10 

18-1694 

6-6043 

8722 

H 

21-4222 

25-2766 

*5 

H  '4349 

13-1658 

8769 

5 

7-6604 

18-5993 

7 

18-3284 

6-55,6 

8723 

5* 

21-8979 

25-8691 

6 

U'7499 

I3-7275 

8770 

6 

8-2915 

18-4879 

7 

18-9650 

6-4806 

- 

8771 

2i§  !   8-9114 

16-9690 

27§ 

19-6178 

6-0070 

8o§ 

2-8108 

3-1406 

75    882 

9-0 

8772 

5 

9'955° 

18-2018 

5 

20-6451 

6-3100 

T37§ 

17-3711 

26-8944 

76   928 

3  '5 

8773 

9 

9-9815 

17-9660 

7 

20-6851 

6-0757 

I20§ 

25-3915 

26-9365 

76    934 

6-9 

8774 

6 

10-1908 

18-5561 

ii 

20-8536 

6-6807 

8775 

8 

n'4374 

17-8341 

10 

22-1494 

6-0425 

8776 

5 

11-9958 

18-1447 

4* 

22-6826 

6-391  1 

8777 

4 

12-8134 

18-0506 

4* 

23-5031 

6-3542 

R.A.  2?h  A<m  to  oh  om 

8778 

5 

14-5297 

7-8525 

\S              1   \J 

Centre       R.A.  oh  om  Dec.  +  76°             R.A.  Z3h  45"  Dec.  +  77' 
Plate  2952.     1895,  Nov.  17.        Plate  3613.     1897,  Sept.  3. 

8779 
8780 

8781 

14 

5 
3* 

5-2245 
6-5274 
7-1237 

19-3625 

I9'3475 
19-1414 

20 

7 
5 

15-8466 
I7-I459 
I/-7539 

7-I475 
7-2209 
7-0569 

o 

m. 

8782 

29§ 

7-2170 

19-1686 

44§ 

17-8460 

7.0863 

76    939 

9'5 

8724 

20 

4-9647 

14-1198 

27§ 

15-9406 

1  '8990 

K  4232 

9'5 

8783 

3* 

7-3952 

19-1525 

4 

18-0253 

7-0875 

8725 

20 

6-6607 

14-0514 

28§ 

17-6395 

1-9478 

75    898 

9'5 

8784 

4t 

7-9873 

19-9316 

5 

18-5656 

7-9030 

8726 

22 

T3934 

14-6173 

27§ 

14-3420 

2-2889 

8785 

1  1 

9-4925 

19-7107 

16 

2O-o8l2 

77826 

8727 

5 

5-1859 

14-2485 

6 

16-1557 

2-0423 

8786 

4 

9-8240 

19-2016 

6 

20-4427 

7-3004 

8728 

55§ 

5-9460 

14-4983 

82§ 

16-8973 

2-3410 

75    897 

8-4 

8787 

4 

10-8238 

'9'4755 

7 

21-4253 

7-6403 

8729 

17 

7-33I8 

14-6879 

23 

18-2641 

2-6247 

8788 

5 

i3'2755 

19-1870 

8 

23-8906 

7-5197 

8730 

6 

8-4521 

14-9162 

8 

19-3671 

2-9309 

8789 

7 

5-2768 

20-9503 

ii 

15-7896          87359 

8731 

5 

8-5335 

14-3809 

5 

19-4841 

2-4021 

8790 

5 

5-9865 

20-4343 

5 

16-5320    .      8-2689 

8732 

17       10-0774 

J4-8743 

26§ 

20-9920 

2-9983 

8791 

21 

6-6442 

20-2499 

29§ 

17-2007 

8-1281 

8733 

16       13-6084 

14-0583 

32 

24-5/23 

2-4236 

8792 

28§ 

69813 

21-0651 

39§ 

17-4818 

8-9650 

76     938 

9'5 

8734 

5       13-6446 

14-5868 

8793 

4* 

7-1928 

20-8028 

4 

177092 

8-7152 

8735 

17        4-1664 

15-3066 

21* 

15-0689 

3-0284 

8794 

4 

9'5857 

20-0203 

5 

20-I525 

8-0988 

8736 

8       10-0088 

15-4440 

IO 

20-8853 

3-5611 

8795 

39§ 

10-1617 

20-5569 

53§ 

20-686O 

8-6912 

76     943 

9'4 

8737 

1  6       13-0910 

14-8072 

26 

24-0065 

3-1362 

8796 

23§ 

11-1527 

20-7547 

37§ 

21-6648 

8-9368 

76     945 

9'5 

8738 

4     :i3-8379 

i  5-5000 

8797 

7 

4-4565 

22-1239 

9 

14-8915 

9-8484 

8739 

ii         4-2510 

16-6220 

H 

15-0597 

4-3459 

8798 

6t 

5-2603 

21-3682 

8 

I5-745I     i     9-1520 

8740 

5        4'3i79 

16-5173 

5 

15-1323 

4-2477 

8799 

21 

6-4086 

21-2259 

28§ 

16-9018 

9-0875 

8741 

5 

47031 

167441 

6 

15-5817       4-5049 

8800 

4 

7-8818 

21-3587 

6 

18-3608 

9-3208 

8742 

7 

5-0730 

17-0486 

7 

15-8483       4-8275 

8801 

24§ 

8-2975 

21-1917 

36§ 

18-7876 

9-1798 

8/43 

1  1 

5-4006 

16-7189 

18 

16-2006       4-5185 

8802 

5 

10-7228 

21-7605 

6 

21-1685 

9-9128 

8744 

12 

5-4532 

17-0571 

16 

16-2297  i    4-8604 

8803 

IO 

10-9317 

21-4448 

'4 

21-3952 

9-61  19 

8745 

22§  i    5-5209 

17-0458 

28§ 

16-3062       4-8528 

8804 

5 

12-7809 

21-2535 

5 

23-2546 

9-5462 

1 

i 

Plate  5748,  B.D.  76°928.     y  Cephei. 

i  rtetau  interval  represents  very  nearly  5'  =  8z»7  of  R.A.  at  Dec.  +  76°,  and  88"9  at  Dec.   +  77°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


437 


Z  O  N  E    +    76°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam.              x. 

y- 

Diftm. 

*. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  23h  45m  to  oh  om  —  contd. 

R.A.  23h  45m  to 

Oh  0*>—  contd. 

Centre        R.A.  o>>  om  Dec.  +  76°               R.A.  23h  45™  Dec.  +  77° 

Centre       R.A.  oh  om  Dec 

.  +  76'             R.A. 

I3i>  45°>  Dec.  +77 

Plate  2952.     1895 

Nov.  17.         Plate  3613.     1897,  Sept.  3. 

Plate  2952.    1895, 

NOT.  17.         Plate 

3613.     1897,  Sept.  3. 

m. 

m. 

8805 

7      13-3256 

21-2358 

8       23-8019 

9-5656 

8831 

8 

6-5974 

24-1415 

10 

16-8891      12'OIOQ 

8806 

4*      4-4266 

22-3024 

5*     14-8487 

10-0284 

8832 

5 

16-6589 

11-9340 

8807 

5 

14-9160 

10-4941 

8833 

42§ 

6-6997 

24-3073 

44§ 

16-9790 

12-1799 

76   937 

9'5 

8808 

4 

17-0308 

10-8295 

8834 

36§ 

7-1390 

24'3  '44 

39§ 

17-4191 

I2'2l6o 

8809 

32§       8-5175 

22-7290 

42§ 

18-9010 

10-7289 

76     940        9-3 

8835 

6        7-8441 

24-8368 

9 

18-0838 

12-7886 

8810 

4        8-8649 

21-9943 

5 

19-2980 

10-0175 

8836 

6        8-4255 

24-5851 

8 

18-6830 

12-5763 

8811 

16        9-5175 

22-0093 

22§ 

19-9500 

10-0778 

8837 

20 

8-7845 

24-0989 

23§ 

19-0747 

12-1141 

8812 

46$      9-6450 

22-5258 

69^ 

20-0395 

10-6033 

76    942      8-6 

8838 

13 

9-0278 

24-6226 

i6§ 

19-2806 

12-6545 

8813 

29§     11-2531 

21-8542 

52§ 

21-6896 

10-0423 

76    947      9'4 

8839 

7 

11-9848 

24-1179 

8 

22-2662 

12-3511 

8814 

15       12-0938 

22-7415 

25§ 

22-4688 

10-9858 

8840 

5 

15-1  143 

13-9462 

8815 

21           I2-6205 

22-0198 

S»§ 

23'0433 

10-2987 

8841 

14* 

5-0582 

25'473> 

'9 

I  5-2608 

8816 

4 

14-1135 

•4084 

8842 

8 

15-2622 

13-1598 

8817 

2O             4-1722 

23-5165 

22§ 

14-5113 

•2194 

8843 

4* 

5-7633 

25-6978 

6 

I5'9477 

13-5076 

8818 

3*      4-5264 

24-0928 

7 

14-8284 

•8185 

8844 

13 

6-8781 

25-5036 

"7 

17-0760 

13-3869 

8819 

!3         5"56J5 

23-5104 

18 

15-8985 

•3089 

8845 

20 

7-1801 

25-5719 

2I§ 

17-3725 

13-4744 

8820 

15         5-9963 

23-3782 

15 

16-3395 

•2058 

8846 

3* 

8-3458 

25-6884 

4 

18-5289 

13-6723 

8821 

4 

16-9805 

•8317 

8847 

6 

8-9084 

25-8149 

n 

19-0818 

13-8355 

8822 

23        6-9728 

23-8094 

24§ 

17-2855 

•7030 

8848 

3* 

9-0256 

25-5971 

4 

19-2157 

13-6289 

8823 

4       10-3798 

23-4650 

5 

20-7099 

-5894 

8849 

5* 

10-8488 

25-2518 

8 

21*0560 

13-4084 

8824 

43§     10-3854 

22-9329 

6i§ 

207515 

•0573 

76    944      9-0 

8850 

10 

10-9115 

257313 

17 

21-0825 

13-8873 

8825 

12           10-8317 

23-2644 

17 

21-1735 

•4200 

8851 

4* 

11-4523 

25-1192 

5 

21-6658 

13-3128 

8826 

5       11-3731 

23-2141 

7 

21-7198 

•4095 

8852 

5* 

11-7250 

25-5424 

8 

21-9093 

13-7538 

8827 

5     i  12-0205 

237078 

5 

22'3304 

1-9466 

8828 

21           12-6271 

23-6894 

27 

22'93S3 

1-9663 

4^§ 

1-7254 

14-3898 

75    894 

9-0 

8829 

8        4-4578 

24-9128 

12 

14-7027 

12-6338 

9Z§ 

5-3770 

267934 

7<5   934 

6-9 

8830 

25§       5'934° 

24-9402 

3'§ 

16-1719 

12-7601 

54§ 

9-0466 

26-1  166 

76   941 

8-3 

52§ 

1  1-4662 

26-9293 

' 

76   948 

9-0 

Plate  2952.     No.  8841.     The  3"  image  of  this  star  coincides  with  the 

6™  image  of  8842. 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  82§17  of  R.A.  at  Dec.   +  76°,  and  88»'9  at  Dec.   + 

77°. 

• 
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ZONE  +  77° 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

</• 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

X. 

!/• 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  ohom  to  oh  i5m 

R.A.  oh  om  to  oh  1  5m  —  contd. 

Centre       R.A.  oh  i5m  Dec.  +  77°                R.A.  oh  om  Dec.  4-  78° 

Centre       R.A.  o"  15'"  Dec.  +  77°                 R.A.  o^  o™  Dec.  +  78° 

Plate  3610.    1897,  Sept  2.            Plate  3599.     1897,  Aug.  28. 

Plate  3610.    1897,  Sept.  2.           Plate  3599.     1897,  Aug.  28. 

o 

111. 

o 

in. 

I 

9 

4-0677 

14-2240 

'4 

14-1680 

1-8716 

49 

5 

20-7370         5-3235 

2 

5 

4-0978 

H'4555 

6 

14-1814 

2-1041 

5° 

4* 

11-0888 

17-3819 

6       20-9653       5-4834 

3 

6* 

4-4152 

15-3070 

6 

14-4420 

2-9743 

51 

4* 

11-3808 

17-5605 

6 

21-2409         5-6816 

4 

9 

5-2422 

14-4883 

'3 

15-3205 

2-2111 

52 

5* 

11-9933 

17-7900 

6 

21-8411    ,      5-9518 

5 

5 

5'43i8 

14-6789 

6 

15:4971 

2-4'44 

53 

4* 

12-0529 

17-7160 

4* 

21-9065          5-8814 

6 

6 

5-9480 

I5-1574 

9 

15-9798 

2-9235 

54 

5 

12-5501 

16-9468 

7 

22-4,21          5-1471 

7 

6 

7-2783 

'4-7734 

9 

17-3338 

2  6312 

55 

7* 

13-8793 

17-0260 

1  1 

23-7722 

5-3129 

8 

i9§ 

8-4260 

14-2592 

26§ 

18-5137 

2-1926 

56 

10* 

9-5723 

18-0300 

19* 

19-3991         6-0295 

9 

2I§ 

8-7325 

14-1542 

33§ 

18-8275 

2-1090 

57 

3°§ 

9'79'4 

18-3181 

38§ 

19-6101 

6-3330 

77        3 

9'S 

10 

'3 

8-9202 

'4-3952 

58 

4* 

10-0898 

18-8280 

5 

19-8739 

6-8602 

1  1 

5* 

9-1023 

14-8009 

6 

19-1518 

2-7803 

59 

6 

10-22  12 

18-1578 

12 

20-0495 

6-2000 

12 

5 

9-7326 

14-8144 

6 

19-7791 

2-8346 

60 

10 

I2-7075 

18-4405 

18 

22-5092 

6-6462 

13 

47§ 

11-6289 

14-5506 

62§ 

21-6910 

2-6925 

76       6 

9-0 

61 

6 

I2-8806 

18-4508 

IO 

22-6842       6-6686 

H 

4 

5-4204 

15-4899 

5* 

15-4306 

3-2225 

62 

7 

'3-4785 

18-1890 

12 

23-2958      6-4458 

15 

7 

5^398 

15-4899 

10 

15-6509 

3^383 

63 

1  1 

4-7985 

19-9805 

'5 

14-5150      7-6635 

16 

4* 

7-2583 

15-5464 

4 

17-2653 

3-3991 

64 

4* 

6-1393 

2O-2228 

5 

15-8392      7-9925 

17 

4*  I    7-5589 

15-6515 

6 

17-5570 

3-523I 

65 

5 

6-9785 

20-0425 

5 

166878      78657 

18 

i9§      9-0616 

15-7094 

29 

19-0533 

3-68II 

66 

10 

8'i  129 

19-9623 

'7 

17-8260      7-8633 

'9 

9        9-1981 

15-2911 

'5 

19-2146 

3-2743 

67 

3'§ 

8-4789 

19-6697 

39§ 

18-2093       7-5943 

77        2 

9'5 

20 

23§        IO'O22O 

15-7987 

29§ 

20-0075 

3-8335 

68 

9 

10-0493 

19-1424 

18 

19-8109 

7-1727 

21 

32§ 

10-1635 

15-1799 

47§ 

20-1867 

3-2252 

76       4 

9'4 

69 

248 

10-4861 

19-5983 

35§ 

20-2167 

7-6564 

22 

5* 

10-2538 

15-3710 

7t 

20-2649 

3-4207 

70 

44§ 

10-4909 

19-6235 

54§ 

20-2208      7-6828 

77        4 

8-2 

23 

12 

10-3504 

15-6529 

2I§ 

20-3410 

3-7120 

7i 

6 

10-8247 

19-5078 

IO 

20-559"       7-587° 

24 

6* 

10-6105 

15-1860 

12 

20-6315 

3-2599 

72 

7 

10-8279 

ig-OI  15 

9 

20-5956      7-0918 

2S 

17 

1  1  -4490 

1  5-8202 

24 

21-4261 

.V9479 

73 

20§ 

11-0135 

19-2914 

27§ 

20-7647      7-3869 

26 

9 

11-7657 

15-0596 

'7 

21-7935 

3-2I07 

74 

32§ 

11-1598 

19-6679 

38§ 

20-8847 

7-7705 

77        5 

9'4 

27 

4* 

12-9093 

15-5092 

7* 

22-9010 

3735° 

75 

4* 

11-2439 

19-0630 

5 

21-0120 

7-1741 

28 

4* 

13-8323 

15-2835 

-* 
/ 

23-8435 

3^698 

76 

•9§ 

12-4476 

19-0463 

29§ 

22-2I05 

7-2353 

29 

5t 

5-0842 

17-2386 

5 

14-9850 

4-9422 

77 

5* 

13-5988 

19-4877 

8 

23-3287 

77505 

30 

5 

5-7280 

16-5284 

6 

15-6719 

4-2758 

78 

12 

4-8669 

20-8482 

16       14-5272 

8-5310 

31 

4* 

5-9008 

16-9410 

5 

15-8137 

4-6994 

79 

4       14-6776 

8-4463 

32 

5 

16-4170 

4-8829 

80 

8 

5-8775 

20-9228 

1  1 

I5-5303 

8-6755 

33 

5 

6-7427 

16-9199 

7 

16-6588 

4-7358 

gl 

27§ 

6-0378 

21-1718 

3i§ 

15-6749 

8-9327 

34 

7 

6-9385 

17-1413 

(9*)   16-8388 

4-9696 

82 

5 

6-3290 

2  1-0645 

6 

I5-9728 

8-8443 

35 

'7 

7-2090 

16-8644 

20          I7"I25I 

47126 

83 

1  1 

6-5493 

2O-87I2 

17 

16-2038 

8-6662 

36 

7 

7-53" 

16-8840 

1  1 

17-4489 

47552 

84 

7 

7-4556 

20-5658 

9 

I7-I285 

8-4209 

37 

3* 

10-9358 

167363 

7 

20-8525 

4-8278 

85 

8 

8-5470 

20-4267 

'3 

I8-228I 

8-3553 

38 

i6§ 

12-3054 

16-2819 

27§ 

22-2518 

4-4678 

86 

1  1 

10-9540 

I9-9798 

I7§ 

20-6603 

8-0665 

39 

H 

4-4521 

17-4851 

18 

14-3360 

5-1484 

87 

17 

1  1-2963 

20-51  12 

22§ 

20-9675 

8-6216 

4° 

4* 

5-0408 

17-5670 

4 

14-9165 

5-2690 

88 

9 

12-4437 

20-5345 

'3 

22-IO9O 

8-7201 

41 

1  1 

5-6752 

17-7935 

'3 

15-5362 

5-538I 

89 

10 

4-5582 

22-1896 

12 

14-1306 

9-8504 

42 

7 

5-7353 

'7'9463 

ii 

15-5858 

5^945 

9° 

16* 

5-°393 

22-0385 

18 

14-6205 

973°3 

43 

16 

5-8915 

17-6271 

18 

15-7617 

5-3838 

9i 

15* 

5-8828 

22-O3OO 

i9§ 

'5-4633 

97793 

44 

'9 

6-0473 

18-1891 

22§ 

15-8809 

5'954° 

92 

4* 

6-1533 

21-6981 

4* 

157530 

9-4620 

45 

5t 

6-0537 

17-6396 

5 

15-9230 

5-4080 

93 

10 

6-3398 

21  -4696 

12 

15-9568 

9-2494 

46 

6 

6-0778 

17-3059 

10 

15-9700 

5-0790 

94 

H 

6-4194 

21-6908 

13 

16-0198 

9-4769 

47 

4 

17-1425 

S-'SS2 

95 

8 

67922 

2  1-3606 

8 

16-4151 

9-1702 

48 

18 

9-3486 

17-3160 

24§ 

19-2314 

5-3°37 

96 

10 

6-8794 

21-5618 

'4 

16-4879 

9-3771 

Plate  3599,  No.  34.     The  6"  image  falls  on  a  reseau  Hue.     The  diameter 

given  is  that  of  the  3™  image. 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  88«'9  of  R.A.  at  Dec.  +  77°,  and  961-2  at  Deo.  +  78°. 

GREENWICH  ASTROGRAI-HIC  CATALOGUK,  1900. 


439 


ZONE    +   77° 


Diiini. 

B.  D. 

Kt\ 

IhilUU 

B.  D. 

N  '  '. 

ni:un. 

x.        y- 

X. 

I'- 

No. 

Hag. 

.no.- 

tftlUUt 

X. 

y- 

I'htlii.  .     x. 

V 

No. 

Mag. 

11.  A.  oh  om  to  o 

h  15™  —  contd. 

R.A.  oh  i5m  to  oh-30m 

Centre   R.A 

.  oh  15™  Dee.  +77°      R.A.  oh  o">  Dec.  +78" 

Centre    R.A.  oh  I5m  Dec.  +  77°       R.  A.  o*  30"  Dec.  +7«? 

Plate 

3610.  1897,  Sept.  2.    Plate  3599.  1897,  Aug.  28. 

Plate  3610.  1897,  Sept.  z.    Plate  36x3.  1897,  Sept.  10., 

O 

m. 

m. 

97 

28§ 

7-5441   21-5139 

37§ 

>7-i549   9-3747 

77    i 

9'5 

146 

4 

2  1  -40  1  3 

14-2577 

4 

1  1-2631 

1-9825 

98 

12 

7-5526   21-5292 

'3 

17-1630  9*3896 

»47 

5 

16-5318 

14-2567 

7 

6-4037 

2-2941 

99 

16 

8-0506  21-8628 

18 

17-6377   9-7569 

148 

4 

'9-4947 

'4-5747 

4* 

9-3788 

2-4195 

IOO 

'3 

11-1195  20-9955 

18 

20-7586 

9-0917 

'49 

7   '9'5°42 

14-6010 

9 

9-3900 

2-4473 

101 

5 

14-4483 

10-4470 

150 

3*  120-0975 

14-1905 

4 

9-9548 

2-OO2O 

J02 

9 

5-3442  22-8166 

12 

'4-8755 

10-5277 

>Si 

14   20-4402 

H'4444 

«f 

10-3143 

2-2316 

i°3 

18 

5^943  23-'594 

2>§ 

15-5004 

10-9127 

152 

4 

20-5983 

14-4983 

6 

10-4759 

2-2765 

104 

5 

7-4604  22-1506 

8 

17-0288 

10-001  5 

'53 

20§ 

21-6787 

14-4090 

28§ 

"•5494 

2')  190 

105 

4* 

7-4719  22-1596 

4* 

17-0427 

10-01  52 

»54 

3 

21-7598 

14-9245 

5 

11-6599   2-6309 

106 

4* 

8-8493  22-4590 

4 

18-3966 

10-4028 

'55 

4 

11-8595 

2-OI28 

107 

9 

9"3'34  22-3530 

'3 

18-8652 

10-3288 

,56 

3* 

23-5662 

'47435 

6 

13-4520 

2-33*4 

108 

10 

12-6100  22-7066 

'3 

22-13  '  ! 

10-8975 

'57 

6 

23-6482 

15-0925 

IO 

13-5580 

2-6774 

109 

5 

23-2124 

'°'5534 

158 

4* 

14-1926 

•5-4346 

9 

4'J373 

3-6156 

I  IO 

IO 

'3-9565 

22-6750 

1  1 

23-4769 

10-9542 

"59 

7 

14-6519 

15-3375 

1  1 

45952 

3H894 

1  1  1 

12 

9-0400  23  9695 

'7 

18-4871 

•9225 

1  60 

5 

5-4995 

3-2583 

112 

-* 

1  1-0638  23-6743 

5 

20-5238 

•7615 

161 

4* 

15-5778 

15-4916 

5 

5-5271 

3-5888 

i'3 

'4l 

11-6147  22-8882 

18 

21-1270   '0145 

162 

7* 

'5-9575 

i5'3474 

10 

5-8978 

3'4i38 

114 

4* 

12-3123  23-6288 

5 

21-7755  :   -796° 

163 

5 

7-6215 

3-9440 

115 

7 

12-6643  23-3398 

8 

22-1430 

"5342 

164 

10 

18-2177 

15-5219 

12 

8-1640 

3-4486 

116 

8 

•  3-3835  23-6847 

12 

22-8391 

•9260 

165 

4 

8-3349 

3-8396 

117 

4* 

13-5296  22-8088 

4 

23-0428 

•0617 

166 

4 

19-0580 

15-2632 

5 

8-9865 

3-'385 

118 

1  1 

5-2338  25-1660 

'7 

14-6076 

12-8650 

167 

4 

9-0795 

3-8354 

119 

4 

14-6173 

12-9040 

168 

5* 

19-4500 

15-8429 

6 

9-4143   3-6867 

120 

9 

7-0125  24-3385 

'3 

16-4383 

12-1564 

169 

4* 

19-6385 

'5'5392 

5 

9-5829   3-3776 

I  2  I 

23 

7-6617  24-4363 

20§ 

17-0788 

12-2979 

170 

6 

20-3716 

I5-73I8 

7 

10-3269   3-5219 

122 

4* 

7-7843 

24-8103 

5 

I7-I757 

12-6795 

171 

5 

20-7573 

15-8621 

7 

10-7190   3-6284 

123 

4 

177651  12-3942 

172 

4* 

14-7810 

16-7191 

6 

4-8112   4-8614 

I24 

13 

10-3966 

24-0716 

17 

19-8301  12-1150 

173 

"78 

15-0760 

167377 

22g 

5-1070   4-8587 

125 

5 

20-6263  '2<7543 

•74 

4 

16-5347 

16-5003 

7 

6-5475   4-53I3 

126 

4 

21-0543  12-6351 

'75 

3* 

17-4498 

167938 

4 

7-4791 

4-7655 

127 

6* 

11-7688  24-5140 

9 

21-1706  !  I2'64S4 

176 

?7§ 

18-6028 

16-7923 

24§ 

8-6290   4-6925 

128 

4* 

12-1113  24-2310 

4 

21-5324  !  12-3846 

177 

>7§ 

19-1670 

16-3201 

20§ 

9-1617   4-1836 

129 

5 

I2'2  I  19  1  24-0528 

5 

21-6481  12-2166 

178 

4t 

19-2157 

17-0668 

6 

9-2580   4-9262 

IJO 

3* 

12-8838   24-0395 

4 

22-3179  12-2478 

'79 

5 

9-6556   4-5585 

IS' 

463 

5-4,00   25-5204 

45§ 

14-7998  !  132334 

77  937 

9'4 

180 

3* 

20-8010 

17-1539 

4 

10-8439   4-9110 

132 

'4 

5-5819 

25-3833 

18 

14-9412 

13-1073 

181 

«7l 

21-0885 

i67455 

"6 

1  1-1061 

4-4889 

133 

,3* 

S'9'73 

25-4895 

13 

15-2680 

I3-2355 

182 

4 

11-1571 

4-8079 

'34 

24§ 

5-9583 

25-4599 

"§ 

15-3090 

13-2078 

183 

5* 

22-5703 

16-9204 

6 

12-5958   4-5695 

'35  35§ 

6-6376 

25-6300 

32§ 

'5-9783  '3M-2I5 

184 

6t 

22-6372 

I/-3398 

9 

12-6895   4-9830 

136 

4 

18-1997  13-4463 

185 

16 

23-2292 

16-3944 

l6| 

13-2200   4-0030 

137 

5 

10-4959 

25-"73 

6 

19-8625  13-1642 

1  86 

4 

4-4985   5-9133 

138 

25§ 

•1117 

25-2321 

26§ 

20-4690  13-3211 

187 

5 

4-6931   5-4149 

139 

4'§ 

•3522 

25-7883 

4T§ 

20-6720 

13-8899 

188 

6i§  16-2430  17-4290 

S9§ 

6-3I39   5-4757 

77   9 

8-5 

140 

5 

•3764 

25-3904 

6 

20-7230 

13-4962 

189 

2i<   16-6978  ;  17-2693 

33§ 

6-7581   5-2889 

141 

3* 

•4093 

25-2733 

4* 

20-7625  13-3810 

190 

5 

7-3295 

5-8523 

142 

5* 

•4138 

249329 

6 

20-7908  13-0432 

191 

19$  17-3144  17-8688 

25§ 

7-4105 

5-848. 

'43 

6* 

12-3003 

25-1724 

9 

21-6589  13-3409 

192 

4*  17-3398  17-8663 

5 

7-438o   5-8403 

H4 

»9§ 

12-4367 

24-8909 

4'§ 

21-8130 

13-0668 

'93 

4*  '7-6333  17-4211 

6 

7-7006 

5-3804 

'45 

5* 

13-1879 

25-5614 

6 

22-5193 

13-7866 

194 

2'§ 

18-2167  !  17-2241 

24§ 

8-2701 

5'»473 

»9S 

5 

18-7690  ;  17-9995 

IO 

8-8714 

5-8847 

77§ 

26-1073 

5-8712 

77   9 

8-5 

196 

3* 

19-4742  17-7940 

4 

9-5612  ;  5-6382 

64§ 

23-8749 

13-4658 

77   6 

8-9 

'97 

4 

13-6686 

5-8820 

46§ 

2-9638 

22-2171 

77  933 

9-1 

198 

28§ 

23-8675 

'7-9555 

36§ 

13-9558 

5-5209 

199 

7 

14-1210  18-1160 

1  1 

4-2396 

6-2948 

200 

39§ 

I4-5573 

17-9508 

5°§ 

4-6625 

6-1029 

77   7 

9'5 

2OI 

10 

I5-7393 

18-5143 

H 

5-8807 

6-5919 

2O2 

3* 

16-3388  |  18-8024 

4 

6-4955 

6-8443 

203 

4 

7-0451 

6-7193 

204 

4t 

I7-2594  '8-9298 

6 

7-4243 

6-9067 

i  rittau  interral  rapresenU  T*ry  nearly  5'  =  88«'9  of  R.A.  at  Dec.  +  77°,  and  <j6*-z  at  D«c.  +  78°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E     4-     77°. 


No 

B.  D. 

B.  D. 

X. 

y- 

Diam. 

X, 

y- 

No. 

Hag. 

No. 

l)i:un. 

X. 

y. 

Pisni, 

X, 

»• 

No. 

Mag. 

R.A.  oh  1  5™  to  oh  30m  —  contd. 

R.A.  oh  15™  to  oh  30™  —  contd. 

Centre       R.A.  oh  15™  Dec.  +  77*                R.A.  oh  30"'  Dec.  +78* 

Centre        R.A.  oh  i  ;m  Dec.  +  j~°               R.A.  oh  30"'  Dec.  +  78° 

Plate  3610.     1897,  Sept.  2.            Plate  3623.     1897,  Sept.  10. 

Plate  3610.     1897,  Sept.  2.          Plate  3623.     1897,  Sept.  10. 

o 

m. 

m. 

205 

5 

17-4310 

18-5813 

8 

7-5732 

6-5502 

264 

3* 

18-7155 

12-2884 

5 

9-0810 

10-0663 

206 

st 

177555 

18-8811 

8 

7-9170 

6-8266 

265 

4 

9-1008 

10-1077 

207 

3* 

18-1784 

18-6287 

4 

8-3200 

6-5507 

266 

6t 

18-7328 

22-5304 

6 

9-1200 

10-4090 

208 

Q 

20-0283 

18-8865 

13 

10-1814 

6-6915 

267 

3* 

18-8754 

227927 

5 

9-281  1 

10-6642 

209 

6 

207331 

18-9258 

9 

10-8896 

6-6878 

268 

17 

19-4397 

22-2049 

«7§ 

9-8046 

10-0410 

2IO 

'9§ 

20-7648 

18-9910 

22§ 

10-9258 

6-7485 

269 

3* 

20-4262 

22^601 

5 

10-8121 

10-3319 

21  I 

3* 

21-6330 

19-0974 

5 

i  17982 

67998 

270 

6 

20-5617 

22-8318 

1  1 

10-9620 

10-5952 

212 

5 

21-8733 

18-8888 

IO 

12-0225 

6-5777 

271 

7t 

22-0513 

23-1482 

7 

12-4718 

10-8180 

213 

4* 

14-3982 

19-3196 

6 

4-5918 

7H784 

272 

24§ 

14-0278 

237997 

34§ 

4-5060 

1-9742 

214 

"4 

15-0315 

19-6269 

22§ 

5'2439 

7-747I 

77        8 

9'4 

273 

4* 

15-1841 

237194 

5t 

5-6530 

1-8183 

215 

34§ 

15-1571 

19-4497 

40§ 

5-3574 

7-5607 

274 

st 

15-6044 

23-4086 

6 

6-0540 

1-4819 

216 

6 

15-8241 

18-9393 

8 

5-9913 

7-0085 

275 

4* 

15-9820 

23-9324 

4 

6-4640 

1-9818 

217 

7 

18-7299 

19-5119 

1  1 

8-9275 

7-3982 

276 

2I§ 

17-5902 

23-6895 

25§ 

8-0528 

1-6398 

218 

5 

18-8508 

19-2715 

9 

9-0310 

7-1480 

277 

6 

i8'35I3 

24-0618 

7 

8-8352 

1-9598 

219 

3 

9-85i3 

7-8239 

278 

IS 

18-7980 

23-3089 

i8§ 

9-2358 

rigsi 

22O 

4 

10-5920 

7-0883 

279 

3* 

19-3920 

23-8594 

5 

9-8622 

1-6923 

221 

5* 

21-1675 

20-0424 

8 

11-3913 

7-7721 

280 

st 

19-9235 

24-1310 

8 

10-4100 

1-9318 

222 

3* 

i5-!393 

20-1154 

4* 

5-3782 

8-2255 

281 

2* 

20-8165 

24-1689 

5 

ii-3053 

1-9168 

223 

20§ 

15-1241 

20-7241 

3o§ 

5-4057- 

8-8354 

282 

6*    21-4091 

24-1804 

7 

11-8942 

1-8875 

2Z4 

4* 

16-2676 

19-9657 

7 

6-4983 

8-0075 

283 

4 

12-0765 

1-8970 

225 

H§ 

16-2840 

19-9845 

20§ 

6-5167 

8-0240 

284 

10      22-5023 

23-9630 

H 

12-9738 

1-6028 

226 

8 

16-5408 

20-3153 

12 

6-7942 

8-3368 

285 

35|    22-5896 

23-8271 

28§ 

13-0518 

1-4597 

77      18 

9"5 

227 

6 

16-5805 

20-3108 

9 

6-8342 

8-3303 

286 

22-6213 

23-4216 

5 

i  3-0600 

1-0565 

228 

»7f 

16-7731 

20-4598 

i8§ 

7-0350 

8-4670 

287 

22 

22-7609 

24-0225 

20§ 

13-2370 

1-6467 

77      19 

9'5 

229 

I2§ 

19-0023 

20-1590 

i8§ 

9-2395 

8-0245 

288 

IS 

22-8358 

24-3645^ 

17 

13-3298 

1-9795 

230 

25§ 

19-2805 

20-2844 

29§ 

9-5254 

8-1355 

77      13 

9'4 

289 

4 

13-5220 

i  -9508 

231 

26§ 

20-1457 

20-8606 

32§ 

10-4249 

8-6563 

77      H 

.9'5 

290 

4* 

23-5377 

23-6774 

7 

13-9848 

1-2477 

232 

5 

20-3099 

20-5097 

9 

10-5657 

8-2918 

29I 

22§ 

I4-5497 

24-4795 

H§ 

5-0683 

12-6171 

233 

4 

20-8540 

20-3937 

6 

1  1-1023 

8-1458 

292 

IO 

14-6209 

24'2543 

1  1 

5-1276 

12-3904 

*34 

7 

20-8583 

20-4235 

10 

1  1-1019 

8-1734 

Z93 

5 

5-1426 

12-5650 

235 

27§ 

21-3529 

20-9888 

32§ 

11-6383 

87048) 

8-fi 

294 

4 

5-4985 

12-0882 

236 

3i§ 

21-3621 

20-9698 

4°§ 

1  1-6451 

8-6876) 
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Plate  3610,  No.  229.     Both  images  of  this  star  fall  on  a  riseau  line.                               1>late  3623.  Nos-  3°8,  3°9,  3  ">,  3  "-.     The  images  of  these  stars  fall  near  a 
fault  in  the  film. 

i  rteeau  interval  represent*  very  nearly  5'  =  88»'9  of  R.A.  at  Dec.  +  77°,  and  96»'2  at  Dec.  +  78°. 
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Plate  3629.     1897 
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Plate  3629 

,  No.  323.     Plate  3623,  No.  363.     The  6m  images  of  these  stars  fall  on  a  r&eau  line.     The  diameters  given  are  those  of  the  3™  images. 

i  rfstau  interval  represents  very  nearly  5'  =  88*'9  of  R.A.  at  Dec.  +  77',  and  96^2  at  Dec.  +  78". 
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19-3262 

I3-II92 

5°3 

5 

22-8368 

18-1493 

455 

7 

10-2729 

25-9633 

10 

19-6272 

13-9582 

504 

1  1 

22-9668 

18-1  143 

8 

12-9580 

5-7428 

456 

76§ 

11-8927 

25-1055 

78§ 

21-3004 

I3-2055 

77      25 

7-0 

5°5 

10 

14-3980 

19-0788 

6* 

4'4756 

7-2978 

457 

7* 

5-0737 

26-2987 

9 

14-4196 

13-9569 

506 

H§ 

15-3072 

19-4013 

1  1 

5-4045 

7-5561 

507 

4 

I57°35 

19-7321 

48§ 

25-5843 

8-5322 

77      3i 

8-7 

508 

6 

17-2010 

19-5319 

44§ 

1-9608 

21-2387] 

*7  *7             T  P 

0.8 

509 

27§ 

18-4942 

19-8404 

22§ 

8-6178 

77753 

77      S2 

9'3 

44§ 

1-9655 

21-2227] 

77      '5 

O    O 

510 

5 

18-5804 

19-6619 

5'1 

6 

18-6043 

19-6633 

3* 

87171 

7'59H 

R.A.  oh  45m  to  ih  om 

512 

5'3 

6 

10 

19-5905 
21-3558 

19-3978 
19-8405 

5* 

11-4711 

7-5781 

Centre      R.A.  oh  45™  Dec.  +77°               R.A.  ih  o™  Deo.  +78° 

5H 

1  1 

21-5894 

19-3308 

8 

n-6666 

7-0528 

Plate  3629.    1897,  Sept.  12.        PLite  2205.     1894,  Sept.  i. 

5'5 

5 

21-6293 

19-8584 

m. 

516 

6 

H'55°5 

20-2712 

4* 

4-7119 

8-4749 

458 

8 

19-1139 

13-9808 

5*7 

12 

15-7128 

20-5530 

7t 

5-8921 

8-6774 

459 

10 

14-5073 

14-7760 

518 

32§ 

15-8665 

20-1650 

29§ 

6-0168  j    8-2825 

77      31 

87 

460 

8 

19-7423 

14-6235 

5i9 

10 

15-9000 

20-5199 

5 

6-0733       8-6325 

461 

i*S 

20-2299 

14-1788 

10* 

9-9616 

2-0049 

520 

7 

16-5690 

20-4310 

462 

9 

20-8400 

14-8936 

4* 

10-6146          2-6829 

521 

9 

16-5698 

20-5717 

5* 

6-7445       8-6372 

463 

5 

21-3655 

14-1769 

522 

6 

16-9503    20-9935 

464 

6 

21-3702 

14-3863 

523 

3 

17-2240 

20-8328 

465 

6     '  21-3968 

14-6053 

524 

5 

17-6808 

20-3603 

466 

10 

22-0555 

14-7985 

3* 

1  I-822O 

2-5014 

525 

4 

17-7861 

20-2455 

467 

6 

22-3875 

14-1647 

4* 

12-1081 

1-8444 

526 

5 

19-2  102 

20-9380 

468 

H 

I4'5833 

15-1550 

7 

4-3898 

3-370I 

527 

'98 

21  "0090 

20-7583 

16 

11-1845 

8-5181 

469 

178 

19-5028 

15-9643 

'9 

9-355I 

3-8379 

528 

5 

21-2447 

20'6lOI 

470 

i  Si 

19-6390 

'S'QHS 

'3 

9-4880 

37771 

529 

7 

23-2246 

20-0903 

3* 

13-3521       7-6974 

47i 

5 

20-4280 

!5'3433 

530 

5 

23-5128 

20-6310 

472 

20§ 

22-6980 

'5'5973 

18 

12-5165 

3-2532 

53' 

6 

IS-OigO 

21-3505 

473 

7 

14-4380 

16-8189 

4* 

4-358i 

5-0384 

S32 

5 

I5-4O2I        2I-87O8 

474 

7 

14-7035 

16-5449 

533 

8 

157052 

21-6849 

475 

20§ 

15-4969 

16-9350 

21 

5-4255 

5-0830 

77      30 

9'S 

534 

4 

16-6886 

21-7961 

476 

5 

18-7805 

16-7458 

535 

4 

16-9690 

21-6853 

477 

6 

i9'5'33 

16-41  10 

536 

4 

17-0258 

21-5018 

478 

4 

20-6888 

16-7332 

537 

12 

I8'5333 

21-9358 

5 

8-7980  i    9-8630 

479 

4 

20-7188 

16-7403 

538 

8 

18-8298 

21-9083 

480 

6 

21-1402 

16-3885 

539 

9* 

20-2266 

21-0303 

4* 

10-4284      8-8424 

481 

7 

21-7480 

16-4568 

54° 

4 

21-5038  |  21-3756 

482 

26§ 

23-1  1  10 

"6-1375 

!9 

12-9683 

3-7608 

541 

'78 

21-5264    21-1180 

8t 

11-7286      8-8434 

i  rtstau  interval  represents  Tery  nearly  5'  =  888-9  of  Pi.  A.  at  Dec.  +  77°,  and  96^2  at  Dec.  +  78°. 
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y- 
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y- 
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No. 

Mag. 

R.A.  oh  45m  to  ih  om  —  contd. 

R.A.  ih  om  to  ih  15™  —  contd. 

Centre       R.A.  oh  45m  Dec.  +  77°               R.A.  ih  om  Dec.  +  78' 

Centre        R.A.  ih  ism  Dec.  +77°                 R.A.  ih  o™  Dec.  +78* 

Plate  3629.      1897,  Sept.  12.        Plate  2205.      1894,  Sept.  i. 

Plate  3634.     1897,  Sept.  18.          Plate  2205.     1894,  Sept.  i. 

m. 

m. 

542 

6      21-5817 

21-3755 

3* 

11-8016 

9-0932 

587 

7 

6-3576 

14-8324 

543 

23§     227373 

21-6518 

1  1 

12-9743 

9-2885 

588 

1  1 

6-8758 

14-3606 

4* 

16-8705   :    2-1086 

544 

10       23-0743 

21-0923 

5t 

13-2724 

8-7088 

589 

5 

77"3 

14-9292 

545 

i8§     23-3235 

21-8373 

1  1 

13-5707 

9-4338 

59° 

4 

10-5493 

14-2097 

546 

9      14-1689 

22-6360 

4 

4-4968 

10-8636 

591 

4 

1  1-9469 

I4-6345 

547 

14      14-2405 

22-7655 

6 

4-5726 

10-9858 

592 

12-0243 

14-5469 

IOI§ 

22"OOI2 

2-5971 

76      4° 

6-4 

548 

4       14-6045 

22-1790 

593 

22§ 

13-481  1 

14-4621 

n* 

23-4576 

2-601  1 

549 

i4§     15-9468 

22-5867 

9 

6-2641 

10-6890 

594 

7 

4-5508 

15-8722 

4* 

14-4600 

3-4860 

55° 

6       16-4406 

22-7042 

595 

7 

4-8279 

15-0634 

4* 

14-7811 

2-6925 

551 

9       18-8160 

22-7268 

5* 

9-1361 

10-6319 

596 

13 

5-I3I7 

15-6689 

4t 

I5-0504 

3-3128 

552 

5       19-1275 

22-5824 

597 

5 

5-4564 

15-7490 

553 

20§     19-5770 

22-4184 

1  1 

9-8728 

10-2732 

598 

4 

5-8167 

IS'4391 

554 

283     20-0303 

22-8124 

23§ 

10-3539 

10-6342 

599 

4 

6-3981 

I5-2735 

555 

9      20-3372 

22-IOI6 

600 

6 

7-I7I3 

15-0511 

2* 

I7-I26l 

2-8149 

556 

5       21-6367 

22-3452 

60  1 

4 

8-0893 

15-3406 

557 

13       22-4176 

22-2O9I 

6* 

12-6946 

9-8689 

602 

15 

10-6649 

15-6110 

7t 

20-5817 

3-5822 

558 

8       22-8963 

22-6338 

603 

24§ 

12-4349 

15-4178 

'3 

22-3577 

3-4903 

76        41 

9'5 

559 

13       15-2033 

23-1313 

7 

5-5623 

11-2857 

604 

4-4020 

16-0308 

6i§ 

14-3023      3-6329 

76      33 

8-1 

560 

4       J  5>443 

23-4363 

605 

8 

4-7702 

16-0803 

3* 

14-6714      3-6997 

561 

4       16-7273 

23-5993 

606 

6 

16-4747 

3* 

15-1121  i    4-1245 

562 

563 

14       16-7490 

20§        17-1320 

2.r8378 
23-0268 

6t 

12 

7-1526 
7-4768 

11-8829 
11-0475 

607 
608 

28§ 

6-8749 
6-9080 

16-5982 
16-9190 

27 
24 

167384 
16-7509 

4'34I7\ 
4-6661] 

76      36 

9'3 

564 

ig§ 

17-9560 

23-3300 

II 

8-3205 

11-2937 

609 

5 

7-8703 

16-7628 

565 

l6§ 

17-9700 

23-3255 

7 

8-333° 

11-2882 

610 

4 

8-8338 

16-2401 

566 

5 

18-5159 

23-0745 

611 

7 

10-4282     16-3623 

567 

16 

18-8800 

23-6428 

6 

9-2628 

"•5423 

612 

12 

11-5766 

16-5746 

6t 

21-4354 

4-5938 

568 

i7§ 

18-8808 

23-4808 

10 

9-2530 

1  1-3802 

613 

4 

11-6514 

167540 

569 

16 

19-0980 

23-4652 

5 

9-4673 

11-3515 

614 

4 

11-7508 

16-4704 

57° 

49§ 

20-4568 

23-5845 

46§ 

10-8363 

11-3849 

77      34 

8-3 

615 

21 

4-4874 

17-2911 

16 

14-3140 

4-8939 

4 

20-5418    23-0565 

616 

7 

5-2485 

177186 

4* 

15-0496 

5-3606 

572 

8 

22-2075  :  23-9353 

3* 

12-6031 

1  1-6049 

617 

2I§ 

5-3169 

I7-3449 

13 

15-1379 

4-9983 

573 

46§ 

23-2477   23-9268 

36§ 

13-6388 

11-5243 

77      35 

8-5 

618 

4 

5-4951 

17-5791 

574 

9 

23-5958   23-1535 

619 

4 

6-31  16 

17-3803 

575 

4 

16-3648   24-4160 

620 

ii 

6-3594 

17-3081 

8 

16-1812 

5-0218 

576 

6 

18-9183   24-6531 

621 

8 

7-0430     17-9492 

577 

•9 

20-0680    24-1522 

9 

10-4849 

11-9685 

622 

66§ 

7-5821     17-8384 

6o§ 

17-3725 

5-6223 

77      41 

8-3 

578 

5 

20-5855     247783 

3* 

11-0441 

12-5574 

623 

5 

8-1023     17-6135 

579 

4 

21-1160    24-9518 

624 

4 

8-1308     17-2414 

580 

5 

'4-1557    25-4254 

3* 

4-6746 

13-6411 

625 

15 

8-3491  ;  '7-3855 

5 

18-1633 

5-2152 

581 

ii 

19-6768    25-7571 

8 

10-2040 

13-5982 

626 

10-1312     17-2703 

58§ 

19-9508 

5-2068 

77      45 

8-4 

582 

5 

20-0638     25-5304 

627 

4 

10-2637 

17-6361 

4* 

20-0611  j    5-5822 

583 

6 

20-6640     25-5656 

628 

9 

117877 

I7-5873 

5* 

21-5873 

5-6161 

. 

584 

8 

22-9373    25-4128 

4* 

13-4349 

13-0289 

629 

24§ 

I3-8599 

17-1825 

18 

23-6789 

5-3377 

630 

4"7°47 

18-0320 

•4 

14-4880 

5-649I 

7°§ 

7-0731 

1-2439 

76      28 

8-0 

631 

H 

5-6951 

18-7692 

7 

!5'4325 

6-4419 

6i§ 

8-2579 

1-1433 

76      30 

8-8 

632 

4 

5-7813 

18-9192 

9°§ 

3-2786 

7-2361 

77      27 

6-7 

633 

4 

7-2838 

18-4891 

4i§ 

3-9653 

I2'5543 

77      28 

8-5 

634 

20§ 

7-9087 

18-0025 

H 

17-6883 

5-8057 

7Z§ 

2-3962 

13-4846 

77      25 

7-0 

635 

3 

8-0890 

18-8131 

56§ 

24-4520 

16-0993 

76      33 

8-1 

636 

26§ 

9-2783 

18-6266 

21 

19-0180 

6-5092 

47§ 

25-3806     19-4093 

77      38 

8-1 

637 

4 

10-0858 

18-7223 

638 

19 

12-7290 

18-3360 

I  I 

22-4813 

6-4215 

639 

4 

1  3  57°4 

18-6090 

R.A.  ih  om  to  ih  i5m 

640 

57448 

19-1969 

34§ 

15-4572 

6-8701 

77      38 

8-1 
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641 

15* 

6-2680 

19-0301 

6 

15-9890 

67331 
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642 

24§ 

6-4906 

19-7688 

18 

_  £ 

16-1685      7-4846 

T7             JO 

9>r 

m. 

643 

36§ 

7-2721 

19-1257 

2O 

1  0*0805          0"oQO4. 

77      4° 

5 

585 

23§ 

4-8435 

14-8477 

16 

H-8I35 

2-4759 

• 

644 

9 

7-5381 

19-2663 

586 

5 

5-1185 

H7957 

645 

4 

774*7 

19-1382 

i  reteau  interral  represents  Tery  nearly  5'  =  8g«-9  of  R.A.  at  Dec.  +  -7C;  and  96'-2  at  Dee.  +  78°. 
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Plate  3634.     1897,  Sept.  18.          I'late  3689.     1897,001.26. 

in. 

O 

m. 

646 

i 

7-8826 

19-6710 

4* 

17-5626 

7-4725 

695 

ii 

14-2029     14-7110 

6 

4-0363 

2-9658 

647 

2I§ 

8-2235 

19-0686 

1  1 

17-9403 

6-8884 

696 

5 

15-4550  1  14-9177 

648 

20§ 

8-6996 

19-9288 

10 

18-3651 

7-7756 

697 

26§ 

187284 

14-3179 

248 

8-5264 

2-2845 

649 

6 

9-5167 

I9-5330 

4 

19-2036 

7-4287 

698 

7 

21-5013 

14-7261 

4* 

1  1-3184 

2'5'3' 

650 

5 

10-2658 

19-2733 

699 

>5 

22-9195 

14-1723 

IO 

12-7008 

1-8703 

65I 

7 

10-2693 

I9-4935 

3* 

19-9586 

7H337 

700 

12 

14-4474 

I5-3430 

IO 

4-3203 

3-5808 

652 

23§ 

11-4508 

19-0514 

18 

21-1627 

7^0630 

77      47 

9'5 

701 

20§ 

15-723' 

15-6297 

'7 

5-6109 

3V843 

653 

8 

12-4635 

19-0395 

4* 

22-1763 

7-1085 

702 

7  IS 

15-9507 

I5-9438 

7'§ 

5-8578 

4-0846 

76       42 

8-0 

654 

12 

6-1378 

20-9325 

5* 

15-7471 

8-6239 

7°3 

20§ 

18-1751 

15-1022 

'4 

8-0255 

3-1021 

655 

38§ 

6-2065 

20-3674 

3' 

15-8494 

8-0657 

77      39 

9'5 

704 

8 

19-2636 

15-0895 

5* 

9-1094 

3-0204 

656 

8 

8-9865 

20-9803 

5* 

18-5876 

«-8393 

705 

6 

'9'8'53 

15-5279 

6 

9-6884 

3-4204 

6S7 

6 

9-8035 

20-3552 

4* 

'9-4531 

8-2663 

706 

4 

21-6300 

'57943 

658 

10 

1  1-8712 

20-8597 

4:': 

21-4746 

8-8919 

707 

62§ 

21-7483 

15-3164 

59§ 

1  1-6032 

3-0875 

76      49 

8-6 

659 

I7§ 

11-9287 

20-6148 

12 

21-5490 

8-6488 

708 

10 

22-5134 

15-8802 

7 

12-4068 

3-6020 

660 

5 

13-2320 

20-8972 

709 

5 

14-2110 

16-2443 

66  1 

13 

13-3186 

207419 

6 

22-9280 

8-8604 

710 

32§ 

19-7677 

16-5907 

26§ 

9-7095 

4-4860 

76      46 

9'5 

662 

8 

13-5806 

20-6608 

711 

1  1 

21-9928 

16-0898 

12 

11-8995 

3-8458 

663 

29§ 

13-9525 

20-0048 

3' 

73-6050 

8-1605 

712 

6 

22-0715 

16-7526 

4* 

12-0199 

4-5011 

664 

i3 

47855 

21-3796 

5 

14-3719 

8-9935 

713 

6* 

22-6105 

16-4786 

4* 

12-5419 

4-1880 

665 

42§ 

5-3290 

21-1395 

39$ 

14-9286 

8-7850 

77      37 

9-2 

7H 

6 

24-0398 

16-2017 

5t 

13-9469 

3-8244 

666 

10 

6-3094 

21-6020 

4* 

15-8801 

9-3083 

715 

4 

14-5180 

17-4661 

667 

4 

7-4828 

21-6236 

7,6 

5 

14-6402 

17-6007 

5 

4-6576 

5-8210 

668 

6 

5-6078 

22-5465 

2* 

15-1221 

10-2061 

717 

12 

15-1308 

17-8932 

1   I 

5-1625 

6-0818 

669 

18 

5-6710 

22-4418 

6 

15-1928 

10-1055 

7I8 

2I§ 

18-8285 

17-2141 

2'§ 

8-8113 

5-1688 

670 

10 

8-3117 

22-0405 

4 

17-8523 

9-8604 

7I9 

7 

20-7126 

17-4404 

7 

10-7056 

5-2729 

671 

'4 

8-4628 

22-9220 

4* 

I7-953' 

10-7531 

720 

2I§ 

2I-4173 

17-3980 

'9§ 

11-4073 

5-i853 

672 

2I§ 

13-2882 

22-8395 

9 

"'7733 

10-9505 

721 

5 

22-1998 

17-0963 

4 

12   1705 

4-8335 

673 

13 

I3-4747 

22*1089 

722 

6* 

16-2420 

18-9341 

4* 

6-3400 

7-0503 

674 

5 

13-6496 

22-2394 

7*3 

9 

16-9387 

18-2710 

5* 

6-9959 

6-3429 

675 

35§ 

5-2858 

23-5868 

21 

'4-7398 

1  1-2256 

724 

13 

19-8949 

18-0088 

1  1 

9  9268 

5-8923 

676 

17 

6-2998 

23-2695 

(5*) 

15-7702 

10-9701 

725 

15 

20-7549 

I8-5532 

1  1 

10-8207 

6-3833 

677 

4 

7-6496 

23-8194 

726 

17 

20-9938 

18-0090 

16 

1  1-0233 

5-8237 

678 

7 

.8-8289 

^3-3383 

3* 

18-2931 

1  1-1832 

727 

16 

23-3569 

18-4286 

10 

13-4087 

6-0903 

679 

9 

9-0942 

23-0365 

4* 

18-5764 

10-8994 

728 

'5 

i4-3483 

19-0475 

16 

4-4581 

7-2862 

680 

35§ 

9'5883 

23-6708 

26 

190315 

11-5649 

77      43 

9-3 

729 

6* 

14-9920 

19-1951 

4 

5-1098 

7'39'4 

68  1 

6 

12-9175 

23>736 

73° 

«5§ 

15-6728 

19-1894 

'5 

57883 

7-3422 

682 

24§ 

13-4929 

23'34l8 

'9 

22-9495 

11-4655 

73i 

'3 

16-9293 

19-6726 

9 

7-0720 

7-7425 

683 

22§ 

I3-8734 

23-8395 

16 

23-2983 

1  1-9840 

77      48 

9'5 

732 

6 

20-6909 

19-8159 

684 

9 

4-8007 

24-7187 

3* 

14-1911 

12-3267 

733 

26§ 

21-5836 

i9'4745 

20§ 

11-7046 

7-2487 

685 

35§ 

6-1579 

24-1787 

22 

15-5772 

11-8680 

734 

26§ 

22-5354 

19-0458 

'9§ 

12-6282 

6-7588 

686 

22 

6-6192 

H'34°' 

'3 

16-0270 

1  2-0570 

735 

20 

23-0498 

19-4932 

'58 

13-1695 

7-1739 

687 

34§ 

8-7374 

24-3291 

22 

18-1435 

12-1721 

77      42 

9'3 

736 

15 

23-5889 

19-9850 

I  2 

i374°3 

7-6303 

688 

43§ 

10-0873 

24-87X4 

3°§ 

'9'4573 

1  2-7990 

77      44 

9-0 

737 

24§ 

23-8852 

19-3536 

16 

13-9940 

6-9820 

689 

5 

10-2784 

24-3025 

738 

8 

14-8166 

20-5017 

6 

5-0163 

8-7069 

690 

18 

13-5239 

24-2301 

6 

22-9268 

12-3543 

739 

4°§ 

17-2415 

20-6003 

37§ 

7-4438 

8-6507 

77      52 

9'5 

691 

S'§ 

5-2992 

25-0551 

3'§ 

14-6689 

12-6919 

77      3<5 

9"  3 

74° 

12 

18-0533 

20-1578 

9 

8-2273 

8-1546 

692 

5 

6-1198 

25-5878 

2* 

'5-4523 

13-2708 

741 

4* 

20-7605 

20-6781 

3* 

10-9649 

8-5001 

693 

4 

11-6117 

25-9315 

742 

"I 

20-8229 

20-7500 

'6§ 

1  1-0280 

8-5694 

694 

4* 

67017 

26-0706 

4* 

16-01  16 

13-7865 

743 

5 

21-9798 

20-0908 

4* 

12-1399 

7-8379 

744 

i8§ 

22    1514 

20-5302 

I  2 

'2-3394 

8-2660 

89§ 

25-8419 

4-2251 

76      42 

8-0 

745 

33§ 

14-1613 

21-1505 

28§ 

4-4054 

9-3953 

77      5° 

9'5 

7'§ 

1-3959 

23-9750 

77      34 

8-3 

746 

12 

H'3497 

21-9035 

9 

4'64'3 

10-1350 

44§ 

4-2039 

*3-9475 

77      35 

8'5 

747 

20§ 

14-641  I 

2I-IO2I 

20§ 

4-8813 

9-3178 

748 

6 

15-0910    |  21-7606 

4* 

5-37'9 

9-9449 

749 

2  I  8 

16-6229 

21-3076 

'9§ 

6-8715 

9-3940 

750 

26§ 

16-6383 

2I-2208 

28§ 

6-8816 

9-3069 

77      5' 

9'5 

751 

24§ 

16-9650 

21-0765 

2'§ 

7-1976 

9-1428 

752 

5 

I7-I590 

21-5778 

5* 

7-4254 

9-6249 

753 

IO 

18-8837 

21-9960 

7 

9-1730 

9-9362 

Plate  2205.     No.  676.  The  6m  image  tails  on  a  reseau  Hue.     The  diameter 

given  is  that  of  the  3™  ima^c. 

i  r&tau.  interval  represents  very  nearly  5'  =  883'g  of  R.A.  at  Dec.  +  77*,  and  g6"z  at  Dec.  +  78°. 
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ZONE     +     77' 


B.  D. 

i 

B.D. 

No. 

Dlam. 

X. 

y- 

liiam. 

X. 

y. 

Xo. 

Diani. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

V- 

No. 

Mag. 

56. 

llag. 

R.A.  ih  i5m  to  ih  30™  —  contd. 

R.A.  ih  30m  to  ih  45m  —  contd. 

Centre       R.A.  ih  15'"  Dec.  +  77°                R.A.  ih  30™  Dec.  +78* 

Centre      R.A.  i>»  45"  Dec.  +  77°              R.  A.  ih  3om  Dec,  +  78' 

Plate  3634.     1897,  Sept.  18.        Plate  3689.     1897,  Oct.  26. 

Plate  5801.     1901,  Oct.  18.          Plate  3689.     1897,  Oct  26. 

Q 

m. 

0 

m. 

754 

13 

20-5612 

21-2076 

12 

10-7949 

9-0448 

802 

18 

10-8195    20-3789 

13 

20-4142 

8-5202 

755 

22-1260 

21-7300 

46§ 

12-3896 

9-4640 

77      55 

9'I 

803 

8 

11-5571  i  20-6708 

6 

21-1288 

8-8593 

756 

55§ 

23-2350 

21-9220 

43§ 

13-5088 

9'5857 

77      56 

9'2 

804 

33§ 

5-2890  '  21-0285 

28§ 

'4'8535 

8-8058 

77      57 

9-0 

757 

20 

23-3080 

21-5887 

13 

13-5620      9*2473 

805 

9* 

6-0003  '  21-4690 

6 

15-534.0 

9-2899 

758 

5 

14-2748 

22-4941 

4 

4-6065 

10-7262 

806 

8 

87855 

21-0821 

6* 

18-3385 

9-0883 

759 

24§ 

15-7179 

22-2278 

23§ 

6-0275 

10-3700 

807 

4* 

10  21  18 

21-5878 

4* 

197267 

9-6861 

760 

«9 

14-2005 

23-4904 

16 

4-5924 

1  1-7290 

808 

5 

1  1-0205 

21-6082 

4* 

20-5360 

97593 

76, 

ii 

18-8830 

23-4808 

7 

9-2695 

11-4228 

809 

4 

11-9009 

21-3237 

4 

21-4322 

9'5332 

762 

5 

19-31  82 

23-0535 

810 

27 

4-754° 

22-9042 

18 

14-1952 

10-6413 

763 

10 

22-2070 

23-8215 

7 

12-6054 

n'5473 

811 

21 

6-1895 

22-5210 

'3 

15-6525 

10-3528 

764 

21          22-6419 

23-1286 

1  1 

12-9985 

10-8276 

812 

22 

8-0243 

22  3287 

20 

17-4971 

10-2804 

765 

22§ 

17-4543 

24-8883 

'9§ 

7'93°5 

12-9143 

8'3 

3 

10-3994 

22-75IO 

4* 

19-8380 

10-8567 

766 

4 

12-5375 

12-0610 

814 

6 

11-1635 

22-1693 

5* 

20-6383 

10-3267 

767 

8 

'4-5639 

25-4855 

5-0827 

13-6984 

8'5 

T 

12-6740 

22-5154 

5 

22-1247 

107716 

768 

H 

17-8198 

25-8275 

9 

8-3560 

13-8280 

816 

4'.- 

13-0095 

22-0568 

47§ 

22-4877 

10-3407 

77      63 

9-I 

769 

18-6963 

25-43/8 

9-2079 

13-3842 

77      53 

9'4 

817 

87§ 

13-9110 

22-4077 

87§ 

23-3664 

10-7504 

77      65 

o*  C 

770 

IO 

21-9495 

25-0986 

4       12-4328 

12-8366 

818 

17 

975'5 

23-5589 

'4 

19-1410 

1  1-6230 

gin 

4.6S 

1O'8O34. 

23-i  CAQ 

4.6S 

2O"2OQQ 

11-3011 

77      62 

Q*  I 

97§ 

1-8499 

2-9417 

76      40 

6-4 

01  7 
820 

4 

iw  *"*JT      -  j  -  JT? 

13-0248  .23-4843 

4* 

77 
22^095 

Jj 

117645 

/  / 

52§ 

26-9207 

16-6644 

76      55 

8-8 

821 

26 

7-9198  :  24-4220 

18 

I7-2547 

12-3639 

1  14§ 

24-8432 

19-9697 

77      58 

6-5 

822 

8 

1  1-6486  |  24-2357 

4 

20^858 

12-4241 

34§ 

24-6232 

21-2286 

77      57 

9-0 

823 

7 

12-0290  ;  24-8122 

4* 

2r3275 

13-0232 

824 

4 

12-9835  !  24-8057 

3* 

22-283O 

^    S 

13-0824 

XX£ 

825 

4 

13-2^88    24-3744 

4* 

22-5663 

12-6662 

R.A.  ih  30™  to  ih  45m 

826 

137097 

247784 

37§ 

23-0093 

13-1016) 

77       64. 

Q'O 

Centre      R.A.  ih  45™  Dec.  +  77°                R.A.  ih  30™  Dec.  +  78° 

827 

4°§ 

13-8982 

247081 

39§ 

23-2OI5 

13-0436; 

/  / 

7 

Plate  5801      1901 

,  Oct.  1  8.           Plate  3689.     1897,001.26. 

828 

5 

6-8048 

25-6794 

5* 

I6-0549 

13-5474 

829 

6 

6-9328 

25^320 

5* 

I6-I7O3 

13-8051 

m 

77' 
772 

773 

4 

12 

6 

5-6005 

12-4738 

6-7670 

14-1700 
14-6736 

15-0808 

4*     15-6155       1-9772 
9*    22-4408      2-9347 

830 
83I 
832 

12 

4* 
7 

8-4399 
9-2238 
1  1-3802 

25-3002 
25-7I58 
25-I332 

6 

4 
6 

I77I59 
18-4690 
20-6605 

13-2742 
137381 

13-3033 

774 
775 

4 

7-7793 
9-2448 

I5-52I3 

15-8608 

23§   ;  17-7014      3-4731 
4*     19-1410       3-9092 

76      56 

9*4 

833 

8J4 

'7 
10 

12-9347 
137893 

25-0639 
25-28O2 

(8*)   22-2146 
7       23-0531 

13-3348 
13-6059 

776 
777 

4 
6 

io'i  105 
1  1-3004 

15-1508 
'5'3573 

4* 
5* 

20-0490      3-2509 
21-2251       3-5425 

72§ 

25-2287 

7-6325 

77      67 

-f              .  rt 

8-5 
8f 

778 

45g 

12-1375 

15-9178 

22-0228 

4-1559 

76      59 

•^  5 

6oii 

1-6696 

<5-5379 

76      49 

"0 

779 

'4 

4-8900 

16-8434 

12 

14-7311 

4-601  1 

780 

4 

5-0160 

16-5863 

4* 

14-8769 

4-3563 

. 

781 

4*>S 

6-9733 

16-2077 

45§ 

16-8514      4-1036 

76      55 

8-8 

R.A.  i    45m  to  2n  om 

782 

4 

9-7608 

16-3^52 

.* 

19-6196      4-4670 

Centre       R.A.  ih  +5m  Dec.  +  77'               R-A.  2h  om  Dec.  +  78° 

783 

'3 

8-0690 

17-1805 

7 

17-8814      5-1468 

Plate  5801.     1901,  Oct.  18.         Plate  3670.     1897,  Oct  20. 

784 

20§ 

8-0915 

17-5227 

17 

17-8814 

5-4903 

0 

m. 

785 

5 

12-0990 

17-8356 

4* 

21-8563 

6-0669 

835 

6 

15-0218 

14-9848 

786 

5 

12-6399 

17-2703 

4* 

22-4366 

5-5375 

836 

6 

15-9503 

'4-7378 

4* 

57970           3-0225 

787 

7 

12-6685 

17-4638 

6* 

22-4537  ''    5-73o6 

837 

46§ 

21-7695 

14-2841 

37§ 

1I-5739           2-2076 

76     66 

8-9 

788 

27§ 

6-4886 

18-6873 

26§ 

16-2039 

6-5470 

838 

'9 

14-2587 

15-8462 

9 

4-1754           4-2305 

789 

4 

7-5573 

18-1288 

4* 

17-3055 

6-0573 

839 

5 

14-3656 

157905 

S                                          £  £ 

79° 

4 

8-3324 

18-7899 

4* 

18-0374 

6-7683 

840 

26§ 

15-1029 

15-0321 

18 

4-9670   ;     3-3664 

791 

1  1-6639 

18-2599 

37§ 

21-3970 

6-4611 

841 

12 

16-6691 

1  5-2410 

5 

6-5410        3-4774 

792 

5 

13-9023 

18-9202 

5* 

23-5873 

7-2682 

842 

55§ 

16-9085 

15-2887 

4i§ 

67838        3-5087 

76      61 

9"' 

793 

13 

4-5829 

19-0148 

IO 

14-2820 

6-7481 

843 

4 

17-143° 

15-8632 

794 

H 

4-9330 

19-0135 

IO 

14-6309 

6-7698 

844 

5 

18-1136 

15-5586 

795 

7 

5-2765 

19-6618 

4* 

14-9314 

7-4392 

8^5 

8 

18-6204 

15-0165 

796 

I04§ 

5'34i6 

197501 

i°4§ 

14-9925 

7-5324 

77      58 

6-5 

846 

3 

19-0218 

'57945 

797 

49§ 

9-6894 

19-9983 

44§ 

I9-3775 

7-0672 

77      61 

8-2 

847 

26§ 

19-6495 

15-1468 

18 

9-5114 

3-1983 

798 

3* 

46701 

20-4243 

4* 

14-2779 

8-1630 

848 

ii 

2  I  '6407 

1  5*2447 

5* 

11-5051 

3''737 

799 

12 

4-8700 

20-9460 

5 

14-4411 

8-6944 

849 

4 

21-6523 

15-2530 

800 

12* 

4-9188 

20-0361 

5 

H'5495 

7-7889 

850 

'3 

22-0870 

1  5-8379 

6 

11-9850 

37386 

801 

7 

10-7686 

20-3877 

6 

20-3619 

8-5231 

851 

5 

22-8515 

I5-2774 

No.  791.     This  appears  to  be  a  double  star.     The  components  are  not  separable                     Plate  3689.     No.  833.  The  6m  ima<;<-  coincides  with  a  fault  in  the  film.     The 

and  are  measured  as  one  mass.                                                                                             diameter  given  is  that  01  tlie  3""  image. 

i  r/lscau  interval  represents  very  neanly  5'  =  88S'9  of  Ii.  A.  at  Dec.  +  77°,  and  96'-!  ;vt  Dec.  +  78°. 

446 


GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE  +  77° 


B.  D. 

B.D. 

No. 

Dlani. 

PI 

y- 

Dlam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diana. 

X. 

y- 

x,                     y. 

No. 

ilag. 

R.A.  ih  45m  to  2h  om  —  contd. 

R.A.  2h  om  to  2h  i5m  —  contd. 

Centre        R.A.  ih  45"  Dec.  +  77°               R.A.  zh  om  Dec.  +  78° 

Centre       R.A.  2h  15™  Dec.  +  77°               R.A.  z*  o">  Dec.  +  78° 

Plate  5801.     1901,  Oct.  18.         Plate  3670.    1897,  Oct.  20. 

Plate  3756.     1897,  Dec.  9.         Plate  3670.     1897,  Oct.  20. 

e                    m. 

o 

m. 

852 

45§ 

24-0498     15-4546 

3°§ 

13-9206 

3-2354 

76        69         9-3 

899 

9        4-8807 

14-3978 

853 

3 

14-1491     16-0473 

900 

12            5-5381 

14-5760 

5 

15-4540 

2-3524 

854 

19 

16-6661     16-5754 

12 

6-6226 

4-8077 

901 

5     ,    5-8259 

14-5171 

855 

4 

19-5787     16-3148 

3* 

9-5098 

4-3679 

902 

9     !    7-8190 

14-4352 

856 

27§ 

22-2829     16-2540 

15 

12-2069 

4-142I 

9°3 

4        9-8508 

14-8135 

857 

7 

23-1838 

16-9783 

4 

13-1  520 

4-8071 

9C4 

5       10-1322 

H-6797 

858 

ii 

16-9705 

17-8376 

905 

5 

10-1647 

14-5761 

859 

24§ 

19-1214 

17-2704 

i9§ 

9-1158 

5'35°4 

77      71 

9'5 

906 

10 

10-2201 

14-0588 

860 

3°§ 

20-4890 

17-1285 

19 

10-4705 

5-1231 

907 

'9 

10-4223 

14-3581 

12 

20-3449 

2-4455 

86  1 

15 

22-3576 

17-0806 

6 

12-3304 

4-9620 

908 

7 

5-1593 

15-0658 

862 

10 

22-7982 

I7-8445 

5 

12-8209 

5-6950 

909 

4 

5-2406 

I5-9458 

863 

24§ 

15-4204 

18-6968 

18 

5-5109 

7-0015 

77      66 

9*1 

910 

21§ 

6-4091 

15-0390 

J9§ 

16-2930 

2-8690 

76    71 

9'5 

864 

22§ 

15-5301 

18-7221 

13 

5-6214 

7-0215 

9U 

15 

6-4803 

15-0240 

9 

16-3664 

2-8571 

865 

5 

15-5390 

18-6749 

912 

4     !    7-2647     15-9032 

866 

4 

14-4601 

19-8080 

2* 

4-6216 

8-1721 

913 

5       ;  13-2088 

I5-4755 

867 

5 

14-9915 

19-401  3 

914 

18       13-5028 

15-9693 

7* 

23-3150 

4-2498 

868 

62§ 

15-5631 

19-1766 

4'§ 

5-6815 

7H742 

77      67 

8-5 

9'5 

4 

13-7266 

15-4302 

869 

4 

17-0613 

19-4138 

916 

4 

7-8332 

16-1729 

870 

9 

18-3128 

19-2674 

4 

8-4315 

7-3948 

917 

29$ 

8-8278 

16-9825 

27§ 

18-5846 

4-9606 

77      77 

9'4 

871 

28§ 

18-4617 

19-6532 

i8§ 

8-6035 

7-7677 

918 

5    :   9-5907 

16-4067 

872 

14 

18-5382 

19-3822 

5 

8-6623 

7H957 

919 

5    :  12-4470 

16-0635 

873 

98§ 

19-1865 

19-2280 

79§ 

9-3015 

7-3021 

77      73 

6-3 

920 

6 

5-8156 

17-8738 

874 

5 

20-8028 

19-6090 

2* 

10-9369 

7-5792 

921 

1  1 

8-3285 

17-5189 

7 

18-0510 

5-4666 

875 

4 

15-2150 

20-3380 

922 

48§ 

I7-4595 

43§ 

19-0540 

5-4697 

77      78 

79 

876 

12 

16-4357 

20-6558 

5 

6-6442 

8-8937 

923 

4 

10-4393 

17-5030 

877 

25§ 

18-3840 

20-8264 

'7 

8-5999 

8-9457 

77      69 

9  '4 

924 

3 

IO-8I32 

I7-3935 

878 

4 

20-3036 

20-5942 

925 

6 

12-3166 

17-2738 

879 

15 

147232 

21-8012 

6 

5-0063 

10-1483 

926 

i8§ 

6-9465 

18-8545 

12 

16-5872 

6-7095 

880 

9 

'7-3597 

21-5890 

3 

7-6242 

9-7699 

927 

9 

6-9668 

18-7326 

5*    16-6138 

6-5890 

88  1 

6 

17-3712 

21-8362 

3* 

7-6504 

lO'OIOI 

928 

4 

7-0803 

18-5208 

882 

18- 

19-7024 

21-7847 

7 

9-9753 

9-8186 

929 

5 

7-4956 

18-9833 

4*     17-1270 

6-8710 

883 

4 

22-1088 

21-1684 

3* 

12-3384 

9-0572 

930 

7-7H3 

18-301  1 

2I§ 

17-3864 

6-2068 

884 

4 

19-1508 

22-8727 

2* 

9'49°3 

10-9381 

931 

5 

8-3683 

18-5753 

885 

24§ 

20-5413 

22-5182 

I  I 

10-8579 

10-4992 

932 

3 

9-8083 

18-7923 

886 

25§ 

16-2511 

23-7693 

16 

6-6533 

12-0158 

77      68 

9  i 

933 

15 

10-0528 

18-5503 

9 

19-7095 

6-6052 

887 

58§ 

19-0000 

23-0487 

39§ 

9-3520 

1  1-1266 

77      72 

8'8 

934 

4 

10-0778 

18-5848 

888 

13 

21-8422 

2  3  74°  5 

3 

12-2325 

1  1-6401 

935 

12-IOIO 

18-4602 

'5 

217573 

6-6458 

889 

10 

14-7624 

24'135° 

4 

5-1909 

12-4688 

936 

6* 

5-8470 

19-0357 

4*     I5-4783 

6-8186 

890 

7* 

22-7279 

24-0316 

3 

'3-I3H 

11-8772 

937 

55§ 

19-4570 

48§     16-0298 

7-2784 

77      76 

87 

891 

'5 

22-9130 

24-1263 

8 

13-3244 

11-9575 

938 

7-2313 

19-1310 

14     ;  16-8540 

7-0038 

892 

12 

14-1721 

25-1459 

5 

4-6633 

"3-5184 

939 

6 

8-4672 

19-1303 

3* 

18-0860 

7-0812 

893 

6 

16-6285 

25^359 

94° 

7 

10-2494 

19-1480 

3 

19-8630 

7-2122 

894 

20 

17-1693 

25-7474 

9 

7-6915 

'3-9325 

941 

5 

107510 

19-6846 

895 

16 

18-9820 

25-2893 

7 

9-4720 

13-3624 

942 

6 

12-7320 

19-8063 

896 

38§ 

19-8556 

25-9177 

'9 

10-3841 

13-9360 

77      74 

9-2 

943 

16 

4-6322 

20-3995 

8 

I4-1793 

8-1042 

77      75 

9'5 

944 

ii 

4-9045 

20-2224 

5 

14-4613 

7-9463 

33 

2-0618 

4-4357 

76      59 

8-5 

945 

12 

20-6552 

6 

17-8982 

8-5972 

65§ 

4-2341 

10-8019 

77      65 

6-5 

946 

10 

9-5881 

20-1316 

5 

19-1425 

8-1523 

22§ 

4-1807 

13-1799' 

, 

9°f~l 

947 

4 

IO-2O5I 

20-4951 

22§ 

4-365I 

13-0981 

77      "4 

0 

948 

4 

"•5°43 

20-5759 

74§ 

25-9042 

19-6218 

77      76 

8-7 

949 

5 

11-5848 

20-8880 

950 

6 

8-1325 

21-0280 

3* 

17-6310 

8-9501 

95i 

5 

8-6972 

21-4847 

R.A.   2h  Om  to  2h   I5m 

952 

7 

9-1588 

21-8023 

Centre        R.A.  2h  15™  Dec.  +  77°                R.  A.  2h  o™  Dec.  +78° 

953 

13 

10-2420 

21-8223 

7 

19-6880 

9-8823 

Plate  3756.    1897,  Dec.  9.          Plate  3670.     1897   O-'-t.  20. 

954 

15 

9-2103 

22-2472 

9 

18-6299 

10-2412 

m. 

955 

6 

11-2997 

22-6250 

4* 

20-6917 

10-7486 

897 

5 

4-3306 

14-7406 

956 

33§ 

1  1-5604 

22-8174 

27§ 

20-9385 

10-9603 

77      80 

9'3 

898 

9 

4-4183 

H-5759 

4* 

14-3350 

2-2786 

957 

5 

11-6719 

22-5330 

~                                                                                        »                                                                                                                                '  -  -                               •"  '" 

I  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  S8»'9  of  R.A.  at  Dec.  +  77°,  and  qfa'z  at  Dec.  +  78°. 
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B.D. 

TC** 

T"»i*m 

B.D. 

No. 

Diam. 

X. 

!/• 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

m9f 

Diam. 

• 

V- 

Uiam. 

X* 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  2h  om  to  2h  15™  —  contd. 

R.A.  2h  i5m  to  2h  30™  —  contd. 

Centre      K.A.  2h  15™  Dec.  +  77°               R.A.  2h  om  Dec.  +  78* 

Centre      R.A.  2h  15™  Dec.  +  77'               R.A.  2h  30™  Dec.  +78' 

Plate  3756.     1897,  Dec.  9.          Plate  3670.     ^97,  Oct.  20. 

Plate  3756.     1897,  Dec.  9.           Plate  3727.     1897,  Nov.  29. 

m. 

Q 

m. 

958 

21 

4-8085    23-1818 

II     14-1753 

10-8910 

1009 

6 

16-1170      18-9345 

4* 

6-1830 

7-0398 

959 

jiS 

6-3621 

237310 

I9§    15-6931    11-5398 

1O1O 

i8§ 

16-3190 

18-4878 

16 

6-3594 

6-5862 

77      82 

9-5 

960 

12 

6*4090 

23-0640 

5 

157819 

10-8740 

ion 

ii 

22-9788 

18-7229 

8 

1  3-0180 

6-3948 

961 

9 

6-6265 

23-5643 

4* 

15-9665 

11-3919 

1012 

4 

14-9910 

19-4112 

962 

13 

9-8403 

23-4049 

6 

19-1841 

11-4340 

IOI3 

3 

16-3963 

19-3367 

963 

49§ 

1  1  '4966 

23-6038 

46§ 

20-8257 

11-7402 

77      79 

7-9 

IOI4 

7 

19-5688 

19-9190 

4 

9-6939 

7-8049 

964 

20 

6-7496   24-1572 

ii 

16-0523 

11-9898 

1015 

4 

19-5802 

19-9158 

965 

5 

6-9450     247710 

10l6 

5 

19-6320 

i9'5354 

966 

13 

10-0870     24-0738 

9 

19-3866 

12-1185 

lOIJ 

10 

22-2075 

19-8530 

5 

12-3196 

7-5709 

967 

12 

6-4517     25-2290 

7* 

15-6880 

13-0411 

1018 

26§ 

22-7891 

19-6946 

'9§ 

12-8912 

7'3792 

77      9° 

9-5 

968 

6 

7-1497     25-8448 

3* 

16-3449 

13-7001 

1019 

8§ 

15-3219 

20-6659 

5 

5-5019 

8-8203 

969 

20$ 

8-5105     25-2091 

12 

17-7426 

13-1516 

IO2O 

12 

l8'593I       207702 

7 

87735 

87176 

970 

9 

8-6816    25-1691 

5 

17-9170 

13-1219 

IO2I 

,8j 

19-2401       20-3218 

ii 

9-3890 

8-2285 

97' 

7 

9-3019     25-2651 

5 

18-5278 

13-2586 

IO22 

/ 

20-4670 

20-0076 

4* 

10-5925      7-8378 

972 

3 

9-4588     25-3755 

1023 

6 

21-9875 

20-9040 

4* 

12-1695  •    8-6333 

973 

12 

9-8668     25-2260 

7 

19-0948 

13-2569 

IO24 

5 

22'0103 

20-1759 

4 

12-1443      7-9050 

974 

15 

10*2928     25-4016 

6 

19-5090 

I3-4583 

1025 

4* 

19-0755 

21-1270 

2* 

9-2756      9-0393 

975 

7 

10-3804     25-0823 

4t     19-6155 

'3'i457 

1026 

16 

22-6l83 

21-2550 

8 

12-8187 

8-9456 

976 

5 

11-1454    25"0398 

3* 

20-3802 

i  3-1480 

IO27 

5 

I5-I587 

22-6423 

3* 

5-4667 

10-8022 

977 

15 

13-6454    25-6915 

10 

22-8371 

I3-9593 

1028 

'4 

16-4450 

22-6383 

9 

67480 

10-7190 

978 

1  1 

5-6300    26-2041 

6     .  14-8045     13-9610 

lOZg 

ii 

17-3285 

22-3027 

7 

7-6069 

10-3262 

1030 

4 

18-9587 

22-0755 

4* 

9-2177 

9-9968 

33§ 

1-6575     14-6799 

76      66 

8-9 

1031 

24§ 

'9'5443 

22-8639 

18 

9-8555 

10-7481 

77      85 

9'5 

1032 

18 

20-3519 

22-3231 

12 

10-6274 

10-1531 

77      87 

9'5 

1033 

18 

22-8307 

22-0855 

12 

13-0848 

97593 

1034 

7 

23-6122 

22-4358 

4* 

13-8856 

10-0603 

R.A.  2h  i5m  to  2h  30m 

1035 

4 

14-0680 

23-0508 

Centre       R.A.  zh  I5m  Dec.  -f  77°                R.A.  2*  30™  Dec.  +  78' 

1036 

4 

14-9460 

23-4191 

Plate  3756.     1897,  Dec.  9.            Plate  3727.     1897,  Nov.  29. 

1037 

15 

15-6172 

23-2501 

12 

5-9615 

11-3805 

• 

m. 

1038 

5* 

16-4344 

23-0329 

4* 

67615 

11-1134 

979 

7 

17"4738 

i4-'4*3 

3* 

7-2352 

2-1722 

1039 

12 

17-6798     23-5667 

10 

8-0380 

11-5663 

980 

4 

17-6221 

14-2379 

1040 

5 

21-1334    23-2334 

3* 

1  1-4650 

11*0123 

981 

8 

21-8228 

14-0864 

4* 

11-5705 

1-8418 

1041 

5*    21-3445 

23-7273 

3* 

11-7065 

11-4920 

982 

4 

22-94.37 

14-6325 

1042 

37§     21-3818 

23-6438 

*5§ 

11-7381 

11-4093 

77      89 

8-5 

983 

10 

14-0468 

157251 

4* 

3-9171 

3-9723 

1043 

23 

21-6729 

23-5837 

'9 

12-0248     11-3290 

984 

32§ 

I7-33I4 

15-3956 

38§ 

7-1726 

3-4326 

76      So 

9'4 

1044 

<6 

22-1718 

23-5769 

9 

12-5224     11-2901 

985 

4 

21-9655 

15-4059 

3* 

11-7986 

3-I497 

1045 

6o§ 

23-4705 

23-3287 

4'§ 

13-8039     10-9588 

77      92       8-9 

986 

4 

22-2687 

15-2652 

1046 

7 

15-2161 

24-9750 

3* 

5-6678 

13-1293 

987 

8 

23739° 

15-0550 

4 

'3'5453 

2-6850 

1047 

4* 

16-3023 

24-4540 

3* 

67230 

iz'5373 

988 

7 

16-1509 

16-5818 

1048 

5 

16-3267 

24-8506 

4* 

6-7710 

'2-9343 

989 

4 

17-0913 

16-2775 

1049 

7 

167500 

24-0083 

4* 

7-1394     12-0668 

99° 

12 

'7-4939 

16-6781 

8 

7-4152 

47018 

10,0 

7 

I7'o745 

24-9360 

3* 

7-5210   ;  12-9748 

991 

64$ 

19-1813 

16-7839 

6o§ 

9-1070 

4-7016 

77      84 

7'5 

1051 

5 

20-3059 

24-8053 

4 

10-7388 

12-6378 

992 

4 

19-1874 

16-1304 

3* 

9-0649 

4-0429 

1052 

7 

20-3417 

24-01  10 

4* 

10-7215 

11-8383 

993 

4 

19-5499 

16-9380 

3* 

9-4835 

4-8298 

1053 

12 

20-6532 

24-0953 

5 

1  1-0390 

11-9011 

994 

6 

19-8886 

16-3857 

6* 

97870 

4-2593 

1054 

18 

20-9247 

24-4233 

ii     !  11-3308 

12-2140 

995 

5 

20-8578 

16-1955 

10,5 

7 

21-1593 

247399 

4t     11-585° 

12-5117 

996 

4 

22-561  1 

16-4232 

1056 

22 

22-5930 

24-5063 

9 

13-0028 

12-1910 

997 

4 

227577 

16-6311 

1057 

15 

H'74'3 

25-6955 

12 

5-2422 

>3-8795 

998 

4 

15-4681 

17-2497 

1058 

8 

18-1141 

25-8781 

5 

8-6170 

13-8412 

999 

4 

15-5582 

I7H473 

1059 

*3§ 

18-2991 

25-0213 

17 

8-7495 

12-9785 

IOOO 

4 

15-6178 

I7-4541 

IO6O 

24§ 

18-4888 

257089 

i9§ 

8-9828 

13-6525 

IOOI 

1  1 

J5'9553 

17-9838 

5 

5-9638 

6-1032 

Io6l 

3'§ 

18-9835 

25-8804 

23§          9^79 

137915 

1  002 

16 

16-0488 

17-8849 

8 

6-0495 

6-0005 

IO62 

9 

20-9057 

25-5213 

5       ''"3795     '3-3094 

1003 

6 

16-361  1 

17-2938 

1063 

6* 

22-3209 

25-8552 

3       12-8130     13-5568 

1004 

5 

17-1638 

17-6136 

1064 

24 

23-111  1 

25-6403 

'5       '3'59°6     13-2900 

77      91 

9'5 

1005 

8 

17-9187 

17-2271 

5 

7-8749 

5-2232 

1006 

4 

22-2494 

17-1384 

53§       I'873°     ii-9978 

77      79 

7'9 

1007 

27§ 

23-2788 

17-9330 

2I§ 

13-2688 

5-5887 

*9§ 

1-8852     11-2096 

77      80 

9'3 

1008 

5 

15-7400 

18-7106 

47§ 

24-3671 

16-8882 

77      93 

8'5 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  SS'-g  of  R.A.  at  Dec.  +  77*,  and  ()6*'z  at  Dec.  +  78*. 

448 


GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    77° 


Wrfc 

B.  D. 

I  H  ini 

B.  D. 

IN  O. 

Diani  . 

X. 

V- 

Diaro. 

X. 

V- 

No. 

Mag. 

No. 

DiaiQ. 

X. 

y* 

No. 

Mag. 

R.A.  2h  3om  to  2h  45m 

R.A.  2h  30'"  to  21'  45'"  —  contd. 

Centre       R.A.  zh  45™  Dec.  +  77°               R.A.  2^  30"  Dec.  +78° 

Centre       R.A.  zh  45™  Dec.  +  77°              R.A.  2>>  30"  Dec.  +  78" 

Plate  3747.     1897,  Dec.  3.           Plate  3727.     1897,  Nov.  29. 

Plate  3747.     1897,  Dec.  3.          Plate  3727.     1897.  Nov.  29. 

m. 

m. 

1065 

22§ 

5-5673     14-9970 

36§ 

15-7093 

2*7853 

76°     88 

9'4 

1  124 

8 

8*8090      23*3929 

16       18*4033 

"'37'3 

1066 

8 

6-0310 

14-8538 

13 

16-1808 

2-6710 

76    89 

9'5 

1125 

4 

12-5047      23-0173 

5       22*1155 

1  1-2369 

1067 

4 

9-9318 

14*801  5 

1  126 

4 

7-1238      24-5998 

ii       16-6389 

12-4705 

1068 

6 

10-0180 

14-2348 

7 

20-2010 

2-3103 

1127 

6 

8-1640      25-0436 

10       17*6515 

12*9785 

1069 

4 

10-0215 

14*9450 

1128 

'3 

11-3217      24-4668 

16       20*8418 

12-6058 

1070 

4 

10-3494 

H7523 

4 

20-4964 

2*8472 

1129 

5 

1  I  -4606      24-8006 

12           20*9580 

12*9493 

1071 

4 

11-5448 

14-7560 

1130 

4     122-4299 

12*1803 

1072 

117869 

14*6704 

3° 

21-9383 

2*8591 

II3I 

4* 

13-5562      24*2866 

5      23*0840 

12-5706 

1073 

4 

5-6840 

15-2015 

5 

15*8150 

2-9953 

1132 

7 

5-0260      26-I2OO 

1  6       14-4483 

13-8516 

1074 

5 

8-2322 

15-1951 

5 

I8-3545 

3*1522 

"33 

1  1 

11*1900      25-4313 

18       20-6462 

13*5604 

77      98 

8-5 

1075 

4 

9-4062 

15-7674 

"34 

4t 

13-4399      25*0436 

8       22-9175 

13*3168 

1076 

ii 

9-5318 

15-4385 

'9 

19*6375 

3-4/9° 

76    92 

9'5 

"35 

5 

13*8713      25-2406 

7       23-3368     13-5408 

1077 

1  1 

9'547' 

15-6773 

'7 

19-6370 

37'95 

1078 

37§ 

4-2578 

167760 

44§ 

14*2880 

4-475° 

77      93 

8-5 

! 

57       24-4367 

3  9"9 

76      97 

8-9 

1079 

8 

6-4005 

16-8823 

16 

16*4200 

47205 

20 

2-1613      23-8564 

77      89 

8-5 

1080 

4 

10-0888 

16-5178 

5 

20*1220 

4*5910 

33§ 

4-1912      23-2/8] 

77      92 

8-9 

1081 

7 

5-0393 

17-3184 

10 

'  5'0345 

5*0660 

1082 

4 

574'3 

17-2382 

6* 

15-7400 

5-0319 

1083 

5 

6-6366 

17-3805 

6 

16-6233 

,                     , 

1084 

8-0175 

17-0655 

22§ 

18*0218 

5*0063 

R.A.  2"  45™  to  3°  om 

1085 

5 

9-4728 

17-9485 

5 

19-4148 

5*9800 

Centre     R.A.  2"  45™  Dec.  +  77°                 R.A.  3h  o™  Dec.  +  78° 

1086 

1087 

i8§ 
4 

11-1419 

12-0953 

17-7945 
17-2583 

27§ 

4t 

21*0930 
22*0773 

5*9370 
5-4595 

77      99 

9*2 

Plate  3747.    1897,  Dec.  3.            Plate  3813.     1898,  Jan.  3. 

1088 

5 

13-2620 

177886 

6* 

23*2069 

6-0679 

o 

BL 

1089 

7 

137832 

17-0335 

7* 

237775 

5-3472 

I  136 

4 

19-5308 

14-4270 

8 

9-5615      2-3863 

1090 

4 

7-1143 

18*4273 

7 

17*0305 

6-3081 

"37 

4* 

19*8530 

14-5197 

8 

9-8900      2*4544 

1091 

4 

8-2328     18-7545 

5 

18*1273 

67058 

1138 

10 

20*0707 

I4-4493 

24§ 

10-1003  i    2-3729 

1092 

'9§ 

8-2582 

18*1125 

18*1940 

6-0680 

77      96 

9'4 

"39 

20§ 

22-1762 

14-3327 

35§ 

I2-I959          2-I2IO 

1093 

4 

9-1232 

18*1835 

5 

19-0528 

6*1933 

1140 

3'§ 

23*0283 

15-1550 

53§ 

13-0988 

2-8864 

76    in 

9'4 

i°94 

9 

9-6500 

18*8743 

13 

I9-5345 

6-9160 

1141 

5 

23-3455 

14-81  16 

12 

13-3940 

2*5249 

1095 

8 

IO'2OI2 

18-6004 

17 

20-1030 

6-6794 

1  142 

9 

I3*5703 

2*8798 

1096 

3t 

47596 

19-6525 

4 

14-6005 

7-3780 

"43 

28§ 

H'3457 

15-5633 

65§ 

4-4580 

3-843I 

76     97 

8-9 

1097 

4 

15*6788 

7*6122 

"44 

5 

5*I360 

3-4348 

1098 

'5§ 

6-4184 

19-2977 

16-2810 

7-1308 

"45 

6 

16*1313 

15*0505 

22 

6-2O77 

3*2212 

1099 

'7§ 

9-0448 

19-5185 

'3ij 

18-8897 

7-5212 

77      97 

9'5 

1  146 

6 

7-4524 

3-9240 

IIOO 

4* 

9-6241 

19-4084 

5 

19-4723 

7-4472 

"47 

6 

7-8738 

37621 

HOI 

4 

II7908 

19-1699 

4* 

21-6520 

7-3479 

1148 

5 

8-8382 

3-4492 

IIO2 

12 

12-4057 

19-7158 

20 

22-2300 

7-9338 

"49 

16 

19-4429 

I5-3459 

39§ 

9-5339 

3*3050 

1103 

6 

137074 

19-4542 

10 

23-5459 

77575 

1150 

4 

97580 

3-5613 

1104 

'4 

4-5087 

20-5068 

'9§ 

14-2975 

8-2149 

1151 

5 

20*4460 

15-4809 

'9. 

IO-544I 

3-3766 

IIO5 

5 

14-8913 

8*8093 

1  152 

22-6200 

15-9496 

I274I3 

37058 

76    no 

9-0 

I  I  06 

5 

7-6175 

20-3339 

9 

17-4119 

8*2403 

"53 

7 

13-5346 

3-5584 

IIO7 

5 

10-1435 

20-6579 

7 

19-9105 

8-7291 

"54 

6 

'3-9548 

3*I5IO 

1108 

4 

IO-2O5I 

20*1655 

6 

20*0060 

8*2398 

"55 

8 

14*2599 

15*9805 

24§ 

4-3995 

4-2683 

1109 

4t 

11-2436 

19*9494 

6 

21*0538 

8*0943 

1156 

4 

4-8250 

4-7015 

mo 

5 

I3-8833 

20-6165 

7 

23*6453 

8-9285 

"57 

5 

5'3274 

4-2318 

in 

4 

I5-5768 

9-9040- 

1158 

6 

7-6562 

4*3727 

I  12 

5 

15*6758 

9-5902 

"59 

6 

7-7967 

4'3534 

I  13 

8 

7-4795 

21-2088 

10 

17*2182 

9-1078 

1  1  60 

10 

18*5729 

16-7239 

24§ 

8*7505 

4-7357 

"4 

6 

8-8610 

21-9525 

10 

I8-C48? 

9-9371 

1161 

5 

10*9232 

47788 

"5 

5 

13-7400 

21-4141 

4t     23^515 

9-7148 

1  162 

4* 

21-1629 

17-1298 

7 

11-3638 

4^763 

no 

7 

4-5521 

22*9243 

12 

14-1835 

10-6305 

1  163 

4 

I4-8335 

17-1289 

ii 

5-0453 

5"379' 

"7 

4* 

67100 

22*3316 

5 

16*3758 

10-1775 

1  164 

4 

7*2969 

S'44'4 

118 

6 

9-8415 

22-8698 

10 

19*4683 

10-9178 

1165 

ii 

17*1090 

17-1463 

3°§ 

7-3176 

5-2516 

K  422 

9*0 

"9 

4 

12-4551 

21-8359 

6 

22*1410 

10-0555 

1166 

Z5§ 

17*6598 

I7-3595 

48§ 

7-8803 

5H277 

77    103 

9*0 

120 

6* 

5-9522 

23*8756 

10 

15-5202 

11-6699 

1167 

8 

17*6838 

i7-354i 

23§ 

7*9060 

5-4214 

121 

4 

7-0975 

Z3'5449 

7 

'6*6834 

11-4150 

1168 

3 

17*8636 

17-8315 

8 

8-1133 

5-8850 

1122 

4 

16-2102 

11-9418 

1  169 

6 

8*6083 

5-6200 

1123 

4 

16-6775 

11-2247 

1170 

10 

18*4955 

17*8489 

26§ 

8-7451 

5*8644 

i  rtttau  interval  r»pres«nt»  very  nearly  5'  =  88«-g  of  R.A.  at  Dec.  +  77",  »nd  <)6'-z  at  Dec.  +  78'. 
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B.  D. 

B.  D. 

N-_ 

. 

O. 

Di&ni.              X- 

y- 

y~ 

No.             Mag. 

No. 

IMaiu. 

X. 

y. 

UfUD. 

X. 

„ 
v- 

No. 

Mag. 

R.A.  2h  45m  to  3h  om  —  contd. 

R.A.  2h  45m  to  3h  om  —  contd. 

Centre        R.A.  2h  45™  Dec.  +  77°            R.A.  3h  om  Dec.  +  78° 

Centre      R.A.  zh  45"  Dec.  +77°              R.A.  3h  o™  Dec.  +  78" 

Plate  3747.     1897,  Dec.  3.        Plate  3813.     1898,  Jan.  3. 

Plate  3747.    1897,060.3.            Plate  3813.    1898,  Jan.  3. 

o 

m. 

•) 

m. 

II7I 

3* 

19-3717 

17-0652 

6 

9-5686 

5-0235 

1  230 

8 

5-6231 

13-2077 

Iiyz 

6 

1  1-6025 

5-37I9 

1231 

4* 

15-8366      24-9087 

12 

6-5398 

i  3  0829 

1173 

4 

22-2963 

I7-43I5 

i8§ 

12-5128 

5-2068 

1232 

5 

11-1852 

'3-oi33 

1174 

6 

13-6015 

5-1458 

1^33 

54§ 

Z2-28OI        26-1,06 

65§ 

13-0498 

13-9103 

77    108 

8-0 

1175 

7 

16-8882 

18-3093 

22§ 

7-1697 

6-4249 

II76 

3* 

21-4643 

18-9097 

12 

i'7775 

67348 

36§ 

1-4046 

6-2766 

77      99 

9-2 

"77 

5 

14-2185 

19-0075 

12 

4"55'3 

7-2921 

47§ 

23'99Z5 

24-0751 

77    109 

7-0 

1178 

6 

4-6855 

7'8759 

1179 

4 

16-3963 

19-6980 

9 

67679 

7-8429 

R.A.  3h  om  to  3h  15™ 

1180 

24§ 

'7'3234 

19-4958 

49§ 

7-6805 

7-5822 

77    102 

9'3 

Centre        R.A.  3h  I5m  Dec.  +77*            R.A.  3h  om  Dec.  +78' 

1181 

8 

21-9133 

!9"5479 

243 

12-2641 

7'34'7 

Plate  4139.     1898,  Sept.  ±8.      Plate  3813.     1898,  Jan.  3. 

1182 

5 

22-6699 

>9'9743 

2I§ 

13-0458 

7-7186 

o 

m. 

1183 

6 

14-5010 

20-6987 

IO* 

4-9396 

8-9626 

1234 

12 

6-5730  '  14-6808 

IO 

16-8759 

2-5460 

1184 

5 

6-021  5 

8-0545 

1235 

4 

7-2663     14-9342 

3* 

17-5488 

2-8432 

1185 

6 

19-9004 

20-7084 

«7§ 

10-3269 

8-6276 

1236 

4 

9-2299     14-9853 

1  1  86 

7 

11-9223 

8-9155 

1237 

8 

9-9888     14-9458 

6* 

20-2657 

3-0356 

1187 

23§ 

21-6492 

20-3481 

44§     12-0503 

8-1569 

1238 

18 

10-3842     14-3933 

'7 

20-6995 

2-5096 

1188 

16       12-4233 

8-3923 

1239 

6 

12-8239     I4-4573 

1189 

25 

22-2635 

20-3381 

40§     12-6637 

8-1078 

77    '07 

9'5 

1240 

9 

13-0613     14-6579 

9* 

23-3518 

2-9522 

1  190 

8     1  13*0120 

8-4858 

1241 

7 

9-8298     15-1738 

5t 

20-0919 

3-2513 

1  191 

10       13-2924 

8-0550 

1242 

6 

10-5044     15-1597 

4* 

207641 

3-2842 

1  192 

4 

13-2948 

8-8645 

1243 

1  1 

12-1065     15-9800 

10 

22-3104 

4-2075 

"93 

4 

'3'3943 

8-2385 

1244 

6 

12-2945     15-8278 

1194 

4 

6*6400 

9-4712 

1245 

8 

12-3002     15-5504 

7 

22-5370 

3-7882 

1195 

*3§ 

16-6564 

21-7300 

+'§ 

7-i563 

9'8545 

77    101 

9'3 

1246 

'9 

13-1845 

I5'8355 

21 

23-3985 

4-1368 

1  196 

4* 

17-7978 

21-1986 

8 

8-2636      9-2474 

1247 

4 

13-2709 

'57493 

1197 

5        9-3898      9-8843 

1248 

16 

13-8020 

i5-635t 

12 

24-0275 

3-9745 

1198 

7 

10-5940  :   9-6120 

1249 

23§ 

5-6907 

16-1448 

24§ 

15-8998 

3-9476 

1199 

12 

22'I  IO7 

21-6795 

28§ 

12-5969 

9-4568 

1250 

4 

6-0848 

169120 

4 

16-2403 

4-7416 

1  200 

5 

23-2510 

22-2527 

22§ 

»377» 

9-9558 

1251 

8 

6-8846 

16-9868 

6 

17-0338 

4-8674 

I2OI 

6 

14-6333 

22-6247 

2I§ 

5"i943 

10-8744 

1252 

2S§ 

8-5274 

16-2430 

28^ 

18  7238 

4-2347 

I2O2 

5 

5-5897 

10-4597 

1253 

22§ 

13-1170 

16-4227 

28 

23-2914 

47'54 

I2O3 

9 

15-2724 

22-3765 

24§ 

5-8171 

10-5874 

1254 

4 

13-6068 

16-6645 

1204 

4 

6-2672 

10-6975 

I255 

9 

13-6898 

16-3600 

6 

23-8670 

4-6937 

I2O5 

4 

15-9588 

22-6655 

IO 

6-5196 

10-8292 

1256 

5* 

4-5001 

17-1245 

4 

14-6457 

4-8465 

I2O6 

18 

I7-I255 

22-6355 

32§ 

76825 

10-7250 

•257 

4 

5-»535 

17-6572 

12O7 

5 

8-1885 

10-4659 

1258 

IO 

7-6902 

17-6028 

6 

17-7989 

55355 

1208 

43§ 

18-3952 

22-3708 

7i§ 

8'9323 

10-3848 

77    '°4 

8-1 

1259 

7 

io'i  186 

17-7039 

6 

20-2149 

5-7966 

1209 

2* 

18-9010 

22-2453 

8 

9-4288 

10-2252 

1260 

8 

10-6466 

17-9943 

7 

207206 

6-1217 

I2IO 

9 

20-3440 

22-5070 

25§ 

108882 

'°-3954 

1261 

16 

11-6783 

17-9765 

'7 

217528 

6;  1  7  37 

121  I 

4 

«i'4393 

io-4342 

1262 

9 

1  1-8603 

I7-33" 

7 

21-9810 

5'5376 

1212 

3* 

20-8370 

23-1162 

10 

11-4165 

10-9700 

1263 

3 

12*0900 

17-6086 

I213 

30§ 

2I73I2 

22-4863 

44§ 

12-2690 

10-2870 

77    1  06 

9'3 

1264 

6 

12-6673 

17-6333 

1214 

6 

12-9898 

107442 

1265 

4t     13-0502 

17-3115 

4* 

23-1700 

5-5947 

I2I5 

7 

13-8713 

10-6895 

1266 

29§       4-0270 

18-3803 

25§     14-0910 

6-0681 

I2l6 

5 

15-6396 

23-5604 

'78 

6-2581 

•7448 

1267 

15        4-1209 

18-3398 

10 

14-1868 

6-0360 

121- 

4* 

17-9241 

23-2471 

1  1 

8-5161 

•2847 

1268 

6        4-4032 

18-2808 

4 

14-4704 

5-9948 

1218 

4 

87991 

•4256 

1269 

5         5-2861 

18-4228 

4 

15-3429 

6-1965 

1219 

4 

9-1393 

'544* 

1270 

6         57882 

18-4079 

5 

15-8467 

6-2150 

1220 

8 

187885 

23-1696 

24§ 

9"3758 

•1550 

1271 

7         5-8161 

18-2243 

6* 

15-8841 

6-0326 

1221 

3* 

ig'Ol  15 

23-8254 

8 

9-6388 

7958 

1272 

4        6-6285 

18-8247 

3* 

16-6576 

6-6833 

1222 

4 

11-5694 

•1901 

1273 

4        7'2564 

18-3031 

1223 

8 

11-7150 

•0573 

1274 

4i§       7-8427 

18-6625 

4'§ 

17-8810 

6-6022 

77    "4 

?'' 

1224 

5 

14-8255 

24-3460 

H 

5>955 

12-5774 

1*75 

I20§           9'IO23 

18-4832 

'30§ 

19-1523 

6-5101 

77    "5 

6-2 

1225 

1226 

17 
1  1 

16-1083 
16-1095 

24-2028 
24-2185 

3°§ 
*5§ 

6-7671 
6-7686 

12-3560! 
'2-3735J 

77    100 

9'4 

1276 

1277 

i6f 

i8§ 

12-7371 
13-1263 

187123 
18-2937 

'3 
'5 

22-7612 
23-1781 

6-9750 
6-5847 

1227 

4 

6-8558 

12-5909 

1278 

27§ 

13-5894 

187536 

28§    ;  23-6089 

7-0738 

1228 

5 

11-1517 

12-2039 

1279 

5 

5-3298 

19-9898 

4       15-2830 

77601 

1229 

4 

12-1763 

12-6250 

1280 

'3 

7-3438 

19-6884 

13 

17-3146 

7-5960 

i  reatau  inUryal  represents  very  nearly  5'  =  88»'9  of  R.A.  at  Dec.   +  77*,  and  <)6l'z  at  D«c.  +  78°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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B.  U. 

Vn 

1  >itt  >) 

B.  U. 

Dlam. 

X. 

y- 

mown 
am. 

X. 

-No. 

Mag. 

PI  U. 

IJlalll. 

X. 

V- 

y- 

Xu.              M:IK. 

R.A.  3h  om  to  3h  i5m  —  contd. 

R.A.  3h  om  to  3h  i5m  —  contd. 

Centre       R.A.  3h  15™  Dec.  +77*                R.A.  3h  o™  Dec.  +78° 

Centre       R.A.  3h  15'"  Dec.  +77"               R.A.  3>>  0™  Dec.  +78" 

Plate  4139.     1898,  Sept.  28.          Plate  3813.     1898,^11.3. 

Plate  4139.    1898,  Sept.  28.          Plate  3813.    1898,  Jan.  3. 

o 

m. 

«                 111. 

I28l 

3 

10-0623 

19-9383 

4* 

20-0096 

8-0271 

1340 

9 

8*5994 

24-0448 

7 

18-2803 

12-0248 

1282 

II 

11-4275 

19-4983 

1  1 

21-4015 

7-6742 

'34' 

3* 

9-2406 

24-6185 

3* 

i8-'-824 

12-6372 

1283 

4 

11-4718 

'9  5333 

4 

21-4426 

7-7127 

I342 

22ij 

9-5599 

24-2563 

22§ 

19-2244 

12-2993 

1284 

6 

i3'5°75 

19-4123 

4t 

23-4822 

77210 

'343 

4* 

9-8891 

247563 

4* 

19-5196 

12-8231 

1285 

5 

5-0705 

20-1741 

'344 

26§ 

9-9059 

24-3  160 

H§ 

19-5663 

12-3813 

1286 

4 

5-1502 

20-0148 

5 

15-1029 

77754 

'345 

4t 

9-9899 

24-1133 

4 

19-6607 

1  2    1832 

1287 

5 

6-4730 

20-4557 

5t 

16-3954 

8-3023 

1346 

18 

10-0518 

24-9988 

16 

19-6681 

'3'°723 

1288 

6 

7-1067 

20-3671 

6 

17-0313 

8-2564 

'347 

3 

11-6431 

24-21  1  1 

1289 

3* 

7-5486 

20*5060 

3* 

17-4666 

8-4202 

1348 

9 

12-4510 

24-0070 

7 

22-1254 

12-2443 

1290 

8 

8-8486 

20-225  ' 

6 

18-7818 

8-2277 

'349 

7 

13*5860 

24-2495 

8 

23-2418 

12-5555 

1291 

8 

97355 

20-1376 

7 

19-6734 

S'2012 

1350 

7-0853 

25-5184 

I8§ 

16-6726 

1292 

4 

11-1881 

20-3308 

3 

21-1108 

8-4877 

1351 

1  1 

8-8887 

25-6930 

7 

18-4586 

13-6860 

1293 

6 

12-3346 

20*5746 

6* 

22-2391 

8-8058 

1352 

16 

8-8993 

25-0698 

10 

18-5115 

13-0670 

1294 

7 

12-7851 

20-2754 

5 

22-7071 

8-5361 

'353 

10 

9'54'7 

25-3775 

8 

19-1328 

'3-4I74 

1295 

6 

12-9510 

20-2578 

5 

22-8684 

8-5549 

'354 

7 

10-1652 

25*4980 

5 

19-7447 

I3-5793 

1296 

12 

9-6700 

21-8580 

12 

19-4943 

9-9120 

'3-55 

4 

10-1703 

25-0048 

3* 

19-7844 

13-0812 

1297 

6 

10-0683 

21-0685 

6 

199423 

9-1525 

i356 

'7 

10-5805 

25-0463 

16 

20-1915 

'3-1557 

1298 

3'§ 

10-2120 

21*3108 

36§ 

20-0708 

9-4045 

77    n6 

9-0 

'357 

7 

11-7918 

25-1789 

5 

21-3924 

13-3645 

1299 

7 

107376 

21-9870 

6 

20-5514 

10-1  156 

1358 

'3 

12-1609 

25-4165 

1  1 

21-7441 

i  3-6290 

1300 

5 

10-9145 

21-5936 

4t 

20-7528 

9-7268 

'359 

5t 

12-2288 

25-4855 

4 

21-8035 

13-7006 

1301 

6 

i  roi  30 

21-8556 

5 

20-8334 

9-9998 

1360 

6 

12-9685 

25-6559 

4 

22-5328 

13-9201 

1302 

6 

13-9252 

21-2758 

1361 

5 

13-1528 

25-5487 

4 

22-7220 

13-8266 

1303 

1  1 

4'454' 

22-3287 

10 

14-2580 

10-0383 

1304 

4* 

5-6631 

22-8685 

3 

15*4291 

10-6564 

4°§ 

18-4085 

1-492I 

76    118       8-5 

'3°5 

6 

6-6324 

22-0828 

5 

16-4482 

9-9360 

93§ 

26-0445 

17865 

76    123      9-0 

1306 

u 

9-0388 

22-4491 

8 

18-8234 

10-4595 

75§ 

26-0013 

10-4869 

77    123       8-1 

1307 

'4 

9''35° 

22-4636 

9 

18-9210 

10-4819 

48$ 

2-5248 

1  6-  1  1  06 

76    no      9-0 

1308 

24§ 

10-1702 

22-6417 

26§ 

19-9418 

10-7280 

72§ 

3-5021 

26-2721 

77    108       8'O 

1309 

1  6 

10-9198 

22-4209 

'7 

20-7036 

10-5562 

1310 

3 

12-5195 

22-6471 

1311 

6* 

4-4813 

232469 

4*  ;  14-2185 

10-9568 

1312 

3i§       4*9048 

23-0465 

23§ 

14-6593 

10-7863 

77    no 

9"4 

R.A.  3b  15™  to  3"  3Om 

14        6-5276 

23-6481 

1  1 

16-2379 

n'4943 

Centre     R.A.  3h  i5m  Dec.  +77°               K.A.  3h  301"  Dec.  +78' 

1314 

4* 

6-5374    23-8272 

3* 

16-2347     11-6742 

Plate  4139.     1898,  Sept.  28.          I'late  3639.     1897,  Sept.  1  8. 

'3'5 

5* 

7-1390    23-3531 

4 

16-8695 

11*2370 

o                   m. 

1316 

7 

7-8234    23-1141 

6 

17-5693 

11-0433 

1362 

5 

'4'5599 

14-1540 

1317 

5 

8-1743    23-9863 

5 

17-8610 

11-9386 

1363 

7 

1  5-9680 

14-9185 

5 

5^493 

3-0935 

1318 

4 

8-6329    23-2151 

3* 

18-3686 

1-2033 

1364 

•5 

16-4590 

I4-4737 

1319 

4* 

8-7529    23-1485 

4* 

18-4931 

1-1408 

1365 

12 

19-9083     14-4295 

9 

9-8518 

2^3645 

1320 

4 

9-8797    23-3541 

4 

19-6061 

1-4168 

1366 

7 

20-1814  ,  H'9555 

6 

10-1575 

2-8721 

1321 

10 

10-8637    23-031  5 

12 

20-6081 

1-1638 

1367 

6 

21-8335  ,  14*1460 

1322 

5 

10-9310    23-7163 

3* 

20-6279 

1-8483 

1368 

5 

14-9082     15-5251 

4 

11*1989 

23-0861 

4t 

20-9376 

1-2368 

1369 

16 

15-2082     15-9368 

1  1 

5-2518 

4-1600 

'3*4 

6 

11-3062 

23-8509 

'37° 

'5 

15-7351  ;  15*7749 

10 

5-7688 

3-9633 

1325 

178 

11-8903 

23-1877 

18 

21-6213 

11-3866 

'37' 

10 

16-2629    'S'9^33 

8 

6-3089 

4-1192 

1326 

5 

12-5369 

23-9170 

4* 

22-2151 

12-1518 

1372 

6 

17-5203 

15-9172 

5* 

7-5607 

3-9964 

1327 

4 

12-2809 

23-6628 

'373 

5 

19-2149 

I5-3579 

1328 

4 

13-4520 

23-6561 

'374 

3°§ 

19-6419 

1S''953 

33§ 

9-6341 

3-1463 

1329 

27§ 

13-6232    23-9571 

32§ 

23-3007 

12-2717 

77    118 

9'5 

'375 

5 

19-9005 

I5-I745 

4* 

9-8920 

3-1084 

1330 

15 

13-8439    23-3484 

12 

23-5595 

1  1-6760 

1376 

'3 

20-0772 

15-8496 

9 

10-1069 

3-7720 

1331 

8 

13-9385    23-0825 

6 

23-6695 

11-4154 

'377 

2I§ 

20-4005 

15-2756 

20§ 

10-3936 

3-I787 

1332 

7°§ 

4-9313    23-9883 

74§ 

14-6266 

11-7275 

77    109 

7-0 

'378 

4 

217046    15-4388 

'333 

18 

5-2898    24-3846 

18 

'4-9553 

12-1450 

'379 

6 

23'5337     i5-9463 

4 

13-5610 

3-6538 

'334 

6* 

5*6206    24-0037 

6 

15-3121 

117851 

1380 

5 

23-5905     15-5103 

4* 

13-5920 

3-2I49 

'335 

4* 

6-2891    24-0733 

3* 

15-9706 

1  1-9027 

1381 

5* 

23-8817     15*5867 

4* 

13-8905 

1336 

6 

7*6082    24-3266 

5 

17-2718 

12-2383 

1382 

20§ 

14-9888    :  16-6869 

23 

5'°793 

4-9213 

1337 

4°§ 

7-7198  '24-5547 

35§ 

17-3699 

12-4764 

77    H3 

9'5 

1383 

3°§ 

I5-47I4       16-0440 

3  '§ 

5-5233 

4-2497 

76      122          9-5 

1338 

4t 

8-4004    24-0468 

3* 

18-0796 

12-0142 

1384 

12 

16-9498 

16-5102 

1  1 

7-0263 

4-6217 

1339 

*'§ 

8-5159    24-5987 

wj 

1  8  -1600 

12*5712 

1385 

'4 

17-4627 

167885 

n 

7-557° 

4*8700 

i  reieau  interyal  repres»nti  Tery  nearly  5'  =  88i-9  of  R.A.  at  D«c.  +  77*,  and  96«'2  at  Dec.  +  78*. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    77°. 
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B.  D. 

B.  D. 

Be. 

I'iain. 

X. 

y- 

Diam 

X. 

y. 

No. 

Diam. 

'.       y- 

Diam. 

X. 

y. 

• 

No. 

M»g. 

No. 

Mae. 

R.  A.  3h  1  5m  to  3h  30™  —  contd. 

R.A.  3h  15™  to  3h  30™  —  contd. 

Centre   R..A 

.  3h  15™  Dec.  +77*    •  R.A.  3h  30™  Dec.  +78* 

Centre   R.A.  3h  15™  Dec.  +77'      R.A.  3h  30"  Dec.  +7»* 

Plate  4  1  39.  1898 

Sept.  28.    Plate  3639.  1897,  Sept.  18. 

Plate  4139.  1898,  Sept  28.    Plata  3639.  1897,  Sept  18. 

o 

m. 

1 

m. 

1386 

'4 

18-0979 

16-5408 

'3 

8-1718 

4-5830 

'445 

10 

15-7497  |  20-6626 

7 

6-0817 

8-8408 

•  387 

4 

18-4743 

16-6759 

1446 

'5 

15-9187 

20-4980 

10 

6-2415 

8-6691 

1388 

10 

19-6^86 

16-3216 

7 

9-6994 

4-2699 

'447 

'4 

16-4471 

20-8246 

.8 

6-7895 

8-9603 

1389 

10 

19-9848 

16-8610 

7 

10-0765 

4-7887 

1448 

4 

17-7500 

20-7957 

1390 

35§ 

20-1665 

16-4584 

33§ 

10-2332 

4'3737 

77  '27 

9-5 

'449 

22§ 

18-6611 

207330 

12 

8-9943 

87314 

1391 

1  1 

20-2802 

16-1484 

7 

10-3292 

4-0569 

1450 

10 

'9  57'5 

20-820I 

9 

99078 

87642 

1392 

22§ 

20-3766 

16-1238 

2'§ 

10-4222 

4-0260 

'45' 

i8§ 

20  0423 

20-1340 

H 

10-3368 

8-0493 

'393 

4 

21-3818 

16-8586 

1452 

42§ 

20-7680  :  20-0490 

38$ 

1  1*0538 

7-9223 

77  1*8 

9'4 

"394 

4* 

21  9I12 

16-7188 

3* 

1  1-9920 

4'5274 

'453 

8 

21-0058  '  20-8255 

6 

11*3389   8'68oo 

1395 

9 

22'5577 

16-9998 

7 

12-65  14 

4-7686 

'  +  54 

6 

21-0718  20-7681 

4 

11-4018   8-6212 

1396 

8 

22-5775 

16-2338 

7 

12-6267 

4-0020 

'455 

8t 

21*5998  20-8022 

5 

11-9315 

8-6203 

'397 

33§ 

23-8618 

16-6394 

25§ 

13-9343  4-3*89 

1456 

34§ 

22-3204  .  20-0480 

28§ 

11-6035   7*8250 

77  130 

9'4 

1398 

5 

14-0638 

'7'3847 

it 

4-2027  5-6705 

"457 

8 

22-5610  20-4914 

4 

12-8730   8-2534 

'399 

'3 

14-7051 

177653 

12 

4-8638   6-0145 

1458 

8 

14-2996  21-3547 

4 

4-6806  j  9-6218 

1400 

4 

16-2770 

'7-7430 

5*   6-4315   5-8974 

'459 

4 

15-6376  21-4724 

1401 

8 

16  8718 

17-1033 

7    6-9845   5-2198 

1460 

66§ 

16-2004  21-9990 

63§ 

6-6176 

10-1507 

77  "3 

7-1 

1402 

6 

17-6480 

'7'5475 

•  Ifr 

7-7870 

5-6157 

1461 

1  1 

16-9275 

21-5558 

9 

7-3I43 

9-6606 

1403 

4 

18-1207 

'7'35°7 

3* 

8-2495  5-3884 

1462 

5 

16-9257 

21-0473 

1404 

9 

19-6346 

17-2606 

6    97513 

5-2076 

1463 

'5 

17-01  58 

21-2063 

ii 

7-3816 

9-3066 

1405 

5 

20-1262 

'"•'775 

4*  10-2376 

5-0959 

1464 

i8§ 

17-4919 

217823 

'3 

7-8916 

9-8510 

1406 

5 

20-8410 

17-4831 

4*  109705 

5'3567 

1465 

6 

I7-8595 

21-6454 

4* 

8-2480 

9-6909 

1407 

4 

23-3599 

•-•2901 

1466 

5 

18-6107 

2I-725I 

1408 

9 

14-1  I2O 

'87347 

7    4-3325 

7-0190 

1467 

4 

20-6915 

21  6434 

1409 

9 

I4-I542 

18-8051 

7 

4-3770 

7-0835 

1468 

5 

21-1692 

21-7559 

1410 

5 

14-2999 

18-3165 

1469 

7 

21-8675 

2  1  '445  5 

5* 

12-2384 

9-2464 

1411 

9 

14-3298 

18-1950 

7 

4'5'59 

64639 

1470 

5* 

23-3872 

21-9917 

4* 

137845 

9-6984 

1412 

4 

H'4475 

18-4648 

'47' 

lot 

23-6128 

21-5835 

6 

13-9903 

9-2761 

'4'3 

4 

14-7694 

18-2235 

1472 

6 

I  5-2020 

22-2618 

-* 

D 

5633° 

10-4697 

1414 

44§ 

I5-8I25 

18-6337 

56§   6-0215 

6-8108 

77  i2' 

9'5 

'473 

i8§ 

16-5198  22-4573 

14      6-9640 

10-5889 

1415 

16 

16-9045 

18-5440 

13    7-1063   6-6563 

'474 

8 

16-7892  22-4999 

5*   7'233° 

10-6096 

1416 

5 

16-9069 

18-4394 

4*   7-1030   6-5539 

'475 

5 

17-4990  22-3017 

3*   7'9296 

10-3718 

141? 

7 

I7'i357 

18-7592 

7    7-3507   6-8578 

1476 

7 

17-7835  22-4049 

5*   8-2225 

10-4554 

1418 

6 

18-5622 

18-7871 

5t 

S'7775 

6-7953 

'477 

9 

18-4870  22-3086 

6    8-9178 

10-3157 

1419 

23§ 

18-8394 

18-8741 

'9§   9'o>85 

6-8661 

1478 

6 

18-6468  22-3875 

3*   9-0810 

10-3850 

1420 

'3 

19-5105 

18-1526 

7  !  9-6828   6-1038 

'479 

5   18-7732  22-0920 

1421 

10 

19-9008 

18-7424 

7   10-1092 

6  6709 

1480 

8   19-6028  22-4459 

7!  10-0396 

10-3833 

1422 

4 

19-9278 

18-1933 

12     IO-I027 

6-1207 

1481 

4   20-4391  22-6453 

1423 

6 

20-0463 

18-9190 

5   10-2643 

6-8361 

1482 

24§  20"5S44  22-5112 

i8§  10-9925 

10-3904 

1424 

43§ 

21-5328 

18-2631 

34§ 

1  1-7099 

6-0915 

77  129 

9'3 

1483 

6   22-5909  22-4048 

5   '3'0'75 

10-1596 

H25 

8 

22-1004 

18-0850 

5 

12-2640 

5-8780 

1484 

7 

23-1944  22-2980 

5*  13-6180 

10-0179 

1426 

10 

23-3696 

18-7420 

8 

13-5699 

64571 

1485 

7 

14-9018  23-1574 

5 

5-3910 

11-3836 

1427 

-  * 

3 

23-4997 

18-7848 

4 

13-7030 

6-4879 

1486 

4* 

15-9197  23-3434 

4* 

6-4191 

11-5074 

1428 

25§ 

15-5119 

19-5849 

2'§ 

5-7797 

7-7788 

1487 

9 

20-8137  23-6585 

4 

11-3209 

11-5237 

1429 

7 

15-7728 

19-4222 

8 

6-0320 

7-6010 

1488 

8* 

23-2087  23-9312 

S 

137293 

1  1  -6407 

1430 

29§ 

15-9083 

19-8242 

27§ 

6-1895 

7'9948 

77  i«   9'4 

1489 

25§ 

2  3  -4274 

23'59'3 

I4§ 

13-9283 

II  2921 

1431 

'7§ 

16-5330 

19-0450 

12 

67677 

7-1771 

1490 

H§ 

14-1994 

24-754° 

'3 

47871 

13-0200 

1432 

9 

16-8672 

19-7188 

6 

7-1405 

7-8300 

1491 

12 

14-2195 

24-7704 

7* 

4-8101 

13-0328 

'433 

5 

17-7490 

19-1318 

1492 

6 

14-9510 

24-8237 

4* 

5-54.10 

13-0409 

H34 

5 

17-9480 

19-6027 

4 

8-2107 

7-6492 

'493 

5* 

15-6967 

24-0967 

4* 

6-2430 

12-2774 

'435 

4 

18-0555 

19-1045 

1494 

6 

'7'4583 

24-4764 

4* 

8-0230 

i2"5439 

1436 

7 

19-1819 

19-0758 

5 

9'4'°3 

7-0445 

'495 

1  1 

17-7924 

24'593o 

6 

8-3647 

12-6364 

'437 

8 

2O'2I  32 

19-8708 

5 

10-4900 

7-779' 

1496 

20 

I/-9755 

24-9049 

17 

8-5670 

129397 

1438 

1  1 

20-4504 

19-2616 

7 

10-6917 

7-1515 

'497 

'7 

19-7002 

24-7682 

9 

10-2791 

12-6978 

'439 

7 

21-5626 

19-8855 

5* 

1  1-8396 

77081 

1498 

5 

20-7027 

24-2253 

4* 

1  1-2460 

12-0929 

1440 

2'§ 

2I-6814 

19-5702 

16 

11-9383 

7-3878 

'499 

7* 

2  I  -4697 

24'5747 

4* 

12-0310 

12-3949 

1441 

5 

22-2766 

19-7678 

4* 

12-5432 

7-5489 

1500 

3«§ 

21-6257 

24-1641 

«§ 

12-1639 

11-9750 

1442 

4 

22-6875 

19-9405 

4* 

12-9625 

7-6976 

1501 

8 

21-6953 

24-7830 

5* 

12-2720 

12-5884 

'443 

4 

14-1482 

20-5959 

1502 

12 

23-3566 

24-6680 

7 

i3'925» 

12-3709 

H44 

7 

14-3260 

20-9152 

6 

4-6/78 

9-1790 

1503 

8 

14-2193 

25-1292 

5t 

4-8303 

13-3929 

i  rueau  interval  represents  rery  nearly  5'  =  88»'9  of  RA.  at  Dee.  +  77",  and  <)6'-z  at  Dec.  +  78  =  . 
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GREENWICH  ASTKOGHAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    77° 


B.  D. 

Tit  am 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

V- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Ma- 

Nn 
o. 

uiani. 

x.                     y. 

No. 

Jlag. 

R.A.  3h  1  5m  to  3h  3Om  —  contd. 

R.A.  3h  30m  to  3h  45m  —  contd. 

Centre         R.A.  3h  I5m  Deo.  +77°               R.A.  3h  30™  Dec.  +78' 

Centre        R.  A.  3h  45""  Dec.  +  77°               R.  A.'  3''  30™  Dec.  +78° 

Plate  4139.     1898,  Sept.  28.         Plate  3639.    1897,  Sept.  18. 

Plate  3806.     1897,  Dec.  31.        Plate  3639.     1897,  Sept.  18. 

1504 

5t 

14*7921 

25-3071 

3* 

5-4150 

I3-5334 

o 

in. 

'551 

6     !  12-8722     16*2369 

3*     22-7826       4-5697 

0 

in. 

1505 

7t 

I5-4553 

25*2249 

5t 

6-0730 

'3-4II5 

1552 

12       13-6717     16-2264 

ii       23-5766       4-6087 

1506 

7 

16*7680 

25*2658 

5* 

7-3820  j  13-3717 

'553 

14     !    4-6535     i--3029 

10       14-5188 

5-0300 

1507 

5t 

17*281  1 

25*0091 

3* 

7-8810     13*0794 

'554 

5         5-0855     '7-9576 

5       '4-9047 

5-8187 

1508 

'4 

17*8815 

25-6668 

8 

8*5190     13*7047 

'555 

i9§       6-0890     17-5847 

'3       15-9277 

5*5024 

1509 

5 

18*2892 

25-4477 

4* 

8*9115 

13-4602 

1556 

4        6-2240     17-7183 

1510 

17 

18-5348 

25-8860 

12 

9-1846 

13-8823 

'557 

i?§       6-4377     17-1080 

14       16-3018 

5-0483 

1511 

23§ 

19-5219 

25-0715 

'7 

IO-I2IO       13-0108 

.558 

i7§       6-6579     17*3463 

14       16-5098  !    5*3001 

1512 

9 

19-6310 

25-2339 

.5* 

10-2395 

13-1664 

'559 

6     .    6-7701     i7*-;7'9 

4       16*6079  i     5-5309 

1513 

18 

20-5271 

25-1033 

1  1 

I  1*1244 

12  9808 

1  560 

8         6*8596     17*6577 

6       16-6913 

5*6228 

1514 

8t 

21-5698 

25-2698 

4 

12-1735 

13-0800 

,561 

5 

7*5111   •  17*6784 

4       17-34I9 

56824 

1  1:62 

2  3§ 

7*6706         I  T~  7  f  A 

2  2$         I  7'J.o86 

'  *~J  "1   "Q 

65§ 

5'55°9 

1-5148 

76      123 

9-0 

1   •yVt. 

6 

8*2758 

•  /      /   T 

17*3045 

JO               /     T  7 

5      i  18-1268 

5-3523 

6z§ 

24-3918 

23-21  56 

77    '3' 

8-4 

1564 

1  1 

8-7073 

17-0035 

7       18-5767 

5-0813 

I2I§ 

26*5835 

24-1851 

77    '33 

7*2 

1565 

5 

8*9223 

17-3:48 

24*5114 

25-5977 

77    132 

8'9 

1566 

9 

9*2846     17*2657 

6 

19-1  366 

5-3804 

1567 

3 

9*6207  i  17*3253 

s 

1568 

5 

9-6423 

'7'95»3 

4* 

19-4521  \  0x913 

R.A.  3h  3om  to  3h  45'" 

1569 

1570 

3 

5 

9-6816 

9'774i 

'7-5957 
17-1363 

-.* 

) 

19*6323 

5-2814 

Centre      R.  A.  3h  45m  Dec.  +  77°              R.A.  3h  30"-  Dec.  +  78° 

'57' 

4 

10*0480 

17-9478 

4* 

19-8531 

6*1042 

Plate  3806.    1897,  Dec.  31.         Plate  3639.    1897,  Sept.  18. 

'572 

6* 

10*3778 

17-9770 

5* 

20*1847 

6-.  583 

o 

m. 

'573 

'5 

11*4892 

17*3140 

'4 

21*3319 

5  5  592 

1515 

5 

6*1329 

14-7485 

'574 

4 

13-1875 

I7-9773 

3* 

22-9877 

6-3285 

1516 

4 

7*2194 

14-9785 

'575 

12 

13-4923 

17-1037 

I  2 

23*3480 

5*4700 

1517 

5 

7*7000 

14-8184 

4* 

17-7014 

2-8397 

1576 

4 

4-2867 

18-9391 

4* 

14-0451 

67447 

1518 

27§ 

7*7501 

14-0025 

26§ 

17*8018 

2-0275 

76  132 

9'5 

1577 

4 

6-8278 

18-2925 

4* 

16-6204 

6*2604 

1519 

12 

9  01  18 

14-2785 

'3 

19*0445 

2-3818 

1578 

4 

7-6016 

18-5034 

4* 

17-3836 

6'5'37 

1520 

25§ 

9'°333 

I4-5332 

S2 

19-0516 

2^343 

K     555 

9'4 

'579 

10 

7-7102 

18-6868 

7 

17-4794 

6*7008 

1521 

6 

9*2255 

14-0758 

1580 

7 

10-2093 

18-2382 

1522 

4 

9'3775 

14*5922 

1581 

8 

10-8312 

18-9283 

6 

20-5796 

7*1308 

'523 

4 

9-7097 

14-2452 

1582 

'3 

12*9393 

18*5270 

1  1 

22-7077 

6*8562 

1524 

5 

10-0608 

14*9693 

'583 

H§ 

6-5436 

19-2373 

i8§ 

16*2815 

7-1818 

1525 

6 

10-2286 

14*7928 

1584 

4 

6*6070 

19*6550 

1526 

i8§ 

1  1-1180 

H'9935 

16 

21-1026 

3-2208 

1585 

6 

6-6839 

19*0980 

3*     16-4306 

7-0502 

1527 

7 

11-3727 

14*5610 

4* 

21*3846 

2-8061 

1586 

6 

7-6988 

19*2763 

5* 

17-4311 

7-2907 

1528 

6 

1  1*4036 

14*9988 

1587 

i6§ 

7'735' 

19-1  380 

10 

17-4778 

7-'54' 

1529 

7 

11-8190 

14*8025 

5* 

21-8146 

3-0722 

1588 

9 

8-3795 

19-2697 

5 

18-1  103 

7-3268 

153° 

5 

4-8951 

15-0988 

4* 

14*8851 

2-9487 

1589 

6 

8-4640 

19-4184 

5* 

18-1856 

7-4777 

4 

6-4956 

'5-7954 

3* 

16*4396 

37437 

1590 

3 

8-7717     19-6529 

1532 

4 

7*0085 

'5-3352 

4* 

16-9806 

3-3"4 

1591 

23§ 

8-8316  •  19-3693 

21§ 

'8-5593 

7-45I4 

1533 

4 

8-2294 

15-0730 

1592 

17 

10-4804 

19-0530 

'5 

20*2231 

7-2336 

1534 

5 

9  4828 

15-1765 

4* 

19-4606 

3-3042 

'593 

7 

"'4293 

19-9830 

6 

21-1108 

8-2198 

'535 

4 

94903 

I5-4454 

'  594 

6 

12-4998 

19*5867 

4* 

22*2021 

7-8886 

1536 

23§ 

9-5465 

15-9895 

20 

'9'4737 

4-1218 

'595 

35§ 

13-3204 

19*9258 

34§ 

23-0075 

8-2796 

77    136 

9'5 

1537 

7 

10-8444 

15-7276 

4* 

20*7861 

3-9382 

1596 

12 

'3'43'5 

19-9635 

'3 

23-1130 

8-3218 

1538 

5 

1  1*641  1 

15*3662 

'597 

5 

6-3047 

20-6845 

4* 

15-9566 

8-6107 

'539 

12 

11-9121 

'5-4755 

8* 

21*8671 

3-7492 

1598 

5 

6-6634 

20-1873 

5* 

16-3436 

8*1367 

1540 

65§ 

13-4079 

15-3368 

72§ 

23-3693 

37°n 

76    142 

8-2 

'599 

5 

77743 

20-3067 

3 

I7-4454 

8*3229 

1541 

9 

6-5506 

16*7824 

6 

16*4350 

47296 

1600 

9 

8-9203 

20-1763 

5 

18-5979 

8*2610 

1542 

8 

7-0580 

16-6445 

5 

'6*9503 

4*6228 

1  60  1 

5 

9-0687 

20*7825 

4 

18-7092 

8-8718 

1543 

25§ 

8-5515 

16-5633 

25§ 

18-4488 

4*6320 

1602 

4 

9"564I5 

20*9438 

'544 

9 

8*7877 

16-7866 

7 

18*6695 

4*8705 

1603 

•9§ 

9-6794 

20*1945 

i6§ 

19-3541 

8-3249 

'545 

2I§ 

1  1-3571  ' 

16*2944 

24§ 

21*2637 

4-53I8 

1604 

6 

10*8691 

20-3076 

1546 

16 

11*5478 

16*7921 

'3 

21*4215 

5*0425 

1605 

9 

1  1-0590 

20*5236 

6 

20-7103 

8-7361 

'547 

5 

1  1-6924 

16*1351 

1606 

7 

13-2906 

20-8005 

5 

22-9222 

9-1497 

1548 

4 

12*0695 

'6*3755 

3* 

21-9722 

46587 

1607 

6 

13-3243 

20-2740 

3* 

22-9901 

8-6248 

1549 

6 

12*4904 

16-3621 

4* 

22-3906 

4*6694 

1608 

4 

5*4420 

21-8184 

4* 

15-0286 

9*6910 

1550 

38§ 

12*6814 

16-4834 

43§ 

22-5767 

4-801  1 

77    '35 

9-0 

1609 

«98 

7-33i6 

21-0563 

12 

16-9590 

9-0430 

i  rtieau  interval  represents  very  nearly  5'  =  88''9  of  R.A.  at  Dec.  +  77*,  and  *)6*'z  at  Dec.  +  78°. 
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453 


ZONE   +   77^ 


B.  I). 

B.  D. 

Diam.              x.                       y. 

Diam. 

x.                      y. 

No. 

.Mng. 

Diain. 

x.                     y. 

Diam. 

X. 

No. 

Mag. 

\ 

R.A.  3h  30™  to  3h  45m  —  contd. 

R.A.  3h  45™  to  4h  om  —  contd. 

Centre      R.A.  3h  45™  Dec.  +77"               R.A.  3h  30-"  Dec.  +78* 

Centre      R.A.  3h  45™  Dec.  +  77°               R.A.  4h  om  Dec.  +  78° 

Plate  3806.     1897,  Dec.  31.         Plate  3639.     1897,  Sept.  1  8. 

Plate  3806.    1897,  Dec.  31.          Plate  4186.     1898,  Nov.  6. 

Q 

m. 

m. 

1610 

5 

8-7404 

21-7878 

4* 

18-3200 

9-8602 

1659 

5 

I6-IO27 

14-8368 

161  I 

12 

9-5903 

21-2958 

8 

19-1984    1      9-4199 

1660 

12 

16-7123 

14-8451 

7t 

6-4878 

3-0149 

l6l2 

25§ 

10-0193     21*8317 

2I§ 

19-5950         998015 

1661 

4 

18-1988 

14-7606 

161  3 

5 

10*1905     i  2  1-2497 

4* 

19-7991          9-4086 

1662 

23§ 

18-9060 

H-4470 

24 

8-6489          2-4663 

K    600 

9'7 

1614 

6 

10-6/28       21-9163 

4* 

20-2417       10-1046 

1663 

22§ 

19-8175 

14-0418 

19 

9-5301 

2-0008 

K    608 

9'3 

1615 

i8§ 

II-2O29       21-8671 

13 

20-7722 

10-0873 

1664 

16 

20-72I  I 

14-0450 

IO 

10-4316 

1-9398 

1616 

13 

11-8342       2I-OI24 

10 

21-4537 

9-2729 

1665 

7 

20-8916 

14-0153 

4*     10-5978 

1-8972 

16,7 

6 

12-5648 

21-4137 

5 

22-1579 

9-7161 

1666 

24§ 

217373       14-8443 

23§   i  1  1-5000 

2-6660 

1618 

6 

12-5744 

21-3955 

4* 

22-1675 

9-6981 

1667 

5 

23-9311        14-6695 

1619 

9 

4-8965     i  22*2305 

6 

14-4564 

io'o68i 

1668 

4 

14-0083    |  15-6944 

1620 

12 

5-3624     :  22-6883 

7 

14-8937 

10-5524 

1669 

I5-2384 

15-0073 

ii         5-0278 

3-2857 

1621 

48§ 

5-3506 

22-9953 

5°§ 

14-8637 

10-8607 

77    131 

8*4 

1670 

6 

16-0315 

I5-545I 

1622 

6 

6-7937 

22-2655 

3* 

16-3481 

10-2197 

1671 

6 

I6-7157 

I5-5549 

1623 

12 

IO-5332 

22-5586 

IO 

20-0633 

10*7375 

1672 

7       17-0582     15-3664 

4        6-8696 

3-5151 

1624 

6 

I  1-9700 

22-3048 

4* 

21-5141 

10-5677 

1673 

6       17-2777     15-5666 

4 

7-1020 

3-6968 

1625 

5 

12-7847 

22-8031 

3* 

22*2940 

11-1212 

1674 

4      21-3220 

15-2193 

1626 

22§ 

I2-9430 

22-4139 

2I§ 

22-4775 

10-7382 

1675 

4       22-0707 

15-8951 

1627 

1  I 

I3-4679 

22-9943 

7 

22-9643 

H'3493 

1676 

9          22  95OO 

15-0625 

4t 

12-7247 

2-7973 

1628 

4 

13-6292 

22-4549 

1677 

13          23-4175 

15-0520 

7 

13-1910 

2-7551 

1629 

10 

4-5941 

23-1756 

6 

14-0983 

IO-9935 

1678 

I7§        14-8508 

16-5731 

H 

4-7513 

4-8698 

1630 

17          5-1827 

23-4232 

10 

14-6700 

•2753 

1679 

13$        15-I447 

16-0962 

6        5-0105 

4-3765 

1631 

20§          7-0947 

23-6312 

158 

,6-5652 

•6010 

1680 

4       15-2312 

16-4432 

1632 

29^ 

7-29l8 

23-7506 

167565 

•7325 

l68l 

10       16-1792     16-5995 

6*      6-0772      4-8062 

1633 

9°§ 

7-6400 

23-6864 

94§ 

17-1093 

•6878 

77    133 

7*2 

1682 

5       17-0999     16-I344 

1634 

4* 

7-7275 

237090 

3* 

17-1926 

•7172 

1683 

33§ 

17-I983 

16-1  105 

32§   •    7*0605 

4-2458 

77    139 

9'5 

1635 

23§ 

90295 

237447 

17§ 

18-4898 

•8295 

1684 

4 

18-6299 

16-2654 

1636 

9 

9-0775 

23-3472 

6 

18-5608 

•4389 

1685 

27§ 

19-0697       16-3083 

26§       8-9405 

43134 

1637 

4 

9-3811 

23-1  173 

1686 

10 

19-6242       16-1759 

6        9-4860 

4*1429 

1638 

28§ 

10-1435 

23-5909 

25§ 

19-61  10 

7434 

1687 

ii       20-0328  i  16-6818 

6        9'9295 

4-6173 

1639 

8 

10-4409 

23-6757 

5 

I9-9053 

•8436 

1688 

4       20-4893     16-6088 

• 

1640 

9 

II-I352 

23-2866 

6 

20-6194 

•5000 

1689 

20§     20-6549     |67738 

15       i°'5565 

4-6662 

1641 

8 

II-584I 

23-9150 

4 

21  '0298 

•1541 

1690 

H§ 

20-9290       16-6590 

9      10-8204  ;    4-5342 

1642 

5 

II-9035 

237388 

4* 

2i-359i         "9977 

1691 

4 

21-0778    ;  16-9413 

1643 

1  1 

I3-0195 

23-3695 

6     122-4978        -6973 

1692 

7 

21-9818       16-9268 

4      11-8893      4*7264 

1644 

5 

13-I373 

23-2376 

4*    22-6191        -5702 

1693 

7 

23-5520       16-3842 

1645 

5 

13-7888 

23-3415 

4*    23-2646  '      -7144 

1694 

8 

23-8585       16-6832 

5       13-7421 

4-3524 

1646 

6 

5-2002 

24-1664 

5     114-6412       2-0173 

1695 

6 

i  5-0178  '  17-1  108 

1647 

4*       5-8720 

24-8595 

4 

I5-2735     127505 

1696 

7 

18-7360  '  I7-4395 

5        8-6870 

5-4643 

1648 

5        6*8906    24-1857 

5 

16-3293     12-1395 

1697 

20§ 

20-1368 

17-0425 

14      10-0572 

4-9698 

1649 

14      10-1878 

24-4415 

1  1 

19-6029     12-5940 

1698 

I  I 

21*7742 

17-2294 

5       11-7031       5-0425 

1650 

16       12-7026 

24-9760 

10 

22-0838     13-2818 

1699 

6      23-2008     17-8497 

4 

13-1711 

5-5618 

1651 

55§       5-7600    25-3456 

4°§ 

15-1315     13-2296 

77    132       8-7 

1700 

4      14-2564 

18-2721 

1652 

6 

7-I423        25-8412 

5* 

16-4791     13-8082 

1701 

7       14-5839 

18-2052 

4* 

4-6001   j    6-5182 

1653 

16 

77657        25-8747 

13 

17-1005 

I3-8795 

1702 

9 

16-2521     18-1030 

6 

6-2541 

6-3016 

1654 

5*      8-2921     25-7001 

4* 

17-6363 

137372 

1703 

4 

16-5351 

18-1964 

1655 

i6§     12-0283    25-2852 

12 

21-3892 

I3-5491 

1704 

13 

17-4836 

18-1430 

12 

7-4872 

6-2540 

0 

1  8*7QOQ 

7-6708 

6-8923 

88§ 

25-9265 

13-5100 

77    138       7-0 

1705 
1706 

O 

7 

17*^212 
17-6480 

18-1419 

4t 

7-6499 

6-2429 

76§ 

8-8845 

26-2060 

77    134       8-0 

1707 

4 

19-1809 

18-2699 

1708 

«7§ 

19*5199 

18-3152 

12 

9-5299 

6-2830 

1709 

4 

20-1385 

18-2142 

R.A.  3h  45m  to  4h  om 

1710 

4 

22-1372     18-7948 

Centre     R.A.  3h  45™  Dec.  +  77°               R.A.  ^  o™  Dec.  +  78° 
Plate  3806.     1897,  Dec.  31.      Plate  4186.     1898,  Nor.  6. 

1711 
1712 
1713 

4 
6 

33§ 

23-1400 

23-5836 
15-1906 

18-2985 
18-5624 
19-9828 

3 
33§ 

13-6005 

5-3294 

6-2451 
8-2504 

77    137 

9-1 

o 

ra. 

'I7H 

4 

15-9815 

19-3929 

4* 

6-0758 

7-6032 

1656 

4 

14-2041         14-1532 

1715 

25§ 

18*2331 

19-2478 

23§ 

8-3108 

7-3050 

77    140 

9'4 

1657 

1  1 

14-3289 

14-8706 

5 

4-1115 

3-2124 

1716 

4_ 

20-2417 

19-4730 

1658 

7 

I5-9346 

I4-5335 

1717 

21-8292 

197560 

12 

11-9333 

7-5610 

i  raeau  interral  represents  very  nearly  5'  =  88«'9  of  R.A.  at  D«c.  +  77',  and  gz"6  at  Dec.  +  78°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    77' 


B.  D. 

N-- 

li.  D. 

No. 

I  Mum. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

No.     Mag. 

o. 

Di&ni. 

X. 

!/• 

!/• 

No. 

Mag. 

R.A.  3h  45m  to  4h  om  —  contd. 

R.A.  4h  om  to  4h  15™ 

Centre  R.  A.  3h  45"'  Dec.  +  77°      B.A.  <jh  0™  Dec.  +  78° 

Centre   R.A.  4"  15-"  Dec.  +  77°      R.A.  4h  o*°  Dec.  +  78° 

Plate  3806.  1897,  Dec.  31.    Plate  4186.  1898,  Nov.  6. 

Plate  5819.  1901,  Nov.  i.    Plate  4186.  1898,  Nov.  6. 

o 

m. 

0 

m. 

1718 

5 

22-4298 

19-2128 

3* 

12-4915 

6-9732 

1769 

4 

4-8480 

14-0213 

1719 

5 

14-4222 

20-9176 

3* 

4-6303 

9^352 

1770 

'9 

6-3499 

14-5843 

12 

16-27-24  i  2-4242 

1720 

6 

14-4895 

20-8408 

3* 

4-6903 

9-1557 

1771 

9 

6-6/22 

14-7696 

3* 

16-5819   2-6289 

1721 

8 

15-5903 

20-6317 

4 

57695 

8-8680 

1772 

5 

8-7786 

14-9995 

3*  18-6714 

2-9854 

1722 

22§  i5'9'48 

20-4434 

21 

6-0833 

8-6580 

'773 

35§ 

8-7922 

14-7038 

24!  18-7021 

2-6947 

76   157 

9'5 

1723 

1  1 

16-3126 

20-8295 

6 

6-5065 

9-01  58 

'774 

1  1 

8-9161 

14-5643 

5*  18-8363 

2-5584 

1724 

10 

16-3793 

20-6793 

5 

6-5619 

8-8621 

'775 

5 

9-5389 

14-5506 

1725 

'4§ 

16-5086 

20-4044 

9 

6-6714 

8-5777 

1776 

17 

9-8893 

14-3025 

10 

19-8224 

2-3572 

1726 

i6g 

17-6853 

20-4844 

10   7-8503 

8-5745 

'777 

6 

10-3166 

i4'4775 

1727 

4 

18-2852 

20-851  1 

1778 

4 

11-1986 

14-2146 

1728 

6 

18-5097 

20-9393 

'779 

26§ 

13-8946 

14-7788 

22 

23-7926 

3-0758 

1729 

'3 

19-2735 

20-4246 

7 

9-4311 

8*4049 

1780 

33§ 

13-9075 

14-8885 

3' 

2  3-7999 

3-1867 

76  161 

9'5 

1730 

'4§ 

19-3104 

20-1269 

6 

9^473 

8-1063 

1781 

5 

4-9355 

15-3283 

>73' 

9 

22-7398 

20-1037 

7 

12-8680 

7-8430 

1782 

9 

5-5294 

'5'6753 

4* 

15-3859 

3-4647 

1732 

8 

23-0375 

20-8467 

4 

13-2131 

8-5635 

1783 

5 

6-5108 

15-7055 

1733 

5 

23-3610 

20-2987 

4* 

13-4988 

7-9932 

1784 

i8§ 

7-0875 

15-1976 

'4 

16-9698 

3-0838 

1734 

6 

14-2050 

21-1860 

4* 

4-4277 

9-5169 

1785 

4    8-8265 

15-5080 

1735 

7 

14-8737 

21-8056 

4t 

5-1397 

10-0917 

1786 

12    9-5184  15-6346 

7 

19-3712 

3-6655 

1736 

'7§ 

15-6584 

217994 

8 

5"9'93 

10-0288 

1787 

4   10-3917 

15-3766 

1737 

4 

15-7312 

21-1826 

1788 

10   13-1989 

15-5291 

1738 

7 

15-8875 

21-4829 

5 

6-1277 

9-6962 

1789 

20§     5-4987 

16-9960 

'5 

15-2772 

4-7819 

1739 

5 

16-5581 

21-8054 

1790 

3    5-6734  :  16-8472 

174.0 

6 

17-1090 

21-5771 

4 

7-3525 

9-7061 

1791 

4    6-4734  16-1541 

2* 

16-2974 

4-0034 

1741 

4 

18-4590 

21-5645 

1792 

4    7-4392 

16-6064 

1742 

4 

20-5108 

21-1250 

«793 

5    8-1903 

16-7079 

3* 

17-9800 

4-6560 

1743 

5 

23-0670 

21-8663 

3 

13-2498 

8-5384 

'794 

:28g  12-2472 

16-0968 

24 

22-0683 

4-2920 

1744 

22§ 

14-9292 

22-5975 

'5 

5-2502 

10-8745 

'795 

19   12-4070 

16-1973 

9 

22-2210 

4-4007 

1745 

6 

17-1418 

22-4675 

1796 

39§  13-2881 

16-2350 

36§ 

23-I005 

4H932 

I746 

i9§ 

17-7518 

22-2135 

ii 

8-0388 

10-2956 

'797 

4    6-3612 

17-1717 

'747 

IO 

19-5418 

22-7926 

6 

9-8640 

10-7484 

1798 

9    8-2951 

17-9646 

7 

I8-0088 

5-9176 

I748 

6 

19-7495 

22-5743 

1799 

4 

8-8877 

17-2251 

1749 

4 

22-1783 

22-0983 

1800 

4t 

9-4022 

'7"4995 

3* 

19-1422 

5-5224 

1750 

20 

22-5026 

22-8713 

IO 

12-8239 

10-6206 

1801 

9   11-8408 

17-3383 

4t 

21-5858 

5-5066 

'1751 

5 

14-9383 

23-4763 

1802 

8   12-1970 

17-7500 

1752 

4 

19-2796 

23-8043 

1803 

6 

.13-61.73 

17-9568 

"753 

47§ 

19-9548 

23-9209 

44§ 

10-3536 

1  1-8460 

77  141 

8-9 

1804 

10 

6-4983 

18-3627 

4 

16-1897 

6-2064 

'754 

17 

20-8647 

23-9034 

7 

11-2610 

11-7658 

1805 

'3 

6-6432 

18-6599 

7 

16-3182 

6'5'34 

1755 

9 

22-0390 

23-6930 

5 

12-4167 

11-4756 

1806 

5 

6-8847 

18-1225 

4* 

16-5897 

5-9884 

.1756 

6 

22-5563 

23-1932 

4* 

12-8988 

10-9372 

1807 

5 

7-4673 

18-8272 

4 

I7-I288 

67291 

'757 

9 

14-6905 

24-5772 

5 

5-I497 

12-8681 

1808 

7 

7-7799 

18-7491 

4 

I7-4493 

6-6713 

1758 

75§ 

16-5518 

24-9725 

72§ 

7-0350 

I3-I335 

77  138 

7-0 

1809 

*5§ 

8-1244 

18-1393 

'9 

17-8288 

6-0829 

;>759 

27§ 

18-5507 

24-6939 

18 

9-0078 

12-7146 

1810 

4 

8-1905 

18-0498 

3 

17-8983 

5-9940 

1760 

5 

18-8849 

24-2055 

1811 

4 

10-5415 

18-4253 

2* 

20-2218    6-5119 

1761 

4 

19-1888 

24-4389 

1812 

4 

12-1994 

18-7999 

2* 

21-8542    6-9895 

1762 

'5 

16-6517 

25-2760 

7 

7-1573 

13-4288 

1813 

4 

12-3113  18-8360 

1763 

4 

i7-4578 

25-0170 

1814 

22§ 

12-3178 

18-5960 

18 

2j'988o 

6-7916 

1764 

1.4 

17-9482 

25-0793 

6 

8-4322 

I3-I437 

1815 

44§ 

12-5714 

18-2936 

4'§ 

22-2593 

6-5061 

77  156 

9'4 

,1765 

4 

I8'7575 

25-0690 

1816 

4 

13-3089 

18-2308 

1766 

'3 

I9-9735 

25-9568 

8 

10-5158 

13-8768 

1817 

IO 

13-9480 

18-1697 

-* 

3 

23-6377 

6-4654 

1767 

1  1 

21-5527 

25-5417 

6 

12-0610 

'3'35'S 

1818 

28§ 

5-0903 

19-8998 

21 

14-6915 

7-6555 

77  '46 

9  '4 

1768 

40§ 

22-4474 

25-3281 

2I§ 

12-9405 

13-0778 

77  H2 

9'5 

1819 

16 

5-5776 

19-2750 

9 

15-2168 

7-0608 

1820 

7 

5-7990 

19-0214 

4 

15-4522 

6-8216 

63§ 

3-2230 

3-7386 

76  142 

8-2 

1821 

5 

6-1195 

19-9925 

3* 

15-7123 

7-8086 

42 

2-5835 

4-9327 

77  135 

9-0 

1822 

18 

8-8213 

19-0138 

12 

18-4709 

6-9960 

1823 

2I§ 

9-4696 

19-3224 

16 

19-1009 

7-3448 

1824 

3 

1  1^3624 

19-7682 

1825 

6 

11-7963 

19-8331 

4* 

21-3908 

7-9929 

1826 

4* 

1  1-9182 

19-9725 

3* 

21-5013 

8-1438 

1827 

4 

12-5583 

19-0764 

i  rfreau  interval  represents  very  nearly  5'  =  88»'9  of  R.  A.  at  Dec.  +  77°,  and  gb'-i  at  Dec.  +  78*. 
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ZONE    +    77' 


B.  D. 

•v.. 

B    D. 

Xo. 

Diam.               x. 

!/• 

UUBli 

X, 

No. 

Mug. 

SHtt 

Diam. 

x.                    y. 

Diani. 

x.                    !/. 

Xo. 

Mag. 

R.A.  4h  om  to  4h  ism  —  contd. 

R.A.  4h  om  to  4h  i^^contd. 

Centre      R.A.  4h  15™  Dec.  +  77°                 R.A.  4h  o°»  Dec.  +  78° 

Centre       K.A.  4h  i5m  Dec.  +  77°                R.A.  4h  om  Dec.  +  78° 

Plate  5829.    1901,  Nov.  i.          Plate  4186.    1898,  Nov.  6. 

Plate  5829.     1901,  Nov.  i.          Plate  4186.     1898,  Nov.  6. 

o 

m. 

3 

m. 

1828 

4 

i2-6i  59 

I9-2I02 

1887 

27§ 

9-6577 

25-0298 

15          18-9410 

I3-0543 

1829 

8 

I3H488 

'9'5463 

4 

23-0593 

7-8075 

1888 

4 

12-1304 

25-1475 

1830 

I  1 

5-2124 

20-2  I  51 

5 

147960 

7-9763 

1889 

4 

13-1589 

25-2OO8 

3*    22-4252 

I3-4342 

1831 

4 

6-9028 

20-5578 

1890 

10 

13-4352 

25-0665 

5       22-7073 

13-3211 

1832 

18 

7-4277     207205 

10 

16-9755 

8-6169 

1891 

4* 

7-8866 

26'OO4O 

3*     17-1184 

13-9180 

1833 

6 

10-0844    20-3631 

4t 

19-6505 

8-4224 

1834 

7 

10-6595     20-1435 

4t 

20-2387 

8-2346 

723     25-5834 

7-2440 

77    162 

7-8 

.835 

*l§ 

10-761  3 

20-7071 

'7 

20-3068 

8-8047 

5°§     24'9723 

9-1041 

77    161 

8-9 

1836 

6 

12-0710 

20-5029 

4 

21-6248 

8-6813 

82§       1-0103 

24"3455 

77    Hi 

8-9 

1837 

5 

12-2102 

20-8632 

1838 

5 

12-3281 

2O  gOI  I 

1839 

6 

13-9680 

20-7419 

1840 

16 

4-8686 

2I-279I 

9 

14-3890 

9-0190 

R.A.  4h  15™  to  4h  30m 

1841 
1842 
1843 

4 

28§ 

4 

7-0225 

9  6008 
10-8983 

2  I  '2029 
21-4080 
21-9283 

20 

19  1032 

9-4353 

77    152 

9'5 

Centre      R.A.  4h  I5m  Dec.  +  77'                R.A.  4h  30™  Dec.  +  78° 
Plate  5829.     1901,  Nov.  i.            Plate  4267.     1899,  Feb.  z. 

1844 

16 

1  1-0540 

21-2906 

6 

20-5612 

9'4°53 

o 

m. 

1845 

7 

11-1017 

21  -0628 

4 

20-6214 

9-1831 

1892 

22§ 

I4X439 

14-2119 

9        4-1944 

2-5259 

1846 

7 

12-0313 

21-3355 

4t 

21-5346 

9-5109 

1893 

27§ 

16-6018 

14-0063 

16        6-3363 

2-1767 

K   694 

9-6 

1847 

1  1 

13-6480 

21-6307 

6 

23-1292 

9-9018 

1894 

20§ 

18-5482 

"4-35I7 

8 

8-2995 

2-3896 

1848 

4 

7-3807    22-0675 

1895 

16 

21-5694 

14-0965 

4t 

i  it  905 

i-93i7 

1849 

18 

7-8328  '  22-8192 

10 

17-2548 

iQ-7357 

1896 

4 

22-6706 

14-6799 

1850 

16 

7-9218    22-2438 

8 

I7-3795 

10-1659 

1897 

12 

23-0670 

14-9642 

4* 

12-8497 

2-6962 

1851 

20$ 

8-4952    22-2373 

10 

17-9498 

10-1955 

1898 

I  I 

23-2396 

14-9680 

4* 

13-0221 

2-6899 

1852 

26§ 

9-0208 

22-5739 

20 

i8-4553 

10-5644 

77    151 

9'5 

1899 

5 

I4'5i57 

i5'3949 

1853 

'9 

9-3091 

22-5214 

1  1 

187471 

10-5279 

1900 

12        '   14-8915 

15-8946 

1854 

4 

10-7703     22-6499 

1901 

9 

i5-4427 

15-2324 

4* 

5-2618 

3-4783 

1855 

4 

11-1126    22-9505 

1902 

6 

17-1292 

15-6768 

1856 

5 

11-4914    22-7049 

3* 

20-91  10 

10-8439 

1903 

4 

17-3237 

i5-5795 

I857 

6 

13-5007 

22-6685 

3* 

22-9201 

10-9284 

1904 

7 

i9'4723 

15-1528 

1858 

4 

47927 

23-2415 

4* 

14-1918 

10-9684 

1905 

16 

19-9662 

15-2929 

5 

9-7762 

3-2357 

1859 

25 

5-3266 

23-6679 

12 

147005 

•4332 

1906 

12 

20-2231 

15-2939 

3* 

10-0321 

3-2174 

i860 

38§ 

6-0305 

23-9189 

22§ 

15-3895 

•7251 

77    H8 

9'5 

1907 

17§ 

21-1410 

15-3221 

5t 

10-9517 

3-1838 

1861 

7 

6-2888 

23-1968 

4 

15-6885 

•O220 

1908 

9 

227710 

15-2736 

1862 

32§ 

70213 

23-9948 

17 

16-3725 

•8623 

1909 

34§ 

I5-3448 

16-0155 

20 

5-2170 

4-2658 

K    688 

97 

1863 

4'§ 

8-3816 

23'9783 

33§ 

177316 

"9260 

K    657 

9'5 

1910 

26§ 

16-2910 

16-4084 

19 

6-1848 

4-5928 

1864 

i3 

8-9508 

23-0823 

6       18-3523 

•0663 

191  I 

8 

18-3369 

16-5747 

3* 

8-2371 

4-6197 

1865 

21 

9-6201 

23-6283 

9       18-9890 

•6541 

77    153 

9'5 

1912 

6 

19-6919 

16-8590 

1866 

9 

11-1417 

23-4376 

4 

20-5201 

'5547 

i9'3 

6 

21    3791        16-6814 

1867 

53§ 

117576 

23-8581 

4°§ 

2  riO77 

12-0133 

77    154 

8-8 

1914 

13 

2I-5I1I        16-6845 

5* 

11-4109 

4-5187 

1868 

3°§ 

12-3995 

23-0255 

22§ 

2I-80O9 

I  1-2196 

1915 

34§     14-0795     17-1644 

19 

4-0298 

5-4968 

1869 

43§ 

57601 

24-5410 

23 

I  5-0815 

I2-33OO 

77    H7 

9'5 

1916 

10      i5'598° 

17-1878 

1870 

9 

5-9515 

24-0523 

5 

I  5-3008 

11-8541 

1917 

4       l8'4923 

17-9480 

1871 

36§ 

6-5700 

24-2351 

19 

15-9071 

12-0745 

77    H9 

9'5 

1918 

9      18-5298 

17-6787 

4* 

8-5016 

57140 

1872 

7 

7-I336 

24-6850 

4 

16-4415 

12-5560 

1919 

2o§     20-2152 

17-3392 

9 

10-1617 

5-2608 

77    164 

9'5 

1873 

6 

7-1819 

24-5981 

3* 

16-4975 

I2-4742 

1920 

4      20-3840 

i7-7743 

1874 

6 

7-8396 

24-3214 

3* 

17-1689 

12-2358 

192! 

17      22-1844     i7"358z 

7 

12-1292 

5-1452 

1875 

87§ 

8-1181 

24-0205 

73§ 

17-4668 

H'9543 

77    15° 

7-0 

1922 

22§     22-9788 

17-6180 

9 

12-9395 

5*3537 

1876 

9 

10-2706 

24-4344 

4 

19-5888 

12-4979 

1923 

14      23-0500 

i7'3383 

5 

12-9900 

5-0655 

1877 

5 

10-4813     24-5006 

3* 

19-7940 

12-5770 

1924 

6      23-8570 

17-5412 

1878 

1  1 

1  1-2546  :  24-2328 

5 

20-5839 

12-3553 

1925 

7o§   .  I5-9358 

18-8275 

6o§ 

5-99I3 

7-0320 

77    162 

7-8 

1879 

2>§ 

11-4869    24-0388 

12 

2O-8262 

I2-I/55 

1926 

8     !  16-8823 

18-6831 

3* 

6-9280 

6-8240 

1880 

25§ 

1  1-5124  j  24-8904 

18 

2O-8OI4 

13-0263 

1927 

4 

16-9850 

18-1538 

1881 

5 

12-3670    24-8811 

3 

21-6520 

I3-0713 

1928 

7 

17-0928 

18-1030 

1882 

22§ 

12-4008  i  24-5145 

11 

21-7098 

12-7051 

1929 

4 

I7-I873 

18-0928 

1883 

9 

13-3825    24-8361 

5 

22-6695 

13-0855 

1930 

4 

17-4625 

18-4157 

1884 

16 

6-4644    25-3438 

9 

I5-73I8 

i3-'747 

1931 

2I§ 

17-5261 

187096 

1  1 

7-5701 

6-8058 

1885 

36§ 

6-9478    25-9803 

18 

16-1783 

13-8359 

1932 

8 

17-9041 

18-3685 

3* 

7-9241 

6-4416 

1886 

4* 

7-8298    25-21  56 

3* 

I7-1019 

13-1291 

'933 

H§ 

187398 

18-8373 

6 

87903 

6-8517 

\ 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  88"9  of  K.A.  »t  Dec.  +  77',  and  96^2  at  DBC.  +  78°. 
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ZONE   +   77C 


11.  i). 

K.  li. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam.             x.                    y. 

No. 

Mas. 

No. 

1  >i:im. 

X. 

y- 

?/• 

No. 

Mag. 

R.A.  4h  i5m  to  4h  30™  —  contd. 

R.A.  4h  I5m  to  4h  30™  —  contd. 

Centre       R.A.  4h  ism  Dec.  +  77°    .              R.A.  4h  30""  I>ec-  +  7*" 

Centre      R.A.  4h  ism  Dec.  -f-  77°                R.A.  4''  30™  Dec.  +  78° 

Plate  5829.     1901,  Nov.  i.             Plate  4267.     1899,  Feb.  2. 

Plate  5829.    1901,  Nov.  i.              Plate  4267.    1899,  Feb.  2. 

o                           11. 

0 

m. 

'934 

3>§ 

19-5461 

'8-3475 

18 

9-5616       6-3122 

1993 

27§ 

18-4658 

24-4799 

'3 

8-8945 

12-5012 

'935 

6 

19-8320 

18-2739 

'994 

4        18-9041     24-0960 

3* 

9-3048 

12-0884 

1936 

27§     i  21  '479' 

18-1258 

13 

i  ''4779 

5'959' 

'995 

4     i  1  8-9285     24-0962 

3* 

9-33I9 

12-0875 

'937 

6 

21-5020 

18-6293 

1996 

5     i  19-0918 

24-8280 

3* 

9-544I 

12-8080 

1938 

26§ 

217694 

18-3010 

«4 

11-7778 

6-1155 

'997 

'4 

20-6426  i  24-8433 

5     !  1  1-0923 

12-7166 

1939 

26§ 

23-1652 

I8-5595 

16 

13-1896 

6-2784 

77    165 

9'5 

1998 

4 

147887     25-5862 

1940 

24§ 

23-1787 

18-5650 

'4 

13-2023 

6-2838 

'999 

5 

16-8727     25-5785 

3*       7-3793 

13-7057 

1941 

4 

15-1320 

19-8255 

200O 

16 

18-2322 

25-45>H 

7 

87253 

I3-4944 

1942 

20§     i  16-5549 

19-3200 

8 

6-6415 

7-4803 

2001 

7 

I8-7547 

25^5060 

'943 

36S     '7"9625 

19-5841 

24 

8-0645 

7-6511 

K    702 

9'4 

2002 

9 

19-8803     25-1879 

4       '°"353' 

13-1140 

1944 

4       '9'i546 

>97578 

2O03 

37§ 

20-4965     26-0615 

16       11-0270 

'3-9433 

'945 

1  3       20-  1  6  1  5 

19-2739 

4 

10-2399 

7"'954 

1946 

16      20-4160 

19-2662 

5 

10-4909 

7-1660 

45§ 

15-3738     25-9327 

77    1  60 

9-2 

'947 

10 

20-6639 

19-9813 

4 

10-7886 

7-8671 

1948 

9      21-5023 

19-9440 

4 

11-6201 

77738 

1949 

4      22-2569 

19-8597 

R.A.  4h  30'"  to  4h  45™ 

1950 
1951 
1952 

'5 

20 

33§ 

23-1184 
23-1477 
15-4368 

19-0245 
19-6364 
20-7225 

6 
4°§ 

'3-'7'9 
13-2408 

5-6214 

6-7450 

7-3550 
8-9543 

77    161 

8-9 

Centre        R.A.  4h  45m  Dec.  +  77°              R.A.  4h  30™  Dec.  +  78" 
Plate  3879.     1898,  March  i.          Plate  4267.     1899,  Feb.  2. 

'953 

4 

17-4226 

20*2961 

o 

m. 

'954 

16 

17-4877 

20-9056 

5 

7-6791 

9-0018 

2004 

5 

6-8032 

14-4486 

'955 

14       18-2307 

20-8506 

6 

8-4164 

8-8948 

2005 

'9§ 

7-2396 

14-6196 

1  1 

17-1584 

2-4613 

1956 

5     ,'8-5395 

20-6328 

2006 

22§ 

8-7250 

14-6130 

'3 

18-6412 

2-5420 

'957 

14      19-6026 

20-2974 

4 

97495 

8-2540 

2007 

54§ 

8-7414 

14-6487 

49§ 

18-6562 

2-5822 

76    176 

8-8 

1958 

5      20-1772 

2°-4343 

3* 

10-3304 

8-349' 

2008 

6 

9-0672 

14-1265 

'959 

4       20*8849 

20-1473 

2009 

4 

10-2297 

140653 

1960 

4      21-5367 

20-3577 

2O1O 

8 

'  °"5  3  54 

14-6802 

1961 

22§       21-9633 

20-9068 

12 

12-1471 

87005 

2O1  I 

6 

13-0068 

14-8077 

1962 

1  1 

22'I08I 

20-1555 

4 

12-2399 

7-9426 

2012 

3°§ 

1  3*1146 

14-2460 

25 

23-°447 

2-4457 

76    184 

9'5 

1963 

9 

23-6696 

20-2751 

4 

13-8077 

7-957I 

2O13 

16 

'3'9733 

14-4452 

1964 

4 

I4-37I2 

21-1528 

2O14 

23S 

5-2006 

15-9725 

16 

15-0413 

3-6864 

1965 

5     !  '4'5366 

21-5702 

2015 

6 

6-7758 

15-8222 

1966 

5       14-7018 

21-5788 

2Ol6 

4 

7-3964 

15-0423 

1967 

4       '4"96'3 

21  '6  I  IO 

2017 

4 

9-0556     15-3597 

1968 

3     i  '6-3733 

2  I    1609 

2018 

5 

9-0705 

15-3545 

1969 

4       16-9848 

21-8372 

2O19 

'3 

9*S»9I 

»5-4724 

6 

19-1815 

3-4353 

1970 

8       17-1805 

21-0403 

202O 

5 

1  1-2096 

15-6510 

1971 

6       I7-3493 

21'IOI  I 

4* 

7-5540 

9-2049 

2O21 

10 

12-1689 

15-1293 

1972 

8       18-8483 

2  I  -4044 

3t 

9-0704 

9-4071 

2022 

4 

13-1417 

'5-4745 

1973 

4       18-8729 

21-4051 

2023 

10 

4-4404 

16-665  1 

3* 

'4-2391 

4-3335 

"974 

27§     19-1722 

21-251O 

20 

9-3818 

9-2335 

2O24 

4 

4-5686 

16-6178 

'975 

5       19-4185 

21-7333 

3* 

9-6601 

9-6960 

2O25 

4 

4-6835 

16-5637 

1976 

9      21-0203 

21-1762 

4* 

1  1-2240 

9-0355 

2026 

4 

477" 

16-5847 

"977 

5      22-3044 

21-9458 

3* 

12-5543 

97153 

2027 

19 

5-0213 

16-6644 

li 

14-8198 

4-3659 

1978 

14      23-2382 

21-1773 

5 

I3-4332 

9-8850 

2028 

4 

5-5I59 

16  9442 

'979 

14      15-1978 

22-6972 

4 

5-5117 

10-9436 

2O29 

17 

6-3065 

16-7025 

4*     16-0982 

4-4836 

1980 

4       17-1365 

22-5774 

2030 

4 

8-i  107 

16  5044 

1981 

'3 

17-6027 

22-8648 

5 

7-9235 

10-9481 

203  1 

10 

8-8082 

16-9090 

4*     18-5819 

4-8408 

1982 

'9 

22-Iigi       22-6194 

7 

12-4175 

10-4015 

2O32 

3 

9-3922 

16-1307 

1983 

25 

22-6497       22-2673 

9 

12-9213 

10-0125 

2033 

'4 

10-3660 

16-4453 

6* 

20-1665 

4-4738 

1984 

'5 

22-8l62    I  22-8259 

5 

13-1232 

10-5596 

2034 

4 

10-5011     16-6604 

198; 

32§ 

I4-O21O 

23-2230 

i6§ 

4"377° 

"'5454 

77    158 

9'4 

2035 

6 

1  1  -4902     16-6242 

1986 

38§ 

14-9298 

23-2632 

*5§ 

5-2845 

11-5250 

77    '59 

9'5 

2036 

12 

12-0068  ;  16-6107 

4* 

21-7894 

47365 

1987 

4 

15-6979 

23-5875 

2037 

5 

13-5835 

16-1  596 

1988 

6 

15-8417 

23-5722 

3* 

6-2151 

11-7714 

2038 

4 

4-7000 

177079 

1989 

18     ;  16-1718 

23-0363 

6 

6-5094 

11-2153 

2039 

5 

4-7409 

17-7976 

1990 

14       18-0563 

23-9858 

6 

8-4536 

12-0355 

2040 

8 

47693 

17-3949 

4 

14-5228 

5-0818 

1991 

1  1 

«4'9335 

24-1443 

4 

5-3489 

12-4033 

2O4I 

3 

5-0420 

17-5110 

1992 

1C 

17-3183 

24-473S 

4 

77488 

12-5725 

2042 

1  1 

5-1824 

17-4412 

5 

14-9350      5-1519 

i  rdieau  interra!  represents  verj  nearly  5'  =  Sg'-g  of  R.A.  at  Dec.  +  77°,  and  yb*-2  at  Dec.  +  78°. 
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No. 

r>iam.             x. 

it. 

Piain.               x.                        y. 

B.  D. 

No. 

DlAIl). 

B.  D. 

No. 

Mag. 

X. 

y. 

Diam.             x. 

No. 

Mag. 

R.A.  4h  30™  to  4h  45m  —  contd. 

R.A.  4h  30m  to  4"  45m  —  contd. 

Centre      R.A.  4h  45m  Dec.  +  77°               R.A.  +h  30™  Dec.  +78* 

Centre        R.  A.  4>>  45"  Dec.'+  77*                 R.A.  4h  30™  Dec.  +  78° 

Plate  3879.     1898, 

March  i.          Plate  4267.     1899,  Fell.  z. 

Plate 

3879.     1898,  Maich  i.            Plate  4267.     1899,  Feb.  z. 

2043 

5 

5-3506 

17-6762 

0 

m. 

2IO2 

4 

6-9588 

21-2009 

O 

m. 

2044 

3 

5-6602 

17-4506 

2IO3 

8 

7-5888 

21-5162 

5       17-0859 

9-3656 

2045 

4 

6-4488 

17-6I74 

2IO4 

5 

10-5855 

21-0563 

3*     20-1032 

9-0879 

2046 

4         6-4622 

17-5I38 

2IO5 

8 

11-5035 

21-3860 

5*       21-0012 

9-4766 

2047 

9        6-4683 

17-4909 

4* 

l6'2I2O 

5-2773 

2106 

4 

12-6119 

217184 

2048 

8         6-8667 

17-0550 

4* 

16-6365 

4-8699 

2107 

5 

13-2362 

21-8659 

2049 

10 

7-1790 

17-4539 

4* 

16-9267 

5-2848 

2108 

7 

I3-4338 

21-3829 

2050 

4 

7-37io 

I7-3393 

2109 

H 

137382 

21-3058 

6* 

23-2346 

95293 

2051 

4         7-5I95 

17-2411 

21  IO 

4 

13-9124 

217883 

2052 

9        8-6507 

17-2511 

4* 

18-4045 

5-1748 

21  II 

H 

6-5752 

22-7^72 

2053 

15 

87584 

7-22,3 

5 

18-5150    5-1538 

21  12 

1  1 

8-0986 

22-5689 

5 

I7-5308 

10-4460 

2054 

5 

JB-Siii 

7-1645 

2113 

28§ 

9-2186 

22-6453 

19 

18-6437 

10-5933 

77    171 

9'4 

2055 

18 

9-5429 

7-5880 

9 

19-2754 

5-5636 

2114 

6 

10-0383 

22-3849 

2056 

8 

10-2902 

7-4863 

3* 

20-0297 

5-5083 

2115 

7 

10-5792 

22-8766 

3* 

19-9902 

10-9049 

2057 

**§ 

10-3504 

7-0460 

17 

2O'i  1  66 

5-0728 

21  l6 

5 

8-4443 

23-9169 

3* 

177894 

11-8122 

2058 

'4 

12-4524 

7-8055 

4*     22-1682       5-9558 

2117 

9-0628 

23-1356 

7 

18-4609 

1  1  -07  1  8 

2059 

6 

12-655; 

17-9566 

2118 

5 

9-4603 

23-6101 

2060 

63^ 

13-8097 

17-385* 

59$   '23-5507 

5-6224 

77    175 

87 

2119 

4 

10-2589 

23-7463 

2061 

4 

4-3407 

18-2646 

212O 

6 

11-5969 

23-4921 

4* 

20-9648 

11-5781 

2062 

8 

4-8496 

18-3-35 

4*     14-5427       60609 

2121 

24§ 

12-4320 

23-1531 

>5 

21-8223 

11-2951 

2063 

10 

5-0842 

18-1879 

5*     14-7867  :    5-8889 

2122 

9 

247835 

4* 

14-6764     12-4933 

2064 

6 

6-2698 

18-0080 

3*     15-9817      5-7850 

2123 

7 

5  53o> 

24-8469 

3* 

14-8299  '  12-5632 

2065 

18 

7-2319 

18-1186 

9       16-9380      5"95'6 

2124 

8 

7-0190 

24-1344 

4* 

16-3580 

11-9438 

2066 

6 

7-5887 

18-7550 

4* 

17-2571 

6-6070 

2125 

H 

8-0805 

24-1159 

6 

17-4186 

11-9918 

2067 

4 

7-7488 

18  6585 

2126 

5 

8-2862 

2068 

4 

8-434' 

18-4933 

2127 

15 

5-6311 

25-5395 

7 

14-8895 

13-2638 

2069 

7         9-3250 

18-5369 

2128 

19 

5-7791 

25-4612 

6 

15-0403 

13-1961 

2070 

72§      '°'3473 

18-7683 

56§ 

20-0093 

67918 

77    172 

7-8 

2I29 

45§ 

66243 

25-9663 

24§ 

15-8538 

13-7513 

77    166 

9'5 

2071 

6       11-5917 

18-1  350 

2I3O 

18 

7-4879 

25-0405 

9 

16-7714 

12-8764 

2072 

11-8318 

18-2548 

2131 

8 

8-3373 

25-0496 

4* 

17-6179     12-9363 

2073 

5°s      13-0736 

183159 

44§ 

22-7596 

6-5055 

77    174  i    9'° 

2132 

16 

8-3712 

25-0189 

10 

17-6538     12-9107 

2074 

5       I3-0755 

18-8876 

2133 

36§ 

9-0631 

25-9755 

23§ 

18-2882     13-9046 

77    170 

9'5 

2075 

5 

13-2243 

18-5304 

2134 

4 

11-9590 

25-6952 

2076 

4 

13-3874 

18-1748 

2135 

5 

12-0690 

25-7101 

3* 

21-3016     13-8278 

2077 

6         4-8688 

19-7000 

2078 

22             5-8419 

19-8934 

13       15-4425       7-6416 

56$ 

24-2518      97193 

77    178 

7'5 

2079 

17 

7-0295 

i9-6349 

16-6417       7-4544 

2080 

"1 

7'359' 

19-3845 

16       16-9865      7-2254 

2081 

6 

7-6651 

19-3864 

R.A.  4h  45m  to  5h  om 

2082 

4 

8-9598 

J9'9793 

2083 

9-2060 

19-3785 

Centre       R.A 

.  4h  45°>  Dec.  -h  77°                   R.A.  5homDec.  +78° 

2084 

4 

9'3994 

19-6724 

Plate 

3879.     1898 

,  March  i.           Plate  4785.     1900,  Jan.  18. 

2085 

7    i  97023 

19-5156 

o 

m. 

2086 

4         9-9670 

19-6678 

2136 

4 

15-1766 

I47750 

4*       V9813 

3-0164 

2087 

4 

107937 

19-9868 

2137 

4 

17-7821 

14-9161 

2088 

63-: 

12-1090 

19-3932 

48§     21-7294       7-5233 

77    173 

8-3 

2138 

6        8-7799 

2-5148 

2089 

13 

13-3079 

19-2415 

4*     22-9328       7'4425 

2'39 

7 

19-8173 

14-4260 

3t      9-5881 

2'357i 

2090 

18 

13-8120 

19-1264 

8*     23-4421       7-359° 

2140 

20-3884 

14-9238 

27§     10-1906 

2-8140 

K   819 

9-8 

2091 

5 

4-8469 

20-6672 

2141 

4 

20-5997 

14-8285 

2092 

4         6-1592 

20-3551 

4*     15-7260      8-I2U 

2142 

34^ 

22-4081 

14-6127 

30§  '   12-1842 

2-3686 

2093 

ii     |    7-4500 

207515 

6       16-9963       8-5939 

2143 

4 

23-4529 

14-2467 

2094 

4i§ 

7>599 

20-9473 

26;$     16-9920 

87928 

77    167 

9-1 

2144 

'7 

14-0908 

15-0782 

8         3-9208 

3-393I 

2095 

39§ 

8-3420 

20-0193 

26§     17-9313 

7-9190 

77    168 

9  '4 

2145 

36$ 

21-4085 

15-6608 

3i§     H'2574 

3-4825 

K   825 

9'5 

2096 

15 

8-6329 

20-1634 

7       18-2116 

8-0763 

2146 

22'6ol6 

15-9122 

5       12-4655 

3-6548 

2097 

4 

9-4261 

20-6344 

2147 

5 

22-7432 

15-6987 

4       12-5921 

3-4301 

2098 

9 

9-6813 

20-3482 

4*     19-2465 

8-3268 

2148 

4* 

23-0491 

15-6017 

3*     12-8908 

3-3I34 

2099 

3°§ 

9-7810 

20-7424 

20§        19-3222 

8-7270 

2149- 

9 

23-6123 

15-2433 

6       13-4298 

2-9158 

2IOO 

25§ 

13-2908 

20-8802 

17      22-8179 

9-0782 

2150 

7 

24-1  165 

1  5-2860 

5 

I3-9377 

2-9263 

2IOI 

27§ 

6-2830 

21-3677 

16       15-7922 

9-1386 

2I5I 

16-5385 

16-9935 

ii 

6-4880 

5-I387 

f 

i  r&eau  interval  reprewnU  very  nearly  5'  =  88«'9  of  R  A.  at  Dec.  .+  77*,  and  96»-z  at  Dec.  +  78'. 
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H.  D. 

B.  D. 

1  Mil  ill. 

X.                               y. 

Diuni. 

X. 

it. 

No. 

Mag. 

No, 

I  'iiuii. 

y- 

.V- 

No. 

Ma- 

R.A.  4h  45m  to  5h  om  —  contd. 

R. 

A.  4h  45"'  to  5h  om—  contd. 

Centre       R.A.  4h  45™  Dec.  +  77°                R.A.  $*  o™  Dec.  +78° 

Centre        R.A.  4''  45™  Dec.  +77°               R.A.  5h  o™  Dec.  +  78° 

Plate  3879.     1898,  March  i.          Plate  4785.     1900,  Jan.  18. 

Plate  3879.     1898.  March  i.        Plate  4785.     1900,  Jan.  1  8. 

o 

111 

o 

m. 

2152 

5 

16-7770 

16  9165 

5* 

6-7I97 

5"°459 

221  I 

24§ 

20-9765 

21-9945 

19      11-2516      9-8316 

2153 

4 

17-7562 

16-6927 

3*     :       7-6833 

4-7549 

221  2 

3 

'4-5370 

22    501  2 

3* 

4-8584     10-7663 

2154 

24§ 

17-9690 

16-5491 

'9 

7-8842 

4-6012 

22I3 

4 

15-2130 

22-5252 

4 

5-53/9     '°7485 

2155 

5 

18-3481 

16-1520 

4* 

8-2368 

4-1774 

22  14 

8 

1  5-8004 

22-0983 

6 

6-0953     10-2838 

2156 

24§ 

19-7937 

16-3203 

22 

9-6914 

4-2482 

2215 

4 

i6-34'.)S 

22-9042 

3*       6-6928     1  1  -0474 

2157 

8 

20-1368 

16-9368 

4 

10-0748 

4-8395 

22l6 

7 

18-3553 

22-2395 

5 

8-6514     10-2549 

2158 

IO 

23-2327 

16-0448 

6 

13-1  046 

37420 

2217 

7 

20-8674 

22-7570 

5 

11-1928     10-6002 

2159 

16 

23-6318 

166354 

9 

13-5418 

4'3058 

2218 

'4 

22-5517 

22-4498 

IO 

12-8525     10-1808 

2160 

5°§ 

14-6730 

17-7498 

4"6774 

6-0178 

77    177 

9-2 

2219 

5* 

22-7831 

22-8264 

4 

13-1096 

10-5378 

2161 

6 

15-0310 

17-8079 

5 

5-0388 

6-0525 

222O 

39§ 

14-2308 

23  3933 

33i5 

4-6152 

1  1  6780 

77     176 

9'5 

2162 

16 

15-2571 

17-9215 

12 

5-2724 

6-1504 

2221 

4 

17-2682 

23-6676 

4 

7-6572 

11-7483 

2163 

'4 

16-3711 

17-4307 

IO 

6'35°5 

2222 

18 

198427 

23-8317 

12 

10-2425 

"7393 

2164 

4 

17-2657 

17-5989 

2223 

'7 

20  oooo 

23-6770 

12 

10-3890 

•575° 

2165 

26§ 

17-7775 

17-9740 

23§ 

7-7902 

6-0333 

K    805 

9'7 

2224 

7 

20-3909 

23-1235 

4 

10-7424 

0-9938 

2166 

4 

19-5138 

17-4861 

3* 

9-4898 

5'4294 

2225 

5 

20'6535 

23'3383 

5t 

II'O200              '1963 

2167 

6 

20-2495 

17-2424 

6 

10-2068 

5-1386 

2226 

5 

21-1242 

23-3964 

4 

11-4929              '219! 

2168 

2I§ 

20-7695 

17-0495 

J9 

10-7121 

4-9094 

2227 

4°§ 

22-1788 

23-9148 

26§ 

12-5788              '6664 

K     832 

9'7 

2169 

5 

21-6296 

17-2968 

2228 

55§ 

23'35" 

23-2218 

34§ 

I3-70II 

10-8941 

77     '83 

9'5 

2170 

12 

21-9104 

17-0755 

10 

11-8545 

4-8594 

2229 

22 

15-0753 

24-2360 

'7' 

5-5130 

12-4638 

2171 

3'§ 

22'I  500 

17-3852 

22§ 

12-1123 

5-1533 

2230 

7 

'5-5307 

24-0440 

5 

5-9550 

12-2406 

2172 

39§ 

22-28o6 

17-5150 

29§ 

12-2519 

5-2748 

77    182 

9-2 

2231 

16-5987 

24-8787 

IO 

7-0760 

1  3-0028 

- 

2173 

4 

22-5803 

17-3248 

4 

12-5381 

5-0633 

2232 

3'§ 

16-6385 

24  0425 

23§ 

7-0603 

12-1653 

2174 

9 

23-7130 

17-5818 

9 

13-6867 

5-2440 

"33 

20 

16-9723 

24-3605 

18         7'4'4° 

12-4601 

2175 

25§ 

14-7407 

18-4266 

27§           47905 

6-6884 

"34 

7 

18-3208 

24-7278 

4         8-7847     12-7343 

2176 

23 

15-0795  ' 

18-5300 

'9 

5''34° 

6-7690 

"35 

57§ 

18-3707 

H'4354 

47§ 

8-8159 

12-4422 

77    179 

8-3 

2177 

9 

17-7424 

18-6743 

6 

7-8031 

6-7367 

2236 

21 

20-2623 

24-7326 

18 

IO-72I8 

12-6104 

2178 

39§ 

I85I22 

18-3083 

26§ 

8-5462 

6-3184 

77    1  80 

9'4 

"37 

6 

20-8359 

24-3138 

4 

11-2648 

12-1546 

2179 

16 

18-7963 

18-6108 

12 

8-8485 

6  6008 

2238 

1  1 

22-4409 

24-4817 

8 

I2-8808 

12-2145 

2180 

5 

19-7465 

18-6250 

4 

9-7986 

6-5474 

"39 

9 

22-5190 

24'5973 

6 

12-9653 

12-3240 

2181 

7 

20-0345 

18-5020 

6 

10-0786 

6-4096 

2240 

7 

23-3056 

24-4212 

5 

137376 

12-0955 

2182 

29§ 

20-6233 

18-5103 

"§ 

10-6660 

6"379' 

2241 

4 

'S'34'9 

25-3841 

3 

5-8554 

13-5909 

2183 

7 

22-2550 

18-4845 

6 

12-2917 

6-2431 

2242 

4 

15-9778 

25-5509 

4* 

6-5016 

I3-7I74 

2184 

1  1 

22-6506 

18-0128 

7 

12-6545 

5-7449 

"43 

26§ 

16-1633 

25-1789 

20§ 

6-6612 

'3'3345 

2185 

4 

1  4-49  3  7 

19-3859 

"44 

'4 

19  0970 

2  5  "48}  5 

II 

9-6092 

'3'4375 

2186 

13 

15-0290 

19-1810 

'3 

5-1280 

7-4232 

"45 

7 

19-5273 

25-6058 

4 

10-0460 

13-5280 

2187 

4t 

15-8402 

19-2374 

3* 

5-9413 

7-4269 

2246 

4* 

2  1-9041 

25'7374 

4 

12*4286 

13.5024 

2188 

20§ 

16-4445 

'97337 

17 

6-5793 

7-8775 

"47 

15 

21-9595 

25-6606 

12 

12-4793 

13-4239 

2189 

4* 

19-6891 

19-1909 

3* 

9-7763 

7-1210 

2248 

4 

22-1907 

25-6961 

4 

127057 

'3'4432 

2190 

J9§ 

19-9968 

19-6125 

18 

10-1138 

7-5i88 

"49 

IO 

21-9883 

26-0935 

9 

12-5357 

13-8522 

2191 

4 

20-7815 

19-9883 

3 

10-9220 

7-8369 

2192 

7 

21-6193 

19-2373 

6* 

11-7075 

7-0374 

55§ 

37926 

5-7115 

77    175 

8-7 

2193 

5 

23'3249 

19-9850 

6 

13-4608 

7-6712 

43§ 

3-I204 

6-6894 

77    i/4 

9-0 

2194 

15 

23-7041 

19-9730 

1  1 

13-8394 

7-6320 

53§ 

2-2295 

7-8275 

77    173 

8-3 

2195 

4 

17-4918 

20-7435 

3 

7  6907 

8-8137 

IO2§ 

26-1976 

26-4914 

77    '87 

8-5 

2196 

17 

18-1930 

20-7885 

'4 

8'3923 

8-8151 

2197 

18-6573 

207055 

4t 

8-8483 

8-6990 

2198 

7 

20-3340 

20-3396 

6 

10-4982 

8-2240 

R.A.  <;h  oin  to  <;L  i  cm 

2199 

22OO 

16 

20-3504 
20-4650 

20-4640 
20-8760 

3 

12 

10-5254 
10-6669 

8-3448 
8-7505 

,_/         -           —      ^/         -  ^j 

Centre       R.A.  sh  15™  Dec.  +77°                R.A.  5h  o"  Dec.  +78° 

22OI 

16 

21-5204 

20-6161 

IO 

1  17006 

8-421  1 

Plate  4255.     1899,  Jan.  26.          Plate  4785.     1900,  Jan.  18. 

22O2 

29§ 

22-9388 

20-9428 

2I§ 

'3-1383 

8-6494 

0 

m. 

2203 

12 

23-3748 

20-8953 

9 

8-5738 

2250 

12 

4"4238 

14-93/4 

12          14-5904         2-6796 

2204 

23§ 

14-4865 

21'9373 

23§ 

47723 

IO'2I  30 

K    783 

97 

2251 

5* 

9-2656 

14-1125 

4       19-4698  i    2-1681 

2205 

74§ 

14-7603 

21-4348 

64! 

5-0120 

9-6889 

77    178 

7'5 

2252 

5 

10-2253 

14-3463 

2206 

8 

15-5625 

21-7882 

5 

5-8340 

9-9883 

"53 

4       11-8466 

14-1939 

22O7 

3 

18-0933 

21-5889 

2* 

8-3465 

9-6205 

"54 

4     s  11-8884 

14-2406 

2208 

5 

18-2515 

21-7052 

4 

8-5122 

9-7250 

"55 

st 

4-3916 

15-4836 

5* 

14-5215 

3"2255 

22Og 

7 

18-4380 

21-4019 

5 

8-6778 

9'4'30 

2256 

5 

47744 

15-5408 

4 

14-9010 

3-3059 

22IO 

35§ 

19-5103 

21-9054 

26§ 

9-7832 

9-8369 

77    i«i 

9'5 

"57 

4t 

5-7682 

15-6129 

4 

15-8874 

3H378 

i  r&eau  interval  represents  very  pearly  5'  =  888'9  of  R.A.  at  Dec.  +  77°,  and  968-2  at  Dec.  +  78°. 
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ZONE    +    77°. 
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B.  I). 

B.  D. 

Ko. 

Piain.      x. 

I  Millll  .            X.                   ft- 

No. 

sag. 

No 

Diani. 

X. 

y. 

Diani. 

y- 

No. 

Mag. 

R., 

V.  5h  o™  to  5h  15™  —  contd. 

R.A.  5h  o'n  to  5h  15"'  —  contd. 

Centre   R.A.  5h  15"  Dec.  +  77°      R.A.  5h  o™  Dec.  +  78° 

Centre    R.A.  5>>  15™  Dec.  +  77°        R.A.  5h  om  Dec.  +  78° 

Plate  4255.  1899, 

Jan.  26.    Plate  4785.  1900,  Jan.  18. 

Plate  4255.  1899,  Jan.  26.     Plate  4785.  1900,  Jau.  18. 

in. 

1 

o 

m. 

2258 

6 

7-4529 

15-272" 

8 

i7-5tf98 

3-2069 

2317 

3* 

10-9301 

21-3237 

5 

20-6752 

9-4660 

2259 

1  5 

8-3615 

15-2644 

'9 

18-4985 

3'2555 

2318 

4* 

1  1-05  1  1 

21-4898 

5 

207874 

9-6410 

2260 

17 

8-4593 

15-0440 

'9 

18-6096   3-0435 

2319 

•9§ 

12-4729 

20-9555 

24§ 

22-2385 

9-1994 

2261 

10 

1  1-7466 

14-9252 

16 

21-8986  i  3-1332 

2320 

6 

13-8942 

21-5550 

10 

23-6196 

9-8894 

2262 

4 

12-2657 

15-0703 

4 

224069   3-3117 

2321 

6 

5-959° 

227578 

5 

15-6214 

10-5823 

2263 

6   13-8191 

15-5507 

5* 

23-9245   3-8905 

2322 

6 

6-1054 

22-4354 

7 

15-7885 

10-2716 

2264 

4    4-5593 

17-1923 

6 

14-5800   4-9390 

2323 

4 

6-5372 

22-8857 

5 

16-1898 

10-7468 

2265 

ig§  i  6-2979 

16-7848 

2I§ 

16-3400 

4-6432 

2324 

4* 

6-6894 

22-7481 

6 

16-3499 

10-6195 

2266 

6    7-2653 

16-2042 

12 

17-3408 

4-1248 

2325 

4 

17-0385 

10-4105 

2267 

8    8-5069 

16-7827 

10   18-5462   47794 

2326 

4* 

8'543' 

22-1470 

4 

18-2440 

10-1375 

2268 

9   8-97  40 

16-6166 

12     I9-0233    4-6452 

2327 

4 

10-7209 

22-8598 

5 

20*3716 

10-9858 

2269 

10  i  9-2421 

16-841  o 

l6 

19-2784 

4-8860 

2328 

5t 

10-9093 

22-8624 

5 

20-5572 

10*9998 

2270 

12      4'1912 

17-4932 

19 

14-1929 

5-2149 

2329 

20§ 

11-8445 

21-8871 

2I§ 

21-5531 

10-0864 

2271 

4 

15-0169 

5-8368 

2330 

7 

12-3026   2I'802I 

6* 

22-0145 

10-0335 

2272 

4    6-2498 

17-4364 

5 

16-2527 

5-2888 

233' 

6 

12*4241 

22-2547 

9   22-1090 

10-4930 

22/3 

24§  ;  6-9171 

17-9323 

25§ 

16-8876 

5-8276 

77  188 

9-2 

2332 

4 

12-7189 

217799 

6   22-4347 

10-0385 

2274 

4    7-1050 

17-5013 

6 

17-1026 

5-4082 

2333 

3i§ 

I3-OI43 

22-6439 

36§  22-6722 

10-9193 

77  194 

9'4 

2275 

2I§     9'4366 

17-1318 

26§ 

'9-45J5 

5-1902 

77  189 

9'3 

2334 

5   14-4669   -1716 

2276 

40§  12-1160 

17  1481 

42§  22-1274   5-3756 

77  192 

8-9 

2335 

6t 

8-4443 

23-3626 

6   18-0670    '3433 

2277 

5   12  1635 

17-3312 

5*  22-1605   5-5647 

2336 

4* 

9'7546 

23-5730 

5   19-3621    -6355 

2278 

4* 

6-6401 

18-4655 

5 

16-5751 

6-3416 

2337 

H 

97758 

23-3070 

i6§  19-3996    -3738 

22/9 

i6§ 

7-1260 

18-7110 

21 

17-0440 

6-6183 

2338 

5 

13-0700 

23-3181 

5   22-6840    -5954 

2280 

6 

8-7721 

18-3115 

12 

18-7134 

6-3218 

2339 

i8§ 

13-3045 

23-2848 

2O§   22-92OO 

•5752 

228l 

4 

8-7892 

18-1029 

4 

18-7418 

6-1  136 

234° 

6* 

47101 

247417 

6   14-2496 

12-4839 

2282 

5 

9-7819 

18-1923 

6 

19-7303 

6-2677 

2341 

5   14-2513  12-4544 

2283 

4t 

10-1639 

18-8160 

5 

20-0708   6-9160 

2342 

4* 

4'93  I  J 

24-2892 

4*  14-5005  :  12-0430 

2284 

i7§  ;  12-5804 

17-8009 

«5§ 

22-5472   6-0578 

2343 

10 

6*2561   24-7691 

13   15-7900  12-6090 

2285 

4*  1  3-3234 

18-2559 

5* 

23-2619   6-5556 

2344 

30? 

6-7538   247430 

263  1  6  2900  12-6140 

77  186 

9'5 

2286 

4* 

I3H454 

17-8020 

7* 

23-4117 

6-1155 

2345 

3* 

7-5051 

24-2661 

4  ;  17-0680  12-1895 

2287 

4 

5-9170 

19-6525 

4 

15-7779 

7-4826 

2346 

3* 

9-422!   24-5640 

5   18-9678  12-6064 

2288 

12 

6-2713 

19-4279 

H 

16-1430   7-2812 

2347 

9°§ 

13-3257   24-6216 

88§  22-8569  :  12-9112 

77  195 

7'°  . 

2289 

5 

6-4622 

19-4485 

6 

16-3359 

7-3084 

2348 

Z9§ 

47665   25-7293 

24§  14-2438  13-4725 

77  184 

9'5 

2290 

8    6-9393 

2O'O22O 

1  1 

16-7755 

7'9'47 

2349 

4 

14-3771 

13-3287 

2291 

3*   7-3286 

19-4818 

4 

17-1966 

7-3984 

2350 

20§ 

5-4076 

26-1723 

22§ 

I4-8535 

13-9543 

2292 

9    8-6840 

19-2213 

10 

18-5692 

7-2279 

2351 

*3§ 

S'5744 

25-7529 

23§ 

15-0485  !  i3'5484 

77  «85 

9'5 

2293 

4 

9-0300 

19-6397 

5 

18-8851 

7-6658 

2352 

55§ 

7-31I1 

26-0615 

48§  16-7620  13-9643 

77  187 

8-5 

2294 

4*  10-3066 

19-2347 

5 

20-1847 

7-3455 

2353 

4   18-0223  13-7071 

2295 

i6§  10-7923 

19-5528 

19 

20-6517 

7-6904 

77  191   9-3 

2354 

4* 

10-1606  25-8665 

6   19-6190  13-9530 

2296 

7   12-4877 

19-2439 

7 

22-3612   7-4928 

2355 

7 

10-5816  25-5465 

10   20-0588  13-6572 

2297 

27§  12-7706 

19-2746 

37§ 

22-6429 

7-5397 

77  193 

9'5 

2356 

8* 

11-0221 

25-4235 

7   20-5070  !  13-5654 

2298 

13  '  13-0458 

18-9610 

18 

22-9392 

2357 

4* 

13-2226   256104 

5  '22-6906  13-8914 

2299 

5   13-4169 

19-4414 

4* 

23-2792 

77458 

8.  -._,<; 

2358 

15 

I3-47>5 

25-1972 

18  122-9648  13-4954 

23OO 

I  2      7'5  '  IO 

20-5919 

13 

17-3109 

,170 

2301 

4*   8-6256 

20-2375 

4 

18-4452 

8-2385 

6o§  126-5383   3-9898 

77  198 

8-0 

2302 

i4§   9-4899 

20-8571 

«7§ 

19-2693 

8-9105 

2303 

ij§  10-2769 

20-5966 

21§ 

20-071  1 

8-7016 

77  19° 

9'5 

2304 

5 

1  1-8092 

20-1754 

7 

21-6241 

8-3787 

R.A.  5h  i5m  to  5h  som 

2305 
2306 

4* 
4* 

12-2873 
12-7992 
6-8305 

19-8063 
20-0999 
21-5/01 

4 

5* 

22-1253 
22-6205 
16-5670 

8-0427 
8-3660 

9-4544 

Centre   R.A.  5h  15™  Dec.  +  77°      R.A.  5h  30°"  Dec.  +  78° 
Plate  4255.  1899,  Jan.  26.    Plate  3788.  1897,  Dec.  22. 

2308 

'st 

6-9299 

21-1865 

6 

16-6908 

9-0760 

. 

m. 

2309 

4* 

7-1620 

2i'5°35 

5   16-9004   9-4067 

2359 

4   21-3025  14-0308 

4* 

11-3490 

-1-8548 

2310 

4   16-9305  |  9-3149 

2360 

6 

16-2097   14-5957 

2311 

4 

8-7475 

21-7651 

4 

18-4674   9-7705 

2361 

3 

17-4059   14-5875 

2312 

«5§ 

9-1049 

21-6155 

15 

18-8342   9-6428 

2362 

4   18-1071  14-6067 

4* 

8-1940 

2-6232 

6* 

9-3469 

21-4010 

6   19-0903   9-4442 

2363 

i6§  20-2459  '5"°843 

'9 

10-3558 

2-9688 

2314 

5 

9-5096 

21-0253 

5 

19-2787   9-0767 

2364 

4   21-8395  14-8158 

4* 

11-9293 

2-6058 

2315 

4* 

9-5791 

21-1689 

5 

19-3321   9-2301 

2365 

47§  22-4973  14-8838 

5°§ 

12-5918 

2-6364. 

77  205 

•2 

2316 

'9f 

10-5718 

21-5571 

21§ 

20-3022   9-6780 

2366 

4t  j  22-9703  15-1307 

4* 

13-0796 

2-8483 

i  rheau  interval  represents  very  nearly  5'  =  88»'9  of  R.A.  at  Dec.  +  77*,  andgb'-z  at  Dec.  +  78°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    77° 


No 

Plain. 

X. 

V- 

Diam. 

X. 

, 

B.  D. 

No. 

liiain.             x. 

y- 

Diam.               x.                      y. 

B.  1). 

», 

Mag. 

No.             Mag 

R.A.  5h  i5m  to  5h  30m  —  contd. 

11.  A.  5h  i5m  to  5h  30™  —  contd. 

Centre       R.A.  ^  15™  Dec.  -4-  77°                 R.A.  5h  30™  Dec.  +  78° 

Centre       K.A.  5h  15™  Dee.  +  77°                  R.A.  5b  30™  Dec.  +  78° 

Plate  4255.     1899,  Jan.  26.           Plate  3788.     1897,  Dec.  22. 

Plate  4255.     1899,  Jan.  26.            Plate  3788.     1897,060.22. 

*367 

22§ 

23-1510 

14-6200 

z6§ 

13-2270 

2'3353 

0 

m 

2426 

28§     14-4498 

23-5I35 

28§ 

5-0732 

i    '73IZ 

0                                    '"• 

77     196       9-5 

2368 

4t 

23-2206 

14-9626 

3* 

13-3227 

2-6737 

2427 

8       i4-4645 

23-4489 

8* 

5-0838     i   -6658 

2369 

5 

15-7221 

15-2986 

4        5-8558 

3-4538 

2428 

6       14-8529 

23-1629 

8 

5-4545     i   -3552 

2370 

2I§ 

16-1595 

15-8332 

25§       6'3224 

3-9603 

77    197 

9-2 

2429 

12          21-0288 

23-2890 

.'3 

1  1-6255     i    -i  148 

2371 

39§ 

16-4295 

15-4851 

47§    :    6  57°2 

3-5965 

77    198 

8-0 

2430 

4 

'3'5°55 

I    '8811 

2372 

4t 

19-2360 

15-0652 

3* 

9-3461 

3-0138 

2431 

3*     14-6972 

24H345 

4 

5-3739 

12-6301 

2373 

16 

19-2363 

15-6820 

17 

9-3837 

3-6268 

2432 

3* 

16-0847 

24-6621 

4* 

6-7722 

127837 

2374 

4 

22-4242 

15-9480 

4 

12-5820 

3-7023 

2433 

3* 

17-1497 

24-4523 

4 

7-8231 

12-5049 

2375 

5 

15-1505 

16-6758 

2434 

46§ 

17-4749 

2V3045 

42§ 

8-1396 

12-3379 

77    199       8-5 

2376 

*9§ 

17-1205 

16-5658 

23§ 

7-3238 

4-6340 

H35 

4*     17-5497 

24-4017 

4 

8-2166 

12-4291 

2377 

5 

19-7208 

16-9983 

4 

9-9465 

4-9140 

2436 

10       18-1401 

24-2987 

9 

8-8032 

12-2938 

2378 

23§ 

22-1317 

17-0323 

25§ 

12-3548 

4-8026 

77    202 

9'5 

2437 

ii       21-4637 

24-8866 

12 

12-1551 

12-6825 

2379 

ii 

14-1476 

17-611  1 

16 

4-4188 

5-8551 

2438 

34§ 

I5-2493 

25-1621 

35§ 

5-9701 

13-3260 

2380 

6 

IS'5459 

17-0721 

5 

57823 

5'2346 

2439 

4* 

15-6804 

25-2456 

5 

6-4051 

13-3848 

2381 

8 

16-0010 

17-2174 

15 

6-2456 

5-353I 

2440 

7 

16-7192 

24-9745 

1  1 

7-4240 

13-0510 

2382 

10 

16-0935 

16-8906 

'4 

6-3194 

5-0205 

2441 

3* 

20-0507 

25-2746 

4 

107697 

'3-1554 

2383 

7 

18-0598 

17-221  1 

9 

8-3019 

5'2335 

2442 

4 

I3-I437 

13-1155 

2384 

8 

'9"3944 

17-9198 

8 

9^745 

5-8533 

2385 

4*     157953 

18-1828 

4* 

6-0989 

6-3259 

5i§ 

2-3651       5-5148 

77     192 

8-9 

2386 

28§     17-6501 

18-1584 

3'§ 

7-9480 

6-1939 

77    200 

9"2 

93§ 

4-0143  ;  12-9005 

77    195 

7-0 

2387 

4* 

22-1734 

18-6123 

4 

I  2-486.1 

6'3754 

4«§ 

25-1987 

15-0140 

77    209 

8-8 

2388 

5      14-1228 

19-1103 

5 

4-4853 

7-3534 

37§ 

24-8481 

17-7310 

77    208 

9-0 

2389 

i9§     15-1425 

19-5097 

»i| 

5-5252 

7-6915 

43§ 

26-3533 

17-0113 

77    212 

8-9 

2390 

8       i6'i  160 

19-6274 

9 

6-5045 

77525 

48§ 

24-5726 

21-2469 

77    207 

8-8 

2391 

6       18-7052 

19-7672 

6 

9-0952 

7735' 

2392 

6       19-7981 

19-4958 

5 

10-1713 

7-3999 

2393 

62§     21-2990 

I9'8453 

63§ 

u-6888 

7-6620 

77    201 

8'3 

R.A.  5h30m  to  5h  45m 

2394- 

4      21-3774 

19-2108 

4 

11-7317 

7-0218 

*J      \J                     >J         i  •_> 

•*  7  T 

2395 

i3§   i  21-4035 

19-1930 

H 

11-7561 

7-0023 

Centre       R.A.  5h  45™  Dec.  +77°                  R.A.  5h  30™  Dec.  +  78° 

2396 

i5§     21-6257 

20-1295 

i5§     12-0333 

7-9251 

Plate  4297.     1899,  Feb.  24.            Plate  3788.     1897,  Dec.  22. 

2397 

3O§   '  22-0990 

19-8941 

a6§     12-4897 

7-6623 

77    203 

9'5 

0                   m. 

2398 

6*     22-9507 

20-0392 

6       I3-3477 

7-7527 

2443 

1  1 

4-4130 

H'5924 

10 

14-7236 

2-2432 

2399 

4     ;  16-6790 

20-5955 

4        7-IH7 

8-6826 

2444 

43§ 

5-0085 

14-9140 

5o§ 

15-2945 

2-6031 

77    209 

8-8 

2400 

4       18-6677 

20-2387 

4        9"°927 

8-2082 

2445 

6 

5-9398 

'4-3352 

6 

16-2641 

2-0899 

2401 

8       19-0587 

20-5929 

10 

9-5022 

8-5393 

2446 

5 

9-0590 

14-853° 

4* 

19-3436 

2-8181 

2402 

A. 

10-6621 

8-3042 

2447 

4 

9-9508 

14-8450 

2403 

5*     21-0827 

20-3426 

1 

11-5048 

8-1690 

2448 

6 

12-6315 

14-1445 

2404 

4*  i  21-3713 

20-3373 

3* 

11-7928 

8-H74 

2449 

4 

13-4313 

14-1460 

2405 

28§     22-2887 

20-6753 

24§ 

12-7269 

8-4297 

77    204 

9"5 

2450 

6 

4-0825 

15-1695 

8 

14-3548      2-7953 

2406 

3       14-2222 

21-4862 

4*      4'723f 

9-7216 

2451 

25§ 

7-8605 

15-1765 

33§ 

18-1213       3"°593 

77    214      9-5 

2407 

1  1 

14-3406 

21-4088 

ii         4-8387 

9-6353 

2452 

8 

9-2490 

15-0635 

7t 

19-5146      3-0437 

2408 

9      14-9238 

21-0718 

10         5-4012 

9-2655 

2453 

4°§ 

9-4080 

15-6863 

48§ 

19-6331       3-6751 

77    215       9-0 

2409 

4       157017 

21-0795 

3 

6'i8oo 

9-2257 

2454 

3 

9  8408 

'5->547 

2410 

3*  '  16-8587 

21-0823 

3 

7-3326 

9-1572 

2455 

4 

11-5994 

15-1175 

2411 

5t 

17-2440 

21-8543 

5 

7-7629 

9-9056 

2456 

2'§ 

12-9150 

I5-37I5 

32§ 

23-1531 

3-5995 

K   1OO2       lO'O 

2412 

'5 

17-41  12 

21-6699 

16 

7-9I94 

9-7128 

H57 

6 

5-8300 

16-9953 

7 

15-9740 

4-7348 

2413 

'7§ 

18-6659 

21-4790 

«78 

9-1604 

9-4473 

2458 

32§ 

6-41  1  1 

16-7488 

39§ 

16-5681 

4'53'3 

77    212       8-9 

2414 

6 

19-6206 

21-9087 

7 

10-1363 

9-8185 

2459 

6 

7H395 

16-7532 

6 

17-5952      4-6046 

2415 

6 

20-0618 

21-4605 

6 

10-5514 

9'344' 

2460 

6 

7-8552 

16-0295 

5 

18-0593       3-9105 

2416 

5 

22-1237 

21-7458 

6 

12-6260 

9'5°55 

2461 

8 

8-0418 

16-7353 

6 

18-1971       4-6267 

2417 

45§ 

22-4675 

22-0765 

38§ 

12-9895 

9-8170 

77    206 

9-0 

2462 

5 

12-5  198 

16-6197 

5* 

22-6727      4-8169 

2418 

4* 

22-6580 

3-1-4430 

A. 

'3-1453 

9''752 

2463 

i8§ 

4-7819 

17-2032 

'9§ 

14-9138      4-8699 

2419 

3* 

16-2103 

22-5492 

3* 

67732 

10-6571 

2464 

9 

4-9228 

17-9291 

8 

15-0033       5-6065 

2420 

4 

17-4834 

22-1175 

4 

8-0155 

10-1554 

2465 

35§ 

5-0083 

17-6556 

4°§ 

i5-'°75       5-3392 

77    208 

9-0 

242  1 

17 

18-8190 

22-1244 

i8§ 

9-3509 

10-0825 

2466 

5 

5-419° 

17-4688 

6 

15-53H      5-I770 

2422 

9 

20-4017 

22-5686 

9 

10-9593 

10-4308 

2467 

4         8-8633 

17-4108 

3* 

18-9747 

5'355' 

•4*3 

3* 

10-7279 

23-0018 

4* 

11-3097 

10-8417 

2468 

4         9-1422 

17-9308 

4* 

19-2141 

5-8940 

2424 

3* 

22-3386 

22-3333 

3* 

12-8792 

10-0800 

2469 

13       10-3298 

17-1247 

13 

20-4541       5-1725 

2425 

3 

4-9843 

11-5763 

2470 

5     i'2-6473 

17-3861 

4* 

22-7499 

5-5867 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  883'9  of  R.A.  at  Dec.  +  77°,  and  96S>2  at  Dec.  +  78*. 
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B.  D. 

B.  D. 

Ho. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

z.                     y. 

So. 

Diam. 

X. 

y. 

Oiaiu.             x.                    y. 

No.              Mag 

No. 

.Mag. 

R.A.  5h  30™  to  t 

;h  45m  —  contd. 

R.A.  sh  45m  to  6h  om 

Centre        R.A.  sh  45™  Dec.  +  77"              R 

A.  sh  30m  Dec.  +78" 

Centre       R.  A 

.  5h  45™  Dec.  +  77°                 R.  A.  6h  om  De<-.  -f  78* 

Plate  4297.     1899,  Feb.  24.         Plate  3788.     1897,060.22 

Plate  4297.     1899, 

Feb.  24.           Plate  4308.     1899,  Feb.  26. 

.                      m. 

o 

m. 

2471 

4 

13-1982 

I7-8773 

2524 

8 

14-9660 

13-9930 

2472 

4 

4-4733 

18-8938 

5 

14*4885       6-53*0 

2525 

9 

18-5677 

13-9808 

5* 

8-4893 

2  'OOO8 

2473 

'4 

8-3299 

18-3075 

17 

18*3782 

6-2160 

2526 

5 

14-2635 

14-2328 

2474 

'3 

87810 

18-0545 

15 

18-8458 

5-9933 

2527 

8 

14-2715 

5* 

4-2408 

27873 

2  4"  5 

2'§ 

,  '3'24'5 

18-6366 

29§ 

23*2562 

6-8772 

77    220      9  5 

2528 

26§ 

'4-7539 

14-0285 

33$ 

4-6925 

2-2916 

76     217 

9'5 

2476 

'4 

1    4'93'8 

197774 

'4 

14-8875 

7"4492 

2>29 

12 

15-9665 

14-001  3 

7 

5-8996 

2-18-8 

*477 

6 

;  5-7094 

19-94-3 

8 

15*6504 

7-6740 

253° 

7 

16-3970 

14-5660 

2478 

3 

8-5355 

19-2050 

253' 

5 

17-0675 

14  o*j28 

2479 

8 

8-9137 

19-3443 

8 

18*8885 

7-2884 

2532 

20§ 

17-1092 

14-1670 

17 

7-0500 

2-28OO 

77      222 

9'3 

2480 

•6§ 

9-9330 

'9-5353 

28? 

19*8933 

7-5475 

K    980     io'o 

2533 

5 

19-3894 

14  6988 

2481 

4 

12-491; 

'94395 

4* 

22-4507 

7*6315 

2534 

5 

22-2273 

14-2088 

2482 

5 

13-1705 

19-0653 

4 

23*1568 

7-3017 

2535 

1  1 

i6-o5J>2 

5-1036 

8 

'6-0605 

3-2788 

9 

13-9518 

19-9825 

9 

23-8698 

8*2710 

6 

16-6424 

5-6101 

2484 

5 

6-7073 

207845 

4 

16-5890 

8-5746 

2537 

7 

179780 

5-2417 

-* 

7-9838 

3-2953 

5 

7-3208 

20-4863 

6 

17-2194 

8-3198 

L 

2538 

6 

19-0178 

5-2763 

3* 

9-0253 

3'2673 

4 

10-3137 

207218 

/ 

2539 

18 

22-1972 

5-0250 

'4 

12-1822 

2-8143 

K  1050      9-5 

248- 

42§ 

5-1839 

•  1-1774. 

43§ 

15-0418 

8-8643 

77    207*    8-8 

2540 

7 

167018 

16-7899 

5* 

5-8112 

4-9233 

2488 

Q 

5-4172 

21-1825 

10 

'5  2734 

8-8831 

254' 

4 

17-8820 

l6*I002 

2489 

'  8 

5-6363 

21-5912 

8 

15-4667 

9-3061 

2542 

4 

19-8900 

16-0630 

2490 

10 

6-6-36 

21-5814 

10 

16*5034 

9-3663 

2543 

6 

20-4583 

167073 

4* 

10-5521    4-6023 

2491 

6 

7-9511 

2I"3363 

6 

17*7915 

9*2125 

2544 

16 

22-1489 

16-2850 

10 

12*2122          4'O723 

2492 

6 

7-9783 

21-9775 

8 

"77743 

9*8543 

2545 

4 

14-6613 

'7-7425 

2493 

4 

9-4247 

21-7976 

4* 

19*2312 

97731 

2546 

6 

15/091 

17-1  160 

4* 

5-8414          5-3072 

2494 

5 

9-8119 

21-3675 

5 

19-6462      9*3699 

2547 

8 

16-1802 

17-9833 

6 

6-3646          6-1450 

2495 

9 

10-3989 

21-3867 

9 

20*2288 

9-4272 

2548 

25§ 

18-5064 

17-3222 

25§ 

8-6447           5*3399 

77    223 

9*0 

2496 

7 

13-3104 

21-8595 

8 

23*1050 

10-0990 

2549 

4 

20-3583 

'7-3958 

3* 

10-4938           5-2995 

2497 

7 

4-4010 

22-5034 

8 

14*1726  1  10*1337 

2550 

7 

20-5068 

17-2845 

5 

10-6390          5-1747 

2498 

6 

5-2216 

227456 

5 

14-9723     10-4322 

255' 

59§ 

22-4749 

17-8694 

62;- 

I2-640I           5-6334 

77    229 

7-5 

2499 

3°§ 

5-54" 

22-1060 

15-3363 

9-8152 

77    210      9-3 

2552 

8 

23-6506 

I7-5797 

7 

137952           5^694 

2500 

10 

-•1706 

22-1311 

9 

16-9606 

9-9474 

2553 

4 

H3590 

18-8970 

2501 

3* 

7-5324 

22-4266 

3* 

17*3004     10-2689 

2554 

5 

14-6363 

18-5968 

2502 

4* 

7-5801 

22-4266 

4 

17-3456     10-2728 

2555 

4 

15-1156 

187707 

2503 

»§ 

7-6187 

22-3327 

2>§ 

17-3912 

10-1827 

77    213      9-5 

2556 

8 

15-6369 

18-6492 

7 

5-8690          6*8445 

2504 

4 

9-01  50 

22-3943 

5 

187803  i  10*3383 

2557 

'4 

16-2024 

18-3151 

'3 

6-4IOO          6-4753 

2505 

5 

10-1525 

22-9680 

6 

19-8789     10*9870 

2558 

16 

20-2797 

'8-4453 

14       10-4827      6-3461 

2506 

10 

10-8615 

22-5087 

8 

20-6167     :    10*5809 

2559 

9 

21-2485 

18-0253 

o 

11-4243           58658 

2507 

4* 

5-3544 

23-0359 

5 

15-0875     !   I0*7262 

2560 

5 

21-8643 

18-2901 

4*     12-0533      6-0903 

2508 

"§ 

9-9533 

23-3750 

2'§ 

19*6502        11*3823 

2561 

355 

21-8841 

18-1665 

34§      12-0700 

59658 

77    228 

9*0 

2509 

3o§ 

10-6308 

23-7942 

2  o-\ 

20*2978        11-8451 

77    216      9-2 

2562 

6 

23-6590 

18-0428 

5* 

13-8321 

5739° 

25  10 

2  4* 

13-1288 

23-6425 

3to£] 

22-8008        11-8651 

77    2'8      9-4 

2563 

5 

16-0532 

19-3859 

2511 

26§ 

13-2325 

23-9197 

3°§ 

22*8856        12-1483 

77    219  :    9'4 

2564 

1  1 

19-5678 

19-5198 

9        98418 

7-4654 

2512 

4* 

8-4807 

24-5688 

5 

18*0965        12-4727 

2565 

4 

19-8338 

19-5851 

3* 

IO-II08 

7-5071 

25  '3 

4* 

10-6319 

24-6770 

4 

20-2374        12-7259 

2566 

2/§ 

21-0038 

19-5410 

H§ 

11-2767 

7-3947 

77    226 

9'4 

25'4 

44§ 

10-8634 

24-8135 

46§ 

20-4592        12-8778 

77    217      8-5 

2567 

6 

22-5398 

19-0270 

4 

12-7793 

6-7842 

2515 

7 

11-2540 

24-5025 

8 

20*8706     12-5950 

2568 

4 

15-6194 

20-4539 

2516 

4* 

11-3008 

24-0933 

3 

20-9450     12-1938 

2569 

43§ 

17-0635 

20-9543 

43§ 

7-4347 

9-0543 

77      22' 

8'5 

»5'7 

6 

12-3136 

24-4306 

7 

21*9323     12*5957 

2570 

2'§ 

17-6541 

20-0245 

17 

7-9673 

8-0892 

2518 

9* 

4-8324 

25-9043 

9 

'4'37'4     '3-5544 

2571 

4 

18-3313 

20-6459 

2519 

6* 

9-3781 

25-1907 

6 

18-9515     13*1532 

2572 

4 

18-9326 

20-2720 

4* 

9-2570 

8*25i6 

2520 

1  1 

11-1707 

25-0410 

«4 

20-7511 

13-1270 

2573 

18-9628 

20-6862 

32§ 

9-3I24 

8-6679 

77    224      9'4 

2521 

3* 

I  I'8020 

25-6845 

21*3364 

13-8114 

2574 

6 

19-4793 

20-8883 

5* 

9-8408 

8-8353 

2522 

B 

12-3977 

25"'777 

10 

21-9668 

13-3463 

2575 

22§ 

19-8656 

20-8945 

21§        10-2290 

8-8187 

77    225      9-5 

2523 

4 

12-4713 

25-1836 

4* 

22-0403 

'3-3556 

2576 

4 

14-6831 

2I-5994 

2577 

4 

15-6699 

21-6256 

6i§ 

26-9127      9-45I4 

77    221       8-5 

25/8 

26§ 

21-03.0 

21-4627 

21§        11-4315 

9*3094 

77    227 

9'5 

45§ 

2-3148 

. 

77    205       8-2 

2579 

6 

23-5804 

21-8753 

5       i3-9965 

9-5)67 

73§ 

'7534 

20'2C-- 

77    201       8-3 

2580 

4 

16-5117 

22-8880 

44§ 

3-2009 

22-2694 

77    206      9-0 

2581 

4 

17-1429 

22-0531 

2582 

8 

18-2874 

22-6692 

6  :  87637 

10*6855 

i  rtttau  interval  represents  very  nearly  5'  =  88»-9  of  R.A.  at  Dec.  +  77°,  and  96"-*  at  Dec.  +  78°. 
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GUEENWICH    ASTROGRAPIIIC    CATALOGUE,    1900, 

Z  O  N  E    +    77°. 


B.  1). 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

!/. 

Diam. 

X. 

a- 

No. 

-Mag. 

No. 

Diam. 

x.                      y~ 

*o. 

Mag. 

R.A.  5h  45™  to  6h  om  —  contd. 

R.A.  6h  om  to  6h  i5m  —  contd. 

Centre      R.A.  5h  45'"  Dec.  +  77°                R.A    6>>  o™  Dec.  +78° 

Centre       R.A.  6>>  15™  Dec.  -f  77°                 R.A.  6h  om  Dec.  +78° 

Plate  4297.     1899,  Fel>.  24.           Plate  4308.     1899,  Feb.  26. 

Plate  4281.     1899,  Feb.  17.         Plate  4308.     1899,  Feb.  26. 

in. 

0 

m. 

2583 

16 

19-2998 

22-8933 

I  1 

9-7896 

10  845  1 

2631 

3'§ 

5^993 

26-0402 

*8§     15-3184 

i3'895i 

77    230 

9'S 

2584 

6 

!9'9575 

22-4307 

5* 

10-4173 

10-3444 

2632 

4       15-5099 

13-8431 

2585 

'4 

i57403 

23-3853 

12 

6-2688 

1  1-5656 

2633 

6       15-5848     13-9021 

2586 

5 

17-1790 

23-5048 

4* 

77111 

11-5928 

2634 

54§   i  12-9293 

25-4809 

59§     22-3701 

13-7920 

77    237 

77 

2587 

5 

20-3003 

23^222 

2635 

5 

12-9483 

25-4835 

4       22-3902 

I3-7947 

2588 

1  1 

14-1982 

24-4249 

47944 

1  2*6989 

2589 

13 

14-5958 

24-7207 

10 

5-2104 

12-9678 

67§     25-5776 

36895 

77    243 

8-3 

2590 

7 

15-1302 

24-6396 

5 

57404 

12-8550 

65§ 

25-9469 

11-5364 

77    244 

8  8 

2591 

5 

17-5189 

24-4584 

5 

8-1110 

iz'5243 

53§ 

2-6962 

17-9652 

77    229 

7'5 

2592 

15 

17-8218 

24-0570 

12 

8-3903     12-1030 

K  1023 

9-8 

303 

2-1470 

'8-3354 

77    228 

9-0 

2593 

6 

18-1  1  17 

24-2455 

4 

8-6901     12-2730 

49§   '  12-6890 

26-0893 

78    224 

7-8 

2  594 

7 

21-0253 

24-8123 

6 

1  1-6359     12  6525 

2595 

4 

21-4191 

24-5277 

4* 

12-0093  ;  12-3441 

2596 

10 

22-3469 

24-2335 

7 

12-9125     11-9853 

R.A.  6h  i5m  to  6h  30™ 

2597 
2598 
2599 

16 
4* 

16-1417 

17-4827 

25-4150 
25-8269 

4 
>3 
4* 

13-9141     12-0648 
6-8000     13-5654 
8-1666     13-8840 

\s                                         \J 

Centre       R.A.  6h  15'"  Dec.  +77°                K.A.  6h  30™  Dec.  +  78° 
Plate  4281.     1899,  Feb.  17.          Plate  3831.     1898,  Jan.  22. 

39§    ,    6-5681       1-2306 

76      220 

8-5 

2636 

5 

20-9763 

14-0883 

0 

46§   ;    1-4949     13-3010 

77    217 

8-5 

2637 

3* 

23-3775 

'•(-•5534 

4 

13-4273 

2-5044 

• 

5  '§ 

19-1570 

26-5018 

78    209 

8-5 

2638 

3* 

14-2031 

14-5560 

4* 

4-2675 

3-0451 

2639 

36§ 

14-6612 

15-0940 

57§ 

4-7581 

3-55i8 

77    242      9-1 

2640 

3* 

14-9588 

15-4036 

5t 

5-074° 

3-8447 

R  A    6h  om  to  6n  i  cm 

2641 

4°;5 

15-4812 

i  5-1926 

56§ 

5-5829 

3-6025 

77    243  :    8-3 

±Vm    11   •        W            \^t                \J\J       \J               1     ^ 

2642 

23§ 

16-8424 

14-8774 

33§ 

6-9238 

3-2124 

K  1127      9-6 

Centre       R.A.  6>>  15"  Dec.  +  77°                  R.A.  6h  om  Dec.  -f  78° 

2643 

3* 

17-3425 

15-3764 

5 

7-4534 

3-6806 

Plate  4281.     1899,  Feb.  17.          Plate  4308.     1899,  Feb.  26. 

2644 

8 

'9'43'S 

15-6805 

14 

9-5550 

3-8635 

K   1  142     10-0 

m. 

2645 

18 

J9"4754 

15-3834 

25§ 

9-5822 

3-5635 

2600 

33§ 

8-4101 

14-3660 

44§ 

18-5739 

2'4>34 

77°    233 

8-9 

2646 

3i§ 

20-6186 

15-3050 

4o§ 

10-7177 

3-4176 

77    252      9-3 

2601 

9 

9-4311 

I4-I772 

6 

19-6044 

2-2907 

2647 

5 

23-2716 

15-5864 

15 

13-3819 

3-5486 

2602 

4 

1  1-2440 

14-1805 

2648 

23 

23-8002 

15-5909 

25§ 

I3'9II4 

3-5222 

2603 

44§ 

13-4786 

14-5488 

76§ 

23-6256 

2-9191 

77      239 

8-4 

2649 

3* 

16-2626 

15-8348 

6 

6-4062 

4-1990 

2604 

16 

1  1-0683 

1  5-2004 

'5 

21-1743       3-4I35 

2650 

7 

23-5891 

16-2250 

i7 

137378 

4-1647 

2605 

'5 

12-0453 

157146 

12 

22-1172      3-9873 

2651 

4 

14-8708 

16-6921 

8 

5-0593 

5-1365 

2606 

i7 

12-6529 

I  5-6264 

17 

22-7283 

3-9379 

2652 

5 

14-9260 

16-8618 

1  1 

5-1268 

5-3014 

2607 

21 

7'2479 

I6-3313 

20 

17-2882 

4-2952 

K    1079 

9  '4 

2653 

4 

5-3475 

5-4448 

2608 

'9 

127492 

16-61  59 

'9 

22-7605 

4-9345 

K      1102 

9'5 

2654 

1  1 

16-9700 

16-6934 

22§ 

7-i55i 

5-0140 

2609 

33§ 

5-4081 

17-4968 

38§ 

iS'3779 

5'3422 

77      231 

9'5 

2655 

3* 

20-7161 

17-4990 

4 

10-9410 

5-6031 

2610 

24§ 

9-5982 

17-2065 

35§ 

19-5767 

5-3220 

77      234 

9'5 

2656 

40§ 

23-2604 

17-4042 

43§ 

13-4776 

5-3603 

L  77  2  C  1 

9*2 

2611 

39§ 

12-4208 

17-4361 

44§ 

22-3784 

5-7345 

77      236 

8-1 

2657 

«7S 

23-3233 

i/'3I73 

2I§ 

13-5366 

5-2703 

I    /  /    *i  J 

2612 

7 

13-5838 

17-1235 

5* 

23-5614 

5H992 

2658 

6 

14-5721 

18-2821 

H 

4-8555 

6-7425 

2613 

43§ 

13-6478 

i7'9053 

6i§ 

23-5739 

6-2789 

77      24° 

87 

2659 

13 

l6'9345 

18-4050 

21§ 

7-2201 

6-7255 

2614 

8 

5-I353 

19-4663 

9 

14-9780 

7-2898 

2660 

5 

17-7991 

18-6012 

12 

8-0967 

6-8743 

261  5 

3* 

9-3120 

19-8346 

4* 

19-1205 

7-9242 

2661 

9 

18-6591 

17-9445 

'3 

8-9168 

6-1673 

2616 

4 

1  1-0298 

19-5228 

4 

20-8548 

77245 

2662 

4 

9-2390 

6-6331 

2617 

4 

14-8508 

8-2865 

2663 

8 

19-3367 

18-1593 

H 

9-6039 

6-3419 

2618 

4 

107373 

207345 

4 

20-4887 

8'9!53 

2664 

10 

23-2302 

19-0158 

H 

I3-54I3 

6-9700 

2619 

46§ 

1  1-8071 

20-3786 

53§ 

21-5790 

8-6296 

77      235 

8-5 

2665 

7 

23-4407 

18-3772 

H 

137139 

6-3202 

2620 

37§ 

13-0580 

'20-5352 

4°§ 

22-8159 

8-8655 

77      238 

9'5 

2666 

4 

4'4756 

7-1502 

2621 

4 

'47595 

9-0837 

2667 

10 

15-1427 

19-0003 

18 

5-4663 

7H249 

2622 

5 

19-2781 

97345 

2668 

5 

15-6498 

19-2338 

8 

5-9860 

7-6274 

2623 

10 

7-7365 

22-1175 

9 

17-4019 

10-1012 

2669 

10 

17-0190 

19-6125 

'9 

7-3746 

7-9263 

2624 

9 

8-4614 

22-6553 

10 

18-0925 

10-6828 

2670 

3* 

23-1946 

19-4369 

6 

13-5309 

7-3939 

2625 

7 

7-3309 

23-5244 

8 

16-9073 

11-4771 

2671 

3* 

14-1407 

20-3164 

6* 

4-5428 

8-7958 

2626 

24§ 

8-5484 

23-5363 

*4§ 

l8'I2OI 

11-5695 

77      232 

9'4 

2672 

4 

14-1488 

20-2512 

10 

4-5463 

87329 

2627 

6 

9-5187 

24-8588 

9 

19-0053 

12-9498 

2673 

5 

6-4196 

8-1513 

2628 

16 

11-6963 

24-0590 

i9§ 

21-2304 

12-2942 

2674 

4* 

16-3233  i  20-4078 

5 

67255 

8-7613 

2629 

18 

iz'4.ij6 

24-4735 

ii 

21-9223 

127532 

2675 

20 

17-3005     20-4472 

25§ 

77035 

8-7443 

77    245 

9  '4 

2630 

18 

4-5910 

25-9580 

23§ 

14-0178 

13-7348 

2676 

4* 

18-5366 

20-1620 

6 

8-9216 

8-3871 

i  r&eau  interval  represents  vary  nearly  5'  =  88»'9  of  R.A.  at  Dtc.  +  77*,  and  96»'2  at  Dec.  +  78*. 
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B.  D. 

B.  D. 

>'o. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

i.                   y. 

Xo.              Hag. 

Diani.             r. 

y- 

Diuu. 

m*                          y* 

X  •             Mag. 

R.A.  6h  i5m  to  6h  30™—  contd. 

R.A.  6h  30m  to  6h  45™  —  contd. 

re       R.A.  6h  15™  Drc.  +77°                  li.A.  61*  jo»  Dec.  -f  78* 

Centre        R.A.  6*  45™  Dec.  +77°              R.A.  6h  3Om  Dec.  4-7*' 

Plate  4281.     1899,  Feb.  i-.           Plate  3831.  f  1898,  Jan.  22. 

Plate  3345.     1897,  Jan.  26.         Plate  3831.     1898,  Jan.  22. 

o 

m. 

m. 

2677 

2* 

19-0538 

19*8848 

5 

9-4217 

8-0820 

2719 

5 

6-3900 

15*0768 

16-4817 

3-'35> 

2678 

36*; 

197291 

20-7148 

4'§ 

10-1442 

8-8711 

77    250      9*1 

2720 

33§       6-6586 

15*2305 

49$     i6-74  1* 

3-3069 

77    256      8-3 

2679 

10 

22-4689 

20-5424 

20§ 

12-8688       8*5394 

2721 

4       '8*1925 

3-1386 

2680 

14-1992 

21-0325 

*•§ 

4*6412       9*5066 

77    *4'       9'4 

2722 

8 

10-91  10 

15*3563 

10       20-9758 

37286 

2681 

29§ 

17-8726 

21-4290 

38§ 

8-3321       9-6909 

77    246 

9-4 

2723 

5 

5-3895 

16*1898 

8       15-4099       4-'754 

10 

19-3669 

20-9918 

i9§ 

97990      9-1672 

2724 

2* 

6*8498 

16*7361 

4       16-8246       4-8243 

16 

19-8484 

21-5765 

10-3129       9-7229 

77    249 

9'5 

2725 

to 

7*1909 

16*1531 

15       '7'2097       4'2647 

6* 

'2-4395 

9*2  1  22 

2726 

7        8*4291 

16*081  1 

ii     j  1  8*4496      4-2793 

'7 

15-6438 

22*5  169 

22§ 

6-1723     10-9048 

2727 

4       12*1696 

16*2168 

6      22*1698      4*6758 

2686 

5 

6*81  16     10-7996 

2728 

18       12-3042 

16-2886 

36§ 

22*3007      4755° 

7 

-980 

22-4023 

'3 

8-3I47 

10*6674 

2729 

8         4-3  500 

•"7679 

ii       14*2603 

5-6806 

2688 

6 

8*5767 

10*8764 

2733 

6         5'  '397 

17*7029 

ii       15*0518 

56673 

2689 

4 

9'°375 

10*6689 

2731 

7        6-2918 

17*6561 

9       16*2090 

5-7030 

2690 

'3 

18-8180 

2I-87OO 

«1§ 

9*3013 

IO-O752 

2712 

4       16  6326 

5-0921 

269: 

4 

9-8631 

10*8685 

7        8*6448 

16*9860 

ii       18-6014 

5-1980 

2692 

4 

107560 

IO*6252 

2734 

14        9-6979 

17-5112 

i8§     19*6152 

57934 

2693 

3 

5-4732 

II-5672 

2735 

5       10-1252 

I7-6357 

9      20-0323 

5'9483 

2694 

5Z$ 

16-3519 

22-9985 

6i§ 

6-9067 

11-3466 

77    244      8*8 

2736 

2O§        12*6622 

17-1748 

33§     "-5987 

5-6643 

77    263 

9'5 

2695 

6 

7-5821 

II-6858 

2737 

4       13-5758 

17-3957 

6      23*4894 

5-9489 

2696 

25? 

18-0028 

23-3898 

32§ 

8-5775 

I  1-6405 

77    248      9"' 

2738 

22§        13-6066 

17-3778 

39§     23'52'9 

5-9322 

77    265 

9-5 

2697 

8 

22-9008 

2  3  6949 

18-5 

I  I  -6608 

2739 

4      15-0750 

6-9078 

2698 

3 

57647 

'2'3448 

2740 

5        5-4813 

18-8228 

7       '5'3'59 

6-8088 

2699 

4 

7-37I2 

12-6727 

2741 

6t 

6*2289 

18-4296 

7     |  16*0893 

6-4702 

5, 

7-5143 

127576 

2742 

4 

62887 

18*0828 

6       16*1707 

6-1261 

'3 

17-0143 

24-0175 

7-6263 

12*3243 

2743 

8 

7-9298 

18-2070 

10       17-8025 

6-3651 

4 

7*8573 

12*6431 

2  744 

6o§ 

9*0683 

18-0550 

63§     '8-9495 

6-2926 

77    259 

7-8 

2":  ; 

18 

20-91  50 

24-5811 

22§ 

11-5531 

12*6590 

2745 

4* 

13*3391 

18*0468 

4      23*2088 

6*5820 

16 

22-5-84 

24-0430 

»33 

13-1807 

12*0255 

2/46 

8 

13-6899 

18-1531 

'4 

23-5528 

67112 

2705 

4* 

17-4129 

25'4879 

11 

8-1098 

13*7690 

2747 

4 

15-5463 

77171 

. 

2706 

5 

8-7616 

13*8265 

2748 

42§ 

6*5569 

19*8807 

47§ 

16-3-59 

7-9385 

77    255 

8-7 

5 

19-0485 

25-0668 

1  1 

97164 

13*2546 

2749 

'3 

18*9975 

<6§ 

17-1488 

7*1  126 

39§ 

20-3158 

257164 

3«§ 

1  1-0203 

13-8277 

77    25'       9'5 

2750 

7 

97473 

19*7181 

10 

19*5111 

7-9990 

2709 

'4 

22-0128 

25*2437 

2'§ 

12-6890 

13*2572 

K  1158      9*4 

275' 

25§ 

12*8568 

19*4228 

3°§ 

22-6333 

7-9200 

77    264      9-4 

1 

2752 

10       13-8984 

18-8339 

'5 

237"3 

7-4055 

~o^ 

7-9447 

1-5042 

76    244      7-5 

2753 

4*      5-1999 

20*5784 

5 

14-9140 

8-5428 

66§ 

3-5463 

3-0763 

77    239      8"4 

2754 

14        5-2095 

20*3587 

'5 

14*9390      8*3225 

K  1173      9-6 

48?; 

2-6597 

6-0238 

77    236      8-1 

2755 

3 

15*0543 

8*2919 

5«§ 

3-9110 

6-4199 

77    24°      8*7 

2756 

39§       6-2308 

20*6707 

44.* 

15*9382 

87031 

77    254 

8-9 

59§ 

2-2159 

8-9965 

77    235      8-5 

2757 

4 

17*1615 

8*6306 

4iS 

26-6392 

I5-5444 

77    256      8-3 

2758 

20§ 

7*8384 

20*1473 

*4§ 

17*5760 

8  2963 

77    257 

9'4 

5°§ 

25-5216 

20*8851 

77    254      8*9 

2759 

15       10-2058 

20*6290 

(13**;) 

19-9051 

8*9386 

K  1  200  :  io'o 

*;••:• 

20*1446 

77    255      87 

2760 

7       12*3649 

19*5548 

1  1 

22-1326 

8*0173 

i 

69? 

r-7434 

25-9540 

77    247      7-5 

276, 

5       12-6736 

20-1585 

B 

22*4008 

8*6421 

2762 

7       I37492 

20*0070 

12 

23-4825 

8-5666 

2763 

4 

I5-9I43 

9'38'3 

R.A.  6h  20m 

to  6h  45m 

2764 

4*      6-5988 

21-6439 

7 

16-2330 

9-7016 

Centre       R.A.  61  45-"  Dec.  +77*             R.A 

.  6*  30"  Dec.  +78* 

2765 
2766 

18        8-3086 
4        8--U82 

21-0848 
21-2141 

•93 

5 

I7-9795 
18-0093 

9-2640 
9'3937 

77    258 

9'5 

Plate 

3345     i*97 

,  Jan.  26.        Plate 

3831.     1898,  Jan.  22. 

2767 

4 

I9-3556 

9-2699 

o                        m- 

2768 

2I§ 

10*8028 

20*6579 

29§ 

20-4996 

9*0105 

77    260      9-5 

271:       4 

3-959° 

14-1443 

7* 

14-1  209 

2-0355 

2769 

20§ 

11*3406 

2  1-44  54 

26§ 

20-9813 

9-8330 

77    261      9-4 

1711      4 

4-9795 

I4-4945 

4* 

15*1195- 

2"4544 

2770 

4 

22-4980 

97253 

27i2|    4 

7-2282 

14-4698 

4* 

17-3553 

2-5924 

2771 

6 

12*9718 

20*9102 

9 

22*6432 

9-4128 

2713      9 

7-2450 

14-4947 

9 

I7-3764 

2*6130 

2772 

+t 

13-3183 

21-3868 

8 

22*9563 

9-9120 

2714      3* 

7*4096 

14-7736 

5t 

17*5219 

2-9040 

2773 

4* 

22-4042 

5 

14-4202 

10-3369 

271;     ii 

;   8*0677 

14-4257 

17 

18*2019 

2-6025 

2774 

5*4299 

22*9412 

23§ 

14-9803 

10*9130 

2716 

5 

9*1491 

14-8958 

8 

19-2497 

3''4"9 

2775 

25t 

573°° 

22-9040 

8 

'5'2795 

10-8968 

27'7 

4 

4-5469 

I  5*1795 

7 

14-6369 

3-1095 

2776 

6 

8*2635 

22*5390 

8 

17-8339 

107106 

2-18 

9 

5*9210 

15-5032 

7 

15-9862 

3-5260 

2777 

4 

18-9758 

10-9025 

Plate  3831.     No.  2759.  The  6™  image  coincides  with  a  fan't  in  the  film.     The 

diameter  given  is  that  of  the  3™  image. 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  88'"9  of  R.A.  at  Dec.  +  77*,  and  g6*~i  at  Dec.  +  78*. 
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"Vrt 

Ill-tin       •                  — 

1'..  l>. 

Pimn  .              x. 

B.  D. 

.PIO. 

UIHIII. 

X. 

;/• 

Diani. 

i.                   y. 

NH.             Mag. 

Jf'\ 

1  >  ;un.                X. 

y. 

y- 

Xo. 

Mag. 

R.A.  6h  30™  to  6h  45m  —  contd. 

R.A.  6h  45m  to  7h  om  —  contd. 
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Plate  3345.    1897,  Jan.  26.           Plate  3753.    1897,  Dec.  8. 
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18-0670 

12-1076 

2999 

3 

19-5565 

8-0542 

3058 

4 

18-0924 

12-4924 

3000 

7 

19-8009 

8-9386 

3^59 

5 

19-2297 

12-8693 

3001 

4 

20-5782 

8-4107 

3060 

4* 

10-3817 

24-I743 

6 

19-9308 

12-1643 

3002 

4 

20-6392 

8-0922 

3061 

6     :  217945 

12-8121 

3003 

4* 

I  I-82O2 

20-0658 

9 

21-6321 

8-1553 

3062 

6 

12-4065     24-3250 

10       21-9400 

12-4448 

3004 

5* 

11-9972 

20-1096 

IO 

21-8046 

8-2144 

3063 

4      22-4893  ;  12-7199 

3005 

20§ 

'2'4475 

20-5259 

23§ 

22-2256 

8-6575 

77    283 

9'5 

3064 

7 

4-5266    25-5353 

12           14-0003        13-1495 

3006 

IO 

12-6164 

20-7728 

«9S 

"'3794 

8-9155 

3065 

4 

'5'4339     '3-3599 

3007 

4 

23"3°95 

8-2072 

3066 

4 

16-0935 

13-3058 

3008 

6 

I4-0937 

9-5816 

3067 

9 

16-8348 

13-1178 

3009 

4 

18-3898 

9-7862 

3068 

52§ 

7-5848 

25-4970 

48§ 

17-0546 

13-3064 

78    243 

8-0 

3010 

3* 

8-8562 

21-4933 

7 

18-5796 

9-3937 

3069 

5 

18-6516 

13-6652 

301  1 

6 

18-5795 

9-2692 

3070 

43§ 

10-4322     25-4303 

2i§ 

19-9002 

13-4228 

78    248 

9'3 

3012 

4 

18-6219 

9-8772 

3071 

7 

10-6928 

25-3451 

IO 

20-1680 

'3-3540 

3013 

5 

19-0650 

9-4187 

3072 

6 

21-0873     13-5632 

30H 

4* 

10-2894 

21-0272 

7 

20-0383 

9-0195 

3°73 

16 

117803 

24'9358 

i7§ 

21-2755     '3-0i55 

3°I5 

4* 

ITOI22 

21-6958 

7 

20-7204 

97348 

3°74 

6 

21-3911     13-2370 

3016 

4 

21-2191 

9-4663 

3°75 

IO 

12-6283 

25-4273 

'4§ 

22-0913  j  13-5612 

3017 

8 

II-8805 

21-6143 

17 

21-5903 

9-7059 

3076 

6 

23-0655     13-2297 

3018 

16 

I  I-84.8; 

20*9  1  8  1 

2*S 

2  1  "60  C  C 

9'nT  I  C 

J 

3019 

4* 

Tu  J 
I2-5827 

2''4358 

^  JO 

7 

22-3044 

01  15 

9'5744 

9°§ 

25-4422 

4-1931 

77    286 

7'4 

3020 

3°§ 

4-3590 

22-8456 

28§ 

14-0048 

iQ'4555 

77    278 

9'4 

7'§ 

26-2958 

5-5844 

77    289 

8-9 

3021 

5 

14-2809 

10-3533 

44§ 

25-4111 

12-3528 

77    288 

9-0 

3022 

4 

5-2287 

22-7624 

6 

14-8766 

10-4250 

6i§ 

3-7271 

16-8629 

77    27^ 

8-5 

3023 

6 

'S'3579 

10-0930 

47§ 

1-3158 

25-0388 

77    272 

9-0 

3024 

4 

17-1979 

10-4741 

3025 

6 

17-6741 

10-2255 

3026 

4* 

8-0562 

"'4575 

7 

17-7182 

10-3052 

R.A.  7h  I  =^m  to  7h  ^Om 

3027 

4 

17-8371; 

10-^776 

•    /           O                 /        3 

3028 

14 

8-2330 

23-0585 

«7§ 

/         J  I   J 

17-8579 

j  1  1 
10-9142 

Centre       R.A.  7h  15™  Deo.  4-  77°              R.A.  7"  30™  Dec.  -f-  78° 

3029 

17 

9-0567 

22'8533 

2'§ 

18-6934 

10-7637 

77    282 

9'5 

Plate  3899.     1898,  March  10.        Plate4278.     1899,  Feb.  1  6. 

3030 

5* 

9-97I7 

22-6123 

7 

19-6226 

10-5800 

o 

m. 

3031 

4 

20-95  '6 

10-8189 

3°77 

9 

H-7430 

14-0895 

3032 

9 

II-77I3 

22-0870 

»4S 

21-4520 

10-1740 

3078 

6 

I7-5537 

14-7042 

3°33 

5 

21-7885  ,  10-0865 

3079 

53§     18-7453 

14-6035 

5*§ 

8-6693 

2-5796 

77    29° 

8-0 

3°34 

4 

22-5099    10-8356 

3080 

4*    21-8800 

H'34'7 

4* 

"7797 

2-1078 

3°35 

67§ 

I3-09I7 

22-3404 

54§ 

22-7536    10-5075 

77    284 

8'5 

3081 

82g     23-6323 

14-1467 

7'§ 

i3"5l64 

1-7972 

77    293 

8-2 

3036 

5 

23-1476     10-2262 

3082 

8o§    ,  15-3691 

15-8648 

65§ 

5-3833 

4-0613 

77    286 

7'4 

3037 

3* 

13-5697 

22-3411 

8 

23-2292    10-5418 

3083 

24§   ,  '6-5737 

15-5885 

23 

6-5673 

3-7062 

3038 

29§ 

47796 

24-0490 

24§ 

14-3496        -6830 

3084 

1  1 

H'6375 

16  0450 

7* 

4-6662 

4-2880 

3°39 

5 

15-1231        -1966 

3085 

16 

14-9405 

16-7633 

H 

5'0133 

4-9843 

3040 

7 

186389        '5914 

3086 

33§ 

15-7741 

16-9883 

28§ 

5-8630 

5-1562 

77    287 

9-0 

3041 

5* 

9'43  '  5 

23-6847 

8 

19-0158        '6143 

3087 

10 

17-1806 

16-9138 

7 

7-2584 

4-9858 

3042 

4 

9-4538 

23-6031 

7 

19-0420        -5353 

3088 

4 

17-4809 

16-0208 

4* 

7-5016 

4-0775 

3°43 

5 

19-3155         -iioo 

3089 

'9 

19-2220 

16-7266 

«$ 

9-2831 

4-6658 

3°44 

6 

19-8807         '6355 

3090 

5 

2O'I  522 

16-7219 

3* 

10-2149 

4-6008 

3°45 

4* 

1  1-1970 

22-9883 

7* 

20-8185         'O348 

3091 

4 

21-4360 

16-3045 

4* 

11-4641 

4-1003 

3046 

10 

11-2884 

23-2925 

'51 

20-8920         '3446 

3092 

7 

22-45II 

16-0485 

5* 

12-4621 

377'8 

3°47 

'3 

13-4903 

22-9943 

20§ 

23-1087         -1873 

3°93 

57§ 

16-3105 

17-1966 

45§ 

6-4096 

5'3278 

77    289 

8-9 

3048 

4 

23-2558          6789 

3°94 

9 

2I-6l  12 

17-2036 

8 

11-6993 

4-9814 

3049 

4* 

13-7567 

237638 

7 

23-3238         -9743 

3095 

3* 

23'3735 

18-6061 

3* 

'3-5491 

6-2672 

3050 

5* 

13-9227 

23-1219 

9 

23'5302        -34°5 

3096 

5* 

23-6614 

18-7358 

4 

13-8490 

6-3780 

i  rteeau  interval  represents  very  nearly  5'  =  88»'9  of  R.A.  at  Dec.  +  77°,  and  gf>"-2  at  Dec.  +  78°. 
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B.  D. 

B.D. 

No. 

Ilium. 

X. 

y- 

Diam.            x. 

y- 

No. 

Diam. 

X, 

y. 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  7     15™  ^  7    S^111  —  C'OTitd. 

R.A.  7h  3<om  to  7h  45m  —  contd. 

Centre        R.A.  7h  15"'  Dec.  +  77°              R.A.  7h  3Om  Dec.  +  78" 

Centre        R.A.  7h  4511  Dec.  +77°                 R.A.  7h  30™  Dec.  +  78* 

Plate  3899.     1898, 

March  10.        Plate  4278.     1899,  Feb.  16. 

Plate  3854.     1898,  Feb.  8.            Plate  4278.     1899,  Feb.  16. 

m. 

o 

m. 

3097 

33 

23*5679 

19-4452 

23§ 

13-8003  ;  7-0888 

3H5 

16 

8-4207 

15-7436 

II 

18-5084      3*6954 

3098 

5 

17-1249 

20-8758 

4* 

7-4673 

8*9468 

3H6 

6 

11-9313 

15-2210 

3°99 

9 

17-1569 

20-7788 

6 

7-4923 

8-8444 

3M7 

6 

11-9905 

15-9058 

3100 

16 

18-1843 

20-641  I 

13 

8-5073 

8-6377 

3H8 

4 

4-2679 

16-6148 

3101 

4 

19-8365 

20-6884 

4 

10-1578 

8-5800 

3H9 

6 

4-9908 

16-7460 

3102 

5 

20-6200 

20-7853 

5 

10-9478 

8-62^3 

3150 

5 

5-4219 

16-3124 

3103 

4 

2  1-4164 

20-0165 

4 

11*6918 

7-8043 

3151 

5 

67957 

167333 

3* 

16-8210 

4-5832 

3104 

5* 

19-0870 

21-9580 

3 

9-4980 

9-8967 

3152 

52§ 

6-9830 

16-8300 

55§ 

17-0070 

4*6936 

77    297 

8-0 

3105 

28§ 

20-5250 

2  I  -9080 

23§ 

10-9270 

97469 

3153 

6 

8-7190 

16-4854 

4* 

18-7603 

3106 

8 

2I-1675 

21  -0418 

8 

11-5107 

8-8440 

3154 

4 

12-4123 

16-6760 

3I07 

29 

21-6980 

214594 

2I§ 

12-0665 

9-2235 

3155 

5 

13-5313 

16-9043 

3108 

16 

22-3839 

21*476l 

I  I 

12-7520 

9-1966 

3'56 

4 

4-2237 

17-8877 

3109 

6 

22-66o6 

21-3375 

4* 

13-0198 

9-0388 

3157 

6-1385 

17-0470 

28§ 

16-1500 

4-8571 

77    295 

9'5 

3110 

5 

I5-37I9 

22*6946 

4 

5-8378 

10-8762 

3158 

v? 

7-4053 

17-1462 

7 

17-4078 

5-0343 

3111 

13 

16-0555 

22-9133 

11     I    6-5345 

1  1-0468 

3i59 

I7§ 

77184 

17-8782 

17 

17-6759 

57833 

3112 

4* 

16-5460 

22-2972 

3*      6-9836 

10-3988 

3160 

5 

8-2092 

17-2855 

3113 

7 

20-2646 

22-76l8 

5       107259 

10-6193 

3161 

24§ 

10-8098 

17-3862 

29 

20-7904 

5*4841 

77    299 

9'5 

3114 

7 

2I7I14 

22-6942 

8       12-1640 

10-4573 

3162 

5 

11-4391 

17-4618 

3H5 

8 

22-5225 

22-0875 

6       12-9305 

97967 

3163 

7 

1  1-8609 

17-1047 

3116 

Z8§ 

14-2646 

237856 

2455       4-8048     12-0375 

77    285 

9'4 

3164 

11-9995 

17-6337 

12 

21-9624 

5-8044 

K  1450 

9*6 

3117 

4* 

15-9045 

23-3576 

3*       6-4138     11-5008 

3165 

13 

12-4300 

17-6725 

9t 

22-3899 

5-8703 

3118 

7 

16-2076 

23-4116 

6    ;  6-7193    11-5340 

3166 

3o§ 

57741 

18-2780 

3i§ 

15-7102 

6-0658 

77    294 

9-0 

3119 

4* 

20-6930 

23-5836 

4 

I  I-2IO3       !  1-4098 

3167 

6 

5-8400 

18-4366 

4* 

15-7628 

6-2257 

3120 

21 

21*2331 

23-2682 

20 

II7235 

11-0590 

77    292 

9'5 

3168 

5 

8-3832 

18-6077 

3* 

18-2925 

6-5546 

3121 

H 

14-8484 

24-1668 

13 

5-4140 

12-3777 

3169 

5 

9-4898 

18-2728 

3* 

19-4219 

6-2860 

3122 

24§ 

15-5478 

24-3735 

22§ 

6-1235 

12-5385 

3170 

5 

10-0305 

18-9361 

2* 

19-9163 

6-9807 

3123 

43§ 

15-8630 

24*0078 

32§ 

6-4166 

12-1543 

77    288 

9*0 

3171 

5 

11-0837 

18-2769 

3124 

6 

16-0525 

24-II57 

5 

6-6  1  14 

12-2503 

3172 

i8§ 

12-6099 

18-8353 

16 

22-4998 

7-0440 

Ki453 

9-8 

3125 

24 

I7-I4I9 

24*9668 

24§ 

77541 

13-0258 

3'73 

7 

13-1017 

18-5070 

5* 

23-0097 

67421 

3126 

5* 

23-I494 

24-2739 

5 

13*7022 

n-9325 

3174 

S 

13-2955 

18-0473 

3127 

6 

167533 

25-2658 

5 

7-3860     13-3493 

3175 

4-5998 

197038 

ii 

14-4508 

7'4'44 

3128 

4* 

18-0754 

25-8896 

4* 

87456     13-8858 

3176 

8 

5-0770 

19-2140 

5t 

14-9538 

6-9543 

3129 

6 

19-1527 

25-6444 

5 

9-8020 

13-5661 

3177 

I7§ 

7-6500 

19-9351 

16 

17-4829 

7-8319 

3  '30 

38§ 

19-1/26 

25-6109 

3i§ 

9-8222 

I3-5345 

78    256 

9'5 

3178 

H§ 

8*6337 

19-1375 

1  1 

18-5124 

7-0998 

3131 

12 

21-0360 

257478 

ii 

1  1-6912 

I3-5474 

3179 

4 

10-5531 

19-0102 

3132 

5 

2I-229I 

25-3631 

6 

1  1-8568  '  13-1501 

3180 

7 

12*5820 

19-0345 

3181 

6 

67395 

20-4381 

4 

16-5385 

8-2808 

55§ 

3-5405 

IO*67I  I 

77    284 

8-5 

3182 

4 

7-9330 

20-3079 

7i§ 

26-9237 

17-2647 

77    297 

8-0 

3183 

6 

10-8752 

20-2248 

33.§ 

25-5396 

18-5460 

77    294 

9-0 

3184 

S 

I  I'Ol  IO 

20-1303 

3185 

6 

11-0445 

20-1234 

4* 

20-8558 

8-2305 

3186 

2I§ 

1  1-2491 

20-6786 

22§ 

21-0265 

87979 

77    301 

9'5 

R.A.  7h  -jo1"  to  7h  4<;m 

3187 

5 

1  1-7040 

20-4030 

Centre        R.A.  7h  4$™  Dec.  +  77°              R.A.  7h  3011  Dec.  +  78° 
Plate  3854.     1898,  Feb.  8.          Plate  4278.     1899,  Feb.  16. 

3188 

3189 
3190 

6 

7 

13-4932 
4-5626 
9-2881 

20-3524 
21*4837 
2I-4253 

4 

5* 

14-3001 

19-0197 

9-1864 

O 

m. 

3'9' 

8 

9-929° 

21-4755 

5* 

19-6575 

9-5105 

3133 

9 

3-9783 

14-0343 

5*     14-1/71       17177 

3192 

4 

10-5717 

21-1187 

3134 

7 

4-5212 

14*8884 

4*     14-6690       2*6031 

3193       27§ 

10-9690 

21-7570 

24§ 

20-6786 

9'8593 

77    3°° 

9-0 

3135 

4 

7-3496 

14-2757 

3194 

6 

11-5695 

21-4487 

4* 

21*2961 

9-5884 

3136 

9 

10-6774 

14-2525 

5* 

20-8513 

2-3507 

5 

12-5399 

21-2677 

3137 

5 

I2-26OO 

14-8051 

3196 

9 

12-9353 

21-5184 

7* 

22-6573 

97398 

3138 

6 

13-2571 

13-9810 

3  ^  97 

7 

13-8305 

21-1442 

5* 

23-5692 

9-4217 

3139 

9 

13-3090 

14-7793 

2  I  QO 

4* 

5-II74 

22*9664 

6 

14-7612 

10-7006 

3H0 

20§ 

13-9598 

14-4037 

12*      24-12I2 

2-7024 

3199 

12 

5-1886 

22*1128 

8 

14-8869 

9-8532 

3141 

4-5325 

15-5556 

5t 

14-6400 

3-2683 

3200 

9 

7-8396 

22-1325 

6 

17-5318 

10-0365 

3142 

5 

0-0077 

15-7311 

3201 

4 

11-3812 

22-1850 

3H3 

3 

7-5477 

15-2357 

3202 

22§ 

13-9003     22-0750 

24§ 

23-5879 

10-3559 

3H4 

13 

7-7495 

15-0668 

8* 

17-8800 

2-9812 

3203 

24§ 

7-5378 

23-2490 

18 

17-1615 

11-1332 

77    296 

9'5 

i  rtseau  iuterral  represents  very  nearly  5'  =  88^-9  of  R.A.  at  Dec.  +  77°,  and  <)6>-i  at  Dec.  +  78*. 
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B.  D. 

B.D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X, 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Dhim. 

x.                  y. 

Did.ni. 

No. 

Mag. 

R.A.  7h  30™  to  7h  45m  —  contd. 

R.A.  7h  45m  to  81'  om—  contd. 

Centre        R.A.  7h  45m  Dec.  +  77°                 R.A.  7h  so™  Dec.  +  78* 

Centre      R.A.  7»  45m  Dec.  +  77°                R.A.  8"  o™  Dec.  +  78' 

Plate  3854.     1898,  Feb.  8.             Plate  4278.     1899,  Feb.  1  6. 

Plate  3854.     1898,  Feb.  8.           Plate  4804.     1900,  Jan.  27. 

3204 

6 

9-7376 

23-3301 

4 

19-3498 

ii-353« 

O 

m. 

3254 

4 

23-0453 

17-4040 

4* 

13-2186 

5-1420 

o 

m. 

3205 
3206 

H 

4* 

11-7412    23-6840 
5-8565     24-3770 

10 

3* 

21-3318 
15-4148 

11-8274 
12-1575 

3255 

4 
6 

14-7705 
15-7400 

I8-6225 

7 

6-0080 

6-8275 

3207 

9 

6-8265 

24-0075 

4 

1  6  4064 

11-8484 

3*57 

4* 

17-0917      18-4057 

3* 

7-343-1 

•5190 

3208 

4* 

7-5383 

24*6766 

3* 

17-0751 

12-5598 

3258 

4* 

18-2292      18-4652 

3* 

8-4818      0-4982 

3209 

9 

7-7609    24*1927 

5t 

17-3292 

12-0899 

3259 

1  1 

18-5609      18-5438 

12 

8-8191      6-5681 

3210 

9'3795 

24-41  18 

16 

18-9290 

12-4071 

K  1430 

lO'O 

3260 

438 

19-1704  ;  18-6161 

48§ 

9-4323      6-6031 

77    3" 

8'7 

3211 

248 

IO'2I  2O 

24-5003 

19!" 

19-7565 

12-5468 

77    298 

9'5 

3261 

12 

19-5626     18-5666 

12 

9-8i94 

0-5252 

3212 

538 

12-8192      24-5660 

52§     22-3518 

12-7754 

77    3°2 

9-0 

3262 

4 

19-7571 

18-5302 

5* 

10-0081 

6-4747 

3213 

12-9928 

24-0168 

838 

22*5643 

12-2372 

77    303 

7-0 

3263 

H 

23-3538 

I8-805I 

H 

13-6187 

6-5179 

77    315 

9'5 

3214 

4 

6-9713 

25-7261 

4t 

16-4420 

I3-5747 

3264 

10 

23-4049 

18-8657 

12 

13*6749 

6-5757 

3215 

7t 

8-5092 

25-5700 

5* 

17-9882 

13-5131 

3265 

7* 

23-4557 

I8-0775 

9 

13*6712 

57833 

3216 

6t 

98853       25-7304 

3* 

19-3503 

137536 

3266 

6 

14-3408 

19-5460 

5 

4-6695 

7-8423 

3217 

5 

10-8293       25-1367 

3 

20-3318 

13*2220 

3267 

7 

15*7481 

19-4095 

6 

6-0693 

7-6135 

3218 

5 

1  1-4792       25-0040 

4* 

20-9892 

13-1301 

3268 

6 

15*9690 

19-6031 

8 

6-3003 

7-7943 

3219 

12 

11-4904      25-2856 

10 

20-9813 

13-4137 

3269 

4 

16*1402 

19-4007 

1  27O 

7 

l6"4.2  ?6 

IQ-2O78 

7 

6-7288 

7-3701 

588 

24-0247 

13-2358 

78    273 

77 

J-6  /  ^ 

3271 

/ 

4 

*•  T    J 
I7-53I7 

y  ••**/••* 

19-1914 

3* 

7-8321 

7-2783 

59§ 

3-3209       I4-I572 

77    293 

8-2 

3272 

5 

19-0973       I9-I455 

4 

9-3944 

7"I352 

3273 

6 

19-6471 

19-8856 

6 

9-9900 

7-8388 

R.A.  7h  45m  to  8h  om 

3274 
3275 

6 
6 

20*7687 
20-7718 

19-8429 
19-1275 

6 

1  1*1062 
1  1-0645 

7-7216 

7*0070 

Centre     R.A.  7h  45™  Dec.  +  77°              R.A.  8h  om  Dec.  +  78° 

3276 

13 

2I'5373 

19-8081 

15 

1  1-8693 

7-6377 

Plate  3854.    1898,  Feb.  8.         Plate  4804.    1900,  Jan.  27. 

3277 

5 

22-3135 

19-7197 

5 

12-6382 

7-4983 

m. 

3278 

7 

14-6898 

20-0275 

8 

5-0533 

8*301  1 

3220 

9 

15-2394 

I4-I355 

8* 

5-2193 

2-3842 

3279 

27§ 

18-6487 

20-8656 

25§ 

9-0560 

8-8810 

3221 

10 

16-5900 

14-1829 

9 

6-5691 

2*3439 

3280 

9 

19*5633 

20-5013 

10 

9-9458 

8-4558 

3222 

18 

16-8196 

14-0088 

25 

6-7886 

2*1562 

3281 

I9-5727 

20-4976 

158 

9-9570 

8-4542 

3223 

5 

17-0780 

I4-8735 

3282 

12 

19-8608 

20-3060 

12 

10-2302 

8-2435 

3224 

12 

17-2793 

14*7908 

12 

7-2957 

2-9063 

3283 

15 

21-5218 

20-0010 

15           11-8690 

7-8303 

3225 

2I§ 

18-6716 

14-9022 

24§ 

8-6945 

2-9253 

3284 

6* 

22-8I57 

20-8480 

6       13-2142 

8-5938 

3226 

27§ 

18-6796 

14-9115 

32§ 

8-7001 

2-9345 

77    3°9 

9'I 

3285 

5* 

14-4407 

21-6161 

4* 

4-9111 

9-9000 

3227 

10 

18-9680 

14-3908 

9 

8*9525 

2-3991 

3286 

5 

14-6650 

21*1962 

5* 

5-1036 

9-4700 

3228 

14 

21-9598 

14-8590 

H 

1  1-9700 

2-6701 

3287 

6 

14-6973 

21-5258 

5* 

5-1598 

9-/970 

3229 

7 

14-0290 

15*1290 

5* 

4-0746 

3H585 

3288 

5 

14-9785 

21-1227 

3230 

5 

14-6333 

15-5854 

4* 

4-7101 

3-8755 

3289 

10 

15-7519 

21-5066 

9 

6-2095 

97094 

3231 

27§ 

17-9371 

15*2058 

35§ 

7-9785 

3-2781 

77    3°8 

8-8 

3290 

25§ 

16-6207 

21-3847 

27§ 

7-0680 

9-5303 

77    306 

9'5 

3232 

7 

I8-0730 

15*9083 

7 

8-1587 

3-9698 

3291 

9 

16-8332 

21*3591 

1  1 

"-2797 

9H9I5 

3233 

6 

19-3308 

15-1759 

4* 

9-3693 

3-1575 

3292 

9 

I7-I970 

2  1*8920 

ii 

7-6768 

9-999o 

3234 

1  5 

19-7766 

15-9765 

i8§ 

9-8655 

3-9261 

3293 

4 

I7-32I3 

21-3633 

3* 

7-7631 

9-4625 

3235 

13 

19-7898 

15*4067 

17 

9-841  1 

3-3605 

3294 

6 

19-4917 

21*7841 

5 

9'9595 

9-7400 

3236 

9 

20-0633 

15*2784 

9 

10-1072 

3-2128 

3295 

4°§ 

19-8014 

21*8953 

39§ 

10-2760 

9-8340 

77    312 

8-6 

3237 

15 

17-6475 

16*4233 

16 

7-7686 

4-5128 

3296 

1  1 

2  1-6840 

21-I036 

12 

12-1024 

8-9I95 

3238 

i8§ 

17-8411 

16-1270 

20§ 

7-9440 

4-2045 

3297 

38*5 

22-9328 

21-1689 

328 

13-3523 

8-9039 

77    3H 

9-0 

3239 

10 

I7-9775 

16-5488 

II 

8-1075 

4-6148 

3298 

5* 

23*3261 

2I-9345 

4 

137939 

9-6452 

3240 

8 

19-2335 

16-4197 

7 

9"35'7 

4-4072 

3299 

i6§ 

14-3290 

22-4746 

'7 

4-8516 

10-7652 

3241 

ii 

20-3975 

16  4129 

13 

10-51  10 

4-3239 

3300 

8 

16-4548       227975 

6 

6-9943 

10-9503 

3242 

6 

22-6183 

16*4126 

7 

127268 

4-1760 

i6§ 

18-4OO2    1  22-0947 

H 

8-8901 

10-1231 

5243 

8 

22*6589 

16*8077 

8 

12*7936 

4-5709 

3302 

20§ 

18-7601     i  22-1924 

20§ 

9-2563 

10-1955 

3244 

22§ 

23-6329 

16*9123 

238 

I3-7748 

4-61  1  1 

3303 

4* 

2I-OI92    1  22-0580 

4 

11-5015 

9-9176 

3245 

5 

15*0410 

J7-8435 

4* 

5-2601 

6-0985 

33°4 

5 

11*5850 

10-4024 

3246 

25§ 

15-0603 

17-1145 

29§ 

5-2329 

5-3682 

K  1467 

9'4 

3305 

5t 

2I-52I6 

227355 

5 

12-0468 

10-5592 

3247 

10 

15-3617 

I7-547I 

10 

5-5625 

5-7821 

3306 

5* 

23-4030 

22-2349 

5 

13-8962 

9-9363 

3248 

6 

17*3164 

177279 

8 

5-8351 

33°7 

22-4348 

338 

13-9383 

10-1335 

77    3'6 

9'4 

3249 

16 

I9-5545 

17-5914 

17 

97491 

5-5534 

3308 

6 

H-4376 

23-8842 

7 

5-0490 

12*1660 

3250 

6 

2O-IO63 

17-0168 

7* 

10-2624 

4-9435 

3309 

3iS 

I5-2327 

23-7I02 

3i§ 

5-8340 

1  1*9411 

77    304 

9*1 

3251 

6 

2I*4IO1 

17-6784 

5 

11-6037 

5-5210 

3310 

I6-O5OO 

23-8451 

2O§ 

6-6584 

12*0235 

77    3°5 

9'5 

3252 

2I§ 

22-0552 

17-3076 

23§ 

12*2262 

5-1065 

33U 

22§ 

16-9150 

23-2308 

24§ 

7-4825 

11-3532 

77    307 

9'5 

3253 

5 

22-3432 

17-1824 

4 

12-5044 

4*9648 

3312 

IO 

I7764I 

23*5069 

9 

8-3466 

11-5721 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  88S>9  of  R.A.  at  Dec.  +  77°,  and  96"'i  at  Dec.  +  78°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    77°. 
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B.D. 

N- 

B.  D. 

Ko. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

<*•. 

y- 

No. 

Mag. 

_  o. 

Diam. 

•L 

y- 

Diam.             x. 

y. 

Xo. 

M»*. 

R.A.  7h  45m  to  8h  om—contd. 

R.A.  8h  om  to  8h  i5m  —  contd. 

Centre         R.  A.  7*  45™  Dec.  +77°                R.A.  8>>  o"  Dec.  +78° 

Centre       R.A.  8&  is*>  Dec.  +  -7°               R.A.  8>>  o™  Dec.  +78* 

Plate  3854.     1898,  Ftb.  8.          Plate  4804.     1900,  Jan.  27. 

Plate  4886.    1900,  April  4.           Plate  4804.     1900,  Jan.  27. 

o                    m- 

o 

m. 

33'3 

37§ 

18-9013 

23-6140 

37§ 

9-4893     11-6041 

77     3'° 

9'5 

336l 

8 

9-7828         l8*7OI3 

5* 

19*6170 

6-7192 

33>4 

4 

20-2838 

23  7619 

5 

10-8785     11-6646 

3362 

3 

12-5H3         l8*2267 

33'5 

6o§ 

14-5151 

24-9238 

62§ 

5-1993     13-1978 

78     273 

77 

3363 

4 

12-5605         I8-2I45 

3316 

4 

15-8512 

24-3421 

5         6-4951     12-5321 

3364 

4 

I3-2315         I8-O8O5 

33'7 

6* 

17-4667 

24"'  395 

5 

8-0900 

12*2250 

3365 

4 

6-2189  i  19*8017 

4 

15-9908 

7-5939 

12 

17-6362 

24-2866 

12 

8-2688 

12-3605 

3366 

6 

7-0043     19*6525 

ii       16-7868 

7-4957 

33'9 

12 

22-4485 

248936 

'4 

13-1090 

12-6537 

3367 

35§ 

8-0975     19-3132 

28§     17-8965 

7-2242 

77    322 

8-8 

3320 

5* 

22-8897 

24"'335 

4* 

13-5006 

1  1  -8660 

3368 

13 

9-0635     19*6323 

18 

18-8403 

7-6030 

3321 

6 

13-7962 

12*0689 

3369 

22§ 

10-3842     19-9375 

23§ 

20*1398 

7-9933 

3322 

5* 

157927 

25-7580 

5 

6-5290 

13-9491 

337° 

3 

10-8906     19-6922 

3* 

20-6615 

77758 

3323 

5 

9-5342     13-6640 

337' 

8 

10-9185 

19  6876 

5 

20-6898 

7775° 

3324 

9 

19-0220 

25-3538 

10     j    9-7208     13-3335 

3372 

25§ 

6-7918 

20-0650 

24§ 

16*5469 

7-8938 

73    320 

9'5 

3325 

8 

19-7706 

25-1776 

6      10-4563     13-1057 

3373 

^* 

6-9811 

20*5477 

3* 

16-7060 

8*3868 

3326 

12 

21-0830 

25-0450 

13      II7573  '  12-8920 

3374 

» 

10-8985  i  20*3349 

7 

20-6284 

8-4205 

3327 

77§ 

21-5268 

25-3770 

67§ 

12-2197 

'3-1943 

78     278 

7'5 

3375 

37§ 

12-4897     20-4769 

4'§ 

22-4075 

8*6617 

77    328 

9'3 

3328 

6* 

21-9817 

25-5964 

7 

12-6905     13-3833 

3376 

10       13*7051     20-3662 

12 

23-4272 

8-6278 

3329 

7       I3-555I     13-675° 

3377 

6 

5-6888 

21-1500 

7 

I5-3779 

8-9058 

3378 

'9 

77775 

214412 

'5 

17-4425 

9-3268 

;8§     12-7219       1-1402 

77     3'3 

8-0 

3379 

20§ 

8-6494 

21*9198 

22§ 

18-2848 

9*8583 

77    323 

9'5 

3-4796     129508 

77    302 

9*0 

338° 

5*      97126 

21*0110 

4* 

19-4037 

9-0193 

92§       3-6201     12-3930 

77    303 

3381 

«4      10-3599 

21*9213 

12 

19-9900 

9-9658 

3382 

8       10*6527 

21-1950 

6 

20-3288 

9-2637 

3383 

3       1  1  '6800 

21-6239 

R.A.  Shomto  8h  15°- 

3384 
3385 

8 
14 

12*2264 
12-6088 

21*7413 
21*5756 

7 
'4 

21-8648 
22*2543 

9-9062 
9-7650 

Centre        R.A.  8h  15™  Dec.  +77*                  R.A.  8h  o-"  Dec.  +78' 

3386 

3       12-6185 

21*5842 

Plate 

4886.     19:0,  April  4.            Plate  4804.    1900,  Jan.  27. 

3387 

24§     12-9700 

^ 

21-2158 

"I  ^T 

22*6402 

9-429° 

Q         f   — 

77    329 

9'5 

m. 

3388 

5        6*0751 

22*0270 

15*7064 

9-6065 

3330 

16 

5-5153 

14-9227 

16       15-5954      2-6788 

3389 

5        7-375I 

22*8720 

4* 

16-9530     10-7283 

333' 

8 

6-1686 

14-8954 

5      '6-2495      2-6947 

339° 

6        7-5306 

22*6573 

9 

17-1210 

10-5256 

3332 

7 

8-8245 

147678 

3* 

18-9084      2-7330 

339' 

7      "-2771 

22-2531 

5 

20-8850 

10-3574 

3333 

3 

9-0558 

14-3523 

3392 

n       13-3561 

22-2555 

8 

22*9585 

10*4922 

3334 

9 

12-1933 

14-2934 

3393 

2i§      7-7768 

23-5432 

«§ 

17*3115 

11-4255 

3335 

24§ 

4-8860 

5'42'4 

36§     H-9358       3-1363 

77    3'8 

9'5 

3394 

34§       9-3574 

23-4589 

37§ 

18*8930 

11*4423 

77    325 

9-1 

3336 

9 

5-2163 

5-7605 

9    15-245°  :  3-4973 

3395 

24§       9-8192 

23-4063 

28§ 

19-3589 

11-4179 

77    326 

9'5 

3337 

5-9820 

5-4976 

42§         16-0243     ;       3*2830 

77    3'9 

9'3 

3396 

3*    11-7721 

23*5470 

3* 

21*2990 

11-6820 

3338 

6b 

6-7090 

5-3779 

4*     16-7603       3-2129 

3397 

3       12*4441 

23-2223 

3* 

21*9915 

11-3978 

3339 

6 

9-0678 

5-2686 

3* 

19-1190 

3^474 

3398 

4       13*8006 

2  "i  *  "i  o  ro 

3* 

23-3325 

11-6568 

334° 

5 

9-2615 

5-7474 

3399 

6        8-4019 

2  i  '  5  -I  oA. 

6 

17*8863 

12-2564 

3341 

7 

11-8853 

5-4884 

3* 

21-9210  ;    3-6439 

34°° 

ii       13*9278 

24-0105 

10 

23-4180 

12-2785 

3342 

9 

I3-547- 

5-8400 

4t 

23-5497      4-IO'5 

3401 

15     .    4*9870 

25-3093 

'9 

14*4124 

'3-°'33 

3343 

4 

7-2931 

16-8630 

3402 

28§     11-1063 

25-5847 

3'§ 

20-5047 

13-6736 

78    283 

9'4 

3344 

9 

9-6241 

16-7316 

6* 

J9-5835 

47439 

34°3 

3       11*8755 

25-2681 

4 

21-2898     13*4056 

3345 

20§ 

9-8463 

16-3842 

24§ 

19-8272 

4-4105 

34°4 

18     !  11*9825     25-1722 

'9 

21-4050     13*3143 

3346 

4 

I  r62II 

16-3479 

34°5 

5       13-7001 

25-6444 

5 

23-0880    13-8912 

3347 

3 

12-1147 

16-231  1 

3348 

28§ 

4-4495 

17-5034 

25§ 

14*3696 

5-1881 

77    317 

9'4 

73.§ 

24-7856 

7-0075 

77    33° 

77 

3349 

27§ 

6-7908 

17-4866 

16-7082 

5-3204 

77    321 

9'5 

49§ 

26-9017 

12-0823 

77    333 

3*7 

335° 

'3 

8-9638 

17*1295 

16 

18-8993 

5-1005 

32§ 

3*6681 

21-2746 

77    3'4 

9-0 

335' 

3 

9-1903 

'7*9343 

84! 

2-8062 

25-6268 

78    278 

7'5 

3352 

7 

11*0290 

17-3225 

4* 

20-9469 

SH228 

3353 

69§ 

11-9018 

17-4058 

67§ 

21-8133 

5-5584 

77    327 

7-0 

3354 

5 

6-5059 

18-3313 

4 

16-3690 

6-1455 

R.A.  8h  15™  to  8h  3O-11 

3355 
3356 

2'§ 

4 

8-4717 
8-5629 

18-8580 
18-7155 

26$ 

18-2988 

6-7941 

77    324 

9'5 

Centre         R.A.  8*  i$™  Dec.  +  77°                R.  A.  S*  3Om  Dec.  +  78° 

3357 

9 

8-8423 

18-0735 

9 

18-7180 

6-0363 

Plate  4886.    1900,  April  4.           Plate  5937.    1902,  Jan.  28. 

3358 

4 

8-9306 

18*3839 

i 

O 

m. 

3359 

3 

9-0388 

18-3638 

3406 

i6§ 

14-6798 

14-6038 

18 

4-5972 

2*8251 

3360 

5 

9-1470 

18*5540 

34°7 

6 

16*7493 

14-1207 

4* 

6-6305 

2-2094 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  888*9  of  R.A.  at  Dec.  +  77°,  and  96"*2  at  Dec.  +  78*. 

470 


GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    77° 


"Kn 

B.  D. 

Tiinni 

B.  D. 

MO, 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

?/• 

?/• 

No. 

Mag. 

R.A.  8h  15™  to  8h  30°"  —  contd. 

R.A.  8h  i5m  to  8h  30m  —  contd. 

Centre      R.A.  8b  15™  Dec.  +  77"               R.A.  8h  3o">  Dec.  +  78' 

Centre       R.A.  8>>  15™  Dec.  +  77°                R.A.  8h  30"  Dec.  +  78° 

Plate  4886.    1900,  April  4.           Plate  5937.     1902,  Jan.  28. 

Plate  4886.     1900,  April  4.            Plate  5937.     1902,  Jan.  28. 

Q 

m. 

o                        111. 

3408 

i6§ 

18-3214 

14-0055 

18 

8-1897 

1-9913 

3467 

15      22-1854 

197121 

'7§ 

12-4189 

7-4277 

3409 

4 

18-9301 

14-3270 

4* 

8-8200 

2-2738 

3468 

13      14-1185 

20-3468 

'5 

4-4127      8-5949 

3410 

34§ 

18-9548 

H-75'5 

45§ 

8-8705 

2-6950 

77    335 

9'5 

3469 

4 
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5t     22-7332 

2O'I  139 

4* 
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9 
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6 

6-9380       9-3764 

34'5 

5 

16-2894 

15-1671 

4* 

6-2290 

3-2833 

3474 

*5§ 

16-8510 

21-0383 

*5§ 

7-1841       9-1036 

77    33' 

9'5 

3416 

5 

18-1554 

15-6230 

4* 

8-1325 

3-6146 

3475 

3* 

16-9450 

21-2566 

4 

7-2933       9-3135 

34'7 

4 

19-2057 
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3* 

9-1836 
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3476 

4 
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6 
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34>8 

i8§ 
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18 
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24§ 

9-4005          8-9258 
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6 
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12 
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21-0345 

16 
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3420 

9 
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8 
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9 
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3421 

4 
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4* 
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3-4835 

3480 

'5 

21-6008 

21-9185 

i8§ 

11-9813          9-6681 

3422 

4 

23-5482 

15-9248 

4 

13-5292 

3-5599 

348' 

5* 

22-0340 

2I-I995 

4 

I2-36l8     :       8-9173 

3423 

12 

14-1272 

16-1506 

1  1 

4-1478 

4-4077 

3482 

8 

22-9365 

21-9043 

8 

13-3125    :     9-5669 

3424 

7 

16-0554 

16-5461 

6 

6-0995 

4-6756 

3483 

6t 

23-0478 

21-6565 

6 

13-4032     9-3129 

3425 

6 

16-3140 

16-9998 

5 

6-3842 

5-1122 

3484 

7 

15-6400 

22-6753 

6 

6-0818  J  10-8165 

3426 

5 

17-1769 

16-5983 

3 

7-2176 

4-6531 

3485 

5 

15-9228 

22-0238 

5 

6-3235 

10-1471 

3427 

4 

177798 

16-3405 

3486 

8 

16-1330 

22-0570 

9 

6-5341 

i  o-i  66  1 

3428 

7 

18-6408 

16-3468 

7 

8-6617 

4-3065 

3487 

25§ 

167767 

22-1375 

26§ 

7-1813 

10-2045 

77    332 

9'5 

3429 

4 

19-3004 

16-8658 

4* 

9'3525 

47812 

3488 

'3 

17-0265 

22-0085 

'5 

7-4211 

10-061  1 

343° 

«4 

21-0410 

16-9045 

16 

1  1-0928 

47042 

3489 

16 

17-0548 

22-2391 

'9 

7-4663 

10-2878 

343i 

2I§ 

21-2956 

16-8555 

22§ 

"'3455 

4-6382 

349° 

34§ 

18-6824 

22-4732 

27§ 

9-1070 

10-4148 

K  1608 

9-6 

343* 

7 

21-4499 

16-1957 

349' 

35§ 

19-6716 

22-4080 

32§ 

10-0890 

10-2857 

77    336 

9'5 

3433 

9 

22-8718 

16-2048 

7 

12-8737 

3-8845 

3492 

4* 

20-0105 

22-2O2I 

6 

10-4106 

10-0552 

3434 

I2§ 

157023 

17-1952 

16 

5-7883 

5-3453 

3493 

'9§ 

21-0630 

22-0553 

'9§ 

11-4528 

9-8416 

3435 

4 

15-8231 

I7-9523 

3494 

23 

21-0695 

22-3II2 

22§ 

11-4743 

10-0965 

3436 

4 

15-8903 

17-1903 

4* 

5-9720 

5-3286 

3495 

6 

21-3775 

22-2395 

6 

117765 

10-0043 

3437 

>9§ 

16-3967 

17-4270 

I8§ 

6-4944 

5"53" 

3496 

4 

15-3222 

23-9084 

4* 

5-8461 

2-0703 

3438 

4 

17-2983 

17-5560 

5* 

7-4017 

5-5983 

3497 

5 

16-2387 

23-5360 

5 

6-7346 

•6367 

3439 

4 

18-2305 

17-7526 

4t 

8-3440      57376 

3498 

6 

17-2323 

23'0783 

7 

7-6984 

-i'33 

3440 

J7§ 

187594 

17-8793 

15 

8-8828 

5-8267 

3499 

42§ 

17-3926 

23'5949 

40§ 

7-8920 

"6179 

77    333 

8-7 

344  i 

»4 

20M882 

17-1465 

16 

10-2588      5-0028 

3500 

22§ 

17-9650 

23-8451 

2'§ 

8-4800 

•8272 

3442 

3'§ 

2I-IO91 

17-4052 

28§ 

11-1921 

5-1982 

77    339 

9'5 

35°' 

8 

18-9920 

23-6963 

9 

9-4952 

•6i53 

3443 

6 

22-2223 

17-6580 

6 

12-3181 

5-3767 

3502 

4 

9-8623 

•8925 

3444 

i9§ 

23-6673 

17-1156 

'9 

137273 

47422 

35°3 

i8§ 

19-7644 

23-4747 

i6§ 

10-2501 

•3426 

3445 

ii 

14-1430 

18-3476 

12 

4'3044 

6-5972 

35°4 

5 

2O-OI2O 

23-5760 

6 

10-5041 

•4251 

3446 

H 

14-6517 

18-7289 

17 

4-8395 

6-9445 

35°5 

Big 

2I-O37O 

23-7830 

20§ 

11-5401 

•5655 

3447 

66§ 

14-9605 

18-6634 

68§ 

5-1408 

6-8563 

77    33° 

7'7 

3506 

5* 

22-4064 

23-5322 

5 

12-8888 

•2265 

3448 

4 

15-0438 

18-5248 

5* 

5-2185 

67149 

3507 

4 

14-3708 

24-2968 

6 

4-9255 

12-5184 

3449 

4 

15-4617 

18-8086 

3S°8 

4 

18-5244 

24-3922 

4t 

9-0744 

12-3398 

345° 

4 

16-3108 

18-1027 

3 

6-4558 

6-2100 

35°9 

12 

19-3251 

24-4581 

'7 

9-8767 

12-3512 

345i 

9 

17-4296 

187141 

ID 

7-6084 

6-7453 

3510 

5 

19-6300 

24-7744 

5 

10-2023 

12-6474 

3452 

9 

18-2099 

18-1603 

3511 

5 

20-3008 

24-1091 

4 

10-8274 

n'9373 

3453 

5 

19-0310 

18-6583 

6 
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6-5852 

3512 

7 

207716 

247050 

7       "'3335 

12-5023 

3454 

72§ 

20-1819 

187868 

77§ 
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6-6390 

77    337 

7-2 

35'3 

3* 

14-4208 

25-0196 

4         5-0230 

13-2365 

3455 

4 

20-5124 

18-1049 

5* 

10-6432 

5-9364 

35'4 

4 

20-6579 

25-4045 

5 

11-2664 

13-2114 

3456 

6 

20-6443 

18-5965 

7 

10-8097 

6-4165 

35'5 

6 

11-6365 

13-2243 

3457 

4 

22-0938 

18-2245 

35'6 

4 

13-3520 

137655 

3458 

'4 

23-3688 

18-8136 

15 

13-5401 

6-4569 



3459 

8 

I5-l8l2 

19-0945 

10 

5-3906 

7-2744 

73§ 

2-0060 

5-8040 

77    327 

7-0 

3460 

10 

15-8253 

19-9050 

9 

6-0883 

8-0375 

39§ 

25-8438 

16-8157 

77    342 

9-1 

3461 

2O§       16-6234 

19-6703 

25§ 

6-8693 

7-7538 

18 

26-2440 

227224 

77    343 

9'5 

3462 

12          I8-2700 

19-9765 

'4 

8-5284 

7-9492 

3463 

4       18-8663 

19-3269 

3* 

9-0830 

7-2573 

3464 

4       19-2551 

19-7727 

4* 

9-4965 

7-6808 

3465 

z6§     20-5201 

19-5586 

28§ 

10-7487 

7-3865 

77    338 

9'S 

3466 

5      20-5326 

196135 

4 

10-7629 

7-4383 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  88^9  of  R.A.  at  Deo.  +  77°,  and  96"'2  at  Dec.  +  78°. 
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ZONE    +    77". 


B.  D. 

B.  D. 

Di&ni. 

X. 

y. 

x.                     y. 

No. 

Mag. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

z. 

y- 

Ha 

Mmg. 

R.A.  8h  30™ 

to  8h  45m 

R.A.  8h  30™  to  8h  45m  —  contd. 

Ceuue       R.A.  Sh  45™  Dec.  +  77°                R.A.  8h  30"  Dec.  +  78* 

Centre       R.A.  8&  45""  Dec.  +  77°                R.A.  8h  30*°  Dec.  +  78* 

Plate  485  1.     1900, 

March  13.          Plate  5937.     1902,  Jnn.  28. 

Plate  4851.    1900,  March  13.         Plate  5937.     1902,  Jan.  28. 

3517 

23         4-0350 

14-0250 

17 
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1-6397 

a 

m. 
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9 
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4 
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8  -606  1 

0 

m. 
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20              5-7928 
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15 
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3577 

9 
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5 
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3519 

3         6-0153 
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10 
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7* 
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3520 

6         6-3890 
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4* 
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3579 
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35*i 
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4* 
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3580 

5 
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4         47483 
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3526 
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5-03I3 

3* 

14-8118     2-6896 

3585 

20 

6-8061 

22-6476 

16 

16-3853    10-4167 

3527 

4 

6-3979 

5-5585 

3586 

4 

7-0535 

22-4844 

3* 

16-6450   10-2670 

3528 

3 

67308 

5'5239 

3587 

2S 

7-0678 

22-3828 

16-6637    10-1679 

77      343    9'5 

3529 

5 

9-1952 

5'3727 

3588 

7-2668 

22-9350 

10 

16-8276 

107341 

353° 

24§       9-2277 

5-1606 

27§ 

19-2686 

3-0948 

3589 

1  8^ 

7-6185 

22-4144 

13 

17-2113 

10-2363 

3531 

22§           4-8675 

16-2601 

20 

14-8467      3-9226 

77      34°    9'5 

359° 

5 

7-7504     22-6096 

4 

17-3300 

10-4392 

3532 

6        5-7365 

'6-2373 

4* 

157177      3-9542 

359' 

4 

8-2405     22-3059 

3533 

4'§       5-9208 

16-5752 

4'§ 

15-8800     4-3034 

77      342    9"i 

3592 

20 

9-3128     227277 

19 

18-8842 

10-6544 

3534 

4         6-6340 

16-3054 

3593 

22§ 

10-2375 

227888 

17 
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3535 

7        7-0080 
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7 

16-9660     4-3277 

3594 

ii 
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22-6968 

IO 
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2I§ 
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18 
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4 
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5 
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6 
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16-5849 

3597 

4 

12-6379     22-1553 

3539 

9 
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16-7319 

6 

217461     4-8218 

3598 

IO 

13-1240    22-0688 

6* 

22-7262 

10-2311 

354° 

IO 

11-8769 

16-4345 

5 

21-8309     4-5309 

3599 

4* 

6-4155 

23"5345 

4 

15-9393 

11-2793 

354' 

4 

12-2510 

16-8788 

3600 

8 

8-8492 

6 

18-3675 

11-4472 

3542 

9J 

12-6926 

16-5556 

4* 

22-6403 

4704' 

3601 

28§ 

10-1980 

23-6793 

23§ 

19-7061 

11-6577 

3543 

18 

13-0700 

16  7574 

'3* 

23-0018 

4-9280 

3602 

4 

11-1514 

23'477° 

3544 

14 

4-3825 

17-6872 

9 

14-2757 

5-3163 

3603 

'5 

11-2407 

23-8024 

IO 

20-7413 

11-8447 

3545 

3i§ 

5-2418 

17-7309 

26§ 

15-1301      5-4148 

77      34i     9'5 

3604 

8 

12-0235 

23-8912 

7 

21-5155 

11-9828 

3546 

13 

5-438o 

17-2923 

9 

'5-3544     4-9875 

3605 

5* 

'37574 

237446 

3* 

23-2510 

11-9430 

3547 

4 

67717 

17-6191 

4 

16-6610      5-3991 

3606 

4 

'3"9593 

23-9868 

3t 

23-4403 

12-1990 

3548 

6 

7-0578 

17-8587 

5 

16-9353       5-6547 

3607 

8-0978    24-3443 

ii 

17-5685 

12-1927 

3549 

23§ 

7-8497 

17-141* 

21 

177700      4-9855 

3608 

19 

8-4239    24-7800 

14       17-8680 

12-6467 

355° 

9 

9-578i 

17-6726 

6* 

19-4611       5-6240 

3609 

4 

9-1103    24-6810 

355' 

3 

1  1-4902 

17-8260 

3610 

9 

9-6700  124-6533 

9      19-1191 

12-5972 

3552 

1  1 

127052 

17-0145 

10 

22-6213       5-1614 

361  1 

6 

13-4214    24-9818 

5       22'839' 

13-1561 

3553 

7 

137675 

17-6937 

4* 

23-6383       5-9060 

3612 

29 

7-2747     25-8057 

20     i  16-6577 

I3-5997 

3554 

4 

13-8161 

17-7868 

3613 

5* 

11-4378  125-0679 

4*    20-8578 

13-1213 

3555 

5* 

4'6973 

18-3602 

4* 

14-5462 

6-0075 

3614 

20 

12-1683     25-7041 

17     121-5463 

'37977 

3556 

c* 
\* 

5-1964 

18-0982 
18-8672 

3* 
3* 

15-0623 
1  5-4.628 

5-7780 

f\'  P*T  A  <9 

3615 

Q 

13-6709 

25-6643 

6f    23-0486 

I3-8545 

3558 

T 

4 

6-6973 

18-4270 

46§ 

24-1799 

3-3241 

77    345 

9"' 

3559 

10 

8-9883 

18-91  17 

IO 

18-7945  '    6-8241 

79§ 

7-8803    26-7917 

78    291 

7-0 

3560 

f 

4 

9-0280 

18774, 

3561 

15 

9-6937 

l8-5955 

'4 

I9-5I97      6-5525 

3562 
3563 

3 
3 

97300 
9-7407 

18-8775 
18-4936 

3* 

19-537' 

6-8365 

11.  A.  8h  45m  to  9h  om 

3564 

5 

9-8585 

18-9309 

3* 

19-6613 

6-8970 

Centre       R.A.  8«>  45™  Dec.  +  77°               R.A.  9h  om  Dec.  +  78° 

3565 

S  £ 

4 

10-0918 

18-6686 

Plate 

4851.    1900,  March  13.        Plate  2515.    1895,  April  9. 

3566 

4 

10-1065 

18-4176 

o 

m. 

3567 

'3 

10-8213 

18-2595 

13 

20-6653 

6-2860 

3616 

5 

14-4226 

I4-5337 

3568 

10 

9-2671 

19-8789 

8 

19-0145 

7-8072 

3617 

4 

15-6124      14-9378 

3569 

4 

I2-IOO2 

19-4569 

4* 

21-8658 

7-5652 

3618 

20§ 

15-6420      14-5182 

'4 

5-3844 

2-6778 

3570 

'9 

I3-4475 

19-3332 

18 

23-2201 

7-5218 

3619 

6 

15-7971      14-8956 

3571 

'4 

13-8080 

19-3166 

12 

23-5799 

7-5290 

3620 

4 

I6-5792      14-1734 

3572 

6 

7-0953 

20-1076 

4t 

16-8316 

7-8990 

3621 

3 

18-8952      14-3438 

3573 

'5 

7-9673 

207735 

10 

I7-6597 

8-6188 

3622 

12 

19-4518      14-9870 

5        9-2185 

2-8716 

3574 

4 

8-9664 

20-9325 

3 

18-6488 

8-8392 

3623 

22§ 

19-9803 

14-4362 

1  5        9-7047 

2-2853 

3575 

5 

9-2603 

20-1531 

4* 

18-9908 

8-0781 

3624 

18 

20-6822 

142519 

6 

10-3952 

2-0512 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  J8S'9  of  R.A.  at  Dec.  +  77*,  and  9&s-2  at  Dec.  +  78°. 
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ZONE    +    77° 


B.D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

V- 

Diam. 

X. 

V- 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  8h  45m  to  9h  om—contd. 

R.A.  8k  45m  to  9h  om—contci 

Centre       R.A.  8h  45"'  Dec.  -f  77°               R.A.  gh  o™  Dec.  +  78* 

Centre      R.A.  S>>  45™  Dec.  +77"               R.A.  oh  o™  Dec.  +  78° 

Plate  4851.     1900,  March  13.      Plate  2515.    1895,  April  9. 

Plate485i.    1900,  March  13.        Plate  2515.     1895,  April  9. 
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3629 
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H'3443 

3688 
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21-1661 
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3630 
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14-0960 
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4°§ 
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14-1429 
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16-5706 
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3-I943 
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3691 
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20 
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19-5599 
22-4097 
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21-6790 
21-6338 
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1  1 
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3635 
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j 

8 
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8-8553 

3636 
3637 

5 

5 

20-5555 
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15-2750 
15-8632 

3695 
3696 

7 

I4-3725 
15-1006 

22-7327 
22-4789 

39§ 
3* 

4-7064 
5-4118 

10-9590 
10-6585 

77    346 
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3638 

3639 
3640 
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13 

IO 

9 

'5-3458 

16-2701 

17-3383 
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16-0998 
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3* 
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6-1327 

7-1889 
10-6651 

4-3257 
4-1321 
4-4194 

3697 
3698 

3699 

3700 

1  1 
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5* 

4 

15-9093 
16-1669 
16-9609 
17-0706 

22-8691 
22-5876 
22-0376 
22-4821 

6 

3* 
3* 

6*2491 
6-4862 
6-2367 

10-9^40 
10-6888 
10-0883 

3642 
3643 

5 
8 

20-8507 
21*0063 

16-9758 
16-9727 

5 

10-9092 

47357 

370' 
3702 

20§ 

5 

18-8087 
197607 

22-2448 
22-2577 

'4 
3 

9-0981 
10-0458 

10-1566 
10-0986 

3644 

3645 
3646 

f 
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ii 

21-5442 

14-7669 

16-4019 
16-5873 
17-6763 

4* 
6 

13-8069 
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4-1466 
5-8884 

3703 
3704 
3705 

II 

'7 

12 

19-8324 
19-8406 
20-141  1 

22-1820 
22-8474 
22-6444 

4* 

IO 

6 
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10-1706 
10-4505 

10-0194 
10-6846 
10-4616 

3647 
3648 
3649 
3650 
3651 

3 

4°§ 
5 
4 
20 

16  3132 
17-4063 
17-8092 
18-1723 
18-2205 

17-2281 
17-6384 
17-0645 
17-8863 
I7-3548 

'5 

7-3643 
8-1558 

5-6649 

77    35o 

9-0 

3706 

3707 
3/08 
3709 
37'° 

5 

10 

4 

7 
3 

20-4169 
22-3733 
22-7006 
16-1370 
16-2883 

22-2219 
22-6128 
22-7349 
23-1651 
23-6614 

3* 
4 
3* 
3* 

10-7002 
12-6770 
13-0157 
6-4969 

10-0199 
10-2690 
10-3653 
11-2678 

3652 
3653 

4 

7 

18-8222 
18-8252 

I7-8457 
17-6634 

J  1 

37" 
37'2 

26§ 

5 

I7-5499 
18-3542 

23-8912 
23-6177 

20§ 

7-9584 

11-8841 

3654 

20 

19-8607 

17-3221 

'4 

97959 

5-1708 

37'3 

8 

20-4990 

23-8356 

6 

10-8934 

11-6187 

3655 

£.      £ 

4 

20-1922 

17-8590 

37'4 

u 

20-695  i 

237073 

6 

11-0856 

1  1-4760 

3656 

3657 
3658 
3659 
3660 
3661 

5 
33§ 
5 

7 

5 

22-2088 
14-6118 
15-6273 
17-5164 

'9-3195 
22-0205 

17-2456 
18-1633 
18-2258 
18-8670 
18-2436 
18-5066 

39§ 
3* 

4* 
*3§ 

4-6188 
5-6310 

9-3170 
12-0310 

6-3844 
6-3781 

6-1303 
6-2015 

77    347 
77    353 

9'5 
9'5 

37'5 
37i7 

3719 

3720 

6 
16 

21 

7* 
7 
4 

21*2306 
16-2206 
19-0945 
23-4192 
15-4264 

17-1624 

23-4099 
24-3127 
24-8922 
24-0090 
25-4040 
2  5-7479 

3* 
9 

10 

5* 

3* 

11-5942 
6-6642 
9-5716 
13-8205 
5-9497 

11-1455 
12-4051 
127764 
11-5866 

I3-5545 

3662 
3663 

£  £ 

9§ 

4 

227300 
23-4416 

187527 
18-3864 

4* 

127587 

6-3940 

3722 

9 

17-4666 
19-1010 

25-4124 
25-6558 

4* 

12 

7-9862 
9-6316 

I3-5372 

3664 
3665 
3666 
3667 

6 

4* 
3 

20§ 

23-4527 
23-6784 
14-3628 
15-1810 

18-5042 
18-6322 
19-3260 
19-6861 

2* 
12 

,  i- 

13-6935 

5-2940 

6-1998 
7-8664 

n 

3723 
3724 
3725 

59§ 

5* 

19-5978 
22-1778 

25"3359 

257170 

43t 

7 

10-1038 
127051 

I3-5057 

13-1832 
13-3790 
13-5811 

78    298 

9-0 

JOOO 

IO 

16-249° 

19-3255 

4 

6-3297 

7-4282 

3669 

5 

16-9349 

19-9953 

3* 

7-0667 

8-0464 

R.A.  9h  om  to  9h  15™ 

3670 

4 

17-0890 

19-6231 

3671 

9 

18-3810 

19-8199 

3* 

8-4919 

7-7702 

Centre        R.A.  gh  ism  Dec.  +77°              R.A.  9^  o">  Dec.  +  78' 

3672 

3 

'8-9539 

19-6746 

Plate  3074.    1896,  April  13.        Plate  2515.     1895,  April  9. 

3673 

34§ 
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5-5963 

I  rtitau  interval  represents  very  neurly  5'  =  888'9  of  R.A.  at  Duo.  +  77°,  ami  96»-2  at  Dec.  +  78*. 
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No 

B.  D. 

B.  D. 

y* 

y- 

No. 

Mag. 

Nrt 
o. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

So. 

M«g. 

R.A.  9h  om  to  9 

h  15™  —  contd. 

R.A.  9h  r5mto  9h  3Qm- 

Centre      R.A.  9*  i$™  Dec.  +  77°                   R.A.  9h  o™  Dec.  +  78° 

Centre     R.A.  9*  15"  Dec.  +  77°                 R.A.  9h  30™  Dec.  +78° 

Plate  3074.    1896,  April  13.           Plate  2^15.     1895,  April  9. 

Plate  3074.     1896,  April  ij.          Plate  3410.     1897,  April  5. 

0                                    ">• 
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3* 
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3747 
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17-6364 
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77    360 

9-2 

3796 

20§        14-5175 
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21 

4-5376 

5-576i 

77    366 

8-8 

37  +  ? 
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I9-447I 

5* 

22-6479 
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3797 

4  VS'»4»' 

17-2805 
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4 
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3798 

18       22-0569 

'7'45'4 

13 

12-0732 

5-2892 

77    375 

9-1 

375° 

8 

8-1265     21-0801 

i8§ 

17-7284 

8-9626 

3799 

21 

23-2610 

17-8264 

»! 

'3-2977  i    S'5941 

77    376 

9-2 

375' 

7 

11-6625     20-1861 

16 

21-3142 

8-2869 

3800 

5 

23-9474 

17-3603 

4 

139538      5-0848 

37  5  * 

5 

12-5091     19-9975 

8 

22-1687 

8-1498 

3861 

5       i7-4984 

18-9836 

4* 

7-6123      7-0944 

3753 

6 

4-7771     22-0970 

«S3 

14-3228 

97725 

3802 

3 

19-2560 

18-7560 

3754 

5 

14-6976 

9-3015 

3803 

4 

21-7014 

18-3464 

3755 

5 

6-4503     21-3014 

7 

16-0425 

9-0818 

3804 

•98 

18-1103 

19-0447 

18 

8-2267 

7-1167 

77    372 

9'4 

3756 

7 

7-3163     21-6372 

'3 

16-8878 

9-4695 

3805 

15 

15-3179 

20-5261 

13 

5-5302 

87636 

77    368 

9  ' 

3757 

'5 

8-4496    21-9658 

20§ 

'7-9985 

9-8679 

77    361 

9'2 

3806 

C 

15-3761 

20-5721 

4 

5-5894 

8-8068 

3758 

5 

10-4427     21-4144 

9 

2O'O2l8 

9"4390 

3807 

'9§ 

15-4849 

20-9558 

2T§ 

57222 

9-1847 

77    369 

8-7 

3759 

25§ 

11-7010    21-6774 

48§ 

2I-26l  I 

97781 

77    364      8-3 

3808 

29§ 

16-8658 

20-1067 

42§ 

7  0510 

8-2532 

77    37° 

8-5 

3760 

5 

12-4765 

20-8920 

8t 

22-0826 

9-0399 

3809 

10      22-7969 

20-2581 

8 

12-9798 

8-0478 

3761 

12 

13-9113 

2  I  'l6oO 

26§ 

23-4976 

9-3988 

K  1796 

1  0-0 

3810 

8       I5-3793 

227252 

5 

57231     10-9553 

3762 

5 

16-5675 

10-3800 

38n 

15       17-5604 

22*2729 

'4 

7-8725     10-3725 

77    371 

9'4 

3763 

4 

7-4650 

22-8l85 

6 

16-9595 

10-6565 

3812 

3       18-5208 

22-8157 

37% 

5       10-6358     22-8282 

8 

20-1275 

10-8621 

3813 

5     1  21-9523 

22-1923 

4* 

12-2515 

10-0284 

3765 

6       10-7730    21-9821 

12 

20-3153 

10-0265 

3814 

5      22-9191 

22-5244 

5 

13-2376     10-3046 

3766 

8       11-8340 

22-7261 

12 

21-3281 

10-8302 

3815 

4       14-2660 

247170 

3 

4-7340     13-0118 

3767 

13        6-2358 

23-3334 

*3§ 

I570I4 

1-0960 

K  1749 

9-6 

3816 

3t     I5'z557 

24-8658 

4t       5-7307     13-1026 

3768 

«§ 

6-5877 

239015 

lO^ 

16-0198 

1-6852 

77    357 

9-1 

38<7 

3 

15-6297 

24-8445 

3769 

6 

I7-135I 

1-6390 

3818 

33 

22-6672 

24-1340 

*4§ 

13-0828     11-9238 

78    314 

8-8 

3770 

4 

18-1085 

1-1405 

3819 

4 

14-0997 

25-3981 

4        46069     137044 

$771 

6        979^3     23-6910 

'5 

19-2313 

1-6701 

3820 

'4 

16-3964 

25-1127 

'4 

6'88oo     13-2760 

177* 

6       10-0557     23-6897 

1  1 

19-4949 

1-6864 

3821 

5       i93726 

25-4903 

4        9-873I     '3-4764 

3773 

3* 

107248 

23-8983 

5 

20-1406 

11-9336 

| 

3774 

5 

I4-5795 

12-3956 

52§       1-9898     101324 

"7    364       8-3 

3775 

6 

15-2033 

12-7259 

jo§     25-5009 

22-4404 

77    378 

7-8 

3776 

jt       5-9836 

24-7667 

IO 

15-3603 

12-5125 

50$     24-1311 

26-2429 

78    315       8-2 

J777 

30^       8-5364 

24-5873 

40§ 

17-9223 

12-4887 

78    301 

9-0 

3778 

20<           9-9408 

24-3599 

3'§ 

'9"3375 

12-3480 

78    304 

9-0 

3779 

6     .  10-7892 

24-2317 

ii 

20-1925 

12-2718 

R.A.  9h  30™  to  9h  45m 

378o 

J7«i 

3782 

4t 
15 

I3-7495 
7-2896 

24-5578 
25-4388 

6 

23§ 

6 

23-1284 
16-6259 
17-1860 

12-7808 
13-2636 
13-6748 

Ki756 

9-2 

Centre      R.  A.  9h  45™  Dec.  +  77°                 R.  A.  9h  30™  Dec.  +  78° 
Plate  4861.     1900,  March  28.            Plate  3410.    1897,  April  5. 

3783 

4*     10-3193 

25-4999 

6 

19-6492 

13-5089 

0                                     ™. 

3784 

19       11-1936 

25-6583 

26g 

20-5090 

137207 

78    306      9-5 

3822 

4         5-239' 

'47749 

| 

3823 

6        6-4823 

14-0038 

3*     16-5181       r/532 

5*8 

24-3408 

5-5658 

77    361       9-2 

3824 

5        779" 

I4-4393 

79§ 

26-5148 

8-5272 

77    37o 

8-5 

3825 

5       12-5924 

14-8057 

4«§ 

25-0806 

9-2920 

77    369 

8-7 

3826 

5        4-2684 

15-9042 

4t     14-1908 

3-5112 

4'.? 

2-9350 

20-5097 

77    355 

8-7 

3827 

6 

5-6306 

15-4621 

3*     '5-5782 

3-'548 

3828 

5 

77373 

15-6363 

4*     17-6709 

3-4645 

3829 

•51 

10-5631 

15-4096 

14     120-5031       3-4157 

77    383 

9'4 

383° 

4'§ 

7-6796 

16-1657 

47§      17-5765       3-9873 

77    379 

8-4 

3831 

7 

9-8160 

16-4834 

5       19-6918 

4'44  '3 

3832 

12 

4-6113 

'77447 

10       14-4168 

5'37'5 

77    377  |    9'5 

I  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  88s-9  of  R.A.  at  Dec.  +  77°,  and  g63'z  at  Dec.  +  78°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    77' 


B.  1). 

Di&ni,             x. 

B.  D. 

Jfo, 

Main. 

r.                      !/. 

l)iani. 

X. 

!/• 

No. 

Hag. 

No. 

Plain, 

JC. 

y- 

w* 

No. 

Mag. 

R.A.  9h  30™  to  9h  45m—  contd. 

R.A.  9h  45m  to  ioh  om  —  contd. 

Centre     R.A.  9h  45"  Dec.  +  77°                  R.A.  9h  30'"  Dec.  +  78° 

Centre        R.A.  9h  45m  Dec.  +77°                 R.A.  ioh  om  Dec.  +  78. 

Plate  4861.     1900,  March  z8.           Plate  3410.     1897,  April  5. 
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i  riseau  interral  represents  very  nearly  5'  =  88»-9  of  R.A.  at  Dec.  +  77*,  and  <)$••*.  at  Dec.  -4-  78*. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


.Z  O  N  E    +    77C 


B.  D. 

ilium 

X, 

B.  D. 

So. 

Dkmi. 

X. 

y- 

Diam. 

,z. 

.". 

No. 

Mag. 

'No. 

Diaai. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  ioh  30™  to  ioh  45™  —  contd. 

E.A.  ioh  45m  to  nh  om  —  contd. 

Ceutie        R.A.  10"  45™  Dec.  -f-  77°               R.A.  ID*"  30'"  Dec.  +  78° 

Centre      R.A.  ioh  45™  Dec.  +  77°               R.A.  nh  ora  Dee.  +  78° 

Plate  1964.     1894,  April  9.             Plate  4881.    1900,  April  i. 

Plate  1964.    1894,  April  9.           Plate  3423.     1897,  April  14. 

4028 

6* 

7-1715 

21-8358 

4 

16-8700      97514 

o 

m. 

4078 

5* 

187061 

18-7546 

5 

8-8437 

67863 

o 

Ul. 

r°29 

S'§ 

7-4926 

21-6370 

20SJ 

17-2065     9-5776 

77    408 

9'5 

4079 

4°§ 

19-3749 

18-6824 

38§ 

9-5070 

6-6781 

77    4'8 

9'4 

4030 

4°§ 

9-7301 

21-2008 

32§ 

19-4682  '  9-3045 

77    409 

9-3 

4080 

'9 

19-8966    ;  18-7916 

i9§ 

10-0333   i    07550 

4031 

5 

10-3863 

21-8858 

3* 

20-0735     10-03  18 

4081 

3 

10-5725 

0-3498 

4032 

5 

10-6881 

21-5852 

4*     20-3984      9-7549 

4082 

15 

20-6443      18-5285 

ii       107041 

6-4502 

4°33 

5 

11-2075 

21-5853 

4083 

3* 

22-8672      18-4106 

5 

12-9778 

6-1994 

4°34 

6 

iz'4539 

21-6728 

4084 

4      14-0480 

18-7849 

6 

4-1991 

7-0940 

4°35 

9 

12-9038 

21-9578 

6 

22-5787 

10-2840 

4085 

i9§ 

14-3075 

19-5279 

'9 

4-5002 

7-8173 

4036 

1  6 

13-5700 

21-3395 

8 

23-2885 

9-7157 

4086 

18 

16-5895 

19-2177 

i8§ 

67597 

7-3754 

4°37 

4* 

6-6402 

22-2953 

4* 

16^3066 

10-1766 

4087 

6 

16-6260 

19-1916 

6 

6-7933 

7-3463 

4038 

7 

77546 

22-9763 

6 

17-3697     10-9318 

4088 

24§ 

16-8515       19-2137 

22§ 

7-0205 

7-3553 

77    4'3 

9'5 

4039 

9 

8-1933 

22-9948 

7 

17-8083     10-9815 

4089 

5 

17-3883    '  19-0,40 

6 

7-5452 

7-1649 

4040 

4* 

9-7417 

227943 

4* 

19-3631     10-8910 

4090 

12 

17-73I3  ',  '9'8493 

1  1 

7-9358 

7-9375 

4041 

7 

10-6888 

22-4095 

4 

20-3398 

10-5791 

4091 

22§ 

17-9570     19-6812 

20§ 

8-1503 

77558 

4042 

68§ 

6-1606 

23-1289 

62§ 

15-7689 

10-9713 

77    406 

8-0 

4092 

4 

8-3595 

7-7065 

4043 

4 

16-1627 

1  1-3632 

4093 

4* 

18-2901     ;  19-8598 

6 

8-4919 

7-9158 

4044 

H 

11-1274 

23-2731 

10 

20-7124 

11-4704 

4094 

20§ 

18-4024 

19-6475 

i9§ 

8-5927 

7-6977 

77    4H      9'5 

4045 

6 

14-6693 

12-2347 

4095 

'5 

18-4808 

19-8339 

13 

8-6820 

7-8791 

4046 

5 

15-0125 

12-2463 

4096 

3 

1  1-4081 

7-2465 

4047 

4 

15-3000 

12-5933 

4097 

6 

21-6673 

19-5998 

7 

11-8486 

7-4583 

4048 

4* 

8-9586 

24-5478 

4* 

18-4586 

12-5855 

4098 

4* 

22-3967 

19-2803 

6      12-5567 

7-0963 

4049 

15 

97499 

24-0360 

12 

19-2841 

12-1358 

4099 

4* 

22-552I 

19-3507 

8 

127152 

7-I571 

4050 

22 

12-2613 

24-7029 

H 

21-7428 

12-9748 

4100 

18 

23-5674 

19-8529 

i6§ 

13-7613 

7-5993 

4051 

6 

iS'4I23 

13-2093 

|1OI 

'9 

H-3I44 

20-3969 

J9 

4'5579 

8-6855 

4052 

6 

15-4982 

I3-5388 

4102 

19 

l6-666o 

20-7534 

16 

6-9245 

8-9050 

4°53 

5'§ 

67217 

25-5894 

32§ 

16-1553 

13-4637 

78    358 

9-1 

4103 

'9 

17-7288 

20-8346 

i6§       7'99'° 

8-9230 

4054 

8 

7-0708 

25-9746 

8 

16-4708 

13-8766 

4104 

4     '  18-0465 

20-6238 

5 

8-2943 

8-6932 

4°55 

86§ 

746.6 

25-347I 

68§ 

16-9102 

13-2728 

78    359 

7-0 

4105 

18 

21-3851 

20-2685 

16 

1  1  '6047 

8-1424 

4106 

3 

13-6936 

8-5938 

62§ 

14-6125 

''5594 

77    4°5 

8-3 

4107 

4* 

15-0841 

21-7453 

5 

5-4028 

9-9860 

69§ 

25-1382 

9-8863 

77    412 

6-8 

4108 

6i§ 

15-4276 

21-3777 

67§ 

5-7266 

9-6012 

77    412 

6-S 

4109 

5 

157557 

217529 

5 

6-0770 

9-9550 

,                                             1 

4110 

4 

6-1259 

9-6929 

K.A.  ioh  45m  to  i  ih  om 

41  1  1 

16 

I7-7740 

21-5577 

13 

8-0778 

9-6411 

Centre     R.A.  ioh  45  ra  Dec.  +  77°               K.A.  i  ih  om  Dec.  +  78° 

41  12 

3 

8-0990 

9-6632 

Plate  1964.     1894,  April  9.          Plate  3423.     1897,  April  14. 

4113 

22§ 

18-4878 

21-3025 

20§ 

87758 

9-3445 

77    4l6 

9'5 

Ul. 

41I4 

8 

18-7416 

21-8165 

7 

9-0598 

9-8422 

4056 

7* 

20-9926 

14-0088 

5 

10-8449 

1-9185 

4115 

3 

9-7872 

9-1471 

4°57 

67§ 

22-5786 

14-0216 

68§ 

12-4316 

1-8353 

77    4'9 

8-4 

4Il6 

13 

19-5293 

217408 

ii 

9-8407 

9-7201 

4058 

i7 

15-7524 

14-0400 

18 

5-6202 

2-2573 

4117 

4 

9-9567 

9-4654 

4059 

s 

H'9535 

I5-5995 

5 

4'9!33 

3-8606 

4118 

16 

20-6370 

21-9746 

12§ 

10-9600 

9-8907 

4060 

«S 

16-3697 

15-5990 

16 

6-3289 

37781 

4119 

24§ 

20-9243 

21-9191 

i9§ 

11-2418 

9-8165 

4061 

9 

18-3289 

15-0118 

8 

8-2503 

3-0765 

41  2O 

4 

7-0567 

10-3543 

4062 

16 

19-1080 

15-1193 

17 

9-°323 

3''356 

4121 

10 

17-9532 

22-8132 

9 

8-3286     10-8844 

4063 

18 

21-1941 

157391 

16 

11-1513 

3-6339 

4122 

H 

18-4158 

22-5880 

n§ 

8-7795     10-6302 

4064 

4 

11-7192 

3-8055 

4I23 

3 

9-3921     10*3214 

4065 

7 

22-1497 

16-0835 

8 

12-1266 

3-9202 

4124 

7 

20-4909 

22-2726 

8 

10-8296     10-1971 

4066 

6 

23-0135 

16-2368 

4125 

16 

14-2751 

23-3348 

«4 

4-6907     11-6207 

4067 

6 

12-8116 

37733 

4126 

4 

4-8663         -8178 

4068 

5 

23-1991 

16-0623 

6 

13-1717 

3-8381 

4127 

22 

16-7095 

23-4639 

2Oi} 

7-1277  '      -6062 

78    364 

9'5 

4069 

4 

i3'95i° 

3-6995 

4128 

6 

7-4218 

•8842 

4070 

3* 

17-4896 

16-2043 

5 

7-4809 

4-3H2 

4129 

4 

8-5677 

•5527 

4071 

3* 

177846 

16-8373 

4 

7-8125 

4-9304 

4!3° 

3* 

18-2591 

23-7814 

4 

8-6931 

•8357 

4072 

44§ 

18-9460 

16-0128 

42§ 

8-9220 

4-0390 

77    417 

8-5 

4131 

4* 

18-6171 

23-8279 

6 

9-0515 

•8566 

4°73 

3* 

21-4059 

16-5193 

4 

1  1*4062 

4'399° 

4'32 

5 

13-6332 

11-7012 

4074 

4 

I4-95I3 

17-1527 

4'33 

»4§ 

H'5744 

24-1817 

20§ 

5-0393 

12-4465 

4°75 

9 

17-5946 

16-9443 

9 

7-6277 

5-0485 

4'34 

4* 

15-0371 

24'3379 

5 

5-5086 

12-5752 

4076 

7 

18-2067 

17-8833 

7 

8-2933 

5*9475 

4'35 

6 

15-9638 

23-8984 

8 

6-4103 

12-0853 

4°77 

15 

20-1864 

177107 

H 

10-2603 

5-6585 

4136 

4 

7-1886 

12-8480 

; 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  88"'9  of  R.A.  at  Dec.  +  77°,  and  <)6*-2  at  Dec.  +  78°. 
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ZONE    +    77° 


B.D. 

Vrt 

Tli*rn 

B.  D. 

,\0. 

D  IH  til. 

X. 

y- 

y. 

No. 

M«g. 

->o. 

uiara. 

X. 

y. 

Oiaiu. 

*. 

>- 

Xo. 

M«g. 

R.A.  lo-1  45m  to 

IIh  Om— 

-contd. 

R.A.  i  ih  om  to  i  ih  is"1—  contd. 

Centre      R.  A.  io»  45"  Dec.  +  77°              R.  A.  i  ih  om  Dec.  +  78° 

Centre      R.A.  nh  15™  Dec.  +77'                R.A.  nh  o"  Dec.  +-8° 

Plate  1964.    1894,  April  9.           Plate  3413.     1897,  April  14. 

Plate  3391.     1897,  March  8.           Plate  34Z3-     1897,  April  14. 

a                    «>>• 

„                                   111. 

4137 

3 

8-6313 

12-2656 

4188 

4   !  17-4979 

7-1760 

4138 

4 

8-6937 

'2-7555 

4189 

3*§ 

5-9025 

20-8874 

30§   i  '5-5724 

8-6604 

77    4*4 

9-2 

4'39 

4 

9-5012 

12-4440 

4190 

ii     ;    8-7074 

20-3699 

15       18-4044 

8-3229 

4140 

4 

9-8206 

12-0873 

4191 

9        9-1026 

20-5341 

14       187881 

8-5129 

4141 

4* 

19-5001 

24'8477 

5 

9'9935 

12*8222 

4192 

4 

21-2380 

8-1957 

4142 

6 

10-2668 

12-9350 

4'93 

23§ 

11-6325 

20-3256 

3°§ 

21-3282 

8-4673 

77    427 

9'5 

4143 

6 

10-3021 

12-3985 

4194 

5 

21-3843 

8-8084 

4H4 

3 

12-9107 

11-1517 

4195 

Ml 

12-9685 

20-6066 

3°§ 

22-6416 

8-8350 

77    428 

9'5 

4'45 

5 

'i^s 

24-9903 

9 

6-4292 

13-1761 

4196 

«4S 

13-8984 

19-9057 

353 

23-6159 

8-1959 

77    429 

9'5 

4146 

3 

7-2689 

13-5026 

4197 

4      '4"i327      9'535° 

4H7 

3 

11-7132 

13-5007 

4198 

2* 

6-9716 

21-5168 

4 

16-5949     9-3536 

4148 

6 

11-7838 

13-6600 

4'99 

4 

7-0490 

21-2758 

o 

16-6901       9-1198 

4'49 

5 

12-5926 

13-1650 

4200 

V 

4 

18-4231     9-5364 

4150 

4 

12-6560 

I3-3345 

4201 

7 

13-4580 

2I-222O 

12          23-0900         9-4792 

4'5' 

7 

13-6405 

13-8940 

4202 

5       15-6501     10-4037 

4152 

5 

13-7103 

13-4616 

4203 

3* 

6-1821 

22-6734 

7 

15-7369   104573 

4204 

3*§ 

7-8107 

23-0443 

25S     '7'3367     «o-9325 

77    4*5 

9-3 

60-5 

i  4560 

7''583 

77    4'0       8-3 

4205 

4       '7"9873     10-0480 

4*06 

3       20-1722     10-3619 

u 

4207 

7 

4-7281 

23-54*0 

10       14-2281         -2326 

R.A.  i  ih  o'n 

to  nh  i 

5m 

fZOfl 

6 

8-2482 

23-5552 

13       •  7*7394 

•4723 

Centre       R.A.  tih  15'"  Dec.  +77°                 R.A.  nh  o™  Dee.  +78° 

4209 

8 

8-5383 

23-8967 

ii       18-0058 

•8329 

Plate  3391.     189-,  March  8.           Plate  3413.     1897,  April  14. 

4210 

5 

8-9675 

238927 

11 

18-4353     -8538 

0                                    ">'• 

4211 

4 

18-8697        -17*7 

4'53 

8         "'2213     14-1181 

'3 

17-3253 

1-9880 

4212 

16       10-1380 

237'83 

i8§     19-6152     11-7564 

4'54 

6 

16-0607 

1-8076 

4213 

12       117115 

23-1214 

i6§     21-2247     11-2626 

4155 

4 

16-1047 

2-3098 

4214 

4       22-7604     11-6249 

4156 

4 

16-2091 

2-3879 

4215 

4 

23-4651 

I  I  -2  1  06 

4'57 

4t 

6-9017     14-7182 

6 

16-9686 

2-5664 

4216 

5 

'57434 

I2-8327 

4158 

5 

11-9159     14-5467 

9 

21-9823 

27218 

4217 

4 

17-2340 

12-3074 

4'59 

4 

17-7174 

2-5246 

4218 

3 

19-3989 

12-88*9 

4160 

3 

5-6598     16-0996 

8 

15-6375 

3-8663 

4219 

45§ 

11-059* 

24-0245 

45§     zo"5  '44 

12-1225 

78    381 

8-5 

4161 

6 

7H934     15-2038 

'3 

17-5284 

3-0876 

4220 

7 

11-4406    24-7250 

i5§     20-8492 

12-8453 

4162 

7 

4-2147     17-2337 

13 

14-1241 

4-9009 

4221 

33§ 

11-8358 

24-7314 

32§     21-2434     12-8771 

78    38* 

9'3 

4163 

3°§ 

4-2034     16-8690 

3»§ 

14-1362 

4-5386 

77    420      9-5 

4222 

3 

'  5'3763     '37491 

4164 

4* 

4-7710     17-2956 

8 

14-6794 

4-9978 

4223 

6       16-3535     13-4631 

4165 

4 

14-9012 

4-8207 

4224 

10 

16*3620 

13-4466 

4166 

5 

17-7290 

4'5929 

4225 

3       16-4359 

'3-2535 

4167 

7 

23-6429 

4-6158 

4226 

4      16-8776 

13-2213 

4168 

4       137769     16-6234 

1  1 

23-7072 

4-9125 

4227 

8       18-7682 

13-1448 

4169 

4*       5'3  '79     '7-6994 

7 

15-1906 

5H373 

4228 

4       18-8750 

13-2350 

4170 

4         5-7460     18-0843 

1  1 

'5'5987 

5-8496 

4229 

7       18-8701 

13-5659 

4'7' 

'9§       6-5533     17-3839 

22§ 

16-4488 

5-2029 

4230 

5 

21-8470 

13-2166 

4'72 

4         7'34'3     '7'5S49 

1*8 

17-221  1 

5-4566 

4231 

4 

21-9520 

I3-4359 

4173 

4*      9"9'9'     17-0902 

9 

19-8273 

5-1265 

4232 

5       22-8688 

13-6109 

4'74 

34§   '  10-7219     17-1720 

38§ 

20-6219 

5-2606 

77    426      9-0 

4233 

4* 

13-4981     25-3076 

12       22-8666     13-5605 

4175 

4 

20*6624 

5-3929 



4176 

9 

13-6878 

17-5775 

J9 

23-5562 

5-8573 

75§     23-9993     '3-33I9 

78    385 

6-8 

t»77 

25        4-4259     18-3563 

22§ 

14-2612 

6-0370 

77    421       9'5 

52^     23-9133 

9-68*6 

77    432 

8-3 

4178 

4* 

5-8124     18-8131 

8 

15-6164 

6-5815 

47§ 

26-0173 

9-3155 

77    434 

9-0 

4'79 

5 

15-8763 

6-4464 

/o§ 

2-3282     14-2838 

77    4'9 

8-4 

4180 

4 

17-5672 

6-9353 

4181 
4182 

4 
4* 

10-6116     18-8443 
10-8244  ,  18-1507 

10 
8 

20-4053 
20-6614 

6-9230 
6-2443 

R.A.  nh  i5m  to  nh  30™ 

4183 

5 

23-0928 

6-4614 

Centre        R.A.  ill-  15"*  Dec.  +  77°                R.A.  nh  30*  Dec.  +78° 

4184 

6 

23-5733 

6-8045 

Plate  3391.     1  897,  March  8.             Plate  4884.     1900,  April  i. 

4185 

4 

14-4298 

7-1852 

u 

m. 

4186 

27§ 

5-1781 

19-8439 

«5§ 

14-9160 

7-5696 

77    422      9-2 

4234 

10 

21-4477 

14-9978 

'7 

11-4695 

29173 

4187 

3 

16-3067 

7-9870 

4235 

5 

17-1130 

15-0465 

6* 

7-1497 

3-2284 

i  rescau  interval  repre5euts  very  nearly  5'  =  8S8'9  of  R.A.  at  Dec.  +  77°,  and  96*-!  at  Dec.  +  78°. 
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Z  O  N  E    +    77°. 


B.  U. 

B.  U. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

a;. 

y- 

No. 

Diam. 

m. 

If, 

Diam. 

X. 

V- 

No. 

Mac. 

No. 

Uttg. 

R.A.  i  ih  i5m  to  i  ih  30m  —  contd. 

R.A.  uh  30m  to  nh  45'" 

*J                                        i  v/ 

Centre      R.A.  nh  i^  Dec.  +  77°              R.  A.  iih  3o->>  Dec.  +  78° 

Centre       R.A.  nh  45m  Dec.  +  77°              R.A.  ii1'  30"-  Dec.  +  78° 

Plate  3391.     1897,  March  8.            Plate  4884.     1900,  April  i. 

Plate  3452.     1897,  April  29.           Plate  4884.     1900,  April  i. 

4236 
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7-3382       2-8796 

4427 

5 

20-3218     15-9373 

14       10-3017 

3-8862 

4428 

1  3 

17-8143     16-0823 

26         7-8110 

4-2216 

77    473 

9'5 

4429 

44§     2I'9H3 

17-0023 

64§ 

11-9718       4-8259 

77    475       7'S 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  ;'  =  88»'9  of  R.A.  at  Dec.  +  77°,  and  96'"!  at  Dec.  +  78°. 
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GREENWICH   ASTROGRAPHIC   CATALOGUE,   1900. 


ZONE     f    77° 


1  li       >  i  i 

B.  D. 

B.  D. 

i/um. 

X. 

V- 

Diani. 

X. 

r 

No. 

Mag. 

No. 

Diani  . 

X, 

*/• 

No. 

Mag. 

t 

R.A.  i2h  i5m  to  i2h  3Om  —  contd. 

R.A.  1  2h  30™  to  1  2h  45m  —  contd. 

Centre       R.A.  iz1"  15"!  Dec.  +  77°                  R.A.  iz>»  30"  Dec.  +  78° 

Centre      R.A.  12"  45™  Dec.  +  77°                R.A.  izh  30™ 

Dec.  +78° 

Plate  34iz.     1897,  April  8.          Plate  1912.     1894,  March  27. 

Plate  3459-     1897,  May  z.           Plate  igiz.     1894,  March  27. 

m. 

o                        11. 

4430 

4 

23-4400 

16-5328 

'5 

1  3H547 

4-2418 

4479 

4 

6-6353    16-6738 

5* 

16-5816 

4-4667 

443' 

5 

16-3334 

16-8735 

12 

6-3943 

5-1*55 

4480 

24§ 

8-6612     16-9316 

+S§ 

18-5890 

4'8373 

77    480       9-2 

443  2 

3* 

16-5610 

17-6851 

6* 

6-6832 

5-9129 

4481 

10 

10-1105     16-1332 

22 

20-0802 

4-1220 

4433 

3* 

18-3013 

17-4074 

6 

8-3996 

5-5067 

4482 

6 

10-1262     16-1296 

6* 

20*0926 

4-1157 

4434 

7 

18-3185 

I7-3345 

20 

8-4098 

5-4305 

4483 

2Ojj 

10-2608     16-0165 

46^ 

20-2376 

4-0108 

77    484       9'5 

4435 

4 

20-0198 

17-9770 

12 

10-1547 

5-9444 

4484 

7 

'3""49 

16-6865 

'4 

23-0463 

4"8399 

443  6 

1  1 

21-8913 

17-5243 

22 

1  1-9860 

5-3473 

4485 

4 

7'9598 

18-1325 

7 

17-8210 

5-9970 

4437 

4 

22-3516 

17-4248 

7 

12-4361 

5-2139 

4486 

3°§ 

10-6230    17-6135 

53§ 

20-5132 

5-6248 

77    485       9'3 

443s 

10 

227151 

18-1360 

21 

12-8529 

4487 

'5 

13-9033     17-2053 

353 

23-8083 

5-4007 

77    487  ,    9'5 

4439 

'7 

15-4096 

18-2497 

3'§ 

5-5779 

6-5673 

77    470 

9'4 

4488 

5 

14-4746 

6-6652 

4440 

29§ 

'5-5544 

18-6277 

3«§ 

57542 

6-9340 

77    47' 

9'3 

4489 

8 

7-5400  i  18-3368 

'7 

17-3925 

6-1814 

• 

4441 

7 

18-2811 

18-5656 

18 

8-4655 

6*6624 

449° 

8 

8-0898 

18-3933 

'4 

17-9387 

6-2643 

4442 

3* 

17-0739 

19-1845 

4* 

7-3072 

7-3688 

449' 

10 

8-2OO2 

18-3141 

20 

18-0531 

6-1931 

' 

4443 

4 

10-3245 

7-4237 

4492 

4 

9-I220 

18-3801 

7 

18-9728 

6-3074 

4444 

4 

20-8891 

19-1861 

8 

11-1141 

7-0828 

4493 

9 

9-6715 

18-8043 

15 

19-4970 

6-7640 

4445 

3 

13-3488 

7-6312 

4494 

«7§ 

12-0333 

18-0398 

36;$ 

21-8971 

6-1310 

77    486      9-5 

4446 

5 

14-8647 

20-0880 

'4 

5-I757 

8-4424 

4495 

4 

12-2965 

'8-3819 

5 

22-1395 

6-4860 

4447 

'7 

7-3393 

87561 

4496 

3 

5-I8I7 

19-6987 

6 

14-9658 

7-4087 

4448 

4 

17-0865 

20-6283 

7 

7-4320 

8-8094 

4497 

5 

III  270 

19-5859 

7 

20-9068 

7-6244 

4449 

4 

17-7507 

20-5751 

6 

8-0910 

87052 

4498 

7 

"•5325 

19-0777 

12 

21-3409 

7-1390 

4450 

4 

9-0208 

8-2244 

4499 

5 

8-8059 

20*2297 

6 

18-5554 

8-1394 

445' 

10 

20-9520 

20-3184 

20 

11-2620 

8-2073 

4500 

3* 

8-8I05 

20-2368 

5 

18-5597 

8-1472 

445  2 

13 

22-5972 

207548 

23§ 

12-9392 

8-5461 

4501 

'9§ 

8-9505 

20-4028 

37§ 

18-6879 

8-3211 

77    482 

9'4 

4453 

20§ 

14-5103 

21-1673 

36$ 

4-9070 

9-5459 

77    468 

9'4 

4502 

10 

9-2980 

207341 

'7 

19-0168 

8-6704 

4454 

7 

23-2468 

22-2041 

'9 

12-6998 

9-9888 

4503 

5 

19-2235 

8-8972 

4455 

12 

16-0388     22-7172 

24§ 

6-5486 

10-9730 

4504 

6 

12-1988 

20-1588 

7 

21-9445 

8-2558 

4456 

£2§ 

17-0716    21-9195 

47§ 

7-5160 

10-0991 

77    472 

8-8 

45°5 

6 

I2-4530 

20-5651 

8 

22-1765 

8-6747 

4*57 

6 

177574 

22-1841 

'5 

8-2208 

10-3101 

4506 

15 

137793       20-7968 

28§ 

23-4876 

8-9783 

4458 

7 

18-4046    22-3756 

20§ 

8-8816  1  10-4541 

45°7 

6 

5-9186    Z2'ii68 

10 

15-5667 

9-8671 

4459 

4       11-5940     10-1233 

4508 

3* 

11-1377    21-7971 

4*     20-7946 

9-8316 

4460 

16 

22-8208    j  22-6332 

27)5     13-3026 

10-3713 

4509 

4 

12-3746  .  21-6476 

5* 

22-0390 

97525 

4461 

5 

157424 

23-1371 

10        6-2845 

1  1-4166 

4510 

4* 

4-8955  !  23-0332 

8 

14-4945 

107253 

4462 

'5 

2°"3554 

237235 

24§     10-9288 

11-6456 

45" 

'3 

8-2361     22-6312 

'9§ 

17-8546 

10-5066 

4463 

4 

177398 

23-9763 

7        ;       8-3407 

12-0971 

4512 

4 

10-3273    22-3640 

4      '9-9555 

10-3557 

4464 

27§ 

18-8187    24-8784 

4o§ 

9-4831 

12-9180 

78    419 

8-7 

45'3 

33§ 

5-9750  ,24-0814 

39§     '5'5'45 

•8303 

78    427 

9-2 

4465 

4* 

19-0520 

24'555' 

1  1 

9-6913     12-5773 

45'4 

4 

15-5275 

•2500 

4466 

6 

21-3993 

24-9876 

'5 

12-0663     12-8288 

45'5 

22§ 

10-1193    23-3734 

32§ 

19-6928 

"3494 

4467 

4 

13-4260 

12-3845 

4516 

4 

10-3715    23-3250 

8 

19-9493 

•3170 

4468 

18 

16-6937 

25-5091 

27§ 

7-4152 

13-7080 

78    417 

9'3 

45'7 

9 

13-2325    23-7840 

'4 

22-7788 

•9315 

4469 

'4 

167624 

25-4115 

Z4 

7-4760 

13-6026 

4518 

5 

6-i8io    24-2447 

8 

157121 

12-0043 

4470 

5 

9-8724 

137893 

45'9 

5 

10-2058     24-2886 

7 

197282 

12-271  1 

4520 

12-1832 

24-2155 

46§ 

21-7076 

12-3049 

78    43' 

9'5 

7'§ 

8-8001 

1-3072 

77    474 

8-1 

4521 

24§ 

11-1408 

25-2362 

2I§ 

20-6133 

13-2664 

78    430 

9'5 

32§ 

25-8483 

16-6597 

77    478 

8-3 

4522 

7 

13-5617 

25-5274 

'5 

23-0123 

13-6903 

73§ 

26-0120 

3-983° 

77    489 

9-0 

R.A.  i2h  30™  to  i2h  45m 

5'§ 

2-0518  '  17-2823 

77    475 

7'5 

Centre      R.A.  izh  45ra  Dec.  +77°             R.A.  izh  30™  Dec.  +78° 

Plate  3459.     1897,  May  z.          Plate  igiz.     1894,  March  27. 

R.A.  i2h  45m  to  i3h  om. 

4471 

'7§ 

6-9246 

14-8531 

36§ 

16-9698 

2-6661 

77°  479 

m. 

9-5 

Centre      R.A.  12^  45'"  Dec.  +  77°                R.A.  i3h  om  Dec.  +78° 

4472 

5 

77085 

16-0778 

5* 

17-6817 

3-9374 

Plate  3459.    1897,  May  z.            Plate  3500.     1897,  May  zi. 

4473 

9 

8-8896 

16-0378 

'5 

18-8658 

3'9583 

o 

m. 

4474 

i8§ 

10-2795 

15-0548 

43§ 

20-3067 

3-0523 

77    483 

9"5 

4523 

10 

14-2736 

14-4203 

28§ 

4-2252 

27'37 

77    488 

9'5 

4475 

32§ 

5-9093 

16-4296 

5'8 

15-8668 

4-1845 

77    478 

8-3 

4524 

6 

17-2417 

I4-3999 

'9 

7-1848 

2-5023 

4476 

4* 

7-3420 

'6-4473 

5* 

17-2988 

4-2809 

4525 

4 

1  1-8260 

2-8851 

4477 

3* 

4-3922 

17-0752 

5* 

14-3187 

47467 

4526 

7 

4-4226 

3-4802 

4478 

6 

5-0193 

17-2396 

'3 

H'9357       4-9474 

4527 

25§ 

16-0248 

15-6714 

6-0511 

3-8475 

77    489 

9-0 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  88"'9  of  R.A.  at  Dec.  +  77°,  and  96s'z  at  Dec.  +  78°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    77°. 
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N_ 

B.  D. 

B.  D. 

o. 

D  lain.              x. 

Di&ni.             x. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diani.             x. 

V- 

Diam. 

x. 

y- 

No. 

M«g. 

R.A.  I2h  45m  to  I3h  om  —  contd. 

R.A.  i2h  45m  to  i3h  o"1—  contd. 

Centre       R.A.  I2h  45™  Dec.  +  77°              R.A.  i^  o™  Dec.  +78° 

Centre    R.A.  12"'  45™  Dec.  +77°              R.A.  i3h  om  D.-c.  +  78° 

Plate  3459.     1897,  May  2.           Plate  3500.     1897,  May  21. 

Plate  3459.    1897,  May  2.            Plate  3500.     1897,  Hay  21. 

o 

m. 

O 

m. 

4528 

20§ 

17-5584 

15-0348 

365 

7-5402       3-1162 

77    490 

9'5 

4587 

12 

19-1560 

21-2561 

22§ 

9-5298      9-2234 

4529 

5 

8-9000       3  0098 

4588 

3 

9-6305      9-5264 

453° 

5 

10-4337       3-1680 

4589 

5 

9-8819      9-2174 

453' 

4 

23-2206 

16-2252 

9 

13-2668       3-9441 

4590 

4°§ 

19-7500 

23-0475 

64^ 

10-2396     10-9733 

77    495 

8-5 

4532 

4 

I3-3951       3-7652 

459' 

5 

13-7679 

10-5085 

4533 

4 

13-5725       34483 

4592 

25§ 

14-0727 

23-3939 

4-5930 

•6799 

1^2307     10-0 

4534 

7 

14-6045     16-1863 

'83 

4-6660       4-4547 

4593 

4 

5''579 

•5842 

4535 

4 

6-5059       4-1327 

4594 

3 

15-1480    23-1999 

7 

5-6515 

•4175 

4536 

3* 

16-4675 

15-9649 

10 

6-5123       4-1146 

4595 

2'§ 

16-2498    23-4326 

2S§ 

6-7690 

•5786 

4537 

10 

16-6998 

16-2838 

283 

6-7629       4-4171 

4596 

18 

17-4310  '23-5503 

7-9562        -6235 

78    440      9-4 

453S 

5 

7-3254      4-4548 

4597 

8 

17-6108     23-4540 

?8S 

8-1291         "5142 

4539 

4 

17-3892 

16-3353 

10 

7-4533       4-4247 

4598 

23§ 

iVsogg 

22-9770 

4-I§ 

8-2979        -0265 

77    492  !    9'3 

454° 

4 

8-7501       4-4946 

4599 

5 

9-2742        -3234 

454' 

4 

9-1141       4-8736 

4.600 

3 

19-3972 

23-7918 

8 

9-9295        -7363 

4542 

8 

20-5705 

16-4774 

2I§ 

10-6384      4-3651 

4601 

4 

10-6736        -8153 

4543 

20§ 

21-0415     16-8930 

3°3 

11-1371 

47493 

77    496 

9'  5 

4602 

4 

12-5143         -5660 

4544 

5 

11-5691 

4744  ' 

4603 

4 

22-1938  ;  23-5891 

8 

12-7120        '3589 

'  • 

4545 

3 

22"O2-?O 

17-1981 

6 

12-1356 

4-9918 

4604 

6      14-8102    24-0781 

15         5-3726 

12-3154 

4546 

5 

15-9432       17-5748 

14     ;    6-0918 

5-7547 

4605 

34§     16-8044    24-7823 

42§ 

7-4097 

12-8917 

78    437 

9'  3 

4547 

3*  ;  18-91  18    17  9486 

6         9-0773 

5'9365 

4606 

S 

7-7061 

12-2256 

4548 

4       19-3225 

17  1606 

10 

9-4367 

s 

5-1256 

4607 

20 

17-2580     247440 

27§ 

7-8589 

12-8239 

78    438 

9'4 

4549 

6 

1  1-6679 

4608 

20§ 

17-4482      ;    24-5047 

26§ 

8-0330 

12-5729 

78    441 

9'5 

455° 

6 

23-6006 

17-6604 

i8§ 

I3-7388 

5-3522 

4609 

4 

8-0782 

12-6183 

4 

13-9067 

5'3553 

4610 

5 

11-5798 

12-8061 

4552 

12          14-6975       l8'O42O 

3°§ 

4-8770 

6-2995 

461  1 

5 

4-8437 

13-6307 

4553 

5_ 

6-2939 

4612 

5 

I5-8852 

25-5148 

i6§       6-S385 

13-6769 

4554 

10     ;  15-1412     i8-6o88 

5-3561       6-8361 

4613 

5 

I6-2974 

24-9540 

i4§       6-9125 

13-0956 

4355 

ii       16-2842     17-9035 

24§ 

6-4504      6-0579 

4614 

5        7-9500 

13-8371 

4556 

4 

6-5751       6-5953 

4615 

4        9''33' 

13-4061 

4557 

3 

16-3999       '8-I550 

6 

6-5841       6-3050 

4616 

4 

l8-98l8 

25-6966 

9 

9-6393 

13-6675 

4558 

3 

17-8614       17-9993 

5 

8-0340      6-0545 

4617 

5 

10-3361 

'3-3691 

4559 

4 

18-3987       18-5749 

6 

8-6035 

6-5953 

4618 

4 

12-1803 

13-2640 

4560 

8 

18-9348       18-5164 

I9S 

9-I373 

-..___  0 

6-5039 

4619 

5 

13-9833 

13-1881 

4562 

7 
6 

18-9708 
19-46/2 

i  o  5-j.^u 
18-7225 

1  6§ 
1  6$ 

9  1728 
9-6788 

6-5275 
6-6729 

5«8 

12-2139 

>7'54 

77    498 

88 

4563 

3* 

21-9103 

18-3356 

5 

12-0936 

6-1337 

5'§ 

24-5458 

26-1037 

78    446 

8-5 

4364 

6 

12-3802 

6-5437 

4565 

16 

22-3728 

'8-7743 

2I§ 

12-5820 

6'5425 

4566 

4 

13-6215 

6-6929 

R.A.  i3h  om  to  i3h  i5m 

4567 
4568 
4569 

4 
43§ 
4 

16-4774 

177875 

I8H434 

19-5864 

19-7573 
19-8444 

8 

7 

6-7503 
8-0714 
8-7295 

7-7281 
7-8165 
7-8605 

77    49' 

77 

Centre       R.A.  i3h  i5m  Dec.  +77°             R.A.  i3h  om  D.-c.  +78° 
Plate  6056.    1902,  May  7.          Plate  3500.     1897,  May  21. 

4570 

23§ 

18-4767 

'9-3494 

43§ 

8-7305 

7-3648 

77    493 

9-2 

0                                  "I. 

457i 

5 

9-9562 

4620 

28$       4-4055 

14-5784 

3O§     14-5055 

2-2568 

77    500      9-4 

45/2 

4 

'27595 

7-8129 

4621 

203    -  6-6784     14-0475 

35§     16-8095 

1-8757 

4573 

4 

13-0270 

7-2173 

4622 

4        6-8369     14-4295 

n       16-9432 

2-2693 

4574 

4 

5'3535 

8-6548 

4623 

7 

S^H          I4-3464 

20§        18-5997 

2-2951 

4575 

5 

16-1525 

19-8501 

16 

6-4441 

8-0095 

4624 

4* 

IO-6392          I4-6307 

7      207255 

27173 

4576 

3 

i7'5i'3 

20-2656 

5 

7-8282 

8-3367 

4625 

12 

I3-II65 

14-5439 

273"    ,  23-2010 

2-7975 

4577 

12 

17-7717 

20-2438 

22§ 

8-0866 

8-2989 

4626 

3       i4>2396 

3-5599 

4578 

3 

19-1247    20-9933 

5* 

9-4845 

8-9629 

4627 

6       14-2983 

3-3450 

4579 

'9 

19-6836    20-1448 

9-9865 

8-0799 

4628 

12 

5-4803 

15-8108 

16       15-4939 

3-5568 

4580 

12 

21-0385     20-5664 

238     11-3652 

8-4'53 

77    497 

9'  5 

4629 

3       16-6219 

3-6584 

4581 

4 

22-3746     20-5651 

8 

12-7003 

8-3278 

4630 

3»S 

6-8903 

15-5796 

44§     16-9205 

3-4191 

77    5°3 

9'3 

4582 

4 

13-3669      8-4153 

4631 

6       17-5784 

3-6312 

4583 

4 

16-1284    21-5824 

9 

6-5294      97394 

4632 

6       19-6259 

3-0886 

4584 

4 

16-6377     21-0626 

6 

7-0065      9-1892 

4633 

6       19-6912 

3-8542 

4585 

'3 

17-8888    21-1258 

23§ 

8-2581      9-1749 

4634 

10 

I3-53I9 

15-1153 

29§     23-5786 

3-3944 

4586 

'8§ 

18-9155 

21-4137 

9-3009      9'3955 

4635 

6       15-3221 

+'59*3 

i  rtteau,  interval  represent*  vary  nearly  5'  =  88^9  of  R  A   at  Dec.  +  77",  and  96«'2  at  Dec.   +  78*. 
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B.  n. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

!/• 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

JIag. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

X, 

y- 

No. 

Mag. 

I 

R.A.  i3h  om  to  i3h  15™  —  contd. 

R.A.  1  3h  om  to  1  3h  1  5m  —contd. 

Centre      R.A.  i3h  15'"  Dec.  +  77°            R.A.  i3h  om  Dec.  +  78° 

Centre     R.A.  i3h  15™  Dec.  +  77°              R.A.  ip  o">  Dec.  +  78° 

Plate  6056.     1902,  May.  7.        Plate  3500.     1897,  May  21. 

Plate  6056.     1902,  May  7.           Plate  3500.     1897,  May  21. 

4636 
4637 

5* 

7-6974 

16-1676 

'4 

6 

17-6873 

18-0771 

4-0590 
4'3793 

6 

o 

m. 

4695 
4696 

9 

13-9230 

23'4°23 

•9 
4 

23-4235 
14-4606 

11*6888 
12*4635 

m. 

4638 

5 

19-0298 

4-0468 

4697 

7 

14-9930 

12*7957 

4639 

9^ 

19-9823 

4-1346 

4698 

4 

15-4694 

12-3144 

4640 

2  2§ 

4-4996 

I8-2728 

14-3566 

5-9495 

77    499 

9'5 

4699 

8 

17-0048 

12-9943 

4641 
4642 

4* 
4 

4-5864 
5-6849 

I7-768I 
177592 

12 

9 

14-4750 
I5-5727 

5-4524 
5-5165 

4700 
4701 

5 

7 

17-2128 

18-1835 

12-4511 
12-3165 

O       - 

4643 

3 

16-2625 

5-2841 

4702 

7 

19-0490 

128250 

r>     /• 

4644 

7 

18-2161 

5  9230 

47°3 

9 

19-5971 

I2-2876 

4645 

5 

8-7441 

I7-6802 

13 

18-6310 

5-6382 

47°4 

3 

22-1008 

'         £ 

I2-8O6O 

4646 
4647 
4648 

4 
9 

9-4185 
11-3703 

17-4600 
'7-3365 

1  1 

7 

19-3192 
21-2745 
21-8487 

5-4630 
5-4663 
5-2114 

47°5 
4706 
4707 

49§ 

5-8665 

25-9680 

4 
6 

5»§ 

I4-5I06              I3-5780 
I5-l68l         i      I3-7855 

78     446 

8-5 

4649 

9 

6-1193 

18-3248 

15-9697 

6-1068 

4708 

5 

I5*5050    :   13-6724 

4650 

3* 

10-3239 

I8-88I7 

8 

20-1276 

6*9390 

4709 

3 

16-8362        13-9I33 

4651 

5 

20-5083 

6*9087 

4710 

5 

19-5078 

I3-2352 

4652 

5 

21-2308 

6-7535 

47" 

8 

I9-5994 

I3-34II 

4653 

4 

22-3319 

"7>32 

4712 

5 

197070       13-5030 

4654 

8 

I3-4793 

177710 

23-3507 

6-0420 

47  '3 

9 

I  1*2212 

25-3621 

20§ 

20-5984    I   13-4687 

4655 
J  f  -  /• 

3* 

4-3926 

I9-5930 

12 

14-1631 

7*2606 

47'4 

3 

21*2692        13-7401 

4656 

4 

14-1:878 

7-0828 

4657 

6       16-2179 

7-3901 

46§     25-4853      6-2160 

77    5°7 

9'5 

4658 

7 

8-3627 

19-4425 

17 

18-1325 

4659 

9 

8-7220 

2O-OI23 

(ii*) 

18-4528 

7-9643 

R.A.  i3h  i5m  to  i3h  30™ 

4660 
4661 

6 
4 

19*4519 
15*1278 

7-8432 
8-2746 

Centre     R.A.  13''  15™  Dec.  +  77°              R.A.  i3h  30™  Dec.  +  78* 

4662 

6 

16-0640 

8-9510 

Plate  6056.     1902,  May  7.           Plate  6036.     1902,  April  22. 

4663 

5 

16-9268 

8-8150 

1 

o 

m. 

4664 

4 

18*1026 

8-0620 

4715 

4 

16-9428       14-2615 

5* 

6-7880 

2-4O22 

4665 

»9§ 

9-7154 

2O-IO75 

24§ 

19-4410 

8-1216 

4716 

4 

17-2886 

14-0033 

7 

7-1I79 

2-1I87 

4666 

4 

21*0288 

8-0050 

4717 

6 

17-4361 

14-0603 

9 

7-2678 

2*I705 

4667 

5 

21-7612 

8-9865 

47l8 

4* 

21-2183 

147644 

5* 

I  I-0833 

2-6257 

4668 

4 

22-7120 

8-5682 

47'9 

6 

14-3907 

I5-Z333 

10 

A'  3030 

3-5329 

4669 

6 

13-2100 

20-0738 

21 

22*9305 

8-3193 

4720 

8 

14-6330 

16 

4"  5288 

3'2573 

4670 

20§ 

13-4833 

20-0587 

36§ 

23-2053 

8-3226 

4721 

5 

16-9372 

14-9244 

6* 

6*8219 

3-0616 

4671 

5 

'5*4°39 

9-9442 

4722 

4 

187714 

15-4180 

5 

8*6880 

3-4346 

4672 

8 

15*6669 

9-2194 

4723 

10 

19*2472 

15-7787 

9*1823 

3-7650 

4673 

3* 

8-2034 

2I-8537 

9 

17*8157 

976/6 

4724 

3* 

21-1828 

15-8404 

4 

I  I*I2OO 

3-7024 

4674 

7 

20-8967 

9-3650 

4725 

16 

23-6218 

16-1714 

13*5764 

3-8765 

77    5'3 

9'5 

4675 

II 

12-2854 

20-9226 

22§ 

21    9513 

9-1071 

4726 

8 

23-8273 

15-8781 

1  6* 

137605 

3-57I4 

4676 

J7§ 

13-8697 

21"4594 

26§ 

23-4978 

9'745° 

4727 

3 

H'5934 

16-6948 

4 

4*6015 

4-9798 

4677 

5 

15*3709 

10-9765 

4728 

8* 

15-8110 

16-0396 

16 

577'5 

4-2460 

4678 

5 

17-8165 

10-7531 

4729 

20§ 

16-7226 

16-7181 

33§ 

67278 

4-8635 

4679 

5 

17-8600 

10-8607 

473° 

4 

17*4465 

16-1702 

7 

7*4I28 

4-2721 

4680 

3 

18-8187 

10*1848 

4731 

4 

17-7091 

16-6327 

6 

7-7058 

4-7I45 

4681 

£  O 

4t 

9-5911 

22-6358 

'4 

I9'I5JJ 

10*6389 

4732 

18-8429 

16-1429 

32§ 

8-8070 

4-1542 

77    508 

9-3 

4682 

5 

19-6619 

10-4925 

4733 

3 

22*8988 

17-1017 

5' 

I2*9I  14 

4-8408 

4683 
4684 

6o§ 

11-0348 

22-7160 

5, 

20*5688 
20-5864 

10*7855 

10'8l  12 

77    506 

7-6 

4734 
4735 

7 

18-6703 

17-0715 

4 
13 

6*0497 
8-6915 

5-3221 
5-0927 

4685 

£  o  £ 

7 

22-7562 

107287 

4736 

3 

18-9200 

17-8100 

5 

8-9890 

58107 

4686 

9 

H'3791         -1566 

4737 

5       10-5618 

4687 

3 

15*5129  ;      -5976 

4738 

3* 

21-8317 

17-5363 

5 

11*8785 

5-3527 

4688 

£  o 

3 

16-1506 

7772 

4739 

22§ 

22-I2I6 

17-4878 

2  2  v 

I2-l6l7 

5-2856 

77    5" 

9'5 

4689 

4690 

£ 

3* 

8-2932 

23-8902 

6 
10 

165216 

17-7710 

•9610 
•8066 

474° 

'3 

27§ 

22*4992 
22-8763 

177097 
I7-8341 

14 
24§ 

I2-55I9 
12-9392 

5-4829 
5-5828 

77    512 

9'5 

4691 

£ 

2O 

9-7290 

23-1248 

2  5s 

19-2541 

•1350 

77    5°4 

9'5 

4742 

4* 

15-5896 

18-001  1 

6 

5-6781 

6-2  1  8  1 

4692 

£ 

4 

20*2717 

•2256 

4743 

21§ 

I5-6l8l 

17-8066 

26§ 

5-6929 

6-0205 

77    5°7 

9'5 

4693 

4 

20-6924 

i   '7960 

4744 

4 

9-326I 

6-4712 

4694 

3 

22-0743 

i   -5862 

4745 

3* 

17-0945 

19-0715 

5 

7-2470 

7*1868 

Plate  3500,  No.  4659.     TI.e  6m  image  fn]|s  oll  a  risecm  line.     The  diameter 

given  is  that  of  the  3»>  image. 

i  rtscau  interval  represents  very  nearly  5'  =88«'9  of  R.A.  at  D«c.  +  77',  and  96""2  at  Deo.  +  78'. 
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No. 

Diam. 

B.  D. 

B.  D. 

y. 

No.            Mag. 

Diaro. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A. 

1  3h  1  5m  to  1  3h  30™  —  contd. 

R.A.  13--  30™-  to  i3h  45m  —  contd, 

Centre     R.A.  13*  i$™  Dec.  +  77'            R.A.  i3h  30™  Dec.  +78. 

Centre      R.A.  i3h  45™  Dec.  +77°            R.A.  I3h  3om  Dec.  +78° 

Plate  6056.     1902 

,  May.  7.        Plate  6036.     1902 

April  22. 

Plate  3442.     1897,  April  25.         Plate  6036.     1902,  April  22. 

m. 

m. 

4746 

4 

9*1808 

7-5768 

4795 

4 

11*5038 

I6-9345 

4t 

21*4604 

5-1050 

4747 

42§ 

19-2828 

19*3147 

42§       9-4483 

7-2912 

77      51° 

8*4 

4796 

4 

117620 

16-9918 

6 

21-7178 

5'i775 

4748 

18        19-4601 

197052 

i9§       9"6494 

.  7-6698 

4797 

5 

12-5983 

17-5155 

10 

22-5190 

5-7554 

4749 

3*   ,  2I'O2O8 

19-3316 

4 

11*1832 

7-1971 

4798 

7 

9-7468 

18-8241 

ii 

19-5915 

6-8820 

475° 

5      22-3147 

19-6274 

7 

12-4925 

7-4076 

4799 

30§ 

10-3513 

18-2837 

4°§ 

20*2296 

6-3808 

77    518 

9-o 

475' 

23     23-3990 

21-2509 

'9§ 

13-6778 

8-9585 

77      5H 

9'5 

4800 

i3 

10*3732 

18-1840 

i8§ 

20*2568 

6-2813 

4752 

5 

13-8480 

8-8938 

4801 

8i§ 

10*4608 

18-1663 

78§ 

20*3456 

6-2723 

77    5'9 

6-2 

4753 

5       147586 

21-1553 

8 

5-0492 

9-4172 

4802 

1  1 

10-8257 

18-1263 

i7§ 

207124 

6-2513 

4754 

3 

7H595 

9-7528 

4803 

4       H-5699 

7-0720 

4755 

5       18-9560 

21-4391 

6 

9-2565 

9-4301 

4804 

5 

9-1507 

I9'6797t 

6       18-9407 

7-7005 

4756 

12       19-8834 

21'3378 

12 

10-1745 

9-2705 

4805 

12-6128 

19-6350 

24§     22-4003 

7-8717 

77    5*0 

9-4 

4757 

6 

4-8348 

10-6928 

4806 

f 

5       22-4355 

7*6848 

4758 

4 

9-9262 

10-9285 

4807 

3       14-8371 

8*8430 

4759 

3* 

19-8208 

23-6806 

4 

10-2645 

•6129 

4808 

5* 

5-2800 

20-3087 

6 

15-0473 

8*0868 

4760 

13 

20-4695 

23-2451 

13 

10-8818 

•1358 

4809 

8 

7*1193 

20-3239 

10 

16-8766 

8-2154 

4761 

6 

21-1946 

23-5818 

9 

1  1-6290 

•4278 

4810 

3* 

7-5786 

20-4599 

5       17-3206 

8-3803 

4762 

5 

21-4808 

23-9313 

8 

11-9383 

•7581 

4811 

6 

8*5721 

20-4045 

7      18-3204 

8-3862 

4763 

4       12-3146 

•2023 

4812 

i9§ 

10*7932 

20-4890 

2O§        20-5317          8-6090 

4764 

4*     14-0258 

24-1895 

5         4-5117 

12-4910 

4813 

3* 

12*1769 

20-31  16 

5      21-9243 

8-5169 

4765 

24S     H'4339 

23-8168 

26§ 

4-8975 

12-0943 

4814 

6* 

6*031  1 

21-9181 

7       15-6903 

9-7393 

4766 

3*     15-1591 

24-0552 

6 

5-6336 

12-2871 

4815 

20§ 

11-0847 

21-0895 

i8§ 

20-7855 

9*2273 

476/ 

3*     16-2624 

24-1627 

4 

6-7408 

12-3252 

4816 

5 

12-2939 

21-3289 

6 

21-9763 

9'539* 

4768 

20     '  19-1330 

24  5093 

«9§ 

9-6306 

12-4831 

4817 

4 

18-7121 

10-4867 

4769 

3 

7-9016 

13-6458 

4818 

6 

11-9438 

21*8342 

7 

21*5993 

10-0238 

477° 

9 

10-6536 

13-2931 

4819 

!7§ 

13-9268 

22*5908 

23-5301 

10-9017 

4771 

5 

12*1941 

I3-4I34 

4820 

4t 

8*9416 

23-4576 

6 

18-4972 

11-4586 

4772 

3 

12*6324 

I3-2378 

4821 

6 

12*5968 

23-3408 

7      22-1568 

1  1-5684 

4773 

4 

12*7066 

13-2710 

4822 

29§ 

I3-I943 

22-7460 

33§     227861 

II-OI  IO 

77    521 

9-3 

4774 

5 

13-2677 

13-8221 

4823 

22§ 

5-0648 

24-5293 

igS      14*5621 

12-2857 

4775 

5 

13-4764 

I3-591I 

4824 

5* 

6-1768 

24-8852 

7       15-6488 

127132 

4825 

4 

20-1217 

12-6877 

1 

7o§ 

1-4334 

11*2151 

77    506 

7-6 

4826 

4* 

10-951  1 

23-9776 

7      20-4708 

I2'IOl8 

75? 

26-3614 

I5-I383 

77    5l6 

6*0 

4827 

25§ 

11-0330 

24-5117 

24§     20-5209 

12-6385 

4828 

4       i4-2358 

13-3005 

4829 

IO* 

77501 

25-9201 

n       17-1538 

13-8409 

R.A.  i3h  3om  to  i3h 

jrm 

4830 

. 

4 

19-3963 

13*1913 

~frO 

4831 

5       22-1108 

I3"*373 

Centre        R.A.  I3h  45™  Dec.  +  77°              R.A.  I3h  30™ 

Dec.  4-78° 

T      -> 

Plate  3442.    1897,  April  25.          Plate  6036.     1902,  April  22. 

42§     24-7401 

10-1417 

77    522       8*9 

o 

m. 

4776 

5     :   4-4354 

14-6823 

7       I4-5488 

2-4203 

4777 

8        5-8996 

14-0440 

12           16-0471 

1-8730 

R  A.  i  •;•-  4Sm  to  i4h  om 

4778 
4779 

65§       6-1452 
ii         8-1429 

14-8261 
14-2128 

68jj     16-2440 
17       18-2776 

2-6690 
2-1788 

77    516 

6-0 

O         i  \J 

Centre      R.A.  I3h  45m  Dec.  +  77°              R.A.  i4h  om  Dec.  +78° 

4780 

4*       8-5126 

14-6623 

6*    18-6186 

2-6542 

Plate  3442.     1897,  April  25.         Plate  3449.    1897,  April  28. 

4781 

4        8"5495 

14-8062 

6*     18-6468 

2*7974 

O 

m. 

4782 

5        6-4000 

15-2395 

6 

16-4723 

3-0972 

4832 

5 

I4-0735 

14-6642 

4783 

12      10-3768 

14-9453 

15       20-4614 

3-0530 

4833 

17-7819 

14-0205 

12 

7-6957      1-9070 

47S4 

8       11-5425 

157736 

14      21-5718 

3-9479 

4834 

12 

21  '66OO 

14-0050 

8 

11-5634      1-6466 

4785 

5       I3-1775 

i5'5494 

nt    23-2207 

3-8246 

4835 

9 

15*8403 

15-4876 

9 

5*8542      3-4958 

4786 

4* 

9-8678 

16-9267 

5*     19-8322 

4-9961 

4836 

8 

19'4835 

I5-5393 

6* 

9'4902      3-3154 

4787 

4* 

10-1835 

I5-9457 

7* 

20-2071 

4'°335 

4837 

4 

20*7928 

15-2563 

6* 

10-7802      2-9499 

4788 

5 

IO-5342 

15-9082 

7*     20-5542 

4-0215 

4838 

7       i  20-8895 

1  5-0696 

6 

10-8633      2-7558 

4789 

23§ 

11  2257 

16-2310 

30,?     21-2293 

4-3872 

4839 

10    :  14-7721 

16-9056 

9        4-8780      4-9805 

479° 

4 

11-4828 

16-1059 

6*    21-4952 

4-2777 

4840 

12           15-6691 

16-9365 

9         57746      4-9540 

479i 

5 

12-9193 

16-4609 

7*    22*9078 

4-7208 

4841 

4 

22-l6l8 

16-4124 

5*    12*2198      4*0138 

4792 

3* 

10-0376 

17-5567 

5*     19-9602 

5-6332 

4842 

13 

17-3982 

17-5186 

9        7-5383       5-4236 

4793 

12 

10-8929 

16-8881 

19      20-8553 

5-0220 

4843 

9 

19-5720       17-4188 

9        97000      5-1855 

4794 

5 

11-3144 

17-4603 

8       21*2389 

5-6190 

4844 

4 

19-8435       17-8690 

4*      9'9972       5-6159 

! 

i  rtitau  interval  represents  very  nearly  5'  =  88s-9  of  R.A.  at  Dec.  +  77°,  and  <)6s-z  at  Dec.  +  78°. 
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ZONE    +    77C 


1  ii-,i    , 

B.  D. 

B.  D. 

I/lnUl. 

X. 

W. 

1  'Jam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

X. 

y« 

No. 

Mag. 

R.A.  i3h  45m  to  T4h  °m  —  contd. 

R.A.  i4h  om  to  i4h  15™  —  contd. 

Centre       R.A.  I3h  45"'  Dec.  +  77°               R.A.  14!"  o™  Dec.  +  78° 

Centre      li.A.  Hh  15'"  Dee.  +  77°               R.A.  i4h  o™  Dec.  +  78' 

Plate  3442.     1897,  April  25.           Plate  3449.     1897,  April  28. 

Plate  3456.    1897,  May  i.           Plate  3449.     1897,  April  28. 

m. 

1 

o                             III. 

4845 

5 

15-5824 

18-5055 

5* 

57850 

6-5233 

4895 

9 

7-0030 

20-3001 

9 

16-7806 

7-9518 

4846 

3 

21-5801 

18-0055 

5 

1  1-7406 

5-6436 

4896 

20§ 

11-8225 

20-9823 

»9§ 

21-5482 

8-9510 

77    53* 

9'5 

4847 

8 

23-8106 

18-1888 

9       I3-9770 

5-6809 

4897 

4        7-9023 

21-2748 

4848 

5* 

21-1719 

19-1050 

6       1  1-4036 

6-7650 

4898 

7 

8-4224    21-8465 

6 

18-0998 

9-5865 

4849 

23§ 

21-2465 

20-2665 

2O§        I  1-5521 

7-9206 

77    5*5 

9'5 

4899 

3t 

9-2518 

21-6864 

4850 

16 

23-4282 

20-6358 

13     137537 

8-1499 

4900 

34§ 

10-4359 

21-6262 

35§ 

20-1330 

9-4967 

77    S3i       8-8 

485. 

4* 

23-6180 

21-4455 

5       i3-9963 

8-9460 

4901 

9 

13-5709 

21-8852 

7t     23-2353      9-95I3 

4852 

4°§ 

15-0892 

21-7558 

385j       5-5011 

97989 

77    522 

8-9 

49°2 

9 

7-7574 

22-5690 

8       '7-3903     10-2657 

4853 

ii 

14-5264 

22-6423 

8*  j    4-9967 

10-7167 

49°3 

8 

9-9918 

22-9165 

7       19-5998     10-7541 

4854 

5* 

17-8515 

22-4141 

4        8-3005 

10-2793 

4904 

15 

10-1105 

22-6104 

12       19-7340     10-4554 

77    53° 

9'5 

4855 

4* 

20-0941 

22-0860 

3* 

10-5187 

9-8095 

4905 

10 

10-1437 

22-6203 

6       19-7680 

10-4682 

4856 

3o§ 

20-1944 

22-9995 

22§ 

10-6751 

10-7151 

77    524 

9'4 

4906 

16        8-2869 

23-4236 

10       17-8622 

•1509 

4857 

3* 

20-6606 

22-9795 

5 

1  1-1410 

10-6637 

49°7 

8        9'5936 

23-3I57 

7       19-1742 

•1266 

4858 

5* 

17-7027 

23-9475 

5 

8-2519 

11-8189 

4908 

n       13-1310 

23-6815 

12          22-6819 

7169 

4859 

5 

2  I  "0600 

23-6825 

7 

11-5809 

11-3401 

4909 

16      13-4188 

23-7277 

15          22-9663 

•7842 

4860 

9 

21-0735 

23-8628 

10 

11-6098 

11-5182 

4910 

7         7-6074 

24-0620 

4*     17-1427 

•7435 

4861 

5 

12-9298 

1  1-5869 

4911 

6        8-2927 

24-3258 

6       17-8124 

12-0540 

4862 

3* 

14-61  16 

24-6150 

4 

5-2057 

12-6838 

4912 

5         8-6253 

24-2632 

6*     18-1474 

12-0134 

4863 

1  1 

«7'7743 

24-4530 

9 

8-3527     12-3178 

49'3 

6      13-3975 

24'7454 

6       22-8799 

127963 

4864 

7* 

23-0691 

24-4548 

9 

13-6375  !  11-9805 

49'4 

14      13-8814 

24-3547 

10       23-3871 

I2'4379 

4865 

4*     17-6660 

25-5852 

3* 

8-3201     13-4531 

49  !  5 

17 

5-3643 

25-5219 

ii       14-8105 

13-0586 

4866 

5i§     21-0310 

25-4308 

33§     11-6647     13-0848 

78    471 

9'i 

4916 

9 

9-8703 

25-6517 

8       19-3004 

13-4762 

4867 

6* 

22-1855 

25-2464 

7       12-8062     12-8265 

49'7 

t  r»  i  Q 

1  1 

10-2300 

26-0145 

_  -.  .  .  0  O 

9 

19-6352 

13-8580 

4918 

1  1 

13-6591 

2  54  i  °° 

7 

23-0963 

'3"4774 

42§     10-3614       1-6730 

77    523 

7'3 

57§ 

26-7760 

'6'3H5 

77    528 

9-0 

56§ 

2-2229 

25-7513 

78    471 

9'I 

98§ 

10-3483     26-2349 

78    478 

5-0 

R.A.  i4h  om  to  i4h  15™ 

R.A.  i4h  15'"  to  i4h  30™ 

Centre      R.A.  I4h  i5m  Dec.  +  77°              R.A.  i4h  om  Dec.  +  78° 

Centre       R.A.  i4h  15"'  Dec.  +  77°             R.A.  14"  30'"  Dec.  +78° 

Plate  3456      1897,  May  i.         Plate  3449.     1897,  April  28. 

Plate  3456.    1897,  May  i.          Plate  3949.     1898,  April  12. 

4868 

18 

12-0700 

13-9693 

24 

22-1799 

i  9530 

77°  533 

m. 
9'5 

4919 

4 

14-3003 

14-6203 

9* 

4-3085 

2-9388 

o 

m. 

4869 

i9§ 

6-2720 

14-8758 

18 

16-3985 

2H944 

4920 

4* 

15-8572 

14-6550 

5* 

5-8650 

2-8765 

4870 

6 

6-7079 

14-8881 

4* 

16-8311 

2-5310 

4921 

4* 

16-7797 

14-2483 

5 

6-7602 

2-41  10 

4871 

'5 

8-8975 

'4-4451 

'9 

19-0438 

2-2294 

4922 

3* 

18-2915 

14-6769 

5* 

8-2947 

27456 

4872 

7 

9-1450 

I4-735I 

5* 

19-2724 

2-5348 

4923 

24§ 

20-9135 

14-5523 

4°;3 

10-9027 

2-4522 

77    542 

9'3 

4873 

'3 

1  1-7600 

14-8101 

12 

21-8802 

2-7773 

4924 

H 

147257 

13-8714 

2*4374 

4874 

20§ 

4-3507 

15-1195 

20 

14-4644 

2-6137 

77    526 

9'4 

4925 

4 

15-8660 

9 

5-9265 

3-7026 

4875 
4876 

O      f. 

6 

9-4393 
9-6978 

15-8948 
15-6453 

4* 

fit 

19-4927 
19-7669 

3-7108 
3-4790 

4926 
4927 

8 
3* 

17-2905 
17-8134 

1  5-0699 

15-0517 

25 

5* 

7-3212 
7-8407 

3-1998 
3-I47I 

4877 
4878 
4879 

4880 
o  o  « 

7 
5 

13-8808 
67650 
10-7982 
13-9383 

'5-5497 
16-0075 
16-565; 
16-9968 

6* 

16-8194 

20-8055 

3-6540 
4^675 

77    528 

9-0 

4928 
4929 
493° 
493' 

6 

32§ 

9 

4 

18-2220 
19-5892 
20-0433 
20-8391 

157955 

15-4602 
15-2608 

15-6714 

20 
22 

8 

8-2960 

9-6393 
10-0791 
10-9005 

3-8647 
3-4437 
3-2156 

3-5749 

77    54i 

8-9 

400! 

4882 

4883 
4884 

O  O  f 

'3 

6 
4 

5-1807 
6-3163 
10-6135 
]  10-8137 

17-0495 
17-8873 
17-8174 
17-7597 

1  1 

6t 
4t 

1  5-1698 
16-2506 
20-5430 
207463 

4-5925 
5-5025 

5-7052 

77    527 

9'4 

4932 
4933 
4934 
4935 

14 

3* 
3* 

21-5689 
21-9168 
15-1721 
17-2214 

15-5971 
15-3096 

16-2861 
16-1632 

25§ 

54§ 
6 

6 

1  1-6217 

"•9535 

5-2844 
7-3186 

3-4545 
3-1442 

4-5456 
4-2931 

77    544 

9-1 

4885 
4886 

O  O  _ 

4 

1  1-7003 

7-0770 

18-2125 

'i* 

21-6353 
16-9889 

5-6763 

5-8-13 

4936 
4937 

J7§ 

4 

17-4240 
18-5279 

15-8935 

16-5229 

5  6^ 

7-5070 
8-6468 

4-01  18 
4-5674 

77    54° 

8-5 

4887 
4888 
4889 

.    Onn 

9 

7 

'5. 

10-3430 
11-8955 
13-2614 

18-9920 
18-3392 
18-2256 

9 
7* 
18 

20-1986 
21-7895 
23-1603 

6-8592 
6-3069 
6-2829 

4938 

4939 
4940 

3* 
5 

I9-4777 
20-2082 

16-4004 

16-5171 

4* 

10 

4 

10-3221 
11-3250 

4-3907 
4-4588 
4-5960 

4890 
4891 
4892 
4893 
4894 

'5§ 
5 
ii 

'9 

10-3585 
11-8793 
12-2269 

19-5858 

19-4550 
19-7190 
19-2826 
20-8248 

6o§ 

12 

4* 

12 

'3 

'7-4793 
20-1831 
21-6854 
22-0598 
'5-3030 

7-2800 
7-3231 
7-6829 
7-2703 
8-3843 

77    529 

7-8 

494i 
4942 
4943 
4944 
4945 

4* 
2  9$ 
30§ 

7 

14-8312 
15-9823 

16-0768 
20-7784 

17-0281 

17-0675 

'7-5564 
17-9301 

6 

-1 
i6b 

12-5014 
4-9895 
6-1406 
6-2646 
10-981  3 

4-6624 

5-3084 
5'2755 
5-7571 
5-8336 

77    536 
77    537 

9-1 
9'3 

i  rtseau  interval  represents  wry  nearly  5'  -  88»'9  of  R  A.  at  Dec.  +  77°,  am!  gd'-z  at  Dec.  +  78'. 

GREENWICH  ASTKOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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ZO  N  E    + 


77' 


_ 

B.  I). 

B.  D. 

N<>. 

Diaiu. 

X. 

y- 

a* 

So. 

Mag. 

Diarn. 

X. 

y- 

Diam.  \          x* 

y- 

No.             Mai;. 

R.  A.  1  4h  1  5m  to  1  4h  30™  —  contd. 

R.A.  i4h  30™  to  i4h  45m 

Centre      R.A. 

i4h  15™  Dec.  4-  77°            RA.  i4h  30™  Dec.  4-  78° 

Centre      R.A.  I4h  45™  Dec.  4-77°             R.A.  14"  30™  Dec.  4-78° 

Plate 

3456.    1897,  May.  i.         Plate  3949.     1898,  April  12. 

Plate  3445.     1X97,  April  27.         Plate  3949.  '1898,  April  12. 

• 

m. 

m. 

4946 

32§ 

21-1359 

17-2240 

52§     11-2942 

5-1050 

77'  543 

8-9 

4999 

19 

5-0550 

14-2701 

33§ 

15-2674 

2-0608 

4947 

4948 

4949 

H 
4 

16-1727 
I6-7783 

18-0248 
18-5016 

6 

„   i 

8 

12-5817 
6-3912 
7  0268 

5-4119 
6-2171 
6-6549 

5000 
5001 
5002 

43§ 
8 

5-0860 
6-3794 

14-2700 
15-0892 

7°§ 
23 

7 

15-2985 
16-5362 
16-6881 

2-0618 
2-9640 
2-8519 

77    548 

8-2 

495° 

16 

18-2223 

18-2697 

29§           8-4526 

6-3339 

5003 

5 

17-4352 

2-4616 

4951 

4        9-5281 

6-5320 

5004 

3* 

8-9065 

14-0997 

15 

19-1238 

2-1424 

4952 

1  1 

21-4749 

18-3280 

22§        II7020 

6-1857 

5005 

12 

20-0103 

z-3445 

4953 

6 

15-3699 

19-4905 

17              5-6840 

7-7331 

5006 

17 

21-5538 

2-2812 

4954 

6 

17-1712 

19-8688 

13              7-5O72 

7-9968 

5007 

13 

11-9593     14-4830 

22-1438 

2-7180 

77    55i 

9"4 

4955 

7 

'9'2359 

19-7126 

17 

9'5555 

77079 

5008 

6 

5-6519     15-6731 

23 

15-7727 

3-4996 

4956 

5 

20-9343 

'97944 

10 

11-2567 

7-6831 

5009 

4* 

ny776     157550 

24 

21-2830 

3-9373 

4957 

19 

23-635: 

20-2055 

24§ 

I3-9783 

7-9232 

5010 

4* 

^2253     16-3252 

12 

15-3064 

4-1229 

4958 

3* 

17-6592 

20-5131 

4         8-0325 

8-6056 

501  I 

9 

19-661  1 

4-9555 

4959 

4 

18-4154 

20-2743 

9         8-7707 

8-3216 

5012 

5*    13-4297     15-8069 

26     23-5288 

4-1416 

4960 

4       11-0428 

8-4830 

5013 

4t       5-5715     17-4461 

16      15-5768 

5-2658 

4961 

4          12'OIOQ 

8-3844 

5014 

7         5-8098     17-4354 

24§      15-8178 

5-2700 

4962 

4* 

22-1931 

207774 

6 

12-5721 

8-5841 

5015 

8 

16-0798 

5-6290 

4963 

27§ 

22-61  17 

20-5938 

38§ 

12-9838 

S'3735 

77    545 

9-2 

5016 

7 

16-7310 

5-2690 

4964 

5 

22-6012 

20-8706 

10 

12-9873 

8-6507 

5017 

20 

13-3038 

17-0606 

5°.§ 

23-3216 

5-3789 

77    554 

9'4 

4965 

4 

'5-5991 

21-2830 

6 

6-0263 

9-5050 

5018 

5 

16-5001 

6-7547 

4966 

16 

16-7235 

21-1809 

27§ 

7-1406 

9'3342 

77    539      9-5 

5019 

12 

19-2268 

6-3695 

4967 

12 

16-8752 

20-9716 

243 

7-2797 

9-1  148 

5020 

IS 

19-8600 

6-2304 

4968 

5 

17-2625 

21-3041 

13 

7-6882 

9-4213 

5021 

8 

22-1263 

6-2051 

4969 

5 

19-021  5 

21-1173 

1  1 

9-4297 

9-1258 

5022 

10 

22-8898 

6-2534 

497° 

7 

22-7466 

22-1408 

12 

I3-2I35 

9-9105 

5023 

25§     13-1603     18-0856 

6i§ 

23-1111 

6-3964 

77    553 

9'2 

497' 

10 

14-6558 

22-3574 

19 

5-1529     10-6370 

5024 

19       136683     18-1018 

49§ 

23-6177 

6-4438 

77    555      9'4 

4972 

4 

14-7017 

22-64.54 

5     :    5'2'65 

10-9223 

5025 

14-0873 

1    7-5716 

4973 

3* 

16-0192     22-1147 

6-4985 

10-3056 

5026 

ii 

14-5269 

7-3630 

4974 

10 

19-5310    22-1760 

16       10-0078 

10-1483 

5027 

12             6-5924 

19-8716 

25§        16-4404 

77535 

77    549 

9'5 

4975 

15 

21-0153     22-8325 

21§       11-5264       10-7087 

5028 

9       17-7125 

7-7849 

4976 

4       12-3683     10-4949 

5029 

6       18-9645 

|    77641 

4977 

24§ 

15-6650    23-5920 

35§ 

6-2398 

•8053 

5030 

6       19-6603 

7-8417 

4978 

7 

15-8737     23-0475 

16 

6-4131 

•2514 

5031 

IS 

20-8692 

7-6982 

4979 

22§ 

16-4648     23-2566 

32§ 

7-0155 

•4225 

5032 

7 

16-5314 

|    8-8252 

41)80 

4* 

16-4787     23-7076 

6 

7-0582 

•«73« 

5°33 

9 

16-6559 

8-8512 

49s  ' 

6 

18-2802     23-6477 

10 

8-8505 

•6958 

5°34 

4* 

8-9190 

20-8365 

18 

18-6988 

8-8657 

4982 

20§ 

19-1369    23-6696 

2  5* 

9-7078 

•6649 

78    485      9-1 

5°35 

6 

10-7921 

20-8268 

21 

20-5722 

•    8-9775 

4983 

8 

20  2117       23-3078 

i3 

10-7579 

•2354 

5036 

6 

1  1-7760 

20  0748 

24 

21-6010 

8-2915 

4984 

40,3 

23-3869 

23-7031 

43§ 

13-9505 

•4279 

77    547 

9-0 

5°37 

4* 

4-8385 

22-0735 

I9          14-5482 

9-8342 

4985 

4* 

15-8992 

24-2939 

5 

6-5169 

2-4903 

5038 

4         5'99  '3 

21-8740 

19 

15-7123 

9-7111 

49S6 

4 

8-9220 

2-4862 

5039 

6 

17-3788 

9-9978 

4987 

5 

9-53I3 

2-9900 

5040 

3*  ;  10-8530 

21-5910 

14 

20-5813 

1    9*745° 

4988 

8 

20-4739       24-4144 

H 

1  1-0885 

12-3239 

5041 

10 

16-3414 

10-3450 

4989 

7 

20-5776 

25-0913 

16 

11-2332 

12-9908 

5042 

6 

18-0988 

10-8843 

499° 

8 

12-8128     12-6595 

5°43 

H 

18-7620 

10-4182 

499' 

7 

12-8462 

12-5245 

5°44 

ii 

9-4310    22-6916 

24§ 

1  9-09  1  8 

10-7490 

4992 

3 

13-2117 

12-3656 

5=45 

22 

10-9693 

22-2725 

45§ 

20-6533 

10-4319 

77    55° 

9'4 

4993 

4 

13-3209 

12-2410 

5046 

4 

11-5026    22-7058 

H 

21-1  580 

10-8970 

4994 

5 

5-1278 

13-4687 

5°47 

9 

13-5477    21-7508 

28§ 

23-2598 

10-0781 

4995 

7 

167168       25-5138 

19 

7-4099 

13-6567 

5048 

4*      4-6605 

23-9135 

15 

I4-249I 

11-6618 

4996 

33§ 

i  I7-743°       25-4705 

39§ 

8-4300 

'3'5496 

78    483 

9-3 

5°49 

9         8-4943 

23-3590 

2I§ 

18-1  124 

n-3553 

4997 

4 

10-3278 

13-8249 

5050 

• 

7 

20-9129 

11-9210 

4998 

8 

21-2II8       26-I088 

'7 

11-9318 

13-9645 

5051 

9 

22-2601 

11-5736 

5052 

13       i3'74oo 

22-9258 

39§ 

*3'3752 

1  1-2647 

77    SS6 

9'5 

7!§ 

2'i374 

1-2357 

77    534 

9-1 

5°53 

4 

15-2201 

12-4560 

58^ 

25-3249 

14-4422 

77    548 

8-2 

5°54 

5 

157317 

12-5440 

15 

26-1030 

20-1929 

77    549 

9"5 

5°55 

10 

6-2174 

24-7770 

24>S 

15-7489 

12-6249 

5056 

6 

'57953 

12'3243 

5°57 

23 

7-2589 

24-2838 

«3 

16  8202 

12-1983 

78    487 

9'4 

Xo.  4982,  I>.D.  78a'485.     The  Ii.  A.  given  in  the  15.  D.  appears  to  be  about 

i  Jm  t'jo  larg.-. 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  SSS'9  of  R.A.  at  Dec.  +  77°,  and96s'2  at  Dec.  +  78°. 
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B.  U. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

M 

T)iam 

TMom 

yy 

y* 

V- 

No. 

Mag. 

Nrt 
O. 

uiam. 

X. 

y- 

No.            Mag. 

R.A.  i4h  30™  to  i4h  45m  —  contd. 

R.A.  i4h  45m  to  i5h  om  —  contd. 

Centre     R.A.  I4h  45™  Dec.  +  77°             R.A.  I4h  30"  Dec.  +  78* 

Centre     R.A.  I4h  4S'n  Dec.  +  77°              R.A.  ish  om  Dec.  +  78" 

Plato  3445.    1897,  April  27.          Plate  3949.     1898,  April  12. 

Plate  3445.    1897,  April  27.         Plate  3487.    1897,  May  15. 

5058 

4 

18-0254 

127165 

0 

in. 

5109 

5 

15-1357 

207613 

17        5-4910 

8-9718 

0 

in. 

5059 

6 

18-7269 

12-8932 

5110 

4         6-4197       8-3451 

5060 

ii 

19-8825 

12-4875 

5111 

6*8412       8-7035 

5061 

4 

11-5377 

23-8258 

H 

21-1199 

12-0183 

5112 

1  1         7-4422       8-6246 

5062 

4 

127275 

237948 

19 

22*3078 

12*0630 

5113 

6        7-6063       8-2729 

5063 

4 

22-7406 

127505 

5114 

6 

18-0173 

20-0485 

20§          8-3237 

8-0787 

5064 

13 

23-1147 

12-1058 

5H5 

6        8-6834 

8-0453 

5065 

5* 

5-4482 

26-1000 

23§ 

14-8912 

I3-8954 

5,»6 

6 

19-0323 

20-6589 

i8§ 

9'3749 

8-6234 

5066 

20 

15-0953 

13-7600 

5117 

4       10-4800 

8-1950 

5067 

13 

7'3923 

25-9410 

27§ 

16-8453 

13-8614 

5118 

6 

20-3462 

20-1830 

'9§     i0'6549 

8-0638 

5068 

'9 

13-0318 

25-5512 

4Z§ 

22-5003 

13-8358 

78    492  |    9'5 

5119 

4       13-1526 

8-8200 

rt  „_/;  _ 

5  1  20 

6         5-6420 

9-9763 

7°§ 

26-5710 

5'34'3 

77    560 

9-0 

5121 

7        6-3816 

9-9965 

5  122 

5        7-8834 

9'4755 

R.A.  14^  45m  to  i  $**  om 

5123 

4         8-9090 

97465 

5124 

7       12-3033 

9-8342 

Centre      R.A.  14!"  45™  Dec.  +  77"              R.A.  ish  o<n  Dec.  +  78° 
Plate  3445.     1897,  April  27.         Plate  3487.     1897,  May  15. 

5125 

5126 

4 

14-3187 

217617 

1  1 
ii 

4*7402 
5-8004 

10-0230 
10-2854 

5069 
5070 

20 
4* 

21-4831 

21-6667 

14-0365 

14-0097 

10 

11-4005 
11-5844 

1-8576 
i  -8204 

77°  S63 

111. 

9'4 

5127 
5128 
5129 

4* 

18-9772 

22-8937 

4 

12 

5 

6-2536  !  10-4475 
9-4594     10-8586 
10-2070     10-4161 

5071 
5072 

6 

16-0954 

14-6749 

6 

27 

5-2130 
6-0638 

2-2765 
2-8358 

77    5S9 

9'5 

513° 

4 
ii 

10*5962      10-6546 
12*4992    :  10-5936 

5°73 

7 

6-8422 

2-0826 

5132 

ii 

12-7511       10*3296 

5°74 
5°75 
5076 

5t 
4* 

16-8422 
17-1682 

15-5094 
157276 

6 
18 

5-9800 
6-8627 
7-2009 

3-9292 
3-6231 
3-8181 

5'33 
5U5 

ii 
'J* 

23-0093 
15-6266 
16-9496 

23-0493 
237903 
23-7815 

"§ 

12 

I3-4974       107573 
6-1748            "9638 

78    495 

9  '4 

5077 

r  f-i-T  Q 

5 

20-0428 

15-1033 

2Iij        10-0313 

3-0140 

5136 

12 

18-6420 

23-1399 

2I§          9-1440             -1231 

5078 

IO 

11-0313 

37441 

5137 

4 

9-7615  ;    -8439 

5°79 

r  /^  Qf^ 

6 

127271 

3'I  I2O 

5138 

33§ 

19-3875 

23-8761 

53§ 

9-9347      -8142 

78    498 

8-0 

5OSO 

5      13-3804 

3-8632 

5!39 

5 

10-8673 

•4.646 

5O8  I 
5082 
5083 

r  «o  . 

23§ 

9 

22§ 

14-8613     15-7882 
15-3116  '  16-2600 
16-5444     16-8091 

45§ 
42§ 

5-3805 
6-6482 

4-0265 
4-4686 
4-9392 

77    557 
77    558 
77    560 

9'2 

9*5 
9-0 

5140 
5141 
5142 

6 

13* 

21-4460 
22-8074 

23-5864 
24-0323 

H 

5 

22§ 

11-9713      -3908 
12*8049      -8097 

I3-3551         '7494 

5°H 

mf^Om 

Jt 

9        7'5920 

AM  oQ  3 

M43 

6 

4*9645 

12-1669 

5085 
5086 

—         O  _ 

4 

5* 

21-5502 
15-3992 

17-I553 
17-4892 

8 
'9§ 

11-6669 
51470 

A.'QO  C  C 

5-6939 

5H4 
5'45 

34§ 

19-0341 

24-5978 

5°§ 
5 

9-6259 
9*6276 

12-5548 
12-966-5 

78    497 

8-4 

5087 

5 

7-0643 

5-8300 

5146 

9 

19-2390  124-4949 

9*8251     12-4384 

•  /*O/« 

7 

7-ISI3 

5-6654 

5H7 

10 

19-8515  ,  24-4112 

z6§ 

10*4308     12-3173 

78    499 

9'5 

50x9 

7 

7"5998 

5-1965 

5148 

5 

11-1886     12-0160 

5090 
5091 
5092 

4 
4* 

187843 
19-8307 

I7-9572 

5 
ii 

8'9359 
10-0003 

5-9728 
5-6402 
5-8773 

5H9 

5150 

5151 

12 

17-8390 

»5-4»S« 

5 
24§ 

7 

6-5514     13-2719 

8-4897  j  I3-5  '34 
8-7633     13-2177 

5093 

7 

20-3716 

17*5424 

!9§     10-5120 

5-4271 

5094 

25§ 

21-3982 

s 

17-6117 

4i§     11-5404 

J     i      / 

5-4302 

77    564 

9'4 

7°§ 

14-2212       1-0075 

77    565 

77 

5°95 
5096 

'  i"ir\*7 

5 

10 

5-1891       6-1027 
6-5054      6-1063 

36 

257930 

227339 

46§ 

3-3514 

6-4289 

77    553 
77    586 

9-2 

8-7 

5097 

coo8 

7-7253   :     6-0195 

o  /T  o                  £    O 

,t_*y  u 

5 

7-8684       6-8993 

5099 

5 

9-4306       6-9760 

R.A.  i5h  om  to  i5h  15™ 

5IOO 

n 

5 

9-7584       6-6462 

Centre      R.A.  ish  15™  Dec.  +77*                R.A.  i$b  om  Dec.  +78° 

5101 

C  I  O2 

3 

20-8822 

18-7282 

12 

11-1003       6-5818 

Plate  3511.    1897,  May  24.         Plate  3487.    1897,  May  15. 

1  1  ut. 

5 

13-2634       6-5477 

ni 

5103 

5 

13-4164       6-1047 

5152 

4t 

5-4035 

I4-2I5I 

4* 

I5-5499 

1-9740 

5  IO4 

6 

7-0215 

7-2470 

5'53 

5* 

7-0183 

I4-I259 

5 

17*1715   ;     1-9798 

5105 

7 

8-5328 

7'5592 

5154 

16 

7-8132 

13-9800 

»9 

17-9770        1-8865 

j  1  06 

7 

9'5683 

7-2300 

5'55 

22§ 

4-5803 

14-3126 

23 

14*7270    !      2'O1  13 

77    566 

9-5 

5107 
5108 

7 
1  1 

4-6626 
46919 

8-5969 
8-6020 

5,56 

5'57 

6 

5-5816 
6-9205 

14-4243 
14-6026 

24§ 

7* 

15-7202          2-1869 
17-0458          2-4525 

I  rtteau  interval  represents  r«ry  nearly  5'  =  88»-9  of  R.A.  at  Dec.  +  77°,  and  96-2  at  Dec.  +  78°. 
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B.  D. 

B.  D. 

Xo. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

z. 

y- 

1 

No. 

Mag. 

No. 

Mng. 

11.  A.  15''  om  to  i5h  i5m  —  contd. 

R.A.  i5b  om  to  i5h  i5m  —  contd. 

Centre       R.A 

I5h  i5m  Dec.  +  77°                R.A.  i5>>  o"»  Dec.  +  78* 

Centre       R.  A.  i5h  15™  Dec.  4-  77*                R.A.  i5h  om  Dec.  +  78° 

Plate 

3511.    1897 

,  May.  24.          Plate  3487.     1897,  May  15. 

Plate  3511.     1897,  May  24.           Plate  3487.     1897,  May  15.                           * 

) 

o 

m. 

o 

m. 

5158 

54§ 

8-4135 

H'3458 

63§ 

18-5517 

2-2909 

77    572 

8-3 

5217 

4* 

12-5986 

20-8530 

4*    22-3181 

9-0479 

5159 

'5 

10-1778 

'4*9353 

16 

20-2736      2-9885 

5218 

4* 

12-88,4 

2"-4544 

5*    22-5546 

9-6676 

5160 

3* 

4-8442 

15-6234 

5* 

I4-9077   ;    3-3378 

5219 

1  1 

13-8643 

21-4313 

12         23-5373 

9-7077 

5161 

5 

16-0506       3  6806 

5220 

42§ 

6-6318 

22-4540 

35§ 

16-2541 

10-2660 

77    568 

87 

5162 

10 

64355 

15  9218 

IO 

16-4762       37359 

5221 

6* 

7^345 

22-9264 

8 

16-8248 

107756 

5'63 

4* 

67907 

16-0449 

7 

16-8250  i    3-8797 

5222 

26 

8-0375 

22-8789 

20§ 

17-6296 

107793 

5164 

5 

8-2902 

15-4661 

7 

'8-3567       3-3979 

5223 

6 

9-0520 

22-5551 

9 

18-6645 

10-5217 

5165 

1  1 

8-3768 

15-8278 

13 

18-4198 

376>8 

5224 

8 

10-8578 

22-8403 

IO 

20-4451 

10-9238 

5166 

2o§ 

97593 

15-0986 

25 

19-8458 

3-1288 

5225 

4 

I2-5II7 

22-5315 

4t 

22-1157 

10-7156 

5167 

5* 

10-0572 

149582 

5* 

20-1513 

3-0068 

5226 

4* 

12-6901 

22-3789 

6* 

22-3044 

10-5786 

5168 

5 

4-1418 

16-9375 

7 

14-1224 

4-6030 

5227 

/ 

5 

23-0353 

10-2675 

5169 

(5*) 

4-5658 

16-6899 

6 

14-5616 

4-3847 

5228 

/ 

8 

14-5917 

11-2745 

5170 

12 

5-4609 

16-5804 

'4 

15-4604      4-3319 

5229 

5 

147530 

1-4648 

5171 

6 

17-1191 

4^594 

5230 

6 

'47742 

1-8074 

5172 

i6§ 

8-7715 

16-0667 

24§ 

18-7996 

4-0283] 

*7T         ?  *7  t 

9*  i 

523' 

8 

5-8/75 

23-4566 

1  1 

'5"4359 

1-2181 

5'73 

38§ 

8-8497 

16-0643 

35§ 

18-8779 

4-0284] 

77    573 

1 

5232 

26^ 

8-0375 

23-4160 

2'§      I7-594I 

1-3165 

77      57° 

9'S 

5'74 

4* 

10-3868 

16-3078 

6* 

20-3948 

4-3737 

5233 

76§ 

8-4461 

23-1497 

6g§     18-0203 

1-0758 

77      57i 

7-8 

5>75 

4 

107532 

16-2007 

it 

207666 

4-2893 

5234 

4 

9-5957 

23-4778 

6       19-1464 

1-4766 

5.76 

28§ 

11-9145 

16-7639 

35§ 

21-8917 

4-9250 

77    577      9'5 

5235 

'4 

10-2896 

23-1627 

15       19-8583 

i  -2066 

5*77 

4 

n'9533 

16-0964 

5* 

21-9740 

4-2605 

5236 

9 

10-7003 

22-9426 

iz        20-2825 

1-0128 

5178 

6 

5-4901 

18-1825 

8 

J5-3857 

5-9295 

5237 

'9 

13-6400 

23-1847 

20 

23-2003 

'•4425 

5'79 

7 

6-4694 

17-7928 

IO 

16-3893       5-6051 

5238 

4* 

8-2946 

24-1239 

5* 

17-8082     12-0353 

5180 

i8§ 

7-4220 

i7-5965 

'9§ 

17-3531       5-4686 

5239 

4* 

8-6720 

24-3973 

6 

18-1643 

12-3383 

5181 

24S 

8-0545 

I77I53 

24§ 

17-9788      5-6255 

5240 

8 

9-0698 

24-2620 

'3 

18-5699 

12-2264 

5182 

6 

8-5008 

'7'9243 

7 

18-4088       5-8634 

5241 

ii 

975'3 

24-6919 

i6§ 

19-2232 

12*6964 

5183 

12 

lo-oi  15 

17-5355 

17 

19-9440       5-5748 

5242 

7 

9-9637 

24-7030 

10 

19-4341 

127257 

5184 

6 

12-6744 

17-3183 

8 

22-6125       5-5276 

5243 

7 

10-2863 

24-9596 

12 

197407 

12-9988 

5185 

4 

15-3035      6-8495 

5244 

6 

21-5058 

12-1953 

5186 

8 

9-2452 

18-4380 

IO 

19-1195      6-4264 

5245 

4 

I4-7345 

13  6981 

5187 

4 

1  1-4270 

18-4875 

E 

21-2940      6-6128 

5246 

5 

15-0808 

13-5596 

5188 

4t 

11-9120 

18-7580 

5 

217642 

6-9164 

5247 

8 

19-1159 

13-8529 

5189 

39§ 

12-1037 

18-5318 

4'§ 

21-9683 

6-7032 

77    578 

8-9 

5248 

ii       10-8208 

25-2706 

'4 

20-2531 

I3-3454 

5190 

7 

12-5778 

17-8861 

8 

22-4812      6-0873 

5249 

8 

20-7901 

13-7500 

5191 

5 

12-7921 

187723 

6 

22-6380      6-9860 

5192 

4t 

5-0697 

20-2640 

6 

14-8372      7-9825 

70§     26-7989 

9-0445 

77    582 

8-2 

5'93 

4* 

5'4523 

19-9449 

o 

15-2411       7-6877 

5'94 

5 

6-3993 

19-2842 

7 

16-2240      7-0890 

5'95 

21 

8-1997 

19-1882 

20§ 

18-0273       7'ioSi 

5196 

13 

85718 

19-1806 

i6§ 

18-3998 

7-1250 

R.A.  i5h  i5m  to  i5h  30™ 

5'97 
5198 

3t 

10-2115 

19-3644 

4 
4 

197902       7'4899 
20-0233      7-4116 

Cuntre       R.A.  ish  15™  Dec.  +77*             K.A.  ish  30™  Dec.  4-78" 

5'99 

8 

10-2161 

19-3773 

9 

20-0283      7-4255 

Plate  3511.     1897,  May  24.          Plate  2005.     1894,  April  17. 

5200 

5 

10-6554 

19-4052 

8 

20-4661 

7-4828 

o 

m. 

5201 

8 

10-6991 

19'!  560 

9 

20-5241      7-2363 

5250 

23 

16-0565 

14-1755 

3i 

5-8494 

2-4038 

5202 

4* 

11-4103 

19-7471 

4 

21-1956 

7-8722 

5251 

34§ 

'7-944! 

14-0288 

34 

77222      2-1182 

77    583  :    9'5 

5203 

22^ 

13-2904 

19-2421 

27§ 

23-1045 

7-4864 

77    579      9'5 

5252 

62§ 

20-3759 

14-0065 

6i§ 

10-1472       1-9210 

77    585 

8-0 

5204 

10 

13-9788 

18-7220 

1  1 

23-8246      7-0143 

5253 

6 

22-2606 

14-0983 

5205 

4* 

5-9007 

20-2660 

6 

15-6663      8-0350 

5254 

18 

23-6936 

H7347 

ii       13-5094      2-4039 

5206 

3* 

6-1803 

20-3615 

4 

'5-9355       8-1494 

5255 

30 

24-I754 

14-2540 

27       13-9518       18868 

5207 

4 

17-3788  i    8-6156 

5256 

4 

14-7481 

15-3203 

5208 

4°§ 

11-6492 

20-1933 

42§ 

21-4063      8-3327 

77    576 

8-4 

5257 

»9 

14-9968 

15-2450 

'9 

4-8727      3-5464 

77    580 

9'5 

5209 

8 

13-9243 

!  197685 

8 

23-7051       8-0533 

5258 

5 

23754° 

15-2348 

4* 

13-6077      2-8979 

5210 

6* 

5-1882 

21-6949 

7 

14-8622      9-4168 

5259 

9 

20-3292 

16-3785 

5     :  10-2705 

4-2896 

5211 

38§ 

5-2489 

21-6401 

3°§ 

14-9257      9-3648 

77    567      9-2 

5260 

5 

217359 

16-3489 

3*     11-6727 

4-1581 

5212 

4t 

5-4482 

21-4858 

6 

15-1313 

9-2249 

5261 

12          21-8314 

16-9535 

12           II-8I26 

4-7508 

5-  13 

4 

15-8632 

9'7245 

5262 

27§     16-5140 

17-6065 

3'§       6-5581 

579'3 

77    58' 

9'5 

5214 

4* 

9-1266 

1  21-9954 

(5*) 

187703 

9-9663 

5263 

15 

22-2501 

.  17-91  10 

12       12-2972  :    5-6768 

5215 

3* 

9-1849 

21-2723 

5 

;  18-8773 

9-2480 

5264 

42§ 

23-2646 

•  17-1887 

38§     13-2600      4-8791 

77    587 

9'2 

5216 

5 

12-0975 

217452 

6 

2'7544 

9-9093 

5265 

23§ 

15-3989 

18-0148 

25 

5H748 

6-2797 

Plate  3487, 

No.  5214. 

Plate  3511,  No.  5169.     The  6m  image  falls  on  a  rfseau  line. 

The  diameter  given  is  that  of  the  3m  image. 

i  rtteav  interval  represents  rery  nearly  5'  =  88«'9  of  R.A.  at  Dec.  +  77",  and  90»-2  at  Dec.  +  78'. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

7.                       !/. 

Diam.             x. 

r< 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  15"  15™  to  15"  301"  —  contd. 

R.A.  i5h  30°  to  I5h  45"'  —  contd. 

Centre      R.A.  i5h  15"'  Dec.  +77°             R.A.  1511  30™  Dec.  +78' 

Centre      R.A.  i5h  45™  Dec.  +77°              R.  A.  ish  30™  Dec.  +  78° 

Plate  3511.    1897,  Mny  24.           Plate  2005.     1894,  April  27. 

Plate  3157.     1896,  June  i.           Plate  2005.     1894,  April  27. 

i 

o 

m. 

III. 

5266 

28-3 

19-0828 

18-2445 

26§ 

9-1665 

6-2386 

5313 

43§ 

I  1-5024 

17-4405 

55§ 

21-2584          5-4530 

77  -600 

8-5 

5267 

4 

19-6045 

18-3853 

53H 

18       13-2863 

17-8883 

15 

23-0103    i      6-0093 

5268 

8 

19-7013 

18-0348 

6 

9-7686 

5-9843 

53'5 

8 

I37I28       177/96 

9* 

23-4405       5"9249 

5269 

6 

22-2869 

18-2451 

6* 

12-3619 

6-0063 

53'6 

27§ 

117992 

18-9474 

21-4604       6-9765 

77    60  1 

9-2 

5270 

21 

22-6834 

I8-4374 

20 

12-7708 

6-1695 

53'7 

39§ 

I2-8825 

18-8326 

42-? 

22-5499 

6-9:94 

77    605 

9-1 

5271 

17 

16-6840 

19-0835 

18 

6-8357 

7-2529 

5318 

4 

137948 

18-5104 

5272 

43§ 

19-0768 

19-8984 

42§ 

9-2821 

7-8883 

77    584 

9'1 

5319 

5 

13-979^       18-6706 

5273 

6 

237785 

19-6890 

7 

13-9558 

7-3378 

5320 

6 

10-1808 

19-6653 

5 

19-8012 

7-5943 

5274 

IO 

16-1404 

20-8371 

6* 

6-4209 

9-0429 

5321 

4 

13-5691 

19-2275 

3*     23-21  18       7-3641 

5275 

63§ 

17-0773 

20-5579 

6z§ 

7-3316 

8-6944 

77    582 

8-2 

5322 

27§ 

4'9427 

20-4227 

25§ 

14-5278 

8-0315 

77    589 

9'5 

5276 

«9 

17-6083 

20-8053 

20 

7-8824 

8-8996 

5323 

IS 

5-0348 

20-2443 

14 

14-6286 

7-8599 

5277 

12 

18-5417 

20-8410 

10 

8-8171 

8-8696 

53H 

13 

8-6261 

20-2808 

12       18-2140 

8-1144 

5278 

5 

19-0300 

20-1810 

3* 

9-2544 

8-J743 

5325 

4 

9-1976 

20-2390 

4       '87853 

8'i  lot 

5279 

19 

20-8455 

20-6158 

H 

11-0972 

S'4739 

5326 

15 

10-7701 

20-5890 

15     120-3365 

8-5522 

5280 

IO 

14-4503 

21-6705 

9 

4-7973 

9-9955 

5327 

25§ 

11-3249 

20-3449 

20-9028 

8-3428 

77    599 

9'3 

5281 

18 

16-1822 

217427 

17 

6-5288 

9'94'  5 

5328 

32§ 

12-0788 

20  6728 

358 

21-6335 

8-7147 

77    602 

9'4 

5282 

18 

17-3251 

21-7007 

13 

7-6664 

9-8140 

5329 

10* 

12-4535     20-0357 

12 

22-0463 

8-1014 

5283 

5 

18-61  1  1 

21-9943 

3 

8-9688 

10-0125 

5330 

5 

13-3647     20-8249 

5* 

22-9063 

8-9424 

5284 

13* 

16-5953 

22-0365 

12             6-9605 

10-2052 

533' 

8 

13-5382     20-4857 

9 

23-1021 

8-6177 

5285 

3 

19-8733 

22-1707 

4* 

10-2401 

10-0959 

5332 

9 

4-6233 

21-4720 

10       14-1426 

9-0586 

5286 

7 

14-8236 

236634 

5 

S'3'59 

11-9553 

5333 

1  1 

6-1511     21-1300 

9      15-6898 

8-8099 

5287 

42§ 

21-4459 

23-4345 

33§ 

1  1-9016     1  1-2420 

77    586 

9-5 

5334 

8 

8-5853     21-6956 

7 

18-0858 

9-5256 

5288 

36 

23-0140 

23-1425 

29§ 

13-4454    10-8347 

77    588 

9-5 

5335 

18 

9-9578     21-8064 

i8§ 

19-4494 

9-7192 

5289 

IO 

17-1718 

24-5964 

s' 

77251     12-7150 

5336 

10 

11-5200     21-9485 

7 

20-9988 

9-9568 

5290 

398 

17-4097     24-4811 

33§ 

7-9530    i2'5834 

78    509 

9-1 

5337 

I00§ 

7-2944  ;  22-3750 

I00§ 

16-7544  '  10-1282 

77    592 

5-0 

5291 

12 

17-8673     24-4082 

9 

8-4036     12-4749 

5338 

5 

10-9633  22-9750 

5       20-3827     10-9445 

5292 

27§ 

19-3667 

24-7881 

22§           9-9258        12-7461 

78    514 

9-5 

5339 

5 

11-1487  22-4061 

7      20-6003 

10-3884 

5293 

12 

19-4079 

24-9353 

9 

9-9788 

12-8888 

5340 

27§     10-0479    23-0850 

z6§ 

19-4618     10-9993 

77    597 

9  "4 

5294 

26 

21-2377 

25-8031 

22 

n-8686     13-6210 

534' 

20           10-6595        23-7227 

19       20-0330     11-6719 

S342 

6 

12-2885  '  23"55n 

5       21-6685     11-5991 

39§ 

2-2292 

7-0408 

77    578 

8-9 

5343 

4 

13-4808    23-2451 

3* 

22-8768 

1  1-3684 

5°§ 

I-8953 

87285 

77    576 

8-4 

5344 

IO 

6-2894 

24-2982 

IO 

15-6332 

1  1-9870 

5i§ 

26-5998 

16-3347 

77    591 

9-0 

5345 

24 

12-0967 

24-5988 

22§ 

21-4145  !  12-63  16 

I25§ 

26-3685 

22-6766 

77    592 

5-0 

5346 

22 

5-1367 

25-9728 

23 

14-3825    13-5841 

5347 

5* 

77447 

26-0536 

5 

16-9843    13-8245 

5348 

.1 

5       17-8403  ;  13-0285 

R.A.  i5h  30™  to  i5h  45™ 

5349 

12 

8'8ioo     26-0205 

1  1 

18-0490    13-8543 

Centre      R.A.  i5h  45™  Dec.  +  77°              R.A.  ijh  30'"  Dec.  +78° 

69^ 

25-4674      AM;  1  1 

77    608 

8-5 

Plate  3157.     1896,  June  i.          Plate  2005.     1894,  April  27. 

7'§ 

25-5211 

7-7421 

77    609 

7-8 

O 

m. 

7°§ 

24-8052      8-5084 

77    607 

8-3 

5295 

4 

4-8971 

14-2291 

5296 

21 

6-1233 

I4-4746 

»9 

16-0673 

2-1687 

5297 
5298 

12 

H 

10-5035 
11-0744 

14-6814 
14-9078 

13 
15 

20-4262 
20-9838 

2-6370 
2-8981 

R.A.  i5h  45"'  to  i6h  o1" 

5299 

23§ 

I2'8lOO 

14-9632 

3° 

227135 

3-0605 

77    604 

9'5 

Centre       R.A.  15"'  45™  Dee.  +  77°               K.  A.  I6&  o"'  Dec.  -4-  78° 

5300 

25§ 

f    i; 

5'9596 

15-2461 

3o§ 

15-8579 

2-9292 

77    590 

9'5 

Plate  3157.     1896,  June  i.            Plate  3162.     1896,  June  13. 

53°' 

62^ 

7-4049 

15-4104 

65§ 

17-2904 

3-1780 

77    593 

7-8 

m. 

5302 

4 

1  1-2512 

15-7258 

5350        7* 

20-7593 

I3-97I6 

13 

10-4882    :      1-9278 

530.3 

20 

1  3*46  1  3 

15-8306 

25 

23-3098 

3-9665 

535'       4* 

14-8582 

14'35I3 

4* 

4-6219         2*6900 

5304 

3&§ 

6-6764 

16-0640 

42§ 

16-5226 

37838 

77    591 

9-0 

5352 

4 

5-9248         2-7009 

5305 
5306 

'9 

26§ 

6     a 

7-8380 
8-8546 

16-0150 
16-4874 

'4 

34§ 

17-6850 
18-6718 

3-8097 

77    594 

9  '4 

5353      4 
5354      4 

21-0243 
22-4744 

I4-4728 
14-8184 

8 

7 

10-7842    j     2-4119 
12-2554         2-6609 

5307 

5§   ,   9'37H 

16-1070 

6;§ 

19*21  13 

3-9935 

77    595 

8-0 

5355 

5 

13-9063         2-6083 

5308 

21 

9H593 

16-8628 

23 

19-2515 

4-7510 

77    596 

9'4 

5356 

4    ;   6-8985  i    3-5165 

5309 

l6 

10-9015 

16-5305 

13 

20-7121 

4-5082 

5357      9 

17-2622 

I5-3518 

15        7-0903      3-5343 

53'° 

24§ 

8-6725 

17-6725 

25 

18-4170 

5-5141 

5358       4* 

17-453I 

15-4152 

6         7-2851       3-5848 

53" 

7 

9-0238 

17-9464 

7 

i87493 

5-8082 

5359 

5     !    8-6650 

v6*  ~8 

S3'2 

6 

9-2642 

17-4268 

5 

19-0213 

5-3024 

5360     16 

20-1073  :  15-4029 

•  1 

20            9'93I9 

3-3979 

Plates  3157,  2005.     There  is  no  star  which  agrees  with  the  place  of  K  2658.     The  R.A.  given  in  the  Kasan  Catalogue  is  i""  greater  than  that  of  No.  5345. 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  88»'9  of  R.A.  at  Dee.  +  77°,  and  968-2  at  Dec.  +  78°. 
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ZONE    + 


B.D. 

B.  D. 

Xo. 

Dtani.               j: 

#• 

In  am  . 

r. 

No. 

Mag. 

No. 

Diara.             x.                     y. 

DI&TU. 

V- 

No. 

Mag. 

R.A 

•  I5h  45m  to  i6h  om—  contd. 

R.A.  i5h  45m  to  i6h  om  —  contd. 

Centre      R.A.  isu  45™  Dec.  +  77°              R.A.  16*-  o">  Dec.  +  78* 

Centre       R.A.  15"  45m  Dec.  +  77°             R.A.  16*  o™  Dec.  +  78* 

Plate  3157.     1896,  June  i.          Plat* 

3162.     1896,  June  13. 

Plate  3157.     1896,  June  i.         Plate  3162.     1896,  June  13 

o 

m. 

o 

m. 

53^1 

4* 

20-3418 

15-8295 

6 

10-1939 

3-8107 

5420 

4* 

17-4089     23-61  17 

8 

77771    ;  117659 

5362 

32§ 

21-2904 

iJ-5753 

33§ 

11*1229 

3-4920 

5421 

4* 

17-7036  .  22-8904 

7 

8-0248 

11-0255 

536? 

6 

21-5093 

'5  '9444 

9 

11-3652 

3-8486 

5422 

5* 

19-3078     23-0625 

7 

9-6329 

11-0945 

5364 

33< 

22-3408 

'5'74'7 

35§ 

12-1816 

3-5916 

77    612 

9'4 

5423 

6*    20-3675     23-1325 

1  1 

10-6985 

11-0973 

5365 

5 

12-7255 

3-8000 

54H 

4* 

15-6052 

24-2817 

8 

6-0175 

12-5547 

5366 

6 

13-2490 

3-8254 

5425 

20 

15-9898 

23-8243 

21§ 

63745 

12-0715 

5367 

6* 

14-4583 

16-0355 

10 

4-3350      4-4017 

5426 

4 

6-8782 

12-3158 

5368 

I9S 

15-1442 

16-4656 

29§ 

5-0482 

4-7841 

5427 

5 

7-2927 

12-4054 

5369 

43§ 

15-6411 

16-1874 

4»§ 

5'5259 

4-4728 

77    608 

8-5 

5428 

5 

17-7100 

23-8681 

9 

8-0927 

12-0035 

537° 

5 

6-3529 

4-7679 

5429 

6 

18-0153 

24-5785 

9 

8-4434 

12-6930 

5?:1 

19 

17-9440 

15-9176 

»§ 

7-8093 

4*0500 

5430 

5t 

1  8*759' 

24-3405 

9 

9-1718 

12-4066 

5572 

8 

18-8543 

16-6726 

1  1 

8-7663 

4-7484 

5431 

I 

4 

9-2331 

12-5361 

5373 

4 

10-2300 

47540 

5432 

6 

11-2387 

12-9489 

5374 

5 

12-2241 

4-8763 

5433 

1  1 

22-8396    24-5804 

i9§ 

13-2589 

12-3759 

5375 

5* 

15-7878 

17-3060 

10 

57455      5-5848 

5434 

7 

4-8165   ( 

I3-I579 

5376 

3* 

I6-2213 

17-0360 

8 

6  1615       5-2798 

5435 

37§ 

167154 

24-8038 

38§ 

7-1621 

1  3-0020 

78  528 

9'4 

5377 

6 

6-7736       5-9181 

5436 

H 

18-7757    25-8861 

20§ 

9-2910 

13-9480 

5378 

6 

7-1991       5-1922 

5437 

15 

20-5703 

25-8089 

18 

11-0754 

i3'7523 

5379 

3*     17-8723 

17-2635 

6 

7-8216 

5-4031 

5438 

4 

11-4387 

13-6682 

538o 

39§     14-0611 

18-2627 

45§ 

4-0848 

6-6484 

77    606 

9-1 

5439 

24§ 

21-3326 

25-8870 

24§ 

I  1-8416 

13-7830 

78    534 

9'4 

538i 

5 

5-0165 

6-1688 

5382 

5       16-4716 

18-1786 

8 

6-4865 

6-4088 

63§ 

I-479I 

5*9953 

77    600 

8-5 

5383 

6       16-8719 

18-6769 

1  1 

69156 

6-8759 

55$ 

26-5065 

19-7402 

77   614 

8-7 

5384 

5       17-9760 

18-4114 

8 

8-0003 

6-5380 

57§ 

207368 

26-0922 

78    532 

8-3 

5385 

5 

8-7162 

6-5569 

5386 

4 

9-1220 

6-1964 

5387 

59§     >5-8977 

19-4653 

6o§ 

5-9950 

77293 

77    609 

7-8 

R.A.  i6h  om  to  1  6"  15™ 

5388 
5389 

4*     18-3188 
5*    18-5588 

19-5570 
197097 

6 

7 

8-4189 
8-6668 

7-6596 
7798o 

Centre     R.A.  16*  15™  Dec.  +  77*               R.A    i6h  om  Dec.  +  78* 

539° 

4 

9-2359 

7-4352 

Plate  2116.     1894,  July  3.             Plate  3162.     1896,  June  13. 

5391 

5 

9-4268 

77589 

0 

m. 

5392 

1  1      20-4691 

19-4172 

'5 

10-5540 

7-3808 

544° 

IO 

5-2132 

14-6315 

'3 

15-232!         2-3620 

5393 

32§     22-3236 

19-5607 

3i§ 

12-4141 

7-4038 

77    613 

9'3 

5441 

9* 

7-7053 

147604 

5* 

17-7063         2-6415 

5394 

57§     15-2285 

20-2757 

°4§ 

5-38I9 

8-5814 

77    607 

8-3 

5442 

7 

8-1456     14-8380 

8 

18-1456         2-7481 

5395 

7       17-6525 

20-4335 

10 

7-8128 

8-5764 

5443 

12             8-4857       14-6090 

10       18-5011       2-5402 

5396 

14       18-2207 

20-81  57 

H 

8-4045 

8-9258 

5444 

119$       8-5018     14-8109 

»34§     18-5058      2-7371 

77    616 

6-0 

5397 

55§     20-0760 

20-7828 

62§ 

10-2511 

8-7681 

77    611 

8-0 

5445 

5* 

97553     H'5493 

5*     19-7690      2-5565 

5398 

6* 

22-9523 

20-4677 

9 

13-0995 

8-2680 

5446 

6        4-4539     15-6975 

9       i4'4I09 

3-3767 

5399 

5 

5-6703 

9-6853 

5447 

5       I4-4388 

3-4030 

5400 

6 

6-3868 

9-7979 

5448 

9 

5'54>4 

15-6843 

10      15-4944 

3-4335 

5401 

6 

8-1077 

9-6960 

5449 

1  1 

775H 

15-9633 

17 

17-6847         3-8457 

5402 

6 

20'3737 

21-8537 

8 

10-6201 

9-8156 

545° 

7 

8-7496 

I5-4927 

7 

18-7074 

3-4364 

54°3 

5*    20-8207 

21-8795 

8 

11-0658  '    9-8134 

545i 

23$ 

9-3557     I54988 

3i§ 

I9'3154 

3-4782 

77    617 

9'5 

5404 

21 

2I-20I4 

21-4109 

2I§ 

11-4160      9-3236 

545* 

7 

10-7529     15-3082 

10       20*7175 

3-3787 

5405 

15 

22-3438 

21-6917 

16 

12-5751       9-5277 

5453 

20 

12-3416     15-5398 

24       22-2923 

37055 

5406 

4 

13-6827       9-3124 

5454 

9 

12-8956     15-6258 

9      22-8416 

3-8244 

5407 

8       14-1378 

21-7672 

12 

4-3895     10-1405 

5455 

r* 

5-0266     17-0985 

5       '4-8953 

4-8124 

5408 

14       14-3105 

21-7344 

«9 

4-5612     10-0965 

5456 

4* 

7-1703 

167716 

5* 

17-0523 

4-6215 

5409 

8       I4-4555 

22-2153 

H 

4-7401 

10-5680 

5457 

4 

10-0430 

16-1506 

5*     I9-9579 

4-1727 

5410 

22           16-7792 

22-6001 

22§ 

7-0812 

107983 

5458 

J5i 

10-6925 

16-8133 

4i§     20-5686 

4-8748 

K  2718     10-0 

5411 

6 

8-8784     10-6568 

5459 

16 

11-8780     15-9039 

20 

21-8058 

4-0425 

5412 

5 

9-1001     10-2565 

5460 

20*5 

12-3160     167488 

24       22-1927 

4-9088 

54'3 

6 

9-8616 

10-4659 

5461 

6* 

12-4367     16-8241 

5*    22-3084 

4-9903 

54H 

5 

10-2075 

10-171  1 

5462 

9 

12-5180 

16-6271 

1  1 

22-4045 

4-8001 

• 

54'5 

5 

5-2624 

11-6282 

5463 

4 

5-0435 

17-4104 

7 

'4-8945 

5-1286 

5416 

5 

5-3870 

1  1-9461 

5464 

4 

16-6304 

5-7146 

5417 

28§      16-3316 

23-2456 

28§ 

6-6792 

11-4722 

77    610 

9'5 

5465 

4 

7-1337 

17-8028 

4 

16-9544 

5  -6434 

5418 

5       16-8958 

23-5044 

10 

7-2604 

11-6949 

5466 

7 

8-5311 

18-0090 

9 

18-3364 

5-9348 

54'9 

10       17-0303 

23-3686 

'7 

7-3838     11-5480 

5467 

4*  ,    9-530I 

17-5721 

4* 

I9-3575 

5-5743 

i  rese*u  interval  r«pres«nts  Tery  nearly  5'  =  88»'9  of  R.A.  at  Dec.  +  77°,  am  96»'z  at  Dec.  +  78°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


Z  O  N  E    +    77°. 


B.D. 

1  (ifllll 

B.D. 

No. 

Diam. 

x. 

y- 

Diam.             x. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam.             -*• 

y- 

y~ 

No. 

Mag. 

R.A.  i6h  om  to  i6h  15™  —  contd. 

R.A.  i6h  15™  to  i6h  30m 

Centre       R.A.  i6b  15™  Dec.  +  77°              R.A.  i6l>  On>  Dec.  +  78' 

Centre       R.A.   i6h  15™  Dec.  +  77°                R.A.  i6>>  30™  Dec.  +  78° 

Plate  2116.     1894,  July  3.           Plate  3162.     1896,  Jam;  13. 

Plate2ii6.     1894,  July  3.             Plate  3195.     1896,  July  n. 

m. 

0 

m. 

5468 

4* 

10-6415 

17-2305 

7 

20-4914 

5-2872 

5523 

12 

19-0853 

14-7708 

9 

8-8838 

2*8835 

5469 

15 

107243 

17-24:0 

20 

20-5722 

5'3°57 

5524 

13 

197755 

14-6599 

13 

9-5668 

2*7238 

5470 

5* 

II-2I42 

17-3400 

5 

21-0542 

5-4372 

5525 

5 

23-5664 

14-5152 

6 

13-3361 

2-3I93 

5471 

38§ 

11-9104 

16-8986 

44§ 

217771 

5-0348 

77    619 

9'3 

5526 

10 

24-2207 

14-3714 

1  1 

13-9815 

2-1286 

5472 

16 

87764 

18-7966 

20 

18-5350 

6-7363 

5527 

12 

14-2738 

14-9485 

9 

4-0994 

3'39'5 

5473 

18 

11-4833 

18-2022 

20 

21-2720 

6-3131 

5528 

9 

H'7775 

15-5920 

8 

4-6451 

3-9954 

5474 

12 

13-1644 

18-2860 

20 

22-9447 

6-4992 

5529 

6 

15-0938 

15-4487 

5 

4-9472 

3-8329 

5475 

3 

I3'8lOI 

18-6852 

5* 

23-5635 

6-9289 

5530 

6 

18-8055 

15-6560 

3* 

8-6686 

37874 

5476 

2I§ 

13-9161 

17-9096 

S»| 

237191 

6-1694 

5531 

5 

18-8441 

15-5232 

3* 

8-6976 

3^495 

5477 

14 

5-4808 

2O-202I 

16 

15-1598 

7-9373 

5532 

15 

20-1251 

15-0416 

'4 

9-9425 

3-0773 

5478 

4'§ 

6-8827 

19-4832 

45§ 

16-6018 

7-3064 

77    614 

87 

5533 

5 

21-2640 

15-0701 

5 

11-0775 

3-0303 

5479 

5 

7-2340 

19-1988 

6* 

16-9699 

7-0402 

5534 

22§ 

23-0121 

15-9258 

23§ 

12-8804 

37637 

5480 

4t 

9-4654 

19-1641 

5 

19-1988 

7-H79 

5535 

6 

23-0290 

15-9490 

7 

12-8994 

37857 

5481 

'4 

10-1066 

1  9-0  1  10 

1  6* 

19-8486 

7-0372 

5536 

9 

23'4323 

15-7661 

12 

13*2874 

3'5757 

5482 

3* 

11-2257 

19-6448 

5 

20-9255 

7-733I 

5537 

«4 

14-8939 

16*1284 

16 

47982 

4-5230 

5483 

6 

1  17869 

197590 

1  1 

21-4828 

7-8801 

5538 

7 

16-5092 

16-1315 

5 

6*4101 

4*4169 

5484 

4* 

11-8363 

19-1697 

4 

21-5716 

7-2969 

5539 

6 

18-6583 

16-4171 

5 

8*5702 

4-5536 

5485 

9 

7'4'37 

20-4842 

10 

17-0678 

8-3367 

554° 

ii 

19-4977 

'6-3947 

'4 

9-4064 

4-4700 

5486 

4t 

77522 

20-3875 

6 

17-4126 

8-2646 

554' 

6* 

20-0500 

15-9888 

6 

9-9275 

4-0293 

5487 

ii 

8-2833 

20-5714 

1  1 

17-9326 

8-4778 

5542 

24§ 

21-5301     16-0906 

23§ 

11*4140 

4-0300 

5488 

4* 

87259 

20-8649 

6 

I8-3578 

87976 

5543 

7 

23-5661     16-3448 

7 

13-4626 

4-1448 

5489 

7 

13-0320 

19-8551 

7 

22-7169 

8-0579 

5544 

6 

15-4500     17-3760 

4 

5-4384 

5-73i8 

549° 

'4 

13-1032 

20-5384 

14 

227471 

8-7391 

5545 

17 

17-3922     17-5165 

H 

7-3855 

5-7357 

5491 

5 

5'3695 

21-4814 

6 

14-9633 

9-2065 

5546 

6 

19-8454  i  17-4660 

7 

9*8276 

5-5168 

5492 

17 

6-4113 

22-O41O 

'7 

15-9720 

9'834i 

5547 

16 

19-9237  i  16-9763 

21 

9*8714 

5*0190 

5493 

10 

7'38i9 

21-0548 

5548 

9 

23-1344  |  17-2858 

9 

13*0948 

5-1129 

5494 

28 

8-0592 

21-3381 

27§ 

17-6637 

9-2336 

77    615 

9'5 

5549 

6 

23-6472  j  17-8187 

6 

13-6466 

5-6083 

5495 

5* 

91751 

21-2133 

6 

18-9823 

9-1858 

555° 

26§ 

14-0889     17-8312 

3°§ 

4-1096 

6-2777 

77    620 

9'4 

5496 

4 

11-1914 

21-5810 

5* 

207751 

9-6658 

555i 

'5 

15-1365 

18  3022 

16 

5*1900 

6-6754 

5497 

6 

H-37H 

2I-3858 

9 

20-9653 

9-4807 

5552 

9 

18-6177 

18-1350 

5 

8*6498 

6-2679 

5498 

9 

127569 

2  I  'I  199 

10 

22-3658 

9-3001 

5553 

36§ 

21-6264 

18-3609 

39§ 

1  1*6673 

6-2883 

77    625 

9*1 

5499 

18 

i37654 

21-3050 

18 

23-3632 

9-5442 

5554 

6 

157695 

I9'5Z33 

7 

5-9040 

7-8475 

5500 

9 

5-7636 

22-551I 

10 

15-2962 

10-3001 

5555 

4 

8-6613 

7*0495 

5501 

5t 

6-4507 

22-4397 

5 

15-9858 

10-2344 

5556 

5* 

23-5649 

19-6190 

6 

13-6778 

7*4085 

5502 

9* 

12-3509 

21'95O2 

9 

21-9060 

10-1035 

5557 

4 

23-6283 

19-3979 

7 

137302 

7*1813 

55°3 

4 

14-1841 

1  1-6924 

5558 

5 

i  3-8094 

7-6330 

55°4 

7 

5-6679 

24-2330 

9 

15-0980 

H'9733 

5559 

MI 

14-9482 

20-0618 

22§ 

5*1224 

8-4440 

5505 

29 

47900 

24-6602 

18 

H'i955 

12-3460 

5560 

8 

14-9938 

20-61  19 

I  I 

5-2036 

8*9895 

5506 

9t 

5-9065 

25-1842 

1  1 

15-2779 

12-9355 

5561 

5 

15-1436 

20-2158 

5 

5-3241 

8*5823 

55°7 

4* 

6-0620 

25-0808 

7 

15-4287 

12-8425 

5562 

1  1 

15-1369 

20-5817 

9 

5'346i 

8*9487 

5508 

6* 

67542 

24-6245 

7 

16-1583 

12-4299 

5563 

9 

15-6995 

20-3724 

8 

5-8931 

8*7042 

55°9 

4 

16-2132 

12-9008 

5564 

17 

157023 

20-3925 

'7 

5-8986 

87229 

5510 

«9 

8-1124 

24-8156 

25§ 

17-5024 

12-7048 

78    540 

9'J 

5565 

8 

16-5683 

20-3147 

9 

67592 

8-5868 

55U 

8 

8-5945 

24-3029 

7 

18-01  55 

12-2209 

5566 

4 

16-6713 

20-1044 

4 

6-8441 

8*3692 

55'2 

1  1 

9-2602 

24-I237 

1  1 

18-6935 

12-0862 

5567 

16 

16-7736 

20-7417 

20 

6-9893 

8*9988 

77    621 

9'5 

55i3 

II 

iz-3439 

24-4011 

10 

217523 

12-5492 

5568 

6 

16-9062 

20-1962 

6 

7-0843 

8-4434 

55'4 

6* 

12-6861 

24-6663 

6 

22-0780 

12-8312 

5569 

5* 

I8'5754 

20-2900 

5 

8-7575 

8-4249 

55'5 

4* 

5-4649 

25-3423 

7 

14-8175 

13-0690 

557° 

9 

197723 

20-1793 

5 

9*9400 

8*2272 

55i6 

6 

6-3634 

26-1004 

7* 

15-6740 

13-8786 

557' 

10 

21-4602 

20-61  13 

8 

11-6522 

8*5444 

55'7 

«7 

8-0509 

25-1207 

'3 

17-4204 

13-0050 

5572 

9 

22-8023 

20-5708 

6 

12-9875 

8-4122 

5518 

33§ 

9'5299 

25-0812 

24§ 

18-8991 

13-0568 

78    544 

9'5 

5573 

21           23-1437 

20-6328 

18 

13-3328 

8-45I3 

5519 

9 

10-0275 

25-4205 

1  1 

19-3762     13-4270 

5574 

5*    18-9545 

21-3847 

7 

9-21  18 

9-4865 

5520 

5* 

10-7775 

25-3661 

7 

20-1272     13-4135 

5575 

4!    20-8503 

21-1215 

5 

1  1-0830 

9-0938 

5521 

5* 

1  1-6204 

25-5742 

8 

20-9603     1^-6742 

5576 

8*     23-3438 

22-1675 

9 

13-6396 

9*9665 

5522 

5t 

117273 

25-6029 

7 

21-0649     I3'7I3I 

5577 

4 

4-6364 

10*5982 

55/8 

9      187615 

22-3525 

10 

9-0820 

10-4657 

79§ 

i  -9640 

26-5113 

• 

78    532 

8'3 

5579 

3 

1  1-8093 

10*6206 

| 

I 

5580 

6* 

21-7614 

22-2404 

6 

12*0690 

10*1463 

5581 

4* 

18-0490 

23-5866 

6 

8*4608 

n-7475 

i  rfseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  88«'9  of  R.A.  at  Dee.  +  77',  and  961-2  at  Dec.  +  78°. 
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ZONE    +   77°. 


Vn 

B.  D. 

«•_ 

TVoTVl 

T  iiim 

B.D. 

no. 

Ho. 

Mag. 

flO. 

BBBK, 

X. 

y- 

jjianrj. 

X. 

y- 

Ho. 

Mag. 

R.A.  i6h  i5m  to  i6h  30™—  conbl. 

R.A.  i6h  30™  to  i6h  45™  —  contd. 

Centre       R.A.  i6h  15"  Dec.  +77°              R.A.  i6>>  30™  Dec.  +78" 

Centre        R.A.  i6h  45™  Dec.  +  77°            R.A.  i6h  30'"  Dec.  +  78* 

Plate  2116.     1894,  July  3.           Plate  3195.     1896,  July  n. 

Plate  2761.     1895,  July  14.          Plate  3195.     1896.  July  n. 

m. 

m. 

5582 

54§   '  18-9035 

23-4280 

59§ 

9-3004 

11-5319 

77    623 

7'5 

5631 

4 

10-2488 

19-6323 

4 

19-9228 

7-6754 

5583 

3*     19-0886 

23-302 

5 

9'4744 

11-3905 

5632 

43§ 

11-2510 

18-9618 

20-9640 

7-0653 

77    632 

8-5 

5584 

4 

11-7570 

11-1812 

5633 

'7§ 

12-1270 

19-6752 

2I§ 

21-7953 

7-8305 

5585 

II        21-4109 

23-3149 

1  1 

11-7913     11-2453 

5634 

14 

13-3490 

197396 

13 

23-0103 

7-9678 

5586 

5       15-1281 

24-6201 

5 

5-6161     12-9808 

5635 

4* 

4-5477 

21-1130 

4 

14-1400 

8-8093 

5587 

4*     17-5775 

24-2147 

5 

8-0320  ,  12-4071 

5636 

4 

67103 

20-2097 

4* 

16-3559 

8-0469 

5588 

37§ 

18-6317 

24-6312 

32§ 

9-  1  100 

12-7470 

77    622 

9'4 

5637 

4 

7-2898 

20-2818 

4* 

16-9307 

8-1450 

5589 

5       11-4312     12-4948 

5638 

20 

7-5936 

20-8237 

21 

17-2005 

87090 

559° 

r 

7-1998    i  13-4925 

5639 

5 

8-4915 

20-2421 

5 

18-1332 

8-1815 

5591 

6      13-0895     13-0055 

5640 

4 

9'5345 

20-6698 

4 

19-1453 

8-6707 

5641 

4 

11^871 

20-0583 

33§       9-9342 

i  -0660 

77    624 

9-0 

5642 

4 

1^9278 

20-4350 

4 

22-5482 

8-6435 

io8§ 

26-8347 

22-1855 

77    627 

6-5. 

5643 

1  51 

13-3139    20-5018 

20 

22-9313 

87257 

5644 

4 

5-1048    21-3239 

4t 

14-6864 

9-0587 

5645 

6* 

6-1373    21-7060 

6 

15-6953 

9-4988 

R  A      lfin  ?nm  fa   rfin  A  cm 

5646 

2I§ 

6-8743    21-1858 

22§ 

16-4594 

9-0263 

77    626 

9'4 

Centre       R.A.  I6&45™  Dec.  +77°           R.A.  i6h  30™  Dec.  +78° 

5647 
5648 

6 

8o§ 

7-5597    21-6574 
7-5771     21-8614 

88§ 

I7-1I58 
17-1207 

9'537i 
97446 

77    627 

6-5 

Plate  2761.     1895 

,  July  14.       Plate  3195.     1896,  July  11. 

5649 

i8§ 

10-9590    21-3060 

i8§ 

20-5308 

9-3885 

DO. 

5650 

4       'J'5354     214059 

4* 

21*095  I 

9-5822 

5592 

12 

5-4423 

14-1861 

13 

15-4490 

1-9538 

5651 

6 

11-8138    21-2023 

5 

21-3884 

9-3369 

5593 

4 

8-9730 

14-8213 

5652 

7 

12-1323 

21-4467 

7 

21-6914 

9-6022 

5594 

5 

47H3 

15-5885 

5653 

9 

12-1415 

21-4980 

8 

21-6995 

9-6519 

5595 

8 

5-6200 

14-9823 

8 

'5-5784 

2-7612 

5654 

5* 

5-8136    22-5857 

4 

I5-3I5I 

10-3609 

5596 

12 

6-3286 

15-0115 

ii 

16-2859 

2-8300 

5655 

9        6-0615    22-5980 

8 

I5-5652 

10-3855 

5597 

16 

6-8273 

14-9923 

19 

16-7842 

2-8416 

5656 

1 

4 

16-6259 

10-7800 

5598 
5599 

6        9-2928 
4       IO-H55 

14-3694 
14-6230 

5 
4* 

19-2823 
20-1  166 

2-3643 
2-6708 

5657 
5658 

13        9-0223 
5    1    9'964o 

22-3349 
22-8640 

1  i 

4t 

18-5360 
19-4468 

10-2985 
10-8845 

5600 

10         4-6608 

16-1374 

H 

14-5529 

3-8548 

5659 

5     1  10-0892 

22-1935 

4 

19-6079 

10-2247 

5601 

4 

47731 

16-9253 

5660 

ii        6-2717 

24-0450 

7 

15-6888 

11-8399 

5602 

8* 

6-0743 

16-1670 

6 

15-9635       3-9653 

5661 

4 

17-9748 

1  1-6267 

5603 

7        7'33IQ 

15-7596 

6      17-2402      3-6357 

5662 

6      10-7859    23-1994 

5 

20-2486 

11-2715 

| 

5604 

5       10-0558 

15-1665 

5*  !  19-9936  i  3-2095 

5663 

29§     10-9875     23-8663 

29§ 

20-4078 

11-9454 

77    631 

8-8 

5605 

14        8-9163 

167546 

15       187643      4-7243 

5664 

8       12-2857     23-1698 

6 

217442 

11-3278 

5606 

10            97253 

16-6249 

9      19-5801 

4-6425 

5665 

6     113-2878    23-5975 

6 

227188 

11-8153 

5607 

4 

107790 

16-7155 

4 

20-6264 

4793' 

5666 

7* 

5-3445     25-2515 

7       14-6857 

I2-9943 

5608 

»4 

10-9888 

16-8914 

16 

20-8242 

4-9850 

5667 

5        5-8843    24-2345 

5       15-2880 

12-0105 

5609 

3* 

12-2822 

16-2440 

3* 

22-1550 

4-4141 

5668 

4 

15-8208 

12-2961 

5610 

6 

13-8390 

167697 

5669 

5*  ;  7-2717  124-7801 

6 

16-6432 

12-6395 

561  1 

g 

4-9475 

17-4966 

9 

H7573 

5-2253 

5670 

4* 

8-2353 

24-8155 

5 

17-6006 

127292 

5612 

2I§ 

6-3693 

18-0235 

16-1466 

5-8369 

5671 

72§       9-5385 

24-6902 

So$ 

18-9113 

12-6822 

77    628      7-8 

56'3 

o 

6-4503 

177798 

7 

16-2389 

5-5995 

5672 

55§   |  10-2498 

24-2418 

58§ 

19-6469 

12-2767 

77    629      8-2 

5614 

4 

9-0278 

17-6634 

6 

18-8204 

5-6357 

5673 

1  8       10-6080 

24-2497 

12 

2O-OO25    j  12-3073 

5615 

IO 

9-2095 

17-6816 

12 

19-0010 

5-6652 

5674 

41;-      12-9823 

24-2208 

42§ 

22-3762    '  12-4208 

77    633 

8-8 

5616 

57§ 

10-2963 

17-8057 

6o§     20-0772 

5-8570 

77    63° 

8-0 

5675 

4* 

4-89/2 

26-1703 

7 

14-1888 

13-8856 

5617 

6 

11-0455 

17-6273 

6     ,  20-8363 

5-7232 

5676 

12 

4-9130 

25-8203 

12 

I4-2222       13-5364 

5618 

14 

11-4013 

16-9380 

15       21-2319 

5-0542 

5677 

4 

14-2852       13-8381 

5619 

4 

11-4748 

17-7340 

4*    21-2567  i    5-8566 

5678 

9*      5  3032 

25-8156 

8 

14-6173       13-5499 

5620 

6 

4-4273 

18-3478 

6        14-1883   ;    6-0458 

5679 

6 

15-4032 

13-3363 

5621 

4 

5-3180 

18-7673 

5     '  15-0495  \    6-5189 

5680 

5t 

6-1806 

25-2920 

6 

15-5220      13-0827 

5622 

15 

6-6009 

19-1549 

16     '  16-3064      6-9823 

5681 

6* 

7-2057 

25-4643 

6 

I6-5372 

13-3194 

56=3 

6 

7-0318 

18-6983 

6 

16-7675 

6-5525 

5682 

4*       7-9622 

25-I954 

5 

17-3076 

13-0915 

5624 

15 

8-9252 

18-0888 

^ 

18-6939       6-0550 

5683 

82§ 

10-8700 

25  4118 

85§ 

20-1981 

13-4828 

78    562 

6-8 

5625 

IO 

13-2525 

18-2319 

'3 

23-0050 

6-4585 

5684 

6 

12-6086 

25-2970 

5 

21-9386 

13-4704 

5626 

12 

I3-8344 

18-6813 

i8§ 

23-5584 

6-9433 

5627 

5 

6-2043 

20-6665 

4 

15-8591 

7-8675 

1  I2ij 

25-1848 

10-5397 

77    634 

6-0 

5628 

6 

6-2587 

19-3368 

6 

I5-9595 

7-14I5 

47§ 

1-9253 

18-7387 

77    625 

9-1 

5629 

4 

9-8967 

19-2880 

4t     19-5905 

7-3131 

5'§ 

I3-3775 

26-5981 

78    565 

8-0 

5630 

4 

9-9248 

197363 

5*     i9'5957 

7-7636 

i  ristau  interval  represents  very  nearly  5'  =  88"'9  of  R.A.  at  Dec.  +  77°,  and  gb'-j  at  Dec.  +  -8C. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    77°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Hij.ni. 

X. 

y- 

Diarn. 

X. 

v- 

No. 

Diam. 

X. 

V. 

Mam. 

•X. 

V. 

No. 

Mag. 

No.             Mj.g. 

R.A.  i6h  45'"  to  T7h  om 

R.A.  i6h  45"1  to  i;h  om—contd. 

Centre     R.A.  i6>>  45™  Dec.  +  77°             R.A.  I7h  o'"  Dee.  +  78° 

Centre      R.A.  i6l>  45m  Dec.  +  77°             R.A.  iyh  o™  Dec.  +  78° 

Plate  2761.     1895,  July  14.      Plate  3165.      1896,  June  14. 

Plate  2761.    1895,  July  14.          Plate  3165.    1896,  June  14. 

5685 

IO 

16-8495 

14-4684 

'4 

6-6807 

2-6986 

0 

m. 

5744 

3* 

17-4858 

20-6793 

-# 
3 

7-7218 

8-8580 

O 

m. 

5686 

'1 

17-7623 

14-8515 

'7 

7-6170 

3-0238 

5745 

4 

18-9555    20-3570 

5 

9-1660 

8-4354 

5687 

76§ 

2  I  '96  I  8 

14-1882 

9»j 

1  1-7606 

2-0833 

77    639 

7'2 

5746 

13 

21-4241     20-9172 

6 

11-6657 

8-8350 

5688 

7 

22-3730 

14-4441 

8 

12-1890 

2-3I57 

5747 

8 

21-5160  !  20-9024 

8 

117578 

8-8147 

5689 

'9 

22-4310 

14-1782 

'9 

12-2301 

2-0445 

5748 

24 

22-5047     20-3500 

23§ 

127057 

8-1990 

5690 

4 

22-6883 

14-5228 

5749 

ii 

23-1372    20-5154 

10 

13-3484 

8-3204 

5691 

4 

15-0636 

15-4590 

4* 

4-9605 

3-8041 

575° 

3* 

23-2386    20-9817 

3* 

13-4845 

87776 

5692 

6 

15-8286 

i  5-9084 

IO 

5-7560 

4-2036 

575i 

8 

23-7691    20-7949 

5693 

23§ 

16-2574 

15-9563 

29§ 

6-1864 

4-2224 

5752 

20§ 

17-9374   21-8514 

20§ 

8-2508 

9-9980 

5694 

5 

16-8506 

15-7878 

5* 

67671 

4-0151 

5753 

20 

20-1602  :  2i'i  1  57 

'9 

10-4208 

9-II5I 

5695 

27§ 

17-2711 

15-1210 

39§ 

7-1444 

3-3227 

5754 

6 

20-1776    21-8949 

4 

10-4882 

9-8901 

5696 

6 

18-4841 

15-0880 

6 

8-3529 

3-2110 

5755 

4* 

23-4246    21-1989 

3* 

13-6863 

8-9816 

5697 

«9§ 

18-6478 

15-4805 

22§ 

8-543' 

3-5897 

5756 

4 

15-2202    22-6459 

5698 

12 

19-1143 

15-3768 

IO 

8-9993 

3-4563 

5757 

5 

15-2364    227813 

4 

5-6179 

1  I  'IOOI 

5699 

5 

20-7890 

15-0786 

6 

10-6505 

3-0508 

5758 

98§ 

15-6693    22-1750 

io8§ 

6-0098 

10-4691 

77      634 

6-0 

5700 

4 

22-2176 

'5-8534 

4t 

12-1242 

3-7304 

5759 

20§ 

157856  122-5873 

22 

6-1524 

10-8720 

5701 

23§ 

23-9943 

1  5-9040 

22          13-9015 

3-6629 

s- 

576o 

20§ 

17-2613    22-5560 

22JJ 

7-6200 

107427 

5702 

4 

14-3229 

16-3274 

5761 

4 

18-1667    22-0795 

4 

8-4942 

10-2033 

5703 

6 

15-8659 

l6'I2I2 

5 

5-8064 

4-4141 

5762 

4 

19-3260 

22-4707 

4* 

9-6750 

10-5229 

5704 

20 

15-9104 

16-0658 

22§ 

5-8473 

4'3556 

5763 

6* 

19-9017 

22-6305 

4 

10-2650 

10-6448 

5705 

4 

15-8632 

167828 

4*  i    5-8484 

5-0746 

5764 

5* 

22-0374 

22-6417 

4* 

12-3944 

10-5204 

5706 

43§ 

17-6635 

16-273I 

45§   i    7-6128 

4'445  ' 

77    635 

9-2 

5/65 

4* 

14-0610 

23-9211 

3* 

4-5180 

12-3171 

5707 

4 

18-3378 

16-0058 

4*      8-2668 

4-I372 

5766 

12 

15-2637 

23-5069 

10 

5-6907 

1-8206 

5708 

4* 

18-8803 

I6-12I7 

4*      8-8I57 

4-2183 

5767 

13 

18-0338 

237136 

12 

8-4699 

1-8487 

5709 

5* 

19-4476 

16-7007 

5        9-4185 

4-7534 

5768 

5 

19-6229 

23-1051 

3* 

10-0140 

1-1371 

5710 

5 

20-1071 

16-8639 

4       10-0868 

4^775 

5769 

2I§ 

20-8093 

23-8793 

'7 

11-2500 

1-8330 

57ii 

6 

20-4321 

16782] 

6       10-4082 

4-7730 

577° 

18 

15-8203 

24-4161 

16 

6-3053 

2-6926 

5712 

34§ 

21-1066 

16-5142 

38)5     11-0624 

4-4618 

77-638 

9'4 

577i 

25§ 

16-0463 

24-3079 

24 

6-5259 

2-5713 

S7i3 

'5 

23-1792 

16-5961 

16 

13-1350 

4-4061 

5772 

6 

18-0267 

24-8374 

5 

8-5345 

12-9688 

57H 

4 

16-6758 

17-8897 

5 

6-7340 

6-1266 

5773 

5 

'87153 

24-7194 

5 

9-2150 

12-8073 

57i5 

5 

18-4056 

I7-66OI 

7 

8-4424 

5-7859 

5774 

40§ 

20-3949 

24-6354 

32§ 

10-8845 

12-6105 

77      637 

9'4 

5716 

16 

19-6580 

I7-8800 

20 

97054 

5-9210 

5775 

IO 

23-1850 

24-2388 

7* 

13-6409  '•  12-0329 

S7i7 

22§ 

19-7281 

177237 

24§ 

9-7655 

57591 

77    636 

9'3 

5776 

16 

15-3037 

25-6188 

14 

5-8691    13-9305 

5718 

5 

19-8756  1  17-0323 

4 

9-8671 

5-0603 

5777 

25 

19-5590 

25-1321 

'9 

10-0814     13-1621 

57i9 

H 

20-5156  i  17-9830 

«7 

10-5683 

5-9657 

5778 

4* 

19-7526 

257156 

5* 

103116    13-7335 

5720 

4 

20-6738    ;  17-3693 

4* 

10-6846 

5-343I 

5779 

8 

20-2159 

25-3669 

5 

10-7544    '3-3488 

5721 

4* 

20  8934       17-2801 

3* 

10*8985 

5-2395 

5780 

9 

20-5939 

25-2396 

7 

11-1227    13-1989 

5722 

9 

21-7513       17-6635 

10 

11-7807 

5-5672 

578i 

38 

227864 

25  8810 

25§      I3-3499     13-6965 

78      572 

9'5 

5723 

6 

15'57l8       18-1129 

6 

5-6429 

6-4219 

5782 

'7 

22-7400 

26-1036 

'9§   |  '3"3223     13-9228 

5724 

4 

17-61  1  c     1  8-cd.iv 

A* 

7*7070 

6--7T  r  8 

J  '        r 

5725 

«78 

f    "••;>    i      v    j  T    / 
17-6233       18-6636 

T 

20§ 

/u/u 

7-7267 

07150 
6-8255 

64§ 

1-3891      7-^13 

77    632 

8'5 

5726 

4 

20*2967    i  18-6706 

4* 

10-3951 

6-6686 

38§ 

1-4501 

12-4623 

77    631 

8-8 

5727 

6 

20-8528 

18-4945 

8 

10-9390 

6-4543 

49§ 

3-4592 

12-6846 

77    633 

8-8 

5728 

»3§ 

22-3417 

18-5844 

27§ 

12-4299 

6-4469 

77    640 

9'4 

logSj     24-1453 

23-8347 

77    641 

6-5 

5729 

5 

22-6915 

18-4761 

4 

12-7727 

6-3I54 

8i§ 

26-9619 

23-4453 

77    642 

7-8 

573° 

4-* 

23-0095 

18-9191 

s 

13-1188 

6-7355 

5°§ 

17-5275 

26-7023 

78    568 

8-4 

5731 

7 

147645       19-9718 

7 

4-9635 

8-3298 

5732 

7 

15-1907 

19  4^00 

S'35'7 

7-8i53 

5733 

8 

20-51  19 

19-1271 

7 

10-6383 

7-1057 

5734 

5 

22-3261 

19-1639 

4* 

12-45  10 

7-0266 

R.A.  i;1'  om  to  i;h  i5m 

5735 
5736 

9 

12 

22-5920 
23-1348 

'9-5524 
i9"37i2 

6 

10 

12-7436 

13-2738 

7-3960 

7'1775 

Centre:       R.A.  17"  15-  Dec.  +  77°             K.  A.  17"  o'"  Dec.  -f-  78' 

5737 

12 

237243 

19-3280 

i  > 

13-8605 

7-0938 

Plate  2737.     1895,  July  7.          Plate  3165.     1896,  June  14. 

5738 

5 

14-0013 

20-2279 

7 

4-2160 

8-6330 

o 

m. 

5739 

5* 

14-9823 

2O'O206 

4* 

5''837 

8-3587 

5783 

9 

4-9162 

14-0958 

13       14-9685 

1-7945 

5740 

8 

15-8829 

20-3375 

6 

6-1028 

8-6192 

5784 

16 

5-2956 

.4-5291 

24§     '5"3'92 

2-2498 

574' 

7 

IO-8OO3 

20-2996 

8 

7-0150 

8-5206 

5785 

8 

6-4548 

14-5726 

14       16-4749 

2-3658 

5742 

ii 

16-8226 

20-1684 

'3 

7-0270 

8-3885 

5786 

5 

9-3524 

14-7610 

6*     I9'3497 

27302 

5743 

3* 

'7'5435 

207716 

3* 

77885 

8-9441 

5787 

1  1 

10-3043 

14-3625 

18       20-3271 

2'39'7 

I  reiean  inrerTal  represents  very  nearly  5'  =  Sg'-g  of  R.A.  at  Dei-.  +  77°.  and  96B'2  at  Dec.  +  78". 
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Z  O  N  E    +    77°. 


'    : 

B.  D. 

N_ 

Tllam 

B.  D. 

No. 

Diam. 

LMiini. 

V: 

No. 

Mag. 

_  o. 

X. 

y- 

JJIEUn. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

R.  A.  1  7h  om  to  1  7h  1  5m  —  contd. 

R.A.  1  7h  om  to  1  7h  1  5m  —  contd. 

Centre        R.A.  i;h  15'"  Dec.  +  -f              R.A.  I7h  om  Dec.  +78° 

Centre     R.A.  i7h  15™  Dec.  +77°              R.A.  i7h  o">  Dec.  +78° 

Plate  2737.     1895,  July  -         Plate  3165.     1896,  June  14 

Plate  2737.    1895,  July  7.            Plate  3165.    1896,   June  14. 

m. 

e 

m. 

5788 

5 

10-4858 

14-6144 

7*    20-4914 

2-6575 

5847 

23§     13-5515 

23-4833 

27§     23-0035     1  1-6988 

77    651 

9*0 

5789 

9 

12-2364 

14-4028 

18       22-2561 

2*5535 

5848 

7        6*3645 

24-9146 

12           15-7384       12-6820 

579° 

H 

4-1329 

15-3/23 

19       14-1080 

3-0183 

5849 

8     ,    8*0363 

247H4 

12           I7-4225        12*5824 

5791 

20 

4-3695 

15-9296 

23§    ,  14-3078 

3'59°4 

5850 

23§       8-2219 

24-8655 

24§ 

17-5982     12*7463 

77    643 

9'5 

5792 

4* 

4-8466 

!5'3944 

5*     14-8192 

3-o857 

5851 

34§     11-9005 

24-8562 

3<>§ 

21*2695     12-9665 

5793 

4* 

6-0310 

16-1489 

5       I5-95I8 

3-9063 

5852 

5*      6-4805 

25-6543 

7 

15*8130     13*4072 

5794 

20 

6-1045 

15-6374 

25 

16-0586 

3-4052 

5853 

5 

16-0430     13-9491 

5795 

8 

7-3767 

15-9948 

18 

17-3065 

3-8400 

5854 

S 

16*1433 

137743 

5796 

3 

8-7544 

15-2616 

6 

187287 

3*1972 

5855 

6 

16-5408 

I3-9533 

5797 

6 

9-8016 

15-9458 

9* 

I973I5 

3-9389 

5856 

'7        7-443I 

25*3051 

2I§ 

i6*7933 

13*1390 

5798 

6 

10-2536 

I5-5403 

13 

20-2070 

3-5667 

5857 

5* 

9*0715 

26*0039 

6 

18*3962     13-8903 

5799 

4 

21*3889 

3-3363 

5858 

33§ 

IO'K>24 

25-8117 

33§ 

19-6154 

13*8208 

78    582 

9'3 

5800 

6 

11-5094 

15T358 

8 

21-4441 

3-8398 

5859 

6 

II-778I 

25-1574 

10 

21-1272 

13*2590 

5801 

16 

67885 

16-6356 

23§ 

16-6834 

4*4411 

5860 

2O§ 

12-9161 

25''577 

20 

22*2641 

I3-33I3 

77    647 

9*2 

5802 

6 

7'54!3 

16-2452 

16 

17*4528 

4-1016 

5861 

9 

I3*6o82       25*1844 

12 

"'9535 

13-3979 

5803 

9 

8-1507 

17-0328 

17 

18*0140 

4-9231 

5804 

7 

10-9983 

16-8371 

'9 

20-8690 

4-9060 

77    645       9-5 

76§ 

26*0123 

2*4246 

77    653 

8-5 

5805 

7 

5-0020 

177923 

10 

14-8266 

5-4882 

7S§ 

26-3939 

7*8289 

77    654 

7'5 

5806 

4 

15*4884 

5-7646 

78§ 

17292 

14*5852 

77    639 

7-2 

5807 

9 

6-0565 

17-7762 

ii 

15-8770 

5-5392 

5808 

4* 

87906 

17-433I 

5* 

18-6295 

5-3657 

5809 

4* 

10-9315 

17-6139 

5* 

207548 

5-6744 

R.A.  i7h  15™  to  i7h  30in 

5810 
5811 

4 

13-1038 

>7'3847 

5* 
4 

22-9277 
H7333 

5*5841 
6-2665 

1            \J                     I        \J 

Centre        R.A.  i7h  ism  Dec.  +  77'               R.A.  17*  3Om  Dec.  +  78* 

5812 

3 

5*1916 

18-6015 

7 

14-9610 

6-3093 

Plate  2737.     1895,  July  7.            Plate  4570.     1899,  July  25. 

5813 

3 

5-7320 

I8-7757 

4 

15-4909 

6*5173 

.                   m. 

5814 

18 

8-4738 

18-3270 

22 

18-2578 

6-2360 

5862 

35§ 

I5-9755 

14*0400 

5*8 

5-8317       2-3103 

77    653      8'5 

5815 

32§ 

107543 

18-0193 

38§ 

20-5513 

6-0708 

77    644 

8-8 

5863 

4 

15*9908 

14*3526 

4 

5-8658       2-6229 

5816 

9 

10*7758 

I7-9935 

18 

20-5724 

6*0463 

5864 

6 

16-8831 

13-9698 

9 

6-7362    i     2-1854 

5817 

20§ 

12-2232 

18-1558 

27§ 

22*0088 

6-2987 

77    649 

9'5 

5865 

4 

18-3523 

14*8619 

8 

8-2534 

2-9868 

5818 

6 

13-3427 

18-2643 

12 

23*1209 

6-4769 

5866 

4 

20-2196 

14-0580 

2 

10-0733 

2-0760 

5819 

9 

57553 

19*5141 

13 

15*4691 

7-2533 

5867 

6 

20-3413 

I4-8473 

9 

10-2397 

2-8556 

5820 

4 

9-5432 

19-7348 

6 

i9'2375 

7*7106 

5868 

7* 

22-0464 

H-5739 

6 

1  1*9241 

2*4822 

5821 

9 

9-6830 

19-9980 

13 

19-3583 

7-9810 

5869 

17 

22-2269 

14*3015 

20 

12-0885 

2-2032 

5822 

4 

10-7542 

19-3178 

5 

20-4716 

7-3671 

5870 

4 

23*61  12 

14-8358 

4* 

13-4966 

2*6552 

5823 

11-6231 

19-0762 

67^ 

21-3533 

7-1799 

77    646 

8-j 

5871 

5* 

24*0734 

1  5*0669 

5       13-9/88 

2-8550 

5824 

6 

12-2407 

19-4592 

8 

21-9440 

7-6019 

5872 

6         5*8984 

3*0020 

5825 

8 

12-3427 

19*8176 

9* 

22-0259 

7-9663 

5873 

4* 

16*8374 

15-2462 

4*      6-7651 

3-4632 

5826 

4 

13-8266 

18-9166 

5* 

23-5592      7-1593 

5874 

5 

I7-2079 

14-8284 

7        7-1731 

3*0205 

5827 

6 

16-6744      8*0830 

5875 

6 

18-1324 

15*6356 

14        8*0795      3-7736 

5828 

8 

10-5093 

20-3728 

12 

20-161  1 

8-4064 

5876 

7 

I8-9335 

15-5075 

13        8*8738  |    3-5962 

5829 

5       10-9214 

20-5079 

8 

20-5651  :    8-5641 

5877 

5 

15-0405 

I5-8559 

6        5*0068 

4*1767 

5830 

4*     11-5320 

20-0009 

5 

21-2065       8-0993 

5878 

148 

15-8190 

16*5723 

24§ 

5-8248 

4*8442 

5831 

26§ 

12-0835 

20-4115 

33* 

217305      8-5401 

77    648 

9'3 

5879 

4 

6*0330 

4-4544 

5832 

4t 

6-1827 

22-1738 

7 

16-7288      9-9345 

5880 

4 

16-8145 

16-3653 

6 

6*8096 

4-5767 

5833 

7*1858 

21-9291 

20§ 

16*7464  :    97527 

5881 

10 

I7-I187 

15-9890 

16 

7-0882 

4-1876 

5834 

5 

10-3630 

21-5612 

7 

19-9428       9-5808 

5882 

6 

I7-3324 

16-4727 

8 

7-33H 

4-6547 

5835 

7 

1  1-2809 

21-7051 

8 

20-8465 

9-7791 

5883 

4* 

I8-3923 

16-3700 

4 

8*3811 

4-4900 

5836 

20 

11-4244 

21-9038 

20§ 

20-9778 

9-9888 

5884 

3°§ 

19-3272 

16-6102 

32§ 

9*3282 

4-6736 

77    657 

9'5 

5837 

4 

12-5837 

21-1989 

5 

22-1796 

9'3559 

5885 

6 

11-9494 

4-9477 

5838 

6o§ 

7-8716 

23-1274 

66§ 

I7-3550 

10-9938 

77    642 

7-8 

5886 

4'§ 

23-4014 

16-9918 

4!S 

I3-4I89 

4-8162 

77    659 

9-2 

5839 

7 

1  1-6625 

227912 

1  1 

21-1643 

10-8868 

5887 

10 

14-0943 

16-6295 

18 

4-1049 

5-0033 

5840 

5 

21-8080  '  10-1317 

5888 

5* 

15-4162    ,  17-1934 

6 

5-4624 

S-4905 

5841 

5 

22-4832      10-7988 

5889 

3* 

15-5604       17-3347 

4 

5-6106 

5-6167 

5842 

I02§ 

5-1284 

23-8649 

I02§ 

I4-5724          '5539 

77    641       6*5 

5890 

4* 

16-6914 

16-9929 

5 

67191 

5-2134 

5843 

4* 

6-6300 

23-5082 

5 

16-0943          '2966 

5891 

4 

6*8724 

5-3706 

5844 

8 

7-1007 

23-2982 

1  1 

16*5750          -1137 

5892 

6* 

18-1985 

17-5424 

6 

8-2552 

5-6734 

5845 

9 

9-1887 

23-3963 

12 

18-6529          -3402 

5893 

6 

9-9523 

5  9818 

5846 

7 

12-3280 

22-912; 

8 

21-8183   :       '0523 

5894 

4 

IO-3IIO 

5-7260 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =   88»-9of  K.A.  at  Dec.  +  77*,  and  g6a-i  at  Dec.  +  78". 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
.ZONE     +     77'. 


No 

B.  D. 

Nf, 

B.  I). 

X, 

V- 

X, 

V- 

No. 

Mag. 

u. 

X. 

Difini. 

a". 

No. 

Mag. 

R.A.  i7h  i5m  to  17''  30m  —  contd. 

R.A.  17''  i5mto  i7h  30™  —  contd. 

Centre      R.A.  i7h  i5m  Dec.  +77°             R.A.  i7h  30™  Dec.  +78° 

Centre      R.A.  1711  15"  Dec.  +  77°             R.A.  i7h  30™  Dec.  +78° 

Plate  2737.    1895,  July  7.           Plate  4570.     1899,  July  25. 

Plate  2737.     1895,  July  7.          Plate  4570.     1899,  July  25. 

m. 

m. 

5895 

4* 

20-6719 

177749 

4 

10-7358 

5-7560 

5954 

4*    21-0314 

24-6749 

4 

11-4995 

12-6239 

5896 

4* 

21-9424 

17-2529 

4 

11-9733 

5-1624 

5955 

4 

12-4732 

12-7254 

5897 

23-6243 

17-1951 

22§ 

13-6561 

5-0063 

5956 

10 

18-5481 

25-8104 

'3 

9-0918 

13-9062 

5898 

V 

16-8739 

l8'22I  I 

5 

6-9753 

6-4274 

5957 

4 

10-2622 

13-7562 

5899 

4* 

17-0669 

18-4919 

4 

7-1819 

6-6855 

5958 

7*     19-8899 

25-8865 

9 

10-4338 

13-9046 

5900 

25 

I7-5433 

18-6418 

29§ 

7-6685 

6-8077 

77    655 

9'  5 

5959 

4 

10-791  1 

13-8088 

5901 

6 

19-3184 

18-1480 

6 

9-4109 

6-2096 

5960 

ii 

20-4598 

25-0958 

H 

10-9595 

13-0820 

5902 

4 

20-8032 

I8-4337 

5 

10-9095 

6-4068 

5961 

5 

12-8129 

13-3487 

5903 

5 

12-5108 

6-3988 

5962 

4 

13-6325 

1  3'4°54 

5904 

8 

23-1467 

18-9045 

9 

13-2752 

6-7405 

59°5 

23§ 

I4-5833 

I9-53I2 

27§ 

4-7663 

7-8706 

6g§ 

17812 

7-5922 

77    646 

8-2 

5906 

7 

15-0378 

19-6775 

12 

5-2272 

7-9878 

27§ 

3-9681 

11-8785 

77    651 

9-0 

5907 

52§ 

16-6938 

19-4133 

59§ 

6-8636 

7-6282 

77    654 

7'5 

38§ 

24-3484 

16-5137 

77    661 

8-3 

5908 

4 

6-9800 

7-4757 

35 

22-4472     26-1597 

78    596 

9-0 

5909 

7 

17-6964 

19-5429 

12 

7-8724 

7-6679 

RA                          V>                    TO      A.                    i_Vl                       Ii 

5910 

10 

18-3029 

19-5343 

12 

8-4759 

7-6542 

.A.  i7h  30™  to  17"  45"' 

5911 

IS 

18-6700 

19-2389 

i8§ 

8-8285 

7-338I 

Centre      R.A.  i7h  45°'  Dec.  -f  77°              R.A.  i7h  30""  Dec.  +  78° 

5912 

4* 

19-0429 

I9-I959 

_  _  O  £ 

4 

9-1963 

Plate  3204.    1896,  July  19.           Plate  4570.    1899,  July  25. 

59'3 

4* 

21-3166 

19-3286 

4 

11-4704 

7-2713 

ni. 

59'4 

5* 

21-4281 

19-6424 

5 

11-6034 

7-5811 

5963 

22§ 

7-9585 

14-0250 

3°§ 

18-0503 

1-8772 

77"  665 

9-4 

59'5 

3 

11-831  1 

7-4360 

5964 

15 

6'222O 

14-8006 

18 

16-2636 

2-5253 

5916 

4 

4-4230 

8-4549 

5965 

5* 

6-7821 

14-6660 

5 

16-8321 

2-434' 

59!7 

4 

14-8400 

20-4523 

5 

5-0763 

87750 

5966 

4* 

7-9508 

I4-8755 

5 

17-9828 

2-7228 

5918 

'5 

16-0235 

20-0895 

i8§ 

6-2259 

8-3416 

5967 

4* 

9-3563 

H'9735 

8 

19-3777 

2-9263 

59'9 

6 

I7-4337 

20-2869 

7 

7-6547 

8-4555 

5968 

3 

13-6448 

14-4552 

5 

23-6950 

2-7169 

5920 

'7 

17-6330 

2O-I2OI 

21§ 

7-8431 

8-2777 

5969 

3* 

8-3375 

i5'535o 

5 

'8-3235 

3'4'37 

5921 

6 

18-1915 

20-1848 

10 

8-4075 

8-3078 

5970 

44§ 

4-4261 

16-6929 

49§ 

14-3367 

4-2848 

77    661 

8"3 

5922 

4 

9-3626 

8-0618 

597' 

8 

4-6389 

16-4044 

10 

14-5699      4-0103 

5923 

5 

167941 

21-1233 

6 

7-0700 

9-3259 

5972 

6 

16-6237 

4-2589 

5924 

10 

17-9190 

21-0943 

13 

8-1880 

9-2361 

5973 

48§ 

7-9347 

16-1704 

6i§ 

I7-8755 

4-0170 

77    664 

9-2 

5925 

3'§ 

I8-2473 

20-9810 

4"§ 

8-5091 

9-1045 

77    656 

9-2 

5974 

3t 

8-9374 

167189 

5 

18-8339 

4-6371 

5926 

6 

18-6530 

2I-8272 

6 

8-9608 

9-9255 

5975 

'7 

12-0502 

16-2378 

27 

21-9768 

4-3764 

5927 

4* 

18-6999 

217793 

6 

9-0050 

9-8740 

5976 

ii 

6-0684 

177561 

H 

15-8960 

5H635 

5928 

22§ 

20-6195 

21-1800 

22§ 

10-8872 

9-1649 

5977 

5t 

6-1252 

18-1294 

7 

15-9273 

5-8390 

5929 

5* 

2I-4530 

21-6119 

6 

117469 

9-5462 

5978 

7 

6-5219 

17-4866 

9 

16-3705 

5-2250 

593° 

4 

2I-826I 

21-7000 

4 

12-1234 

9-6i35 

5979 

5 

8-0655 

17-4941 

8 

17-9100 

5'3459 

5931 

6 

13-0805 

9-1836 

5980 

5 

17-9298 

5932 

6 

13-8401 

9'8533 

5981 

3* 

8-4248 

177611 

6 

18-2456 

5-6352 

5933 

n 

23-6345 

21-2815 

'3 

13-9013 

9-0861 

5982 

3       19-1203 

5-8249 

5934 

6 

IS-1798 

22-6041 

9 

5-54I3 

10-9031 

5983 

20§ 

9-3166 

17-2598 

19-1733 

5-I995 

5935 

4 

7-6905 

10-6044 

5984 

4* 

10-5810 

177341 

*4t 

20-4004 

57661 

5936 

6 

I7-3748 

22-3881 

6 

77205 

10-5564 

5985 

33§ 

5-1885 

19-1  198 

38§ 

'4-9235 

6-7593 

77    662 

9-2 

5937 

6 

21-3649 

22-4351 

7 

11-7047 

10-3743 

5986 

9 

5-8384 

18-3607 

12 

15-6249 

6-0458 

5938 

12 

21-9445 

22-4875 

'5 

12-2836 

10-3926 

5987 

3* 

7-457I 

18-8062 

5 

17-2060 

6-6071 

5939 

4 

15-2050 

22-9815 

5 

5-5866 

11-2798 

5988 

5 

177269 

6-0115 

594° 

3 

9-9900 

1-2533 

5989 

si 

8-5791 

19-0203 

6i§ 

18-3105 

6-9031 

77    666 

7-8 

5941 

16 

20-6955 

23-3253 

«9 

1  1-0905 

1-3008 

599° 

4 

19-1301 

6-5213 

5942 

32§ 

21-2036 

23-8076 

28§ 

11-6240 

17534 

77    658 

9'4 

5991 

4 

20-3622 

67338 

5943 

4 

1  1-8609 

1-6090 

5992 

6 

11-1647 

18-1395 

9 

20-9533 

6-2124 

5944 

6* 

2I75H 

24-0739 

6 

12-1890 

1-9805 

5993 

38^       4-4682 

20-1693 

42§ 

14-1290 

77552 

77    660 

9-1 

5945 

4 

12-6708 

1-8425 

5994 

8         5-9568 

I9-353I 

10 

15-6718 

7-0465 

5946 

7 

22-6304 

23-6467 

10 

13-0405 

1-5045 

5995 

8 

8-553+ 

20-0310 

13 

18-2134 

7-9108 

5947 

27 

23-471  3 

23-3582 

26§ 

13-8608 

1-1681 

5996 

15 

5797' 

21-0921 

17 

15-3865 

87686 

5948 

2S§ 

15-6514 

24-2380 

Z5§ 

6-1090 

12-5067 

77    652 

9'5 

5997 

4* 

7-2203 

20-9695 

5 

16-8158 

87522 

5949 

4 

6-5696 

127530 

5998 

7 

8-1849 

20-71  16 

7 

177952 

8-5645 

595° 

4 

16-1723 

23-8344 

5 

6-6046 

12-0753 

5999 

6 

8-4489 

20-1556 

6 

18-1010 

8-0263 

5951 

5 

7-2709 

12-2261 

6000 

H 

9-5089 

20-2691 

16 

19-1485 

8-2175 

5952 

22§ 

19-6862 

24-1525 

22§ 

10-1299 

12-1822 

6001 

8 

9-8720 

20-4449 

10 

19-4994 

8-4192 

5953 

4 

10-9074 

12-5767 

6002 

5* 

11-1262 

20-0485 

5 

207789 

8-ni  i 

i  riieau  interval  represents  very  nearly  5'  =  88«'9  of  R.A.  at  Dec.  +  77*,  and  96«'2  at  Dec,  +  78*. 
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ZONE    +    77'. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

X. 

y- 

y. 

So. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

V- 

Ho. 

Mag. 

E.A 

i7h  30™  to  i7h  45m  —  contd. 

R.A.  I7h  45m  to  i8h  o™  —  contd. 

Centre         R.A.  i7h  i5m  Dec.  +77*              R.A.  i7h  30"  Dec.  +78' 

Centre       E.A.  i7h  45™  Dec.  +  77'             R.A.  i8h  o"  Dec.  +  78° 

Plate  3204.     1896,  July  19.           Plate  4570.     1899,  July  25. 

Plate  3204.    1896,  July  19.          Plate  3185.     1896,  June  26. 

•                     ">• 

o 

m. 

6003 

3 

11-2944 

20-5850 

5 

20-9058      8-6617 

6054 

II 

15-7530 

16-8037 

'7 

5-5729 

4-8602 

6004 

II 

9-3081 

zi  2897 

16 

18-8754      9-2204 

6055 

2O§ 

15-9399 

16-5060 

25§ 

57392 

4-5503 

6005 

6 

9-8741 

21-9036 

9 

19-3968      9-8764 

6056 

7 

I7-5738 

16-9803 

n         7-3997 

4-9218 

6006 

5 

12-6664 

21  '5662 

8 

22-2047      9-737° 

6057 

4* 

18-4780 

16-2113 

6        8-2584 

4-1013 

6007 

4 

'3'375' 

21-5243 

4 

22-9144      97482 

6058 

7 

18-6369 

16-2549 

'3 

8-4178 

4-1325 

6008 

6 

13-9570 

21-6,55 

S 

23-4851      9-9225 

6059 

4* 

19-3567 

17-1075 

6        9-1848 

4-9355 

6009 

7 

8-4009 

22-778I 

9      17-8612     10-6407 

6060 

4      10-1183 

479  '  7 

6010 

5* 

8-4272 

22-7352 

6       17-8909     10-6009 

6061 

4 

20-6307     16-8494 

7     I  '0-443' 

4-5993 

601  1 

*'§ 

8-5938 

23-0363 

2i§     18-0365     10-9120 

6062 

8 

21-4444    17-2095 

II      :  11-2786 

4-9111 

6012 

7 

9-7029 

23-0148 

8       19*1444     10-9693 

6063 

3* 

22-5644    17-2862 

4      '2-4033 

4-9116 

6013 

6 

9-8199 

22-5667 

8       19-2946     10-5344 

6064 

t 

5        4-3674      5-8215 

6014 

S* 

24-2335 

6       14-5135     11-8558 

6065 

6 

i4'6|oo     17-3879 

10        4-5481 

5-5091 

601  5 

5* 

5-1528 

23-4632 

7       14-5722     11-0885 

6066 

9 

15-0195     17-3255 

16    i    4-8716 

5-4266 

6016 

5 

6-6037 

23'38'4 

9     1  16-0260     1  1*1  139 

6067 

1  7 

19-8707     17-6798 

12            97362 

5-4766 

6017 

9 

5-6848 

24-3941 

13       15-0353     12-0563 

6068 

10 

23-0300     I7-9955 

12          12-9093 

5-5923 

6018 

12 

7-I935 

24-4102 

'3 

16-5389    12-1815 

6069 

25§ 

14-9580     18-3864 

29§      4-8773 

6-48/9 

6019 

12 

9-4518 

24-4662 

16      187857     12-4000 

6070 

15-4489     18-5485 

23§       5-3765 

6-6227 

6020 

3* 

11-3518 

24'59'3 

5     j  20-6725     12-6592 

6071 

22§ 

16-3096     18-6256 

24§       6-2393 

6-6421 

6021 

28§ 

I3743I 

24-1  100 

36§     23-0953     12-3528 

77    667 

9'4 

6072 

4 

6-6676 

6-7730 

6022 

6* 

5-9434 

26-2057 

9       15-1625 

13-8842 

6073 

4 

17-2539     18-2370 

IO 

7-I594 

6-1950 

6023 

9 

10-0980 

25-2831 

8 

i9'3743 

13-2635 

6074 

6 

I7-4394     19-0508 

9 

7-3960 

6-9978 

6024 

5 

10-3812 

25-5632 

S     !  '9'6348 

I3-5586 

6075 

12 

18-2859     '8-3978 

,6§ 

8-1994 

6-2912 

6025 

5 

13-1312 

25-5530 

6    ,22-3790    137498 

6076 

'9 

19-2178     19-0923 

,8§ 

9''739 

6-9278 

77    671 

9'5 

6077 

8 

19-4597     18-8632 

13        9-3974 

6-6815 

42§     26-4943 

13-9168 

77    669 

8-8 

6078 

3 

20-1809     '8-5330 

5     :  10-0978 

6-3072 

6079 

3* 

20-5343     18-5763 

5     '  io-4545 

6-3296 

6080 

42^ 

22-5136     18-8975 

37§   ;  '  2-4492 

6-5284 

77    675 

9-0 

R.A.  i7h  45m  to  i8h  om 

6081 

"1 

22-5402     18-6168 

20§     12-4578 

6-2444 

Centre      R.A.  i7h  45™  Dec.  +  77°              R.A.  i8h  o™  Dec.  +  78* 

6082 

'8§ 

227614     18-9688 

20§ 

12-7015 

6-5796 

Plate  3204.    1896,  July  19.           Plate  3185.    1896,  June  26. 

6083 

'4 

23-7694     19-0917 

'3§ 

13-7177 

6-6409 

6084 

5 

16-1256 

19-9658 

8 

6-1423 

7-9893 

in 

6026 

'7§ 

20-3762 

14-0538 

23§ 

10-0165 

1-8283 

q                                <"• 

6085 

20§ 

16-8611 

19-6407 

"§ 

6-8551 

7-6205 

6027 
6028 

4 
4* 

23-6010 
16-1225 

14-3909 
14-8766 

8 
4 

13-2508 
5-8222 

1-9612 

2-9174 

6086 
6087 

3* 

3* 

177235 
18-6361 

19-4350 
19-8034 

4 
4 

7-7152 
8-6382 

7"34'4 
7-673S 

6029 

4 

8-5639 

2-9993 

6088 

3* 

19-2686 

19-9136 

4        9-2748      7-7428 

6030 

12 

18-9142 

14-6122 

20 

8-5876 

2-4721 

6089 

6 

20-3248     19-6870 

8 

10-3167 

7-4486 

6031 

6 

19-3742 

14-9658 

12 

9-0726 

27972 

6090 

3 

10-8723 

7-2507 

6032 

7'§ 

19-3874 

14-6494 

66§ 

9-0656 

2-4776 

77   .670 

7'5 

6091 

12 

20-9418     19-8422 

,6§ 

10-9400 

7-5665 

6033 

7 

19-4961 

14-8031 

1  1 

9-1832 

2*6291 

6092 

4 

127254 

7-4212 

6034 

4* 

19-8031 

'4-7473 

6 

9-4831 

2-5508 

6093 

4 

12-9820 

7  '449° 

6035 

5 

20-0450 

14-3685 

9 

9-7049 

2-1601 

6094 

5 

13-4263 

77244 

6036 

8 

20*1  1  66 

14-3398 

9-7736 

2-1281 

6095 

3* 

23-6723 

19-4720 

4 

13-6416 

7-0235 

6037 

3* 

20-3825 

14-8861 

5 

10-0776 

2-6581 

6096 

3 

13-7446 

7-'973 

6038 

3*    21-3929 

15-0815 

4 

11-0935 

2-7899 

6097 

6 

I5-I375 

20-6327 

'3 

5-1953 

8-7198 

6039 

6      21-4527 

14-6734 

ii 

11-1252 

2-3760 

6098 

2O§ 

15-6485 

20-0598 

2'§ 

5-6737 

8-1158 

6040 

7       22-6003 

'4-5544 

1  1 

12-2632 

2-1868 

6099 

S 

17-5796 

20*8029 

8 

7-6450 

87355 

6041 

6 

22-7330 

14-4867 

10 

12-3937 

2  •  I  I  09 

6lOO 

4 

17-6519 

20-5743 

6 

77047 

8-5010 

6042 

10 

22-6333 

15-0180 

'7 

12-3284 

2-6477 

6101 

3* 

18-0663     20-6053 

4 

8-1227 

8-5061 

6043 

5 

4-2460 

3-6367 

6102 

IO 

18-2840    20-5806 

IO 

8-3360 

8-4699 

6044 

3* 

15-5063 

14-9920 

8 

5-2122 

3-0676 

6103 

2'§ 

19-7681 

2  1  -09  1  5 

'93 

9'8493 

8-8877 

77    672 

9'5 

6045 

6 

17-6310 

1  5  '2  594 

'3 

7-3522 

3-1961 

6104 

8 

22-2610 

20*6492 

10 

12-3049 

8-2877 

6046 

3* 

19-5971 

157382 

4 

9-3425 

3-5562 

6105 

3* 

14-1339 

20-8972 

5* 

4-2114 

9-0466 

6047 

'7 

22-0470 

16-0541 

'9§ 

11-8073 

37168 

6106 

5 

14-6471 

217932 

12 

4-7796 

9-9096 

6048 

34§ 

22-3180 

15-6162 

12-0505 

3-2648 

77    674 

9'2 

6107 

IO 

14-8831 

21-8002 

'5 

5-0143 

9-9010 

6049 

'4 

22-6589 

16-3649 

'7§ 

12-4367 

3-9893 

6108 

4 

6-1926 

9-9608 

6050 

6 

22-7349 

16-3743 

9 

12-5127 

3^9  '5 

6109 

3* 

16-2255 

21-7978 

3 

6-3579 

9-8125 

6051 

4 

22-8920 

15  9149 

5 

12-6389 

6110 

IO 

167675 

21-6531 

ii 

6-8881 

9-6368 

6052 

3* 

14-4863 

£ 

i6'342o 

8 

4-2817 

4-4821 

6111 

5 

16-8705 

21-6265 

6 

6-9885 

9-6014 

6053 

21 

14-5616 

16-4562 

3'§ 

4-3593 

4-5902 

6112 

6 

17-0744 

21-0497 

8 

7-1576 

9-0115 

i  rittau  interval  represents  very  nearly  5'  =  SS'-g  of  R.  A.  at  Dec.  +  77%  and  96B'2  at  Dec.  +  78*. 
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Z  O  N  E 


77° 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Dlam. 

X. 

»• 

I'iiiiu. 

X. 

y. 

No. 

Diam. 

~  X. 

!'• 

Diam. 

X. 

!/. 

No. 

Mag. 

Xc. 

Mag. 

R.A.  i7h  45™  to  i8h  om  —  contd. 

R.A.  i8h  om  to  1  8"  15"' 

Centre     E.A.  i;h  45"-  Dec.  +  77°            R.A.  18''  o«"  Dec.  +  78° 

Centre     R.A.  18^  i5">  Due.  +77°              R.A.  i8>>  o'"  Dec.  +78° 

Plate  3204.    1896,  July  19.         Plata  3185.    1896,  June  26. 

Plate  5025.     1900,  Oct.  29.         Plate  3185.     1896,  June  26. 

m. 

o 

m. 

6lI3 

3* 

I7'22l6 

21-8705 

6 

7-3504 

9-8225 

6168 

40§ 

9-1  198 

14-0692 

4°§ 

19-0580 

I-8573 

77    677 

9'5 

61  14 

4* 

I7-8l8l 

21-5423 

4 

7-9320 

9-4607 

6169 

28§ 

5-5638 

14-4230 

24§ 

15-4870 

2-0145 

6115 

4 

19-7673 

2  I  '6oi8 

6 

9-8815 

9"3983 

6170 

5 

7-8888 

14-6323 

5 

17-7915 

2'3495 

6116 

»4 

20-8847 

2I-677I 

15 

10-9993 

9-4009 

6171 

6 

8-2865 

15-2319 

10 

18-1603 

2-9728 

61  17 

3* 

217733 

21-4858 

4 

11-8747 

9-I559 

6172 

5 

19-0575 

2-6220 

6118 

16 

2*7533 

22-3868 

15 

12-9068 

9-9933 

6l73 

5 

9-5337 

H'3949 

5 

19-4512 

2-2031 

61  19 

3 

12-9226 

9-3977 

6174 

7 

107140 

H74I5 

9 

20-6129 

2-6143 

6120 

10 

15-2938 

22-6643 

16 

5-4814 

107353 

6175 

'4 

1  1*2272 

15-01  50 

18 

21-1094 

2-9161 

6121 

H 

16-8309 

22-6984 

17 

7-0148 

10-6738 

6176 

6 

1  1-2922 

14-3877 

6 

21-2087 

2-2950 

6122 

4* 

18-2426 

23-0877 

4 

8-4476 

10-9730 

6177 

9 

1  1  -5080 

14-8085 

12 

2  1  -40  1  3 

2-7247 

6123 

4* 

18-6639 

22-3889 

3 

8-8244 

10-2521 

6178 

5 

12-5791 

14-0475 

7* 

22-5  106 

2-0262 

6124 

4 

8-9705 

10-2538 

6179 

6 

22-7160 

2-6293 

6125 

9 

19-1087 

22-9074 

9 

9-3021 

10-7418 

6180 

20 

4-2726 

15-6660 

>7§ 

14-1311 

3'l849 

6126 

10 

20-7133 

22-9561 

1  1 

10-9072 

10-6888 

6l8l 

17 

4-9770 

I5-5953 

17 

14-8362 

3-i523 

6127 

6 

23-7798 

23-0891 

10 

13-9798 

10-6341 

6182 

4 

14-4042 

3-89/6 

6128 

4* 

14-0018 

23-6030 

5 

4-2493 

11-7547 

6183 

11 

5-1114 

16-3058 

1  1 

14-9327 

3-8678 

6129 

5 

14-1826 

23-6365 

8 

4'4327 

11-7763 

6184 

4 

16-0338 

3-9533 

6130 

4 

4-5372 

11-7244 

6185 

6 

7-4516 

.5-5651 

8 

17-3050 

3-2598 

6131 

10 

14-3184 

23*8040 

15 

4-5797 

11-9365 

6186 

48§ 

9H345 

15-2462 

38§ 

19-3073 

3'C495 

77    678 

8-8 

6132 

8 

14-4586 

23-6955 

12 

4-7104 

•8185 

6187 

4 

14-4505 

4-9255 

6i33 

8 

14-7328 

23-5234 

15 

4-9758 

•6282 

6188 

4 

14-6004 

4-5689 

6i34 

4 

15-1642 

23-3429 

4 

5-3909 

•4249 

6189 

4 

14-7527 

4-7460 

6i35 

'5 

I5-3378 

23-8042 

H 

5-5957 

•8716 

6190 

H 

5-7003 

16-4265 

12 

15-5139 

4-0225 

6136 

29§ 

I5-5173 

23-0280 

28§ 

5-7272 

•0859 

77    668 

9'5 

6191 

8 

6-1934 

17-2544 

8 

15-9603 

4'8747 

6i37 

4 

9-1773 

•5312 

6192 

4* 

6-3810 

16-4639 

4 

16-1897 

4"°943 

6138 

4* 

20-4191 

24-1383 

5 

10-6881 

•8769 

6193 

4 

16-4123 

4"3965 

6139 

3 

11-1587 

•0771 

6'94 

3 

16-7332 

4-2226 

6140 

7* 

22-6836 

24-2397 

8 

12-9525 

•8433 

6195 

4* 

7-8463 

17-0041 

7 

17-6246 

4-7166 

6141 

4 

13-5817 

11-2050 

6196 

4 

I8-1335 

4-6892 

6142 

3* 

15-0642 

24-0781 

5 

S-3370 

12-1627 

6l97 

5 

18-5514 

4-7630 

6i43 

4 

5-6258 

12-5514 

6198 

8 

187880 

4-7354 

6144 

4* 

16-0871 

24-4698 

6 

6-3843 

12-4877 

6199 

4 

9'9585 

16-2349 

6 

19-7757 

4-0621 

6145 

20 

17-7312 

24-2456 

i5§ 

8-0123 

12-1624 

6200 

6 

10-4744 

16-1586 

8 

20-2936 

4-0168 

6146 

5 

8-5976 

12-3967 

6201 

4 

22-4979 

4-7523 

6147 

5* 

18-6301 

24-1784 

6 

8-9075 

12-0413 

6202 

53§ 

12-9688 

16-6449 

46§ 

22-7602 

4'6393 

77    683 

8-8 

6148 

4 

9-5350 

12-8672 

6203 

4* 

13-7246 

16-6999 

5* 

23-5096 

47384 

6149 

3* 

20-1475 

24-4700 

3* 

10-4333 

12-2303 

6204 

4 

14-2260 

5-7970 

6150 

33§ 

20-4818 

24-7822 

27§ 

10-7907 

12-5281 

77    673 

9'5 

6205 

4 

15-2633 

5-7042 

6151 

4 

10-8232 

12-7884 

6206 

6 

15-7213 

57388 

6152 

4 

11-2464 

12-9369 

6207 

4* 

6-4750 

17-6819 

4 

16-2167 

5-3154 

6i53 

5 

11-1:239 

12-9476 

6208 

J9 

12-4518 

17-3862 

17 

22-2OIO 

5"3521 

6154 

5 

1  1-6010 

12-6805 

6209 

4t 

12-8730 

17-2871 

6 

22-6222 

5-2775 

6155 

3 

11-8830 

12-2782 

6210 

6 

13-2361 

177793 

1  1 

22-9616 

5-7920 

6156 

8* 

217916 

24'3594 

9 

12-0715 

12-0205 

6211 

4 

15-2631 

6-2463 

6157 

32 

22-5567 

25-0355 

24§ 

12-8753 

12-6503 

6212 

6 

6-0779     18-9860 

6 

157513 

6-5991 

6158 

3* 

14-2751 

25-5235 

3 

4-6445 

13-6550 

6213 

4 

19-9095 

6-6962 

6159 

5 

5-1144 

13-2579 

6214 

5 

22-9803 

6-3565 

6160 

5 

5-2785 

13-3095 

6215 

6t 

13-9232 

18-0909 

10 

23-6306 

6-1392 

6161 

3* 

15-0358 

25-8681 

4 

5-4294 

I3-95I3 

6216 

9 

5-97I4 

20-1377 

7 

15-5804 

77436 

6162 

5 

5-4389 

13-4768 

6217 

3°§ 

7-2831 

19-9330 

2I§ 

16-9003 

7-6105 

6163 

4 

5-9530 

13-1066 

6218 

5t 

9-5616 

'97543 

5 

19-1844 

7-5561 

6164 

32§ 

17-2469 

25-4H3 

26§ 

7-6046 

13-3680 

77    669 

8-8 

6219 

4t 

9-8361 

19-2183 

4 

19-4883 

7-0398 

6165 

4 

77159 

!3"3033 

6220 

74§ 

lo-oi  18 

19-6674 

$1$ 

19-6426 

7-4963 

77    679 

8-1 

6166 

34§ 

21-6955 

25-9936 

24§ 

12-0796 

13-6562 

6221 

7 

IO-I2O2 

19-6153 

9 

19-7526 

7'45'7 

6167 

1  1 

13-7297 

13-9236 

6222 

f\  t  f  1 

5 

10-5815 

IT  •  I  t*  OT 

20-1394 

i  r\  '*T  P  c  i 

8 

0 

20-181  1 

"}  O*  "7  *7  1  1 

7-9978 

7    -ft  A  f\  I 

23§ 

5-5978 

1-9046! 

Q., 

U  L  L  < 

6224 

'5 

i  i  507 
1  1-6271 

'9  7551 
19-5369 

O 

9 

ZU    //  1  Z 
2I-26O4 

0401 
7-4549 

25§ 

5-7669 

i-8444j 

77    661 

8  3 

6225 

6 

12*3804 

19-5258 

10 

22-OI28 

7H854 

»4§ 

9-6739 

1-5700 

76    667 

5'2 

6226 

•4 

12-4364 

19-6486 

H 

22-O6O5 

7-6l20 

1 

i  rtseau  interval  represents  very  neaily  5'  =  SS'-g  of  R.A.  at  Dec.  +  77",  and  96S'2  at  Dec.  +  78°. 
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No 

Diani 

B.  D. 

"Vn 

B.  D. 

y~ 

!/• 

No. 

Mag. 

^O. 

0UU8L 

y- 

Diani. 

X. 

No. 

Mag. 

R.A.  i8hom  to  i8h  15™  —  contd. 

R.A.  i8h  om  to  i8h  i5m—  contd. 

Centre       R.A.  i8h  15™  Dec.  +77*                R.A.  iSh  om  Dec.  +78" 

Centre      R.A.  i8h  15™  Dec.  +  77°             R.A.  i8l>  om  Dec.  +78° 

Plate  5025.    1900,  July  id.            Plate  3185.     1896,  June  26. 

Plate  5015.    1900,  July  16.          Plate  3185.    1896,  June  26. 

IU 

m. 

6227 

5 

I3H945 

•9"5835 

6 

23-1218 

7-6047 

6287 

4* 

13-4486     24-1041 

4* 

22-8244 

12-1174 

6228 

4* 

4-9361 

20-581  1 

3 

14-5244   !     8-1261 

6288 

4* 

4-8608  I  25-921  1 

6 

H-'SS1 

13-4585 

6229 

9 

S'3911 

20-5288 

7 

14-9768  |    8-1016 

6289 

5* 

5-0598     26-0256 

6 

14-3418 

13-5732 

6230 

24§ 

5'9348 

20-4945 

i5§ 

15-5245       8-0968 

6290 

H 

5-1643  '25-4884 

9 

14-4803 

13-0410 

6231 

10 

7-6989 

21-0923 

8 

17-2514      8-7916 

6291 

4* 

6-5781     25-6538 

5 

15-8830 

13-2824 

6232 

10 

7-7223 

20-5547 

9 

17-3061  ;  8-2541 

6292 

4 

16-4924 

J3-4777 

6233 

4t 

7-9294 

20-3342 

5 

17-5208      80460 

6293 

4t 

8-4562     25-8865 

4       i7746° 

13-6224 

6231 

4 

7-9618 

20-8233 

4 

17-5308     8-5369 

6294 

4       17-9810 

13-1578 

6235 

4t 

8-1257 

21-0874 

5 

17-6777  i    8-8106 

6295 

7 

8-7175     25-5384 

7       18-0243 

13-2863 

6236 

9 

19-5597       87622 

6296 

6 

9-1698     25-5070 

6       18-4782 

13-2825 

6237 

8i§ 

12-2918 

20-7960 

62§ 

21-8551       87514 

77    681 

7'5 

6297 

6 

9-3167     25-3026 

5       18-6533 

13-0845 

6238 

73§ 

12-5490    20-4628 

54§ 

22-1313 

8-4308 

77    682 

8-5 

6298 

( 

4     ,  20-1614 

13-2906 

6239 

26§ 

13-1642     20-8047 

*4§ 

227267 

8-8049 

77    684 

9'5 

6299 

18 

10-9733     25-3699 

17     120-2853 

13-2427 

6240 

4* 

5-1328     21-6776 

4 

14-6572       9-2369 

6300 

6o§     11-8753     25-2574 

44§     21-1916 

13-1793 

77    680 

8-2 

6241 

4* 

6-7265 

21-5625 

4 

16-2610  !    9-2085 

6301 

15       12-1974    25-0590 

10       21-5255 

13-0018 

6242 

ii 

7-2236 

21-6909 

9 

16-7439      9-3625 

6302 

St 

13-6247 

25-3372 

5 

22-9375 

I3-3577 

6243 

7 

7-6619 

22'222O 

6 

17-1526 

9'9'53 



6244 

12 

7-9773 

21-9048 

9 

17-4842 

9-6193 

5»l 

24-2081 

3-9510 

77    687      9-0 

6245 

H 

9-01  10 

21-3802 

10 

18-5458 

9-1520 

5»! 

2-7806 

19-0957 

77    675      9"° 

6246 

22§ 

10-7083 

21-8169 

15 

2O-2l6o 

9-6828 

6247 
6248 

H 

12-6149 

22'Ol68 

4 

12 

21-2860 
22-I082 

9'9'35 

9-9880 

11.  A.  i8h  i5m  to  i8h  30m 

6249 

3 

22-3363 

9-6336 

Centre      R.A.  i8h  15™  Dec.  +  77*             R.A.  i8h  30™  Dec.  -4-  78' 

6250 

4 

22-3724 

9-6665 

Plate  5025.     1900,  July  1  6.         Plate  4628.     1899,  August  21. 

6251 

10 

I3-3959 

21-5735 

12 

22-9140 

9-5854 

O 

m. 

6252 

22§ 

13-9613 

21-8059 

'9§ 

23-4654 

9-8486 

6303 

34§ 

22-8340 

I3-9773 

3i§     12-6390 

1-8028 

6253 

IO 

5-2817 

23-2478 

9 

14-7191        IO-8IO7 

6304 

5 

14-6833 

14-2564 

9     i   4*5243 

2-6178 

6254 

6 

16-9653    i  10-0747 

6305 

64§ 

18-8856 

I4773I 

64§   •    8-7521 

2-8553 

77    693 

8-0 

6255 

5       16-9745  !  10-2599 

6306 

5 

19-0738 

14-8974 

4         8-9495 

2-9690 

6256 

7     !  17-4609     10-4688 

6307 

7        9"l85° 

27554 

6257 

«4§ 

9-1115     22-4967 

i8§   i  18-5875     10-2702 

6308 

*«8 

19-4700 

14-7081 

22§       9"3310 

2-7510 

6258 

5       I8'7339 

10-7576 

6309 

4*    20-5304 

14-4689 

4      10-3746 

z-4457 

6259 

4 

18-7404       10-7342 

6310 

9    1  22-2887     14-6510 

6       12-1392 

2-5085 

6260 

5 

9-7503     23-0053 

5       19-1971     10-8159 

631  1 

5      23-2092 

H7923 

6261 

8 

12-7891     22-6594 

8       22-2460     10-6371 

6312 

4      23-2907 

H7953 

4t 

13-1464 

2-5946 

.  i 

6262 

4       22-2726     10-0582 

6313 

1  6     :  24-0068 

14-5054 

17 

13-8440 

2-2564 

6263 

5* 

7-8908    24-0751 

5       17-2796         -7828 

6314 

10       15-1842 

15-4533 

8         5-'°5° 

37775 

6264 

39§ 

8-5903     24-0903 

29§     i  7-9775 

-8364 

77    676 

9'5 

6315 

7     117-2104 

I5-1437 

7f 

7-1057 

3-3348 

6265 

8 

9-6304    23-5738 

6       19-0435 

'3741 

6316 

33§     17-3821 

15-2737 

34§ 

7-2858 

3'45  '3 

6266 

A  * 

4 

9-7093     23-6161 

4       19-1180 

"4'97 

6317 

5 

7-3013 

3-7.053 

6267 

17 

9-7831     23-4849 

9 

I9-2O12 

-2953 

6318 

53§     18-5599 

I5-I539 

58§       8-4500 

3-2560 

77    692 

9-2 

6268 

i> 

11-8400    23-9830 

ii       21-2286 

•9058 

6319 

14    120-0198     15-5187 

13         9-9328 

3-5249 

6269 

4       21-4204 

•3841 

6320 

8 

20-5506     15-8132 

10       10-4818 

37828 

6270 

9 

12-3763 

23-0638 

7 

21-8145    i         "0183 

6321 

4 

11-9825 

3-6643 

6271 

4* 

13-3001     23-6951 

4       22-7015         7023 

6322 

6     :  22-5109 

15-1643 

j 

12-3961 

3-0075 

6272 

>5 

13-6382    23-6040 

ii       23-0437         -6282 

6323 

47§     '4*3774     '5-8731 

5o§ 

4-3262 

4-2500 

77    687 

9-0 

6273 

1  1 

5-3136    24-8855 

8 

14-6623 

12-4480 

6324 

4*    14-5911     16-4007 

8 

4-5778 

47645 

6274 

8 

5-5221     24-5465 

7       14-8884 

I2'12l6 

6325 

5*     16-8019     16-2742 

8 

6-7697 

4-4929 

6275 

i? 

6-3608    24-7256 

12           157162 

I2-345I 

• 

6326 

35§ 

16-8746 

167570 

32§ 

6-8756 

4'9673 

6276 

5 

6-9528 

24-9378 

4      16-2940    12-5908 

6327 

17       17-2394 

16-1727 

ij 

7-2023 

4-3607 

6277 

. 

4       16-3324     12-7748 

6328 

7       18-5006     16-4109 

8 

8-4753 

4"5'45 

6278 

ii 

7-5057    24-7740 

8       16-8572 

12-4566 

6329 

23       18-9125     16-3866 

2'§ 

8-8852 

4*4637 

6279 

'3 

8-5285    25-0558 

10       17-8618 

12-7947 

6330 

5       20-0118     16-5152 

5 

9-9923 

4-5186 

6280 

4 

18-3606 

12  0938 

6331 

4      20-0208     16-9125 

5       10  0260 

4'92'3 

6281 

'5 

10-8137     24-8230 

1  1 

20-1584 

12-6879 

6332 

33§     20-2993     16-3888 

28§     10-2683 

4*375° 

6282 

ij 

10-8561 

24-9774 

1  1 

20-1908 

12-8461 

6333 

4     1  20-8801     16-4700 

4       10-8528 

4-4216 

6283 

3 

21-0293 

12-3652 

6334 

8       21-5233 

16-9595 

9 

11-5284 

48666 

6284 

24§ 

12-2691 

24-21  1  1 

i8§     21-6422 

12-1545 

6335 

13       23-3089     17-0857 

13 

I3'3'64 

4-8728 

6285 

7 

12-9278    24-1976 

7 

22-3008 

12-I822 

6336 

36       14-11  18  |  16-9563 

37§ 

4-1328 

5-34:3 

77    686 

9*5 

6286 

4t 

13-^702  1  24-9267 

4 

22-9030       12-9465 

6^7 

4 

6-5209 

5-0473 

i  riteau  interval  represents  very  nearly  5'  =  SS'-g  of  R.A.  at  Dee.  +  77",  aud  96«'2  at  Dec.  +  78°. 
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GREENWICH  ASTROGUAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    77°. 


B.  l>. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diani. 

X. 

y- 

No. 

Mug. 

No. 

Diam. 

x.        y- 

V- 

No. 

Mag. 

R.  A.  1  8h  1  5m  to  1  8h  30m—  contd. 

R.A.  i8h  i5m  to  i8h  30m—  contd. 

Centre   R.A.  i8h  15™  Dee.  +77°      K.A.  i8h  30™  Dec.  +  78° 

Centre   R.A.  18''  is111  Dec.  +77°      R.A.  18''  30"'  Dec.  +78° 

Plate  5025.  1900,  July  16.    Plate  4628.  1899,  August  21. 

Plate  5025.  1900,  July  1  6.    Plate  4628.  1899,  August  21. 

i 

m. 

o 

m. 

6338 

9   I7'2i96 

17-4717 

12 

7-2649 

5-6566 

6398 

5 

22-7649 

21-5930 

5 

13-0698 

9-4053 

6339 

4*  18-0034 

17-3027 

6 

8-0380 

5-4367 

6399 

3 

'3-5255 

9-6366 

6340 

20 

I8'2206 

17-0250 

20§ 

8-2359 

5-1458 

6400 

1  1 

14-3001 

22-4514 

1  1 

4-6798 

10-8156 

634! 

4 

18-2581 

17-5624 

5 

8-3073 

5-6745 

6401 

5 

15-9085 

21-7651 

8 

6-2400 

10-0288 

6342 

9 

9-0148 

5-0908 

6402 

10 

16-6499 

21-8142 

8 

6-9848 

10-0268 

6343 

4 

10-1397 

5-8638 

6403 

10 

17-6977 

22-3443 

9 

8-0610 

10-4841 

6344 

9 

21-6998 

'7'3773 

ii 

11-7299 

5-2707 

6404 

20     19-1082 

22-2234 

16 

9-4618  I  10-2755 

6345 

7 

21-6882 

17-5746 

5 

11-7307 

5-4657 

6405 

12   i  19-6910 

22-8258 

8 

10-0838 

10-8366 

6346 

16 

22-2896 

17-8459 

'3 

12-3513 

5-6930 

6406 

4   19-9390  22-8831 

5  i  10-3339 

10-8764 

6347 

4 

12-5320 

5-7221 

6407 

43§ 

21-0493 

22-8465 

47§ 

1  1-4400 

10-7716 

77  695 

8-5 

6348 

17 

23-3482 

17-9900 

'4 

I3-4136 

57723 

6408 

3 

21-1799 

22-8744 

3 

11-5707 

10-7864 

6349 

4 

4'2738 

6-4208 

6409 

16 

21-4387 

22-8139 

'4 

11-8257 

10-7102 

6350 

3 

5-1184 

6-5474 

6410 

10 

22-1505 

23-1000 

8 

12-5525  10-9495 

635i 

4 

18-3691 

18-2955 

5 

8-4672 

6-4048 

64n 

4 

15-8491 

22-8251 

3 

6-2512   1-0918 

6352 

4 

8-9488 

6-5320 

6412 

3 

16-6021 

23-7082 

4 

7-0600 

1-9198 

63S3 

*5§ 

19-3494 

18-8177 

24§ 

9-4796 

6-8630 

64'3 

10   18-7317 

23-I  102 

8 

9-1452 

1-1842 

6354 

5* 

i9-8532 

18-0352 

8 

9'9335 

6-0450 

6414 

20   19-7318 

23-379' 

i6§ 

10-1607 

1-3863 

6355 

8 

20-4885 

18-9253 

9 

10-6239 

6-8923 

6415 

23   19-7894 

23"'359 

2I§ 

10-2005 

1-1407 

6356 

45§ 

14-0107 

18-9580 

44§ 

4-1655 

7'3522 

77  685 

9'3 

6416 

4   zi'3399 

23-3760 

4   11-7669  '  1-2793 

6357 

5 

4-1907 

7-5789 

6417 

6 

22-0788 

23-4500 

5  ;  12-5051 

11-3008 

6358 

4* 

"59459 

19-6170 

5 

6-J377 

7-8815 

6418 

23 

22-4351 

23-2369 

i7§  j  12-8470 

11-0690 

6359 

4* 

18-2556 

19-2083 

4 

8-4132 

7'3252 

6419 

21 

'4'3453 

24-2132 

20§ 

4-8401 

12-5719 

6360 

5* 

19-4717 

I9-3949 

6    9-6411 

74278 

6420 

7 

14-6391 

24-6557 

8 

5-1637  !  12-9953 

6361 

12 

19-7324 

19-3903 

1  1    9-8990 

7-4072 

6421 

5   15-5004 

24-1352 

3 

5-9840  12-4186 

6362 

9 

20-4271 

19-1052 

9 

10-5714 

7-0762 

6422 

n   15-5795 

24-2536 

7 

6-0750  12-5292 

6363 

3 

10-6181 

7-1008 

6423 

z8§  :  i5-6?97 

24-3961 

3°§ 

6-1950 

12-6670 

6364 

3* 

20-6108 

19-1  165 

3 

10-7574 

7-0743 

6424 

26§  16-1500 

23-7672 

25§ 

6-61  1  1 

12-0093 

6365 

21 

21-2715 

19-2951 

20§ 

1  1-4290 

7-21  10 

6425 

19   16-8636 

23-9518 

i6§ 

7-3393 

12-1459 

6366 

4 

22-0909 

19-1877 

'  5 

12-2407 

7-0505 

6426 

263  17-0198 

23-8659 

Jli 

7-4893 

12-0525 

77  690 

9'5 

6367 

4 

22-1062 

19-7130 

5 

12-2909 

7-5757 

6427 

12     17-54I2 

24-6699 

8 

8'0573 

12-8173 

6368 

14 

22-7888 

19-8241 

10 

12-9758 

7-6378 

6428 

12    20-3742 

24-0545 

1  1 

10-8456 

12-0188 

6369 

4 

22-9432 

19-2245 

6* 

13-0957 

7-0327 

6429 

IO 

20-3484 

24-8099 

7 

10-8685 

12-7742 

6370 

86§ 

23-0903 

20-1928 

9°§ 

13-3029 

7-9863 

77  696 

7'7 

6430 

9 

21-8420 

24-7829 

6 

12-3603 

12-6525 

6371 

3 

13  6608 

7-2581 

643i 

II   21-8859 

24-7851 

10 

12-4001 

12-6471 

6372 

4 

'4"37'9 

20-1091 

6 

4-5987 

8-4762 

6432 

4* 

23-3897 

24-4842 

4 

13-8831 

12-2490 

6373 

6 

4-7898 

8-3348 

6433 

28 

23'4'59 

24-2936 

19 

13-8956 

12-0568 

6374 

16 

14-8149 

20-1636 

'3 

5  '°445 

8-4991 

6434 

3* 

14-1403 

24-9352 

4 

4-6839 

13-3064 

6375 

26§ 

14-8904 

20-1385 

25§ 

5-I174 

8-4709 

77  688 

9'5 

6435 

4t 

14-1119 

25'4457 

5 

4-6897 

13-821  1 

6376 

5 

15-0873 

20-2344 

7 

5-3181 

8-5533 

6436 

20 

14-5126 

25-4888 

'8§ 

5-0938 

13-8342 

6377 

5 

15-1033 

20-5256 

8 

5-357° 

8-8420 

6437 

19 

«5''534 

24-7449 

1  1 

5-6818 

13-0493 

6378 

7 

1  5-3608 

20-4497 

1  1 

5-6102 

8-7491 

6438 

4 

15-4089 

25-4663 

5 

5-9850 

'37533 

6379 

*5§ 

16-5585 

2o-4355 

3o§ 

6-8009 

8-6588 

77  689 

9"5 

6439 

21 

157393 

247654 

2I§ 

6-2669 

13-0325 

6380 

9 

17-6477 

20-5967 

12 

7-8993 

8-7460 

6440 

12 

15-8511 

25-4575 

IO 

6-4256 

I37H4 

6381 

4 

I7-9433 

20-5121 

5 

8-1901 

8-6400 

6441 

5 

l6'8553 

25-2344 

3 

7-4121 

13-4240 

6382 

15 

20-4428 

20-5100 

10 

10-6834 

8-4767 

6442 

20 

'7'5S» 

25-4029 

15 

8-1175 

13-5472 

6383 

4 

1  1-8246 

8-5922 

6443 

5 

18-2934 

24-8778 

5 

8-8241 

12-9790 

6384 

i? 

22-1803  i  20-7165 

I  i 

1  2-4298 

8-5683 

6444 

4 

19-6354 

25-2499 

3* 

10-1900 

i3'2593 

6385 

J3 

22*2199  i  20-9363 

7 

12-4818 

8-7874 

6445 

4 

19-7220 

25-8826 

5 

10-3163 

13-8834 

6386 

1  1 

14-3807 

21-5330 

1  1 

4-7030 

9<8945 

6446 

4 

20-5081 

25-1654 

5 

11-0568 

13-1197 

6387 

19 

14-5300 

21-2905 

20 

4-8329 

9'6434 

6447 

24 

21-4126 

25-6353 

'5 

11-9865 

13-5276 

6388 

4 

4-8809 

9-7588 

6448 

13 

21-8757  125-4846 

9 

12-4272  ;  13-3464 

6389 

3* 

14-9000 

20-7260 

5 

5-1657 

9-0600 

6449 

13 

22-5655  25-3080 

10 

13-1147  |  13-1257 

6390 

20 

16-9810 

20-9788 

18 

7'2597 

9-1729 

6391 

20 

17-1730 

20-901  5 

'9§ 

7-4448 

9-0818 

54§ 

2-9711   5-1085 

77  683 

8-8 

6392 

20§ 

17-4494 

21-0945 

21§ 

77325 

9-2564 

77  691 

9'5 

7°§ 

2-8051   8-9481 

77  682 

8-5 

6393 

5 

"7624 

9-8217 

76§ 

2-5707 

9-2997 

77  681 

7'5 

6394 

f 

4 

8-3433 

9-5150 

57§ 

2-4475   137762 

77  680 

8-2 

6395 
6396 

34§ 
26§ 

20-6221 
20-6886 

21-5229 

21*1  l82 

*9§ 

22§ 

10-9281 
10-9668 

9-4762 
9-0670 

77  694 

9'5 

79§ 
63§ 

25-3028 
26-7253 

15-1325 
16-7602 

1 
| 

77  697 
77  698 

8-5 
9-0 

6397 

4 

22-5920  21-4121 

7 

I2-8P68 

9-2350 

H7J5 

26-7126 

20-1308 

77  699   6-5 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  8SS'9  of  R.A.  at  Dec.  +  77',  and  96»-2  nt  Dec.  +  78*. 
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ZONE    +    77' 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diani. 

X. 

y. 

Diani. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

I  'i;uiJ. 

x.       _             y. 

No. 

Mag. 

R.A.  i8h  3omto  i8h  45m 

R.A.  i8h  30m  to  i8h  45m  —  contd. 

Centre       R.A.  i8h  4511  Dec.  -|-  77°                K.A.  18^  30"!  Dec.  +  78° 

Centre-    R.A.  i8h  45™  Dec.  +  77°              R.A.  i8>»  30"  Dec.  +78° 

Plate  2740.     1895,  July  7.           Plate  4628.     1899,  August  21. 

Plate  2740.    1895,  July  7.          Plate  4628.    1899,  August  21. 

o 

m. 

0 

m. 

6450 

H 

5-1195 

14-0546 

23§ 

15-2020 

1-8822 

6509 

5 

15-3231 

9"4752 

6451 

6 

67236 

14-0238 

8* 

16-8069 

1-9592 

6510 

5 

15-9428 

9-2758 

6452 

5 

4-3211 

14-9195 

21 

14-3464 

2-6891 

651  1 

3 

8-6964 

217919 

7 

18-2396 

9-8454 

6453 

6 

4-4208 

14-4237 

8 

14-4794 

2*2040 

6512 

3 

9-6328 

21-3387 

9 

19-2025 

9-4600 

6454 

62§ 

5''577 

14-9682 

8i§ 

15-1797 

27931 

77    697 

8-5 

6513 

8o§ 

12-2663 

21'OIQO 

I00§ 

21-8510 

9-3128 

77    702 

7-0 

645) 

6 

17-0455 

2-7660 

6514 

16 

12-5295 

21-0498 

23§ 

22-1107 

9-3671 

6456 

4*      7-0617 

14-9979 

5 

17-0751 

2-9531 

6515 

3 

13-2855 

20-7175 

6 

22-8878 

9-0885 

6457 

4°8 

8-6298 

14-6099 

57§ 

18-6672 

2-6754 

77    7003 

9'5 

6516 

15         5-9858 

23  0263 

22§ 

I5-4493 

10-8907 

6458 

8 

io-6ioo 

H'2739 

16 

20-6648 

2-4794 

6517 

st    7-1472 

22-7255 

I  I 

16-6266 

10-6740 

64>9 

7 

12-6566 

14-4749 

13 

22-6936 

2-8190 

6518 

5* 

9-5419 

22-7180 

9 

19-0175 

10-8283 

6460 

6     !  12-9010 

13-9678 

9 

22-9728 

2-3341 

6519 

20§ 

i<¥°425 

21-8919 

28§ 

195733 

10-0375 

6461 

8 

4-9808 

16-0790 

20 

14-9238 

3-8880 

6520 

10       11^675 

227104 

20 

21-4370 

10-9860 

6462 

22§ 

5-61  12 

15-6651 

33§ 

15-5823 

3-5I95 

6521 

3*     13-1419 

2I-8l66 

6 

22-6695 

IO-I772 

6463 

20 

7-0488 

15-6895 

3°§ 

17-0175     3-6424 

6522 

5 

5-5282     23-7598 

10       14-9392 

11*5924 

6464 

4* 

8-I822 

15-8685 

6 

18-1318 

3-9022 

6523 

16 

6-8723 

23-9496 

22§ 

l6  2696 

1-8741 

6465 

9 

8-4047 

15-0185 

24 

18-4144 

3-0685 

6524 

24 

8-3000 

23-8231 

3°§ 

177005 

J-8457 

77    7°° 

9'3 

6466 

7 

5-6083 

16-6033 

H 

15-5150 

4-4550 

6525 

3* 

8-6144    23-4195 

5 

18-0408 

1-4634 

6467 

9 

5-6504 

16-2880 

16 

15-5797 

4"H54 

6526 

5* 

97399    23-6427 

10 

19-1500 

1-7620 

6468 

4 

15-8972 

47322 

6527 

8 

10-4318    23-0268 

18 

19-8805 

1-1964 

6469 

44§ 

67828 

16-3923 

62§ 

167042 

4-3253 

77    698 

9-0 

6528 

2I§ 

13-8208    23-5139 

37§ 

23-2295 

11-9178 

K  3163 

9'4 

6470 

3* 

8-222O 

15-9864 

7 

18-1611 

4-0233 

6529 

5* 

7-0426 

24.2409 

8 

16-4170 

12-1754 

6471 

7 

19-0640 

4-1380 

6530 

24§ 

8  -o  1  1  o 

24-225I 

29§ 

17-3818 

12-2266 

6472 

16 

IO-817I        16-6326 

23§ 

20-7084 

4-8445 

6531 

8 

18-0705 

»2'5437 

6473 

12 

12-6557    '  16-6571 

23§ 

22-5411 

4-9970 

6532 

6 

18-2229 

12-0653 

6474 

7 

5-0473       17-8946 

H 

14-8647 

5-7049 

6533 

4 

19-4109 

12*4857 

6475 

6 

5-7009    i  17-4243 

15 

15-5500 

5-2805 

6534 

26 

11-0540 

23-9803 

4°§ 

20-4397 

12-1928 

77    701 

9'4 

6476 

3* 

10-2671        17-3128 

5 

2O'I  IIO 

5-4833 

6535 

5 

20-8839 

126359 

6477 

9 

10-4232 

17-1789 

i9§ 

20-2/80 

5-3633 

6536 

5 

21*1236 

12-0652 

6478 

9 

107982 

I7-I553 

22§ 

20-6520 

6537 

5* 

6-4264 

25-9959 

10 

15-6848 

13-8851 

6479 

3* 

12-2759 

7 

22'I  l6l 

5-6359 

6538 

st 

7-3088 

25-5265 

ii 

16*5917 

13-4764 

6480 

5 

12-2662 

16-9440 

9 

22'1346 

6,39 

5 

17-5887 

13-0150 

6481 

«9 

12*6279 

17-3834 

34§ 

22-4638 

57177 

6540 

4 

8-8214 

25-2441 

12 

I8-I2I4 

13-2984 

6482 

4 

13-0470 

17-5938 

7 

22-8672 

5-9570 

6541 

24 

9-0085 

25-8516 

24§ 

18-2685 

i3-9J74 

6483 

7 

23-1722 

5-3363 

6542 

7 

19-0528 

13-0053 

6484 

f.Qm 

3* 

6-2938 

18-1927 

5 

16-0943 

6-0870 

6543 

H 

I3-4399 

25-5772 

22$ 

227063 

13-9484 

6485 

4 

16-3399 

6-1043 

x-        x 

6486 

5 

16-5193 

6-9065 

47§ 

15-5420 

1-1770 

76    693 

9*0 

6487 

5* 

7-0156 

18-5978 

ii 

16-7817 

6-5450 

6s§ 

3-6438 

20-2750 

77    696 

f 

77 

6488 

4* 

7-4948 

18-2142 

6 

17-2901 

6-1944 

42§ 

1-9781 

23-I822 

77    695 

8    — 
5 

6489 

5 

U-44I3 

177773 

H 

2I-2530 

6*0290 

6490 

8 

21-7770 

6-4915 

6491 

7 

14-2889 

77353 

R.A.  i8h45mto  i9hom 

6492 

4 

14-8693 

7-1550 

Centre       R.A.  iS1"  45n>  Dec.  +77'             R-A.  i9h  om  Dec.  +  78° 

6493 
6494 

93§ 

7-228I 

19-7333 

7 

16-6702 
16-9142 

7-9161 

7-6878 

77    699 

6-5 

Plate  2740.     1895,  July  7.           Plate  2755.     1895,  July  12. 

6495 
6496 

7 
7 

97739 
10-2036 

19-0150 
19-3803 

17 
16 

19-5040 
19-9077 

7-1527 
7-5453 

6544 

5 

17-6289 

14-6179 

8         7-5059 

2-8622 

/c  , 

O 

m. 

6497 

3 

20-5633 

7-6429 

6545 

6       18-1848 

14-3203 

8         8-0393 

2-5261 

6498 

6 

20-6205 

7-2644 

6546 

5       18-2192 

I4-3213 

5         8-0747 

2-5274 

6499 

6500 

6 

11-2186 

I9'593' 

3 

12 

20-7818 
20-9045 

7-8253 

6547 
6548 

24§ 

18-8589 
21-4871 

14-6757 
14-2141 

26§   i    87343 
57§       1-3267 

2-2076 

.  -  f  _ 

76    710 

8-4 

6501 
6502 

3* 
7* 

11-8646 
127312 

19-0645 
19-3356 

6 
16 

22-4318 

7-3456 

6549 
6550 

4 
6 

217356 
22-1083 

14-0984 

5 
7 

1-5775         2*1905 
1-9398         2-0530 

6503 

28§ 

13-6369 

18-6781 

43§ 

23-3822 

7-0813 

77    703 

9'3 

6551 

4* 

20-8619 

15-5242 

5 

0-7889 

3  553° 

6504 

5 

I5-1I54 

8-8120 

6552 

5 

21-1428 

15-0995 

6         1*0399 

3-1140 

6505 

5* 

6-2246 

21-0380 

9 

15-8248 

8-9241 

6553 

15 

21-3796 

15-8750 

17         1-3281 

x 

3-8747 

6,06 
6507 

10 

8-2542 

20-3771 

4 
16 

16-8187 
17-8937 

8-7268 
8-4048 

6554 
6555 

4* 
3* 

15-2180 
15-6491 

15-8193 
16-5076 

5         5-I776 
6         5-6527 

4'2I73 

4-8762 

6508 

3* 

10-3301 

20-1935 

5 

19-9793 

8-3629 

6556 

6 

16-2132     16-1935 

6        6-1956      4-5231 

- 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  88^-9  of  K.A.  at  Dec.  +  77',  and  96»-2  at  Dec.  +  78°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHTC  CATALOGUB,  1900. 


ZONE    +    77' 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

X. 

y. 

Diam. 

v- 

No.            Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

*/• 

No. 

Mag. 

R.A.  i8h  45m  to  i9h  om  —  contd. 

R.A.  i8h  45m  to  i9h  o'"  —  contd. 

Centre       R.A.  i8h  45™  Dec.  +  77"               R.A.  ig11  om  Dec.  +  78° 

Centre        R.A.  18"  45"'  Dec.  +77°               R.A.  19"  o™  Dec.  +  78" 

Plate  2740.     1895,  July  7.             Plate  2755.     1895,  July  12. 

Plate  2740.     1895,  July  7.            Plate  2755.     1895,  July  12. 

m. 

0 

m. 

6557 

4 

18-201  5 

16-0133 

6 

8-1665 

4-2167 

6616 

4 

13-7707 

10-8810 

6558 

8 

18-9012 

16-5724 

13 

8-8990 

47298 

6617 

4 

5-4358 

•8652 

6559 

II 

19-6355 

16-5564 

16 

9-6317 

4-6630 

6618 

4* 

15-5652 

22-9746 

5 

5-9865 

•3348 

6560 

4 

21-4717 

16-5586 

4 

11-4640 

4-5496 

6619 

ii 

15-6691 

23-4247 

13 

6-1194 

•7750 

6561 

6 

21-5250 

16-7076 

8 

11-5278 

4-6967 

6620 

4 

15-9061 

23-3868 

5 

6-355° 

•7233 

6562 

'4 

22-9385 

16-7080 

16 

12-9382 

4-6035 

6621 

16 

15-9999 

22-9660 

25§ 

6-4200 

•2984 

77    705 

9'5 

6563 

6* 

23-0458 

16-6996 

7 

13-0458 

4-5869 

6622 

6 

197365 

23-8847 

6 

10-2089 

•9723 

6564 

8 

23-2723 

16-2517 

12 

13-2401 

4-1248 

6623 

6* 

20-5844 

23-0331 

6 

I  I'O02O 

•0658 

6565 

4 

15-7507 

17-3809 

4* 

5-8105 

5-7430 

6624 

5 

I378I2 

•1055 

6566 

4 

17-0859 

i7-3'54 

5 

7-I370 

6625 

15 

14-1813 

24-2775 

18§ 

4-691  I 

127250 

6567 

7 

I7-355I 

16-9256 

13 

7-3812 

5-1825 

6626 

[j 

5-0218 

12-4952 

6568 

4 

177807 

17-0230 

4 

7-8108 

5^497 

6627 

23§ 

15-0897 

23-9710 

28S; 

5-5762 

12-3613 

77    704 

9'5 

6569 

4 

8-3916 

5-5322 

6628 

5 

15-3103 

24*2062 

6 

5-8ll6 

12-5790 

6570 

4 

21-7002 

17-6230 

4 

11-7605 

5-5953 

6629 

3 

6-III4 

12-5717 

6571 

6 

16-9363 

17-9187 

10 

7-0270 

6-2027 

6630 

4 

6-54-3 

12-2604 

6572 

4t 

16-9640 

18-2297 

6 

7-0745 

6-5076 

6631 

4 

/-0459 

12-1726 

6573 

5 

20-0413 

18-2264 

6 

10-1486 

6-3046 

6632 

2I§ 

16-9067 

24-4348 

»§ 

7-4205 

127047 

77    707 

9'5 

6574 

H 

20-9617 

18-4785 

16 

1  1-0800 

6-4968 

6633 

13 

18-1219 

24-6652 

•51 

8-6489 

12-8546 

6575 

ii 

21-9184 

18-1847 

15 

12-0190 

6'i434 

6634 

5 

4-93IO 

13-4639 

6576 

6 

22-2177 

18-1523 

8 

12-3132 

6-0911 

6635 

4* 

14-9053 

24-9951 

5 

5-4603 

13-3964 

6577 

5 

22*2522 

18-3311 

7 

12-3600 

6-2670 

6636 

7 

15-2007 

25-0595 

8 

57587 

13-4392 

6578 

20§ 

22-4810 

18-4723 

2I§ 

12-5974 

6-3950 

77    7" 

9'3 

6637 

4 

16-0761 

25-0863 

5 

6-6340 

13-4096 

6579 

4 

I3-5307 

6-2066 

6638 

5 

16-1911 

247457 

6 

6-7276 

13-0598 

6580 

4 

137729       67353 

6639 

4* 

16-3521 

25-4461 

5 

6-9332 

137483 

6581 

4 

5-2687       7-9155 

6640 

3Z§ 

16-4759 

25-2508 

26§ 

7-0433 

I3-5449 

77    706 

9'5 

6582 

4 

5-2760 

7-7400 

6641 

8 

167503 

25-4969 

12 

7-3363 

13-7771 

6583 

3 

15-601  1 

19-1715 

5 

5-7749 

7-5366 

6642 

4* 

21-3091 

25-6647 

6 

11-8932 

13-6454 

6584 

3*     I5-95I3 

18-7082 

5* 

6-0900 

"•0549 

6643 

7* 

22-3004 

8 

I2-866I 

I3-3533 

6585 

II           |  7*j_  j_  i  7 

IQ--  174. 

14. 

7*6  3  27 

7  "7  f\  |  i 

6586 

4 

/     T^T       / 
I7-4469 

*  7  5    /T 

19-5254 

*  *T" 

5 

7-6392 

/Ul  2 

7-77I4 

85§ 

2-5660 

9-5889 

77    7°2 

7-0 

6587 

f  _  O  n 

4* 

I7-9278 

19-6708 

f 

4 

8-I282 

7-8808 

6580 

4 

18-9588 

19-0916 

4 

9-I205          7-2368 

6589 

4 

IO-97OO 

7-9995 

R.A.  i9h  om  to  19''  i5m 

6590 
6591 

4* 
'3 

I4-6360          20-3534 
I5-3384          197657 

4 
18 

4-8900 
5-5524 

8-7797 
8-1468 

Centre      R.A.  I9h  15"'  Dec.  +  77°              R.A.  19"'  o1"  Dec.  +  78° 

6592 

s 

4 

I6-7589          20-6955 

7 

7-03IO 

8-9820 

Plate  2746(1.     1895,  July  8.          Piate  2755.    1895,  July  12. 

6593 

5 

I8-6292          20-4843 

7 

8-8844 

8-6505 

o 

m. 

6594 

9 

I9-5493           20-8I33 

ii 

9-8207 

8-9175 

6644 

2I§ 

4-1021     15-0572 

24§ 

14-0815 

2-7640 

6595 

4* 

I9-5793           20-3534 

5 

9-8218 

8-4568 

6645 

'4 

8-4078     14-9555 

22 

18-3818 

2-9290 

6596 

9 

20-7884      ,    20-8889 

1  1 

I  1-0629 

8-9150 

6646 

33§ 

10-7148     14-2173 

46§ 

207334 

2-3366 

76  715 

9-o 

6597 

«3 

2I-8736      ,    20-7I04 

16 

12-1337 

8-6672 

6647 

4 

12-1070     14-2968 

4* 

22'I  163 

2'5°39 

6598 

i8§ 

I5-3880          2I-3668 

22§ 

5-7072 

9-7439 

6648 

4* 

5-3998     16-1365 

5 

15-3129 

3-9206 

6599 

8 

I5-6I95       '    2I-I38I 

I  I 

5-9227 

9'5oi3 

6649 

13 

6-8030     15-7478 

15 

16-7356 

3-6208 

6600 

4 

I6-9505           21-6823 

5 

7-2843 

9^537 

6650 

4 

10-6180     15-0838 

ii 

20-5783 

3-1958 

6601 

s  x1 

2O§ 

I9-4568 

217624 

2I§ 

97911 

9-8736 

77    7°9 

9  '4 

6651 

4* 

10-7115     15-2255 

5* 

2O-6666 

3-34I5 

6602 

f  /• 

10 

20^154 

21-0917 

12 

11-2054 

9-1082 

6652 

7 

10-8985     14-9228 

20 

2O-872O 

3-0520 

6603 

f  f 

4 

12-5139 

9-8396 

6653 

1  1 

11-2308     14-8690 

20 

21-2066 

3-0185 

6604 

f  f 

7 

23-3360 

21-4929 

7 

13-6462 

9-3508 

6654 

12 

4-2305     167996 

'7 

14-0900 

4-5110 

6605 

£  S           f 

5 

I4-5220 

217937 

8 

4-8700 

10-2247 

6655 

4* 

6-3765     16-3230 

6 

16-2723 

4-1677 

6606 
t/- 

4* 

I5-I568 

22-5996 

4* 

S'5554 

10-9894 

6656 

5 

9-6150 

16-9402 

8       19-4649 

4-9863 

66O7 
f  £.       O 

6 

I5-2374 

21-6984 

9 

5-5761 

10-0834 

6657 

5 

20-6377 

4-1668 

6608 
6609 

f  f 

17 
5 

I7776I 
I9-I568 

22-7460 
22-2663 

'9 

5 

8-1787 
9-5252 

10-9628 
10-3962 

6658 
6659 

5, 

1  1-9815 

16-1150 
16-1  1  10 

7 

21-2698 
21-8816 

4-2709 
4-3059 

77    718 

9-5 

6610 

f  f 

10 

I9-6394          22-0772 

10 

9-9950 

10-1736 

6660 

5 

16-0667 

5-5278 

66  1  1 
6612 

££ 

5* 
8 

21-2805    ;  22-9197 
21-8190     22-1319 

6 
10 

11-6885 
12-1728 

10-9082 
10-0904 

666l 
6662 

4t 

12 

6-2891 
6'5954 

i7'5959 

17-3964 

7 
i8§ 

16-1057 
16-4236 

5-4304 
5-2536 

6613 

f  /• 

5* 

22-6628     22-1252 

4 

13-0138 

10-0293 

6663 

4* 

7-2810 

17-6050 

7 

17-0949 

5-5033 

6614 

/•  f  ,  . 

12* 

22-6723 

22-4766-^ 

8 

13-0463 

io-3753 

6664 

4 

18-6782 

5-1180 

ooi  5 

~/ 

4 

13-0524 

10-3857 

6665 

4* 

8-9195 

17-8680 

5 

187136 

5-8670 

Plate  2740.     Nos.  6614,  6615.     Measured  as  one  mass. 

i  r&eaw  interval  represents  very  nearly  5'  =  88''9  of  R.A.  at  Dec.  +  77°,  and  g6»-2  at  Dec.  +  78'. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUK,  1900. 
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ZONE    +    77°. 


B.  D. 

B.  D. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

i. 

"' 

Diam. 

X. 

V- 

No. 

Mag- 

R.A.  i9h  om  to  i9h  i5m  —  contd. 

R.A.  I9h  om  to  i9h  i5m  —  contd. 

e       R.A.  i9h  is™  Dec.  +77°              R.A.  19*  om  Dec.  +  78° 

Centre       R.A.  I9h  I5m  Dec.  +77"               R.A.  i9h  o"  Dec.  +78' 

Plate  2746(1.    1895,  JnlyS.         Plate 

2755.     1895,  July  12. 

Plate  27460.    1895,  July  8.         Plate  2755.    1895,  July  12. 

o 

m. 

•                    m- 

6666 

5 

9-55H 

17*0835 

I  I 

19-3905 

5-1253 

6725 

5 

19-6740       1  I-O020 

6667 

45§ 

11-1165     17*1073 

44§ 

20-9560 

5-2467 

77    717 

8-5 

6726 

4* 

11-3610    23*5750 

6 

20-7976 

11-7171 

6668 

1  1 

12*6710    17-4450 

15 

22-4830 

5-6805 

6727 

32§     13-1267     22-9933 

35§ 

22-5935 

1  1*2461 

77    720 

9*2 

6669 

4* 

13*9245     17*3380 

6 

23-7411 

5-6545 

6728 

21 

6*8508    24*5005 

18 

16-2370       12*3603 

6670 

8     j    8-5199 

18-2665 

12 

18-2905 

6-2406 

6729 

30 

7*1900    25-0513 

25§ 

l6*54IO       12-9305 

77    713 

9'4 

6671 

4 

14-2824 

77336 

6730 

6 

16-5635        I2-1263 

6672 

4 

15-9890 

7*1263 

6731 

7t 

7-3059. 

24-8637 

1  1 

16*6669 

127542 

6673 

24§ 

7*6646 

19-9520 

23§ 

I7-33I2 

7*8705 

77    7H      9'5 

6732 

4 

16*9298 

12-4838 

6674 

5 

20-0600 

7-6797 

6733 

3 

I7*0375 

12*5360 

6675 

12 

1  1-2401 

19-8173 

>7 

20*9090 

7-9583 

6734 

6 

I7*3084 

12*1295 

6676 

3* 

12-2733     19-5170 

4 

21*9571 

77228 

6735 

5 

20-9333 

12-3263 

6677 

6 

137623     19-3375 

H 

23-4580 

7-6383 

6736 

8       ^-9460     247590 

10 

21*3046       I2*936O 

6678 

7 

6-5068    20-4819 

1  1 

16-1408 

8*3280 

6737 

34§     12-9445     24-4558 

33§ 

22-3208        12*6945 

77    719 

9'4 

6679 

22 

6-5802  i  20*6660 

2I§ 

16-2033 

8-5168 

77    7" 

9'5 

6738 

7*      5-55S3     25-5388 

1  1 

14*8749       13*3I77 

6680 

10 

7-0988  '  20-5318 

I  1 

16-7292 

8*4141 

6739 

4*       9-435° 

25-4378 

5 

187583        I3H577 

6681 

53§ 

8-5108    20-3135 

53§ 

18*1539 

8*2861 

77    7>5 

7-3 

6740 

4 

18*9638        137072 

6682 

<AC    4 

,  .  ..  C  —  - 

5 

18*3371      8-0263 

i  r\  •  i  /"i  G  J       '        C  *C  "»  ^  A 

6741 

6       12*1869    25*6156 

9      21-4916     13-8058 

OOoj 

6684 

9 

9-58/3       zu  /y43 

14 
4 

191  94       "  "  1  2  o 

19-4554   8-0658 

62§ 

I-3I59 

14-6756 

76    710       8*4 

6685 

4*      9-8865     20*8445 

6 

19-4938 

8-9000 

6686 

6 

IO*662I       20-6326 

9 

20-2831 

87357 

6687 

6 

12-3529 

20-0440 

10 

22-0048 

8-2540 

R.A.  i9h  ism  to  i9h  30"- 

6688 

7* 

12-5855 

20*0281 

12 

22-2408 

8-2527 

' 

Ceutre      R.A.  i9h  ism  Dec.  +  77°             R-A.  i9h  3°m  Dec-  +  7*° 

6689 
6690 

4* 
15 

12-7984 
13-6840 

19*9150 
197554 

4 
24 

22-4568 
23-3531 

8*1556 
8-0495 

Plate  17460.    1895,  July8.          Plate  4573.    1899,  July  15. 

6691 

10 

13-81  19 

20-5135 

H 

23-4337    8-8121 

o 

m. 

6692 

4 

8-3776 

6/42 

4°§ 

14-4423     14-0928 

59§ 

4*2S2I 

2-4855 

76  721 

9'I 

6693 

6* 

5-4I25 

22-0300 

9 

14-9563    9-8044 

6743 

H 

16-3456     14-0960 

»7S 

6-1534 

2*3762 

6694 

5 

15-2872    9-0825 

6744 

5 

7-I82O 

2*2366 

6695 

4* 

57716 

21-5450 

6 

i5'3+8S      9-3  +  50 

6745 

6 

18-2989     14-0000 

9 

8-0978 

2*1642 

6696 

20 

5-9663      22-0218 

20§ 

15*5083    ;     9-8299 

6746 

20§ 

18-3421     14-3739 

29§ 

8*1625 

2-5339 

6697 

6 

6*8975       21-6636 

10 

16-4623        9-5315 

6747 

4* 

19-3189     14-1887 

5 

9-I28I 

2-2934 

6698 

4 

16-7315        9-6341 

6748 

5 

19-8060     14-2033 

ii 

9*6144 

2*2765 

6699 

14 

8*3069      21*5923 

H§ 

17*8710 

9-5474 

6749 

6* 

21-8122     14*9463 

9 

II-6604 

2-8999 

6700 

8 

8*8100     21-8020 

18*3610 

9*7885 

6750 

4* 

22-3382     14*7092 

5 

I2-l697 

2-6340 

6701 

5 

19-2356 

9-2872 

6751 

5t 

14*6922     15-3567 

9 

4*5782 

37327 

6702 

1  1 

10-2397 

20*9503 

17 

19-8403 

9-0248 

6752 

7t     14*9686     15*6256 

14 

4*8704 

3-9850 

6703 

5 

20*4108 

9-1607 

6753 

18       15*4941     14-8967 

33§ 

5-3499 

3*2281 

6704 

5* 

10-9795 

20-9785 

7 

20*5750 

9*1011 

6754 

7 

16*3479     14-8839 

21 

6-2OO9          3-1020 

6705 

st 

1  1*0180 

21*6160 

7 

20*5752      9*7444 

6755 

12 

16*5578     150484 

21 

6-4211       3*3  138 

6706 

4* 

12*0385  1  21*3060 

4 

21-6140      9-4959 

6756 

4* 

18*2488     14*8540 

5 

8*0968       3*0188 

6707 

7 

12*0358  |  20*9860 

7 

21-6293      9*1761 

6757 

5 

8-4977      3'4447 

6708 

9 

13*6473     21*4704 

>3 

23*2083      9*7581 

6758 

5 

20*0410 

1  5*0617 

9 

9-8995       3-1224 

6709 

4 

13-6809 

21-1850 

5 

23-2601       9-4769 

6759 

10 

22*4858     15-4437 

17 

12*3624      3*3595 

6710 

6 

5-9367 

22-4734 

9 

15-4512     10-2818 

6760 

4 

12*8133       3-8380 

6711 

4 

1  5-5242  •  10-0786 

6761 

5 

i3-5045       3-7439 

6712 

5 

16-1  586     10*3591 

6762 

4 

16*4303     16*3542 

16 

6-3720      4*6240 

6713 

3 

16*2895     10*2621 

6/63 

17*0318 

16-6220 

34§ 

6-9893      4*8573 

77    7" 

9'3 

67,4 

4* 

7-6401 

23-0190 

6 

17-1164     10-9353 

6764 

23§ 

177896 

16-6854 

29§ 

7-7499 

4*8756 

6715 

4* 

7*9626 

22-3660 

6 

17-4776     10-2996 

6765 

5 

17*8119 

i6-4434 

9 

7-7572 

4-6323 

6716 

5     !    9'0477 

22*7783 

6 

I8-5379 

107763 

6766 

3 

10-4008 

4-3040 

6717 

6*     1  1-2364    22*3045 

1  1 

107511 

10-4413 

6767 

4 

23-6007 

16*3613 

5 

13*5276 

4-2069 

6718 

6       12*8036     21-8555 

8 

10*0925 

6768 

15 

24-0330 

16-8334 

i9§ 

13-9910 

4*6528 

6719 

4 

!  17-3854 

1*2444 

6/69 

37§ 

177320 

17*2600 

42§ 

77244 

5-454J 

77    723 

9'* 

6720 

5 

17*6127 

1-9753 

6770 

25§ 

197432 

17-0343 

29§ 

97182 

5-1082 

77    725 

9  '4 

6721 

4* 

8*3797 

23*5760 

6 

:  17*8181 

1*5312 

6771 

35§ 

21*5233 

17*1899 

42§     11*5051 

5"J576 

77    729 

9'5 

6722 

4 

(  18-6926 

1-2747 

6772 

5 

22-3266 

17*8153 

7     i  12-3445 

57339 

6723 

4         9-748o 

23*5188 

6 

19-1858 

1-5629 

6773 

8 

15-1966 

18-0803 

21         5-2405 

6*4217 

6724 

20 

10*1438 

23*8854 

18 

19-5609 

1*9510 

6774 

17 

15-2127 

1  8  0625 

23§ 

5-2574 

6-4029 

i  rctfou  interval  represents  very  nearly  5'  =  888'g  of  R.A.  at  Dec.  +  77*,  and  <)6s~z  at  Dec.  +  78*. 
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ZONE    +    77° 


No. 

B.  D. 

N. 

B.  D. 

X. 

V- 

1  Main  , 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

o. 

Dillli)  . 

x.                    y. 

No. 

Mag. 

R.A.  i9h  15™  to  i9h  30™  —  contd. 

R.A.  19''  15™  to  i9h  30™  —  contd. 

Centre       R.A.  i9h  i5m  Dec.  -f-  77"              R.A.  igh  3Om  Dec.  +  78° 

Centre        R.A.  19''  i5m  Dec.  +77°              R.A.  i9h  30^  Dec.  +78° 

Plate  2746^.    1895,  July  8.            Plate  4573.    1899,  July  25. 

Plate  2746(1.     1895,  July  8.           Plate  4573.     1899,  July  25. 

m. 

0                                    111. 

6775 

5 

5-3162 

6-8492 

6834 

'4 

22-3860      24-6275 

20           12-8094        '2-5322 

77    73'       9'5 

6776 

3* 

17-1969 

18-1305 

5 

7-2396 

6-3515 

6835 

5* 

22-3984      24-7905 

6       12-8292     12-6876 

6777 

24 

19-8129 

18-3806 

26§ 

9-8690 

6-447  i 

6836 

3* 

16-5244 

24-9193 

6     '    6-9725  !  13-1671 

6778 

6 

19-8619 

18-6221 

13 

9-9312 

6-6864 

6837 

3         8-6432     13-6367 

6779 

4* 

14-5680 

19-2525 

8 

4-6857 

7-6314 

6838 

6        9-77I7     I3-4472 

6780 

4 

4-8012 

7-5228 

6839 

'4 

19-5304 

25-461  1 

2I§        IO'OO88 

I3-5354 

6781 

26§ 

14-7206 

19-0940 

37§ 

4-8284 

7-4632 

77    721 

9'5 

6840 

5* 

20-0957 

25-7813 

10 

10-5891 

13-8I37 

6782 

3* 

16-2360 

19-0733 

5 

63379 

7-3498 

6841 

73§ 

20-6232 

25-5840 

80$ 

11-1053 

13-5892 

77    728 

7-8 

6783 

4 

17-5040 

18-8906 

1  1 

7-5953 

7-0960 

6842 

3* 

21-6508 

25-3099 

I  1 

I2'I  122 

13-2528 

6784 

3 

17-7500 

19-2715 

6 

7-8613 

7-4581 

6843 

55§ 

227844 

25-4023 

47§ 

13-2525 

13-2801 

77    732 

8-2 

6785 

3* 

17-8603 

18-9419 

3 

7-9510 

7-1267 

6786 

18 

19-2573 

19-4801 

2'§ 

9-3787 

7-5762 

64§ 

1-1  104 

5-6942 

77    7'7 

8-5 

6787 

4 

9H356 

7-7830 

383 

3-4668 

'  '  '4493 

77    720      9-2 

6788 

5 

19-8168 

19-2360 

10 

9-9229 

7-3011 

I02§ 

25-9961       26-9167 

77    734 

7-0 

6789 

7 

14-1786 

20-3691 

'5 

4-3629 

8-7672 

g6§ 

26-0048      26-9508 

K3303 

9-0 

6790 

4 

15-3636 

20-2259 

5 

5'536o 

8-5543 

6791 

'5 

15-4614 

19-9052 

23§ 

5-6148 

8-2273 

6792 

3 

6-8369 

8*1424 

R.A.  i9b  30™  to  i9h  45m 

6793 
6794 

6795 

f—       f 

6 

3* 

18-2271 
20-1942 

20-1518 
20-0543 

5 
7 
5 

7-6853 
8-3908 
10-3484 

8-3278 
8-3075 
8-0956 

Centre      R.A.  igh  45™  Dec..  +  77°              R.A.  i9h  30"'  Dec.  +  78' 
Plate  2752.     1895,  July  9.          Plate  4573.     1899,  July  25. 

6796 

4 

10-4187 

8-0761 

m. 

6797 

4* 

22-3087 

20-3889 

6 

12-4769 

8-3036 

6844 

3* 

5-3020 

14-0581 

5 

15-4058       1-8121 

6798 

3* 

23-6172 

20-8085 

4 

13-8093 

8-6445 

6845 

16 

5-H95 

'5-2433 

15-1819 

2-9875 

6799 

7 

13-8176 

87963 

6846 

9 

16-8374    i     2-8714 

6800 

6 

4-7901 

9-0198 

6847 

13 

7-7202 

14-8813 

22 

I777I7 

2-8052 

6801 

10 

15-0608 

21-4726 

'9§ 

5-3076 

9-8152 

6848 

3* 

9-I537 

'4-3783 

5* 

I9-2339 

2-4057 

6802 

3* 

16-9160 

20-8392 

7 

7-1224 

9-0753 

6849 

4     !  19-8108      2-8918 

6803 

4* 

17-7817 

21-1783 

4 

S'oi  10 

9-3578 

6850 

4 

I5-3304    j      3-9863 

6804 

4* 

19-3783 

217973 

6 

9-6385 

9-8825 

6851 

8 

15-3489    i      3-6094 

6805 

'7 

20-9694 

21-0381 

i8§ 

11-1798 

9'O335 

6852 

5 

6-1696 

15-5823 

9 

I6-1770 

3'3946 

6806 

6* 

23-6225 

22-0159 

13 

13-8873 

9-85H 

6853 

5 

17-0595 

3-5377 

6807 

6 

5-2680     10-2229 

6854 

6 

I7-II25 

3-9007 

6808 

3 

6-1281 

10-1788 

6855 

12 

7-4440 

15-3891 

22 

17-4645 

3-2907 

6809 

3* 

17-5109 

22-0694 

4 

77894 

10-2658 

6856 

II 

8-4395 

I5-3I43 

23 

18-461  I 

3^856 

6810 

2I§ 

17-8307 

22-5360 

26§ 

8-1372 

107131 

6857 

4* 

8-4893 

16-0005 

7 

18-4654 

3-9745 

68  1  1 

3 

8-2128 

10-2948 

6858 

9 

9-8117 

15-2986 

17 

19-8294 

3-3643 

6812 

4 

19-2498 

22-4216 

9 

9-5453 

10-5153 

6859 

6 

20-2140 

3-0228 

6813 

16 

20-6965 

22'66l2 

1  1-0065 

10-6694 

77    727 

9'5 

6860 

7 

20-4800 

3-5023 

6814 

6 

12-1591 

10-3023 

6861 

8 

4-0512 

16-3987 

'7 

14-0088 

4-0653 

6815 

46§ 

22-2116 

22-5525 

47§ 

12-5108 

10-4710 

77    730 

8-3 

6862 

5 

14-1412 

4-9760 

6816 

4 

12-6735 

10-0864 

6863 

5 

H'3455 

4-6195 

6817 

4 

13-2643 

10-6871 

6864 

12 

7-6534 

16-7903 

20 

I7-5748 

4-7051 

6818 

3* 

'S'3737 

22-8489 

3 

5-7041 

I-I737 

6865 

3* 

8-7470 

16-3394 

8 

18-691  I 

4-3295 

6819 

5* 

15-9292 

22-9289 

7 

6-2621 

1-2183 

6866 

8 

10-7766 

16-8675 

17 

20-6854 

4-9948 

6820 

18 

16-1255 

23-0964 

2!§ 

6-4667 

1-3757 

6867 

25§ 

11-2398 

16-2317 

4°§ 

21-I9I8 

4"39'5 

77    738 

9-2 

6821 

'9 

16-2958 

23-1795 

23§ 

6-6412 

J'4474 

6868 

4* 

11-3214 

16-1187 

9 

21-280I 

4-2863 

6822 

8 

17-2431 

237861 

'5 

7-6256 

1-9963 

6869 

3t 

n'3793 

16-3628 

9 

21-3228 

4-5334 

6823 

f  O 

7 

20-8433 

237727 

12 

11-2182 

1-7692 

6870 

4 

21-9803 

4-6931 

6824 

5 

12-9630 

1-8735 

6871 

23§ 

13-6332 

16-1660 

44§ 

23-5852 

4-4914 

77    74° 

9'5 

6825 

6 

17-2880 

23-8605 

9 

7-6713 

12-0668 

6872 

3 

16-1494 

5-635I 

6826 

4 

7-9066 

12-3547 

6873 

5 

6-9030 

17-8813 

1  1 

16-7520 

57437 

6827 

'7 

17-5516 

24-5320 

'9 

7-9748 

12-7233 

6874 

3* 

7-2418 

17-6866 

6 

17-1068 

5-57I5 

6828 

4* 

17-6022 

23-8156 

6 

7-984° 

12-0033 

6875 

26§ 

17-8896 

3Z§ 

1/-3952 

5-7922 

77    735 

9'5 

6829 

7 

9-4362 

12-9232 

6876 

5 

8-0735 

'77554 

'7 

17-9230 

5-6963 

6830 

5 

9-5212 

12-5730 

6877 

3 

8-6258 

17-7093 

5 

18-4805 

5-6881 

6831 

27 

19-1728 

24-8190 

3'§ 

9-61  1  1 

12-9144 

77    724 

9'5 

6878 

3 

18-5606 

5-4401 

6832 

8 

10-5100 

12-0823 

6879 

9 

9-3204 

I77338 

20§ 

19-1731 

5-7614 

6833 

40§ 

20-6888 

24*1508 

4'§ 

11-0856 

12-1566 

77    726 

9'5 

6880 

3 

19-2676 

5-0867 

1 

No.  6831.     This  is  a  double  star.     Its  components  are  not  separable,  and  are 

measured  as  one  mass. 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  889'9  of  R.A.  at  Dec.  +  77°,  and  96S>2  at  Dec.  +  78°. 
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ZONE   +  77' 


B.  D. 

B.  D. 

No, 

Diam.            x. 

y- 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

z. 

y. 

Diuu. 

X, 

y- 

.      Xo. 

Mag. 

R.A. 

i9h  30™  to  i 

9h  45m- 

-contd. 

R.A.  i9h  30m  to  i9h  45m  —  contd. 

Centre      R.A.  igh  45m  Dec.  +77'             R.A.  I9h  30™  Dec.  +78* 

Centre      R.A.  i9h  45™  Dec.  +  77*             R.A.  i9h  30"  Dec.  +  78* 

Plate  2752.     1895,  July  9.          Plate  4573.     1899,  July  25. 

Plate  2752.    1895,  July  9.            Plate  4573.    1899,  July  25. 

o 

m. 

o                          m- 

6881 

4       10-6933 

17-8359 

7 

20-5352 

5-9560 

6940 

5       17-9017 

I3-5570 

6882 

.* 

12-6913 

17-5813 

7* 

22-5462 

5-8382 

6941 

7       18-7158 

13-7480 

6883 

28§ 

137568 

16-8454 

23-6614 

5-1788 

77    74i 

9'4 

6942 

5* 

9-6318 

25-6516 

12          18*9412 

I3-6773 

6884 

16 

4-3433 

18-9063 

'93 

14-1306 

6-5914 

6943 

5 

19-2440 

13-6115 

6885 

7 

15-5706 

6-2657 

6944 

5 

19-8639 

I3-5344 

6886 

4 

8-3935 

18-6600 

10 

18-1848 

6-6178 

6945 

5t 

10-8107 

25-0765 

14      20-1567 

13-1840 

6887 

6 

18-6626 

6-1416 

6946 

5       11-3641 

25-3428 

n      20-6884 

13-4929 

6888 

6 

20-3350 

6-4427 

6947 

23 

11-6151 

25§     20-9402 

13-4928 

77    739 

9'5 

6889 

12 

12-0765 

18-7805 

'9 

21-8512 

6-9923 

6948 

6      22-1552 

13-8064 

6890 

4 

I7-7954 

7-2362 

i 

6891 

4 

18-3281 

7-8724 

67§     25-6412 

5-8159 

77    743      8-3 

6892 

3 

19-3237 

7-0983 

57§     26-6996 

10-9930 

77    746 

8-9 

6893 

I  I 

10-4807 

18-9763 

19 

20-2463 

7-0798 

4Z3       z'9935 

22-8874 

77    730 

8*3 

6894 

10 

1  0'8  160 

•9-4027 

17 

20-5511 

7-5268 

6o§       3-9280 

25-6404 

77    732 

8-2 

6895 

4t 

11-9085 

19-5893 

7 

21-6286 

7-7884 

9-8§ 

1-8034     26-0967 

77    728 

7-8 

6896 

5* 

12-3095 

19-4660 

8 

22-03-5 

7-6939 

7-3024   26-7328 

77    734 

7-0 

6897 

12           12-6406 

18-9520 

23? 

22-4022 

7-2032 

54§ 

7-3175 

26-7667 

K  3303 

9-0 

6898 

4* 

13-1607 

19-5877 

5 

22-8778 

7-8709 

6899 

13 

13-5852 

19-5962 

'9 

23-2998 

7-9091 

6900 

3* 

4-4653 

20-8414 

7 

141191 

8-5256 

6901 

1  5 

4-6653 

20-8076 

i? 

8-5=95 

R.A.  i9h  45m  to  20h  om 

6902 

18 

5'3893 

21-2387 

23§ 

15-0118 

8-98-0 

Centre      R.A.  19"  45™  Dec.  +  77*            R.A.  io»  o°>  Dec.  +  78* 

6923 
6904 

5 

4 

16-0325 
16-4500 

8-3860 
8-0861 

Plate  2752.     1895,  July  9.          Plate  2757.    1895,  July  12. 

6905 

6 

7-1605 

21-0959 

1  1 

16-7888 

8-9658 

0 

m. 

6906 

19        7-9498 

20-6335 

22§ 

17-6076 

8-5575 

6949 

5       140548 

14-1078 

8 

3-8590      2-4951 

6907 

7 

19-2214 

8-4623 

6950 

5       14-7302     14-589° 

12 

4-5647      2-9280 

6908 

4 

21-0768 

8-1896 

6951 

ii       14-7830    14-0668 

20 

4-5833      2-4035 

6909 

5       13-2167 

20-5377 

7 

22-8682 

8-8244 

6952 

6       19-0378     14-2704 

II 

8-8413 

2-3288 

6910 

6 

14-4690 

9-1969 

6953 

5 

9-9133 

2-4298 

6911 

4 

16-3812 

9-4872 

6954 

4      20-2627     14-4844 

7 

10-0788 

2-4604 

6912 

4 

16-6206 

9-6805 

6955 

2I§        20  6644        14-8467 

24§ 

10-5022 

27989 

£3385 

9'5 

6913 

3*      7-3897 

22-0805 

7 

17-0205 

9-9643 

6956 

46$        20-9650        14-4224 

47§ 

10773° 

2-3549 

76   761      9-0 

69H 

4t      7-7243 

21-8458 

13 

17-3001 

97547 

6957 

14          21-4268        I4-5I77 

'9§ 

11-2403 

2-4198 

K  339'   I    9'5 

6915 

3*       8-7888 

21-3504 

6 

18-3974 

9-3330 

6958 

26§ 

22-6789   14-3932 

3°§ 

12-4828 

2-2135 

76    763      8-9 

6916 

(4*)    i°'; 

20  9607 

9 

20-1885 

6959 

5     122-7185     14-5031 

12 

12-5320      2-3214 

76    764      9-5 

6917 

5*    10-8884 

-17378 

6 

20-4630 

9-8631 

6960 

20          23-1613       14-9768 

25§ 

13-0008    ;      2-7640 

76    765      9-2 

6918 

23§     10-9520 

21-4323 

28§ 

20-5469 

9-5632 

6961 

4*     23-2551     14-6781 

5 

I3-0733          2-46oi 

6919 

6         4'"7o6 

22-3140 

1  1 

14-3215 

10-0195 

6962 

4*     23-8275     14-6418 

5     1  13-6462      2-3881 

6920 

3 

15-8111 

10-5029 

6963 

6 

4-0250          3-5192 

6921 

'9 

6-8205 

22-9238 

16-3217 

10-7667 

77    733      9'5 

6964 

6       14-4139     15-5825 

ii 

4-3I34          3-9399 

6922 

4 

'-•'393 

10-0375 

6965 

22§        14-9285       14-9848 

37§ 

47847          3-3082 

76    756 

9'5 

6923 

ii 

8-0751 

23-0632 

17 

17-5642 

10-9938 

6966 

5 

8-4649         3-2930 

6924 

7        9750° 

22-1685 

13 

19-2996 

10-2130 

6967 

6      20-7648     15-6776 

10 

10-6548          3-6201 

6925 

10       10-2625 

22-3163 

17 

19-8008 

10-4000 

77    737 

9'4 

6968 

4 

107440         3-3917 

6926 

-* 

10-8355 

22-4847 

7 

20  361  I 

10-6010 

6969 

13       21-0792     15-6280 

it! 

10-9672          3-)522 

77    75'       9'5 

6927 

20§ 

13-1410 

22-3-97 

Z5t 

22-6680 

10-6580 

6970 

5 

II-8824          3-6147 

6928 

19           13-2434 

22-0383 

22-7940 

10-3257 

6971 

6     122-6538     15-9335 

9 

I2-5563 

3-7526 

6929 

4*       7-2655 

23-2348 

9 

I6-7494 

•I  121 

6972 

7       14-6983     I5-7746 

10 

4-6104 

4-1125 

6930 

4       10-3114 

23-0897 

8 

197905 

•I-I5 

6973 

4* 

14-8564 

16-3099 

6        4  8030 

4-6380 

6931 

3 

198314 

•9845 

6974 

4        6-7262      4-5836 

6932 

3 

20-2380 

•1750 

6975 

25§ 

17-0994 

16-6245 

33§       7-0613      4-8039 

6933 

3 

20-9768 

•4301 

6976 

4         7*1693       4-4580 

ii        11-9188 

23-5441 

16 

21-3671 

7354 

697Z 

5* 

17-2805 

16-8244 

10         7*2549       4-9883 

6935 

ii       11-9988 

23-2827 

2Oj$ 

21-4643 

•4788 

697§ 

8 

17-6202     16-0540 

'5     '    7'5438 

4-I994 

6956 

7       i3'9°96 

23-4437 

15 

23-3603 

'7702 

6979 

5         7-854°      4-78oo 

6937 

10 

14-5615 

12  -79 

6980 

5         8-8955      4-1344 

6938 

44§       9-5458 

24-0400 

*7§ 

189635 

12-0688 

77    736 

7-8 

6981 

7 

19-8157 

10-4804 

16        97623      4-4815 

6939 

5       '2-5975 

24-4425 

10 

21  -9803 

12-6804 

6982 

H 

19-8936 

16-4284 

223       9-8375      4-4247 

Plate  1:52.     No.  6916. 

The  6m  image  falls  on  a  reseau  line.     The  diameter  giren 

is  that  of  the  3™  image. 

i  reacau  inUrral  represents  very  nearly  5'  =  SS'-g  of  R.A.  at  Dec.  4-  77*,  anil  92"'6  at  Dec.  +  78*. 
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ZONE  +  77' 


No. 

IH'llII 

B.  D. 

N_ 

B.  D. 

X, 

y- 

IM&in. 

*. 

y. 

No. 

Mag. 

o. 

IMiiin. 

X. 

y- 

X, 

y> 

No. 

Mag. 

R.A.  i9h  45m  to  2oh  om  —  contd. 

R.A.  I9h  45™  to  20h  olu  —  contd. 

Centre       R.A.  I9h  45"  Dec.  -f-  77°            R.A.  2oh  o"  Dec.  +  78° 

Centre        R.A.  i9h  45"'  Dec.  +  77°            R.A.  2oh  om  Dec.  +  78° 

Plate  2752.    1895,  July  9.          Plate  2757.    1895,  July  12. 

Plate  2752.     1895,  July  9.         Plate  2757.     1895,  July  12. 

m. 

o 

in. 

6983 

5 

10-5095 

4-8897 

7042 

6 

14-1038     22-2127 

'3 

4^345 

105757 

6984 

4 

107832 

4-4344 

7043 

20§ 

14-7027 

22-6492 

27§ 

5-0631 

10-9698 

77    742 

9'5 

6985 

6 

21*8094 

17-1113 

10 

II79I9 

4-9830 

7044 

S* 

16-0285 

22-6049 

8 

6-3819 

10-8408 

6986 

4 

12-2486 

4-6671 

7045 

3* 

17-0700 

22-6796 

5 

7H239 

10-8489 

6987 

4* 

I4-53I4 

16-7064 

4* 

4-5068 

5-0584 

7046 

32§ 

17-1889 

22-4394 

37§ 

7-5251 

10-5999 

77    746 

8-9 

6988 

9 

14-8936 

17-6741 

16 

4-9260 

5-9930 

7047 

6 

17-6799 

21-8992 

10 

7-9833 

10*0308 

6989 

4'§ 

15-7780 

17-3464 

4'§ 

57859 

5-6110 

77    743 

8-3 

7048 

3 

8-6385 

I0'3455 

6990 

6 

17-5960 

17-2804 

>3 

7-5977 

5-4263 

7049 

8 

18-9018 

22-7262 

12 

9-2563 

10-7771 

77    749 

9'3 

6991 

5 

18-2409 

17-6773 

1  1 

8-2681 

5-7811 

7050 

3'§ 

19-1886 

22-8180 

33§ 

9-5478 

10-8497 

77    75° 

9-0 

6992 

6 

18-8475 

17-4690 

10 

8-8585 

5-5348 

7051 

7 

20-2042 

22-1257 

12 

10-5174 

10-0884 

6993 

6 

19-6368 

17-4466 

10 

9-6470 

5-4569 

7052 

4 

10-6896 

10-4541 

6994 

6 

21-2474 

17-1561 

ii 

II-2330 

5-0648 

7°53 

8 

10-7873 

10-168  1 

6995 

5 

5'5°34 

6-7057 

7054 

4 

11-0985 

10-3550 

6996 

*5§ 

15-8622 

18-6356 

29§ 

5-9580 

6-8916 

77    744 

9'5 

7°55 

2I§ 

21-2693 

23-0832 

i8§ 

11-6415 

10-9748 

t"l 

3* 

15-8940 

18-4649 

4 

5^773 

67207 

7056 

6* 

22-8105 

22-4464 

10 

13-1395 

10-2459 

6998 

9 

6-2201 

6-3958 

7057 

37 

23''575 

23-0865 

*7§ 

13-5249 

10-8596 

77    754 

9'5 

6999 

4 

6-8527 

6-2360 

7058 

4 

5-7212 

1-7091 

7000 

4 

8-5034 

6-9975 

7°59 

5 

15-4796 

23-4320 

7 

5-8865 

1-7016 

7001 

4* 

20-1287 

18-8954 

6 

10-2331 

6-8727 

7060 

4 

5-9122 

1-7677 

7002 

4 

20-1729 

18-5209 

8 

10-2510 

6-4962 

7061 

5 

6-4123 

1-0163 

7003 

4 

I2-I2IO 

6-8343 

7062 

26§ 

16-4690 

23-1680 

28§ 

6-8571 

J'3743 

77    745 

9'4 

7004 

17 

22-5295 

18-8847 

i6§ 

12-6253 

6-7070 

7063 

»J 

18-5036 

23'4873 

17 

8-9100 

1-5622 

77    748 

9"4 

7005 

5 

12-9421 

6-6472 

7064 

4 

10-6243 

1-4398 

7006 

4 

5"°738 

7-6037 

7065 

3 

11-7758 

1-3998 

7007 

5 

7-3676 

7-4924 

7066 

«3 

14-8175 

24-1262 

i8§ 

5-2692 

12-4399 

7008 

5 

7-4611 

77253 

7067 

4 

5-3297 

12-4815 

7009 

6 

8-2721 

7-1554 

7068 

4 

7-8006 

12-7087 

7010 

i9§ 

18-5922 

19-8246 

2I§ 

8-7590 

7-8978 

77    747 

9'4 

7069 

6* 

17-7516 

24-8076 

7 

8-2435 

12-9300 

701  1 

4 

9-6402 

7-8770 

7070 

7 

18-5227 

23-9653 

1  1 

8-9603 

12-0375 

7012 

4 

9-8433 

7-7667 

7071 

'3 

'4-5403. 

25-6421 

'9 

5-0915 

13-9648 

7013 

4 

10-6047 

7-575' 

7072 

3* 

16-0690 

25-1643 

7 

6-5904 

I3-3939 

7014 

4 

137765 

7-37z8 

7°73 

4 

16-1234 

25-6556 

7 

6-6744 

13-8792 

7015 

H 

23-6713 

20-1658 

'4§ 

13-8461 

7-9070 

7074 

3* 

16-2444 

25-1238 

7 

6-7604 

I3-3359 

7016 

4* 

16-5505 

20-5364 

6 

67701 

8-7446 

7°75 

2I§ 

16-8215 

25-3288 

23§ 

7-3510 

13-5093 

7017 

4* 

16-6904 

19-9459 

6 

6-8710 

8-1430 

7076 

7 

17-6692 

25'3S7i 

12 

8-2004 

13-4817 

7018 

4 

7-6250 

8-5344 

7077 

9 

18-6214 

25-4924 

«4 

9-1565 

'3-5525 

7019 

7 

17-7066 

19-9120 

10 

7-8805 

8-0433 

7078 

8 

12-8413 

13-4776 

7020 

4 

7-9840 

8-4983 

7079 

1  1 

13-1250 

'3'598' 

7021 

4 

8-3464 

8'3'49 

7022 

5* 

18-5322 

19-9774 

7 

87096 

8-0563 

47§ 

8-8027 

2-0040 

76    758 

9-0 

7023 

5 

18-6283 

20-7119 

7 

8-8535 

87833 

7024 

6 

I9'.i48o 

20-0902 

10 

9-3308 

8-1288 

7025 

5 

10-1532 

8-9895 

R.A.  20h  om  to  2oh  1  5m 

7026 
7027 

6 

20-2099 

20-3907 

9 

7 

10-4090 
10-7121 

8-3593 
8-9918 

Centre      R.  A.  2oh  15"'  Dec.  +  77°              R.A.  2oh  om  Dec.  +78° 

7028 

5 

11-4332 

8-2593 

Plate  4580.     1899,  July  31.           Plate  2757.     1895,  July  12. 

7029 

5 

1  1-8921 

8-0438 

o                   m. 

7030 

12 

21-7708 

20-4350 

i6§ 

11-9695 

8-3025 

77    752 

9'5 

7080 

3*      5-8679 

14-6849 

4 

15-8863       2-4180 

7031 

6 

12-2377 

8-8715 

7081 

3*      6-0947 

14-4978 

5 

16-1238       2-2485 

7032 

5 

4-4048 

9-0143 

7082 

18       11-1810 

14-1509 

'9 

21-2227       2-1921 

7033 

5 

5-5083 

9-6493 

7083 

ii     :    4-6973 

J56355 

12 

14-6635       3-3009 

70J4 

4 

6-4669 

9-1228 

7084 

4        4-8185 

15-8162 

6 

H'7735       3-4865 

7035 

4 

6-5613 

9-3935 

708; 

7         6-5185 

15-8162 

'3 

16-4955       3-2045 

7036 

5 

6-7386 

9-5928 

7086 

3 

1  1  -0700 

15-8837 

4 

21-0103       3-9167 

7037 

4* 

16-5783 

20-8769 

5 

6-8146 

9-0830 

7087 

12 

12-4265 

15-4199 

17 

22-3945       3'53°8 

7038 

4 

7-8478 

9-0173 

7088 

6        4-1720 

16-7809 

9 

14-0725       4-4115 

7039 

5 

10-5549 

9-3724 

7089 

3*      4-8216 

16-3566 

4 

14-7460      4-0255 

7040 

4 

12-1912 

9-7256 

7090 

3         57985 

16-6871 

6 

15-7026      4-4125 

7041 

25 

»3-2385 

21-5940 

22§ 

13-5100 

9-3626 

77    753 

9'5 

7091 

4         7-6120     16-3140 

5 

>7-5363 

4-1442 

i  r6tea.ii.  interval  represents  very  nearly  5'  =  88"9  of  R.A.  at  Dec.  +  77°,  and  96«-z  at  Dec.  +  78°. 
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ZO  N  E     + 


77' 


B.  D. 

B.D. 

No. 

Diam.             x. 

. 

Duim.             x.                     v. 

No. 

Hi-am 

No. 

Mag. 

I'lszn. 

X. 

y. 

Diam.             T.                     y. 

No. 

Mag. 

R.A.  20h  om  to  20h  i5m—contd. 

R..A.  20h  o™  to  20h  15°-  —  contd. 

Centre     R.A.  2oh  15'°  Dec.  +  77°               R.A.  2o>>  om  Dec.  +  78° 

Centre      R.  A.  zo>>  i$<*  Dec.  +  77'                 R  A.  zo11  o*»  Dec.  +  78* 

Plate  4580.     1899,  July  31.           Plate  2757.     1895,  July  12. 

Platc  4580.     1899,  July  31.            Plate  2757.     1*95,  July  iz. 

7092 
7093 

I  I 

9-2964 
10-4692 

16-4295 
16-9452 

16       19-2106 
41.$     20-3494 

4-9406 

o 

77    761 

m. 

8*0 

7151 

7152 

5 

26§ 

'3-8935 
6-4003 

22-9445 
25*0861 

6 

23-4238 

15-8208 

11-1266 
12-8335 

0 

m. 

7094 

12-7003 

16-4870 

363     22-6073 

4-6113 

7'53 

10         8-6933     24-886-- 

12 

18-1220 

12-7620 

7095 
7096 

'    3* 
5 

4-1706 
6-2580 

i  I7-5470 
17-9838 

6       14-0278 
n       16-0852 

5-1776 
57319 

7'54 
7155 

5 

11-0163 

24-594i 

5 
7 

19*8495 

20-4560 

12-4560 
12*6102 

7°97 

6       16-8091 

5'9845 

7156 

8     |  11-9032 

24*7405 

15 

21-3340 

12-8068 

7098 

3* 

9-3580 

17-1463 

6 

19*2283     5-0772 

7'57 

13          I2-OIIO 

24-8972 

'7 

12-9695 

7099 

10 

10-3320 

17-3746 

-9 

20*1880       5*3580 

7158 

5 

22*3105 

12-7645 

7100 

6 

10-4352 

17-8126 

8 

20*2654 

5-8026 

7'59 

3*     13*1596 

23-9467 

5 

22-6313 

12-0862 

7101 

3 

11-5920 

16-9853 

9 

21-4719       5-0428 

7160 

3 

12*6567 

71O2 

3 

11-8202 

17-7073 

6 

21-6510 

57795 

7161 

6     V47i96 

25*7213 

12 

14*1022 

13*3680 

7103 

3* 

12-2594 

17-3171 

4* 

22*1  132 

5-4118 

7162 

4*  ^0717 

25-6656 

8 

'5'4565 

13*3940 

7104 

20§ 

4-9512 

'87347 

'9 

147400 

6-4070 

7163 

3*  ;  6-1597 

25-6646 

5 

'5'5449 

13-3990 

7105 

4* 

5-445I 

19-2607 

8 

I5-2010 

6-9610 

7164 

4* 

6-3403 

25*6511 

7 

15*7256 

I3-39S8 

7106 

IO 

6-9785 

19-1294 

13     !  16*7381 

6-9188 

7165 

>S 

6*8109 

26-1871 

'5 

16*1661 

13-9560 

7107 

7 

7-2259 

18-8249 

12 

17-OO25 

6-6299 

7166 

4 

17-9475 

13*7623 

7108 

24.^ 

7-8500 

18-6775 

28§ 

17-6361 

6-5188 

--    758 

9-1 

7167 

4 

8-8059 

25-557I 

8 

18*1936 

'3-4433 

7109 

4 

17-8929 

6-7774 

7168 

5 

20-3924 

'375°4 

71  10 

r 

10-3033 

18-8102 

6* 

20*0/83 

6-7937 

7169 

3 

12*0271 

25-0807 

6 

21-4389 

13*1540 

7111 

5 

12-6660 

18-1943 

'4 

22*47OO 

6-3152 

7170 

6 

13*1419 

25-6958 

8      22-5134     13-8299 

7112 

I 

13-7808 

i8'i  175 

7 

2V-882 

6*3o*o 

i 

7113 

3* 

J    1 

19-9287 

/ 

J   J 

7*7666 

5*§ 

23-2914 

1*1901 

76   785      9"° 

7"4 

2I§ 

8-1934 

19-3978 

21§ 

17*9370 

7-2596 

26-5245 

3-5260 

76    792       8-6 

7"5 

I  1 

9-2205 

'97355 

'5 

18*9442 

7-6546 

7°§ 

26-1854 

10-8692 

77    770  t  7'8 

71  16 

24; 

11-9756 

'9-4552 

3i§     21-7090 

"'5316 

77    763 

9'5 

"i  i" 

I39-J        J  2-1007 

18-9320 

I28§     21-9515 

7*0180 

77    764 

4-8 

7118 
7119 

$-?     12-9805 
4*     12-9822 

19-1918 
18-9562 

44* 

22-7269 
22"7459 

7-3281 
7*0917 

77    765 

9"4 

R.  A.  2011  1  5m  to  2oh  30"- 

7120 

19       i3'4838 

18-9958 

28 

23-2381 
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23-2092 

19-3333 

4 

13-3683       7-1628 

7321 

16 

13-5271 

20-4250 

'5 

23-1738      8-7172 

737' 

5 

14-0830 

;  20-3993 

3* 

4-3389       8-8551 

7322 

24§ 

6-3279    21-3019 

23^ 

15-9312      9-1057 

77    78i 

9'5 

7372 

ii 

15-6931 

20-3187 

7 

5-9392       8-6637 

7323 

IO 

6-5456     21-3969 

6 

16-1415      9-2166 

7373 

6 

16-4725 

20-4462 

5 

6-7259       8-7365 

7324 

5 

7-1166 

2I-5075 

4 

16-7027      9-3632 

7374 

4 

14-3624 

1  21-1890 

7325 

6 

7-7105 

2ri4l8 

5 

17-3202  |    9-0378 

7375 

12 

15-5963 

21*8239 

7 

5-9472 

10-1732 

7326 

12 

8-9670 

2I-5739 

12 

18-5460      9-5540 

7376 

10 

16-9638 

21-7956 

4 

7-3071 

10-0485 

7327 

8 

6-2833 

22-2C59 

3 

15-8243     10-0033 

7377 

6 

19-0535 

21-2792 

4 

9'3593  i    9-3928 

7328 

2~i. 

6-9029 

22-I770 

25§ 

16-4438     10-0160 

7378 

22 

23-4677 

21-4652 

8 

'37743      9'2729 

7329 

6 

9-8688 

22-5045 

4 

19-3809     105449 

7379 

32§ 

23-6648 

21-0095 

'9 

13-9388      8-8049 

7330 

6 

11-1467 

22'6l6o 

3 

20-6481 

10-7429 

7380 

4 

17-9388 

22-0707 

733' 

IO 

5-0258 

23-6435 

5 

14-4711     11-3539 

7381 

*4§ 

18*1  1  14 

22-9314 

'7 

8-5315     11-1055 

77    791       9'5 

7332 

4 

6-5064 

23-4357 

3 

15-9618     11-2456 

7382 

4 

19-2223 

22-3667 

7333 

12 

6-5235 

23-1958 

9 

'5-9985  ;  11-0070 

7383 

6 

19-6099 

22-5556 

7334 

II 

8-6346 

23-5071 

7 

18-0811     11-4633 

7384 

16 

21-4799 

22-1541 

9 

11-8380     10-0975 

7335 

'5 

8-8624 

23-8152 

10 

18-2872 

11-7858 

77    786  !    9-5 

7335 

16 

21-5761 

22-8724 

11-9838     10-8062 

7336 

1  1 

10-0607 

23-4341 

6 

19-5084 

11-4854 

77    787  |    9'5 

7386 

5 

14-3802 

23-1596 

4* 

4-8249     11-5871 

7337 

23§ 

12-5693 

23-4488 

25§ 

22-0103 

11-6718 

77    79°  !    95 

7387 

8 

I8-4954 

23-7963 

4 

8-9760     11-9408 

7338 

5 

I3-55I9 

23-0108 

7388 

6o§ 

20-0890 

23-9412 

52S 

10-5737     11-9750 

77    793       8-0 

7339 

16 

I3-7778 

23-2390 

'5 

23-2319 

"•5438 

7389 

20 

20-1847 

23-3038 

H 

10-6276     11-3340 

734° 

4 

7-3485 

24-3740 

3* 

16-7392 

12-2374 

739° 

35§ 

20-6050 

23-7167 

26s 

11-0722     11-7164 

77    794      9'5 

734' 

37§ 

8-0373 

24-6680 

32§ 

17-4058 

12-5804 

77    784 

9-0 

7391 

8 

14-9103 

24-0063 

6* 

5-4094  •  12-3963 

7342 

18 

13-891  1 

24-7056 

18 

23-2439 

13-0153 

7392 

5* 

14-9791 

24-8309 

3* 

5-5344     13-2166 

7343 

4t 

4-6580 

25-0046 

4 

14-0125 

12-6874 

7393 

so$ 

17-3883 

24-1825 

10 

7-8950     12-4004 

7344 

4 

14-5210 

I3-4768 

7394 

6 

19-5250 

.24-8890 

4* 

10-0789 

12-9586 

7345 

4 

6-7922 

25-3078 

4 

16-1209 

13-1348 

7395 

'7 

20-2833 

24-7839 

9 

10-8257 

I2'8O22 

7346 

3t 

6-8423 

25-2843 

3T     16-1710 

13-1116 

7396 

21-3810 

24-4759 

4°§ 

11-8997 

12-4185 

77    795       8'° 

7347 

36§ 

12-1596    25-7444 

35$ 

21-4473 

13-9363 

77    789 

9'5 

7397 

1  1 

15-1730 

25-4782 

7 

57743 

13-8488 

7348 

57§ 

5-6512     26-0223 

46$ 

14-9387 

13-7662 

7"    /So 

8-5 

739s 

6 

17-7062 

25-3902 

4 

8-2972 

13-5848 

7399 

16 

19-2587 

25-6020 

8 

9-8587 

I3-6893 

45§ 

1-6510    22-9743 

1 

1-6160    23-1583 

1 

9° 

8i§ 

25-1683 

15-0143 

76    824      8-2 

R.A.  20h  45m  to  2ih  om 

R.A.    2Th  Om  tO  2Ih    I5m 

Ceutre      R.A.  zo*  45™  Dec.  +  77°               R.A.  2ih  om  Dec.  +  78° 

Centre     R.A   2ih  i5m  Dec.  +  77°                R.A.  2i«-  om  Dec.  +  78° 

Plate  2760.     1895,  July  12.          Plate  3229.     1896,  Aug.  15. 

Plate  2845.    1895, 

Sept  1  6.         Plat* 

3229.     1896,  Ang.  15. 

m 

o                     -n- 

7349 

5       14-9863     14-7365 

7400 

8         4-5497 

14-9182 

10 

14-5602        2-6162 

7350 

263     19-4821     14-7587 

2615 

9-3367 

2-8536 

76     819        9-5 

74°  I 

59§       5-0245 

14-9993 

53§ 

15-0293        2-7212 

76    824       8-2 

735' 

35.5     20-1215     14-4186 

35§ 

9-9535 

2-4722 

76     820        9-2 

74°2 

H        8-4983 

14-4158 

17 

18-5309 

2-3458 

i  Ttseau  iuterral  represents  very  nearly  5'  =  88»-9  of  K.A.  at  Dec.  +  77',  and  <)t>'-i  at  Dec.  +  7*-. 
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ZONE    +    77' 


No 

1 

B.  D. 

Dili  in. 

B.C. 

v- 

Diiuu. 

V* 

Xo. 

Mag. 

1  'Kiln.                  X. 

No. 

Jlag. 

R.A.  2ih  om  to  2ih  I5m—  contd. 

R.A.  2ih  15™  to  2ih  30™  —  contd. 

Centre      R.A.  2ih  i$™  Dec.  +77°             R.A.  2ih  om  Dec.  +78* 

Centre     R.A.  2ih  ism  Dec.  -f  77°          R.A.  2ih  30*°  Dec.  +  78° 

Plate  2845.     1895,  Sept.  16.       Plate  3229      1896,  Aug.  15. 

Plate  2845.     1895,  Sept.  16.      Plate  2878.     1895,  Sept.  23. 

74°3 

7        9-5994 

15-2858 

9 

I9-5770          3-2789 

0 

ni. 

745' 

5 

18-3653 

15-1750 

5f    ;     8-2372 

3-1996 

m. 

7404 

4     i    9-7998 

15-9955 

4 

19-7385 

3  9980 

7452 

38§ 

15-7891  i  16-8145 

40(5          5-7724         5-0065 

77    810       9-2 

74°5 

19     !  10-8729 

'5"9'34 

22           20-8136           3-9795 

7453 

12 

20-4334     167064 

II          10-4005         4-5928 

7406 

8     '    7-0085 

16-4973 

10       16-9232       4-3353 

7454 

25§ 

22-0553 

16-9070 

28§      12-0320       4-6858 

77    820      9-5 

74°7 

22§ 

12-8811 

'6-3773 

33§     22-7911 

4-5614 

76      830 

9-0 

7455 

3 

18-6928 

17-9156 

7408 

5 

67788 

17-7186 

6       16-6197       5-5415 

7456 

6 

19-1422 

17-5065 

6        9-1614       5-4771 

7409 

4* 

4-2757 

18-4295 

5       14-0813 

6-1043 

7457 

5 

15-767! 

18-4295 

6         5-8566       6-6183 

7410 

16 

5-8815 

18-7308 

15       15-6666 

6-5005 

7458 

5 

17-5426 

18-2450 

4         7-6151       6-3174 

74" 

21 

6-5663 

19-0145 

16       16-3306      6-8223 

7459 

8 

14-01  10 

19-1013 

9         4-1502       7-4051 

7412 

8 

7-6482 

18-5588 

8 

I7-4375 

6-4337 

7460 

3'§ 

14-8123 

19-9770 

3i§   i    5-0048       8-2255 

77    807      9-3 

74'3 

22              7-8960 

19-0150 

2I§ 

17-6619 

6-9049 

77    799 

9'5 

7461 

20 

15-2328 

19-0493 

23§       5-3622       7-2724 

77    809      9-3 

74'4 

5        8-5947 

18-6924 

7 

18-3738 

6-6174 

7462 

8 

15-2891 

19-4456 

9 

5-4445       7-6629 

74'  5 

3* 

9-0817 

18-4340 

3 

18-8758 

6-3911 

7463 

6 

17-6605 

19-1115 

5 

77878 

7-1731 

7416 

3* 

12-9668 

18-4782 

4 

22-7525 

6-6676 

7464 

7 

18-2595 

'9-3465 

7 

8-4007 

7-3684 

77    813       9-5 

74'7 

12 

8-0723 

20-0863 

'5 

177725 

7-9845 

7465 

4 

18-2601 

19-6135 

3* 

8-4203 

/•6350 

77    814      9-5 

7418 

4 

187510 

7-8050 

7466 

10 

18-2702 

19-0173 

8 

8-3898 

7-0380 

74'9 

3* 

9-4162 

197361 

4 

19-1318 

7-7114 

7467 

26§ 

18-6308 

19-5616 

28§ 

8-7862 

7-5596 

77    817       9-3 

7420 

4* 

io-9333 

19-0518 

5 

20-6889 

7-1164 

7468 

25§ 

19-2495 

19-8814 

25§ 

9-4243 

7-8376 

77    818      9-4 

7421 

3* 

7-8934 

20-7793 

3t 

I7-553I 

8-6642 

7469 

4 

21-2248 

19-1927 

5 

n-3474 

7-0208 

7422 

•i 

18-6349 

8-5679 

7470 

21-4265 

19-4777 

3°S 

1  1-5700 

7-2941 

77    819 

9-2 

7423 

3* 

1  1-2960 

20-7480 

5 

20-9512 

8-8355 

747' 

10 

23-3733 

19-2982 

9 

13-5027 

6-9863 

7424 

5 

13-4609 

20-1989 

10 

23-I454 

8-4121 

7472 

6 

21-5706 

20-2871 

6 

117673 

8-0938 

7425 

2I§ 

12-5109 

21-6342 

22§ 

22*1099 

97878 

77    8°4 

9'5 

7473 

55§ 

23-7456 

20-1607 

5'§ 

13-9307 

7-8240 

77    823       7-2 

7426 

10 

'3'4'53 

20-9450 

'4 

23-0535 

9"'557 

7474 

26§ 

18-3820 

21  "6030 

25§ 

8-6730 

9-6138 

77    816       9-3 

7427 

28§ 

13-8608 

20-8865 

35§ 

23-5053 

9-1248 

77    806 

9'4 

7475 

'3 

23-0670 

2  I  -46  1  I 

9 

I3-3373      9-1652 

7428 

3 

i6'2i86 

10-0573 

7476 

18 

23-6618 

21-2935 

1  1 

13-9223      8-9568 

7429 

18 

8-0528 

22-2381 

16 

17-6236 

10-1292 

7477 

10 

20-7194 

22-0463 

8 

11-0328      9-9005 

743° 

83;S 

9-2833 

22-7210 

82$ 

18-8252 

10-6829 

77    800 

6-1 

7478 

18 

22-3269 

22-6980 

'4 

12*6828     10-4525 

77    821       9-5 

743  ' 

3 

19-1599 

10-2134 

7479 

6 

16-0120    23-3669 

6 

6-4247     i   "5306 

7432 

2* 

97219 

22-1271 

A 

19-2984 

10-1168 

7480 

6 

17-8435     23-0869 

7 

8-2343     i   -1301 

7433 

.3* 

10-1159 

22-1515 

3     I  19-6895 

10-1654 

748i 

7* 

18-0654 

23-0054 

6        8-4497 

i   -0350 

7434 

3* 

10-9973 

22-4682 

5      20-5484 

10-5342 

7482 

4 

187545. 

23-4246 

4        9'l633 

i   -409  1 

7435 

4* 

12-0568 

22-8070 

4 

21-5889 

10-9360 

7483 

9 

19-5604    23-4239 

8         9-9660 

'   '3534 

7436 

3 

21-6729 

10-4174 

7484 

6 

21-3983  •  23-8848 

7       11-8305 

i   -6925 

7437 

4°§ 

5-158, 

23-6979 

24§ 

14-6491 

77    797 

9'3 

7485 

1  1 

23-0145     23-9373 

8       13-4471 

i    -6385 

7438 

21 

6-1827 

24-0055 

i8g 

15-6532 

11-7818 

77    79s 

9'5 

7486 

6* 

14-3716 

24-7299 

6         4-8755 

12-9955 

7439 

4t 

6-3464 

24-0040 

5 

15-8226 

11-7914 

7487 

2I§ 

15-0995 

24-0835 

2'g       5-5563 

1  2-3038 

77    808  '    9-5 

7440 

'4 

13-0058 

22-8366 

16 

22-5337 

11-0188 

77    805 

9'5 

7488 

4* 

17-1348 

24-92:14 

6         7-6485 

i  3  -c  i  20 

744  ' 

21 

7-1771 

247645 

18       16-6023 

12-5989 

7489 

7t 

19-1559 

24-6874 

6        9-6466 

12-6403 

7442 

21§ 

11-0195 

24-6457 

i6g 

20-4427 

12-7070 

77    802 

9'3 

749° 

5* 

20-4716 

24-7504 

4       10-9645 

12-6184 

7443 

6t 

11-1735 

23-9812 

7 

20-6337 

12-0538 

749' 

8* 

23-0648 

7       13-5462 

12-3782 

7444 

7 

11-5109 

24-528  + 

8 

20-9417 

12-6196 

7492 

8t 

15-1821 

25-2978 

9        57238 

13-5105 

7445 

n* 

11-9388 

24-0342 

'5 

21-3997 

12-1523 

7493 

'3 

17-4278 

25-5508 

12              7-9808 

13-6130 

7446 

3 

18-2289 

'3-3496 

7494 

20 

18-0830 

25-7683 

i7§       8-6471 

13-7912 

77    815 

9'5 

7447 

4* 

8-9843 

25-4327 

5 

18-3684 

13-3760 

7495 

4       10-1219 

13-2865 

7448 

6 

10-4505     2ro357 

4 

19-8521 

13-0651 

0                               f. 

i  •-!  -8-7 

6    8 

Q'C 

0       p 

S'§ 

25-6704 

5-1717 

77    810 

9-2 

2  o              2   o4.OO 

4  /5°7 

' 

82^ 

1-1192    24-4995 

77    793 

8-0 

6i§ 

2-4700    24-8619 

77    795 

8-0 

R\              ii     .,—.iTi   4-            ,  li     »  -in 

.A.   2  I11  30      to  21"  43 

R.A.  2ih  i5m  to  2ih  30™ 

Centre     K.A.  2ih  45"u  i)ec.  _j_  77°            R.A.  2ih  30'"  Dec.  +  78° 
Plate  5045.     1900,  July  23.        Plate  2878.     1845,  Sept.  23. 

Centre      R.A.  21"  15"°  Dec.  +  77'               R.A.  21"  30™  Dec.  +78* 
Plate  2845.     1895,  Sept.  1  6.         Plate  2878.     1895,  Sept.  23. 

7496 
7497 

10        4-9545 
6         7-2992 

14-8902 
14-2482 

7* 

14-9991 

o 

m 

o                       m- 

7498 

9      12-9028 

14-2634 

4* 

22-9736 

2-3680 

7449 

745° 

9 

'7 

19-0732       14-5119 
16-9675       15-4853 

IO 
20 

8:8960 
6-8618 

2-4914 
3-6001 

7499 

7500 

4-4289 

3O§             4.  "4.64.5 

15-2520 

15-6543 

6* 

27 

14-4581 
14-4657 

2-8730 

3-2738     K  3743 

9-4 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  88^-9  of  R.A.  at  Dec.  +  77°,  and  9&a-2  at  Dec.  +  78*. 
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ZONE    +    77°. 


B.  D. 

B.D. 

Xo. 

Diam. 

X. 

"' 

Diam. 

z. 

V- 

Ho. 

Mag 

Xo. 

Diam. 

X. 

»• 

Diam. 

X, 

V' 

No. 

Mag. 

R.A.  2  11'  30"'  to  2  ih  45m  —  contd. 

R.A.  2ih  45m  to  22h  om 

Centre      R.A. 

21"  45"  Dec.  +77°              R.A.  2ih  30™  Dec.  +78" 

Centre     R.A.  zih  45™  Dec.  +  77°             R.A.  22b  o">  Dec.  +  78* 

Plate 

5045.     1900,  Jnlyzi          Plate  2878.     1895,86^.23. 

Plate  5045.    1900, 

July  23.         Plate  4651.     1899,  Ang.  30. 

7501 

18 

4-8285 

i  5-5802 

13         14-8324 

3-2214 

0 

m. 

7557 

12 

16-8787 

14-6608 

10 

6-7184 

2-8465 

o 

m. 

7502 

12 

5-1358 

15-0590 

6*     15-1710      2-7159 

-558 

5* 

16-8883 

14-7168 

5* 

6-7290 

2-9055 

75°3 

5 

5-6272 

i5'°753 

3*     15-6596      2-7621 

"559 

1  1 

18-8545 

15-4444 

16 

87393 

3-5040 

75°4 

i3 

6-6529 

15-0490 

10       16-6844       2-7947 

7560 

'9 

15-3843 

16-6868 

21 

5-3550 

4-967° 

K  3797 

9'3 

75°; 

i3 

1  2  '049  8 

15-5167 

7       22-0483       3-5724 

756. 

17 

18-4272 

16-5309 

17 

8-3819 

4-6i37 

7506 

4 

5-6174 

16-5572 

4*     i  5'5649  i    4-2403 

7562 

6 

17-3700  ; 

16-9735 

II 

7-3558 

5-1257 

75°7 

6 

8-2094 

16-3589 

6 

18-1634      4-1924 

7563 

50§ 

17-9:40  ; 

17-5891 

47§ 

7-9403 

5-7032 

77    836 

7'5 

7508 

5 

8-4584 

16-8371 

4t 

18-3823  •    4-6827 

7564 

18 

17-9209 

18-5986 

18 

8-0100 

6-7083 

7509 

6 

10-0613 

16-3586 

5 

20-0125 

4-2974 

756; 

4 

13-2820 

6-7909 

7510 

'7 

10-5651 

16-3205 

1  1 

20-5168 

4-2883 

7566 

4* 

147467  ! 

18-9371 

4* 

4-8676 

7-2559 

7511 

6 

12-6849 

16-2571 

7* 

22-6373 

4-3459 

7567 

8 

16-0430 

i9"55i9 

9 

6-1993 

7-7840 

7512 

5 

5-9177 

I7-5774 

4 

15-8076 

5-2787 

7568 

3* 

1^82 

19-5391 

4 

6-8929 

77263 

7513 

3*§ 

7-1230 

17-5716 

*3§ 

17-01  10 

5-3386 

7569 

6 

I7-4955 

I9'i374 

6 

7-6200 

7-2756 

75'4 

16 

7-6784 

17-6271 

n 

17-5628 

5-4272 

7570 

4* 

18-1394 

19-5104 

3* 

8-2893 

7-6052 

75J5 

5 

10-9605 

i--i696 

4 

20-8653       5-1599 

7571 

'9 

14-9810 

19-8855 

2I§ 

5-1602 

8-1855 

77    833 

9'5 

7516 

10 

11-7816 

17-4620 

IO 

21-6657       5-4989 

7572 

6 

18-4178 

20-2299 

5 

8-6109 

8-3056 

7517 

8 

12-2941 

17-1860 

5t 

22-1926 

5-2517 

7573 

4 

19-2782 

20-2365 

4 

9H7H 

8-2568 

7518 

8 

127092 

17-2581 

5* 

22-6045 

5-3470 

7574 

4 

20-1093 

20-0468 

4 

10-2890 

8-0143 

75'9 

4* 

5-6719 

18-5051 

3* 

15-5101 

6-1935 

7575 

16 

22-6923 

20-4685 

15 

12*8920 

8-2668 

7520 

4 

6-2195 

18-3599 

4* 

16-0641 

6-0762 

7576 

6* 

23-5823 

20-7695 

5 

13-8000 

8-5111 

75^1 

6* 

4^549 

19-21  10 

3 

14-4541       6-8365 

7577 

5 

18-7550 

21-6813 

5 

9-0425 

97340 

7522 

4 

5-6068 

19-9988 

4*     !5"3575      7-6787 

7578 

22§ 

20-4675 

21-8336 

2I§ 

10-7602 

97750 

77    839 

9'5 

7523 

i 

5-9018 

19-4891 

5       156826      7-1839 

7579 

26§ 

21-1703 

22-0890 

27$     11-4789 

9-9825 

77    840 

9'5 

7524 

35§ 

8-3275 

'  i9"6587 

24§ 

18-0931 

7-4934 

77    826 

9'4 

7580 

H 

21-5867 

21-9485 

10      11-8837 

9-8155 

75Z5 

4 

11-6221 

19-3333 

7581 

3* 

23-4373 

22-0597 

5 

13-7301 

9-8063 

7526 

4 

12-6176 

19-0445 

7582 

28§ 

14-8207 

22-5570 

2/§ 

5-1732 

10-8612 

7527 

9 

12-6244 

19-0319 

8 

22-4155       7-1197 

7583 

4 

14-8990 

22-1513 

3* 

5-2268 

10-4527 

7528 

29§ 

12-7763 

19-7918 

24 

22-5254      7-8818 

77    831 

9'5 

7584 

3 

11-1278 

10-6370 

7529 

16 

4-8856 

''  20-2  55  3 

IO 

14-6231       7-8910 

7585 

54§ 

23-3161 

22-3363 

5i§ 

13-6330 

10-0903 

77      841 

•7 

7530 

21 

5-5429 

•  20-0991 

13 

15-2878 

7-7727 

7586 

7 

14-5942 

23-3812 

O  .. 

753i 

26§ 

6-6536 

20-0678 

'9 

16-4003       7-8043 

• 

7587 

8o§ 

I4-9735 

23-1986 

86§ 

5-3660 

11-4922 

77      834 

7-0 

7532 

ii 

10-5502 

'  20*4661 

12 

20-2669       8-4271 

7588 

7 

16-1428 

23-5299 

7        6-5557 

"7455 

7533 

5 

11-0475 

20  4OOO 

4t 

20-7687       8-3911 

7589 

23§ 

17-0735 

23-7309 

26§ 

7-4982 

11-8861 

77      835 

9"5 

7534 

9 

12-3634 

20^270 

8 

22-0786       8-4934 

759° 

3 

17-6165 

23-6398 

3* 

8-0336 

11-7624 

7535 

20 

13-2215 

20'9 

17       22-9045       9-1008 

7591 

6 

18-8636 

23-8682 

4 

9-2918 

11-9065 

7536 

4t 

4-9436 

1  2I-0233 

3t 

14-6346       8-6659 

7592 

6 

21-3577 

23-2011 

6 

11-7399 

11-0980 

7537 

ii 

5-3802 

21-5531 

9      15-0438      9-2165 

7593 

7 

22-1288 

23-6203 

6 

12-5341 

11-4480 

7538 

13 

66316 

21-OgI  1 

5       16-3171       8-8258 

7-^94 

8 

22-4249 

23-3126 

7 

12-8096 

11-1241 

7539 

21 

7'545l 

2  I  '6lOO 

i> 

17-1989       9-3980 

7595 

3* 

22-4093 

23-5877 

3* 

12-8111 

11-3951 

7540 

'5 

8-0273 

'  21-2729 

6    i  17-7002      9-0880 

7596 

4 

16-3654 

24-4486 

4 

6-8370 

12-6500 

7541 

10 

9-4564 

121-8479 

6       19-0978      97442 

7597 

10 

16-7474 

24-6916 

10 

7-2326 

12-8665 

7542 

4 

10-5164 

11-2446 

4* 

20-1919       9-2020 

7598 

53§ 

18-8729 

24-4203 

56§ 

9'3363 

12-4594 

77      837     0-5 

7543 

29§ 

1  1-9169 

21-7235 

22 

21-5594       97612 

77    830 

9'5 

7599 

4o§ 

23-1878 

24-7643 

37§ 

13-6634     12-5220 

7544 

IO 

12-2487 

21-6357 

5     121-8931      9-6918 

7600 

8 

14-3176 

25-4812 

7 

4-8600 

13-8144 

7545 

4 

10-0768 

22-8654 

4*    19-6561 

10-8003 

7601 

13 

19-6680 

25-5010 

9      10-1999 

13-4855 

7546 

*7  r  j  *7 

7 

6-0488 

IT  *  f  r\  T  i 

23-0390 

4*     i5'6235 

10-7373 

0-  0 

7602 

5 

19-8469 

25-8139 

4      10-4001 

13-7861 

7547 

7548 

'7 
4* 

I  1913 
12-0388 

2  3'2OOo 
23-0334 

14      20*7520 
4*     21-6070 

11-1945 
1  1-0762 

77      82» 

9'5 

56§ 

3-5277 

11-6701 

77      832    8-7 

7549 

4 

12-1798 

23-9668 

63§ 

19-2075 

26-7642 

77      838    8-6 

755° 

Si§ 

13-1255 

23-2587 

43§ 

22-6784 

1  1-3612 

77      832 

87 

755i 
7552 

5 
5 

I    4"6353 
9-6995 

24"3&I3 
24-3654 

4*     I4-I375 
5       19-1945 

11-9205 

12-2695 

11.  A.    22h  Om  tO  22h   1  5'" 

7553 

»4 

1  1  -6023 

24"5405 

12          21-0850        12-^^8 

Centre      R.A.  22*  ijm  Dec.  -f-  77°             B-A.  22"  om  Dec.  +  7*' 

7554 

35§ 

6-6821 

25-5079 

21       16-1  1  59 

13-2377 

Plate  2886.     1895,  Sept.  15.       Plate  4651.    1899,  Aug.  30. 

7555 

23§ 

9-6018 

25-3687 

14       19-0385 

13-2690 

m 

7556 

.•» 

1  1-4089 

25-5059 

5          ;    2O-8356          13-5062 

7603 

20§ 

8-2386 

14-1099 

3o§     18-2621       2-0657 

76    852      9-5 

7604 

1  1 

12-7229 

14-2279 

16      22-7293      2-4788 

77§ 

24-5252 

1  1-4106 

77      834    7-0 

7605 

12        !      6-1248 

15-6196 

18       16-0547       3'4310 

7o§ 

!    4''901 

20  2262 

j  77      823     7-2 

7606 

7 

12-7001 

•47795 

12* 

22-6717       3"0259 

No.  7578,  B.D.  77=  -839.  The  Declination  given  in  the  B.D.  appears  to  be  about 

2'  too  large. 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  88g'9  of  R.A.  at  Dec.  +  77°,  and  96*'i  at  Dec.  +  78°. 
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ZONE    +77° 


Mrt 

1  i  j      i    i 

B.  D. 

B.  D. 

.NO. 

uiara. 

X. 

»• 

Oiani.             7. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diaiii- 

x.                     y. 

Diaii)  .             *,.                     y  . 

Xo. 

-Mag. 

R.A.  22h  om  to  22h  15™  —  contd. 

R.A.  22h  15™  to  22h  30™  —  contd. 

Centre       R.A.  22>i  15™  Dec.  +77°              R.A.  zzh  o<"  Dec.  +78° 

Centre      U.A.  2ih  i$m  Dec.  +77°              K.A.  22'"  30""  Dec.  +  78" 

Flute  2886.     1895,  Sept.  25.        Plate  4651.     1899,  Aug.  30. 

Plate  2886.     1895,  Sept.  25.         Plate  4647.     1899,  Au?,'.  24. 

m. 

o 

in. 

7607 

4* 

8-7042 

16-4052 

5 

18-5709      4-3883 

7657 

5 

17-7872 

14-5612 

5 

7-5896 

2-7131 

7608 

H 

7-4076     17-3860 

17 

17-2167       5-2773 

7658 

23§ 

20-4220 

14-1848 

32§ 

10-1950 

2-1734 

-6    860 

9'5 

7609 

9 

13-5153    17-0020 

»4 

23-3360      5-2961 

7659 

5 

20-6376 

14-6385 

3* 

10-4388 

2-6158 

7610 

21 

5"4'47 

18-9600 

24§ 

15-1227  ;    6-7172 

7660 

12 

21-1497 

14-4072 

'5 

10-9328 

2-3496 

761  I 

4 

7-3665 

18-5567 

4 

17-0998      6-4426 

7661 

5 

21-4793 

14-1864 

6t 

1  1-2491 

2-1076 

7612 

20§ 

77239 

18-3679 

23§ 

17-4682      6-2786 

77    848 

9'5 

7662 

17 

21-5960 

14-2107 

22 

1  1-3684 

2-1262 

7613 

10 

7^757 

18-8021 

13 

17-5898 

67237 

77    849 

9'5 

7663 

3 

22-8378 

14-1463 

3* 

12-6030 

1-9866 

7614 

7 

12-3104 

'8-3855 

'3 

22-0410 

6-5984 

7664 

6 

14-0085 

15-7093 

6 

3-8896 

4-0907 

7615 

4* 

5-6723     19-5556 

4* 

'5-34'7      7-3307 

7665 

3 

19-5759 

!5-3955 

3* 

9-4209 

3-4326 

7616 

24§ 

7-5983     19-4422 

3°§ 

17-2707 

7-3436 

77    847 

9'5 

7666 

6 

20-2889 

15-5404 

7 

10-1449 

3'532i 

7617 

4 

8-3154     197586 

5 

17-9625 

7-7060 

7667 

8 

20-6715 

15-0098 

8 

10-4938 

2-9818 

7618 

4* 

10-1490     19-1068 

5 

19-8338      7-1767 

7668 

'7 

20-8711 

15-8506 

18 

JO-7445 

3-8054 

7619 

15 

U'5544 

18-8476 

20§ 

21-2569 

7-0083 

7669 

i9§ 

2I'O21O 

15-4658 

22§ 

10-8716 

3-4161 

7620 

9 

9-0853 

20-9459 

12 

18-6561      8-9415 

7670 

36§ 

22-7996 

15-0278 

46§ 

12-6204 

2-8664 

76    862 

8-z 

7621 

10 

10-3841 

20-6199 

18 

19-9728 

8-7010 

7671 

5 

22-9630 

15-8420 

4 

12-8321 

3-6708 

7622 

7 

11-7388 

20-4333 

I  I 

21-3379 

8-6063 

7672 

9 

14-8048 

16-8984 

12 

47581 

5-2286 

7623 

4 

16-7575 

9-8408 

7673 

9 

16-2937 

16-5478 

13 

6-2212 

4-7860 

K  3879 

9'3 

7624 

13 

8-1568 

21-8738 

16 

17-6668      9-8064 

7674 

18 

16-5163 

16-2358 

23§ 

6-4241 

4-4632 

76    855 

9'5 

7625 

4* 

9-8103 

21-2196 

4 

19-3593    :     9-2641 

7675 

9 

17-6089 

16-81  19 

7 

7-5509 

4-9697 

7626 

8 

10-0028 

21-4795 

8 

19-5389        9-5338 

7676 

8 

18-6702 

16-9306 

9 

8-6170 

5-0230 

7627 

22§ 

10-3408 

2  I  '6  I  2  I 

26§ 

19-8651         9-6907 

77    852 

9'5 

7677 

228 

18-8811 

16-3409 

28g 

8-7898 

4-4206 

76    857(1 

9'5 

7628 

'9§ 

12-6265 

21-5059 

3°§ 

22-1523        97338 

77    853 

9'5 

7678 

5 

19-8683 

16-9555 

K  3900 

9-2 

7629 

2I§ 

5-7530    22-4112 

28§ 

15-2337      10-1842 

77    844 

9'5 

7679 

5 

14-1079 

17-5326 

3 

4-I013 

5-9056 

7630 

15 

7-5963     22-8350 

'9 

17-0415      10-7281 

7680 

6 

15-4988 

17-9825 

7 

5-5I40 

6-2688 

7631 

7 

8-7372     22-8184 

7 

18-1805    ;  10-7916 

7681 

8 

15-5694 

17-7569 

9 

5-57" 

6-0388 

7632 

4 

10-2836    22-8359 

6 

197245 

10  9076 

7682 

18 

16-4482 

17-5150 

2  1 

6-4321 

S7432 

7633 

5 

10-2643 

22-2277 

4 

19-7488 

10-2978 

7683 

7 

18-6609 

17-2998 

6 

8-6300 

S'3933 

7634 

5 

12-3672  ,  22-6188 

6 

21-8203 

10-8262 

7684 

5 

19-9198 

'7-3365 

3 

9-8892 

5-348o 

7635 

5* 

5-5100     23-5174 

4* 

H'9'37 

11-2718 

7685 

7       20-8166 

17-5962 

6 

107994 

5-5538 

7636 

12 

5-7018     24-2194 

12 

15-0605 

1  1-9860 

7686 

4* 

20-9781 

'7-3635 

4* 

10-9453 

5-3099 

7<537 

»4§ 

6-3143     24-1084 

29§ 

16-6795 

1  1-9800 

77    846 

9'5 

7687 

3 

21-7998 

17-2092 

4* 

II-7588 

5-1069 

7638 

4t 

7-8498  i  23-3934 

4 

17-2606 

11-3039 

7688 

4* 

23-8001 

17-8126 

3* 

137904 

5-5848 

7639 

21 

5-6730    25-0830 

'9 

H-9783 

12-8451 

77    843 

9'5 

7689 

6 

19-2311 

18-7825 

5 

9-2897 

6-8371 

7640 

18 

5-8225     25-1326 

'9 

15-1212 

12-9050 

7690 

'5 

20-2173 

18-4142 

'7 

10-2509 

6-4049 

7641 

24 

7-9948 

24-8793 

23§      '7-3063 

12-7957 

7691 

6 

21-5730 

18-1668 

5 

I  1-5896 

6-0762 

7642 

28§ 

9-2253 

24-3930 

35§     18-5655 

12-3914 

77    «5° 

9'? 

7692 

3* 

21-7580 

18-2245 

3* 

II7773 

6-1275 

7643 

36§ 

9-6695 

24-9298 

448     18-9743 

12-9568 

77    851 

9-I 

7693 

'9§ 

21-9154 

18-8264 

20§ 

II-97I5 

6-7148 

7644 

22§ 

11-1223 

24-6784 

25§     20-4401 

12-8004 

7694 

5* 

22-3277 

18-9845 

5 

12-3924 

6-8448 

7645 

17 

13-5243     24-0585 

20      22-8794. 

12-3418 

7695 

9 

22-6421 

18-9386 

7 

12-7040 

6-7793 

7646 

4* 

13-6477     23-8257 

4 

23-0183 

12-1213 

7696 

5 

22-9253 

18  9291 

7647 

5* 

5-2911     25-8277 

6 

14-5441 

'3-5655 

7697 

4* 

23-3274 

18-4477 

4* 

13-3546 

6-2490 

7648 

Z4 

5-8303     26-0480 

22 

15-0703 

13-8192 

77    842 

9'5 

7698 

5 

23-451° 

18-8038 

4 

13-5050 

6-5951 

7649 

37§ 

6-6431     25*8295 

4°§    ;  I5-897' 

13-6549 

77    845 

9'5 

7699 

16 

16-2108 

'9'5'73 

22§ 

6-3194 

7-7566 

77    858 

9'5 

7650 

4* 

7-1156    25-5849 

4       16-3800 

I3-4375 

7700 

6 

20-5941 

19-0350 

7 

10-6648 

7-0005 

7651 

9 

7-8469      !    25-6665 

8 

17-1072 

'3-573' 

7701 

3* 

14-0491 

20-0264 

3* 

4'2OO3 

8-3964 

7652 

'4 

7-l88l          25^602 

ii       17-4619 

13-3868 

7702 

24§ 

14-8895 

20-9121 

3'§ 

5-0885 

9-2305 

77    855 

9'5 

7653 

6 

11-0003     25'4994 

7 

20-2631 

13-6139 

7703 

4 

15-6604 

20-5090 

4 

5^347 

8-7797 

7654 

1  1 

12-8915     24-9915 

'3 

22-1855 

13-2324 

7704 

7 

20-261  1 

20-5796 

6 

1O-43OO 

8-5652 

7705 

17 

22-6888 

207145 

'3 

12-8601 

8-5516 

95§ 

26-8096 

3-3834 

76    857 

8-2 

7706 

5 

20-3836 

21-9356 

5 

10-6384 

9-9126 

42§ 

4-1511 

22-4221 

77    841 

87 

7707 

2I§ 

I5"'73' 

22-9553 

25§ 

5-4999 

11-2537 

77    856 

9'5 

7708 

gl| 

19-0585 

22-8719 

I00§ 

9-3689 

10-9315 

77    860 

6-8 

, 

7709 

5 

19-8541 

22-3764 

3* 

10-1392 

10-3866 

K.A.    22"   I5m  to   22h  30™ 

7710 

21 

22-2357 

22-6055 

'7 

12-5239 

10-4667 

Centre      R.A.  22h  15™  Dec.  -f  77°             R.A.  22>>  30"  Dec.  +  78" 

77" 

9 

17-3270 

23-7520 

5        7-6985 

1  1*9126 

Plate  2886.     1895,  Sept.  25         Plate  4647.     1899,  Aug.  24. 

7712 

,6 

15-2423 

247264 

14        5-6773 

13-0163 

o 

m. 

7713 

'4 

17-2249 

24-2039 

8 

7-6211 

12-3692 

7655 

4 

14-7730 

14-9538 

4*      4-6044 

3-2884 

77H 

7t 

17-7694 

24-9221 

5 

8*2099 

13-0550 

7656 

57§ 

16-8508 

I4-86l6 

6s§       6-6728 

3-0675 

76  857 

8-2 

7715 

6t 

207595 

24-6855 

4 

11-1794 

12-6351 

i  r&fati  interval  represents  verv  nearly  5'  =  88S'9  of  K.A.  at  Dec.  +  77°,  aud  96s'i  at  Dec.  +  78*. 
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Z  O  N  E    +    77°. 


Tliim 

B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam.             x. 

V. 

i  'Li!;.  . 

x.                    y. 

No. 

-M  Jg. 

No. 

Piani. 

Z. 

y. 

Diam.             z. 

No. 

Mag. 

R.A 

/j/>h    T  -m  f.n 

m    mm        i  j         I  l  ' 

22b  30°-  —  contd. 

R.A. 

22h  30°-  to  22h  45m—  ccrn^/. 

Centre       R.A.  22h  ism  Dec.  +77°           R.A.  22h  3om  Dec.  +78* 

Centre      R.A.  22h  45m  Dec.  +  77°              R.A.  22h  30™  Dec.  +  78° 

Plate  2886.     189; 

Sept.  25.        Plate  4647.     1899,  Aug.  24. 

Piste  2882.    1895,  Sept  24.        Plate  4647.     1899,  Aug.  24. 

3 

m. 

o 

m. 

7716 

43§ 

21-2916 

24-2868 

53§ 

11-6855    12-2017 

77    862 

8-8 

7764 

9 

8-5955 

18-1835 

13 

18*3364 

6-1728 

7717       5 

17-5520 

25-6861 

3 

8-0413    13-8306 

776) 

6   :  9-5195 

18-5737 

7 

19-2313 

6-6188 

77i8i     5t 

18-8919 

25-3370 

4 

9-3575    13-4034 

7766 

*3§      11-0673 

17-8983 

27§ 

20-8230 

6*0570 

77    869 

9'4 

7719 

12 

18-9270 

25-3655 

8 

9-3965    13-4266 

7767 

4        47738 

19-5684 

6 

14-4318 

7*2969 

7720      7 

19-3045 

25-4081 

5 

9-7711    13-4450 

7768 

4*  '    4*8346 

19*3576 

6 

14-5078 

7*0920 

7721  :  29 

19-3891 

25-3132 

2i§ 

9-8500    13-3450 

77    86  1 

9'5 

7769 

4*       8*1031 

19*7636 

5 

17-7382 

77167 

7770 

6        8-3985 

19*0560 

8* 

18-0814 

7-0281 

87§ 

9-8240      1-1631 

76    859 

7'3 

777' 

4*       8-6997 

19-5980 

4 

18-3427 

7-59I5 

72§ 

26-4191 

23-1333 

77    866 

8-5 

77/2 

8 

10-5301 

19*2069 

12 

20-1998 

7*3249 

67§ 

21-3459 

26-8304 

77    863 

8-0 

7773 

6       10-5900 

19-1  557 

7 

20-2605 

7*2770 

7774 

7       12-6^76 

19-4383 

10 

22-2737 

7-6971 

7775 

13       13*29^ 

19-4324 

17 

22  9390 

773S2 

R.A.  22h  30*-* 

to  22h  45™ 

7776 
7777 

17 

5-5869 

20*7685 

4 

15-1603 
I5-2925 

8-5506 
8-1198 

Centre      K,  A.  2zh  45™  Dec.  +77°             R.  A 

.  22h  30m  Dec.  +  78° 

777» 

4* 

6-1450 

20*3236 

4 

15-465 

8-1453 

Plate  2882.     1895 

Sept.  24.         Plate  4647.     1899,  Aug.  24. 

7779 

4* 

6-1847 

20  8148 

4 

I5-755° 

8*6353 

7780 

6 

7-4738 

20-1373 

6 

17-0852 

8-0470 

111 

7722 

14            4-0623 

H'9873 

I7§ 

14-0300 

2-6795 

O 

7781 

7 

8*8898 

20-0798 

9 

18-5026 

8*0850 

7723 

4*       6-1262 

14-6322 

4 

16-1172 

2-4668 

7782 

2O§           9-6056 

20-801  1 

MS 

19-1685 

8*8542 

7/24 

J9§ 

7-2703 

17-2646 

2'^;i  I 

7783 

8       10-0828 

20*3773 

7 

I9*67II 

8*4624 

7725 
7726 

77*7 

7728 

23§ 
18 

33§ 

7-6/29 
10*2775 
10-5949 
12-5309 

14-1020 
14-8343 
14-1976 
H7373 

39§ 

34S 
24§ 
5i§ 

17-6915        2-0388 
20-2422        2-9451 
20-6003       2'33I7 
22-4983  |    2-9988 

76    867 

76    871 
76    873 

9'5 

9'3 
8-9 

7784 
7785 
7786 

7787 

64§     10*2424 
8       12*0658 
6f     12-6917 
4*     i3-5°87 

20*0258 
20*6590 
20*1870 
20*2482 

7°§ 
8 

7 
4 

I9*8550 
2I-63IO 
22-2895 

2  3  •  i  oo  i 

8*1233 
8-8763 
8-4492 
8-5626 

f         f 

77    868 

8-1 

7729 

3O§     12-6721 

14-5241 

5i§ 

22-6536      27947 

76    875 

9'3 

7788 

3 

14*3665 

9-6746 

7730 
773i 

15 

I3-5793 

I4-5879 

18 
4 

23-5518 
14*1684 

2-9208 

K  399° 

9'3 

7789 
779° 

6* 
ii 

5-2313 
6*8612 

21-5577 
21*1636 

6 
ii 

14-7500 
16-4045 

9-0268 

7732 

19 

6-2948 

15*4941 

20 

16-2218 

3-3345 

779i 

7 

6*9025 

21-7018 

8       16*4140 

9*5706 

7733 

4 

16*3503 

3-6720 

7792 

3*        8*8668 

21-7120 

5       18*3695 

9-7129 

7734 

32§ 

7-2776 

5-1  126 

4°§ 

17*2303 

3-Ol8o 

76    865 

8*7 

7793 

10 

9-8985 

21-8084 

12          19*3928 

9-8781 

7735 

12 

7-5123 

r  '2077 

17*4512 

3-2184 

7794 

4* 

10*2137 

21*1521 

4       I9-7487 

9*2416 

7736 

5* 

8*8737 

5*9388 

6S 

18-7650 

3*9505 

7795 

4* 

11-0371 

21-0593 

6 

20-5780 

9-2065 

7737 

4* 

9'4994 

5-8874 

4 

19-3927 

3*9448 

7796 

4t 

6-37I9 

22-2861 

5 

15-8403     10*1  168 

7738 

73§ 

io-5395 

5"!254 

8o§ 

20-4849 

3-2523 

76    870 

7'5 

7797 

48§ 

7-3020 

22-8393 

76$ 

16*7325     10*7333 

77    866 

8"5 

7739 
774° 

37§ 
4t 

11*6100 
4-9126 

14-9185 
i6*3778 

5°§ 

5 

21-5678 
14*7809 

3-I150 
4-1227 

76    872 

9*0 

7798 
7799 

4* 
25§ 

9*0252 
12-6221 

22-5865 
22-4276 

4       18*4683 
35^     22*0668 

i°-5934 

10*6775 

77    872 

9'4 

7741 

4 

8-0360 

16-8564 

5 

17-8671 

4-8II7 

7800 

5 

13-3260 

22-0645 

6       22*7952 

10*3637 

7742 

8 

8-3638 

16-6887 

8 

18*2057 

4-6654 

7801 

4 

13-8968 

21-7403 

5       23*3868 

10-0788 

7743 

12 

9-1627 

16-6678 

1  1 

19-0055 

4-6972 

K  3959 

9'2 

-802 

4       18-7343 

11-5258 

7744 

4 

10-4089 

I6-5443 

5 

20-2567 

4-6581 

-803 

17 

10-3079 

23-0800 

I7§     19-7141 

11*1731 

7745 

6 

1  1*2564 

16-1796 

6 

21-1278 

4"3524 

7804 

4* 

13-9412 

23-0983 

4      23'339° 

11*4383 

7746 

14 

13-75I5 

16-0398 

20 

23-6270 

4-3829 

7805 

i7 

8*0843 

24-5479 

i6§     I7-3950 

12*4902 

7747 

5* 

17-6488 

7 

14-2018 

7806 

MS 

11*2413 

23*9433 

25^     20*5885 

12*0985 

77    870 

9'5 

7748 

5* 

4-/437 

18-1685 

4 

14-4940 

5-8985 

7807 

5 

13-7921 

23-8424 

6      23*1373 

12-1720 

7749 

TT  •"  ("i 

6 

5-9298 

6.O-  .  _ 

18-01  10 

6 

15-6903 
T  £>£^  <•  ^ 

5-8220 

7808 

26§ 

12-4516 

25-7217 

26--     21*6740 

13*9550 

775° 

4* 

oO2O 

17-3596 

5 

16  0050 

5-2279 

7751 

4* 

7-3539 

17-6268 

4 

17-1380 

5-5298 

4°§ 

2-6719 

15-2698 

76    862 

8-2 

7752 

7 

7-4894 

I7-IIS4 

10* 

17-3047 

5-0320 

6iS 

2*3641 

24-6457 

77    862 

8-8 

7753 

4 

17-4273 

5-0933 

82§ 

12*3614 

25-9079 

77    871 

7"2 

7754 

4* 

8*6190 

17-2516 

4 

18-4230 

39§ 

8-9960 

26-0335 

77    867 

8*8 

7755 

6 

9-6422 

17-7187 

7 

19-4127 

57778 

7756 

4* 

10*6162 

17-2588 

6 

20*4147 

5-3832 

7757 

4 

10-7468 

I7-4054 

7 

20-5350 

5-54I2 

R.A.  22**  45m  to  23h  om 

7758 

10 

10*9515 

16-9808 

13 

20-7659 

5-1320 

7759 

4 

11-3046 

17-2165 

5 

21-1053 

5-3927 

Centre      R.A.  22!"  4511  Dec.  +  77°            K.A.  23^  o-"  Dec.  +  78° 

776o 

£ 

16 

13-5356 

170450 

23§ 

5-3700 

K3989 

9'3 

Plate  2882.     1895 

,  Sept.  24.         Plate  5683.    1901,  Aug.  8. 

776l 

20§          5-2231 

18-4447 

2I§ 

14-9528         6-2059 

77    864  .    9-5 

e 

m. 

7762 

4*       6*0097 

19-1082 

5 

15-6988 

6-9200 

7809 

4 

14-1082 

14-0623 

7/63 

9 

6"!  IO2 

18-9341 

9 

15-8068 

67533 

7810 

5 

47348 

2-4054 

i  ristau  interral  represents  very  nearly  5'  =  gS'-g  of  K.A.  at  Dec.  +  77°,  and  96«'2  at  Dec.  +  78*. 
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ZONE    +    77° 


No 

Dimii 

B.D. 

v*» 

B.  U. 

X, 

y. 

1  )iiim. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

-NO. 

Diam. 

X 

Diam. 

3'.                                ?/• 

Mo, 

-Mas,'. 

R.A.  22h  45m  to  23h  om  —  contd. 

R.A.  22h  45'"  LU  23''  o1"  —  contd. 

Centre       R.A.  zzh  45™  Dec.  -f  77°             R.A.  23h  om  Dec.  +  78° 

Centre        R.A.  22h  45"  Dec.  +  ^f                 R.A.  23''  o™  Dec.  +  78' 

Plate  2882.     1895,  Sept.  24.        Plate  5683.     1901,  Aug.  8. 

Plate  2882.     1895,  Sept.  24.             Plate  5683.     1901,  Aug.  8. 

1                         | 

0 

m. 

m. 

7811 

18 

15-5640 

14-2909 

38§ 

5-4612 

2-5100 

7870 

IO 

14-8828 

17-3170 

26§ 

4-9598 

5'5/i2 

7812 

4* 

15-8668 

14-0870 

10 

5755° 

2-2916 

7871 

6 

5-9453 

5-5086 

7813 

3* 

15-8948 

14-0197 

1\ 

57812 

2-2260 

7872 

6 

16-0483 

17-3803 

21 

6-1244 

5-5650 

7814 

7 

8-2016 

2-4040 

7873 

7 

6-1622 

5-7073 

7815 

3* 

18-5973 

14-6065 

6 

8-5088 

2-6494 

7874 

8 

6-6234 

5-1890 

7816 

4 

8-7265 

2'3432 

7875 

4 

6-6696 

5-7775 

7817 

3 

19-4855 

14-2184 

10 

9-3769 

2-2072 

7876 

3* 

18-0148 

I7-4335 

13 

8-0897 

5-5051 

7818 

7 

10-1247 

2-8838 

7877 

34§ 

18-8579 

17-7396 

6o§ 

8-9498       57631 

77    877 

8-0 

7819 

8 

10-4088 

27424 

7878 

6 

197489 

17-6151 

16        9-8318       5-5848 

7820 

23§ 

20-6463 

14-9352 

39§ 

io-5754 

2-8570 

76    887 

9  '4 

7879 

5 

20-6034 

17-6732 

I  5        ;  10-6891           S'5939 

7821 

4 

10-6780 

2-9863 

7880 

4 

1  1-3806 

5-4265 

7822 

22§ 

20-8234 

I47I35 

38§ 

107382 

2-6271 

76    888 

9'3 

7881 

4* 

22-5618 

17-2010 

13 

12-6149 

5-0053 

7823 

36§ 

21-4049 

14-6772 

538 

11-3171 

2-5568 

76    890 

87 

7882 

4 

12-7487 

5-2562 

7824 

4 

21-2392 

147166 

1  1 

11-1512      2-6049 

7883 

3 

I3-7777 

5-5I93 

7825 

6 

22-1304 

14-9030 

20 

12-0505 

27382 

7884 

23§ 

'4-3727 

18-2078 

39§ 

4-5000 

6-4906 

77    875 

9'4 

7826 

4* 

14-6043 

15-2813 

'5 

4-5623 

3'5523 

7885 

ii 

14-5859 

18-3812 

27§ 

47235 

6-6515 

7827 

4 

14-6415 

i5'°559 

J7 

4-5891 

3-3266 

7886 

4 

5-5003 

6-6278 

7828 

6 

6-4259 

3'5928 

7887 

4 

5-6368 

6-3101 

7829 

4 

16-6110 

15-6970 

'7 

6-5894 

3-85J3 

7888 

9 

6-3282      6-8994 

7830 

3* 

17-0619 

I5-4553 

6 

7-0275 

3-5845 

7889 

5 

17-8649 

18-1103 

15 

7-9820      6-1866 

7831 

5 

7-8512 

3-0952 

7890 

4* 

17-8810 

18-5720 

«4 

8-0243       6-6460 

7832 

5 

9-0985   ;    3-1833 

7891 

3* 

18-0938 

18-2453 

7 

8-2183      6-3096 

7833 

3* 

19-8126 

'5'4235 

6 

97689  I    3'3934 

7892 

3* 

18-3346 

18-4706 

5 

8-4714  ;  6-5227 

7834 

6 

20-0975 

15-3228 

16 

10-0463 

3-2759 

7893 

8 

8-6665    6-5035 

7835 

5 

20-3231 

15-9481 

1  1 

10-3083 

3-8866 

7894 

3* 

187132 

18-6886 

9 

3-8604    6-7159 

7836 

4 

10*4699 

37997 

7895 

5 

9-2625    6-4823 

7837 

8 

10-5800 

3-8763 

7896 

5 

9-7407    6-9436 

7838 

5* 

20-6231 

15-6490 

»4 

10-5891 

3-5708 

7897 

4* 

19-7009 

18-3351 

13 

9-8261    6-3062 

7839 

4 

107785 

3-9878 

7898 

3* 

19-9579 

18-3518 

4 

10-0854    6-3063 

7840 

5 

21-0320 

15-4961 

ii 

10-9893 

3-3961 

7899 

15 

20-1391 

18-2916 

24§ 

10-2621     6-2366 

7841 

10 

11-6223 

3-4575 

7900 

5 

i°'5423 

6-2463 

7842 

4 

12-1244 

3-8659 

7901 

6 

11-5094 

6-7644 

7843 

4 

12-2370 

3-8838 

7902 

5 

11-5601 

6-4070 

7844 

5 

12-6286 

3-0448 

7903 

8 

21-8545 

18-9103 

16 

12-0103 

67554 

7845 

6 

127283 

3-4562 

7904 

4 

i2'44I3 

6-5922 

7846 

4 

12-8088 

37909 

79°5 

5 

13-2609 

6-5249 

7847 

4 

13-3104 

3  '54°9 

7906 

5 

i37323 

6-1370 

7848 

5 

23-4038 

15-4706 

»4 

13-3589 

3-2296 

7907 

4 

5-3907 

7-8577 

7849 

7 

I3-5I44 

37352 

7908 

20§ 

15-2965 

19-0617 

37§ 

5-4780 

7-2860 

:-  876 

9'5 

7850 

6 

13-8811 

3-5714 

7909 

4 

8-9227 

7-2555 

7851 

IS 

23-9397 

i5'65'3 

H§ 

13-9028 

3-3796 

7910 

4 

9'2793 

7-6325 

7852 

5 

5-0750 

4-6014 

7911 

5 

10-0617 

7*3574 

7853 

5 

5-4076 

4-3567 

7912 

5 

10-5226 

7-5865 

7854 

4 

16-3906 

I6-4334 

20§ 

6-4142 

4-6002 

79i3 

6 

20-3613 

20-0130 

16 

10-5839 

7-9425 

7855 

4 

16-6,553 

15-8530 

17 

6-6444 

4-0058 

79'4 

4* 

20-5617 

19-9531 

10 

10-7786 

7-8719 

7856 

5 

7-5456 

4-9960 

791S 

4 

11-1465 

7-0170 

7857 

H 

17-9045 

I5-9535 

29§ 

7-8970 

4-0318 

7916 

4 

1  1-6101 

7-4613 

7858 

5 

18-3209 

16-2008 

16 

8-3267 

4-2557 

7917 

22§ 

23-0350 

i9-4343 

3*§ 

13-2214 

7-2105 

77    880 

9'5 

7859 

4 

8-3749 

4-5473 

7918 

4 

i3'5249 

7-0890 

7860 

6 

8-5403 

4-5692 

7919 

6 

15-0433 

19-9923 

17 

5-2752 

8-2320 

7861 

4 

8-9898 

47739 

7920 

4* 

!5"557i 

20-3032 

12 

5-8039 

8-5130 

7862 

9 

9-2826 

4-6679 

7921 

5 

6-0660 

8-0024 

7863 

3* 

I9-554I 

16-2337 

10 

9-5590 

4-2163 

7922 

4 

8-3147 

8-1077 

7864 

8 

10-3622 

4"9259 

7923 

IO 

19-9613 

20-4266 

20§ 

10-2081 

8-3777 

7865 

5 

20-4890 

16-6353 

'5 

10-5176 

4-5636 

7924 

5 

10-2489 

8'2433 

7866 

4 

10-7627 

4'53i2 

7925 

4 

10-3839 

8-5365 

7867 

4 

117795 

4-5871 

7926 

5 

10-7396 

8-8769 

7868 

5t 

22-3682 

16-2103 

'  4* 

12-3658 

4-0298 

7927 

3t 

20-8563 

20-7283 

6 

11-1179 

8-6278 

7869 

7 

12-5300 

4-1302 

7928 

3* 

21-2994 

20-5846 

9 

11-5503 

S'4597 

I  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  88»'9  of  R.A.  at  Dec.  +  77*,  and  96«-2  at  Dec.  +  78'. 
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Diam 

B.  D. 

X"rt 

B.  D. 

Xo. 

Diam.              x. 

s- 

i  MHU                   -i- 

V- 

So.               Mtis. 

-*O. 

Diam.             i 

y- 

Diam. 

T. 

?  . 

So. 

Mag. 

R.A.  22h  45m  to  23h  o^—contd. 

R.A.  23h  d* 

to  23h  i 

5m 

Centre        R.A.  22*  45™  Dec.  +  77°              R.A.  23!"  o™  Dec.  +78° 

Centre     R.A.  2jl»  15"  Dec.  +  77*              R.A.  23h  o"  Dec.  +  78°. 

Plate  2882.     1895,  Sept.  24.         Plate  5683.     1901,  Aug.  S. 

Plate  5909.     1902,  Jan.  6.            Plate  5683.    1901,  Aug.  8. 

I 

o                        m- 

o 

m. 

7929 

6 

23-1080 

20-6451 

14         (13-3605             8-4153 

7979 

7 

15-1901 

1-7909 

793° 

4* 

15-1253 

21-0486 

9 

5-4203      9-2812 

7980 

5        5-88i3 

14-4626 

i  ; 

15-9108 

2-2754 

7931 

4 

8-1481      9-0495 

7981 

3        6-3711 

14-3856 

1  1 

16-4045 

2-2294 

7932 

3* 

187324 

21-4633 

6 

9-0415 

9-4852 

7982 

3*      6-5874 

14-2187 

7 

16-6303 

2-0735 

7933 

4 

9-9025 

9-0450 

7983 

6 

17-4068 

2'3545 

7934 

6 

10-6588 

97805 

7984 

4        7-9608 

14-7200 

H 

17-9700 

2-6635 

7935 

5 

12-9175      9-2458 

7985 

5 

20-4099 

2-9385 

7936 

6* 

22-6320 

21-9606 

15 

12-9640      9-7566 

7986 

H 

20-5397  i 

2-0750 

7937 

5* 

22-7199 

21-3294 

8 

13-0153      9-1220 

7987 

4* 

4-2784 

16-1849 

16 

14-1996 

3-8886 

7938 

4 

6-1202 

10-6472 

7988 

3 

4-4098 

16-2145 

8 

14-3293 

3-9236 

7939 

6 

16-6945 

22-4857 

'5 

7-0684 

10-6252 

7989 

4 

14-6694 

3-9396 

794° 

6 

16-7698 

22-3325 

16 

7-I33I 

10-4673 

799° 

X 

4 

14-6925 

3-5952 

7941 

4 

17-4246 

21-9517 

6 

77672 

10-0487 

7991 

4 

15-1341 

3-2466 

7942 

.-» 

i9"5°43 

22-7785 

15 

9-8881 

10-7530 

7992 

4* 

5-2289 

15-6218 

9 

15-1836 

3-3873 

7943 

3 

10-9015       10-7449 

7993 

4* 

5-7004 

!5-3535 

9 

15-6724 

3-I475 

7944 

4 

I2-0278    i  10-6451 

7994 

3 

17-2729 

3-4710 

7945 

4       23-2015 

22-3221 

15 

13-5509       10-0838 

7995 

4 

17-3405 

3-8640 

7946 

5*  i  23-5260 

22-8306 

ii       13-9070 

10-5699 

7996 

5 

17-9242 

3-6663 

7947 

7 

14-4825 

23-3596 

it 

4-9093 

11-6274 

7997 

16 

8-0698 

15-0928 

1~r$ 

3/b 

18-0547 

3-0440 

76  898     9-5 

7948 

7 

157764 

22-8915 

17 

6-I726 

11-0840 

799s 

5 

18-1008 

3-8978 

7949 

3* 

16-6019 

23-3061 

8 

7-0208 

11-4503 

7999 

5 

18-1565 

3-2402 

795° 

4* 

16-8738 

23-4861 

12 

7-3060 

11-6129 

8000 

7 

8-5079 

15-6951 

20 

18-4510 

3-6723 

7951 

4 

7-5497 

II-I348 

8001 

8 

19-0383 

3-8211 

79  5  2 

20 

19-0828 

23T3H 

29§ 

9-5208 

II73I2 

8002 

4        9-1896    I57442 

16 

19-1307 

3-7616 

7953 

4* 

22-2422 

24-0324 

1  1 

12-6915       11-8452 

8003 

4 

20-3639 

3-4645 

7954 

12          22-8946 

23-3036 

25§     13-3018  !  11-0835 

8004 

i8§ 

10-4550     15-3364 

4o§ 

20-4203 

3-4366 

K  4087      9-3 

7955 

15           14-0876 

237334 

27§ 

4-5373 

12-0250 

77    873 

9'5 

8005 

"4 

20"9737 

3-i857 

7956 

22§        14-968; 

24-2868 

34§ 

5-4484 

12-5247 

8006 

8 

21-5841 

3-2218 

7957 

4       18-0420 

24-4617 

8 

8-5282 

12-5209 

8007 

24§     12-3486 

15-1507 

58§ 

22-3230 

3-3705 

76    903      9-0 

7958 

3*     18-6964 

24-8872 

9 

9-2087 

12-9059 

8008 

4 

22-3725 

3-6184 

7959 

1  6       19-0463 

24-5958 

27§ 

9-5377 

12-5958 

8009 

12       127550     I5-5555 

39 

22-7028 

3-8048 

7960 

4 

Il-Sogi 

12*0832 

8010 

3        4'H'5     16-6803 

10 

H'0332 

4-3759 

7961 

9 

12-1884 

12-8626 

8011 

22;;       4-6690     16*8650 

43§ 

I4-5487 

4-5955 

76    895 

9-0 

7962 

21           23-0427 

25-2309 

26§ 

I3-56I2 

12-9978 

--    881 

9-5 

8012 

7*      4-6984    17-0315 

'9 

14-5661 

47585 

7963 

5 

7^457 

13-2243 

8013 

4 

^5495 

16-2928 

17 

14-4643 

4-0150 

79b4 

5* 

17-4222 

25-6927 

16 

7^793 

13-7868 

8014 

1  1 

15-1155 

4^997 

7965 

4 

8-8193 

13-5647 

8015 

4 

7-3320 

16-3394 

'5 

17-2398 

4-2378 

7966 

4 

8-8678 

i3'53°5 

8016 

6 

17-3716 

4-9335 

7967 

29§ 

'9-2555 

25-0665 

4'§ 

97712 

13-0552 

77    878 

9-0 

Soi- 

1* 

8-1280 

16-5340 

4 

18-0193 

4-4827 

7968 

6 

10-2924 

13-0528 

8018 

6 

18-0585 

4-0667 

7969 

797° 

4°§ 

5°§ 

20-0979 
20-0960 

25-6330 
25-6160 

[84§ 

10-6396 

13-5568 

77    879 

7'3 

8019 
8020 

8 

10 

18-6187 
19-5859 

4-0395 
4-1999 

7971 

5 

10-8556 

13-1616 

8021 

5     !  10-0944    16-6613 

21 

I9-9755 

4-7362 

7972 

4 

11-7096 

I3-4745 

8022 

5 

20-6257 

4-4024 

7973 

5 

II-9I26 

13-7291 

8023 

9 

21-2515 

4°573 

7974 

9 

II-93II        13-2758 

8024 

5      "-5235 

16-2149 

'9 

21-4298 

4-3809 

7975 

6 

12-1269 

13-8048 

8025 

5      "-5775 

16-1163 

21 

21-4905 

4-2866 

7976 

6 

12-5225 

I3-55J3 

8026 

7 

14-2838 

5-9900 

7977 

7 

127904 

13-4666 

8027 

4*      6-3282 

18-0324 

16 

16-1306 

5-8648 

7978 

9* 

23-0578 

25-4059 

i9§ 

13-5883 

13-1756 

8028 

5 

167337 

5-8031 

8029 

3t 

7-3701 

18-0585 

9 

17-1685 

5-9580 

™ 

64§ 

8-9582 

1-7038 

76    885 

8-3 

8030 

4 

I772I3 

5-3944 

7«§ 

1-5498          3-3649 

76    872 

9-0 

8031 

13 

I7-8755 

5-3565 

6i§ 

2-4600 

3-1340 

76    873       8-9 

8032 

5 

18-0405 

5-743I 

*7§ 

24-5004 

16-9012 

76    895      9-0 

8033 

7        8'4425 

17-1013 

i8§ 

18-2989 

5-0703 

54§ 

26-7628 

'  187471 

--    891 

8-5 

8034 

3* 

9-1826 

17.7979 

8 

18-9938 

5-8124 

42§ 

24-4722 

26-0068 

77    885 

8-5 

8035 

4 

9-2318 

17-8623 

18 

19-0380 

5-8800 

J                f 

8036 

3 

;  19-2398 

5-5346 

8037 

4 

10-1107     17-9213 

H 

1  i9'9>53 

5'9965 

Plate  56^3.     Nos.  7969,  7970.     Measured  as  one  mass. 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  88'"9  of  R.A.  at  Dec.  +  77°,  ana  g6s-2  at  Dec.  +  ; 

s1. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    77°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam.            x. 

y- 

Diam. 

x,                    y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

x.                      y. 

Diam. 

X,                            V. 

No. 

Mag. 

R.A.  23h  om  to  23h  i5m  —  contd. 

R.A.  23"  om  to  23h  15™  —  contd. 

Centre     R.A.  23h  15"  Dec.  +  77°              R.A.  z^  om  Dec.  +78° 

Centre     R.A.  23^  i5">  Dee.  +  77'               R.A.  23"  o"  Dec.  +  78" 

Plate  5909.    1902,  Jan.  6.           I'late  5683.     1901,  Aug.  8. 

Plat*  5909.     1902,  Jan.  6.            Plate  5683.     1901,  Aug.  8. 

8038 

3* 

10-4920 

16-9393 

15 

20-3518 

5-0415 

o 

in. 

8097 

4 

13-5190 

20-9233 

12 

23-1  196 

9-2079 

• 

ED. 

8039 

3 

20-9685 

5-2458 

8098 

'3 

4'5'73 

22-5692 

24§ 

14-0311     10-2771 

8040 

6       22-1236 

5-7022 

8099 

'3 

5-0308 

22-9163 

27§ 

H'5234 

10-6566 

77      883 

9'5 

8041 

4 

12-8670 

17-0943 

21          22-7138 

5-3469 

8lOO 

5 

I5'1443 

10-8599 

8042 

4 

13-8435 

17-0928 

15          23-6897 

5-4078 

8101 

4 

I5'S«47 

10-3083 

8043 

4       H'3594 

6-1398 

8102 

6 

16-0523 

10-5670 

8044 

4 

5-li55 

18-6439 

14       14-8807 

6-3977 

8103 

1  1 

6-6263 

23-0895 

2I§ 

16-1044 

10-9312 

8045 

9      15-1408 

6-4729 

8104 

3 

16-4006 

10-4880 

8046 

4 

15-1878 

67636 

8105 

10 

167389 

io'6ooo 

8047 

23§ 

5-8378 

18-8028 

4-ij 

15-5894 

6-6016 

77    890 

9'5 

8106 

9 

8-2773 

22-0735 

22§ 

17-8157 

10-0193 

8048 

5 

16-2975 

6-5317 

8107 

5 

18-0153 

10-1054 

8049 

32§ 

7-1260 

18-4239 

57§ 

16-9000 

6-3077 

77    891       8-5 

8108 

3 

18-4526 

10-9293 

8050 

5 

16-9866 

6-6987 

8109 

3* 

10-5805 

22-7146 

9 

20-0748 

10-8095 

8051 

4 

7-3275 

19-0880 

16 

17-0558 

6-9818 

8110 

7 

10-5819 

21-9063 

16 

20-1276 

10-0043 

8052 

5 

7-7422 

18-9945 

'5 

17-4792 

6-9145 

Bin 

4t 

10-6560 

22-6979 

8 

20-1500 

10-7987 

8°53 

4 

17-8382 

6-j879 

8112 

6 

1  1-3980 

22-6441 

18 

20-8936 

107882 

8054 

i8§ 

8-0978 

18-6072 

3«§ 

17-8587 

6-5519 

8113 

3* 

1  1  -69  1  7 

22-4137 

5 

21-2040 

10-5800 

8055 

6 

18-2334 

6-8367 

8114 

10 

12-1259 

21-8198 

21 

21-6724 

10-0158 

8056 

7 

19-5076 

6-8050 

8115 

4 

14-1480 

•8181 

8057 

3 

10-2015 

18-7360 

'3 

19-9503 

6-8141 

8116 

5 

14-2515 

'35'9 

8058 

4* 

11-0229 

18-3530 

'5 

20-7963 

6-4790 

8117 

35§ 

5^778 

23'5945 

43§ 

15-1259 

'374° 

77     886 

9'2 

8059 

5 

4-7124 

19-6790 

>9 

'4'4"3 

7-4060 

8118 

5 

I51438 

•2672 

8060 

18 

5  -on  6 

19-7154 

36§ 

14-7086 

7-4622 

77    884 

9"3 

8119 

5* 

7-2393 

23''935 

'7 

16-7089 

•°733 

8061 

24§ 

5-6711 

'9'3423 

38§ 

15-3905 

7-1291 

77    887 

9'4 

8120 

3 

77392 

23-1062 

7 

17-2114 

•0183 

8062 

6 

15-9628 

7-5255 

8121 

4 

I7-5547 

7449 

8063 

5 

6-8337 

19-3672 

2I§ 

16-5501 

7-2302 

8122 

6 

17-8097 

•2073 

8064 

5 

7-6691 

19-8599 

«9 

!7'3495 

77750 

8123 

4* 

9-1094 

23-2154 

12 

18-5748 

•2140 

8065 

3t 

8-4383 

19-1276 

6 

18-1627 

7-0920 

8124 

3 

9'3467 

23-7850 

9 

18-7695 

•8005 

8066 

8 

18-9132 

7.9137 

8125 

4t 

9-8671 

23-8013 

'3 

19-2905 

•8465 

8067 

5 

20-2530 

7-1389 

8126 

3* 

9-8501 

23-1053 

10 

19-3198 

"'534 

8068 

3 

20-4773 

7-8776 

8127 

3 

10-1235 

*3'2575 

10 

19-5822 

•3201 

8069 

6 

11-5766 

19-1409 

20§ 

21-2968 

7-3050 

8128 

5 

20-0713 

•2753 

8070 

42§ 

11-6621 

'8-8343 

6o§ 

21-4017 

7-0055 

77    895 

8-4 

8129 

4t 

11-9231 

23'0733 

H 

21-3909 

•2523 

8071 

3 

21-6533 

7-6033 

8130 

4 

14-1222 

12-6229 

8072 

3 

12-8433 

i9'4352 

8 

22-5407 

7-6760 

8131 

3 

14-6406 

12-1545 

8073 

7 

I4-333I 

8-2990 

8132 

13 

5-8785 

24-6150 

20§ 

i5'2593 

12-4059 

8074 

6 

4-8862 

20-8965 

•7 

14-5067 

8-6296 

8'33 

5 

157921 

12-9152 

8o75 

4t 

5-3687 

20-3718 

1  1 

1  5-0218 

8-1368 

8'34 

6 

15-8414 

12-8665 

8076 

4 

17-1767 

8-8799 

8'35 

H 

16-7882 

12-8421 

8077 

7 

'7-3349 

8-0158 

8136 

17 

IQ'2222 

24-7970 

27§ 

19-5845 

12-8648 

8078 

7 

17-6176 

8-2710 

8'37 

27§ 

10-8343 

24-8908 

47§ 

20-1885 

12-9958 

77     893 

9-3 

8079 

5 

19-5707 

87852 

8138 

7 

20-8031 

12-1364 

8080 

4 

20-2265 

8-9343 

8'39 

3* 

I  1-4581 

24-0545 

8 

20-8659 

12-2036 

8081 

4°§ 

10-7248 

20-2428 

63§ 

20-3751 

8-3493 

77     894 

8-3 

8140 

3* 

127598 

24-0649 

10 

22-1613 

12-2952 

8082 

6 

1  1-1404 

20-4043 

18 

207794 

8-5379 

8141 

38§ 

57344 

25-9082 

44§ 

I5-0353 

13-6869 

77     885 

8-5 

8083 

4 

11-4125 

20-2480 

12 

21-0626 

8-3981 

8142 

8 

15-0983 

13-1817 

8084 

»4 

1  1-6472 

20-1290 

*4§ 

21-3035 

8-2948 

8H3 

22 

5'9895 

25-2917 

28§ 

15-3285 

13-0863 

77     889 

9'5 

8085 

4t 

13'47°S 

20-3048 

17 

23-1  109 

8-5870 

8144 

8 

6-8092 

25-6171 

'9 

16-1254 

i3-4653 

8086 

7 

15-6066 

9-3675 

8'45 

3* 

7-3475 

25"3548 

8 

16-6799 

13-2364 

8087 

4 

8-0338 

21-3895 

'7 

17-6137 

9-3245 

8146 

5* 

7-7373 

25-7283 

'4 

17-0440 

13-6358 

8088 

5 

18-2213 

9-5327 

8147 

4 

19-81  1  5 

13-0593 

8089 

3 

9-8104 

21-8727 

ii 

19-3591 

9-9190 

8148 

9 

22-2531 

13-2378 

8090 

5 

19-5944 

9-4214 

8091 

4* 

11-1205 

21-3927 

'4 

20*6969 

9-5248 

37§ 

1-3116     15-0368 

76     890 

8-7 

8092 
8093 

20§ 

12-5693 

21-5921 

16 

43S 

22-1295 

22"!  300 

q-0798 
9-8139 

K  4100 

9-8 

55§ 
42§ 

1-3374 
1-3399 

26-0526] 
26-0726] 

77     879 

7'3 

8094 

C  f\r\  P 

6o§ 

12-9125 

21-2243 

_  -.  ,o     _  ^ 

89§ 

22-4989         9-4716 

77    896 

7'3 

8095 

O           £ 

3 

12-9195 

20  8475 

12 

22-5264  ;  9-0953 

8096 

6 

22-7215 

9-3010 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  88»'9  ot'R.A.  at  Dec.   ~  77°,  :m<l  <)6*-2  at  Dec.   +  78°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE.  1900. 
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ZONE    +    77° 


Vo 

Disni               x 

B.  D. 

B.  D. 

Ko.             Hag. 

Dinrn. 

X. 

V- 

Diam. 

r.                      y. 

So.             Mag. 

R.A.  23h  i5m  to  23h  3om 

R.A 

.  23h  15™  to  23h  30m—  contd. 

Centre      R.A.  23*  15™  Dec.  +77"            R.A.  23h  30™  Dec.  -f-  78* 

Centre      E.A.  23!"  15""  Dec.  -f  77°            R.A.  23!!  30"  Dec.  +78* 

Plate  5909.     1902,  Jan.  6.          Plate  2220.     1894,  Sept.  9. 

Plate  5909.    1902,  Jan.  6.           Plate  2220.    1894,  Sept  9. 

8149 

Ij§        14-4820 

14-6953 

16        4-1978 

3-0275 

c 

m. 

8209 

8 

20-4039 

23-9252 

8 

107490 

II-82I8 

c 

m. 

8150 

13          14-6207 

14-9758 

19     •    4-3568 

3-2988 

76  907 

9-5 

8210 

14 

23-3411 

23-0055 

IO 

13-6144 

10*6984 

8151 

2+§      18-2489 

14-9491 

3Z§       7-9743 

3-0180 

76    916 

9-5 

8211 

22§ 

14-5280 

24-1295 

24§ 

4-9031       12-4380 

77    897 

9-5 

8152 

3       19-2994 

14-8695 

4         9-0163 

2-8617 

8212 

22§ 

15-5046 

24-1007 

23 

5-8755       I2-3420 

8153 

22-1281 

'4'°575 

8       117811 

1-8598 

8213 

6 

16-1636 

24-8872 

5 

6-5848 

13-0805 

8154 

37§     22-3291 

14-0828 

5i§     11-9830      1-8712 

76    924 

8-5 

8214 

2I§ 

16-2986 

246243 

I     67036 

I2-8o8o 

77    901 

95 

8155 

6       23-5578 

14-2544 

5       13-2217      1-9548 

8215 

4 

17-7916 

24-3049 

4 

8-I7I2 

12*3829 

8156 

ii       15-5863 

5-3254 

16 

5-3438      3-5790 

8216 

4 

18-5501 

24-6874 

4 

8-9528 

I2'7i43 

8157 

20JJ        20-2933 

5^539 

25§ 

10-0843      3-8809 

76    919 

9-5 

8217 

37§ 

20-9873 

24-544' 

34§ 

II-3730 

12-4000 

77    9°7      9"2 

8158 

24§     22-1583 

5-2405 

3o§*   11-8933       3-0348 

76    923 

9-0 

8218 

6* 

23-3602 

24-8646 

6 

I376l6 

12-5551 

8159 
8160 

27^        22-1637 

5       22-3733 

5-8746 
5-8596 

37§ 
6 

11-9440 
12-1508 

3-6702 
3-6382 

76    922 

9-0 

8219 
8220 

8 
17 

15-56% 
15-9246" 

25-7141 
25-7116 

8 
16 

6-0426       13-9472 
6-4064       13-9185 

8161 

10       17-2846 

16  6498 

15 

7-1296 

4-7820 

8221 

6 

17-8335 

25-2714 

4 

8-2787       13-3472 

8162 

6       18-0657 

16-6912 

5 

7-9I33 

4-7689 

8222 

5 

18-2638 

25-0465 

5 

8-6903       13-0914 

8163 

9       19-5970 

16-0516 

10 

9-3948      4-0240 

8223 

4* 

18-3405 

25-3228 

4 

8-7872       13-3616 

8164 

4       21-1100 

16-9286 

4 

10-9653      4-7939 

8224 

4* 

18-7328 

25-7321 

3 

9-2065  !  13-7411 

816: 

Q          2I'J.2AI 

1  6*"*6xQ 

IO 

I  I  "267  3 

4-6086 

v           J 

8166 

7                      T     T 

9      22-9390 

16-7854 

8 

12-7831 

69§ 

7-4175 

1-6588 

76    915 

7-9 

8167 

ig§      15-1433 

17-8160 

25§ 

5-0753      6-0951 

77    899 

9'3 

54§ 

1-6737 

7-3542 

77    895 

8-4 

8168 

8       15-3324 

17-4007 

8 

5-2348      5-6684 

79§ 

3-0899 

9-6526 

77    896 

7'3 

8169 

14       20-7941 

17-8422 

19 

107147       5-7273 

77    906 

9'5 

28§ 

15-2621 

26-2652 

77    900 

8-9 

8170 

653     22-6008 

17-4107 

84§ 

12-4861 

5-1704 

77    9°9 

6-8 

T~k         1                             1. 

•. 

8171 

4       14-9858 

18-8614 

6 

4-9895 

7-H95 

K.A.  23"  30-  to  23"45m 

8172 

i8§     21-6878 

18-2704 

20§ 

11-6348 

6-0948 

Centre     R.A. 

23h  45m  Dec.  +  77°              R.A.  z^  3001  Dec.  +  78* 

8>73 

66§     21-8845 

18-2749 

11-8329      6-0853 

77    9°8 

7-0 

Plate 

3613.    1897 

,  Sept.  3.           Plate  2220.     1894,  Sept  9. 

8174 

14      21-9303 

18-5641 

14 

11-8944      6-3668 

o 

m. 

8175 

4*     22-3831 

18-5835 

4 

12-3532      63584 

8225 

22 

4-4161 

147326 

9 

14-3680 

2*3886 

8176 

6      22-6695 

18-3962 

6 

12-6252      6-1472 

8226 

16 

5-9875 

14-2380 

8177 

4      23-6267 

18-1693 

4* 

13-5601 

5-8562 

8227 

15 

6-1607 

14-9710 

9 

16-0950 

2-7269 

8178 

4      17-2720 

19-4899 

4 

7-3I35 

7-6138 

8228 

12 

6-8665 

14-4859 

4* 

16-8292 

2-2885 

8179 

3*     18-3588 

19-1935 

3 

8'3795      7-2467 

8229 

19 

6-9380 

14-5408 

16-8927 

2-3423 

8180 

15       18-4120 

19-9043 

'5 

8-4828      7-9505 

77    9°3 

9"5 

8230 

12 

7-0236 

14-1970 

BiSi 

9      19-2372 

19-8244 

9 

9-2969      7-8140 

8231 

7 

7-3691 

14-8134 

8182 

5      :  20-8290 

19-8612 

4 

10-8883      7-7368 

8232 

8-0660 

147066 

23 

18-0130 

2-5726 

8183 

5*  ;  21-4874 

19-8077 

6 

11-5408  j    7-6411 

8233 

9 

8-8471 

'4-5I95 

8184 

4*  ,21-5704 

19-8430 

4 

11-6272      7-6679 

8234 

9-7900 

14-2390 

'5 

19-7622      2-2040 

8185 

8     122-8302 

19-6364 

6 

12-8687      7-3750 

8235 

9 

IO-2IIO 

14-5671 

8186 

25§     23-4205 

19-6462 

25§ 

13-4568      7-3474 

77    9'° 

9'5 

8236 

23 

11-1373 

H7883 

12 

21-0745 

2-8277 

8187 

4*  !  '5-1793 

20-0244 

3 

5-2649 

8-2982 

8237 

23§ 

I2-80I7 

14-4131 

12 

227597 

2-5521 

8188 

17       18-2091 

20-5199 

18 

8-3216      8-5783 

8238 

8 

I3-558I 

14-7588 

8189 

5       I8'3934 

20-8590 

4 

8-5311       8-9052 

8239 

6 

4-6069 

'5-2459 

8190 

3*    23-6799 

20-7127 

4 

13-7922       8-3910 

8240 

26§ 

5-1573 

15-6741 

20 

15-0515 

3-3718 

8191 

9      14-4431 

21-1330 

1  1 

4-6088      9-4534 

8241 

20§ 

5-9400 

15-3326 

IO 

15-8530 

3-0770 

8192 

5       14-6486 

21-3197 

5 

4-8275      9-6229 

8242 

i68j| 

7  '49°7 

15-0260 

I48§ 

17-4240 

2-8578 

76    928 

3'5 

8193 

4 

7-1640      9-8896 

8243 

6' 

8-1240 

15-8518 

8194 

8       17-5210 

21-8400 

8 

7-7290 

9-9442 

8244 

5 

87924 

15-1380 

8195 

5       19-4724 

21-4129 

3 

9-6423 

9-3794 

8245 

6 

9-0913 

15-7005 

8196 

*'§  ;  147532 

22-4274 

2I§ 

5-0083 

107231 

77    898 

9'4 

8246 

IO 

11-0188 

15-1730 

8197 

II     15-5238 

22-3355 

8 

5-7712 

10-5774 

8247 

6 

11-9840 

15-3392 

8198 

5       17-5819 

22-2806 

7         7-8193     10-3786 

8248 

15 

13-2200 

I5-6835 

-"99 

22§     17-6054 

22'~OIO 

23§ 

7-8731     10-7947 

8249 

4 

13-2662 

I5-6533 

8200 

18       18-1316 

22-9925 

18 

8-4167 

11-0502 

8250 

12 

13-4193 

15-3648 

8201 

6      18-4713 

22-7760 

4 

87423 

10-8132 

8251 

7 

13-9400 

15-5214 

8202 

5      22-0183 

22-O627 

6 

12-2261 

9-8539 

8252 

'7 

6-3481 

16-5700 

8 

16-1898      4-3326 

8203 

6*    22-6161 

22-850I 

5 

12-8850     10-5979 

8253 

12 

6-3826 

16-5080 

8204 

21      21-9116 

22-0448 

13-1185      97767 

8254 

16 

8-6423 

16-4417 

4 

18-4915      4-3379 

820; 

23§     16-2463 

23'49'3 

23§ 

6-5715     11-6791 

8255 

10 

9-0200 

16-2605 

4* 

18-8747      4-1802 

8206 

11       16-8520 

23-5048 

n 

7-1792     11-6513 

8256 

54§ 

12-5397 

16-2319 

52§ 

22-3913      4-3518 

76    93' 

9-0 

8207 

21§        16-9708 

23-6853 

23$ 

7-3092     11-8231 

77    902 

9'5 

8257 

16 

127197 

16-6054 

6* 

22-5522 

47317 

8208 

17          18-2481 

23-7851 

16 

8-5864     11-8323 

8258 

6 

I3-4837 

16-9735 

Xn.  8242. 

f  Cephei. 

i  riseau  interval  represents  rery  n«arly  5'  =  885'9  of  R.A.  at  Dec.  +  77°,  and  9&s'2  at  Dec.  +  78°. 
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ZONE    +    77' 


a  n. 

B.  D. 

No. 

D  IE  111. 

X. 

X. 

V- 

No. 

Mag. 

No. 

Diani  . 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  23''  30'"  to  23h  45m  —  contd. 

R.A.  23h  3om  to  23h  45m  —  contd. 

Centre      R.A.  2311  45"  Dec.  +77"               R.A.  2311  30™  Dec.  +  78° 

Centre      R.A.  23"'  45"'  Dec.  +  77°               R.A.  Z3h  30'"  Dec.  +  78' 

Plate  3613.     1897,  Sept.  3.            Plate  2210.     1894,  Sept.  9. 

Plate  3613.     1897,  Sept.  3.            Plate  2220.     1894,  Sept.  9. 

8259 

7 

4-3674 

I7-2-oo 

0 

111. 

8319 

20§ 

10-6827 

21-8700 

7 

20-2138 

9-8767 

O 

m. 

8260 

4-4109 

17-6258 

2I§ 

14-1942 

5-2762 

8320 

18 

1  1-0815 

21-2876 

fj 

20-6444 

9-3176 

8261 

II 

5-5659 

17-6479 

6 

i  c  *34-"-5  6 

8321 

22§ 

12-4268 

21-4789 

1  3    j  21-9778 

9-5846 

8262 

J9§ 

5-7580 

17-6747 

IO 

I  c*  c  2  o4- 

5-4025 

8322 

18       137487 

21-0558 

6 

23-3209 

9-2411 

8263 

9 

6-1290 

17-8366 

4* 

15-8987 

8323 

9         5-2970 

22-3781 

4*     14-8056 

IO-07I8 

8264 

7 

6-7410 

17-3050 

8324 

8         5-6828 

22-8867 

4* 

15-1627 

IO-6O5I 

8265 

34§ 

7-4717 

17-1315 

17 

17-2824 

4'957i 

77    9!3 

9'3 

8325 

6         6-6917 

22-2877 

8266 

7-6713 

17-7815 

4°3 

i7'4436 

5-6205 

77    9H 

9-0 

8326 

35§       677i5 

22-9993 

I7§     16-2428 

107755 

8267 

5' 

9-I393 

17-3116 

8327 

"4 

7-8705 

22-9968 

5 

I7-3377 

10-8393 

8268 

4 

9-3212 

17-3924 

8328 

6 

7"9S°3 

22"OIOO 

8*69 

6 

9-8747 

17-0033 

8329 

7 

8-53,1 

22-5225 

8270 
8271 

«7 

10 

10-4104 
10-6620 

17-2169 
17-6003 

5 

20-2110 

5-2130 

8330 
8331 

37§ 

8-9377 
8-9495 

22-8734 
22-8862 

12 

18-4141 

18-4244 

107787 

10-791  5 

}77  9-7 

9'5 

8272 

6 

11-2298 

17-2752 

8332 

7 

9-0130 

22-0975 

8273 

8 

12-3120 

17-2032 

8333 

4 

IO'2I  I  6 

22*2843 

8274 

6 

12-3932 

17-3683 

8334 

20§ 

13-4951 

22-0483 

7 

23-0098 

10-2148 

8275 

6 

13-0588 

17-6221 

8335 

16 

4-6221 

23-4004 

4 

14-0733 

1  1  0563 

8276 

3i§ 

5-0596 

18-6149 

18 

147842 

6-3030 

8336 

6 

6-3674 

23-3012 

8277 

7 

6-9635 

18-5008 

8337 

IO 

6-4233 

23-8850 

5* 

15-8446         -6457 

8278 

1  1 

7-1303 

18-5142 

4 

16-8597 

6-3210 

8338 

12 

7-3445 

23-8200 

5 

16-7678         -6299 

8279 

2I§ 

8-9520 

18-7347 

1  O 

18-6648 

6-6484"! 

8339 

24§ 

8-6370 

23-93I3 

12 

18-0530        -8133 

8280 
8281 

4 

9-0280 
10-9845 

18-5058 
18-2247 

13 

187535 

6-42  1  oj 

77    9  ' 

9'5 

8340 
8341 

45§ 

9-7034 

23-7962! 

9 

19-1188         -7473 
19-1264        -7430 

J77  92° 

9'5 

8282 

Jig 

11-0215 

18-2126 

2  1 

20-7627 

6-2432 

77    921 

9'5 

8342 

5 

9-9392 

23-0538 

3* 

19-4036         -0155 

8283 

1  1 

11-1678 

18-4664 

8343 

12 

10-7904 

23-7913 

5 

2O-2IOO              '8OOI 

8284 

6 

11-6007 

18-4104 

8344 

37§ 

10-9303 

23-0245 

20 

20-3950              -0425 

8285 

5 

12-4904 

18-6399 

8345 

12-2421   1  23-2436 

26§ 

21-692I        I     -3389 

77    923 

9'3 

8286 

4 

13-2966 

18-4093 

8346 

45§ 

13-0775  23-8615 

28§ 

22-4883        12-0048 

77    924 

9'5 

8287 

6 

4-8512 

19-5664 

8347 

8 

i  3-2088  i  23-2993 

8288 

4 

6-0475 

19-0833 

8348 

13 

13-9005     237150 

6 

23-3188        11-9038 

8289 

39§ 

6-7702     19-3205 

23§ 

16-4540 

7-1048 

77    912 

9'5 

8349 

4°§ 

5-9293 

24-4719 

i8§ 

15-3167 

I2-2OO2 

8290 

20!j 

8-4104 

19-8622 

10 

I8-06OO 

7'74°3 

8350 

16 

6-0760 

24-7570 

5 

15-4460 

12-4956 

8291 

6 

8-8477 

19-0568 

8351 

13 

7-0690 

24-301  I 

6 

16-4634 

12-0933 

8292 

22§ 

9-7500 

19-4121 

1  1 

19-4230 

7-3676 

20 

8-7677 

24-4836 

6 

I8-I499 

12-3764 

8293 

13 

1  1-4001 

19-6715 

5t 

21-0565 

7-7222 

8353 

4°§ 

10-1753 

24-3440 

M§ 

19-5629        12-3180 

8294 

4 

11-5392 

19-1946 

8354 

20§ 

10-8617 

24-3919 

9 

20-2488 

12-4045 

8295 

8 

11-5672 

19-8329 

8355 

8 

1  1-4080 

24-1295 

8296 

«4 

11-6372 

19-1883 

5* 

21-3216 

7-2512 

8356 

'9 

12-6299 

24-3651 

8 

22-OI  l8 

12-4799 

8297 

6 

12-0158 

19-8140 

8357 

6 

13-5974 

24-1578 

8298 

15 

12-4514 

19-5862 

-7* 

22'I  122 

7-6981 

8358 

6 

13-6083 

24-8304 

8299 

6 

13-4917 

'97495 

8359 

14 

6-1511 

25-2966 

6* 

15-4907 

13-0367 

8300 

13 

13-9510 

19-4413 

8360 

6-6768     25-4964 

17 

16-0040 

13-2670 

77    911 

9'5 

8301 

9 

5-5260 

20-0793 

4 

I5-I668 

7-7912 

8361 

3!S 

7-3637     25-3839 

12 

16-6968 

'3-1943 

8302 

32§ 

6-7302 

20-9283 

20:5 

16-3209 

8-7092 

8262 

35§ 

7-7709     25-3950 

'5 

17-1040 

13-2290 

8303 

12 

7-6336 

2O'IOl6 

6' 

17-2728 

7-9326 

8363 

.# 

3 

8-7705   ,25-1312 

3* 

I8-II37       13-0247 

8304 

6 

8-4473 

20-9065 

8364 

8-7812     25-2290 

21§ 

I8-1226 

13-II90 

8305 

4 

9-2528 

20-2628 

8365 

J9§ 

10-2301       !    25-5208 

15 

I9-5512 

13-4949 

8306 

9 

9-5636 

20-7952 

4t 

19-1608 

87401 

8366 

2I§ 

13-3825       i    25-338I 

13 

22-7IOO 

13-4940 

8307 

15 

11-6804 

20-1658 

8367 

5 

I3-4OOI           25-OO88 

8308 

20§ 

1  1-6908 

20-4009 

9 

21-3063 

8-4679 

8368 

18 

13^072 

25-3019 

7 

23-2335 

I3-4893 

8700 

6 

13-6521 

2O*I  I  08 

i 

0  j^y 
8310 

5 

13-8604 

20-2903 

«is8 

25-4359 

2-8604 

76    934 

6-9 

8311 

8 

5-0530 

21-321  1 

5t 

14-6241 

9-0023 

/o§ 

25-8627 

3-8/67 

76    935 

8-7 

8312 

24§ 

5-1997 

21-3097 

12 

147705 

8-9983 

52§ 

247899 

8-2170 

77    926 

8-9 

8313 

22§ 

6-3106 

21-6663 

8 

I5-86I7 

9-4187 

7«§ 

2-OO38 

14-3526 

76    924 

8-5 

8314 

6        7-1185 

21-0478 

I-9825 

15-5213 

76    923 

9-0 

8315 

26§       7*1666 

21-6096 

1  1 

16-7160 

9-4-47 

55S 

2-C678 

16-1504 

76    922 

9-0 

8316 

17         8-1908 

21-9070 

7 

I7-7208 

9-7691 

2-6959 

i7'-6i8i 

77    909 

6-8 

8317 

13 

9-3489 

21-7159 

5 

18-8912 

9-6461 

I00§ 

2-0959 

18-5667 

77    908 

7-0 

8318 

5 

9-5906  i  21-0405 

68S 

1  26-0566 

77    922 

8-9 

Plate  3613.     Nos.  8340,  8341.     Measured  as  one  mass. 

i  rtscau  interval  represents  very  nearly  5'  =  881-9  of  R.A.  at  D,-c    +  77°,  and  96^2  at  Dec.  +  78°. 
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ZONE    +    77' 


B.  D. 

B.  D. 

Xo 

Diam.   ,           x. 

y- 

Uiajn.              x.                     y. 

No. 

Mag. 

N»>. 

Diara.               x. 

V. 

Diam.             x. 

y. 

Ho. 

M»g. 

K.A.  23h  45m  to  oh  of* 

R.A.  23h  45m  to  oh  om  —  contd. 

Centre      R.A.  23h  45-"  Dec.  +77°               R.A.  oh  o°>  Dec.  +78° 

Centre       R.A.  zj*  45™  Dec.  +  77*                R.A.  o*  om  Dec.  +  78° 

Plate  3613.    1897,  Sept.  3.           Plate  3599.    1897,  Ang.  28 

Plat*  3613.    1897,  Sept.  3.          Plate  3599.     1897,  Ang.  z8. 

o 

111. 

o 

m. 

8369 

2'§ 

22'o8l2 

'4'  '544 

25          11-9565 

1-9303 

8428 

7 

16-6074 

18-5716 

7 

6-7621 

6-6733 

8370 

4 

14-4063 

14-4-26 

8429 

*3§ 

17-2871 

18-7901 

*3§ 

7-4544 

6-8507 

8371 

"3§ 

15-4907 

14-5663 

i6i§;    5-4054 

27423 

76    934 

6-9 

8430 

4*     '7-3452 

18-7945 

4 

7-S153 

6-8505 

8372 

5 

17-0998 

14-1012 

5- 

6-9828 

2-1830 

8431 

72§     17-8905 

18-4239 

63§ 

8-0348 

6-4487 

77    9*9 

7-8 

8373 

4 

I7-9075 

14-292' 

4 

7-7978 

2-3233 

|432 

7       17-8725 

18-9260 

8 

8-0475 

6-9492 

374 

'5 

I8-3355 

14-4400 

'5 

8-2365 

2-4446 

^433 

6       18-2056 

18-2363 

6 

8-3401 

6-2405 

8375 

'7§ 

I9-II24 

14-4889 

'9 

9-0143 

2-4461 

8434 

4*     18-5362 

18-4395 

6 

8-6817 

6-4225 

8376 

75§ 

19-1979 

14-1442 

?6§ 

9-0780 

2-0950 

76    941 

8-3 

8435 

5       i9-3"9 

18-7370 

4 

9-4738 

6-6743 

8377 

6 

19-2285 

14-2314 

6f      9-1132 

2-1824 

8436 

4*     19-5274 

18-8515 

3 

9-6930 

6-7714 

8378 

15 

19-9690 

14-257; 

i6§   i    9-8545 

2-1630 

8437 

4 

11-9748 

6-1887 

8379 
8380 

9 

s«i 

20-0840 
2I-34I3 

14-6837 

14-2857 

63§ 

11-2277 

2-1040 

76    946 

9-i 

8438 
8439 

6t 

22-3112^ 

18-2567 

6 
4 

12-4374 
13-8738 

6-01  13 
6-2847 

8381 

55§ 

2'-557~ 

15-1183 

55S 

"•4935 

2-9233 

76    948 

9-0 

8440 

8 

14-1280 

19-1297 

9 

4-3214 

7-3834 

8382 

4* 

22-8340 

14-3716 

5 

12-7232 

2-1007 

8441 

'!§ 

14-4476 

19-5994 

20 

4-6711 

7-8304 

8383 

6 

23-0080 

'47437 

5 

12-91  58 

2-4615 

8442 

"1 

17-5897 

19-0040 

20§ 

77693      7-0445 

8384 

'5 

23-1  121 

'5-2335 

16     i  13-05  1  1 

2-9428 

8443 

4 

9-2047 

7-4674 

8385 

6 

23-2163 

14-3390 

6      13-1025 

2-0450 

8444 

6 

19-1015 

19-9750 

8 

9-3396 

7-9231 

8386 

29§ 

23-9900 

14-6770 

29§ 

I3-8955 

2-3353 

8445 

'5 

20-5856 

19-2903 

'3 

10-7765 

7-1468 

8387 

7 

14-1480 

15-2930 

9* 

4-  1  100 

3-5530 

8446 

6 

214075 

19-8288 

8 

11-6307 

7'6334 

8388 

18 

I4-95  '5 

'S'5453 

23 

4-9243 

37554 

8447 

5«l 

22-7453 

19-6055 

43§ 

12-9538 

7-3309 

77    934 

9'5 

8389 

3'§ 

15-1392 

15-2590 

35§ 

5-0938 

3-4582 

8448 

12 

14-0048 

19-9398 

i" 

4-2497 

8-1977 

8390 

4 

15-4276 

15-1321 

8449 

33§ 

14-1672 

19-9975 

34§ 

4'4'  5  3 

8-2490 

K  4221 

9-6 

8391 

37§ 

157655 

15-1649 

42§ 

5-7132 

3-3243 

8450 

6 

14-2452 

'97575 

8 

4-4808 

8-0033 

392 

68§ 

'5-9753 

55-5572 

6y§ 

5-9478 

3-7027 

76    935 

8-7 

8451 

*o§ 

14-5600 

20-2085 

*i§ 

4-8198 

8-4326 

8393 

'4 

18-6982 

15-3323 

13 

8-6521 

3-3120 

8452 

IO 

14-6625 

20-1277 

IO 

4-9I95 

8-3462 

8394 

27§ 

19-7105 

157782 

25§ 

9-6912 

3-6942 

8453 

5 

14-8428 

20-4345 

5 

5-1180 

8-6454 

8395 

6 

20-1954 

'5-3594 

6 

10-1483 

3-2442 

8454 

7 

14.9600 

20-1605 

5 

5-2168 

8-3613 

8396 

12          20-6138 

15-9090 

14 

10-6023 

37703 

8455 

6o§ 

15-1547 

I9-9495 

5i§ 

5-3988 

8-1396 

77    926 

8-9 

8397 

14         20-9168 

15-3092 

ii       10-8661 

3-1530 

8456 

9 

15-4541     20-2252 

10 

57153 

8-3957 

8398 

20§     '20-9330 

16-1050 

17       10-9288       3-9460 

8457 

25§ 

18-3161     10-1624 

*5§ 

8-5660 

8-1560 

8399 

6      21-1553 

15-5876 

5          I1'I22O          3'4I48 

8458 

5* 

18*3299    20-2572 

6 

8-5871 

8-2501 

5400 

14         21-5569 

16-1046 

*3       ""5524      3'9°77 

8459 

6 

18-3720 

20-6315 

5         8-6524 

8-6217 

8401 

5       22-4108 

I5-3958 

5       12-3631       3-1485 

8460 

4* 

18-8847 

20-5164 

6 

9-1562 

8-4737 

8402 

7      22-6058 

'5-3274 

8       12-5515 

3-0675 

8461 

9* 

20-3334 

21-0379 

8 

10-6348 

8-9060 

8403 

15       23-6297 

157803 

'5 

13-6029 

3-4587 

8462 

6 

10-8253 

8-0583 

8404 

7       14-1029 

!  I5-8I13 

5 

4-0955 

4-07*5 

8463 

7 

21*2201 

20*8650 

7 

11-5066 

8-6812 

8405 

38§     I4-3309 

16-1473 

4'§ 

4-3418 

4-3923 

76    933       9'5 

8464 

'4 

21-5415 

207864 

12 

11-8245 

8-5826 

8406 

5*     '5-5717 

1  16-2285 

6 

5-5848 

4-4032 

8465 

4* 

14-1812 

21-3285 

5 

4'5  "3 

9'5739 

8407 

7     ,15-6914 

16-1476 

7 

57031 

4-3I34 

8466 

4 

6-0258 

9-0623 

8408 

6       16-8875 

16-4833 

7 

6-9143 

4-5720 

8467 

7 

I5-9795 

217327 

8 

6-3289 

9-8686 

8409 

6       17-1913 

I6-7597 

8 

7-2348 

4-8294 

8468 

'7 

15-9883     217177 

16 

6-3378 

9'8525 

8410 

12       i-'36i8 

16-5489 

16 

7-3925 

4-6090 

8469 

ii 

16-2579    21-7446 

ii 

6-6104 

9-8633 

8411 

27§     20-4788 

i  17-1112 

24§ 

10-5371 

4-9805 

8470 

23§ 

17-2761  i  21-6785 

22§          7-6199 

97353 

8412 

10 

20-7157 

i  17-0028 

ii 

10-7723 

4-8558 

8471 

ii 

18-1761 

2  I  -9047 

10         8-5335 

9-9040 

8413 

4       20-7444 

16-9970 

4 

10-7963 

4-8490 

8472 

IO 

18-2380 

217897 

9        8-5860 

9-7856 

8414 

1  1 

20'8lOO 

16-5215 

»4 

10-8318 

4-3705 

8473 

6 

19-0236    21-6199 

6        9-3636      9-5670 

8415 

5      21-3527 

,  16-6636 

4* 

"'5*34 

4-4788 

8474 

4     j  19-1869     21-1526 

4        9-4965      9-0926 

8416 

4      22-8080 

16-7029 

5 

12-8405 

4-4270 

8475 

6f  i  20-9102     22-0434 

8       11-2722       9-8749 

8417 

23§ 

14-8124 

177105 

24§ 

4-9190 

5-9230 

8476 

343 

21-9910    21-7493 

33§     12-3338 

9'5i92 

K4265 

IO 

8418 

5 

16-2697 

17-2605 

5 

6-3465 

5-3867 

8477 

53§ 

22-1791     22-0173 

44§      12-5368 

9*7733 

77    933 

9-1 

8419 

15 

17-8051 

177270 

'7 

7-9056 

57572 

8478 

4* 

22-3976 

21-3885 

5       12716* 

9-1307 

8420 

4 

20-7560 

17-4710 

4 

10-8363      5-3222 

8479 

10* 

23-4542 

22-2275 

12           13-8230 

9-9050 

8421 

3 

23-4801 

18-1084 

4       13-5960  :    57922 

8480 

6       13-8819 

9-7662 

8422 

J6§ 

23-5199 

17-6905 

24§      13-6104  1    5'3729 

K4276 

9'5 

8481 

28:5     14-2723     22-4262 

27§       4-6690     10-6654 

8423 

12 

14-3100 

18-3780 

'3 

4-4588      6-6221 

8482 

6      14-9930 

22-5006 

7     '    5-3945  :  10-6943 

8424 

'7§ 

15-5989 

18-3982 

'9§ 

5-7450      6-5623 

8483 

19 

14-9945 

22-7225 

19^       5*4120     10-9160 

8425 

5o§ 

157358 

17-9162 

45§       5-8528      6-0720 

77    927 

9"3 

8484 

6 

18-0205 

22-5270 

8         8-4177     10-5351 

8426 

4* 

16-3760 

18-1760 

6 

6-5083 

6-2920 

8485 

'7 

18-0303     22-5399 

15     j    8-4269     10-5464 

8427 

7 

i6-5355 

18-0760 

5*      6-6627      6-1821 

8486 

5 

18-2335    22-0223 

5*      8-5993     10-0187 

i  r&teau  interval  represents  very  nearly  5'  =  88S>9  or"  R.A.  at  Dec.   -f  77*,  and  gS3'*  at  Dec.   +  78°. 
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ZONE    +    7.7° 


B.  D. 

B.  D. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  23h  45m  to  oh  om  —  contd. 

R.A.  23h  45m  to  oh  om— 

contd. 

Centre      R.A.  23^  45°"  Dec.  -f-  77°               R.A.  oh  o™  Dec.  +  78' 

Centre       R.A.  23^  45™  Dec.  +  77°                R.A.  oh  o™  Dec.  +  78* 

Plate  3613.     1897,  Sept.  3.           Plate  3599.     1897,  Aug.  28. 

Plate  3613.     1897,  Sept.  3.           Plate  3599.     1897,  Aug.  28. 

m. 

o                    m. 

8487 

18 

18-4315 

22-3560 

17 

8-8155 

10-3400 

8511 

6 

17-7765 

24-499° 

6 

8-2935 

12-5197 

8488 

4t 

18-8157 

227295 

5 

9-2220 

10-6853 

8512 

4 

8-8826 

12-1532 

8489 

6 

21-0133 

23-0168 

6 

11-4383 

10-8423 

8513 

4* 

18-5707 

24-6780 

5 

9-1002 

12-6487 

8490 

3i§ 

21-3716 

23-0913 

25§ 

11-7958 

10-8925 

8514 

9 

19-4888 

247539 

H 

10-0185 

12-6657 

8491 

6 

22-4794 

22-8918 

6 

12-8885 

10-6275 

8515 

4 

10-0285 

12-0713 

8492 

4* 

14-8922 

237395 

5 

5-3703 

•9405 

8516 

13 

19-8485 

24-8803 

15 

10-3858 

12-7731 

8493 

6 

15-0315 

23-6994 

8 

5-5017 

•8840 

8517 

7 

20-7003 

25-0510 

8 

11-2473 

12-8900 

8494 

20 

15-0728 

23-I523 

19 

5-5129 

•3400 

8518 

3* 

21-9357 

24-3443 

5 

11-4377 

12-1717 

8495 

IO 

15-2068 

33-8572 

9* 

5-6304 

•0373 

8519 

21-2653 

24-6625 

27§ 

11-7850 

12-4677 

8496 

12 

15-8143 

23-0008 

12 

6-2447 

•H35 

8520 

IO 

14-3618 

25-7322 

1  1 

4-9625 

13-9580 

8497 

8 

16-9750 

23-3639 

8 

7-4224 

"4354 

8521 

4 

14-7655 

25-2745 

IO 

5-3375 

!3'4794 

8498 

7 

17-0847 

23-6879 

8 

7-5545 

•7515 

8522 

10 

14-8772 

25-7021 

12 

5-4740 

13-8967 

8499 

4 

18-2672 

23-3626 

4 

87138 

•3535 

8523 

15 

15-0810 

25-2126 

17 

5-6463 

i3'3969 

8500 

ii 

19-4001 

237477 

15 

9-8677 

•6692 

8524 

9 

15-1295 

25-3424 

10 

5-7050 

13-5225 

8501 

4°§ 

20-3214 

23-2686 

32§ 

10-7598 

•1333 

77    930 

9'5 

8525 

6 

15-3032 

25-5539 

6 

5-8876 

I3723S 

8502 

21 

20-7051 

23-1694 

H 

11-1350 

•0125 

77    93' 

8526 

5* 

15-4674 

25-5305 

7 

6-0527 

13-6920 

8503 

34§ 

20-6961 

23-6665 

29§ 

11-1572 

11-5084 

77    932 

9'5 

8527 

5 

15-5459 

25-7300 

6 

6-1432 

13-8844 

8504 

4 

11-6110 

117833 

8528 

6 

16-2891 

25-6738 

7 

6-8823 

137833 

8505 

4t 

21-9540 

23-6272 

6 

12-4101 

11-3913 

8529 

7 

17-7543 

25-6719 

6 

8-3462 

13-6906 

8506 

15 

229143 

23-5400 

15 

I3-3578 

11-2443 

6530 

4 

12-1622 

137033 

8507 

Z7§ 

14-2367 

23-9389 

22§ 

47259 

12-1765 

8531 

6t 

22-5284 

25-9818 

H 

13-1278 

13-7095 

8508 

4! 

14-3051 

24-3795 

7 

4-8225 

12-6104 

6 

13-3469 

13-4120 

8509 

4* 

14-4140 

23-9865 

5 

4-9058 

12-2098 

8510 

5 

14-8288 

24-4198 

6 

5-3459 

12-6179 

62§ 

2-5579 

4-5868 

76     931 

9-0 

• 

i  rfseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  88"9  of  R.A.  at  D«c.  +  77",  and  96«-2  at  Dec.  +  78°. 
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ZONE  +  78°. 


M- 

Ttiorn 

Fli  am 

B.  D. 

B.  D. 

Jio. 

uiani. 

X, 

y- 

1/Ifl  In. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

DiaiD. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  oh  om  to  oh  15™ 

R.A.  oh  o™  to  cP  mi5  —  contd. 

Centre          R.A.  ob  om  Deo.  +  78°               R.A.  oh  20™  Dec.  +79° 

Centre     R.A.  o&  om  Dec. 

+  78*               R.A.  oh  10™  Dec.  +  79* 

Plate  3599.    1897,  Aug.  28.       Plate  3621.    1897,  Sept.  10. 

Plate  3599.    1897, 

Aug.  28.        Plate  3621.    1897,  Sept.  10. 

I 

5 

14-0417 

14-3077 

8* 

1-7300 

2-8260 

o 

m. 

49 

6 

22-8294 

^0763 

4* 

10-7220 

4-8100 

0 

m. 

2 

10 

14-1739 

H"3372 

IO 

1-8618 

2-8410 

5° 

65§     i4-I43o 

187370 

7°§ 

2-2124 

7-2232 

78  855 

9'1 

3 

5 

14-7703 

14-0652 

Si 

12          14-1584 

181861 

8 

2-1848 

6-6768 

4 

4 

14-8440 

147641 

S* 

'9 

14-4047 

18-2223 

IO 

2-4295 

6-6890 

S 

4 

17-0735 

14-4863 

5* 

4-7641 

2-7379 

53 

4* 

14-5426 

I8-5373 

4* 

2-5998 

6-9909 

6 

13 

18-6400 

14-4248 

9* 

6-3188 

2-5380 

54 

7 

15-8555 

18-9883 

8 

3-944! 

7-3274 

7 

23§ 

18-6583 

H'9493 

25§ 

6-3813 

3-0583 

55 

4 

16-0170 

18-7326 

4* 

4-0855 

7-0595 

8 

IO 

19-3626 

14-1636 

5 

7-0168 

2-2139 

56 

4 

16-0712 

18-9508 

4* 

4-1603 

7-2696 

9 

20§ 

20-1480 

14-8696 

18 

7-8592 

2-8487 

57 

10 

16-6950 

18-7238 

10 

4-7568 

6-9895 

10 

20§ 

21-2430 

14-5085 

'9 

8-9185 

2-3929 

58 

9 

17-5616 

18-9231 

7         5-6366 

7-1115 

ii 

5 

21-3020 

14-6385 

5* 

8-9905  ;    2-5195 

59 

36§ 

17-8490 

18-3690 

33§ 

5-8750 

6-5327 

12 

10 

21-5994 

14-4244 

9 

9-2652      2-2783 

60 

4 

18-1447 

18-3052 

4 

6-1616 

6-4465 

13 

4 

22-6566 

14-0170 

61 

IO 

18-4135 

18-5218 

7 

6-4500 

6-6384 

'4 

4 

22-9161 

14-6851 

62 

54§ 

18-6137 

18-0465 

49§ 

6-6084 

6-1443 

78            2 

9'5 

IS 

12 

22-9421 

14-7481 

IO 

10-6303 

2-4815 

63 

1  1 

19-2789 

18-5466 

12 

7-3I59 

6-5855 

16 

32§ 

15-4286 

5-1723 

40§ 

3-1831       3-5597 

64 

463 

19-6679 

18-2858 

44§       7-6794 

6-2900 

78        3 

9'5 

'7 

5 

17-2868 

5-6986 

4* 

5-0789  |    3-9245 

65 

1  1 

21-2690 

>8-4574 

II                ;           9-29O4 

6-3214 

18 

4 

17-6062 

5-2061 

4* 

5*359° 

3-4073 

66 

5 

22-1211 

18-2375 

5* 

10-1195 

6-0305 

'9 

12 

19-2198 

5'°475 

12 

6-9500 

3-1076 

67 

16 

22-4959 

18-4208 

16 

10-5082 

6-1808 

20 

5 

19-6272 

S'3539 

5* 

7-3809  i    3-3757 

68 

12          22-8743 

;  18-9283 

6 

10-9288 

6-6526 

21 

4 

21-6266 

5-3746 

5 

9-3784      3-2203 

69 

7       15-4282 

19-0896 

6 

3-5248 

7^59 

22 

20§ 

22-5751 

5-8542 

18 

10-3618 

3-6152 

70 

4 

15-5605 

19-2825 

4* 

3-6803 

7-6498 

23 

5 

22-9598 

5-9555 

6 

107553 

3-6844 

7' 

7       15-7929 

19*9181 

6 

3-9638 

8-2598 

24 

5°§ 

14-3196 

16-1710 

52§ 

2-1652 

4-6516 

77    936 

9'2 

72 

8 

16-4123 

19-6414 

6 

4-5549 

7-9275 

25 

4       '  4"44°4 

16-8586 

73 

8 

'7-3451 

19-2740 

6 

5-4504      7-4800 

26 

7       16-8727 

16-8183 

6 

4-7663 

5-0760 

74 

H 

18-2763 

19-9003 

12 

6-4326      8-0225 

27 

24§      17-3100 

16-0245 

24§ 

5-1330 

4-2452 

75 

5 

18-3015 

19-5464 

5 

6-4292      7-6689 

28 

5       18-9318 

16-3978 

6 

6-7798 

4>773 

76 

1  1 

18-8265 

19-4584 

1  1 

6-9425      7-5365 

29 

14      20-3130 

16-9378 

7 

8-2043 

4-8942 

77 

4 

18-9145 

19-2403 

3* 

7-0105      7-3133 

30 

5      20-3358 

16-5031 

5t 

8-1886 

4-4588 

78 

6 

19-1508 

19-2645 

7 

7-2500      7-3111 

3i 

38§     22-4683 

16-7745 

34§ 

10-3374 

4-5402 

79 

4 

I9'4833 

19-2536 

4 

7-5782      7-2722 

32 

4       H'56l3 

:  I7'9930 

• 

80 

5 

19-8441 

19-9486 

33 

6       15-1980 

•  17-0500 

7 

3'i  180 

5-4520 

81 

20§ 

19-9460 

19-8981 

2I§ 

8-0958      7-8731 

34 

4       15-274° 

;    I7-9238 

5* 

3-2722 

6-3178 

82 

4i§ 

21-4294 

19-3782 

35§ 

9-5299      7-2275 

78       6 

9'5 

35 

4       i5'2983 

I7-I32I 

5* 

3-2310 

5-5277 

83 

7 

21-6320 

19-1598 

5 

9-7117      6-9908 

36 

8 

16-2106 

-    I7-I510 

IO 

4-I352 

5-4630 

84 

20 

22  0792 

i9'i«85 

13 

10-1600      6-9815 

37 

5 

16-450; 

i779°5 

3* 

4-4321 

6-0800 

85 

IO 

14-4914 

2O-2O2I 

13 

2-6900      8-6558 

38 

20 

I7-3773 

I7-3345 

i8§ 

5'3«47 

5'545o 

86 

9 

149905 

207288 

ii 

3-2335      9-1362 

39 

39§ 

177225 

'    I7-OO78 

4o§ 

5-6290 

5-1900 

K          12 

9'4 

87 

4 

15-8588 

20-3127 

3* 

4-0640      8-6475 

40 

2I§ 

18-7580 

I7-0573 

25§ 

6-6657 

5-1497 

88 

6 

l6'05OO 

20-0378 

6 

4-2294      8-3566 

4i 

9 

20-2687 

17-2222 

6 

8-1846 

5-1803 

89 

3 

I6-2860 

20-8681 

3* 

4-5361      9-1595 

42 

4* 

20-5766 

I7-7506 

4* 

8-5400 

5-6815 

90 

25§ 

I6-8227 

20-6437 

26§ 

5-0508      8-8892 

43 

13 

20-6275 

I7-2472 

10 

8-5454 

5-I739 

91 

»7§ 

16-9973 

20-1726 

'9 

5-1832       8-4041 

44 

>4 

20-8643 

I7-8304 

9 

8-8303 

57346 

92 

42§ 

I7-503I 

20-4288 

43§ 

5-7087      8-6165 

45 

4 

21-4515 

I7-4978 

5 

9-3861       5-3525 

93 

12 

17-8260 

20-1273 

5 

6-0053      8-2878 

46 

7 

22-1320 

1  7  '4877 

7 

10-0623       5-2818 

94 

4 

18-3781 

20-2480 

3* 

6-5683       8-3595 

47 

5 

22-1427 

'7-5471 

5 

10-0788 

S'3395 

95 

18 

197673 

2O-4IO2 

12 

7-9638      8-4015 

48 

6      22-1469 

17-4983 

6 

10-0790 

5-2900 

96 

7 

20-0828 

20-3333 

6 

8-2710      8-2978 

i  rtseau  interra!  represents  very  nearly  5'  =  96"2  of  E.A.  »t  Dec.  +  78*,  and  i04»-g  it  Dec.  +  79*. 
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GREENWICH  ASTKOGRAFHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE     +-    78°. 


B.  D. 

Ttin  til 

B.D. 

No. 

Diaiu. 

X. 

V- 

Ilium 

X. 

>/• 

No. 

Mag. 

No, 

Diam. 

X.                             >'. 

Luani. 

X. 

V> 

No. 

Mai;. 

R.A.  oh  om  to  oh  i5m—  contd. 

R.A.  oh  om  to  oh  1  51U—  contd. 

Centre       R.A.  oh  om  Dec.  -f-  78°               B.A.  oh  20'"  Dec.  -f  79° 

Centre      R.A.  o1'  om  Dec.  +  78°                R.A.  oh  20™  Dec.  +  79° 

Plate  3599.     1897,  Aug.  28.       Plate  3621.    1897,  Sept.  10. 

Plate  3599.    1897,  Aug.  28.        Plate  3621.     1897,  Sept.  10. 

in. 

o 

in. 

97 

9 

20-2240    2O'oi53 

(4*) 

8-3830 

7-9696 

I56 

4* 

I6-337I 

25-2835 

4* 

4-9745 

13-5580 

98 

7 

20-8845     207693 

4t 

9-1081 

8-6607 

"57 

5 

16-8080 

25-0970 

5* 

5-4271 

13-3295 

99 

5 

21-7047 

20-2363 

4 

9-8787 

8-0585 

158 

4 

17-2043 

25-3912 

3 

5-8442 

13-5885 

IOO 

20§ 

21  -71-10 

20-7669 

«9§ 

9-9308 

8-5877 

'59 

5 

6-6i  19 

137880 

IOI 

5 

14-0158 

21-1846 

1  60 

5* 

18-0273 

25-5063 

5!      6-6728     13-6305 

1  02 

7 

14-6888 

21-3548 

S 

2-9855 

97844 

161 

6 

18-2321 

25-6765 

5 

6-8933     13-7789 

1 

103 

7 

14-8807 

21-7841 

6 

3-2170 

IO-I97I 

162 

5i§ 

'9'3457 

25-4484 

44§ 

7-9833     13-4536 

78        4       9'5 

104 

S 

15-5990      217266 

5 

3-9258 

IO-0788 

163 

6* 

19-4247 

25-1773 

5 

8-0380     13-1803 

105 

«4 

15-6755    i  21-5293 

9 

3-9855     9-8718 

164 

4         8-3123     13-0943 

1  06 

9 

18-2793       21-0393 

8 

6-5376 

9-1587 

165 

19 

20-1778 

25-3742 

'3 

8-8083     13-3098 

107 

5 

195840      21-9345 

4 

7-9*45 

9-9343 

1  66 

4«§ 

21-2158 

25-0685 

3<*§ 

9-8128     12-9113 

78        7       9'4 

108 

7 

20-0728       21-0845 

6 

8-3270 

9-0445 

167 

4 

9-8839 

I3-5553 

109 

H 

20-3662 

21-9883 

9 

8-6983 

9-9208 

168 

3 

10-9418 

'3-5552 

no 

18 

20-8977 

21-1943 

10 

9-1582 

9-0808 

I  II 

12 

21-2923 

21-1882 

8 

9-5510 

9-0421 

63§ 

1-4808 

11-4703 

78    854       9-2 

112 

*3§ 

217740 

21-9471 

20§ 

10-0973 

8-7573 

77§ 

24-3293       26-2616 

78       ii       8-6 

»3 

i3 

14-2056 

22-1678 

16 

2-5783 

10-6386 

114 

5 

14-4495 

22-5984 

"5 

18 

15-5868 

227080 

R.A.  oh  i5m  to  oh  4om 

116 

117 

S 

is 

15-6671 
16-9558 

22-3585 
22-1537 

5 
ii 

4-0503 

5'3'44 

10-7007 
10-3821 

•J                             • 

Centre         R.A.  o>>  30™  Dec.  +  78"             R.A.  oh  2om  Dec.  +  79* 

118 

20§ 

16-9680 

22-2103 

i8§ 

5-33I5 

10-4383 

Plate  3623.     1897,  Sept.  10.       Plate  3621.     1897,  Sept.  10. 

119 

4 

17-5285 

22-0045 

st 

5-8746 

io'i836 

c 

m. 

I2O 

4 

I7-8175       22-6753 

5 

6*221  I 

10-8288 

169 

7        4-9923 

14-3305 

8 

1  1-3180 

2-1595 

121 

7 

18-2558 

22-5201 

7 

6-6408 

10-6370 

170 

4        7-9215 

14-7480 

122 

37§ 

18-5480 

22-5558 

32§ 

6'9373 

10-6447 

171 

4        9'23i9 

14-6326 

4* 

15-5426 

2-6399 

123 

7 

18-9050 

22-7280 

5 

7-3059 

10-7855 

172 

9        9-55>o 

14-0438 

7 

15-8816 

2'06I2 

I24 

5 

19-0093 

227759 

S 

7-4171 

10-8216 

173 

4     ,    97072 

14-6174 

3* 

16-0186 

2-6405 

I2J 

20 

19-6966 

22-1939 

'9 

8-0493 

10-1822 

'74 

12           II  -4006 

I4-I330 

'5 

17-7289 

2-2299 

126 

4 

21-3663 

22-5955 

4t 

9-7478 

10-4395 

175 

34§  ;  11-6889 

14-0258 

36§ 

18-0203 

2-1335 

i*7 

5 

10-4841 

9'4°57 

176 

4      12-9228 

14-4658 

128 

n 

22-5396 

22-2405 

5 

10-8848 

9-9840 

177 

5     !  I4-4245 

14-3165 

129 

5 

14-4039 

23-I375 

4 

2-8570 

11-5880 

178 

5 

16-0500 

14-2181 

130 

4 

14-6748 

23-1570 

179 

4 

16-3808 

14-2190 

131 

7 

15-6585 

23-0683 

5 

4-1018 

11-4075 

180 

5 

18-0383 

14-4215 

>32 

4 

15-8493 

23'93'3 

181 

4 

18  6824 

14-1500 

"33 

6 

15-8616 

23-9346 

182 

9 

18-7001 

14-9248 

134 

•  If 

16-1963 

23-8462 

2I§ 

47072 

12-1353 

183 

4 

18-9150 

14-1  180 

135 

4 

I6-3I5I 

237578 

4* 

4-8196 

12-0385 

184 

*5§ 

19-3005 

14-9850 

46§ 

25-5865 

3-4I34 

136 

3 

16-3695 

23-1283 

4* 

4-8212 

1  1-4029 

185 

9 

19-4886 

14-0090 

6*  125-8139 

2-4495 

137 

2I§ 

16-8269 

23-4784 

2I§ 

5-3030 

11-7123 

1  86 

10 

20-6281 

14-1  190 

138 

'7 

16-9928 

23-0495 

15 

5-43II 

11-2711 

187 

171 

S'41'7 

15-6529 

17 

11-6796 

3-4982 

'39 

8 

17-9670 

23-9383 

8 

6-4775 

12-0718 

188 

6        5-7268 

,'5-6358 

4*     11-9911 

3-4900 

140 

4 

19-0840 

23-7347 

4 

7-5710 

11-7703 

189 

15 

6-5033 

15-0043 

i5§     I27959 

2-8945 

141 

4 

20-8362 

23-3885 

4 

9-2902 

11-2743 

190 

30§ 

9-0705 

15-3684 

34§     15-3480 

3-3633 

77      12 

9'4 

142 

6 

21-1  192       23-1  165 

5 

9-5490 

10-9790 

191 

4 

10-0170 

157409 

4       16-2765 

37786 

'43 

'5 

21-3955     23-4651 

10 

9-8512 

11-2998 

192 

17 

10-9795 

15-4588 

15       17-2505 

3-5344 

144 

9 

22-2072     ;  23-4603 

6 

10-6569 

11-2235 

'93 

5 

11-1244 

I5-5337 

5       I7-3905 

3-6I42 

«45 

4 

I4-I542 

24-1003 

4 

2-6915 

12-5688 

194 

9 

11-3370 

15-1688 

9       17-6194 

3-2608 

146 

8 

15-6487 

24-3087 

5* 

4-2022 

12-6426 

'95 

4 

11-8510 

15-4326 

4       18-1227 

3-5479 

H7 

9 

I6-3780 

24-7228 

7 

4-9668 

12-9910 

196 

38§ 

I2-Z435 

I5-3533 

4O§     18-5198 

3H799 

77      16 

9'5 

148 

8 

17-0784  ]  24-6387 

8 

5-6557 

12-8482 

197 

5 

13-1802 

15-8231 

4 

i9"4343 

3-9980 

149 

10 

17-3963 

24-8532 

7* 

5-9900 

13-0325 

198 

15 

13-3081 

15-9563 

16 

19-5562 

4-I308 

150 

4 

17-4716 

24-3189 

5 

6-0198 

12-4931 

199 

16 

13-3681 

15-1752 

18 

19-6487 

3-3527 

IS' 

7 

I9-5385 

24-8106 

S 

8-1218 

12-8036 

200 

4 

14-6893 

'5  '4°9  3 

152 

8 

19-6491     24-6588 

7 

8'22OO 

12-6422 

2OI 

4 

16-8011 

15-3973 

'S3 

4* 

20-3854    24-4086 

4t 

8-9309 

12-3294 

2O2 

24§ 

18-0433 

15-5781 

36§ 

24-3052 

3-9527 

'54 

12 

20-6480    24-8123 

7 

9-2280 

12-7103 

203 

7 

20-7883 

15-2983 

'55 

II* 

21-6770    24-6260 

7     !  10-2318 

12-4315 

204 

10 

4-9027 

16-2286 

7 

11-1479 

4-0500 

Plate  3621,  No.  97.     The  6m  image  falls  on  a  rdseau  line.     The  diameter 

given  is  that  of  the  3™  image. 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  96»'2  of  R.A.  at  Deo.  +  78°,  and  104*  •*  at  Dec.  +  79°. 

CTKKKNWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    78°. 


521 


No 

Diam        —     3 

B.  D. 

B.  D. 

Xo.             Mag. 

Diani.              x. 

y. 

1)1(1111.                    X.                                11. 

So. 

Mag. 

R.A.  oh  15°-  to  oh  42m  —  cont-J. 

R.A.  oh  i5m  to  o1-  42m  —  contd. 

Ceutre     R.A.  oh  3om  Dec.  +  78°                  K.  A.  oh  20™  Deo.  +  79° 

Centre      R.  A.  e-J»  30°'  Dec.  +  78"              E.  A.  &  2om  Deo.  +  79* 

Plate  3623.     1897, 

Sept.  10.           Plate  3621.     1897,  Sept.  10. 

Plate  3623.     1897, 

Sept.  10.       Plate  3621.     1897,  Sept.  10. 

205 

4 

5*0769 

.6-2455 

o 

m. 

264 

3 

10-2889 

-18*3403 

• 

m. 

206 

'5 

6-4106 

16*8662 

10 

12-6272 

4-7498 

26> 

4 

10-8213 

187500 

207 

4 

6-9570 

16-7909 

3* 

13-1783 

4*6995 

266 

7 

12-1520 

18-9885 

8 

18-2736 

7-1111 

208 

5 

7-591- 

16-3392 

5 

13-8307 

4*2724 

267 

ii 

12-7821 

18*8210 

10 

18-9106 

6*9730 

209 

7 

8*3806 

16-8169 

8 

14-5985 

47836 

268 

24§ 

13-2213 

18-5504 

29? 

19-3603 

6*7189 

210 

5 

8*4017 

16-3503 

3* 

14-6394 

4-3I95 

269 

8 

14*1219 

18-2698 

% 

20*2720 

6*4779 

211 

5 

9-5256 

'6-9543 

4* 

'5-734I      4-9708 

270 

4 

14-4085 

18-6804 

4 

20-5395 

6-8981 

212 

4        97769 

16-2754 

3* 

16-0141 

4-3051 

271 

4 

I4-75" 

18-8503 

3* 

20-8801 

7*0825 

213 

4*     10-2184 

16-9983 

5* 

16-4235 

5*0397 

2/2 

'4 

18-4017 

'5 

217139 

6-6710 

214 

5 

10-3624 

16-41  10 

4* 

I6-5944 

4*4611 

273 

6 

16-4086 

18-1414 

5 

22-5606 

6-4469 

215 

216 

4 
4 

10-6373 
10-8287 

16-9303 

16-5  103 

4* 

3* 

16*8470 
17*0550 

4*9912 

4-5809 

274 

275 

8 
4 

16-6655 
16*9178 

i8-u789 
18-3^3 

8 

22-8096 

6-6937 

217 

'5 

11-0892 

16*8614 

16 

17*2998 

276 

5 

19-0992 

18*5605 

2l8 

5 

12-0708 

16*5090 

6 

18*2986 

4-6310 

277 

24§ 

19*8748 

18*5791 

25* 

26-0086 

7-0282 

219 

12           I2-6615 

16*7269 

8 

18*8800 

4^737 

278 

5* 

5-o893 

19-6989 

3* 

11-1894 

7*5279 

22O 

4       '4-o855 

16*4420 

5 

20-3128 

4*6502 

279 

4* 

5-7301 

19-0093 

4 

11*8564  :    6-8612 

221 

5 

14-8003 

167876 

280 

5 

5-8503 

19-5552 

5 

11*9528       7*4144 

222 

7 

i5759i 

16-8824 

5* 

21-9686 

5*1603 

28l 

3* 

6-5601 

19-0403 

3 

12-6829 

6-9277 

223 

4 

16-0598 

16-9585 

282 

15 

6-6469 

19-4191 

16 

12-7536 

7-3099 

224 

4 

17-1816 

16*6614 

283 

9 

6-6720 

19-5168 

8 

127789 

7-4102 

225 

'9 

I7-9448 

16*4387 

24 

24-1696 

4*8085 

284 

5 

6-7582 

19-8896 

4 

12-8475 

77863 

226 

4       19-1815 

16-6915 

285 

7-3354 

'  9-9445 

26-3 

13*4200 

7-8628 

227 

14       19-2679 

16  0285 

9 

25*5065 

4H548 

286 

7 

7-6676 

19*1057 

st 

13*7886 

7-0402 

228 

13 

19-4556 

16-8568 

It 

25*6628 

5*2899 

287 

'5 

8-6260 

!9'5'93 

ii 

147282 

7-4916 

229 

'5 

5-4016 

17*8401 

ii 

11*5788 

5-6813 

288 

'7§ 

10-2521 

19  6404 

16 

16-3494 

7-6820 

230 

4t 

5-5000 

I7-2774 

3* 

11-6996 

5*1266 

289 

4* 

10-3009 

19-9907 

4* 

16*3819 

8-0371 

23I 

6 

5-5009 

17-2043 

3*     11-7053 

5-0513 

290 

5       10*8258 

19-6375 

6 

16*9205 

77046 

I 

232 

4* 

5-6004 

17-0903 

3*     11-8091 

4-9392 

291 

5t 

13-2687 

19-5857 

4 

19*3619 

7-7588 

233 

4 

5-8249 

17-1831 

292 

5 

15-6971 

19-2508 

4t 

21-8033 

7-5270 

234 

12 

6*2491 

17*3524 

13       12-4426 

5-2295 

293 

8 

15*8942 

19-9358 

9 

21*9726 

8-2192 

235 

28§ 

7*3152 

17-5843 

32^     13-5000 

5-5044 

294 

35§     17-1806 

19-0785 

38-S 

23-2958 

7-4132 

78         20 

9'5 

236 

i8§ 

7-9369 

17-4850 

'7       14-1243       5-43I2 

295 

4      '8-4776 

192397 

237 

3'§ 

9*1649 

17*0193 

32§    :  I5-3714 

5-0185 

77      ii 

9'5 

296 

22§     19*2677 

19-8001 

25§   :  25-3486 

8*2229 

238 

4* 

10*0716 

17-3700 

4       16-2618 

5-4079 

297 

3 

20*2255 

19-0905 

4*     26*3366 

7-5560 

239 

5 

10*0770 

17-2712 

4* 

16-2704      5-3091 

298 

5 

5-4326 

20-2163 

4       "'5079 

8-0550 

240 

9 

10*7168 

I7-9985 

8 

16*8803      6*0632 

Z99 

7 

6-1432 

20-9262 

5       12*1907 

87949 

241 

9 

10-8200 

17-6678 

6* 

16-9971 

57333 

300 

6 

10*2270 

20-0850 

4       16*3031 

8*1283 

242 

9      11-6917 

177399 

10       17-8679 

5*8472 

301 

6 

11*3430 

20-5885 

8       17-3996 

8-6774 

243 

4*     12-5768 

17*2549 

4*     187678 

5-4002 

302 

i8g 

117641 

20-2841 

15*     17-8315 

8-3908 

244 

4*     '4'°3i4 

I7-5707 

3*    20-2123 

57776 

303 

3 

12-2949 

20-4903 

4       i8*3533 

8-6188 

245 

5       '5  "4999 

17*8401 

4* 

21-6678 

6-1090 

304 

4 

12-4708 

20-7186 

4       18-5204 

8-8533 

246 

4       16-1217 

17*9918 

3* 

22-2832 

6-2807 

305 

10 

12-5004 

20-2330 

12           18*3691 

8*3700 

247 

6       16-7608 

17-0420 

4* 

22-9611       5-3615 

306 

9       14*4623 

20-7306 

10       20*5085 

8-9508 

248 

8       16-8850 

17*9106 

7 

23-0487 

6*2367 

307 

25§     147891 

20*0198 

24§ 

20-8630 

8-2531 

78      18 

9'5 

249 

4       17-4097 

17*7200 

308 

7       15-4663 

20*84^3 

8       21*5050       9-1103 

250 

4       19-4498 

'7'5579 

309 

22§   '15-5104 

20*4439 

25-5     21*5690       8-7091 

251 

15       20*1227 

17*1274 

18 

26*3169 

5-5900 

310 

15-6729 

20*4698 

42;;     217295       8*7403 

78      19 

9*2 

252 

5     120*7282 

17*9910 

311 

4 

15-7013 

20*0195 

4t    21*7752      8*2926 

253 

6        5-3512 

18*7300 

5t 

11*4887 

6*5679 

312 

*7§ 

15*7096 

20-1415 

33-5     217782      8*4135 

254 

4        5'4203 

18-8273 

2* 

11-5563      6-6645 

313 

4 

16-1675 

20*8408 

4*     22*2066       9-1306 

255 

6         5*5140 

18*4969 

4* 

11-6597      6-3408 

3'4 

8       16-3847 

20-8220 

8       22-4262       9*1236 

256 

5        5*6395 

18-5831 

4 

11*7811       6*4326 

315 

4       17-0738 

20*3272 

4*     23*1336       8-6580 

257 

5   •     6-2195 

18*2380 

5 

12-3796      6-1114 

3i6 

6       i77»-93 

20-8206 

4       23-7677       9*1793 

258 

5*    ;     6*3602 

18-0277 

4-      12-5295       5-9090 

317 

5       18*8808 

20-7084 

5*     24-9231       9-1130 

259 

25§      7-1095 

18-1606 

25§     13-2696      6-0734 

318 

4*     19-0636 

20-7/93 

4*     25*0988       9*1914 

260 

»4§      9-2808 

18-9195 

3i§     15-4087      6-9206 

319 

5       207503 

20-7429 

26l 

8        97808 

18-5005 

5       15-9256      6-5234 

320 

4 

20-9320 

20*5310 

262 

17     ;  10*0403 

18-9888 

17       16-1633 

7*0233 

321 

6 

5-1436 

21-5852 

5       11-1620      9-4093 

263 

5 

10-061  5 

18-7603 

'4       16-.953 

67978 

322 

4'§ 

6-6931 

2,  -1718 

44§     12-7272 

9-0615 

78      9« 

9'3 

i  r&tau  interval  represents  very  nearly  5'  =  gfi9**  of  R.A.  at  Dec.  +  78°,  and  i048>8  at  Dec.  -1-  79°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    78°. 


N'-_ 

TMam 

B.  U. 

Diam. 

B.  D. 

O. 

jjiain. 

V. 

Diain.   i           y. 

if. 

No. 

Mag. 

No. 

Diani. 

-t.                                y- 

X.                        y. 

No.             Mag. 

R.A.  oh  15™  to  oh  42™  —  contd. 

R.A.  ok  i5m  to  oh  42m  —  contd. 

Centre      R.A.  oh  30™  Dec.  +78"                R.A.  oh  20™  Dec.  +  79* 

Centre      R.A.  oh  30™  Dec.  +78°                R.A.  oh  zom  Dec.  +  79* 

Plate  3623.     1897,  Sept.  10.         Plate  3621.     1897,  Sept.  10. 

Plate  3623.     1897,  Sept.  10           Plate  3621.     1897,  Sept.  10. 

323 

40§ 

7-0295 

21-3516 

36 

13-0540 

9-2587 

78°     10 

ro. 

9'5 

382 

17 

5-9198      ,    24-OO85 

20          11-8330 

1  1-8619 

o 

rn. 

324 

16 

7-0400 

21-3446 

'4 

13-0687 

9-2494 

383 

7t 

67773     24'6947 

5       12-6597 

12-5897 

325 

16 

9-2578 

21-6656 

»4 

15-2690 

9-6644 

384 

2I§ 

7-2866    24-2412 

18       13-1900 

12-1533 

326 

2I§ 

9-4529 

21-2982 

20§ 

15-4808      9-3052 

385 

6 

7-8568     24-4887 

6      13-7500 

12-4307 

327 

14 

9-8080 

21-9793 

9 

15-8038     IO-QOIO 

386 

5 

7-8745     24-4930 

4*  :  137638 

12-4328 

328 

4 

1  1  -6600 

21-3990 

4 

17-6789      9-4968 

387 

10 

8-5431     24-8564 

6 

14-4200 

12*8144 

329 

20§ 

12-1408 

21-7799 

21 

18-1445       9-8990 

388 

20 

9-4690    24-6797 

12 

iS'35'7 

12-6880 

330 

i6§ 

12-1744 

21-5421 

9 

18-1894     9-6666 

389 

9 

9-6159    247538 

8 

'5'495« 

12-7673 

331 

4* 

13-4883 

21-7202 

4t 

19-4954    9-8972 

39° 

4 

10-0715     24-6502 

332 

4* 

13-6619 

21-3277 

4* 

19-6852       9-5107 

391 

5 

10-3252     247701 

6t 

16-2042 

12-8096 

333 

4* 

13-6752 

21-0327 

4 

19-7079      9-2202 

392 

4* 

10-8427     24-2378 

4* 

167475 

12-3019 

334 

«7l 

14-2508 

21-6179 

18 

20-2603       9-8285 

393 

5 

11-0323     24-9075 

335 

9 

14-5216 

21-8983 

8 

20-5193       IO-J2O2 

394 

18 

12-0338     24-2779 

'4 

17-9311 

12-3922 

336 

4t 

15-2164 

21-6198 

4 

2I-2226         9-8687 

395 

5 

12-8628     24-3930 

5 

187583 

12-5412 

337 

4 

16-5883 

2  1-8204 

396 

5t 

13-8911     24-8839 

4* 

197601 

13-0785 

338 

*5§ 

16-6503 

21-9476 

24§ 

22-6425 

IO-259I 

397 

6f 

14-6559     24-2056 

5* 

20-5506 

12-4290 

339 

57§ 

17-5001 

2I-779I 

59§ 

23^993 

10-I26I 

78         21 

8-0 

398 

6 

15-8064 

24-3120 

6 

21-6995 

12-5864 

34° 

4 

18-4182 

21-8486 

4 

24-4125 

1O-232I 

399 

6* 

16-9546 

24-9727 

6 

22-8189 

I3-2943 

341 

4 

18-8109 

21-4503 

4* 

24-8198 

9-8525 

400 

5 

17-0445 

24-0600 

5 

22-9482 

12-3857 

34-2 

5 

207827 

21-9952 

401 

8 

18-1225 

24-2828 

6* 

24-0181 

12-6493 

343 

44§ 

8-757° 

22-9235 

5o§ 

I47I2I 

10-9005 

78         I3 

9'3 

402 

15 

19-1638 

24-0930 

'3 

25-0665 

12-5099 

344 

6 

9-261  1 

22-5667 

4* 

'5-2374 

10-5668 

403 

6 

19-4794 

24-0140 

345 

33§ 

9'373' 

22-9885 

33§ 

I5-3287 

10-9905 

K      59 

9'5 

404 

45§ 

5-6025 

25-0705 

36§ 

11-4748 

12-9106 

78       9 

9'5 

346 

4 

9-8847 

22-9765 

5* 

I5-8397 

10-9989 

405 

26 

6-1322 

25-7594 

18 

11-9748 

13-6218 

347 

6 

10-2256 

22-37I5 

5 

16-2037       10-4123 

406 

S7§ 

7-1830 

25-9198 

49§ 

13-0185 

13-8278 

78      ii 

8-6 

348 

i8§ 

10-2474 

22-4150 

16 

16-2243 

10-4558 

407 

5 

7-9303 

25-6503 

349 

5 

10-9458 

22-4594 

7 

16-9209 

10-5287 

408 

52§ 

8-4269 

25-6960 

45§ 

14-2675 

13-6577 

78          12 

9'4 

35° 

4 

12-7473 

22-5084 

4* 

187174 

10-6526 

409 

4* 

9-2178 

25-9068 

4 

15-0495 

13-8985 

35i 

9 

I3''584 

22-3601 

10       19-1355 

10-5234 

410 

8 

9-6720 

25-6138 

6t 

15-5166 

13-6284 

352 

4'§ 

13-3223 

22-4570 

418     19-2978 

10-6244 

78      17 

9-1 

411 

21 

10-5508 

25-6787 

23§ 

16-3912 

137292 

353 

5 

13-4729 

22-0609 

4* 

19-46]  1 

10-2405 

412 

*3§ 

11-3114 

25-7416 

»9 

17-1509    13-8243 

354 

4 

14-5818 

22-2377 

5* 

20-5674 

10-4598 

4'3 

1  1 

11-3918 

25-2412 

7 

17-2504 

13-3299 

355 

4 

15-0813 

22-4089 

414 

7t 

11-5905 

257975 

5 

'7-4255 

13-8918 

356 

4 

18-3876 

22-5307 

5* 

24'3524 

10-9176 

415 

5t 

1  1-6297 

25-4702 

4* 

17-4796 

13-5692 

357 

7 

197085 

22-3I95 

9* 

25-6817 

107590 

416 

16 

12-9560 

25-2232 

8 

18-8132 

I3-3757 

358 

5 

20-5361 

22-8684 

4i7 

4t 

13-4703 

25-3648 

st 

19-3213 

i3'5394 

359 

6* 

5-1036 

23-3891 

10* 

II-C450 

11-2157 

418 

6* 

13-9791 

25-5274 

5* 

19-8216 

13-7201 

360 

20§ 

7-1089 

23-0632 

7* 

13-0621 

10-9699 

419 

4t 

15-0430 

25-5988 

5* 

20-8818 

13-8387 

361 

1O 

9-8261 

23-4718 

9 

15-7600 

1-4919 

420 

H 

'7'35I4 

25-2200 

10 

23-2047  i  13-5574 

362 

32§ 

9-9808 

23-OO7O 

32§ 

1  5*9343 

1-0344 

78      14 

9'5 

421 

26§ 

17-3827 

25-3589 

24§ 

23-2310 

13-6962 

363 

7 

10-8638 

23-1032 

6 

I6-8123 

I-I705 

422 

3«§ 

19-9613 

25-1703 

33 

25-8155 

13-6186 

364 

7 

11-2750 

23-I305 

5 

17-2230 

I-2I34 

423 

9* 

5-5795 

26-1181 

6 

1  1-4029 

13-9592 

361; 

7 

1  1  -6307 

2?'OQC6 

17-5808 

I-  I  O?  A 

j^j 
366 

4°§ 

j   / 
1  1-6308 

J       7  3 
23-4028 

4°§ 

17-5672 

1    1924 
I-5008 

78      16 

9'5 

67§ 

11-4490 

1-1228 

77        6 

8-9 

367 

5 

11-8669 

23-6306 

3* 

177918 

17369 

6o§ 

22-9423 

15-2166 

77      29 

8-2 

368 

<•  £.* 

6 

12-2507 

23-1300 

5* 

18-1959 

r25I5 

369 

5 

12-4441 

23-8II4 

8* 

18-3627 

I-9425 

37° 

i8§ 

12-5715 

23-9485 

17 

18-4853 

I2-0865 

37' 

4 

12-6426 

23-4787 

R  A    o'1  A  2m  to  i  h  T  8m 

372 

18 

12-8500 

23-4751 

'3 

187818 

I  I-6222 

IV.  .  \  .     \J        t-L  —           L\  r      1            It.' 

373 

7 

15-2970 

23-1950 

6 

21-2395 

II-4470 

Centre         R.A.  i>»  o">  Dec.  +78°                  R.A.  ih  om  Dec.  +  79° 

374 

5* 

16-4873 

i  £  •  ^  «  O 

237282 

4* 

22-4077 

I2-O289 

Plate  2205.    1894,  Sept.  i.          Plate  4749.     1899,  Dec.  n. 

375 

5 

105  181 

23-1215 

6 

22-4577 

II-4275 

o 

111. 

376 

'5 

16-8083 

23-3721 

12 

227399 

n-6888 

424 

12 

9-5216 

14-0703 

9 

9-5811 

2-1214 

377 

f 

5 

177914 

23'9359 

6* 

23-6996 

12-2960 

425 

4 

3'4373 

15-5480 

378 

5 

18-0298 

23-0990 

426 

49§   ,    4-2890 

15-2578 

6i§ 

4'3478 

3-2903 

77      a9 

8-2 

379 

6 

20-6026 

23-0210 

427 

5 

6-7321 

15-6917 

380 

34§ 

20-8728 

23-6188 

3i§ 

26-7900 

1  1-1072 

428 

«7 

6-8520 

15-2565 

13 

6-9085 

3-2988 

38i 

7* 

5-6791 

24-8592 

6 

I1-5546 

12-7096 

429 

8 

12-5367 

15-3964 

7 

12-5895 

3-458J 

i  rtseau,  interval  represents  very  nearly  5'  =  96'-i  ol  R.A.  at  Dee.  +  78%  and  I04"8  at  Dec.  +  79°. 
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ZONE    +    78° 


No. 

Diam.             *.                     y. 

Diam. 

z.                    y. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

x.                   y. 

\ 

Diam. 

X.                        !/. 

B.  D. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  oh  42m  to  ih  i8m  —  contd. 

Centre        R.A.  ih  om  Dec.  +  78"                K.A.  ih  onl  Dec.  -4-  79° 
Plate  2205.     1894,  Sept.  i.         Plate  4749.     1899,  Dec.  n. 

R.A.  oh  42m  to  ih  18™  —  contd. 

Centre       K.A.  ih  om  Dec.  +  78°                     R.A.  ih  om  Dec.  +  79° 
Plate  2205.    1894,  Sept.  i.           Plate  4749.     1899,  Dec.  n. 

o 

m. 

o 

m. 

430 

7 

17-9878     15-1822 

5* 

18-0415 

3-2643 

489 

6 

19-2188 

23-6309 

6 

19-2437        I     -7190 

431 

44§ 

20-0775     15-4348 

52§ 

20-1338 

3-5218 

77      46 

8-5 

49° 

4* 

20-1987 

23-6197 

5 

20-2238 

i   "7089 

432 

10 

22-9150     15-1314 

491 

8* 

21-4657 

23-0013 

7 

2I-49I4 

i    -0975 

433 

4 

5-0677     16-2796 

492 

5* 

22-0220 

23-2934 

6 

22-0455 

i   '3917 

78      37 

9'5 

434 

'9 

9-0313     16-1068 

16 

9-0853 

4-1585 

77      33 

9'4 

493 

44§ 

23-9165 

23-1185 

33§ 

23-9422 

I     -22OO 

78      42 

8-4 

435 

4 

13-9208 

16-6725 

4 

13-9738 

4-7384 

494 

4 

3-807I 

12-8698 

436 

H 

14-2176 

16-2363 

'4 

14-2695 

4-3029 

495 

5* 

4-0285 

24-6185 

7 

4-0500 

I2-6537 

437 

J7 

i5-438i 

16-6404 

13 

15-4899 

4-7122 

496 

4* 

9-0415 

24-1870 

4 

9-0628 

12-2333 

438 

5 

19-0733 

16-5096 

3* 

19-1250 

4-5978 

497 

16 

97500 

24-6133 

13 

9-7695 

12-6652 

439 

7 

19-0883 

16-5244 

5* 

19-1405 

4-6093 

49s 

7 

107776 

24-4021 

6 

IO-8OOO 

I2-459I 

44° 

12 

20-9805 

16-8167 

6 

21-0285 

4-9095 

499 

57§ 

10-7918 

24-3604 

5'§ 

IO-8I45 

12-4149 

78      28 

8-1 

441 

5 

22-8807 

16-3439 

500 

22 

12-0387 

24-8617 

»7§ 

I2'O58O 

12-9209 

442 

io3§ 

23-1567 

16-6154 

io8§ 

23-2090 

47147 

77      49 

6-0 

501 

5* 

12-5770 

24-0527 

5 

I2-5999 

12-11  50 

443 

4 

5-8I33 

17-2573 

502 

5* 

I4-3I45 

24-8366 

4 

H"3379 

12-9079 

444 

6 

6-7752 

17-3923 

4* 

6-8235 

5-4368 

5°3 

ii 

H'3952 

24-1633 

9 

14-4188 

12-2329 

445 

33§ 

9-8833 

17-8435 

28(5 

9-9295 

5-8949 

78      27 

9-1 

504 

20 

14-7438 

24-4674 

'7§ 

14-7663 

12-5362 

446 

5 

10-6541 

17-6713 

4 

10-7005 

57253 

5°5 

5* 

16-6430 

24-0437 

5 

16-6670 

12-121  I 

447 

17 

ir68io 

17-3107 

16 

11-7295 

5-3679 

506 

5 

22-7203 

12-9610 

448 

13 

15-6483 

17-3479 

10 

15-6980 

5-4216 

507 

6 

23-5904 

I2-5472 

449 

9 

23-0385 

17-5424 

6* 

23-0860 

5^398 

508 

18 

4-9013 

25-8247 

H 

4'9  '93 

13-8602 

78      23 

9'5 

450 

6 

23-2943 

17-6623 

509 

«4 

18-1025 

25-3800 

12 

l8-I2IO 

13-4625 

451 

»4f 

3-5424 

18-1253 

18 

3-589I 

6-1559 

K    131 

10-0 

452 

12 

8-6807 

18-6660 

9 

87238 

67148 

87§ 

2-4544 

1*5064 

77      25 

7-0 

453 

4* 

22-5182 

18-4012 

4* 

22-5605 

6-5003 

55§   i  14-8565 

26-6732 

78      33 

8-8 

454 

4 

9'0153 

19-3233 

3* 

9-0530 

7-3718 

455 

6 

9-1765 

19-3748 

6 

9-2143 

7-4265 

456 

5 

9-9661 

19-0980 

4* 

10-0040 

7-H93 

R.A.  ih  i8m  to  ih  45m 

457 
458 

459 

4 
*S 

21 

16-5490 
19-9223 
4-6015 

19-1090 
19-9928 
20-9461 

3 
10 

18 

16-5908 
19-9603 

4>6373 

7-1867 
8-0805 
8-9810 

78      24 

9-5 

Centre      R.A.  ih  30™  Dec.  +  78°                  R.A.  ih  4°m  Dec.  +  79* 
Plate  3689.     1897,  Oct  26.           Plate  3692.    1897,  Oct.  28. 

460 

6 

5-2321     20-1985 

6 

5-2704 

8-2333 

o 

m. 

461 

6 

6-7288     20-5959 

7 

6-7654 

8-6382 

510 

8 

7-8061 

14-4306 

9 

1-6900 

2-8817 

462 

'3 

6-7523     20-4102 

7 

67885 

8-4494 

5" 

4* 

9'7963 

14-1448 

8 

3-6632 

2-5089 

463 

9 

10-7708     20-2774 

8 

10-8079 

8-3335 

512 

4 

3-7181 

2-4203 

464 

34§ 

12-1362     20*5551 

3'S 

12-1734 

8-6142 

78      31 

9-2 

5'3 

3* 

10-3844 

14-4368 

6* 

4-2621 

27773 

465 

23§ 

13-6710    20-2911 

sii 

13-7079 

8-3558 

78      32 

9'5 

5'4 

ii 

14-9250 

14-4868 

27 

8-8002 

2-63I5 

466 

4* 

16-4607     20-1337 

3 

16-4964 

8-2094 

5'5 

5 

9^739 

2-8922 

467 

'9 

187096   :  20-2878 

'9 

18-7478 

8-3709 

516 

12 

21-4800 

14-9450 

i9 

15-3704 

2-8097 

468 

56§ 

21-8628     20-1410 

57§ 

21-9003 

8-2359 

78      36 

7'5 

517 

6* 

22-7132 

H-5704 

8 

16-5885 

2-3851 

469 

5 

7-3040     21-7810 

4 

7'3357 

9-8244 

518 

18 

87652 

15-4908 

40 

2-6891 

3-8975 

47° 

5 

8-4175      21-5576 

4 

8-4481 

9-6027 

5*9 

8 

18-6709 

i5-5405 

16 

12-5888 

3-5228 

47  i 

5* 

11-7401      21-0402 

4 

11-7748 

9-0989 

520 

3* 

18-8604 

15-8948 

5* 

12-7889 

3-8705 

472 

15 

12-4354   ,  21-1048 

13 

12-4691 

9-1659 

521 

39§ 

18-8624 

15-8500 

42§ 

12-7921 

3-8241 

77      60 

9'5 

473 

14    !  15-8990  !  21-5381 

1  1 

15-9319 

9-61  16 

522 

5 

15-6446      3-0090 

474 

62§ 

23-6615      21-0563 

55§ 

23-6964 

9-1615 

78      40 

8-3 

523 

28§ 

21-9783 

15-6701 

32§ 

i5-8995       3'5'38 

475 

6* 

3-5380 

22-9437 

4 

3-5689 

10-9760 

524 

26§ 

227615 

15-5496 

35§ 

16-6758      3'3589 

476 

8 

5-2703 

22-6580 

6 

5-3014 

10-6935 

525 

14 

10-3577 

157853 

33 

4-2912  j    4-1263 

477 

6 

8-II2I 

22'1O8O 

5 

8-1428 

10-1548 

526 

4 

4-9153      4-8976 

478 

4* 

15-2773   22-0572 

4* 

15-3080 

10-1259 

527 

3* 

11-1501 

16-3970 

7 

5-1093      47012 

479 

3 

21-7420 

10-9078 

528 

i3§ 

13-3858 

I6-5455 

22§ 

7-3510  ;    4-7538 

480 

2I§ 

8-0013    23-4814 

*o§ 

8-0280 

11-5265 

78      26 

9  '4 

529 

4* 

15-9178  ,  16-0437 

10 

9-8593       4-1455 

481 

4* 

8-0705     23-1228 

4* 

9-0990 

11-1668 

53° 

4* 

16-3975 

16-3002 

II 

10-3523  !    4"4478 

482 

'9 

8-1384  23-4658 

1  6 

8-1657 

11-5114 

53i 

24§ 

16-8120 

16-0680 

37§ 

107522 

4-I310 

77      59 

9-0 

483 

8 

8-6216    23-6683 

6 

8-6464 

11-7175 

532 

24§ 

17-4852 

16-4393 

26§ 

11-4419 

4-4723 

484 

IS 

9-2810 

23-7900 

ii 

9-3030 

11-8421 

533 

4 

13^844 

4-6918 

485 

7        9"8254 

23'5°33 

7 

9-8507 

11-5556 

534 

8 

16-6281 

47829 

486 

4*     10-3420  :  23-2473 

3 

10-3678 

1  1-3002 

535 

4* 

7-4820 

17-4262 

6* 

1-4909 

5-8858 

487 

4*     17-3992 

23-4452 

4 

17-4262 

11-5278 

536 

6* 

7-5683 

17-3183 

8 

1-5728 

5-7802 

488 

6*     18-0785 

23-35I5 

6 

18-1034 

11-4310 

537 

25§ 

8-1523 

17-4815 

44§ 

2-1614 

5-9120 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  96»-2  of  R.A.  at  Dec.  +  78°,  and  io48'8  at  Dec.  +  79". 

524 


GREENWICH  ASTROGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    78° 


No. 

Dittin 

K.  IX 

I 

B.  D. 

X. 

v. 

Diam. 

3'. 

./• 

No. 

Mag. 

No. 

Diain. 

X. 

»• 

Diuio. 

x.                   y. 

No. 

Mag. 

R.A.  ih  i8m  to  ih  45m—contd. 

R.A.  ih  i8m  to  ih  45m—  contd. 

Centre      R.A.  j>  3om  Dec.  +  78°                 R.A.  ih  40™  Dec.  +  79° 

Centre      R.A.  ih  30™  Dec.  +  78°                  K.A.  ih  40«i  Dec.  +  79° 

Plate  3689.    1897,  0<:t.  26.           Plate  3692.     1897,  Oct.  28. 

Plate  3689.     1897,  Oct.  26.            Plate  3692.     1897,  Oct.  28. 

538 

4*§ 

9-6161 

16-8289 

6o§ 

3-5952 

5-1984 

o 

77      54 

m. 
9-0 

597 

59§ 

9-6920 

21-6259 

66§ 

3-8766 

9-9883 

78°    45 

m. 

8-5 

539 

6t 

11-8093 

17-4148 

10 

5-8122 

5-6900 

598 

12 

10-2237 

20-8408 

16 

4-375I 

9-1814 

540 

5 

6-2589 

5-7409 

599 

8 

11-3029 

21-2337 

16 

5-47I3 

9-5266 

54i 

4* 

12-3670 

17-5815 

7 

6-3760 

5-8339 

600 

Iff 

11-3850 

21-4749 

18 

5-5624        97634 

542 

13 

13-6298 

17-3928 

2I§ 

7-6305 

5-5899 

601 

26§ 

12-0870 

21-6439 

34§ 

6-2692        9-9019 

78      49 

8-5 

543 

4 

77990 

5-8996 

602 

6i§ 

12-0988 

21-7231 

6i§ 

6-2861    i     9-9818 

78      50 

9'3 

544 

6 

87134 

S'4391 

603 

20§ 

12-6049 

21-2889 

22§ 

6-7722 

9-5280 

545 

5 

8-6380 

5-6483 

604 

4 

7-5295 

9-3140 

546 

6 

8-7475 

5-8756 

605 

4 

87542 

9-1059 

547 

3 

10-8214 

5-8073 

606 

6 

15-0845 

21-7681 

IO 

9-2713 

9-901  1 

548 

4'§ 

17-2029 

17-4952 

44§ 

11-2050 

5'54°4 

78      54 

9'I 

607 

7 

15-7537 

21-7044 

13 

9-9363 

9-8099 

549 

10. 

18-1755 

17-5115 

13 

12-1776 

5-5162 

608 

12 

17-4973 

21-0790 

i9§ 

11-6498 

9-1094 

55° 

8 

16-0715 

5-8132 

609 

6 

1  1  -66  1  8 

9-9343 

551 

7 

7-8342 

17-9245 

9 

1-8651 

6-3712 

610 

5 

12-3523 

9-5096 

552 

4* 

8-8178 

18-0908 

6* 

2-8519 

6-4954 

611 

6 

14-5960 

9-1456 

553 

6t 

9-1567 

17-7442 

8 

3''563 

6-1342 

612 

4 

i5"°355 

9-0525 

554 

4* 

9-2307 

17-6821 

5 

3-2521 

6-0717 

613 

4* 

22-0418 

21-9173 

8 

16-2277 

9-7529 

555 

16 

10-1960 

177795 

3i§ 

4-2185 

6-1262 

614 

ii 

17-5100 

22-0527 

13 

11-7079 

10-0813 

556 

16 

10-4176 

17-9960 

21 

4-4485 

6-3321 

615 

18 

18-3201 

22-3523 

2I§ 

12-5294 

io-3454 

557 

3* 

11-2588 

18-0198 

8 

5-2898 

6-3198 

616 

4* 

20-3181 

22-5083 

10 

14-5369 

10-4192 

558 

5 

8-1691 

6-6346 

6,7 

5 

15-1290 

10-9528 

559 

4 

10-7801 

6-0100 

618 

ii       21-0797 

22-4519 

16 

15-2903 

10-3279 

560 

16 

i7-3584 

18-6941 

22§ 

11-4125 

6-7312 

619 

8      21-7862 

23-1535 

16 

16*0285 

10-9990 

56i 

ii 

20-8996 

18-3908 

20 

I4-937I 

6-2778 

620 

7 

16-9790  j  10-0632 

562 

7 

7-I597 

i9''43i 

IO 

1-2423 

7-6178 

621 

12 

7-8932 

22-9323 

19 

2-1389 

i    -3723 

563 

•sm 

8-1064 

18-6787 

30 

2-1665 

7-1124 

622 

3* 

9-4068 

22-9242 

5 

3-6490 

•2965 

564 

4* 

9-3426 

19-2571 

5 

3-4286 

7-6391 

623 

3 

57847 

•34°5 

565 

17 

11-9418 

19-7241 

20§ 

6-0435 

7-9910 

78      47 

9'5 

624 

3* 

11-6310 

23-6125 

7 

5-8998 

•8896 

566 

4 

9-5648 

7-4862 

625 

4* 

15-7432 

22-9610 

IO 

9-9828 

•0652 

567 

1  1 

i5'54I3 

19-2786 

17 

9-6205 

7-3921 

626 

6* 

15-9277 

23-8177 

ii       10-2007 

•9121 

568 

7 

10-7082 

7-1916 

627 

5* 

17-2096 

23-3368 

10     '  1  1*4615 

•3762 

569 

5* 

17-8797 

19-1692 

8 

1  1  '9545 

7-1849 

628 

4-§ 

19-4738 

23-9288 

4°§     137485 

•8696 

78      59 

9*5 

57o 

ii 

20-2614 

20-0425 

16 

H-3703 

7-9526 

629 

4* 

20-3631 

23-9893 

7       I4-6399 

•8917 

57i 

5t 

21-3483 

19-2203 

7 

15-4198 

7-0884 

630 

24*§ 

20-3609 

24-0337 

25§     14-6405 

•9361 

572 

2I§ 

21-3383 

'9"5747 

22§ 

15-4261 

7-4412 

63, 

3* 

20-5277 

23-1793 

7 

14-7707 

•0785 

573 

3* 

21-4663 

19-8738 

5 

15-5687 

77353 

632 

7* 

21-0707 

23-9913 

'4 

I5-3485 

•8646 

574 

5t 

22-1790 

19-8452 

6 

16-2776 

7-6761 

633 

4 

16-2623 

•0507 

575 

4* 

8-0083 

20-2038 

8 

2-1351 

8-6410 

634 

5* 

22-1926 

23-6244 

9 

16-4523 

•453° 

576 

'9§ 

87944 

19-6106 

27§ 

2-8929 

8-0143 

635 

12 

22-6228 

23-7423 

2O§ 

16-8876        "550° 

577 

4 

4-0602 

8-5460 

636 

9 

7-8145 

24-3646 

12 

2'IZO2 

12-8067 

578 

5 

5-0358 

8*2620 

637 

22§     i      8-7949 

23-8413 

*9§ 

3-0757 

12-2404 

579 

5 

5-8330 

8-8298 

638 

24§       9-4234 

23-8217 

34§ 

3-7023 

12-1917 

580 

23§ 

11-9730 

20-4641 

*7§ 

6-1059 

87288 

78      48 

9'5 

639 

233-  ;  9-7480 

24-1085 

24§ 

4-0395 

12-4678 

581 

4 

7-0627 

8-3501 

640 

4*  :  13-6378 

24-7958 

6 

7^553 

12-9883 

582 

5 

7-I835 

8-6648 

641 

5 

9-3622 

12-6202 

583 

7 

9-7092 

8-4105 

642 

57§ 

15-3909 

23-9466 

58§ 

9*6698 

12-0642 

78      52 

8*0 

584 

'3 

15-7191 

20-2620 

'9 

9-8396 

8-3688 

643 

37§ 

15-5147 

24-1436 

4°§ 

9-8033 

12-2535 

-8       53 

9'5 

585 

5 

10-3278 

8-9253 

644 

13 

16-2179 

24-4818 

»9 

10-5191 

12-5626 

586 

4«§ 

18-5657 

20-5438 

4'§ 

12-6985 

8-5288 

78      57 

9'5 

645 

12 

16-2692 

24-4032 

17 

10-5673 

12-4819 

587 

23§ 

18-7214 

20-8647 

24§ 

12-8674 

8-8419 

646 

3 

10-8035 

12-1219 

588 

4 

13-0298 

8-3986 

647 

8* 

20-2138 

24-6941 

17 

14-5201 

12-6055 

589 

10 

20-1866 

20-1265 

12 

14-3004 

8-0422 

648 

7* 

20-3308 

24-2381 

i3 

14-6198 

12-1451 

59° 

5t 

20-3408 

20-5179 

8 

14-4695 

8-4273 

649 

6*    21-4463 

24-4465 

8 

15-7417 

12-3030 

591 
592 

4* 

22-6712 

20-641  1 

5 

5 

16-4608 
16-8025 

8-6075 
8-4517 

650 
651 

5i§ 
6* 

21-5324 

21-8612 

24-7860 
24-9178 

4>§ 

18 

15-8417 
16-1753 

12-6392 
127559 

78      60       9-5 

593 

4* 

22-7958 

20-6433 

6 

16-9273 

8-4460 

652 

7 

16-4143 

12-8176 

594 

5 

1-1703 

9-6242 

653 

21 

22-5005 

25-1602 

19 

16-8262 

12-9713 

59] 

10 

7-7143     20-6643 

17 

1-8605   i    9"U47 

654 

J 

16*8701 

I2's3l6 

596 

8 

9-5893 

21-2844 

16 

3-7601 

9-6523 

655 

4 

16-8849  i  '2-6480 

i 

rtieau  interval  represents  very  nearly  5'  =  961-2  of  R.A.  at  Dec.  +  78',  and  io4»'S  at  Dec.  +  79*. 
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ZONE    +    78° 


B.  D. 

N_ 

B.  D. 

No. 

Diani.              x. 

y- 

Diuiii. 

X. 

.''• 

No.             M:i:t. 

• 

Diam. 

X. 

y. 

Diaui.             x.                     y. 

>o.             Hag. 

R.A.  ih  i8mto  ih  45m—  contd. 

R.A.  ih  45m  to  2h  om  —  contd. 

Centre        R.A.  ih  30™  Dec.  +  78°                 R.A.  ih  40™ 

Dec.  +79' 

Centre      R.A.  2h  om  Dec.  +  78°               R.A.  i"  40™  Dec.  +  79' 

Plate  3689.     1897,  Oct.  26.             Plate  3692.     1897,  Oct.  28. 

Plate  3670.    1897,  Oct.  20.          Plate  3692.    1897,  Oct  28. 

o                   m. 

• 

m. 

656 

16 

8-0647 

25-0033 

22§ 

2   3970    1 

I3-4345 

78      43       9'5 

700 

12 

6-4868 

19-5242 

25§     '8-5775 

7-4203 

657 

5* 

8-3247 

247Z39 

10 

2-6442 

13-1414 

701 

3* 

7-2780 

J9'3799 

6       I9-3776 

7-3464 

6,8 

1  1 

9-9228 

25-2794 

i8g 

4-2663 

13-6305 

702 

3* 

8-4549 

19-0801 

6      20-5781 

7-I478 

659 

6 

5-I770 

13-0048 

703 

57§ 

9-2230 

19-2566 

74§     21-3256 

7-3870 

78      66 

8-1 

660 

7 

67398 

13-7186 

704 

4* 

IO-I59I 

19-0931 

10      22-2695 

7-3074 

66  1 

7 

12-7700 

25-3572 

16        7-1108 

13-5865 

705 

10 

IO-2303 

19-5994 

27     '22-3001 

7-8144 

662 

13 

13-6881 

25-5750 

i8§       8-0395 

137628 

706 

6      22-6943 

7-4818 

663 

5        9-5300 

13-6296 

707 

6      17-5922 

8-6902 

664 

6 

16-3351 

25-6044 

9       10-6841 

13-6792 

708 

4       19-3059 

8*8l20 

665 

H 

16-9573 

25-0443 

i8g      11-2818 

13-0914 

709 

'9§ 

7-529I 

20-4803 

29§     '9'5342 

8*4624 

666 

3       12-1067 

13-8673 

710 

22§ 

13-8897 

19-8322 

53§     25-9270 

8-3607 

78      70 

8-9 

667 

6       12-2957 

13-9186 

711 

3* 

6-3755 

21-8157 

10      18-2675 

9-6953 

668 

5* 

18-2891 

25-0168 

7       1  2  -6  1  1  6 

13-0060 

712 

15 

7^434 

21-1819 

22§        I9-5874 

9-1706 

669 

10 

18-9858 

25-2202 

18       13-3154 

13-1809 

7'3 

17 

9-2701 

21-5211 

26§     21-1795 

9-6481 

670 

5 

13-3363 

13-8275 

7'4 

3* 

1  1-9064 

21-3504 

12         23-8189 

9-7026 

671 

4 

I3-39I6 

13-6168 

715 

6 

12-6826 

21-4266 

I7         24-5889 

9-8463 

672 

6* 

19-2103 

25-9230 

ii       13-5716 

13-8763 

716 

8 

5-364° 

22-9878 

20§        I7-I595 

107773 

673 

5       16-1899 

13-4292 

717 

5      18-1828 

10-5652 

674 

20§ 

16-3657 

137947 

718 

15      18-8634 

IO*IOO9 

675 

4 

16-4385 

13-2070 

719 

12 

7-8223 

22-8357 

20§       19-6234 

10*8341 

676 

5 

22-2434 

25-9659 

16 

16-6038 

13-7891 

720 

4 

19-6454 

10-4413 

721 

3'§ 

9797J 

21-9410 

46§ 

21-6679 

IO-IIO4 

78      67 

9-0 

63§       1-5150 

15-9168 

77      46      8-5 

722 

6 

10-4100 

22-2885 

'9 

22-2488 

10-5093 

io7§ 

47154 

16-7126 

77      49 

6-0 

723 

4* 

11-0827 

22-1336 

«4 

22-9295 

10-4140 

74§ 

3-8678 

20-3666 

78      36 

7'5 

724 

10 

I3-3950 

22-5103 

34 

25-2050 

10-9885 

6iS 

5-7620 

21-0581 

78      40 

8-3 

725 

"5 

5-2997 

24-0628 

*7§ 

17-0050 

11-8398 

+l| 

6-2696 

23-0695 

78      42 

8-4 

726 

5 

17-9145 

11-5846 

6o§ 

24-9683 

247717 

78      63 

8-5 

727 

9 

19-1923 

11-0273 

728 

6 

19-4908 

11-1973 

729 

6 

13-9470 

23-1299 

23 

25-7011 

1I-65I2 

730 

1  1 

6-1249    25-1278 

20 

177377     12-9733 

R.A.  ih  4^m  to  2h  om 

73i 

4 

18-5752    12-6352 

Centre       E.A.  2h  om  Dec 
Plate  3670.    1897 

~\J 

+  78°                 R.A.  i>>  4om  Dec.  +  79° 
,  Oct.  20.          Plate  3692.     1897,  Oct.  28. 

732 
733 
734 

21 

40§ 

7'5493    24-0753 
7-6143     245026 

28§ 

5o§ 
5 

19-2465     12-0463 
19-2721     12-4769 
19-2876     12-2932 

78      63 

8-5 

m 

735 

4 

19-2920    12*6489 

677 

4* 

5-6386 

14-5151 

15 

I8-I592 

2-3587 

736 

5 

21-8878     1^-3648 

678 

3* 

6-6605 

14-0121 

1  1 

I9-2I97 

1-9428 

737 

8 

22*6854        12-2OI2 

679 

5 

6-5344 

>4'4592 

20           19-0557 

2-3783 

738 

73§ 

127383  ,  24-4865 

99S 

24-3815        12-8969 

78      69      7-3 

680 

3* 

8-1913 

14-6162 

8*     10-6941 

2-6774 

739 

5 

12-9150    24-3030 

12 

24-5718        127320 

68  1 

7 

8-3004 

H^H 

20 

2O-81O3 

2-6014 

74° 

13 

13-8777    24-4448 

*5 

25-5188       12-9543 

682 

2I§ 

9-0738 

14-2651 

47§ 

21-6038 

2-3992 

77      70 

9'5 

74> 

7 

177046       13*1985 

683 

5 

10-9424 

14-1619 

'3 

23'4749 

2-4595 

742 

5 

17-9468        137615 

684 

3* 

11-5610 

14-1  189 

9* 

24-0913 

2-4700 

743 

4 

I8-050I        13-1471 

68; 

7 

9-9673 

I4-9745 

3i 

22-4348 

3-1846 

744 

5 

10-3141     24-8616 

15 

2I-93IO        13-0673 

686 

5* 

10-6435 

147859 

9* 

23-1239 

3-0567 

745 

1  1 

23-0928        13-1798 

687 

12 

7-9379 

16-5923 

28§ 

2O-2730 

4-6235 

746 

1  1 

23-5219       13-8072 

688 

12 

9-0338 

167775 

3'§ 

21-3488 

4-9008 

747 

7 

24^433        137895 

689 

8 

I7-97I3 

5-5836 

748 

5 

i3'3i54    24-6937 

16 

24-9370       I3-I578 

690 

3* 

7-5267 

17-5266 

10 

19-7844 

5V93 

749 

5 

25-1540       13-1804 

691 

7 

87746 

17-2451 

23 

21-0498 

5'3447 

692 

4* 

8-9682 

17-5946 

10 

2I-213O 

5-7110 

693 

6 

12-2515 

17-3307 

25 

24-5089 

5-7286 

R\      /^  h  s-tin  4-  /^   **  li    T  «•  m 

694 

6 

22-2495 

6-6695 

.A.    2     O      LO  2      15 

695 

3 

10-6564 

18-3464 

12 

22-8325 

6-6052 

Centre        R.A.  2h  om  Dec.  +78°                  R.A.  2h  2om  Dec.  +79° 

696 

25§ 

1  1-2127 

17-7118 

5«« 

23-4401 

6-0193 

78      68 

9-0 

Plate  3670.     1897,  Oct.  20.              Plate  3698.     1897,  Oct.  29. 

697 

4 

11-2759 

17-8274. 

10 

23^939 

6-1378 

0 

m. 

698 

4 

5-47" 

19-2691 

10 

17-5856 

7-0808 

75° 

3*     14-9666     14-0804 

6 

2-6040 

2  -4900 

699 

5 

17-9888 

7-1622 

751 

3* 

15-1322     14-0278 

6 

2-7639 

2-4215 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =96S12  of  R.A.  at  Dec.  +  78",  and  io4s'8  at  Dec.  -  79". 
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ZONE    +    78° 


B.  D. 

]  )  j;i|]l 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

u. 

Diani. 

X. 

V 

Vo. 

Mag. 

No. 

Diana. 

X. 

!/• 

x.                    y. 

No.             Mag. 

R.A.  2h  om  to  2h  1  5m—  contd. 

R.A.  2h  om  to  2h  15™  —  contd. 

C«ntre      R.A.  zh  om  Dec.  +  78°                 R.A.  2h  2om  Dec.  +79° 

Centre        R.A.  2h  om  Dec.  +  78"                 R.  A.  2h  2om  Dec.  +  79' 

Plate  3670.     1897,  Oct.  20.           Plate  3698.     1897,  Oct.  29. 

Plate  3670.    1897,  Oct.  20.          Plate  3698.     1897,  Oct.  29. 

m. 

o 

ni. 

752 

4 

15-8388 

14-2845 

7 

3'49l8 

2-6192 

Sll 

6 

7-4897       87953 

753 

4* 

20-3117 

14-0698 

7 

7-9295 

2-0238 

812 

5 

7-6476       8-6886 

754 

6 

97749 

2-2217 

8'3 

5 

8-0685       8-1311 

755 

5 

16-5721 

15-5816 

'5 

4-3320 

3-8489 

814 

7 

8-7184       8-1632 

756 

7 

4-7146 

3-5327 

815 

5 

8-7822 

87199 

757 

4* 

17-5487 

14-9213 

6 

5-2512 

3-1105 

816 

6 

9-1803 

8-2553 

758 

6 

9-5645 

3-4755 

817 

6 

9-3339 

8-0095 

759 

10 

9-9162 

37213 

818 

'3 

22-3429 

20'4522 

27§ 

10-4937 

8-2I2I 

760 

6 

10-3680 

3-6388 

819 

7 

2-2827 

9-6674 

761 

4* 

14-8477 

16-3278 

7 

2-6798 

4-7380 

820 

26§ 

14-7520 

20-9180 

49§ 

2-9698 

9-3209 

78    72 

9'5 

762 

7 

15-0576 

16-1098 

17 

2-8690 

4-5048 

821 

6 

17-6887 

2I-I42O 

12 

S'9'45 

9-2932 

763 

H 

17-0815 

16-3715 

34§ 

4'9°55 

4-5921 

822 

18 

17-9773 

21-2524 

3*§ 

6*2124 

9-3800 

764 

4 

17-0800 

16-5103 

7 

4-9172 

47318 

823 

4 

8-1317 

9H439 

765 
766 

[I 

18-7664 

16-8922 

(f 

6-6294 
6-6378 

4-9690 
4-9860 

824 
825 

10 

21-1438 

ZI'4474 

5 

2I§ 

9-2006 
9-3844 

9-3224 
9-3049 

767 

ii 

19-6813 

16-8266 

25§ 

7-5359 

4-8247 

826 

6 

10-8902 

9-3026 

768 

3* 

19-7732 

16-6483 

6 

7-6122 

4-6416 

827 

9 

14-9445 

22'1270 

23 

3-2654 

10-5078 

769 

4* 

20-1037 

16-6338 

13 

7-9403 

4-5983 

828 

9 

3^355 

IO-286I 

770 

4* 

20-4769 

16*2441 

9 

8-2800 

4-I739 

829 

8 

16-4838 

21-9628 

i9§ 

47837 

IO-2I4O 

77' 

33§ 

21-6492 

16-4693 

59§ 

9-4650 

4-3029 

77      81 

9-2 

830 

9 

16-4963 

22-3366 

22§ 

4-8303 

10-5863 

772 

5 

157934 

17-5611 

13 

37245 

5-8893 

831 

74§ 

16-7262 

22-6235 

io4§ 

5-0816 

10-8500 

78      73 

7-3 

773 

4 

16-7814 

I7-5442 

ii 

4-7077 

5-7856 

832 

5 

17-8749 

22-4678 

i3 

6-2147 

IO-6OO3 

774 

26§ 

17-4208 

17-1418 

52§ 

5-3109 

S'33'3 

78      74 

9'3 

833 

5* 

19-9]  12 

23-0303 

'5 

8-2907 

10-9885 

775 

6 

5-39'1 

5-6882 

834 

4 

8-6443 

10-9610 

776 

12 

17-6036 

17-0008 

27 

5-4797 

S-I775 

835 

8 

20-4988 

22-5014 

!9 

8-8300 

10-4095 

777 

6 

18-3612 

17-7220 

17 

6-2968 

5-8283 

836 

6 

9-4235 

10-0930 

778 

5 

6-9073 

5'54>3 

837 

6 

10-0703 

10-6099 

779 

6 

9-8712 

5-2273 

838 

4* 

I5-3558 

23'4'45 

12 

37845 

7533 

780 

37§ 

22-2130 

17-2193 

66§ 

10-0913 

5-0015 

78      81 

8-5 

839 

20§ 

15-3962 

23-1942 

47§ 

3-8072 

•5329 

781 

4 

10-8827 

5-1036 

840 

6 

4-3045 

•6426 

782 

4* 

15-2193 

17-1845 

4 

3-1206 

5-5623 

841 

9 

5-1592 

•0968 

783 

3* 

14-4217 

18-3288 

4* 

2-4292 

6-7670 

842 

15 

19-0690 

23-6237 

25§ 

7-5010 

•6521 

78      76 

9'5 

784 

6 

16-0393 

17-9485 

'3 

4-0030 

6-2518 

843 

13 

7-9583 

•0368 

785 

5 

4-3697 

6-6046 

844 

8 

8-7844 

•8724 

786 

7 

4-5712 

6-7609 

845 

9 

9-0488 

•7501 

787 

4* 

19-9462 

18-4820 

13 

7-9408 

6-4515 

846 

4* 

20-9527 

23-2693 

ii 

9'3472 

•1376 

788 

4 

8-8432 

6-9510 

847 

4 

3-7289 

12-0816 

789 

13 

21-3034 

18-1978 

28§ 

9-2680 

6-0546 

848 

15 

I6-225I     i  24-5126 

29§ 

4-7429     !    I2-7762 

790 

6 

21-7405 

19-0853 

'5 

97785 

6-9015 

849 

4 

I7'0195 

24-4639 

12 

5-53I2 

12-6597 

791 

13 

10-6869 

6-3968 

850 

7 

17-6609 

H-3I74 

17 

6-1595 

12-4608 

792 

7 

10-7196 

6-8462 

851 

6 

6-3667 

12-4101 

793 

6 

3-4971 

7-5326 

852 

5 

7-I830 

12-5360 

794 

5 

15-7642 

19-3702 

16 

3-8474 

7-6911 

853 

6 

18-9433       24-1539 

16 

7-419"         I2-I886 

795 

5 

6-0993 

7-8363 

854 

12 

19-8243 

24-8001 

24§ 

8-3542          12-7572 

796 

'9 

19-1015 

19-6929 

4°§ 

7-2013 

7-7318 

78      77 

9'5 

855 

12 

8-6694         I2-2156 

797 

7 

19-1633 

19-8423 

16 

7-2745 

7-8726 

856 

44§ 

20-7307 

24-2333 

67§ 

9-2079     12-1161 

78      80 

8-7 

798 

20§ 

i9'553o 

19-4233 

39§ 

7-6260 

7-4230 

K     329 

9-6 

857 

4 

9-4027  1  12-7213 

799 

*5§ 

20-5871 

19-6266 

43§ 

8'6743  i    7'539° 

78      79 

9'3 

858 

7 

H'327i 

24-8346 

21 

2-8807 

13-2590 

800 

4 

8-7876 

7-7690 

859 

4 

3-5710 

13-7919 

Soi 

9 

21-0298 

19-3937 

20 

9-0957 

7-2704 

860 

13 

5-3308 

13-2977 

802 

3 

9'377' 

7-5580 

861 

23§ 

17-3085     25-1646 

42§ 

5-8777 

13-3349 

803 

5 

9-4019 

7-2329 

862 

30§ 

18-9978 

25-6152 

45§ 

7-5983  i  13-6406 

78      75      9'5 

804 

9 

21-5165 

19-5890 

'9§ 

9-5992 

7-4221 

863 

4 

8-9280 

13-1405 

805 

4 

9-6261 

7-3663 

864 

8 

20-4113 

25-2193 

2I§ 

8-9745 

13-1264 

806 

13 

14-6107 

19-7306 

3°§ 

2-7300 

8-1488 

865 

5 

9-0855 

13-3081 

807 

8 

3-1323 

8-8550 

866 

6 

9  !?23 

13-2262 

808 

6 

16-5670 

20-2279 

20§ 

4-7201 

8-4790 

809 

6 

16-8109 

20-5428 

'5 

4-9903 

8-773' 

47§ 

2-O2IO          8-3124 

78      70 

8-9 

810 

7 

17-8108 

20-7885 

H 

6-0068 

8-93i5 

»4§ 

1-2657        13-0443 

78      69 

7-3 

Plate  3670,  Nos.  765  and  766.     Measured  as  one  mass. 

i  restau  interval  represents  very  nearly  5'  =  96»-2  of  R.A.  at  Dec.  +  78*,  and  io4"-8  at  Dec.  +  79°. 
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Vr» 

IMani 

B.  D. 

Vrt 

B.  D. 

•ML 

r.         y. 

Xo. 

Mag. 

AO. 

Duun.      r. 

y. 

Diam.      x. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  2h  i5m 

to  2h  42"' 

R.A.  2h  i5m  to  2h  42™  —  contd. 

Centre   R.A.  »h  30™  Dec.  +  7$°      R.A.  zh  20™  Dec.  4-  79* 

Centre    R.A.  2h  30™  Dec.  +  78°      R.A.  2h  2o->  Dec.  +  79' 

Plat*  3717.  1897,  Nov.  29.     Plate  3698.  1897,  Oct.  29. 

Plate  3717.  1897,  Nov.  29.    Plate  3698.  1897,  Oct.  29. 

i 

111. 

• 

m. 

867 

7 

5-4958  14-6401 

23 

11-7516 

2-4555 

926 

18 

13-6879 

187104 

33§ 

197617   6-8781 

868 

8 

6-6782  ;  14-5190 

22 

12-9398 

2-3850 

927 

4 

13-9053 

18-6009 

9 

19-9868  ,  6-7785 

869 

4 

7-1935  14-1051 

II 

13-4728 

1-9950 

928 

H 

H7747 

18-5896 

25§ 

20-8541   6-8021 

870 

6 

8-0645  14-6889 

23 

14-3180 

2-6172 

929 

iS 

15-4914 

18-6978 

29§ 

21-5670   69411 

871 

3* 

9-2346  14-4909 

8 

15-4954   2-4706 

930 

n 

16-1067 

17-8596 

26 

22-2177   6-1317 

872 

«s 

10-1028  14-9535 

56§ 

16-3425 

2-9690 

77   86   8-6 

931 

8 

16-8479 

18-5174 

25 

22-9303   6-8187 

873 

5 

10-9775  14-7698 

18 

17-2236 

2-8221 

932 

5 

18-8373 

17  6188 

12* 

24-9560   6-0092 

874 

3* 

11-2311  14-1704 

5* 

17-5035 

2-2353 

933 

5* 

19-9236 

18-0479 

12* 

26*0200 

6-4895 

875 

4* 

12-6267  14-4104 

8 

18-8876 

2-5354 

934 

4 

12*2661 

7-8106 

876 

14 

13-6297  14-4554 

30 

19-8881 

2-6221 

935 

33§ 

6-5341 

19-2905 

46§ 

12*5894   7*>477 

78   85 

9'3 

8/7 

4* 

13-8915  14-1035 

6* 

20-1642 

2-2863 

936 

5 

7-2509 

•9-9728 

21 

13-2780   7-8608 

878 

*5§ 

14-4313  14-5902 

6,§ 

20-6858 

2-7897 

77   94 

9-4 

937 

5 

13-4101   7*4811 

879 

3t 

5-6254  15-8349 

7 

11-8302 

3-6590 

938 

3* 

8-3691 

197148 

7   i4-4079  :  7-66i8 

880 

20 

9-9515  15-2174 

35§ 

13-1837 

3-0945 

77   83 

9-5 

939 

22§ 

9-8939 

19-9740 

39§ 

15-9166   7-9763 

78   89 

95 

88  1 

6 

7-1187  15-3593 

20 

13-3435 

3-2468 

940 

17 

11-3837 

19-9290 

26§ 

17*4089   7-9930 

882 

6 

16-8073 

3-8908 

94' 

7 

12-3935 

19-1144 

18 

18-4520   7*2241 

883 

5 

18-8675 

3-4804 

942 

3* 

127117 

19-1486 

5* 

18*7632   7-2720 

884 

16 

12-9270 

15-2119 

33§ 

19-1539 

3-3485 

943 

5* 

127304 

19-2147 

9 

187856   7-3390 

885 

5 

13-3059 

15-1541 

15 

'9-5348 

3-3079 

944 

5 

13-3859 

19-5992 

16 

19-4228   7-7520 

886 

6 

15-2423  15-2158 

18 

21-4688   3-4523 

945 

3* 

'5-3944  i9'5412 

8 

21*4332   7*7804 

887 

7 

17-6687  15-0536 

22 

23-9003   3-3943 

946 

4* 

16-1630  19-4489 

7 

22*2068   7-7200 

888 

16 

5-7381  16-5473 

24§ 

11-9125   4-3711 

947 

5* 

19-2085  19-1397 

23 

25-2600 

7-5430 

889 

4 

5-9290 

16-9220 

16 

12-0890   4-7548 

948 

9 

19-3642  19-5112 

26 

25-3988   7*9246 

890 

10 

13-7928   4-5210 

949 

4* 

19-5861  19-3367 

10 

25*6289   77577 

891 

4* 

9-2716 

I6-4347 

8 

15-4502   4-4120 

950 

7 

12-3331 

8-3577 

892 

6 

15-5718   4-6628 

95i 

4 

12-8089 

8*4511 

893 

4 

17-2974   4-2550 

952 

22 

6-8928  21-1150 

*9§ 

12-8690 

8*9870 

894 

7 

11-3299 

16-7902 

22 

17-4903 

4-8544 

953 

6 

13*4834 

8*6967 

895 

4i§ 

11-7565 

16-4458 

6l§ 

17-9308   4-5286 

77   88 

8-3 

954 

7 

13*6311   8-8221 

896 

7 

12-6030 

16-7597 

20 

18-7621   4-8809 

955 

23§ 

9-6157  20-6222 

4°§ 

15*6107 

8-6116 

78   88 

9'4 

897 

7 

19-6043 

4-5690 

956 

6 

16*9660 

8-8781 

898 

6 

14-0131 

16-5486 

18 

20*1815 

4-7292 

957 

9 

11-2593  20-4762 

22 

I7-2597 

8*5350 

899 

4* 

14-5256 

16-1999 

10 

20-7060 

4-4048 

958 

1  6 

12-6856 

20-2277 

25§ 

18*6953 

8-3484 

900 

ii 

15-0010 

16-7100 

37§ 

21-1621 

4-9326 

959 

10 

12-8960 

20-5597 

22 

18-8908 

8-6889 

901 

38§ 

16-0018 

16-1831 

63§ 

22-1847 

-T45°5 

77   95 

8-1 

960 

12 

17-9708 

20-5308 

28§ 

23-9639 

8*8795 

902 

4 

19-1836 

15-6872 

u* 

25-3832 

40924 

961 

8 

18-8815 

19-8608 

23 

24*9014 

8-2520 

903 

6  '  57736 

17-7456 

20 

11-8968 

5-5727 

962 

3* 

5-8914 

21*1824 

6 

11*8649 

9-0108 

904 

5    5-8294 

I7-2734 

18 

11-9730   5-1024 

963 

5 

12-1851 

9'357o 

905 

5    7-4947 

18-0488 

13 

13-6044   5-9493 

964 

5 

13*1272 

9-2480 

906 

20§    8-9883 

177005 

34$ 

15-1105   5-6652 

965 

5 

13*1695   9*8811 

907 

9   10-1229 

17-1695 

•9 

16-2682   5-1836 

966 

23§ 

9-1039 

21-5417 

4'§ 

15-0597 

9-5086 

908 

5 

16-8543   5-1197 

967 

6 

9-3761 

21-5586 

18 

iS'33" 

9-5376 

909 

5   12-5888 

17-2133 

10 

187305   5'3346 

968 

'3 

9-5775 

21-3643 

24 

i5-5403 

9'35'7 

910 

4   13-0822 

17-2939 

ii 

19-2201   5-4370 

969 

8 

"'3753 

21-1069 

20 

17*3490 

9-1710 

911 

5   17-1562 

17-2316 

20 

23-2913   5-5491 

970 

5 

I7-4934 

9-0825 

912 

17   17-6910 

17-0583 

36§ 

23-8367   5-3979 

97' 

5   18*2035 

9-1556 

913 

5   19-8368  17-0103 

10* 

25-9800   5-4471 

972 

8 

12-8363 

21-7661 

21   18-7799 

9-8924 

914 

54§  20-6590 

17-2295 

97§ 

267933   5-6960 

78   98 

8-0 

973 

4 

19-9065 

9-2214 

9'5 

4 

11-5479   6-4374 

974 

4 

20*3429 

9*1926 

916 

ii    6-3039 

18-5485 

22 

12-3911   6-3983 

975 

6 

14-7484 

21-5697 

18 

20*6995 

97799 

917 

21     6-9723   18-7678 

35§ 

13-0500 

6-6431 

78   86 

9'5 

976 

5* 

15-2216 

21-0278 

9 

21-1923 

9-257I 

918 

6 

13-3087 

67057 

977 

17 

15-4075 

21-3495 

28§ 

21*3682 

9-5862 

919 

7 

I4-3525 

6-5886 

978 

4* 

16-8310 

21-3453 

8 

227893 

9-6434 

920 

o 

147442 

6-5505 

979 

9 

16-8542 

21*0742 

21 

22-8246 

9'3742 

921 

6 

15-1912   68514 

980 

H 

17-1770 

20-8020 

23§ 

23-1596 

9*1194 

922 

8 

117891 

18-6705 

22 

17-8678   6-7549 

981 

1  1 

18-3973 

21-4387 

26 

24-35I7 

9*8055 

923 

6 

18-7226   6-7529 

982 

5 

20-6164 

21-3612 

«5 

26-5695 

9-8263 

924 

5 

19-0870 

6-7817 

983 

6 

117752 

10*4706 

925 

5 

19-4614 

6-8982 

9S4 

6 

15-0200 

10-4904 

i  rtseau.  interral  represent*  very  nearly  5'  =  g6*-z  of  R  A.  at  Dee.  +  78",  and  io4s'8  at  Dec.  +  -9". 
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GREENWICH  ASTROQEAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +   78°; 


B.  D. 

Diani. 

B.  D. 

No. 

Diatn.             x. 

v. 

Diani. 

X. 

!'• 

So. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X, 

y- 

X, 

!/• 

No. 

Mag. 

R.A.  2h  15™  to  2h  42m—  contd. 

R.A.  2h  i5m  to  2h  42m  —  contd. 

Centre      R.A.  ih  30™  Dec.  +  78'                 R.A.  2h  2o"»  Dec.  +  79' 

Centre        R.A.  2h  30™  Dec.  +  78°                R.A.  2^  20™  Dec.  +  79* 

Plate  3717.    1897,  Nov.  29.           Plate  3698.     1897,  Oct.  29. 

Plate  3727.     1897,  Nov.  29.           Plate  3698.     1897,  Oct.  29. 

m 

• 

m. 

985 

4* 

15-2924 

21-9874 

14 

21-2268 

IO-22O4 

1044 

6*       8-4941 

25-6227 

21 

14-2751 

13-5604 

986 

5 

22-2391 

10-5479 

1045 

4*     10-1645 

25-8893 

17 

15-9313 

13-901  I 

987 

9 

23-6748 

10-4957 

1046 

'9 

10-2907 

25-1300 

29§ 

16-0918 

I3-I432 

78        90 

9-4 

988 

10 

18-2951 

22-3898 

22 

24-2090 

10-7498 

1047 

16 

16-3918 

I3-7492 

989 

1O 

24-3187 

107542 

1048 

17 

16-4084 

137416 

99° 

5* 

20-8971 

22-1065 

23 

26-8198 

IO-580I 

1049 

4 

16-5485 

13-08/0 

99  1 

8* 

5-1851 

23-5602 

21 

11-0565 

"'3574 

1050 

8 

17-4797 

13-2338 

992 

7* 

5-4998 

23-8888 

19 

"'3553 

11-6996 

1051 

16 

18-3331 

13-6920 

993 

4 

11-4114 

II-5750 

1052 

7 

20-6090 

13-3757 

994 

5 

11-9093 

II-5093 

1053 

5 

21-3623 

I3-I99I 

995 

i5 

12-4329 

11-8548 

1054 

ii 

22-3695 

13-6607 

996 

22 

8-4288 

23-9223 

38§ 

14-2821 

"•8573 

78      87 

9-2 

1055 

14    'ig-^s6 

H737I 

30 

24-9835 

I3-I347 

997 

25 

8-534I 

24-0045 

4i§ 

14-3831 

II-94I6 

998 

ii 

14-9281 

II-99I3 

49§   !    3'944° 

17-2539 

78      81 

8-5 

999 

6 

15-2569 

11-8474 

37§   121-1418 

22-1323 

78      99 

8-7 

IOOO 

3* 

9-6267 

23-4316 

6 

'5  '4999 

I  P42OO 

6i§       3-3671 

24-4020 

78      80 

87 

IOOI 

3i§ 

10-2660 

23-5209 

43§ 

16-1352 

n-5346 

78      91 

9'3 

IOO2 

5 

16-1571 

11-3785 

R.A.  2h  42™  to  3h  i8ra 

1003 
1004 

9 

5 

16-3090 
16-9285 

11-2837 
1  1-2874 

~                      *«J 

Centre         R.A.  3h  om  Dec.  +  78°                 R.A.  3^  o™  Dec.  +  79° 

1005 

6 

11-4844 

23-3689 

!9 

I7-3593 

n'4375 

Plate  3813.     1898,  Jan.  3.             Plate  3842.     1898,  Feb.  4 

1006 

6 

11-6044 

23-0800 

«9 

17-4914 

11-1539 

0 

m. 

1007 

6 

17-6229 

11-1017 

1056 

8 

"•3359 

I3-9758 

4t 

11-3385 

I-9970 

1008 

37§ 

11-9903 

43-4904 

5'I 

17-8598 

11-5805 

78      93 

9-0 

1057 

6 

14-4215 

13-9885 

1009 

8 

18-4188 

11-5069 

1058 

25§ 

4-3979 

i4-6554 

H 

4-3984 

2-6728 

IOIO 

7 

18-6445 

"•3137 

1059 

H 

4-9725 

H'93i3 

101  1 

5* 

13-4326 

23-2323 

17 

I9-3I35 

11-3858 

1060 

7 

5-7665 

14-0005 

IOI2 

10 

19-8417 

11-2697 

1061 

4 

6-7820      14-5228 

IOI3 

8 

20-4927 

11-6594 

1062 

6 

9-0915     i4'5654 

1OI4 

44§ 

15-2901 

23-2669 

72§ 

21-1676 

11-4976 

78     95 

8-0 

1063 

20§ 

137543     14-4005 

9 

'37559 

2-4245 

IOI5 

5 

21-2616 

11-1672 

1064 

7 

14-0983     14-8091 

1016 

37§ 

15-4295 

23-3513 

48§ 

21-3010 

11-5897 

78      96 

9-2 

1065 

4 

16-3416     14-5202 

1017 

5 

22-0742 

li'SiSi 

1066 

5 

16-4230 

14-1200 

3* 

16-4222      2*1489 

1018 

4* 

16-2535 

23-5829 

16 

22'I  167 

11-8568 

1067 

4 

16-9148 

14-0208 

1019 

6 

22-9256 

11-8686 

1068 

6 

16-9660 

14-3370 

IO2O 

'9 

18-1362 

23-1512 

34§ 

24-0173 

1  1-5065 

1069 

30§ 

17-5850 

14-7641 

21 

17-5856 

27907 

I  02  I 

3* 

19-5146 

23-1516 

16 

25-3915 

11-5645 

1070 

4 

'8-3713 

14-6425 

1O22 

6 

U'2298 

12-4096 

1071 

5 

19-5698 

14-9108 

1023 

'4 

6-6649 

25-0556 

22§ 

12-4715 

'••g-tss 

1072 

4 

19-7023 

14-9065 

IO24 

7 

13-2052 

12-1342 

1073 

4 

19-8504 

14-4550 

IO25 

4* 

8-5573 

24-6951 

20 

I4-3743 

12-6373 

1074 

9 

20-8695 

14-0705 

IO26 

4 

I7-3433 

12-5334 

1075 

10 

20-8890 

14-9725 

4t 

20-8896 

3'0043 

IO27 

4* 

11-9751 

24-1693 

1  1 

17-8171 

12  2582 

1076 

8 

23-3415 

14-4/13 

1028 

6t 

12-6269 

24-3771 

18 

18-4582 

12-4912 

1077 

15 

23-4458 

I4-5485 

IO29 

9 

13-0300 

24-6168 

22 

18-8504 

12*7500 

1078 

3o§ 

24-2330 

14-9275 

H 

24-2364 

2-9583 

IO3O 

5 

21*1329 

I2-4179 

1079 

6 

2-9575 

15-4233 

IO3I 

13 

22-5895 

12-2625 

1080 

5 

3-23I3 

1  5-6502 

1032 

12 

16-9256 

24-6729 

24 

22-7398 

12-9758 

1081 

7 

3-5663     15-9530 

1033 

5 

23-0915 

12-6554 

1082 

4 

6-5418     15-9386 

1034 

7 

23-5510 

12-7072 

1083 

ii 

7-1803  ;  15-8858 

7 

7-1795   ,    3'9°43 

1035 

6 

20-6152 

23-9280 

26 

26-0612 

12-3726 

1084 

26§ 

7-2395     15-8050 

!9 

7-2400 

3-8245 

1036 

26 

5799  i 

26-0488 

38§ 

11-5652 

13-8657 

1085 

7 

7-8136 

15-6176 

3t 

7-8159 

3^6391 

1037 

5 

11-9175 

i3'3°43 

1086 

20§ 

1  1-3280 

15-3967 

15 

11-3282 

3H174 

1038 

36 

6-1866 

25-5768 

43§ 

1  1-9710 

13-4112 

78      84 

9'4 

1087 

6 

1  1-8262 

I5-5I34 

4* 

11-8269 

3-5327 

1039 

5 

12-0866 

13-2972 

1088 

17 

12-3457 

15-4880 

8 

12-3450 

3-5I29 

IO4O 

6 

127472 

13-8578 

1089 

5 

13-4639 

15-0565 

IO4I 

6 

13-1204 

i3-37ii 

1090 

ii* 

15-1216 

15-0292 

6 

1  5-1220 

3-0550 

IO42 

5 

13-3503 

13-3001 

1091 

67§ 

16-4445 

15-5448 

49§ 

16-4437 

3'57H\ 

7*7       III 

7-r 

1043 

4 

13-3936 

13-9253 

1092 

36§ 

16-4665 

'5-5478 

*»i 

16-4690 

3-5758J 

/  / 

5 

i  r&eait  interyal  represents  very  nearly  5'  =  968'2  of  R.A.  at  Dec.  +  78°,  and  1048-8  at  Dec.  +  79°. 
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B.  D. 

B.  D. 

Diam. 

X. 

y- 

Diani. 

fl>. 

y- 

So. 

Mag. 

No. 

Diam. 

r. 

y- 

Diam. 

7. 

No. 

Mag. 

R.A.  2h  42m  to  3h  i8m  —  contd. 

R.A.  2h42m  to  3h  i8m- 

contd. 

Centre        R.  A.  3h  om  Dec.  +  78'                R.A.  3h  om  Dec.  +  79' 

Centre       R.A.  3h  o"  Dec 

+  78'                  R  A.  3h  om  Dec.  +  79° 

Plate  3813.    1898,  Jan.  3.           Plate  3842.     1898,  Feb.  4. 

Plate  3813.     1898,  Jan.  3.              Plate  3842.    1898,  Feb.  4. 

0 

ID.' 

0 

m. 

1093 

5 

16-7100      15-9978 

4* 

167116 

4-0247 

1152 

5 

2-4177 

I8-9I33 

1094 

3o§ 

16-8900      15-7005 

20 

16-8895 

37273 

77    "2 

9'5 

"53 

20 

4-3555 

18-6894 

1O 

4-3556 

6-7083 

1095 

4 

19-0603       15-4098 

"54 

20§ 

5-1268 

18-8063 

H 

5-1248 

6-8250 

1096 

5 

20-0885       I5-4357 

"55 

1  I 

7-3388 

187128 

6 

7-3365 

6-7313 

1097 

H 

20-7858       15-0673 

6 

20-7847 

3-0975 

1156 

I3§ 

7-3608 

18-1493 

10 

7-3599 

6-1678 

1098 

4 

21-1045       15-5979 

"57 

7 

7-6370 

18-8349 

3 

7-6349 

6-8567 

1099 

34*     21-5325     15-9468 

29§ 

21-5339 

3-9753 

1158 

6 

9-7060 

18-0168 

.* 

97030 

6-0394 

I  IOO 

6      22-1538     15-7203 

"59 

5 

10-6204 

18-0048 

3* 

10-6200 

6-0253 

I  101 

6 

22-9103       15-9028 

1  1  60 

13      13-0255 

18-8240 

7 

13-0223 

6-8479 

I  IO2 

78§ 

23-1648       15-8001 

73§ 

23-1668 

3-8285 

77    119 

7'5 

1  161 

40§     14-9298 

18-1526 

23§ 

14-9278 

6-1776 

78  107 

95 

I  103 

9 

25-9015       15-6129 

1162 

13 

10-0140 

189765 

7 

lo-oJ  18 

6-9990 

I  104 

2-4564      16-0530 

8* 

2-4568 

4-0697 

- 

1  163 

7 

16-5483 

187943 

6 

16-5465 

6-8195 

I  105 

7 

3-5111       16-2089 

1164 

5 

16-7510 

18-0178 

I  I  06 

ITS 

6-9868       16-3114 

13 

6-9863 

4'3297 

1165 

4 

16-7495 

18-1968 

1107 

4 

7-8358       16-1411 

1166 

n 

16-9750 

18-5570 

7 

16-9725 

6-5848 

I  108 

4 

9-5233       16-4452 

1167 

4 

17-2858 

18-2048 

I  109 

»9§ 

10-3653       16-5595 

12 

10-3656 

4-5832 

1168 

6 

19-7822 

18-6833 

4*     19-7767 

6-7139 

II  1C 

11-1708       16-1408 

46§ 

11-1698 

4-1618 

77    IO5 

8-5 

1  169 

2g§     20-0370 

18-0145 

22          20*0385 

6-0438 

II  II 

23§ 

II-777I       16-4172 

15 

"7753 

4'4395 

1  170 

44§   120-9335 

18-0948 

3i§     20-9320 

6-1253 

/8    "3 

9'4 

II  12 

6 

16-4607       16-3551 

1171 

27§ 

23-0023 

187758 

16* 

22-9985 

6-8062 

78    114 

9'5 

III3 

8 

17-1765       16-7356 

6 

17-1728 

4-7648 

1172 

24 

23-8795 

18-0310 

13 

23-8785 

6-0647 

78    115 

9'5 

I  1  14 

6 

18-3230      16-1935 

"73 

1+ 

24-5114 

18-3973 

7 

24-5068 

6-4327 

III5 

4 

19-6029      16-2526 

"74 

6 

24-6695 

18-9948 

1116 

5 

20-8222       16-8955 

"75 

9 

2-9628 

19-9938 

1117 

43§ 

20-8577       16-3922 

34§     20-8575      4-4214 

1  176 

12 

3-1248 

19-9240 

6t 

3-1224 

7-9428 

1118 

5 

21-0520      16-9755 

"77 

34§ 

6-9403 

19-2150 

23 

6-9373 

7-2348 

78    100 

9'4 

ii  19 

43§ 

21-0988       16-0685 

43§     21-0980 

4-0978 

77    "7 

87 

1178 

16 

6-9480 

19-2245 

7 

6-9420 

7-2423 

I  I2O 

12 

2I'I030      16-5678 

6*    21-1050 

4-6009 

"79 

7 

7-4848 

19-8598 

6 

7-4806 

7-8793 

I  121 

5 

21    1513        16-3999 

1  1  80 

5        8-4445 

197553 

I  122 

44§ 

21-1646       16-OIO8 

43 

21-1663 

4-0450 

1181 

6        9-5505 

19-8813 

3 

9-5466 

7-9023 

1123 

4 

21-7940 

16-7260 

1182 

4       10-0985 

19-6153 

4t     10-0992 

7-6413 

• 

I  124 

10 

22-7435 

16-6723 

"83 

9       10-5833 

19-6969 

5*  :  10*5805 

77212 

II2J 

2i§ 

23-1403 

16-1231 

17 

23-1410 

4-I545 

77    120 

9'4 

1184 

7 

11-4409 

19-6164 

4t     11-4381 

7-6383 

1126 

4°§ 

24-6333 

16-1575 

27§ 

24-6344 

4-1897 

1185 

4 

11-6723 

197963 

4*     11-6653 

7-8179 

1127 

7 

24-6892 

16-1814 

1186 

5 

11-6895 

19-0950 

4*     "-6843 

7-1163 

1128 

25§ 

24-9245 

16-4030 

13 

24-9232 

4-4363 

1187 

7 

11-7487 

19-5315 

4       "7482 

7-5552 

I  129 

8 

25-5846 

16-4578 

1188 

•4 

12-5454 

19-8818 

8       12-5426 

7-9067 

I  I3O 

278 

4-2022 

17-6845 

21 

4-2006 

57033 

1189 

20 

17-8330 

190925 

ii       17-8319 

7-n8i> 

II3I 

7 

4-6377 

17-2378 

1  190 

22§ 

19-0725 

19-3463 

17       19-0703 

7-3745 

1132 

7 

6-3755 

17-0268 

1  191 

3°§ 

19-7615 

19-3463 

22-j 

19-7584 

7-3753 

"33 

6 

6-6401 

177683 

1  192 

4 

20-0884 

197113 

"34 

7 

"•4349 

17-6858 

4t 

7-4339 

57062 

"93 

4       20-0901 

19-7114 

"35 

7 

7-8700 

17-2778 

4* 

7-8705 

5-2977 

"94 

"       21-5367 

19-9318 

1136 

24§ 

7-9000 

17-3278 

20 

7-8993 

5-3479 

"95 

7      23-4439 

19-5665 

"37 

87523 

17-7630 

20 

87515 

57838 

78    101       9-5 

1  196 

6 

23-6860 

19-2  105 

1138 

6 

9-1703 

17-1235 

"97 

35§ 

237845 

19-2618 

27 

237817 

7-2927 

78    116  |    95 

"39 

4 

10-1791 

17-9985 

1198 

13 

3-8707 

20-2885 

T 

3-8675 

8-3122 

1140 

12*2226 

17-9725 

H 

12-2218 

5'9953 

"99 

21 

4-8491 

20-7298 

9 

4-8450 

87471 

1141 

27§ 

12-3882 

177681 

17 

12-3864      57904 

78    105       9-5 

12OO 

6 

6-3241 

20-1052 

1142 

6 

13-6247 

17-3069 

4 

13-6210      5-3323 

I2O1 

ii 

8-2032 

20-5855 

4 

8-2009 

8-6028 

1143 

8 

15-9620     17-1388 

4 

15-9610      5-1656 

I2O2 

42§ 

9-6319 

20-3712 

26§      9-6274 

8-3923 

78      102 

9'4 

"44 

35§ 

16-0483 

17-3158 

16-0483 

5'34" 

I2O3 

4      13-3244 

20-6896 

, 

1  145 

5 

16-5990 

17-4626 

12O4 

4t     15-2536 

20-8865 

4*    15-2516 

8-9117 

O             *   r* 

1146 

42§ 

18-7190 

17-0200 

28§ 

18-7192 

5-0485 

78    110       9-0 

1205 

ioi>5     16-5251 

200453 

78§     16-5224 

8-0703 

78      I09 

7'° 

"47 

1148 

"49 

7 
6 

4 

19-0103 
19-2292 
I9-33I3 

17-0620 
17-6310 
17-4850 

5 

19-0118 

5-0925 

I2O6 
I2O7 
1208 

6       16-6641 
4O§     20-1080 
29§     20-6440 

20-3465 
20-6106 
20-6045 

4*     16-6606 
29§     20-1039 
19      20-6405 

8-3742 
8-6367 
8-6349 

78      III 
7.8       112 

9'5 
9'4 

1  150 

*j 

13 

20-6442 
24-8090 

17-1994 
17-2733 

1209 
I2IO 

6 
13 

20-9347 
21-9508 

20-4584 
20-4570 

13 

21-9483 

8-4864 

Xo.  1172,  B.D.  78°-ii5.     The  R.A.  given  in  the  B 

D.  appears  to  be  about 

im  too  small. 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  $'  =  96"*  of  R.A.  at  Dec.  +  78*.  and  io4s'8  at  Dec.  +  79*- 
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"Wrt 

Di&iii. 

Mom 

B.  D. 

I  'run 

B.  D. 

ISO, 

X. 

y> 

aiu. 

'X, 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diai  ti  . 

X. 

y< 

!/• 

No. 

Mag. 

R.A.  2h  42™  to  3h  i8m  —  contd. 

R.A.  2h  42™  to  3h  i8m  —  contd. 

Centre        R.A.  3h  o">  Dec.  +  78°              R.A.  3h  om  Dec.  +  79° 

Centre       R.A.  3h  0™  Dec.  +  78°               R.A.  3"  o"  Dec.  +  79° 

Plate  3813.     1898,  Jan.  3.          Plate  3842.     1898,  Feb.  4 

Plate  3813.   1898,  Jan.  3.           Plate  3842.    1898,  Feb.  4. 

m. 

m 

121  I 

20          22-0468 

20-3165 

1  1 

22*0430 

8*3469 

1270 

27 

10*6938 

24-6374 

18 

10-6881 

12-6579 

1111 

7       22*4122 

2o-oo35 

1271 

23 

10-7388 

24-0383 

8 

10*7314 

12-0583 

1213 

21           23-8529 

20-2346 

12 

23-8497 

8*2671 

1272 

8 

1  1*1005 

24-4829 

4 

1  1  "09  1  3 

12*5045 

1214 

6      24*9573 

20-5050 

1273 

1  1 

1  1*5198 

24-2772 

4 

11-5119 

I  7.  '2991 

1215 

ii         5*1015 

21-9235 

5* 

5*0956 

9'943« 

1274 

15 

12-2186 

24*6360 

6 

12*21  17 

1  2-66OO 

12l6 

6         7'47i2 

21-3140 

4* 

7*4692 

9'335o 

1275 

6 

'3'575' 

24-5163 

4 

13-5670 

i2'53«4 

1217 

4        9*5398 

21-7930 

4* 

9'5344 

9*8152 

1276 

9* 

13-6531 

24*8842 

4* 

'3-6454 

12*9078 

1218 

4°§   !    9'8l83 

21-9788 

23§ 

9-8142 

10*0008 

1277 

9t     15*1646 

24'5755 

4 

'5-'572 

12*6013 

1219 

58§ 

9-8797 

21-8007 

4°§ 

9"8734 

9*8198 

78      104 

8-9 

1278 

24§     I5'59°5 

24-8835 

'5 

i5-5836 

12*9085 

I22O 

5 

10-2144 

21-6510 

4* 

10-2097 

9*6732 

1279 

6*     15-9521 

24*4152 

4* 

15*9466 

12*4456 

1221 

20 

'2*3933 

21-4131 

10 

12-3885 

9'4364 

1280 

25§ 

16-91  10 

24-8285 

'5 

16*9033     12*8553 

1222 

4 

14-2391 

21-8677 

4* 

H'235' 

9*8926 

1281 

7 

20*4998 

24-4290 

6 

20-4941     12-4581 

1223 

22§ 

16-1606 

21-2289 

17 

16-1567 

9-2558 

1282 

6* 

237323 

24-4162 

5 

237221   ;  124493 

1224 

'4 

16-2773 

21-8361 

7 

16*2725 

9*8641 

1283 

12* 

3-8892 

25-7848 

7 

3-8815  !  13*8010 

1225 

'3 

17-3826 

21-631  1 

5 

17*3801 

9*6572 

1284 

5* 

7-3607 

25*3632 

5 

7*3520     i3*3849 

1226 

7 

18-7717 

2  1  '  I  OO  I 

4 

187683 

9-1297 

1285 

9* 

8*8510 

25-9057 

5* 

8*8416     13*9263 

1227 

18 

19*3606 

21*2442 

10 

'9'3537 

9*2730 

1286 

5* 

I7'3i94 

25*5946 

4 

17-3094     13*6216 

1228 

21 

20*4027 

2I77IO 

>5 

20-3993 

97993 

1287 

6* 

19-1270 

257754 

6 

19-1177  '  13*8057 

1229 

8 

21*0368 

2I-2862 

4* 

21*0321 

9-3168 

1288 

19* 

21-6314 

25-6733 

6 

21*6198     13*7035 

1230 

8 

21*0713 

21-1269 

4t 

2  1*0643 

9'J579 

1289 

25 

21*6925 

25"4253 

10       21*6820     13*4553 

1231 

6* 

21-6236 

21-9876 

4* 

21*6196 

10-0167 

1290 

23* 

23-7251 

25*8391 

16      237165     13-8715 

1232 

24 

23*9905 

21-2387 

15* 

23*9871 

9'2754 

1291 

15* 

24-1195 

25*5909 

9      24*1084     13-6236 

123'*! 

19 

24-4719 

2  I  '2626 

M 

H'j.68o 

Q'2Q6l 

i 

J  J 

i*34 

77 

55§ 

T     i  /        J 

3-5210 

ZZ'5355 

j 

3i§ 

T         7 

3*5168 

7  *v     * 

'0-3534 

78     99 

8-7 

53§ 

13*0520 

1*9310 

77    108 

8*0 

'235 

'9 

5-85I3 

22-2449 

7 
/ 

5-8465 

10*2639 

69§ 

2-4171 

17*5330 

62§ 

2*4136 

5*5482 

78      98 

8*0 

1236 

39§ 

8*1496 

227765 

21§ 

8*1447 

10-7951 

45§ 

25-5516 

19-0210 

30 

25-5497 

7*0562 

78    117 

9*2 

123? 

8 

8-5786 

22-6836 

4 

8*5722 

10-701  1 

"4§ 

9*9845 

26*3634 

78    103 

5*6 

1238 

i8g 

8'7'35 

22-4362 

8 

8*7085 

10*4576 

5°§ 

14*2310 

26*4856 

78    106 

9*0 

1239 

12 

9-7040 

22-6472 

6 

9*6988 

10*6668 

66§ 

15-5750 

26-8020 

78    108 

9-0 

1240 

'3 

10-3087 

22-68O5 

5 

_  x- 

10*3025 

* 

10-7020 

1241 

9 

10-5640 

22*8242 

5 

10  5600 

10*8453 

1242 

5* 

1  1*601  1 

22*7262 

4* 

11*5929 

10*7508 

1243 

24§ 

13*6727 

22*6480 

20 

13*6686 

10-6735 

R.A.  3h  i8m  to  3h  45m 

1244 
1245 
1246 

5 

10 

5* 

16-2800 
17*4891 
19*1602 

s 

22*O95I 
22-5769 
22-2678 

6 

5* 

17*4849 
19*1527 

10*6053 
10-2973 

Centre     R.A.  3h  30"  Dec.  +78°              R.A.  3h  40'"  Dec.  +  79* 
Plate  3639.     1897,  Sept.  18.          Plate  4176.     1898,  Xov.  3. 

1247 

ii 

19-6795 

22-I853 

6 

19*6726 

10-2147 

m. 

1248 

10 

20-2311 

22*6208 

4* 

20*2290 

10*6497 

1292 

'9 

7-2821 

14*9300 

'4 

1-1141       3*3044 

1249 

26§ 

21*5321 

227755 

18 

21-5277 

10*8058 

'293 

6 

8*9013 

14*1467 

1250 

20 

23-5473 

22*9295 

9*    23-5397 

10*9598 

1294 

22§ 

8*9663 

14*1677 

20 

2*7641 

2*4700 

77    124 

9-3 

1251 

6* 

4*6388 

23-8163 

4     i    4"6336 

"•8353 

1295 

5 

9-3196 

14-5865 

1252 

23 

6*6361 

23-6671 

13       !     6*6296 

11*6854 

1296 

33§ 

9-7295 

14*9840 

45§ 

3'56i3 

3*2508 

77    125 

9-3 

'253 

'9 

6*9140 

23-6549 

11       '     6*9087 

11-6735 

1297 

9       10*4816 

14*6620 

9 

4*2992 

2*8968 

1254 

7 

8*2341 

23*9127 

5t 

8-2297 

11-9328 

1298 

8       12*4353 

14-6234 

5* 

6-2512 

2*7760 

1255 

6t 

10*1623 

23*9856 

4* 

10-1540 

12-0053 

1299 

9       '5-°°73 

14-3059 

J3 

8-8038 

2*3467 

1256 

8 

10*3968 

23*I277 

4* 

10-3896 

•1480 

1300 

4* 

15-1597 

H'3459 

3* 

8*9592 

2-3830 

i257 

23 

10-4546 

23-1823 

17 

10-4490 

•2040 

1301 

i6§ 

16*6695 

14*2068 

'5 

10*4610 

2*1760 

1258 

12           12*5141 

23"8455 

6f 

12*5093 

•8694 

1302 

9 

17-2274 

14-4318 

6 

1  1-0295 

2*3794 

1259 

4 

15-9410 

23-2059 

'3°3 

5 

17-6148 

'4757' 

4* 

11*4297 

2-6847 

1260 

10 

16*2423 

23-1158 

6 

16*2400 

•'443 

'3°4 

72S 

18-1983 

14*2791 

7'§ 

11-9908      2*1818 

77    '34 

8*0 

1261 

6* 

17-9784 

23*9643 

5 

'7'9733 

•9915 

'3°5 

'5 

18-5264 

14*6507 

'4 

12-3375  '•    2*5382 

1262 

8 

22-9735 

23*3440 

4* 

22*9706 

i   -3763 

1306 

4* 

20*1258 

14*1826 

3* 

13*9164      2-0126 

1263 

'9 

23*6296 

23-0138 

6 

23*6228 

i   -0477 

1307 

<5 

20*2402 

14*7698 

12 

14*0540      2*5860 

1  264 
1265 

12 

lot 

4-5302 
6*0604 

24-1039 
24-6554 

5 
4 

4'5239 
6-0525 

12*1213 
12*6730 

1308 
1309 

7 
5 

224123     14*3815 
22*8037  i  14*0998 

4* 

16*2097 

2*1045 

1266 

7* 

6-4501 

24-9001 

4 

6  *44  1  2 

12*9233 

1310 

9 

7*1698  :  15*2473 

1267 

iof 

7*8788 

24-3032 

4* 

7*8691 

12*3253 

I3II 

12 

7*4441    15*2055 

6* 

1*2883 

3*5689 

1268 

17 

9-9975 

24-1764 

10 

9-9903 

12-1968 

1312 

6"§ 

10-5208    15*1470 

778 

•T3585 

3-3774 

77    126 

8-5 

1269 

'3 

io-3944 

24*1934 

7 

10*3860 

12-2140 

I3>3 

ii 

12-5421    15*0360 

9 

6*3736 

3-1819 

i  reieau  interval  represents  very  nearly  5'  =  96«*2  ot  R.A.  at  Dec.  4  78°,  and  io48'8  at  Dec.  +  79°. 
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1  Mlilll. 

ttm 

B.  D. 

Nf. 

B.  D. 

No. 

Dijini. 

V- 

w* 

No. 

Mag. 

o. 

Diam. 

r.        v- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

JUg. 

R.A 

.  3h  i8m  to  3 

i  45m  —  contd. 

R.A.  3h  i8m  to  3h  45m  —  contd. 

Centre   R.  A.  3h  30"  Dec.  +  78"      R.A.  3"  40™  Dec.  +  79* 

Centre   R.A.  3h  30™  Dec.  +78*      R.A.  3h  40"  Dec.  +  79° 

Plate 

3639.  1897, 

Sept  18.     Plate  4176.  1898,  Nov.  3. 

Plate  3639.  1897,  Sept  18.    Plate  4176.  1898,  Nov.  3. 

1314 

15 

12-8968  : 

15-8772 

'5 

6-7634 

4-0070 

0 

in. 

1373 

5^ 

19-2885   19-4439 

6 

13-3020 

7-2970 

0 

m. 

18 

13-1403 

15-8292 

'9 

7-0050 

3-948o 

1374 

19-9013   19-9288 

37§ 

13-9363 

77548 

78  134 

9'3 

1316 

6 

13-6380 

15-2606 

5* 

7-4786 

3-3592 

1375 

7 

2I-8073   197435 

5 

15-8320 

7-4888 

1317 

4* 

15-5522 

15-1017 

4* 

9-3840 

3-1204 

1376 

9 

2I-8195   19-6757 

10 

15-8415 

7-4201 

1318 

/ 

17-3189 

15-6073 

6* 

11-1712 

3-5475 

1377 

12 

22-OI03 

19-2545 

12 

16-0138 

6-9900 

1319 

6 

17-9905 

15-1811 

5t 

11-8245 

3-0949 

1378 

5* 

22-6I72   19-5983 

4* 

16-6385 

7-3070 

1320 

5 

18-6382 

I  5-2803 

4* 

12-4739 

3-1637 

1379 

H 

22-6503   19-4834 

"4 

16-6648 

7-1937 

1321 

6 

21-3734 

15-6153 

7 

15-2235 

3-3838 

1380 

6 

7-II53 

20-5451 

1322 

20^ 

9-1498 

16-5131 

17 

3-0460 

4-8032 

1381 

6 

87408 

20-3908 

I323 

20^ 

16-4640 

20 

3-4860 

4-736o 

1382 

6* 

I1-OO67   20-8/79 

5* 

5-0916 

9-0858 

i324 

6 

1  1-9190 

16-6304 

4* 

5-8212 

47985 

1383 

26§ 

11-6292  !  20-951  5 

5-7162 

9-1340 

78  124 

9'5 

i325 

7 

13-1405 

16-3203 

6 

7-0278 

4H384 

- 

.384 

8 

13-5266 

20-5834 

6   7-5939 

8-6840 

1326 

6 

14-2534 

16  3176 

6 

8-1396 

4-3882 

1385 

32§  I3-9455 

20-2116 

32§   7-9965 

8-2922 

78  127 

9'5 

132" 

4* 

15-8482 

16-0513 

3* 

9-7222 

4-0566 

1386 

10   i3'9595  20-0265 

9    8'oozo 

8-1085 

1328 

24§ 

16-6398 

16-2736 

27§ 

10-5212 

4-2440 

1387 

5 

17-0318  20-5399 

4*  11-0952 

8-4883 

1329 

-* 

3 

I7-3792  . 

16-8698 

4 

11-2866 

4-8061 

1388 

18-5028 

20-1871 

20 

12-5502 

8-0733 

1330 

5 

I7-4733 

16-8296 

5 

11-3788 

4-7605 

1389 

4 

19-0198 

20-8410 

4 

13-0932 

8-7065 

I331 

»3S 

19-0738 

16-1528 

20^ 

12-9488  4-0165 

78  132  9-5 

1390 

5* 

20-6568 

20-1167 

4*  14-6997 

7-9080 

1332 

6 

20-4235 

16-9046 

6 

14-3296  4-7126 

'39i 

8 

20-7407  20-0043 

-   147770 

77955 

1333 

5 

20-5819  ; 

16  9023 

4 

14-4892 

4-7050 

1392 

o 

20-8313 

20-3553 

7   14-8830  ,  8-1415 

'334 

5 

20-9530 

16-5993 

4* 

14-8432  4-3860 

1393 

4    7-6654 

21-4085 

'335 

4 

22-2098 

16-3073 

4* 

16-0897 

4-0380 

'394 

8    8-0468 

21-2575 

6*  i  2-1497 

9-5930 

6 

7-2253 

17-5013 

1395 

22§    8-8678 

21-3524 

23  !  2-9735  '  9-6526 

1337 

34§ 

8-0425 

17-9233 

39§ 

2-0013 

6-2609 

78   121    9'I 

1396 

12      9-0880 

21-2004 

10  i  3*1874  i  9-4890 

1338 

8 

10-9173 

17-5065 

- 

4-8588 

5-7209 

1397 

14      9-5108 

21-1561 

10    3-6091 

9-4276 

J339 

9 

11-3728 

17-2398 

6 

5-3009   5-4335 

1398 

6   10-2368 

21-7366 

5*   4-3592   9-9765 

1340 

19 

11-4514 

17-5601 

•9 

5-3915   5-7503 

1399 

4*  11-8330 

21-6248 

4* 

5-94/5   9795° 

12-0030 

17-7710 

3°§ 

5'953°   5-9378 

78   125    9-4 

1400 

2     13-0823 

21-1766 

2 

7-1727   9-2958 

1342 

9 

13-7928 

17-0113 

12 

7-7067   5-1016 

1401 

12     13-0850 

21-1853 

10 

7-1793   9-3030 

'343 

15-6118 

17-6304 

24§ 

9'553o  ;  5-6438 

78   129 

9'5 

1402 

6   13-1492 

21-2713 

6 

7-2483 

9-3873 

'344 

5 

16-4566 

177897 

5 

10-4023  '  57655 

1403 

9   13-9808 

21-4835 

8 

8-0885   9-5632 

•345 

4 

16-8074 

17-7108 

4* 

10-7490   5-6698 

1404 

20§    16-8223 

21-9915 

17 

10-9490   9-9473 

1346 

4* 

18-5164 

17-7724 

4* 

12-4602 

5-6580 

1405 

2i§  i77024 

21  -3005 

20§ 

1  1-7980   9-2202 

1347 

9 

18-7240 

17-3710 

6 

12-6503 

5"2473 

1406 

6   17-9528 

21-4285 

5t 

12-0556   9-33/2 

1348 

6 

19-8860 

17-3618 

5 

13-8093 

5-1932 

1407 

42§  19-4610 

21-3813 

46$ 

13-5593   9-2253 

78  133 

8-9 

•349 

32£ 

7-2598 

18-6709 

39§ 

1-2501 

7-0418 

78   117    9'2 

1408 

7   20-5203 

21-6798 

6 

14-6307 

9-4779 

1350 

25§ 

7-9933 

18-2380 

1  -9688 

6-5762 

78  120   9-1 

1409 

6*  20-9832 

2I-0388 

4* 

15-0662 

8-8160 

1351 

6 

8-4256 

18-1932 

'4* 

2-3963 

6-5117 

1410 

7   22-5208 

21-6235 

6 

16-6274 

9-3366 

I352 

6 

9-0588 

18-3314 

5* 

3-0320 

6-6244 

1411 

4  i  7-4465 

22-4650 

•353 

24§ 

9-2190 

18-1751 

26;- 

3-1877 

6-461  1 

78   122    9-4 

1412 

7    8-8475 

22-0665 

6 

2-9845 

10-3648 

•35-f 

i8§ 

1  1  -0600 

18-4613 

18 

5-0415 

6-6663 

15   12-1471 

22-5486 

13 

6-3010 

10-7050 

!355 

10 

12-5365 

18-7540 

1  1 

6-5278 

6-8970 

1414 

10 

12-5812 

22-1121 

6 

6-7163 

10-2523 

1356 

4* 

13-8122 

187452 

4' 

7-8017 

6-8340 

5*  12-6116 

22-5672 

4* 

67672 

107123 

1357 

12 

14-21  1  1 

18-2313 

12 

8-1798 

6-3034 

1416 

5   139038 

227518 

I  I 

14-2814 

18-4738 

I  1 

8-2588 

6-5440 

1417 

7   14-8515 

22-I726 

5 

8-9898 

10-2148 

1359 

i8§ 

14-3434 

18-4036 

toj 

8-3185 

6-4699 

78   128    9-4 

1418 

6*  166567 

22-0873 

4 

10-7878 

10-0520 

1360 

43§ 

16-0335 

18-7023 

41)5 

10-0190 

6-6963 

78   130    9-0 

1419 

12   I7-8495 

227II3 

8 

12-0053 

10-6246 

1361 

7 

16-2831 

18-6373 

6 

10-265  I 

6-6191 

1420 

6f  19-0408 

22-5407 

5* 

13-1892 

10-4000 

1362 

i8§ 

21-1518 

18-2513 

18 

15-1136 

6-0245 

1421 

35§  19-8845 

22-37I4 

37§ 

14-0228 

10-1943 

1363 

9 

22-4748 

18-2910 

8 

16-4375 

6-0078 

1422 

15   20-4890 

22-6664 

12 

14-6409 

10-4658 

I364 

22-5413 

18-1932 

15 

16-5005 

5-9065 

1423 

21     21-6364 

227092 

18 

i57905 

10-4576 

1365 

4* 

22-7102 

18-6668 

3* 

16-6893 

6-375° 

1424 

5* 

21-6902 

"'5743 

3* 

15-8387 

10-3240 

1366 

5 

7*3945 

19-0220 

1425 

4i§ 

7-9823 

23  6505 

39§ 

2-1881 

ii-9853 

78  119 

9'4 

1367 

8-1541 

19-5788 

1426 

5    8-7623 

23-601  5 

4* 

2-9662 

10-8990 

1368 

JQ§ 

9-2068 

19-6578 

15 

3-2398 

7-9435 

1427 

4*  i  9-2960 

23-3605 

3* 

3-4893 

11-6367 

1369 

5 

12-3961 

19-1446 

1428 

6   10-0725 

23-8182 

6 

4-2844 

12-0635 

•J   s 

32§ 

13-0355 

19-5138 

33^ 

7-0585 

7-6350 

78   126 

9'2 

1429 

9 

10-2466 

23-2201 

6 

4'4295 

n-4575 

1371 

8 

14-9055 

!9"5477 

7 

8-9280 

7-5863 

143° 

16 

10-7164 

23-3263 

15 

4-9051 

n'5453 

I372 

12 

I6-4734 

19-3748 

10 

10-4886 

7-3481 

H3i 

20§ 

11-5284 

23-0005 

20 

5-7013  11-1848 

i  r&e<™  inUrval  represents  very  nearly  5'  =  96"2  of  R.A.  at  Dec.  +  78°,  and  1048-8  at  Dec.  +  79°. 

532 


GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


Z  O  N  E   +   78°. 


No 

B.  D. 

| 

B.  I). 

X, 

y~ 

*.                        y. 

No. 

Mag. 

Ko. 

X. 

y- 

Diani. 

X, 

w* 

No. 

Mag. 

R.A.  3h  1  8m  to  3h  45ra  —  contd. 

R.A.  3h  45m  to  4h  om  —  contd. 

Centre       R.A.  3h  30'"  Dec.  +  78°                R.A.  3h  40™  Dec.  +  79° 

Centre       R.A.  4h  om  Dec.  +  78°                 R.A.  3h  40™  Dec.  +  79" 

Plate  3639.     1897,  Sept.  18.         Plate  4176.     1898,  Nov.  3. 

Plate  4186.     1898,  Nov.  6            Plate  4176.     1898,  Nov.  3. 

m. 

m. 

1432 

4 

1  1-9698 

23-8456 

2* 

6-1798 

I2-OO55 

'475 

4         5-8879     15-2382 

H33 

5 

12-4418 

23-2895 

6 

6-6295 

•4308 

1476 

4         5-8892     15-4855 

4*     18-3302 

3-3313 

1434 

7 

13-2537 

23-5515 

6 

7-451  1 

•6587 

'477 

4 

8-5193     15-4752 

8       20-9505       3-5495 

1435 

6* 

14-8472 

23-1286 

3* 

9-0950 

•1703 

1478 

8 

10-7550     15-8836 

7       23-1441    i    4-1536 

1436 

4* 

15-1104 

23-5845 

3* 

9-3070 

-6l33 

H79 

5'§ 

10-7919 

15-8872 

67§     23-1830      4-1577 

78      I43 

8-5 

'437 

5 

15-8407 

23-1461 

4' 

IO-OI52 

•1440 

1480 

13-4067 

15-3102 

52§     25-8362       3-8125 

77    H3 

8-7 

1438 

15 

16-1296 

23-4062 

10 

IO-3174 

•3923 

1481 

42§ 

13-7619 

15-3104 

67§     26-1927       3-8442 

77    H5 

8-4 

H39 

4 

17-0903 

23-1213 

1482 

4* 

4-6902 

16-0553 

4*     17-0886      3-7921 

1440 

8 

19-0653 

23-2003 

6 

13-2398 

•0565 

1483 

5 

4-9298 

16-0428 

4*     17-3287  '    37960 

1441 

'5, 

19-3347 

23-6376 

12 

13-5292 

•4853 

1484 

4* 

5-0239 

16-0612 

4*     i7"4!98       3-8262 

1442 

24§ 

20-2761 

23-9213 

2Og 

14-4821 

7263 

1485 

6 

5-5014 

16-4035 

5*     17-8639      4-2088 

'443 

16 

7-3478 

24-5480 

'3 

I-59.I 

12-9080 

1486 

3 

5-7106 

16-6928 

4*     18-0509      4-5153 

1444 

36§ 

8-0643 

24-7831 

33§ 

2-3188 

13-I138 

78    118 

9'4 

1487 

9 

6-8050 

16-8709 

9       19-1228      47888 

'445 

6* 

8-1432 

24-9223 

6 

2-4036 

I3-2513 

1488 

'9 

6-9015 

16-4381 

20      19-2595 

4-3655 

1446 

10 

12-8864 

24-3787 

9 

7-1I86 

12-5050 

1489 

'7 

7-0478 

16-9605 

25§     19-3576 

4-8990 

H47 

4* 

12-9427 

24-0603 

4* 

7-I607 

I2-1835 

1490 

4 

8-1410 

16-2760 

1448 

6 

13-1511 

24*0948 

6 

7-3709 

I2-2O6O 

1491 

8 

9^795 

16-3845 

9      22-3271 

4-5843 

1449 

4* 

13-1697 

24-3836 

4* 

7-4OOO 

12-4950 

1492 

7       10-1718 

16-8703 

8t  i  22-4790 

5-0851 

H5o 

8 

15-6977 

24-4729 

6 

9-9295 

12-4753 

H93 

6        7-3029 

17-6376 

8 

19-5532    :      5-5987 

1451 

'4 

16-3620 

24-9025 

10 

IO-6I27 

12-8761 

'494 

9        8-1207 

17-5669 

10 

20-3734         5-5984 

1452 

43§ 

16-9898 

24-0700 

48§ 

I  1-2059 

12-0165 

78     131 

9'3 

'495 

6        9''595 

I7-9753 

6 

21    3741 

6-0950 

'453 

18 

19-7829 

24-2313 

1  1 

14-0023 

12-0570 

1496 

39§     11-9115 

17-1235 

55§ 

24-1904 

5-4862 

78    145 

8-4 

HS4 

5* 

20-2182 

24-3368 

3* 

I4-4388 

12-1470 

'497 

4       12-3601 

17-7550 

'455 

'9 

9-0420 

25-6712 

H 

3-3336 

13-9^93 

1498 

5     i  13-0613 

I7-9395 

4* 

25-2584 

6-4060 

1456 

8* 

9-1282 

25-2511 

8 

3-3996 

I3-5354 

1499 

4       13-5698 

17-2950 

'457 

56§ 

10-1657 

25-6438 

49§ 

4-4534 

13-8820 

78     123 

8-9 

1  500 

13        4-9913 

18-9758 

H       17-1325 

6-7264 

1458 

5* 

12-2438 

25-3616 

5 

6-519I 

13-5122 

1501 

10     !    7-5505 

18-0055 

10     '  19-7658 

5-9858 

H59 

st 

13-1844 

25-4713 

4t 

7-4623 

13-5832 

1  502 

8         7-1907 

19-3836 

7       19-2882 

7-3259 

1460 

5* 

15-1007 

25-1273 

4* 

9-3627 

13-1540 

1503 

4         8-1356 

19-9624 

4      20-1780 

79855 

1461 

16 

15-1478 

25-2798 

13 

9-4162 

13-3052 

1504 

"         97338 

19-8791 

13 

21-7786 

8-0453 

1462 

25§ 

'5-5724 

25-5841 

22             9-8525 

13-5909 

1505 

4        9-8013 

19-1248 

4*    21-9084 

7-2988 

1463 

'9 

16-0728 

25-6289 

19          10-3550 

13-6138 

1506 

9        5-5464 

20-2060 

8       I7-5779 

8-0030 

1464 

4* 

17-2150 

25-1413 

4* 

11-4749 

13-0784 

1507 

5*      7-7108 

20-5604 

4*     19-7021 

8-5466 

1465 

5* 

18-1397 

25-2208 

3* 

I2-4OI2 

13-1185 

1508 

12 

10-2292 

20-4062 

13       22-2234 

8-6118 

1466 

6* 

21-7342 

25-1883 

5 

15-9938 

12-9305 

1509 

1  2 

10-5095     20-6840 

1  1       22-4790 

8-9127 

1467 

4* 

22-7117 

25-4098 

4     -  16-9825 

13-1123 

1510 

34§ 

1  1-1700 

20-631  5 

44§      23-1413 

89'73 

78    144       8-8 

1468 

7* 

17-9540 

26-0383 

6 

I2-25IO 

13-9450 

1511 

'3 

5-3298 

2  C252O 

13        17-2700 

9-0245 

1469 

5* 

19-5654 

26-0318 

4 

I3-8595 

13-8675 

1512 

'5 

21-7961 

16 

17-2298 

9-5676 

1513 

9 

7-1501 

21-9955 

iyoi4j 

99^55 

4°§ 

8-8863 

1-2652 

77    132 

87 

1514 

9-1997 

21-5746 

4°§ 

21-0968 

9-6848 

78    141       9-3 

7'§ 

4-4809 

15-7803 

77    H9 

7'5 

'5*5 

7 

9-9221 

21-401  1 

7 

2I-83I7 

9-5761 

45§ 

2-4663 

16-3095) 

^*7         I   I  *7 

S-T 

1516 

4 

12-7610 

21-1697 

48§ 

2-5242 

16-2445! 

77    1  17 

8  7 

1517 

6 

5-6669 

22-8806 

6 

17-4609        10-6763 

57§ 

C65 

24-3670 
25-1157 

23-0883 
236866 

78    136 

78    137 

8-8 
8-7 

1518 
1519 

44§ 

6-7390 

22-8268 

f37§ 

\20 

I8-53I2        IO-720I 
18-5404       IO-7IO4 

78    136 

8-8 

o^S 

25-8065     230198 

78    138 

9-0 

1520 

4* 

6-9888 

22-4362 

4 

18-7184 

10-3523 

1521 

5t 

7-7991 

22-1637 

6 

19-6491        10-1495 

1522 

6 

8-3888 

22-7352 

6 

20-I887        IO-77I8 

Ri                 U                                                v 

1523 

69! 

10-5465 

22-1960 

75§ 

22-3834       10-4218 

78    142 

8-0 

.A.  3h  45m  to  4h  om 

1524 

7 

5-6505 

23-0750 

8 

17-4268        IO-8720 

Cmtre      R.A.  4h  o1"  Dec.  +  78°                  R.A.  3h  40"'  Dec.  +  79' 

1525 

4* 

6-1803 

23-8767 

5 

17-8832              -7180 

Plate  4186.     1898,  Nov  6.             Plate  4176.     1898,  Xov.  3. 

1526 

1527 

34§ 
4* 

7-5581 
7-5900 

23-3262 

23-2794 

3 

19-3060              "2853 
19-3422              "2426 

78    137 

87 

o                     m. 

1528 

8 

7-6088 

23-7956 

10 

19-3154 

•7580 

1470 
1471 

1472 

3ifi 
4 
4 

12-2007 

6-3859 
6-3868 

'3-9953 
14-8525 
14-6467 

47§ 
4* 
4* 

247507 
18-8820 
18-8999 

2-3985 
2-7421 
2-5388 

1529 

•53° 

15 

37§ 
37§ 

7-7024 
8-2310 
9-2620 

23-6833 

23-1687 
23-8136 

15 

39§ 

19-4202              '6538 
19-9915              -I880 
20-9643     i         '9215 

78    138 
78    140 

9-0 

1473 
'474 

5 

9-4740 
13-5222 

14-4766 

62 

26-0285 

29923 

77    '44 

9'5 

1532 
1533 

10 
4 

9-5995 
9-7108 

23-8003 

23-6585 

'4 
4 

21-2981 

2I-4243 

1 

•9373 

i  i  '8061 

Plate  4186.     Nos.  1518,  1519.     Measured  as  one  mass. 

i  rtoeau  interval  represents  very  nearly  5'  =  $6"z  of  R.A.  at  Dec.  +  78°,  and  io4'-8  at  Dec.  +  79*. 
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fli«m 

B.  D. 

B.  D. 

}*»O. 

Diam. 

X. 

y. 

Luani. 

X. 

y- 

B*. 

Mag. 

No. 

Diam. 

3C. 

y- 

I'i&m. 

*.           ». 

Xo. 

JU«. 

R.A.  3h  45m  to  4h  om  —  contd. 

R.A.  4h  o™  to  4h  i5m  —  contd. 

Outre       R.A 

.  4h  om  Dec. 

+  78*                 R.A.  3h  40">  Dec.  +  79' 

Centr*      R.  A.  4h  o»  Dec.  +  78"               R.A.  4h  20"  Dec.  +79' 

Plate  4  1  86.     1898, 

Nov.  6.           Plate  4176.    1898,  Nov.  3. 

Plate  4186.    1898,  Nov.  6.          Plate  4197.    1898,0*0.19. 

• 

m. 

o                      m- 

1534 

4* 

9-9498 

23-9637 

4 

21-6342 

12-1337 

1583 

4 

18-6I74 

17*8817 

4* 

6*5085 

5-9099 

'535 

9 

11-5095 

23-0750 

10      23-2659 

11-3836 

1584 

'7 

20-3I47 

17*7767 

•  7 

8-1915 

5-6703 

1536 

68§ 

12-2522 

23*1221 

75§     24-0000 

"'4944 

78    146 

7-2 

1585 

4 

i5-5079 

18-2437 

'537 

3* 

12-3760 

23-2460 

4* 

24*1118 

11-6341 

1586 

it 

15-7662 

18-5940 

23 

37*3* 

6*8480 

1538 

9 

13-8730 

23-5424 

8 

25-5790 

12-0555 

1587 

6 

16-4305 

18-2206 

'539 

'3 

5-6969 

24*1618 

'3 

17-3784 

11-9558 

1588 

40§ 

16-6623 

18-4704 

40§ 

4-6078 

6-6537 

78      150 

9*0 

1540 

1  1 

6-0248 

24-6693 

12 

17-6606 

12-4923 

1589 

4 

17-1406 

18-4286 

>54' 

12 

6-4290 

247312 

'5 

18-0588 

12-5868 

1590 

20 

19-8702 

18-5169 

'9 

7*8097 

6-4427 

'542 

44§ 

6-5809 

24-4038 

44§     18-2409 

12-2718 

78    135 

9'4 

1591 

4 

15-2008 

19-8625 

3* 

3*2624 

8-1605 

"545 

4* 

7*3803 

24-2096 

4       I9-0538 

12-1518 

1592 

5 

16*2240 

19-7404 

'544 

9 

7-5353 

24-2945 

12       19*1995 

12-2478 

'593 

4 

16-5006 

19-9246 

3* 

4-5653 

8-1194 

1545 

4 

10-8531 

247133 

22-4679 

12*9598 

% 

'594 

9 

18-0285 

19-4426 

7 

6-0490 

7-5135 

546 

4 

11-5687 

24-3108 

5*    23-2119 

12-6186 

'595 

'4 

ao*2io8 

19-2450 

9 

8-2026 

7-1403 

547 

7 

12-5919 

24-1877 

7      24-2452 

12-5886 

1596 

20 

20*5130 

'97753 

'9 

8*5503 

7-6458 

548 

5* 

7-6863 

257579 

7       19-2202 

137238 

'597 

10 

14-3507 

20*9733 

n 

2-5035 

9-3321 

549 

4      20-3596 

13-6560 

1598 

16 

19-6288 

20-1862 

'5 

7-7007 

8-1271 

55° 

24 

9-8988 

25-2602 

25§     z>-4695 

13-4167 

'599 

7 

20-0962 

20-6353 

6* 

8*2023 

8-5384 

55' 

43§ 

107328 

25-4205 

4i|j     22*2852 

13-6506 

1600 

16 

20-2823 

20-3790 

8 

8-3687 

8-2677 

552 

8 

117223 

25-2694 

n       23-2843 

13-5881 

1601 

9 

20-6287     20-8117 

5 

8-7478 

8-6706 

553 

*j 
1 

12-3612 

25-5349 

10       23-8985 

13-9091 

1602 

22 

20-6436    20-7722 

20 

8*7598  '    8-6281 

1603 

6      21*2350    20-9863 

3* 

9-3686 

8-7946 

8o§     19-6806 

1-0835 

77    138 

7-0 

1604 

'9 

21*2403     20-9510 

'4 

9-3703 

87593 

55§ 

I  -6494 

21/779 

78    '33 

8*9 

1605 

24§ 

'47999    2'-5233 

»8§ 

2-9930 

9-84S5 

1606 

5 

17-0018    21-4547 

4* 

5*1876 

6x- 

9*6008 

^ 

1607 

5 

18*4366    21-3931 

4* 

•6097 

9*4260 

K.A.  4h  0°-  to  4h  1  5m 

1608 
1609 

4 

21 

18-8532    21-7689 
20-9575     21-4.549 

4' 

20 

7-0572 
9-1275 

97677 
9*2840 

Centre      R.A 

.  4h  o°>  Dec.  +  78*                R.A.  4h  2om  Dec.  +  79* 

1610 

'9 

16*2080 

"'5594 

|| 

4*4830 

107640 

Plate  4186.     1898,  NOT.  6.          Plate  4197.     1898,060.19, 

161  1 

3 

16-7839 

22-3662 

n 

•                 m- 

1612 

'4 

16-8127 

2*'9553 

II 

5-1165 

III  148 

"554 

6 

21-9090 

13-9910 

1613 

7 

I7-5354 

22-6082 

4 

5-8111 

10-7094 

'555 

21 

i  '  4-0938 

14-1333 

22J 

1-6995 

2'5339 

1614 

10 

21-3100 

22*2612 

5 

9-5447 

IO-0588 

.556 

4 

'5-'773 

'4-3348 

1615 

8t 

21-5528 

22*6727 

5* 

9-8187 

IO*45I4 

'557 

8 

I5-2357 

14-2591 

1616 

18 

22-0318 

22-4472 

10 

10*2791 

IO-I893 

1558 

8 

i  17-6743 

147951 

1617 

6 

147982 

23*6480 

'559 

15 

;  177988 

14*1129 

12 

5-3904 

2-2207 

1618 

66§ 

17-9267 

z3'°753 

59§ 

6*2370 

II-I428 

78      I5I 

8-2 

1560 

Z4 

;  18-2318 

14-0481 

28 

5-8178 

2-1205 

1619 

'7 

18-1274 

23*1240 

'5 

6-4407 

II-I748 

1  561 

5 

18-8311 

14*6442 

1620 

6 

19-0270 

23-6765 

5 

7-3824 

"'6I4I 

1562 

4°S 

21-8302 

14-0-38 

40§ 

9-4062 

1-8552 

77    '55 

9-5 

1621 

'9 

19-4706 

23-5260 

'5 

7*8113 

1  1  '4696 

1563 

/ 

14-2831 

15-0488 

1622 

32 

19-6745 

237377 

22 

8-0318 

11-6617 

78    152      9*4 

1564 

6 

15-3068 

15-6359 

1623 

'5 

20-6801 

23-4034 

7 

9-0088 

11*2484 

1565 

7 

:  I7-3542 

157421 

4* 

5-0796 

3*8789 

1624 

6 

15-1926 

24-0574 

4* 

3-59J2 

12*3458 

1566 

20 

20-5406 

15-4900 

21             8*2348 

3-3730 

1625 

8 

15-7411 

24-39'  3 

4* 

4-1663 

12-6339 

1567 

21 

22-2083 

I5-3547 

19            9-8835 

3-1063 

77    157      9'5 

1626 

12 

17-1848 

24-8135 

ii 

5-6366 

12*9350 

1568 

6 

;  22-3975 

15-5246 

4* 

10-0863 

3-2587 

1627 

22 

18-8129 

24-3280 

20 

7-2205 

12*3213 

1569 

6 

14-1021 

16-2992 

1628 

7* 

21*1014 

24-6524 

4 

9-5279 

12-4620 

'57° 

'5 

i  4H7  '3 

16-7819 

I7« 

2-2880 

5-I457 

1629 

30 

21-5410 

24-2654 

21* 

9'9?54 

12-0413 

I57i 

5 

14-5148 

16-6417 

1630 

4* 

16-3061 

Z5-3544 

3* 

4-8034 

'3  54"o 

1572 

12 

16-2679 

16*2655 

n*  1    4*0370 

4-4872 

1631 

'7 

17*3838 

25-2836 

10 

5-8735 

13-3876 

JS73 

8 

17-0083 

:  16-2107 

8*      47723 

4-3744 

1632 

'3 

18*3095 

25-4481 

5* 

6*8099 

13-4817 

1574 

5 

17-3607 

16-2906 

1633 

28 

18*9115 

25-9258 

20 

7*4468 

'3"9°37 

'575 

8 

17-9312 

16-4485 

4*       5-7097 

4'5398 

1634 

20 

20-3934 

25-8607 

'5 

8-9188 

13-7214 

1576 

4 

20-3625 

16-7186 

4*      8*1556 

4-6111 

1635 

18 

21-6818 

25'39i5 

'4 

10-1682 

13*1495 

1577 

T    -  —  Q 

6 

-  0^ 

21-9983 

16-2179 

4*      9*7446 

-   A£                           •    .O     ,    ~   tm 

3-9830 

_  0         .    .  O 

1636 

34 

20*1151     26-0175 

21 

8-6538 

13-9093 

1 

I5/8 

3»j 

1  4*00  1  3 

17-0978 

30$       i  8427 

5*5002 

/8    148 

9'5 

'579 

9 

14-6803 

i7-5523 

6*      2*5587 

5-8965 

38 

1-1080 

3-7632 

77    '43 

87 

1580 

7 

14*9648 

17-2206 

6*  ;  2-8133 

5-545I 

52§ 

1-4634 

3735° 

77    '45 

8-4 

1581 

20 

15-5664 

17-4988 

21       3-4365 

1    57732 

43§ 

24-5906 

14-3017 

77    1  60 

9-2 

1582 

12 

i  '6-2777 

177581 

4*  ,    4-1662 

5-976o 

ii7§   26*8479    23*8770 

78    '57 

7'5 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  g6*-i  of  K.A.  at  Dee.  +  78*,  aad  iO4"-8  at  Dec.  +  79". 
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GREENWICH  ASTROGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE    +    78° 


No. 

Diam. 

I)  J  it  111  . 

B.  D. 

•Kn 

Di&iu. 

B.  D. 

y- 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

J^O. 

y- 

X.                             if. 

No. 

Mag. 

R.A.  4h  i5m  to  4h  42m 

R.A.  4h  I5m  to  4h  42™  —  contd. 

Centre       R.A.  4h  30™  Dec.  -f  78°                   K.A.  4h  20"'  Dec.  +  79° 

Outre      R.A.  4h  3O~  Doc.  +78"               R.A.  4h  2o">  Dec.  +79' 

Plate  4267.     1899,  Feb.  2.               Plate  4197.     1898,060.19. 

Plats  4267.     1899,  Feb.  2.          Plate  4197.     1898,  Dec.  19. 

o                   m. 

1 

3 

m. 

1637 

9 

I379I5 

13-9985 

7* 

20-0613 

2-0825 

1696 

4 

6-4980    21-7060 

5* 

12-4024  i    94322 

1638 

26§ 

5-9073 

14-1598 

34 

12-1777 

1-8649 

77    160      9-2 

1697 

1  1 

6-6914    21-0135 

10       12-6320       8-7469 

1639 

6 

11-1333 

14-7463 

6 

17-3684 

2-7004 

1698 

4 

8-4351     21-6774 

4*  ;  14-3431    8-4924 

1640 

10 

13-4498 

14-0665 

7* 

I97I37 

2-1353 

1699 

19 

9-6007     216632 

i9  '15-5078    9-5353 

1641 

4 

13-8047 

14-4542 

1700 

6 

9-7900       2  1-3461 

5       15-7108      9-2295 

1642 

3i§ 

18-1863 

14-9379 

59§ 

24-4025 

3-2311 

77    '69 

9'5 

1701 

8 

16-8583       2I-230I 

9      227767      9-4530 

1643 

4 

19-0705  j  14-7262 

1702 

23§ 

18-4862       21-1562 

30      24-4063      9  4562 

1644 

7 

19-1826 

14-6511 

1703 

7 

6-4490       22-3564 

8                  ':       I2-3235                   IO-O773 

1645 

7 

20-2618 

14-4054 

1704 

4 

7-3800       22-3912 

5       13-2506     lo-i  564 

1646 

4 

20-6218 

14-5864 

1705 

26§ 

8-2940       22-2360 

24§     H-I751     io'°443 

78      155 

9'5 

1647 

4 

5-2576 

15-7976 

4* 

11-4484 

3-4727 

1706 

26§ 

9-6803     i  22-2626 

26§      15-5581     10-1359 

1648 

21 

5-2642 

15-5279 

23 

11-4695 

3-2006 

1707 

29§ 

10-2163       22-3197 

28§     16-0910     10-2208 

78      158 

9'3 

1649 

22§ 

97854 

15-1982 

26 

16-0005 

3-0866 

77    163 

9'  5 

1708 

17 

13-0485 

22-9249 

18       18-8898     10-9618 

1650 

3 

12-4716 

15-5736 

4* 

i8'668o  ,    3-5919 

1709 

4 

15-3266 

22-4122 

5       21-1907 

10-5604 

1651 

39§ 

14-5158 

15-7802 

53§ 

20-6987       3-8938 

78    162 

8-4 

1710 

4       157419 

22-9047 

4*    21-5807 

11-0713 

1652 

4 

14-5509 

I5-8334 

1711 

16       16-8603 

22-7450 

16      22-7043 

10-9648 

"6.53 

20§ 

157678 

15-9645 

34 

21-9406       4-1390 

78    163 

94 

1712 

7 

17-7320 

22-9865 

7*     23-5670 

11-2499 

1654 

39§ 

5-0190 

i6-5754 

36§ 

11-1736       4-2338 

78    153 

9'3 

1713 

10 

7-0902 

23"5'53 

10 

12-9113 

'1-2651 

1655 

5 

7-3512 

16-7815 

6* 

13-4950      4-5533 

1714 

73§ 

9-3646 

23-3669 

73§ 

15-1899 

1-2260 

78      157 

7'5 

1656 

24§ 

17-6273 

16-7505 

49 

23-7596       5-0140 

1715 

5 

I1-2729 

23-8727 

5* 

17-0708 

1-8238 

1657 

7 

19-0828 

16-4580 

4* 

25-2296       4-7896 

1716 

7 

I5-9427 

23-5224 

7 

21-7516 

1-6976 

1658 

15 

5-9090 

17-1933 

'5 

12-0325       4-8940 

1717 

4 

16-7289 

23-1004 

5 

22-5580 

1-3152 

1659 

8 

9-4063 

17-7472 

10 

15-5001       5-6138 

1718 

34§ 

19-1401 

23-0540 

37§ 

24-9696 

1-3808 

78    166 

9'5 

1660 

«7i 

11-1727 

17-6352 

'9 

17-2706       5-5886 

78    159 

9'5 

1719 

4* 

7-7600 

24-4625 

6 

13-5330 

12-2452 

l66l 

4 

14-4238 

17-1891 

3* 

20-5390       5-2951 

1720 

16 

9-I724 

24-5953 

16 

14-9390 

12-4452 

78    156 

9'5 

1662 

>5 

16-2829 

17-0634 

14 

22-4020       5-2623 

78    165 

9'5 

1721 

4* 

1  5-0708       24-4271 

4* 

20-8369 

12-5559 

1663 

'9 

18-8141 

17-6748 

23 

24-8996       5-9950 

1722 

6* 

6-4564       25-4017 

7 

12-1855 

13*1238 

1664 

4* 

5-5260 

18-4716 

4 

11-5898 

6-1532 

1723 

6 

8-9813       25-l8lO 

6 

14-7194 

13-0198 

1665 

18 

57768 

18-7768 

17 

1  1-8234 

6-4714 

1724 

7 

10-4278       25-5676 

1  1 

16-1469 

13-4754 

1666 

4 

6-0978 

18-3846 

4* 

12-1632 

6-0945 

1725 

7t 

II-O226       25-0235 

1  1 

167670 

12-9608 

1667 

4 

107721 

18-5117 

4* 

16-8292 

6-4444 

1726 

4* 

I  1*3607 

25-5683 

5 

17-0785 

i3-5237 

1668 

6 

10-8630 

18-3732 

4* 

16-9257 

6-3114 

1727 

8 

11-4340 

257365 

9 

17-1417 

13-6950 

1669 

10 

11-6383 

18-5468 

10 

17-6913 

6-5225 

1728 

54§ 

14-2182 

25-4912 

5*1 

i9'93S7 

13-5795 

78    161 

8-1 

1670 

7 

12-6915 

18-2093 

7 

18-7612 

6-2333 

1729 

5 

I5-52I6 

25-4542 

9 

21-2396 

13-6076 

1671 

5 

12-7925 

18-1981 

5* 

18-8624 

6-2245 

173° 

18 

16-6801 

25-7539 

22 

22-3799 

13-9603 

1672 

4 

13-1323 

18-2328 

4* 

19-2002 

6-2788 

i73i 

22 

17-5535 

25-3667 

22 

23-2726 

13-6158 

167  1 

16 

I  C*2  I  J.I 

I  7*Qo6  C 

I  7 

21*3083 

r\  *  i  A  A  r\ 

•u/  3 
1674 

4 

j   *  JT* 

15-2683 

i  /  yyu^ 

18-3953 

1  / 

4* 

21-3244 

1  1449 

6'5439 

40§ 

26-2135 

18-5379 

78    174 

8-9 

1675 

4* 

17-0372 

18-0366 

4* 

23-1067 

6"    S 
•2713 

1676 

4 

17-5150 

18-4054 

1677 
1678 

4* 

17-7147 
8-6063 

18-3410 
19-1242 

4* 

14-6322 

6-9549 

R.A.  4h  42"'  to  5h  i8m 

1679 

4 

9-4422 

19-3489 

4 

15-4605 

7-2153 

Cuntie       R.A.  5h  o»'  Dec.  +  78°                 R.A.  5''  on>  Dec.  +  79° 

l68o 

4 

11  "3494 

19-8444 

4* 

17-3399 

7-8018 

Plate  4785.     1900,  Jan.  18.         Plate  6146.     1903,  Jan.  12. 

1681 

8 

11-7873 

19-9935 

7 

177708 

7-9748 

m. 

1682 

3 

15-9470 

19-0535 

'732 

5 

2-6125 

14-1390 

1683 

22§ 

16-1614 

19-2168 

3i 

22-1766 

7  -4080 

'733 

4 

3-3722 

14-6635 

1684 
1685 

16 

26 

20-6020 

6-5413 

'9-3359 
20-0850 

12 

23§ 

26-6061 
12-5267 

7'739' 
7-8104 

78    167 

9'5 

1734 

1735 

22§ 

8 

37733 
7-5297 

14-9913 
14-0123 

I  I 

3-6931       2-9665 

1686 

5 

9-7286 

20-3548 

5 

15-6985 

8-2306 

1736 

'9 

8-4000 

14-7540 

I  I 

8-3199      2-7118 

1687 

5 

11-3874 

20-0355 

4 

17-3682 

7-9970 

'737 

9 

9-8511 

H-8459 

6 

9-7704      27958 

1688 

15      11-9284 

20-0228 

17 

17-9095 

8-0095 

1738 

6 

11-2088 

14-3618 

J 

11-1242      2-3110 

1689 

4       14-2316 

20-4253 

4* 

20-1923 

8-5212 

'739 

A 

12-9158 

H-7395 

1690 
1691 

4      14-9216 
35§     16-1866 

20-7403 

20-5495 

4* 
4Q§ 

20-8678 
22-1388 

8-8694 
87394 

78    164 

9'  5 

1740 
1741 

12 

13-2509 
13-8251 

14-0358 
14-6047 

6 

13-1669       1-9788 

1692 

14       16-8823 

20-2719 

'4 

22-8476 

8-4954 

1742 

i6§ 

16-6312 

H-4357 

'3 

16-5471       2-3674 

1693 

4       19-0228 

20-6469 

1743 

8 

17-1228 

H'2941 

5* 

17-0407      2-2223 

1694 
1695 

13       19-8980 
16        6-0145 

2O'11OI 
21-4558 

lit 
16 

25-8665 
11-9323 

8-4881 
9-1566 

1744 
1745 

•4 
5 

18-3429 
18-5/97 

14-0650 
14-9718 

O 

18-2583       1-9883 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  96"2  of  R.A.  at  Dec.  +  78°,  and  lo^'g  at  Dec.  +  79'. 
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Z  O  N  E    4-    78°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

i. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  4h  42™  to  5h  18"'—  contd. 

R.A.  4h  42™  to  5h  i8m  —  contd. 

Centre        R.A.  5h  om  Dec.  +78°                   R.A.  5h  om  Dec.  +  79' 

Centre      R.A.  p  o">  Dec.  +  78'                  R.A.  5h  °m  Dec.  +  79* 

Plate 

4785.     1900,  Jan.  18.          Plate  6146.     1903,  Jan.  iz. 

Plate  4785.    1900,  Jan.  18.             Plate  6146.     1903,  Jan.  12. 

•                     m. 

.                     m. 

1746 

9 

187498 

'47535 

6*     18-6636 

2-6802 

1805 

7 

20-4118 

177188 

5* 

20-3387 

5-6396 

1747 

6 

18-9863 

14-2741 

1806 

22§ 

21-6805 

I7-5I43 

«§ 

2  I  "6047 

5-4282 

78    186 

9'4 

1748 

4 

20-2661    1 

14-3398 

1807 

4 

21-8879 

17-4438 

'749 

6 

21-3893 

14-2341 

1808 

7 

24-5390 

17-1262 

1750 

5 

22-0997 

14-8987 

1809 

(8*) 

25-2685 

17-3019 

1751 

22-4343 

i4'333i 

'5 

22-3498 

2-2457 

1810 

25-2823 

17-3642 

7»§ 

25-2058 

5-2650 

78    190 

77 

1752 

5 

23-3793 

I47H5 

1811 

4 

3-2629 

18-6547 

'753 

45§ 

2-3322 

157220 

38§ 

2-2527 

3-7004 

78    168 

9"5 

1812 

3-4422 

18-6954 

'4 

3-3734 

6-6686 

'754 

6 

3-3079 

'S'734' 

1813 

5 

5-1887 

18-1744 

4* 

5-II82 

6-1418 

'755 

16 

3-5097 

'5'8435 

8 

3-4313 

3-8I74 

1814 

8 

57"' 

18-2289 

4* 

5-6411 

6-1934 

1756 

6 

4-2/70 

15-9651 

3* 

4-2018 

3-9336 

1815 

25§ 

8-0860 

18-1820 

27§ 

8-OII3 

6-1387 

78    174 

8-9 

'757 

7 

5-1522 

5* 

5-0741 

3-2342 

1816 

6 

9-6700 

18-9848 

4* 

9-5992 

6-9390 

1758 

7 

5-5297 

15-2034 

1817 

8 

9-7236 

18-8390 

5 

9^557 

67941 

'759 

6 

8-2376 

15-8158 

4* 

8-1587 

37714 

181  > 

1  1 

10-1894 

18-5771 

7 

IO-I182 

6-5310 

1760 

6 

8-2796 

15-2667 

1819 

7      -12-2316 

18-8631 

5      12-1607 

6-8033 

1761 

'5 

8-5351 

I5-55I7 

7* 

8-4533 

3-5069 

1820 

4       12-8239 

18-8033 

1762 

5 

9-7889 

15-8503 

6* 

97044 

3-8018 

1821 

14       15-5095 

18-4415 

7      15-439° 

6-3742 

1763 

9 

9-8646 

15-6489 

1822 

7       16-2994 

18-8390 

5      16-2292 

6-7690 

1764 

14 

10-4295 

15-9688 

10 

10-3496 

3-9188 

1823 

7 

17-3664 

18-1950 

5* 

17-2913 

6-1241 

1765 

7 

'5'35'9 

15-5469 

5* 

15-2715 

3-4828 

1824 

7 

17-7202 

18-6775 

5 

17-6491 

6-6058 

1766 

7 

15-5301 

15-9788 

4* 

15-4500 

3'9'33 

1825 

5 

19-6000 

18-9373 

1767 

157862 

15-5050 

1826 

197703 

18-0942 

5 

19-6986 

6-0158 

1768 

8 

187327 

15-4809 

1827 

8       21-5304 

18-5001 

5* 

21-4597 

6-4143 

1769 

4 

19-6699 

'3-741 

1828 

19         4-9750 

19-2878 

7 

4-9061 

7-2570 

1770 

13 

20-0117  ' 

15-6150 

10       19-9316       3-5365 

1829 

5     1    5'64i6 

19-7258 

4* 

5-5787 

7-6921 

1771 

20§ 

22-3726 

15-3842 

23 

22-2907       3-2979 

1830 

n         5-9843 

19-8500 

9 

5-9l85 

7-8166 

1772 

7 

3-4105 

16-5931 

5* 

3-3359      4-569' 

1831 

24§       6  -0800 

19-8264 

2I§ 

6'OI2O 

7-7903 

78    170 

9'5 

'773 

47804 

167009 

»'§ 

4-7055 

4-6704 

1832 

25§       7-5005 

19-3678 

*3§ 

7-4352 

7-3300 

78    '73 

9-1 

'774 

5 

5-4187 

16-6853 

'833 

'3 

10-4800 

19-2357 

7 

10-4103 

7-1884 

'775 

13 

57815 

'6-4354 

8 

57031 

4-4058 

'834 

10 

11-7482 

19-0752 

7 

11-6784 

7-0218 

1776 

4 

6-4725 

16-1750 

1835 

6 

12-2255     19-4450 

'777 
1778 

5 
7 

6-8256 
7-6005 

16-0952 
16-0650 

1836 

•837 

5 

20§ 

13-3032  i  19-4694 
18-3798  ;  19-6836 

18^     18-3108 

7-4066 
7-6090 

78    182 

93 

•779 

5 

7-9780 

16-3367 

1838 

7       18-6603     '9'3999 

5t     18-5898 

7-3242 

1780 

8-2318 

167663 

2I§          8-1567 

4-7260 

78    '75 

9'4 

'839 

6 

18-8683  i  19-4033 

5* 

187992 

7'3253 

1781 

'9§ 

96340 

16-9168 

i8§       9-5592 

(.-8698 

1840 

8 

19-1282 

19-4137 

6 

19-0592 

7'3358 

1782 

4* 

1  1-3616 

16-5988 

4*     11-2891 

4-5507 

1841 

5 

207174 

19-5073 

5* 

20-6492 

7-4223 

1783 

5^ 

12-4185 

16-9475 

4*     I2'3435 

4-8919 

1842 

'7 

20-8925 

19-4760 

9 

20-8261 

7-3926 

1784 

12-5185 

16  3328 

'7§      12-4398 

4*2735 

1843 

5       23-1812 

19-0703 

1785 

~6 

14-2978 

16-4124 

4* 

14-2200      4-3490 

1844 

6      24-6403 

19-6023 

1786 

4 

15-0238 

16-9868 

1845 

6 

4-9566 

20-2613 

4* 

4-8918 

8-2317 

8X        £ 

1787 

5 

15-0513 

16-9-30 

5       I4-9758      4-9095 

1846 

4* 

5-1109 

20-0932 

4* 

5-0532 

•06  1  6 

8£               £ 

1788 

5 

15-9375 

16-0185 

1847 

10 

5-8018 

20-7138 

7 

57407 

'6796 

1789 

1  1 

16-1402 

16-4652 

8       16-0607       4'3953 

1848 

23§ 

6-2994    20-5412 

'3 

6-2323     8-5044 

78    171 

9'5 

'79° 

5 

17-1914 

16-8594 

4*     17-1172       47875 

1849 

16 

6-3970 

20-2399 

10 

6-3305      8-2041 

78    172 

9*5 

1791 

'3 

20-1133 

16-5  109 

10 

20-0343      4-4303 

1850 

12 

8-6974 

20-801  1 

8 

8-6325      8-7562 

1792 

10 

21-4020 

16-7596 

9 

21-3260      4-6761 

1851 

4 

9-9230    20-6351 

4* 

9-8594    8-5837 

1793 

8i§ 

22-0623 

16-7509 

8i§ 

21-9885      4-6641 

78    187 

7'° 

1852 

9 

11-2247    20-7669 

6 

11-1617 

87130 

'794 

8 

24-0690 

16-4460 

1853 

7 

12-8310    20-7709 

4* 

127693 

87138 

'795 

5 

24-2491 

16-1842 

1854 

6 

13-6693    20-1295 

1796 
'797 

8 
34§ 

25-2277 
2-5916 

16-4581 

17-0750 

7t 

25 

25-1535 
2-5175 

4-3628 

5-0495 

78    169 

9'3 

1855 
1856 

10 

14-0083    20-9728 
17-8113    20-1378 

6 

2OS 

13-9419 

177468 

8-9119 

8  0643 

78    181 

9'4 

1798 

5 

6-8498 

17-0190 

1857 

6 

18-5440  120-6784 

4 

18-4793 

8'6oi8 

1799 

13 

1  1-5189 

17-6766 

9 

i  '-4431 

5-6247 

1858 

10 

18-5519  :  20-3950 

6t 

18-4862 

8-3197 

1800 

8 

1  1  -8  600 

17-6674 

6 

11-7846 

5-6135 

1859 

6 

19-1593    20-3043 

4* 

19-0962 

8-2281 

1801 

58§ 

17-2030 

17-2160 

53§ 

17-1297 

5-1448 

78    180 

8-0 

1860 

7 

21-8513    20-6249 

6 

117853 

8-5358 

1802 

6 

18-4299 

17-0543 

1861 

9 

24-8183    20-7280 

1803 

ii 

19-4316 

17-5848 

6 

I9-3595 

5-5045 

1862 

12 

25-2713    20-7986 

6 

25-2020 

8-7032 

1804 

67S 

20-3574 

17-9315 

6o§ 

20-2834 

78    183 

6-8 

1863 

IO 

3-139° 

217692 

6 

3-0797 

97439 

Plate  478;      No.  1809.     The  6m  image  is  coincident  with  the  3"°  image  of  No.  1810, 
the  diameter  given  is  that  of  the  3""  ima^e. 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  96s-z  of  R.A.  at  Dec.  +  78*,  and  iO4s-8  at  Dec.  +  79°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE    +    78°. 


Wrt 

B.  D. 

B.  D. 

WO. 

I  'irtin. 

X. 

«• 

Diani. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diatu. 

X. 

y- 

V- 

No. 

Mag. 

R.A.  4h  42m  to  5h  i8m  —  contd. 

R.A.  4h  42m  to  5h  i8m—  contd. 

Centre       R.  A.  sh  °m  Dec.  +  78*                 R.  A.  $*  o«>  Dec.  +  79' 

Centre      R.A.  5h  o"»  Dec.  +  78"                R.  A.  5h  om  Dec.  +  79° 

Plate  4785.     1900,  ,  Tau.  1  8.           Plate  6146.    1903,  Jan.  12. 

Plate  4785.    1900,  Jan.  1  8.           Plate  6146.    1903,  Jan.  12. 

m. 

o 

m. 

1864 

4 

10-1729 

21-1553 

4* 

10-1091 

9-1040 

1923 

5*     19-7384 

247167 

4 

19-6810 

12-6324 

1865 

6 

10-3174 

21-2408 

1924 

54§     207385 

24-5239 

4I§    !  20-6829 

12-4394 

78    185 

8-9 

1866 

6 

10-5190 

21-5693 

5* 

10-4597 

9-5198 

1925 

4615     22-8020 

24-6360 

3°§      22-7489 

12-5452 

78    188 

9'3 

1867 

9 

10-8900 

217950 

6 

10-8266 

97448 

1926 

7      23-8312 

24-2750 

5*    23-7777 

12-1818 

1868 

3 

11-1529 

21-2365 

1927 

ii         6-2847 

25-4244 

9        6-2368 

13-3870 

1869 

4 

12-7893 

21-8446 

1928 

15        7-9948 

25-4515 

9        7-9455 

13-4076 

1870 

4 

12-1996 

21-9520 

1929 

53§     10-3875 

25-2482 

36§     10-3388 

13-1971 

78    177 

8-7 

1871 

6 

14-6830 

21-5006 

4* 

14-6207 

9"4383 

1930 

18       10-9803 

25-4904. 

13 

10-9298 

13-4392 

1872 

4 

15-2212 

21-4352 

'93' 

15       11-4923 

25-0128 

9      11-4412 

12-9585 

1873 

4 

I5-3358 

21-1774 

1932 

16 

12-8900 

25-2961 

10       12-8381 

13-2396 

1874 

7 

17-9735 

21-9076 

4 

17-9106      9-8332 

'933 

5      13-6108 

25-3361 

4       I3-5593 

I3'2789 

1875 

12 

18-5013 

21-0848 

8 

18-4389 

9-0105 

'934 

4       13-9723 

25-3678 

1876 

27§ 

217219 

21-1450 

2I§ 

21-6599 

9-0577 

'935 

6       14-6015 

25-0480 

4      H-iSo8 

12-9865 

1877 

7 

22-1537 

21-1615 

5* 

22-0927 

9-0743 

1936 

5     '  14-8304 

25-8803 

4       i4-778o 

13-8192 

1878 

8 

23-8482 

21-5685 

f 

1937 

H 

15-4605 

25-0468 

9      15-4103 

12-9810 

1879 

'7 

4'4924 

22-5888 

12 

4H346 

10-5562 

'938 

16 

15-9+43 

25-6743 

10       15-8943 

13-6055 

1880 

7 

6-8130 

22-5548 

6 

67515 

10-5162 

1939 

8 

16-8992 

25-8775 

6         16-8508    ;  13-8089 

1881 

5 

6-8430 

22-1892 

4 

67861 

10-1513 

1940 

46§ 

16-9753 

25-3423 

32§     16-9225 

i  3-2700 

78    179 

8-8 

1882 

'5 

7-1775 

12-6659 

8 

7-1193 

10-6244 

1941 

7 

21*8970 

25-2748 

5       21-8438 

13-1855 

1883 

4 

9-9925 

22-4151 

4 

9-9370 

10-3665 

1884 

H 

10-2694 

227432 

6 

IO-2IO2 

10-6929 

49§     16-6729  !    1-8945 

77    '87 

8-5 

1885 

«4 

12-2203 

22-3506 

9 

I2'l6l7 

10-2969 

59§ 

26-3986 

20-7373 

45§     26-3289  ;    8-6366 

78    192 

9-0 

1886 

H 

12-4954 

22-3948 

9 

12-4365 

10-3379 

1887 

18 

13-1500 

22-9010 

1  1 

13-0915 

10-8419 

1888 

6 

15-3711 

22-1575 

5* 

15-3092 

10-0918 

1889 

5 

16-4614 

22*4068 

5 

I6-4022 

10-3361 

1890 

36§ 

16-6302 

22-3220 

28§ 

I6-5702 

10-2522 

78      178         9-0 

R.A.  sh  i8m  to  sh  4Sm 

1891 

4 

16-6718 

22-8730 

3* 

16-6147 

10-8023 

\J                                              *J             T  \J 

1892 

«9 

16-8280 

22-4083 

10 

167673 

10-3390 

Centre      R.A.  5h  jom  Dec.  +78"                  R.A.  5'"  40™  Die.  +  79° 

I893 
1894 

9 
4 

17-2898 
20-8244 

22-4747 
22-2238 

6 

17-2309 

10-4046 

Plate  3788.     1897 

Dec.  22.           Plate  4338.     1899,  March  5. 

1895 

3 

22-6522 

22-2479 

4 

22-5905 

10-1642 

0 

ni. 

1896 

6 

23-3717 

22-3279 

1942 

16 

8-7218 

14-1806 

5* 

2-4278 

2-5450 

1897 

4°§ 

24-4271 

22-4046 

2I§ 

24-3664 

10-3093 

78    is9 

9  ; 

1943 

4 

87688 

14-2659 

1898 

6 

5-6174 

23-8059 

7 

5-5619 

1-7731 

1944 

5 

9-2950 

H-9255 

1899 

7 

5-6895 

23-5297 

4 

5-6359 

1-4961 

'945 

4 

9'3'47 

14-0548 

1900 

'9 

7-9185 

23-5733 

i3§ 

7-8633 

'•5317 

1946 

243 

11-1738 

14-6769 

18 

4-8988 

2-9260 

1901 

'9§ 

10-3150 

23-0970 

13 

10-2572 

1-0477 

'947 

'3 

11-9930 

14-5294 

8* 

5-7128 

27430 

1902 

H      '2-4429 

23-2903 

8 

12-3883 

'•2333 

1948 

10 

12-1864 

14-3678 

5* 

5-8993 

2-5697 

1903 

20§ 

13-0200 

23-6769 

16 

12-9655 

1-6193 

1949 

7 

12-2460 

14-6721 

1904 

7 

H'1475 

23-8570 

6 

14-0923 

'"7955 

1950 

4 

14-0448 

I4-3422 

1905 

1  8 

14-2227 

23-7697 

ii 

14-1698 

17068 

1951 

2I§ 

14-6862 

14-1185 

'5 

8-3838 

2-2071 

1906 

9 

H-7'34 

23-0183 

7 

14-6552 

10-9568 

1952 

28ij 

'6-4437 

14-1569 

29 

10-1421 

2-1657 

77    211       9-0 

1907 

6 

14-7308 

23-2800 

1953 

6 

21-7991 

14-6894 

1908 

13 

16-0045     23-6958 

7 

15-9490 

11-6285 

'954 

•9 

22-0707 

14-8517 

IO 

15-7956 

2-5996 

1909 

5 

16-9945     23-4830 

3* 

16-9387 

11-4141 

I9S5 

5 

23-1477 

14-1411 

1910 

4 

20-2821     23-9850 

Jt 

20-2285 

11-9020 

1956 

9 

7-5458 

I5-4376 

191  1 

45§ 

20-7222  !  23-3771 

37§ 

20-6651 

11-2942 

78      184         g-O 

'957 

25§ 

10-1954 

15-1952 

27 

3-9475 

3-4880 

1912 

13 

2-6722     24-8615 

10 

2-6219 

12-8398 

1958 

18 

11-9778 

15-0225 

IO 

5-7199 

3-2348 

78    195 

9'5 

1913 

4 

4-5405 

12-6135 

'959 

6 

12-1245 

I5-6875 

1914 

4* 

4-9524 

24-4667 

4* 

4-8987 

I2'4344 

1960 

5 

15-5901 

I5-3510 

1915 

36 

5-6344     24-5571 

20§ 

5-5828 

12-5204 

1961 

5      18-5646 

15-5018 

1916 

10 

7-1702     24-0468 

9 

7'»93 

12-0068 

1962 

23§     18-6800 

15-4668 

18 

12-4347 

3-3688 

78      201 

9'5 

1917 

29§ 

9-5912     24-4129 

20§ 

9*5393 

12-3650 

78    176       9-5 

1963 

17       i9'45!9 

15-8247 

15     13-2231     3-6907 

1918 

5 

12-5918  '  244868 

3* 

12-5392 

12-4291 

1964 

8       20-2130 

15-2353 

5*     13-9538      3-0662 

1919 

2'§ 

12-6391  ;  24-2433 

'7 

12-5843 

12-1863 

1965 

24§     20-3344 

15-9507 

23       14-1114 

37758 

78      203          9-5 

1920 

IO 

14-4095    !  24-4050 

6 

14-3566 

12-3422 

1966 

4       21-6630 

'57523 

1921 

9 

17-9865      24-0210 

8 

17-9295 

1  1-9480 

1967 

8       10-3050 

16-9860 

19*2 

4 

18-1285      H'3347 

4 

18-0731 

12-2577 

1968 

5       11-6927 

16-8605 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  96»-z  of  R.A.  at  Dec.  +  78*,  and  i04"8  at  Dec.  +  79*. 
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Z  O  N  E    +    78°. 


B.D. 

B.  I). 

No. 

Distil.              x. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

Xo. 

Mag. 

R.A.  5h  i8m  to  5h  45m  —  contd. 

R.A.  5h  i8m  to  5h  45m  —  contd. 

Centre      R.A.  sh  30"  Dec.  4-  78*               R.A.  5h  40™  Dec.  -f  79° 

Centre       R.A.  5h  30™  Dec.  +78'                 R.A.  511  40™  Dec.  4-  79. 

Plate  3788.     1897, 

Dec.  22.           Plate  4338.     1899,  March  5. 

Plate  3788.     1897,  Dee.  22.          Plate  4338.     1899,  March  5. 

1969 

1970 

4 
49§ 

12-3472 

16-3556 
16-3987 

53§ 

8-1441 

4-4980 

o 

78  197 

m. 

8-2 

2028 
2029 

18 
6 

9-0140  i  22-9895 
9-0203     22-7621 

13 
4* 

3-1277 
3-I243 

I1-3305 
11-1052 

0 

m. 

1971 

28§      18-2090 

16  9012 

28§ 

12-0307 

4-821  1 

78      200 

9'5 

2030 

7 

11-2511     22*8808 

6 

S'3561 

l  l-l  196 

1972 

6        7-8444 

17-6165 

2031 

6 

1  17690 

227338 

4* 

5-8673 

10-9472 

'973 

10 

S-3462 

17-1350 

2032 

4       13-0673     22-6644 

197+ 
1975 

6o§ 
18 

9-2836 
9-7863 

17-5586 
17-3013 

9* 

3-6348 

5-8876 
5  6122 

78      193 

77 

2033 
2034 

12       15-1553     22-5313 
5      15-8794    22-1136 

7 
3* 

9-2402 
9-9424 

10-5888 
10-1358 

1976 

'977 

6 
14 

13-9197 
15-9628 

17-8609 
17-6014 

12 

9-8194 

5-6268 

2035 
2036 

6       17-0418  i  22-8540 
6     .  18-0631     22-3954 

4*     11-1383 

10-8252 
10-3191 

19-8 

20§ 

17-8413 

17-2505 

22 

1  1-6802 

5-1895 

2037 

5      19-4664    22-3337 

5*     I3-5354 

10-1911 

'979 

20§ 

17-9545 

17-3350 

«§ 

117965 

5-2682 

78      I99         9-5 

2038 

8       10-1686     23-9342 

5*      4-3223 

12-2212 

1980 

20§ 

19-4623 

17-3125 

2O 

13-3015 

5-1754 

2039 

5*     12-6338    23-7161 

4* 

6-7748 

II-8867 

1981 

29§ 

22-61  54 

17-5068 

25§ 

16-4611 

5-2250 

78      204 

9-2 

2040 

10       15-6326    23-5546 

6 

97641 

11-5895 

1982 

8 

23-0408 

17-4055 

6* 

16-8818 

5-1062 

2041 

5       186404.    23-3460 

5       127613 

11-2413 

1983 
1984 

'9§ 
6 

8-0958 
10-6448 

18-8321 
18-9572 

10* 

4* 

2-0178 
4-5644 

7-2207 
7-1267 

2042 
2043 

24      22-7530    23-3696 
7        7738i     24-9029 

19      16-8690 
4*      I-9433 

II-0753 
13-2997 

1985 

5 

1  1-0348 

18-6008 

2044 

7        7-8655 

24-9457 

4* 

2-0718 

I3-3377 

1986 
1987 

6 
17 

11-9172 
12-1841 

18-1026 
18-7005 

IO 

6-0959 

6-8976 

2045 
2046 

ii         9-7838 
13       10-2180 

24-8202 

6* 
9 

3-9588 
4-4126 

12-6497 
13-1058 

1988 

3°§ 

15-9180 

187811 

26§ 

9-8294 

6-8064 

78      198 

9'5 

2047 

28§     10-9195 

24-9518 

21 

5-1210 

I3-2047 

78  194 

9'4 

1989 

1  1 

18-4509 

18-8922 

9 

12-3632 

67993 

2048 

24§  ;  1  1-9618 

24-0725 

16 

6-1207 

12-2758 

1990 

2I§ 

187711 

18-1357 

22§ 

12-6510 

6-0293 

2049 

5       12-7060 

24-2923 

4* 

6-8738 

12-4597 

1991 
1992 

6 

18-8354 
19-8358 

18-5195 
18-6422 

5t 

137361 

6-4868 

2050 
2051 

12 

15-2527 
16-4519 

24-9149 

9 

7 

10-6457 

12-6138 
12-9114 

1993 

12          22-5792 

18-0365 

6 

16-4496 

57553 

2052 

8 

17-4304 

24-5543 

6 

11-6076 

12-5040 

1994 

10     i    8-6708 

19-0200 

2053 

6 

207787 

24-2016 

4 

14-9350 

ii-9973 

'995 

5         9'4I03 

I9-9535 

2054 

4°§ 

227681 

24-3513 

20§ 

16-9310 

120547 

78  205 

9'5 

1996 

5        9-9670 

19-5104 

2055 

10 

127044 

25-6226 

8 

6-9338 

137905 

'997 

2I§ 

10-8707 

19-9128 

21 

4-8404 

8-1712 

2056 

7*  ;  18-0513 

25-3581 

ft 

12-2624 

13-2789 

1998 

4 

12-9650 

19-6690 

2057 

7 

13-4828  '  13-8231 

* 

I  QQO 

• 

I  7  '.4-3G  s 

I  Q"J  ?QQ 

s* 

1  1  '76  ?  8 

7-20:2 

tooo 

5 
9 

1  /    TJ      J 
I8-II43 

7   J  J77 
I9-0953 

j                   -     J  -  J  -              r      ~  7  j  — 

6     1  12-0373  i    7-0190 

9i§ 

37027 

16-8095 

78    187      7-0 

2OOI 

5 

I9-0677 

I9-1582 

4* 

12-9933      7-0412 

6-9722 

17-0190 

78    190      77 

2OO2 

'9 

20-3862 

I9-0736 

'4 

14-3059      6-8936 

83§ 

2-1551 

18-1900 

78    183      6-8 

2O03 

6 

7-9925 

20-4O23 

6o§ 

3-1886 

23-5508 

78    184      9-0 

2OO4 

42§ 

8-4937 

20-23I5 

55§ 

2-4785       8-5971 

78      192          9-0 

V344.O 

24-6853 

78    185  '    8-9 

2005 

26§ 

10-0769 

20-73I6 

25 

4-0842      9-0255 

6r*        _ 

2OO6 

IO 

12-4570 

20-O888 

9 

•4319 

8  2731 

2007 
2038 

5 
7 

12-5842 
I3-8458 

20-4I39 
20-5636 

4* 
5* 

6-5776 
7-8418 

8-5912 
8-6832 

R,A.  5h  45  '"  to  6"  om 

2OO9 

5*    '  5-9953 

20-5535 

4* 

9-9844 

8-5726 

Centre          R.  A.  6h  om  Dec.  +78*                     R-A.  5k  4om  De.'.  +  79° 

2O1O 
2OI  I 

9 

I7H733 
18-3129 

20'6l2I 
20-3076 

7 

11-4660      8-5653 
12-2916      8-2192 

Plate  4308.    1899,  Feb.  26.            Plate  4338.     1899,  March  5. 

2OI  2 

201  3 

'3 

18-6796 
187805 

20-I229 
20-7832 

8b 
'9 

12-6469      8-0190 
12-7801       8-6754 

2058 

448 

9-8790      14-4563 

6s§     22-3500      2-5739 

78    209 

m. 

8-5 

2O14 

26§ 

19-8741 

20-7616 

"§ 

13-8725       8-6040 

78      202         9-5 

2059 

4 

12-1834      H7233 

201  5 

22 

22-5193 

20-8128 

12 

16-5174      8-5336 

2060 

6 

12-6388      14-0958 

2Ol6 

7 

22-5740 

20-7958 

5 

16-5701       8-5134 

2061 

7 

13-9420      14-1922 

2017 

8 

8-0748 

21-0840 

4* 

2-1033      9-4717 

2062 

5 

57004      15-2660 

2018 

23§ 

8-4907 

21-OI  13 

24 

2-5125      9-3782 

2063 

4 

6-2123      15-6732 

2O19 
2O2O 
2021 
2022 

10 

5 
8 

9'°793 
9-9485 
11-6397 
12-1909 

21-1946 
21-4266 
2I7O28 
217414 

6*       3-1086 

,  18         5-6916 
5         6-2430 

9-535I 

9^243 
9-9365 

78      196 

9'5 

2064 
2065 
2066 
2067 

5 

5 

2.§ 

6 

9-0223 
8-3090 
II-I003 
7-8926 

157704 
16-9833 
16-9865 
17-2200 

4* 

Z5 
4* 

20-5656 

23-3487 
20-1338 

4-9576 
5-2016 
5-1564 

2023 
2024 
2O25 

18 
6 

21 

12-3128 
17-7993 
20-0981 

217756  •     9        6-3647 
21-3871  f    4*     11-8278 

21-6689    f    12           14-1379 

9-9653 
9-3232 
9^979 

2068 
2069 
20/0 

7 

23§ 

'37853 

6-4943 

7-2888 

17-2661 
18-1833 
18-5647 

8       186552 

>-9958 
6-4451 

6f 

2O26 

IO 

21-0240 

21-3999       7       i>0495 

9-1864 

2071 

14        9-4429     1^-3097 

9      21-5841 

-3760 
f 

2027 

1  I 

-•9122 

22-5222  t 

2072 

8       11-4100     18-8373 

5*    23-4975 

7-0736 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  963-2  of  R.A.  at  Dec.  +  78°,  and  io4«'S  at  Dec.  +  79°. 
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B.  D. 

li.  D. 

DtoflL 

X. 

y. 

Diam. 

x.                    y. 

No. 

Mag. 

No. 

Dinui. 

X. 

y- 

V' 

Nc.             Ma-. 

R.A.  5h  45m  to  6h  oul  —  contd. 

R.A.  6h  om  to  6h  1  5m  —  c 

ont.l. 

Centre        R.A.  6h  om  Dec.  +  78°               R.A.  5h  40™  Dec.  +  79° 

Outre      R.A.  6»  o">  Dec.  +  78"               li.A.  6"  2O">  Dec.  +  79" 

Plate  4308.     1899,  Feb.  26.        Plate  4338.     1899,  March  5. 

Plate  4308.      1899,  Feb.  26.        Plate  4380.      1899, 

March  15. 

tn. 

1 

o 

m. 

2073 

12 

12-9*38     18-6763 

7*  ,  25-0804 

7-0476 

78°   212 

9'5 

2  121 

18 

22-9083 

18-8710 

1  1 

10-8912 

6-5164 

2074 

s 

13-554° 

18-2686 

2122 

4 

14-7728 

19-9738 

2075 

4 

13-1053 

19-4510 

2123 

5 

17-3729 

19-4853 

4* 

5-4296 

7-6017 

2076 

6 

7-4197 

20-3171 

5      19-3928 

8-2O2I 

2124 

44§ 

18-2908 

19-3259 

38§ 

6-3316 

7-3626 

78      2I9 

8-0 

2077 

4°§ 

12-27^2 

20-6800 

5'§ 

24-2012 

8-9820 

78      211 

8-5 

2125 

5 

18-7712 

19-2461 

4t 

6-8051 

7-2464 

2078 

4 

12-8929 

20-3293 

2  126 

5* 

19-5624 

20-4572 

5* 

7-6971 

8-3847 

2079 

15 

5-8293 

21-2762 

17       177275 

9-0190 

2127 

10 

15-2410 

21-8097 

8 

3'5'°5 

10-1031 

2080 

12 

6-6680    21-1427 

12 

18-5737 

8-9575 

2128 

2I§ 

15-3714 

2'-3449 

22 

3-5979 

9-6251 

2081 

'7 

10-0615     21-9883 

18 

21-8818 

10-0963 

2129 

7 

17-8671 

21-2779 

6 

6*0763 

9-3466 

2082 

4 

6-6232 

22-0258 

4       '8-4519 

9-83S° 

2  I3O 

7 

14-3046     23-6644 

6* 

27321 

12-0307 

2083 

8 

6-7678 

22-4624 

10       18-5594 

10-2831 

2131 

34§ 

14-9170   23-6939 

26§ 

3-3444 

12-0048 

78    216 

9-0 

2084 

12 

8-7114 

22  6630 

'4 

20-4789 

.0-6503 

2132 

8 

18-4419     23-3261 

6 

6-8248 

11-3365 

2085 

'9 

8-9518 

22-5317 

20 

20-7301 

10-5402 

78      207 

9'5 

2'33 

ii 

14-6932 

24-3835 

9 

3-1811 

12-7100 

2086 

4 

'3-5345 

22-8950 

2'34 

'7 

15-3327 

24-1499 

10 

37973 

12-4246 

2087 

20 

13-8070 

22'  10O6 

'9 

25-6036 

10-5307 

78      2I5 

9'5 

2135 

21 

16-2495 

24-4380 

16 

47349 

12-6326 

2088 

9 

107237 

23-6972 

9 

22-3952 

11-8555 

2136 

8 

16-3870 

24-6208 

7 

4-8879 

12-8051 

2089 

12 

7-8795 

24-6031 

'4 

19  4819 

I  2'5  109 

2137 

4* 

17-1720 

24-0072 

4* 

5-6206 

12-1267 

2090 

'7 

9-1038 

24-5590 

20§ 

20-7059 

12-5704 

78      208 

9'5 

2138 

17-9407 

24-4440 

'9 

6-4205 

'  2-4943 

2091 

6* 

10-0017 

24-7068 

6 

21-5896 

.2-7983 

2139 

53§ 

19-7167 

24-2365 

4°§ 

8-1714 

12-1352 

78     '220 

8-1 

2092 

Jlj 

8-8188 

25-I80I 

28§ 

20-3678 

13-1669 

78      206 

9'3 

278 

19-8588 

24-4861 

8-3354 

12-3699 

78      221 

9-0 

2093 

6 

10-1963 

25-0225 

6 

21-7520 

I3-I32O 

2141 

33§ 

21-0050 

24-9378 

'9§ 

9-5163 

127233 

78      222 

9'5 

2094 

5°§ 

13-5096 

25-0363 

59§ 

25-°545 

13-4287 

78      2I4 

8-5 

2142 

4t 

14-3581 

25-0068 

4* 

2-901  1 

13-3642 

2143 

6 

14-7187 

25-6228 

6 

J'3»«3 

I3-9438 

42§ 

26-5723 

I2-2I5I 

78    216 

9-0 

2'44 

'3 

'5'2353 

25^457 

IO 

3-8113 

13-7238 

5'§ 

10-8994 

25-8340 

78      2IO 

9-0 

2145 

22 

15-3264 

25-1565 

16 

3-8779 

13-4285 

7'8      217 

9'5 

47§ 

10-6106 

26-6455 

79    '94 

9-0 

2  146 

5 

10-41  19 

13-8584 

54§ 

9-9208 

1-4974 

77    237 

7'7 

H.A.  6h  om  to  6h  15™ 

4°§ 

2-0575 

13-4630 

78      214 

8-5 

95§ 

24-8000 

17-2085 

78      226 

7'5 

Centre      R.A.  6h  om  Dec.  +  78°              R.A.  6h  2Om  Dec.  +  79° 

9°§ 

23-4I47 

26-8569 

79    202 

7-0 

Plate  4308.      1899,  Feb.  26.       Plate  4380.      1899,  March  15. 

2095 

23§ 

21-8612 

14-8834 

'7 

9-5098       2-6322 

o 

m. 

R.A.  6h  i5m  to  6h  42™. 

2096 

53§ 

22-0900 

14-3848 

5'§ 

9-6923  .    2-1149 

78    224 

7-8 

Centre     R.A.  6h  3<>m  Dec.  +  78°               R.A.  6h  zo"1  Dec.  +  79° 

2097 

15-2462 

15-2659 

'5 

2'9523       3-5787 

Plate  3831.    1898,  Jan.  22.          Plate  4380.     1899,  March  15. 

2098 

7 

1  5-6609 

15-6467 

o 

m. 

2099 

42§ 

'7'5'53 

15-2035 

42§ 

5-4063       3-3235 

78    218 

9'3 

2147 

5 

5-8970 

14-1498 

21OO 

21§ 

17-7623 

15-0765 

'5 

5-4424      3-1795 

2148 

5 

6-0672 

'4'377° 

2IOI 

20§ 

2  1-6648 

15-4792 

16 

9-3635       3'2438 

78    223 

9'5 

2149 

24§ 

6-3293 

14-8305 

16 

12-5857 

2-4084 

2102 

7 

22-4925 

'5-°535 

5* 

10-1545 

2-750I 

2150 

73§ 

8-4660 

14-2142 

64§ 

14-7432 

1-8718 

77    247 

7'5 

21O3 

5 

23-3151 

'5-3454 

2151 

ii 

10-7975 

I4-5768 

4* 

17-0590 

2-3194 

2104 

5 

17-0333 

17-0018 

2152 

25§ 

12-6588 

14-5900 

13       18-9210 

2-4032 

2IO5 

'9 

I7386I        I7-72I3 

10 

5-2933       5-8436 

2153 

9 

18-1803 

14-8624 

2IO6 

7 

18-4979       17-6840 

5 

6-3960       57115 

2154 

5 

18-5868 

14-1173 

2107 

4* 

21-2991        17-9502 

4* 

9-2.05       5-7357 

2'55 

'3 

4-7608 

15-4488 

2108 

8 

l6   1998        18-6148 

4* 

4-1889      6-8357 

2156 

4 

6-5148 

15-0075 

2IO9 

5 

16-6392        188223 

3* 

4-6401       7-0072 

2157 

4 

9-5911 

'5"4'54 

21  IO 

'9§ 

16-7580        18-5081 

'5 

4-7346       '          6-68I3 

2158 

4 

9-7120 

15-8380 

21  I  I 

2I§ 

16-8674       iS-Slgl 

i8g 

4-871I                  6-9825 

2159 

10-8777 

15-1075 

75§ 

17-1200 

2-8536 

78    227 

6-0 

21  12 

10 

I7-0088        18-9138 

7* 

5-OI9I         i          70662 

2l6o 

6 

14-7747 

I5-3S98 

2113 

7 

17-9723        18-9027 

6 

5-9785                  6-9703 

2l6l 

5 

15-1720 

15-0607 

21  14 

7 

18-9255        18-2918 

5 

6-8744                 6-2793 

2162 

5 

17-9283 

I5-9748 

2115 

5 

19-1636        18-7138 

4* 

7-I496                 6-6782 

2163 

7'§ 

19-4043 

15-7817 

78§     25-6195 

3-8441 

78    234 

7'3 

2Il6 

5 

19-6456        18-6956 

4* 

7-6271                  6-6l90 

2164 

6-4585 

16-1657 

8       12-6663 

3-/47I 

2117 

4* 

20-7909        l8-6lO2 

4* 

8-7641 

6'439Z 

2165 

4 

6-7154 

16-0735 

j 

2118 

4* 

21-4064       18-2327 

4* 

9-34I6 

6-0077 

2166 

9 

7-5482 

16-6698 

4*     137348 

4-2951 

21  19 

9 

22-1839       '8'4I73 

7       10-1325 

6-1261 

2167 

10 

7-7442 

16-5992 

5*     I3'933° 

4-2316 

2I2O 

44§ 

22-1949 

'   -3253 

37§     10-1363 

6-0323 

78    225 

7'5 

2168 

I  ! 

8-5294 

16-6923 

5t     14-7161 

4-3512 

Plates  3831,  4380.     There  is  no  star  on  these  plates  whose  place  corresponds  to  that  of 

B.D.  78  227^,  unless  the  star  is  identical  with  B.  U.  77' 

251.     See  i.  463,  No.  2708. 

i  r<fseau  interval  represents  yery  nearly  5'  =  96«'z  of  R.A.  at  Dec.  +  78°,  and  io4«-8  at  Dec.  +  79*. 

GKKKNWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    78°. 


539 


B.  D. 

B.  D. 

So 

L'isin. 

jr. 

y* 

DUm. 

xw 

Vo 

Ttiam 

y* 

So. 

Mag. 

i/iam. 

x.                     y. 

Diaiu.             x.                    y. 

So. 

MJ*. 

R.A.  6h  I5m  to  6h  42™  —  contd. 

RA.  6h  i5m  to  6h  42m  —  contd. 

Centre       R.A.  6*  30™  Dec.  +  78°              R.A.  6h  20™  Dec.  +  79* 

Centre     R.A.  6*  30""  Dec.  +  78°               R.A.  6h  20™  Dec.  +79. 

Plate  3831.     1898,  Jau.  22.         Plate  4380.     1899,  March  15. 

Plate  3831.     1898,  Jan.  22.       Plate  4380.     1899,  March  15. 

m. 

• 

m. 

2169 

20§ 

9-3263 

16-1381 

'4 

15-5306 

3-8266 

2228 

20 

7-3611 

21-3710 

8 

I3-3730 

8-9823 

2170 

5        9-6131 

16-928 

2229 

20§ 

8-0208 

21-4765 

7 

14-0268 

9-1133 

2171 

9       10-2335 

16-5737 

4* 

16-4218 

4-2951 

2230 

16 

8-1480 

21-3556 

7 

14-1607 

8-9955 

Zl-2 

7       11-5668 

16-0695 

4* 

177710 

3-845I 

2231 

9 

13-2253 

21-4058 

5t 

19-2337 

9-2367 

2173 

6       I37434 

16-0413 

2232 

5 

1  3  -948  3 

21-3170 

2'74 

«9§     I7-0435 

16-5235 

8 

23-2316 

4-4989 

2233 

35§ 

14-1130 

21-335° 

26§ 

20-1177 

9-2176 

78      230 

9-5 

2175 

59§     '8-3968 

16-6542 

72§ 

24-5795 

4-6777 

78     233 

7-8 

2234 

'9§ 

15-5292 

21-4839 

13 

21-5330 

9-3985 

2176 

10        4-8882 

17-4722 

4t 

1  1  -0490 

4-9940 

2235 

4 

15-7927 

217926 

217" 

5        5'9°l8 

17-6741 

2236 

4 

18-3014 

21-3342 

2178 

85§       6-4641 

1  17-1163 

7o§ 

12-6353 

4-6971 

78     226 

7'5 

2237 

5 

18-8303 

21-4409 

2179 

5        9-8230 

1-3664 

2238 

24§ 

19-2525 

21-7200 

16 

25-2446 

97748 

2180 

5 

11-1673 

17-8454 

2239 

20§ 

9-0408    22-0328 

8 

15-0283 

9-7071 

2181 

5       12-1703 

17-9773 

2240 

34§ 

11-8253    22-2641 

28§ 

17-8005 

10*0405 

78     229 

9-5 

2182 

10       16-5457 

17-3060 

4* 

22-7031 

5-2661 

2241 

14 

12-5004    22-4175 

6 

18-4713 

IO-222I 

2183 

6     ;  167435 

17-0758 

3* 

22-9050 

5-0456 

2242 

6 

12-5806    22-0483 

2184. 

15       19-9280 

17-6533 

2243 

3i§ 

14-6258 

22-2433 

«S 

20-6004 

IO-I255 

78     231 

9-2 

2185 

i9§       5-2476 

18-5291 

9 

11-3674 

6-0645 

2244 

»9§ 

15-8558 

22-4474 

ii 

21-8226 

IO-3756 

2186 

I7§     ;      5-4380 

18-6206 

6 

11-5519 

6-1639 

2245 

5 

17-7803 

22-0753 

2187 

15 

5-7106 

18-1796 

7 

11-8422 

5-7312 

2246 

'5 

17-8668 

22-4245 

4* 

23-8330 

10-4276 

2188 

IO 

6-4101 

18-6989 

5 

12-5205 

6-2770 

2247 

ii 

19-0423 

22-6436 

2189 

5       'I-3855 

18-8231 

2248 

23 

20-9883 

22-4978 

12 

26-9508 

10-6186 

2190 

3'§ 

117244 

18-4868 

25§   !  17-8410 

6-2629 

78     228 

9'5 

2249 

6 

8-8088 

23-9725 

5 

14-7215 

11-6376 

2191 

*" 

12'IOCO 

18-0523 

3*  ;  '8-2339 

5-844I 

2250 

7 

8-9253 

23-9675 

6 

14-8393 

11-6357 

2192 

7 

12-5462 

;  18-0965 

4*    18-6767 

5-9061 

2251 

35§ 

15-2668 

23-2260 

MI 

21-2038 

11-1315 

78     232 

9-4 

2193 

6 

14-8885 

18-5168 

2252 

9 

20-6182 

23-I445 

2194 

ii 

15-4904 

:  18-1440 

5* 

21-6200 

6-0591 

2253 

IO 

7-4704 

24-4763 

5* 

13-3650     12-0891 

2195 

10 

15-9178 

18-0290 

2254 

14 

10-6290 

24-8328 

5 

16-5096 

12-5650 

2196 

4 

17-4298 

18-3033 

2255 

5 

12-6528 

24-3050 

4* 

18-5525 

I2-I  121 

2197 

5 

I775I4 

18-9/53 

2256 

4 

13-0895 

24-2136 

2198 

7 

18-0740 

18-6855 

2257 

"9 

15-3698 

24-8135 

10 

21-2484 

127240 

2199 

20§ 

18-3382 

18-0773 

8* 

24-4631 

6-1030 

2258 

•si 

15-4783 

24-2537 

12 

21-3780 

I2-|65O 

22OO 

4 

18-8594 

18-5701 

2259 

6 

17-8693    24-1338 

22OI 

12 

19-4162 

18-6207 

2260 

35§ 

19-2881     24-5654 

21 

25-1739     12-6185 

22O2 

i9§ 

19-8015 

18-2613 

6*    25-9190 

6-3403 

2261 

28§ 

19-6247    24-8171 

13 

25-4999     12-8825 

22O3 

1  1 

9-2470 

19-9480 

5       15-3094 

7-6298 

2262 

9 

20-2255     24-3087 

22O4 

5 

11-6618 

19-3970 

2263 

«4 

7-1490 

25-8635 

6      12-9920    13-4672 

22O, 

6 

13-2231 

19-9321 

4*     >9'2847 

77633 

2264 

5* 

7-6798 

25-8229 

4*     '3-5270    13-4461 

2206 

12 

H"54i3 

19-1504 

6*    20-6314 

7-0316 

2265 

'7 

77866 

25-5358 

7       13-6419 

13-1605 

22O7 

2I§ 

17-6938 

19-4880 

ii       23-7696 

7-4862 

2266 

8 

97925     257308 

5*    15-6420    13-4286 

2208 

6 

18-5263 

19-9863 

2267 

9 

9-9280    25-5739 

5       157798     i3-28z4 

22O9 

II            19-5884 

19-2771 

2268 

6 

12-4570    25-8593 

4*     18-2969    ;i3'66io 

2210 

7     1  20-4260 

I9-9333 

2269 

15 

12-8807     25"3'63 

5        187423 

13-1323 

221  I 

27§  '20-8379 

19-2812 

14      26-9195 

7-3966 

2270 

il 

15-4269    25-1460 

10       21-2931 

13-0568 

221  2 

10         5-1282 

20-7279 

4       11-1659 

8-2596 

2271 

10 

15-7575     25-6061 

4*    21-6049 

13-5303 

2213 

20§       7-0875 

20-3237 

10       13-1382 

7-9250 

2272 

5 

16-4135     25-6118 

4* 

22-2605 

'3-5592 

2214 

6        9-3451 

20-8570 

3*     I5-3757 

8-5444 

2273 

27§ 

16-8562 

25-9783 

'9 

22-6890 

13-9420 

79    214 

9-5 

2215 

158     10-7998 

207407 

9       16-8337 

8-4814 

2274 

38§ 

5-9578    26-0601 

17       n-7944 

13-6179 

22l6 

22§        IC-SOQO 

20-7462 

13       168424 

8-4864 

2275 

8*       7-5918     26-0518 

4*     i3-43io 

13-6706 

2217 

6 

1  1-1990 

20-8803 

3* 

17-2275 

8-6368 

2276 

19         9-2128     26-2443 

8       15-0430 

13-9235 

2218 

4       11-7270 

20-0552 

2277 

18       10-5230    26-2447 

8       16-3493     13-9688 

2219 

6       11-8403 

2O'2I02 

/CO 

4*     17-8920 

7-9926 

2278 

10* 

10-5013     26-2149 

5       16-3284 

13-9440 

2220 
2221 

4       II-9423 

10       12-0078 

20-68;  i 
20-2355 

6       18-0583 

8-0208 

64§ 

3-4291     14-6468 

78    224 

7-8 

2222 

5       12-2920 

20-4136 

3*     18-3374 

8-2095 

64§ 

36339     14-0230 

77    237 

77 

2223 

8       12-721  1 

20'4543 

3*     18-7635 

8  2661 

46§ 

4-0190     18-5428 

78    225 

7'5 

2224 

5       '4''340 

20-0165 

73-5 

2-2803     247160 

78      220 

8-1 

2225 

9       '5-3031 

20-3639 

5i§ 

2-4540    24-9435 

78      221 

90 

2226 

8       18-1343 

20-4265 

8o§       6-2725     26-8601 

79    202 

7-0 

2227 

20§      18-5777 

206863 

8*     24-6081 

8-7159 

64§ 

22-0438     26-1850 

• 

79    220 

9-0 

i  raeau  interval  represent*  very  newly  5'  =  96'  2  of  R.A.  at  Dec.  +  78*,  and  iO4«'8  at  Dec.  +  79". 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    78°. 


B.  D. 

B.  D. 

Diftm. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

E.                     y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  6h  42m  to  7h  i8m 

R.A.  6h  42°  to  7h  i8m  —  contd. 

Centre       B.A.  7h  o™  Dec.  +  78'                 R.A.  7>>  0"°  Deo.  •+-  79" 

Centre      R.A.  7"  o™  Dec.  +78°               R.A.  j*  o™  Dec.  +  79° 

Plate  3753.     1897,  Dec.  8.          Plate  3882.     1898,  March  i. 

Plate  3753.     1897,  Dec.  8.       Plate  3881.     1898,  March  i. 

m. 

1 

O 

in. 

2279 

9 

18-1865 

13-9848 

4* 

18-2113 

2-0687 

2338 

6 

9-0298 

16-6395 

4* 

9-0573 

4-7316 

2280 
2281 

1  1 
6 

2-3432 
2-3533 

«4-55'3 

14-0468 

7* 

2-3650 

2-6475 

2339 
2340 

5 

9-6658 

16-2707 
16-2760 

}io 

9-6908 

4-3638 

2282 

9 

2-6254 

14-0921 

2341 

4 

10-9320 

16-8658 

2283 

9 

3-474' 

H-2447 

2342 

7 

11-0848 

16-8823 

2284 

5 

3-5558 

14-1470 

2343 

4 

I2-5348 

16-1184 

2285 

22§ 

5-0320 

14-9660 

20 

5-0563 

3-0575 

2344 

16 

I2-9335 

16-4814 

1  1 

12-9603 

45687 

2286 

17 

7-4252 

14-6489 

9 

7-4517 

27385 

Z345 

5 

13-2568 

16-2535 

2287 

7 

8-4876 

14-6771 

2346 

5 

14-8302 

16-6546 

2288 

6 

10-5216 

14-9082 

2347 

9 

157268 

16-6055 

4 

157534 

4^943 

2289 

7 

10-9945 

14-7106 

2348 

10 

15-8337 

16-8302 

6 

15-8613 

4-9165 

2290 

8 

11-8037 

14-4761 

4t 

11-8255 

2-5635 

2349 

'5 

16-6655 

16-4648 

9 

16-6935 

4"549' 

2291 

7 

1  1-9498 

I4-1795 

2350 

4 

16-8938 

16-6725 

2292 

5 

12-0968 

14-3756 

2351 

6 

20*3502 

16-1562 

2293 

4 

'5-7945. 

14-3898 

2352 

72§ 

20-8471 

16-8938 

&3§ 

20-8755 

4-9763 

78  251 

7-0 

2294 

6 

I7H745 

14-8565 

2353 

7 

20-9878 

16-8610 

2295 

6 

17-7124 

14-4744 

2354 

5 

21-5330 

16-8370 

2296 

5 

17-8454 

14-3811 

2355 

4 

22-1598 

16-2727 

2297 

5 

17-9740 

14-8087 

2356 

9 

22*4920 

i6-8;8i 

2298 

5 

18-5566 

14-0033 

2357 

5 

23-235° 

16-5013 

2299 

69§ 

18-8472 

i4'9"3 

74§ 

18-8752 

2-9958 

78     246 

7-0 

2358 

7 

25-7247 

16-1946 

2300 

7 

20-4829 

'4-5455 

2359 

26§ 

257779 

16-7479 

'3 

25-8060 

4-8287 

2301 

13 

22-0108 

'4-2717 

6t 

22-0370 

2-3537 

2360 

7 

3-0873 

17-5981 

2302 

6 

23-5079 

14-6699 

2361 

26§ 

5-3093 

17-2263 

27§ 

5-3358 

S'3'79 

78  235 

9'5 

2303 

7 

24-2541 

14-7923 

2362 

8 

6-2156 

17-6933 

3* 

6-2429 

5-7832 

2304 

9 

24-4701     14-1049 

2363 

24§ 

7-1486 

17-2729 

20§ 

7-1762 

5-3622 

2305 

18 

2445993 

14-8085 

5* 

24-6275 

2-8864 

2364 

8 

7-8319 

17-6563 

2306 

6 

25-4675 

14-6973 

2365 

5 

8-4743 

17-8763 

2307 

3°§ 

25-5101     14-4195 

10* 

25-5383 

2-4990 

2366 

'4 

9-5840 

'7-4754 

9 

9-61  16 

5-5644 

2308 

'9§ 

3-4095     159693 

1  1 

3-4364 

4-0628 

2367 

6 

10-1753 

17-5840 

2309 

9 

37358 

15-0645 

2368 

20§ 

10-9985 

I7-3755 

15 

1  1-0248 

5-4646 

2310 

ii 

4-2040 

15-0305 

2369 

6 

11-0840 

17-4968 

6 

i  n  101 

5'5853 

2311 

5 

5-5764 

I5-9532 

2370 

6 

I  1-5070 

17-0951 

4 

11-5352       5-1804 

2312 

4 

6-5742 

15-6616 

237' 

7* 

12-5656 

17-0349 

4 

12-5906    !      5-1  195 

2313 

7 

8-0320 

15-3526 

2372 

20§ 

13-3528 

17-5767 

iy§ 

13-3798 

5-6638 

2314 

4 

8-8178 

15-6745 

2373 

I7g 

13-5607 

I7-7547 

13 

I3-5897 

5-8396 

23'5 

10 

10-0253 

15-1760 

5 

10-0483 

3-2629 

2374 

4 

17-1663 

2316 

7 

11-6323 

'5-9753 

2375 

7 

14-2520 

17-6231 

6 

14-2783 

5-7098 

23'7 

4 

11-7785 

15-4690 

. 

2376 

8 

15-3833 

17-5924 

6 

15-4127 

5-675I 

2318 

5 

12-0413 

15-9192 

2377 

5 

16-4762 

17-2919 

2319 

4 

12*2164 

15-4018 

2378 

6 

20-5052 

17-4666 

2320 

5 

12-6033 

15-9028 

2379 

7 

22-3047 

17-0260 

2321 

12-9708 

15-0761 

'9 

12-9958 

3-1630 

2380 

34§     22-7336 

17-2462 

32§ 

22-7612 

5-3293 

2322 

13"i343 

5-3182 

4 

13-2605 

3-4044 

2381 

7      22-9838 

17-9430 

2323 

4 

14-8828 

5-5016 

2382 

6 

23-2833 

17-7708 

2324 

2325 
2326 

2327 

9 

8 

12 

17-4501 
17-8280 
18-8428 
19-6392 

5-757I 
5-2783 

5-9898 

4t 
433 
4* 

5 

17-4741 

'7-8555 
18-8713 

19-6677 

3-8396 
3-3617 

4-0710 

78      245 

9'4 

2383 
2384 
2385 
2386 

6 

17 

28§ 

23-6184 

24'4'37 
24-6597 
25-1740 

17-2588 
17-3899 
17-1381 
17-3053 

1  1 

21 

24-4408 
24-6889 
25-2024 

5-4730 
5-2186 

78  255 

9'5 

2328 
2329 

7 
'7 

23-4121 
23-9668 

5-9078 
5-3820 

8* 

23-9903 

3-4643 

2387 
2388 

2I§     i      37926 

4     !    4-2871 

18-3258 
18-6699 

13 

3-8205 

6-4169 

2330 

7 

25-0520 

5'537' 

2389 

13         5927° 

18-3767 

6 

5-9550         6-4691 

2331 

i6§ 

25-2940 

5-9/63 

2390 

6         6-6087 

18-5250 

4* 

6-6323          6-6138 

2332 
2333 
2334 

1  1 
6 

10 

25-8812 
2-5462 
6-1000 

5-7871 
16-4144 
16-0558 

5t 

6-1260 

4-1466 

2391 
2392 
2393 

6        6-9588 
4    ;   8-9275 

i8§       9-4098 

18-9018 

'8-5367 
18-7541 

'4 

9-4378          6-8416 

2335 

_    _  S 

7    , 

•7329 

16-8717 
s 

2394 

5!      9-9923 

18-0397 

3 

IO-O2OO         6-I288 

2336 

2337 

5 
9 

8-2343 

16-4141 
I6-3939 

6 

8-2612 

4H843 

2395 
2396 

4       10-2908 
4       10-6102 

18-3430 
18-1818 

Plate  3882,  Xos.  2339  and  2340.     Measured  as  one  mass. 

i  Tbtau  interval  represents  v«-r  nearly  ;'  =  96'-!  of  R.A.  at  Dec.  4-  78°    :ind  iO4«-8  at  Dec.  +  79". 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUK,  1900. 
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Wrt 

Disni. 

Di&ni  . 

B.  D. 

Ikiam 

B.D. 

no. 

*/• 

X. 

V- 

So. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

LfuuD. 

*.        y. 

So. 

Mag. 

R.A.  6h  42m  to  7h  i8m—  contd. 

R.A.  6b  42m  to  ;h  i8m—  contd. 

Centre   R.A.  7h  om  Dec. 

+  78°     R.A.  7i>  o"  Dec.  +  79' 

Centre   R.A.  7h  om  Dec.  +  78*      R.  A.  7h  om  Dec.  +  79' 

Plate  3753.  1897, 

Dec.  8.   Plate  3882.  1898,  March  i. 

Plate  3753.  1897,  Dec.  8.   Plate  388z.  1898,  March  i. 

ra. 

o 

m. 

2397 

i6§ 

12-5325 

18-1126 

10 

12-5598   6-1972 

2456 

26§ 

11-7307 

10-5194 

*3§ 

117600 

8-6073 

2398 

8 

12-7692 

18-2400 

6 

12-7996  i  6-3242 

H57 

6 

12-6016 

207849 

4 

12-6282 

8-8719 

2399 

*7§ 

12-8169 

18-5093 

3*§ 

12-8455   6-5948 

78  241 

9"5 

2458 

12 

14*8517 

20-8403 

7 

14-8831 

8*9258 

2400 

S 

13-9278 

18-4189 

4 

13-9562   6-5049 

2459 

17 

15*0588 

20-9441 

9 

15*0882 

9*0268 

2401 

ii 

15-2644 

18-1761 

8 

15-2936   6*2625 

• 

2460 

6 

15*0663 

20-4194 

2402 

6 

15-3160 

18-0513 

2461 

ii 

15*3043 

20*2344 

6 

'S'3341 

8-3177 

2403 

12 

16-9207 

18-6967 

7 

16-9490   6-7816 

2462 

7 

15*8009 

20-5697 

5* 

15-8308 

8*6567 

2404 

7 

i7-1I35 

187030 

5 

17-1418   6-7887 

2463 

9 

16*5349 

20*9515 

6* 

16-5664 

9-0380 

2405 

10 

18-6519 

18-2667 

5 

18-6813   6-3521 

2464 

20§ 

16-7205 

20*3950 

16 

16-7504 

8-4800 

2406 

28§ 

19-1762 

18-1038 

34§ 

19-2060   6-1875 

2465 

6 

18-2164 

20-5605 

4* 

18-2446 

8*6467 

2407 

7 

21-5676 

-8-3535 

2466 

4 

18-6703 

20-2966 

2408 

'4 

21-8068  . 

18-9143 

7 

21-8371   6-9975 

2467 

7 

19-9650 

20-3780 

2409 

5 

22-4313  ' 

18-3982 

2468 

10 

20-0145 

20-5771 

5t 

20*0426 

8'66io 

2410 

5 

22-5722  . 

18-2087 

2469 

8 

10*0803 

20*9953 

4* 

20*1108 

9*0796 

2411 

5 

22*8211 

18-5563 

2470 

26§ 

21-7269 

20-9663 

23§ 

21-7554 

9-0493 

78  252 

9'5 

2412 

6 

23-8257 

18-1563 

2471 

28§ 

23-3980 

20-0015 

21 

23-4287 

8-0830 

2413 

9 

24-6577 

18-4255 

2472 

6 

3-0138 

21*4201 

2414 

12 

24-7107 

1  8  -ci  So 

6 

24-7392   6*1008 

2473 

10 

3-9855 

21-1269 

2415 

5 

5-0190 

19-1606 

247+ 

13 

4-1496 

21-9823 

6 

4-1807 

10-0750 

2416 

10 

5-6793 

19-6253 

5 

57071   77i84 

2475 

5 

4-7707 

21-3226 

2417 

28§ 

57436 

19-2674 

33§ 

5-7696   7-3570 

2476 

i8§ 

4'9  '37 

21-7506 

5 

4-9425 

98435 

2418 

7 

6-2697 

19-4271 

2477 

22§ 

5*55*7 

21-7260 

18    5*5826 

9*8174 

2419 

3i§ 

6-5482 

19-2740 

36§ 

6-5751  !  7*3636 

78  236    9-4 

2478 

»4 

7-6644 

21-8415 

6 

7-6926 

9'9323 

2420 

10 

7-7090 

19-0579 

7 

7-7368 

7-I475 

2479 

"3 

8-0490 

21-9560 

H 

8-0788 

10*0475 

2421 

4 

10-081  1 

-9-4-34 

2480 

5 

9*1201 

21-4846 

4t 

9-1506 

9-5749 

2422 

S 

1  1-9870 

19-1  146 

4* 

12-0158 

7*2049 

2481 

5 

10-3405 

21-6032 

«423 

5 

13-3704 

19-3334 

2482 

5 

10-3682 

21-5563 

2424 

5 

14-6768 

19-8643 

2483 

6 

10*3815 

21-6928 

4t 

10-4119 

9-7822 

2425 

6 

i7'4765 

19-8509 

4 

17-5042 

7-9372 

2484 

293 

10-5887 

21-9745 

3Q§ 

10*6173  10*0627 

78  137 

9'5 

2426 

9 

17-8667 

19-0659 

2485 

12 

10*9516   21*1  1  IO 

12 

10:9818   9*2018 

2427 

4 

18-2349 

19-0260 

2* 

18-2628 

7-1131 

2486 

z8§ 

11-3448   21-9257 

26§ 

11*3714 

10*0148 

78  238 

9'5 

2428 

4 

18-6891 

19-1380 

2487 

10 

11-3833   2I-6I7I 

5 

11-4104 

9*7096 

2429 

12 

18-9908 

'9-9943 

7t 

19-0216 

8*0769 

2488 

7 

11-5298   21-6998 

5t 

11-5572 

9*7884 

2430 

28§ 

i9'3343 

19-4497 

*4§ 

J9"3633 

7-5324 

2489 

7 

11-5349  21*4160 

2431 

6 

19-7170 

19-0919 

4* 

'97463 

7*1760 

2  49° 

16 

12-4445  21*4749 

12 

12-4736 

9*5629 

2432 

63§ 

20-1334 

19-3581 

64§ 

20-1632 

7-4397 

78  250 

65 

2491 

6 

12*8941  21-4540 

2433 

6 

20-2443 

19-7636 

2492 

29§ 

13*9269  21-9653 

3i§ 

13-9570 

10*0537 

78  242 

9'5 

2434 

9 

2I-I  1O8 

19-8455 

4 

21-1388 

7*9308 

2493 

16 

147793  :  21-5782 

IO 

14-8086 

9*6659 

2435 

5 

21-4246 

19-6541 

2494 

6 

I4-9I75   2I-0290 

2436 

ii 

22-3568 

19-8251 

6 

22*3877 

7*9101 

2495 

25§  |  15"4945  21-8937 

24§ 

15-5232 

9-9780 

K  1278 

9'7 

2437 

15 

22-3775 

19-4944 

7t 

22-4065   7*5783 

2496 

4 

15-8343   21-4034 

2438 

6 

22-6966 

19-8962 

H97 

8 

15*9535   21*6404 

5t 

15-9836 

9*7261 

2439 

493 

22-9101 

19-0:509 

555 

22-9390 

7*1612 

78  253 

8*7 

2498 

8 

16-8458   21-3754 

4t 

16-8759 

9-4628 

2440 

6 

23-5036 

I97548 

2499 

7 

16-8908  21*4444 

4* 

16-9208 

9*5300 

244! 

•9t 

24-0080 

19-6067 

7t 

24*0385   7*6842 

2500 

4 

16-9314  21*6755 

2442 

23 

24-3863 

19-0421 

6* 

24*4168   7-1211 

2501 

«9 

17-9678  21-6001 

2443 

24    3-3270 

2O'I  104 

13 

3-3572   8-2028 

2502 

10 

18-5756  21-2605 

4t 

18-6049 

9-3446 

2444 

5 

3-3929 

20-1329 

3*   3-4193   8-2250 

2S°3 

««s 

18*9875   21-0010 

'5 

19-0173   9*0837 

78  247 

9'5 

2445 

34§ 

4-4960 

20-3497 

30$ 

4-5248   8-4417 

2504 

1  1 

20-4536  21*5545 

6 

20-4845 

9-6393 

2446 

I  2 

5-I583 

20-5259. 

8 

5-1854 

8-6l8l 

2505 

8 

20-6439  '  21-9688 

4* 

20-6756 

11*0535 

2447 

9 

5-5142 

20-5643 

4* 

S'5441 

8-6579 

2506 

10 

22-6232  21-8938 

2448 

4    6-3962 

20-5152 

2507 

H 

2-4165  22-6926 

7 

2-4477 

10*7857 

2449 

6  |  7-1490 

20-66o6 

4* 

7-1776   8-7528 

2508 

12 

3-5060  22-5198 

6 

3-5342 

10*6137 

2450 

7 

7-3968 

20-9690 

5 

7-4233   9-0622 

2509 

6 

4*4338  22-0265 

2451 

13 

8-1846 

20-0635 

6 

8*2114  '  8-1540 

2510 

16 

5-3104  |  22-2642 

10    5-3387 

10-3560 

2452 

'7 

8-5270 

20-4536 

8 

8-5564   8-5430 

2511 

24§ 

7-1254 

22*5431 

23§   7-1533 

10*6334 

2453 

1  1 

9-7507 

20-7442 

6 

9-7794   8*8343 

2512 

9 

8-0845 

22-8268 

2454 

4   !°-3437 

20-0893 

2513 

»>l 

8-1128 

21-3671 

13    8-1428 

10-4569 

2455 

20§ 

11-5870 

20-4702 

i8§ 

11*6157 

8-5573 

78  239 

9'5 

2514 

6 

8-8370 

22-4619 

3 

8-8660 

10-5529 

i  rtscan  interval  represents  very  nearly  ;'  =  *)6''i  of  R.A.  at  Dec.  +  78°,  and  io4»-S  at  Dec.  +  79*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    78°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Dfam. 

X. 

V- 

Diam. 

X. 

V- 

No. 

Diam. 

X. 

V- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

So. 

Ma" 

1 

R.A.  6h  42m  to  7h  i8m  —  contd. 

R.A,  6h  42m  to  7h  i8m—  contd. 

Centre       R.A.  7h  om  Dec.  +  78"               R.A.  7^  o">  Dec.  +  79* 

Centre        R.A.  7h  o"  Dec.  +  78°                R.A.  7''  o">  Dec.  +  79' 

Plate  3753.     1897,  Dec.  8.         Plate  3882.     1898,  March  i. 

Plate  3753.     1897,  Dec.  8.           Plate  3882.     1898,  March  i 

in. 

9                     m. 

2515 

8 

9-6189      22-0373 

st 

9-6469 

10-1261 

2574 

5 

18-2490 

25-1362 

4* 

18-2812     13-2225 

2516 

6 

10-4245    '22-9145 

4* 

10-4528 

1  1-0041 

2575 

12 

18-4259 

25-1512 

8 

18-4579   13-2366 

2517 

5 

13-1502  :  22-9432 

5* 

13-1796 

11-0325 

2576 

9t 

18-9075 

25-0649 

4 

18-9390     13-1508 

2518 

5 

13-2702     22-9570 

2577 

4* 

19-6376 

25-2337 

4* 

19-6702     13-3178 

2519 

7 

15-3661     22-3325 

5 

15-3925 

10-4187 

2578 

5* 

19-8061 

25-4442 

4* 

19-8382 

13-531° 

2520 

20 

16-6882     22-9643 

'5 

16-7204 

11-0503 

2579 

16 

217332 

25-2620 

9 

21-7622 

13-3450 

2521 

1  1 

17-0895     22-3454 

6 

17-1213 

H'43'3 

2580 

88§ 

24-1549 

25-0248 

76§     24-1849 

13-1058     78    254 

6-8 

2522 

5 

21-1934    22-9217 

| 

S 

2523 

ii 

22-8894    22-301  1 

5* 

22-9187 

10-3819 

54§ 

17-0810 

1-3896     78     243 

8-0 

2524 

7* 

37716    23-8562 

4 

3-8005 

"'9533 

6i§ 

4-9078 

25-9105 

79    220 

9-0 

2525 

6* 

6-0671     23-4412 

4* 

6-0987 

11-5330 

i 

2526 

2'§ 

8-6486     23-1622 

17 

8-6783 

11-2530 

2527 

8 

10-1763    ;  237032 

5 

10-2042 

"7933 

2528 

9 

11-0990      23-2507 

6 

1  1-1306 

11-3409 

2529 

7 

I5-OI53    i  23-8835 

R.A.  7h  i8m  to  7h  45ni 

2530 

10 

15-0935      23-6236 

6 

15-1232 

11-7089 

2531 

18 

17-1542      23-6919 

8 

17-1838 

17756 

Centre      K.  A.  7h  300"  Dec.  +  78°              R.A.  7h  4om  Dec.  +  79* 

2532 
2533 

1  1 

17-6864 
17-9600 

23-3613 
23-2682 

27§ 

6* 

17-7161 
17-9932 

1-4464 
J-3544 

78     244 

9'5 

Plate  4278.     1899,  Feb.  16.        Plate  3921.     1898,  March  23. 

2534 

9 

22-223I 

23-6678 

5 

22-2537 

1-7493 

e 

in. 

2535 

5* 

22-8236 

23-5868 

4* 

22-8572 

1-6692 

2581 

8 

10-1739 

14-4821 

4* 

4-0332 

2-7359 

2536 

12* 

4-1866 

24-6171 

7 

4-2132 

11-7121 

2582 

1  1 

I  1-6724 

14-5300 

9 

5-5302 

27250 

2537 

9 

5-8186 

24-95I5 

st 

5-8465 

13-0442 

2583 

'5, 

I3-574° 

14-3523 

'3 

7-4249 

2-4693 

2538 

8 

6-5733 

24-9983 

4t 

6-6077 

1  3  -09  1  1 

2584 

^  O^i 

14-0885 

14-0633 

47§ 

7-9240  1  2-1583 

78      260 

9"2 

2539 

10 

7-0565 

24-3727 

4 

7-0860 

12-4634 

2585 

I  Q-$ 

14-7636 

14-6445 

'9 

8-6237 

2-7124 

78      26l 

9-5 

2540 

15 

9-5219 

24-9184 

10 

9'5534 

13-0073 

2586 

st 

14-8239 

14-6714 

3* 

8-6826 

27394 

2541 

34§ 

10-4456 

24-3941 

26§ 

io-4754 

12-4823 

2587 

12 

17-1498 

14-5094 

8 

10-9985 

2-4858 

2542 

'3 

10-6344 

24-6314 

5 

10-6639 

127203 

2588 

'9§ 

19-0008 

14-5038 

23 

12-8506 

2-4055 

2543 

7 

I2-OI30 

24-3768 

6 

12-0428 

12-4664 

2589 

7 

19-9528 

14-6502 

6 

13-8079 

2-514S 

2544 

'3 

12-6144 

24-3080 

10 

12-6437 

12-3988 

2590 

10 

19-9538 

14-61  15 

7 

13-8093 

2-4753 

2545 

88§ 

12-8612 

24-8351 

87§ 

12-8925 

12-9234 

78     240 

6-7 

2591 

'7 

21-3834 

14-6015 

'7 

15-2388 

2-4062 

2546 

7 

15-2861 

24-4674 

4* 

15-3158 

12-5540 

2592 

7 

7-5184 

15-5359 

3* 

1-4258 

3-8944 

2547 

8 

15-2893 

24-3879 

5 

15-3203 

12-4759 

2593 

4 

I  1-0650 

15-1425 

2548 

5 

15-9758 

24-2618 

2594 

6 

12-2196 

14-9770 

5 

6-0962 

3-1485 

2549 

16 

16-4785 

24-1312 

8 

16-5099 

12-2175 

2595 

5 

13-1568 

15-8040 

4 

7-0620 

3-9380 

2550 

5* 

17-0166 

24-6887 

4* 

17-0482 

127779 

2596 

38§ 

13-5166 

15-2325 

43§ 

7-4001 

3'34«3 

78      259 

9-0 

2551 

'4 

17-3271 

24-3035 

5 

17-3600 

12-3878 

2597 

5 

137294 

15-49  '5 

4 

7-6214 

3-5983 

2552 

5 

'7'9"95 

24-6228 

2598 

5 

18-9530 

15-6548 

7 

12-8508      3-5566 

2553 

18-5919 

24-6803 

6 

18-6245 

127649 

2  599 

1  1 

10-6065 

16-7355 

/o 

4'553°      4"969° 

2554 

6t 

18-8798 

24-4292 

4 

18-9103 

12-5148 

2600 

10 

117641 

16-2886 

1  1 

5-6911       4-475° 

2555 

39§ 

19-6832 

24-3340 

29§ 

'97'35 

12-4165 

78     249 

9-2 

2601 

4 

8-7402 

17-1643 

3* 

2-7070 

S'4754 

2556 

16 

19-8456 

24-5795 

'4 

19-8765 

12-6627 

2602 

4* 

"•3529 

17-6381 

4 

5-3326 

5'b'367 

2557 

16 

21-1953 

24-9445 

1  1 

21*2262 

13-0265 

2603 

4t 

12-4132 

17-6091 

3 

6-3893 

57/04 

2558 

12* 

21-3211 

24-9777 

7 

21-3533 

13-0618 

2604 

7 

12-9378 

16-9098 

9 

6-8895 

5-0495 

2559 

16 

21-3457 

24-4238 

10 

21-3753 

12-5078 

2605 

4 

13-5183 

17-4123 

4 

7-4905 

5-5304 

2560 

n* 

25-0191 

24-2172 

5* 

25-0492 

12-3026 

2606 

4* 

H'5549 

17-5091 

3* 

8-5297 

5-5867 

2561 

12 

4*0300 

25-6308 

5 

4-0613 

137243 

2607 

16 

17-9413 

17-3505 

18 

11-9053 

5-2942 

2562 

9* 

4-9631 

25-2072 

4* 

4-9912 

13-3010 

2608 

4* 

19-3436 

17-9689 

4 

13-3324 

5-8553 

2563 

18 

5-7440 

25-0398 

12 

5-775° 

13-1331 

2609 

28§ 

22-0525 

17-7222 

25§ 

16-0300 

5-4988 

78      27I 

9-5 

2564 

8 

775'7 

25-3124 

5 

77800 

13-4044 

2610 

4* 

22-5327 

18-0505 

4 

16-5184 

5-8066 

2565 

6 

8-2481 

25-5412 

4* 

8-2744 

13-6365 

2611 

12 

7-9400 

18-6408 

9         i-9645 

6-9808 

2566 

'5 

9-0610 

25-8034 

8 

9-0923 

13-8940 

2612 

5 

8-8673 

18-3547 

4*       2-8809 

6-6572 

2567 

4 

10-3774 

25-5931 

2613 

4 

9-3482 

17-8751 

5!       3";"423 

6-1564 

2568 

17 

11-5653 

25-2652 

1  1 

11-5964 

13-3539 

2614 

5 

9-5586 

18-2469 

5         3-5671 

6-5192 

2569 

6 

13-9123 

25-1882 

4* 

13-9412 

13-2765 

2615 

9 

I4-2937 

18-5964 

9        8-3104 

6-6807 

2570 

10 

14-4982    25-6059 

6 

14-5282 

13-6934 

2616 

5 

H-3137 

'87993 

5         8-3398 

6-8845 

257' 

9 

'4-5524    25-5909 

5 

14-5825 

13-6771 

2617 

4t 

14-8209 

18-6465 

4         8-8390 

6-7I33 

2572 

5 

167929    25-2438 

4* 

16-8222 

13-3260 

2618 

10 

14-9828 

18-4718 

9        8-9945 

6-5298 

2573 

10 

17-0308    25-3422 

7 

17-0628 

13-4264 

2619 

4* 

16-1449 

18-6716 

4       10-1629 

6-6824 

i  rt$cau  interval  represents  very  nearly  5'  =  96'-2  of  R.A.  at  Dec.  +  78*,  and  io4"-S  at  Dec.  +  79". 

GREENWICH  ASTEOGRAPHIC  CATALOGUE   1900. 
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Z  O  N  E    +    78°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

X. 

y- 

Mo. 

Mag. 

No. 

Diam. 

*. 

y- 

Diam. 

at. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  7h  i8m  to  7h  45m  —  conic?. 

R.A.  7h  i8m  to  7h  45m—  contd. 

Centre       R.A. 

7h  30m  Dec.  -f  78°               R.A.  7h  4om  Dec.  +  79° 

Centre      R.A.  7h  30™  Dec.  +  78°               R.A.  7h  4°m  Dec.  +  79° 

Plate  4278.     1899,  Feb.  1  6.          Plate  3921.     1898,  March  23. 

Plate  4278.     1899,  Feb.  16.         Plate  3911.     1898,  March  13. 

1 

o 

m. 

1 

m. 

2620 

4 

10-3509      6-0160 

2679 

12 

15-9383 

23*8775 

H 

10-1654 

11*8938 

2621 

16 

17-7120 

18-5486 

i8§ 

117218      6-4958 

78  266 

9'5 

2680 

5 

16-4264 

23*9520 

7 

10-6542 

11-9465 

2622 

8 

17-7133 

18-3930 

13 

117192      6-3440 

78  267 

9'5 

2681 

3* 

17-5148 

23-3124 

4 

117167 

11*2655 

2623 

7 

18-5006      18-1246 

9 

12-4967      6-0445 

2682 

4 

13-0630 

117620 

2624 

18 

19-9953      18-4915 

H 

14-0020      6-3513 

2683 

4 

16-0325 

11*2688 

2625 

4 

22-0865      18-2323 

5 

16-0815      6-0065 

2684 

3* 

7-5678 

24*3284 

6* 

1-8207 

12*6769 

2626 

6 

8-4471      19-0080 

5t 

2-4895 

7'3277 

2685 

3* 

9-3858 

24-4919 

4 

3-6422 

12*7673 

2627 

6 

10-2343 

19-6725 

6 

4-2986 

7-9173 

2686 

4* 

97478 

24-5836 

5 

4-0078 

12-8460 

2628 

5 

10*6622 

19-4799 

6 

4-7175 

7-7073 

2687 

4 

8-1405 

12*7403 

2629 

4* 

1-2515 

19-1332 

4 

5-2920 

7-3364 

2688 

3 

9-7679 

12-3454 

2630 

4* 

1-6097      18-9289 

4* 

5-6422 

7-1249 

2689 

5* 

18-9523 

24-2366 

6 

13-1893 

12-1331 

2631 

3-6251      19-4039 

22§ 

7-6737 

7-5152 

78   258     9-1 

2690 

6 

14-9400 

12-2952 

2632 

28§ 

5-1268 

19-7306 

3°§ 

9-1895 

7-7805 

78    262  !    9-0 

2691 

8 

16-2271 

12-2839 

2633 

5 

5-6710 

19-5528 

6 

97233 

7-5840 

2692 

12 

8-3322 

25-2546 

15 

2-6203 

I3-5739 

2634 

7 

57183 

19-1809 

1  1 

97570 

7-2067 

2693 

4* 

9-5245 

25-1264 

6 

3-8080 

I3-3955 

2635 

7 

17-7104 

19-1531 

7 

11-7486 

7-1011 

2694 

3* 

10*6225 

25-2769 

5 

4-9071 

13-5052 

2636 

17-9693 

19-2798 

20§ 

I2-OIOO 

7-2163 

78    268 

9-3 

2695 

4* 

11-3529 

25-1549 

5 

5-6314 

13-3538 

2637 

S5| 

18-3503 

19-6895 

54§ 

12-4098 

7-6133 

78    270       8*0 

2696 

18 

12-7397 

25-1643 

19 

7-0203 

13-3060 

2638 

18-9928 

19-2608 

6 

13-0310 

7-1567 

2697 

4 

7-5290 

I3-947I 

26391     7 

11-5420 

20-25-0 

8 

5-6284 

8-4508 

2698 

5 

I  I-O228 

13*3620 

r         \ 
2640 

3 

II-S778 

20-5^48 

4* 

5-6766 

8-7759 

2699 

18 

18-4266 

25'9I55 

20§ 

12-7303 

13*8311 

K  1428 

9-6 

2641 

-9 

15-7605 

20-5214 

20$ 

9*8523 

8-5457 

2700 

4 

127083 

13-8598 

2642 

15-8677 

20-6602 

7 

9-9663 

8-6803 

2701 

3°* 

19-1764 

25-8950 

22§ 

I3-4799 

137798 

79    255 

9-1 

2643 

18 

16-0705 

20-5596 

20§ 

10*1663 

8*5745 

78    263 

9*5 

2702 

19-3435 

26-0384 

8 

13*6512 

13-9165 

2644 

£.               • 

'I* 

18-0925 

20-7603 

«7§ 

12-1908 

8-6935 

8.    _         -          ,          J 

78    269      9*4 

2703 

56§ 

19-8799 

26-0070 

44§ 

14*l88l       13-8612 

79    258 

8-8 

2645 

4 

2  1-6147 

20*9634 

4 

15-7197 

7541 

2646 

13 

22-0293 

20-8004 

15 

16*1295 

8-5780 

84§ 

2-4826 

17-2549 

78    251 

7*0 

2647 

8 

10-4590 

21-3601 

7 

4-5904 

9-5950 

65? 

2-0945 

19-7888 

78    250 

6*5 

2648 

4* 

13-0023 

21-0505 

4 

7-I2O2 

9-I874 

4°§ 

4-8121 

19-1509 

7»    253 

8'7 

2649 

4 

13-9748 

21-5810 

6 

8-II27 

9-6766 

68§ 

6-8212 

24-8830 

73§ 

1-0943 

13*2608 

78    254 

6-8 

2650 

6 

15-2723 

21-5125 

7 

9-4IOI 

9-5563 

2651 

12 

I5-6337 

21-1259 

12 

97503 

9-1552 

2652 

18 

16-1953 

21-8333 

•9i 

10-3398 

9-8410 

2653 

4 

17-2161       21-4906 

6 

H-3472 

9-4569 

2654 

17-4369       21-0961 

32§ 

II-5516 

9-0553 

78    265      9-0 

R.A.  7h  45m  to  8b  o"- 

2655 
2656 

20 
13 

10-0587       20-9341 
9-4677       21-8233 

24§ 
«4 

4-1/3° 
3-6I93 

9-I858 
IO-O999 

Centre         R.A.  8h  om  Dec.  +  78°               E.A.  7h  40""  Dec.  +  79* 

2657 

7 

9-6575       21-7402 

8 

3-8030 

IO-OO68 

Plate  4804.    1900,  Jan.  27.        Plate  3921.     1898,  March  23. 

2658 

IQ 

11-2360    21-8472 

2I§ 

5-3868       IO-OI-28 

78    257      9-5 

b  v  y  v 

2659 

2660 

7 

4* 

J                                   11 

15-3023    22-2297 

5 
4* 

6-5785 
9-4602 

IO-7I46 

IO-2704 

2704 

H 

7-4893 

13-9875 

9 

20-0350         1-9265 

m. 

2661 
2662 
2663 

7 
•9 

4* 

15-9136     22-1036 

17-2417    22-2446 
17-3338    22-3141 

7 
-9§ 

5 

IO-O7OO 
I  1-4029 
11-4950 

IO-I225 
IO-2O65 

IO-2760 

78    264 

9'5 

2705 
2706 
2707 

16 

7 

5-9903 

9-0862 
11-0758 

14-9963 
14-2171 
14-4853 

9* 

21-6076 

2*2955 

* 

2664 
2665 
2666 
2667 

12 

5* 
5* 
4 

18-9388    22-7800 
19-2362  :  23-0984 

7-5829  123-3698 
8-1238   23-6459 

13 

9 

6 

13-1I92 

I3-4294 
I-7990 
2-3498 

IO-6764 
1O-9285 

•71  So 

•9718 

2708 
2709 
2710 
2711 

5 

10 

10 
5 

4-5725 
4-8328 
8-7868 
10-6808 

15-2176 
15-6140 
15-1653 
157983 

6 
4* 

17-2478 
21-2236 

3-3170 
3-2I55 

2668 

2669 

2070 

267  1 

6 
6 
4 

8-1886 

8-4559 
10-5276 

22-7052 
23-0018 
23-1837 

9* 
7 
6 
3 

2'37-H 
2-6535 
473°4 

•0333 
•3153 
•4164 

•5161 

2712 

2713 
2714 
2715 

9 

26§ 

17 
7 

12-0521 

6-0905 

6-5136 

7.7978 

16-3655 
16-6934 
16-7158 

23 
10 

5 

18-4324 
18-8256 
20-1024 

4-1750 

4-5393 
4-6724 

2672 

2673 

2674 
2675 

18 

4* 
1  1 

3* 

1  1-2823 
11-3564 

"•5543 
12-0323 

23-1663 
23-7686 
23-5067 

•7         5-497I 
4        5'5598 
'2         57794 
5         6-2446 

•6925 
•3634 

•9600 

•6801 

2716 
2717 
2718 
2719 

9 

?8§ 
4 

8-0953 

10-4101 
1  10-9388 
12-1889 

16-0170 
16-1718 

i6-3593 
16-8782 

6 

29 
'7 

20-4610 
227517 
23-2620 

4-0043 
4-5926 

78  277 

9'  5 

2676 

4* 

12-8609 

22-9629 

4        7-0552  ;      -0993 

2720 

II        '33377      i"-»y3° 

2677 
2678 

6 
4* 

13-4842 
I4-I443 

23-0806 
23-1218 

8         7-6799 
5         8-3408 

•1942 

•2102 

2721 

2722 

4 
i6§ 

13-4590      10  i/  iu 

4-8370  1  17-0733 

i8§ 

I7*I225         4-7693 

i  retemu  interval  represents  very  nearly  5'  =  <)V*  of  R.A.  at  Dec.  +  78°,  and  104^8  at  Dec.  +  79*- 
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GREENWICH  ASTROGRAPIUC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    78°. 


"Wn 

B.  D. 

B.  D. 

0O« 

Diaiu. 

X. 

y- 

Piano. 

*, 

y. 

No. 

ll  ng. 

No. 

I  Hani. 

X. 

V- 

Disni.               x. 

?/• 

No. 

Mag. 

R.A.  ;h  45m  to  8h  om  —  contd. 

R.A.  8h  om  to  8h  i5m—  contd. 

Centre         B.A.  8h  om  Dec.  +  78°                  R.A.  7h  40'"  Dec.  -4-  79° 

Centre         R.A.  8h  o"  Dec.  +  78°               R.A.  S^  20'"  Dec.  +  79° 

Plate  4804.     1900,  Jan.  27.         Plate  3921.     1898,  March  23. 

Plate  4804.    1900,  Jan.  27.          Plate  6173.    1903,  March  n. 

,                     m. 

O 

in. 

2723 

7 

6-0928 

17-4865 

4* 

18-3372 

5-2934 

2769 

7 

20-5552     14-2850 

7* 

7-9263       2-2257 

2724 

5 

6-8605 

17-9160 

4* 

19-0648 

57855 

2770 

6 

21-9865     14-5043 

6* 

9-3702       2-3202 

2725 

4 

7-6029 

17-3128 

2771 

20§ 

^•2727      ;    I5-II74 

23 

2739°       3'53°l 

2726 

34§ 

9-8830 

17-3343 

35§ 

22-1270 

5-4699 

78      276         9-3 

2772 

8 

I9-0992          I5-7287 

8* 

6-6036       3-7947 

2727 

6 

10-9675 

17-3498 

4*    23-2037 

5-5832 

2773 

6 

2O'1O12 

15-2750 

7 

7-5613       3-2557 

2728 

9 

11-1868 

17-0528 

5* 

23-4507 

5-3055 

2774 

18 

21-3150 

15-6966 

'9 

8-8068       3-5675 

2729 

7 

12-5744 

17-8403 

2775 

4 

21  "5050 

15-5488 

273° 

6 

5-7163 

18-6723 

6 

17-8593 

6-4380 

2776 

20 

22-2O57 

I57I47 

18 

9-6947       3-5016 

2731 

7 

6-7933 

18-0108 

2777 

4* 

23-4127 

16-2054 

6* 

10-9442       3-8825 

2732 

9 

10-9303 

18-2590 

4* 

23-0887 

6-4843 

2778 

IO 

15-5647 

I5-7443 

7* 

3-0868       4-1261 

2733 

9 

117415    ;  18-1058 

5* 

23-9107 

6-4025 

2779 

8 

18-6282 

I6-3359 

9 

6-1893   i    4-4418 

*734 

'7§ 

13-4663 

18-2994 

12 

25-6121 

6-7449 

2780 

9 

19-1461 

16-6421 

8 

6-7317       4-6993 

2735 

10 

6'5595 

19-9460 

6 

18-5874 

7-7823 

2781 

8 

21-1438 

16-7561 

6 

87293 

4-6345 

2736 

39§ 

7-7705 

19-8883 

33§ 

19-7978 

7-8300 

78    274  !    9-0 

2782 

2I§ 

22-6437 

16-6988 

2'§ 

10-2189 

4-4450 

78     286 

9'5 

2737 

8 

8-5770 

19-8490 

6* 

20-6047 

7-8625 

2783 

198 

22-8374 

16-4831 

i8§ 

10-3932 

4-2115 

2738 

4 

11-9718 

!92555 

2784 

4 

157408 

17-6458 

2739 

10 

12-1725 

19-6898 

6 

24-2018 

8-0175 

2785 

7 

16-6995 

17-0649 

6* 

4-33I3  i    5-3383 

2740 

1  1 

12-6443 

19-8825 

7t 

24-6539 

8-2525 

2786 

9 

19-3619 

16-9840 

8 

6'9795       5-0188 

2741 

5 

137435 

19-0450 

2787 

20 

20-3305 

17-5176 

i8§ 

7-9905       5-4654 

2742 

20 

6-6792 

20-9478 

15 

18-6181 

87893 

2788 

57§ 

20-6299       17-2004 

6i§ 

8-2595       5-1242 

78     284 

7'5 

2743 

49§ 

9-0995 

20-6535 

39§ 

21-0563 

8-7090 

78    275 

8-5 

2789 

4* 

21-0288 

^IHS 

6* 

8-6661       5-1980 

2744 

5 

9-1130 

20-3296 

4 

21-0988 

8-3876 

2790 

4* 

21-8906 

I8-O62I 

6* 

9-5902       5-8663 

2745 

5 

1  1-0300 

20-5748 

2791 

6* 

I5-44I2 

18-5925 

6* 

3-2182 

6-9757 

2746 

16 

12-2518 

20-5715 

12 

24-2015 

8-9043 

2792 

•9 

'8-9435 

18-5620 

19 

67002 

6-6313 

2747 

20§ 

12-6497 

20-6008 

15 

24-5976 

8-9670 

K  1500 

97 

2793 

4* 

19-4922 

18-7416 

5 

7-2660 

6-7601 

2748 

4°§ 

5-2729 

21-2968 

28§ 

17-1895 

9-01  50 

78    272 

9'5 

2794 

10 

2I-O28O 

18-4005 

IO 

87598 

6-2793 

2749 

6 

8-4719 

21-2178 

6 

20-3829 

9-2158 

2795 

5 

2I75OO 

18-8831 

6* 

9^77 

6-6986 

*75° 

20 

9-5343     21-9073 

H 

21-3786 

9-9975 

2796 

24§ 

22-2724 

19-0093 

23§ 

10-0549 

67779 

2751 

1  1 

5-4668 

22-2390 

9      17-2975 

9-9710 

2797 

25§ 

22-6485 

18-3784 

20§ 

10-3725 

6-1157 

2752 

10* 

5-9622 

22-0373 

8       17-8084 

9"8'34 

2798 

4 

10-7996 

6-1406 

2753 

st 

6-1803 

22-1260 

5       18-0180 

9-9203 

2799 

7 

I7-OIOO 

19-2066 

6 

4-833I 

7-4466 

2754 

6 

8'3'43 

22-4745 

6      20-1118 

10-4548 

2800 

20 

18-0804 

'9-5475 

20§ 

5-9294 

7-6896 

2755 

6 

13-0073 

22-3848 

2801 

4* 

22-8847 

2O-2025 

6 

10-7718 

7-9II8 

2756 

6 

9-9122 

23-3175 

5 

21-6331 

11-4348 

2802 

6 

14-4194 

2O-2OO9 

7         2'3411 

8-6672 

2757 

4 

13-0685 

23-1661 

2803 

23§ 

18-0697 

20-6651 

22§ 

6-0193 

8-8009 

2758 

24 

13-2363 

24-7368 

22          24-8183 

13-1385 

2804 

6* 

18-4176 

20-6573 

6 

6-3663 

8-7618 

2759 

9 

7-1223 

24-3748 

8     ,18-7595 

12-2445 

2805 

1  1 

19-2680 

20-5722 

1  1 

7-2056 

8-6041 

2760 

5 

9-1623 

24-1483 

5 

20-81  15 

12-1968 

2806 

5* 

19-5930 

20-3979 

5 

7-5126 

8-4026 

2761 

6* 

9-9756 

24-0338 

4 

21-6343 

12-1539 

2807 

10 

20-1530 

20-4905 

9 

8-0797 

8-4444 

2762 

12 

10-7035 

24-4788 

ii 

22-3178 

1  2"66oo 

2<So.S 

6 

20-7596 

20-7566 

7 

8-7060 

8-6550 

2763 

52§ 

6-8882 

25'4073 

36§ 

'8-4371 

13-2513 

79    264 

g'O   !•  2809 

10 

21-4221 

20-5750 

IO 

9'35°2 

8-4134 

2764 

6 

20-1737 

'3-7748 

2810 

5*    21-5012 

20-3501 

7 

9-4106 

8-1825 

2811 

4 

9-5921 

8-0648 

IIO§ 

24-8210 

1-5470 

78    278 

7'5 

2812 

35§     21-8225 

20-2042 

32§ 

97138 

8-0045 

78     285 

9'3 

«5§ 

2-7054 

26-3895 

79    258 

8-8 

2813 

16      14-6604. 

21-1365 

1  1 

2-6677 

9-5770 

2814. 

6      16-4306 

21-3376 

6 

4-4453 

9-6215 

2815 

21       19-7607 

21-4468 

i8§ 

77735 

9-4297 

78     282 

9'5 

2816 

4*  '•  19-9041 

2I-3I03 

5 

7-9054      9-2864 

=8.7 

5*  119-9312 

21-2783 

6 

7-9256      9-2464 

R.A.  8h  om  to  8h  i  sm 

2818 

5*    22-3130 

2I-3750 

9 

10-3120      9-1305 

*  ^j 

2819 

5       14-6858 

22-3279 

5 

2-7983     107677 

Centre      R.  A.  8>>  o">  Dec.  +  78"                  R.A.  8»>  2om  Dec.  +  79* 

2820 

5* 

147677 

22-0691 

-* 

2-8547     10-4972 

Plate  4804.     1900,  Jan.  27.           Plate  6173.     1903,  March  n. 

2821 
2822 

4* 

5t 

15-0597 
I7-5736 

22-4061 
22-0855 

4 
6 

3-1773  ,  10-8058 
5-6506     10-2642 

a                     I'- 

2823 

8 

21-0288 

22-4146 

10 

9-1208     10-2776 

2765 

20 

16-1515 

14-1770 

20              3-5298 

2-5  1  10 

2824 

5t 

14-9761 

23-1827 

7 

3-1647     11-5852 

2766 

18 

17-5736 

14-0699 

18         4-9383 

2-2796 

2825 

5 

15-3614 

22-7893 

.* 

3-5107   !  11-1629 

2767 

'9 

17-7758 

14-6233 

20              5-1878 

2'8l  IO 

2826 

6* 

16-9297 

23-2470 

9 

5-'I54 

U'4745 

2768 

6 

18-4518 

H-3528 

9*       5-8357 

2-4817 

2827 

33§ 

I7-I220 

23-4907 

24§ 

5-3281    !  11-7031 

78     281 

9'5 

i  riteau  interyal  represents  very  nearly  5'  =  9&»-2  nf  R.A.  at  Deo.  +  78',  and  iO4«-8  at  Dec.  +  79'. 

GREENWICH  ASTKOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE    +   78°. 
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B.D. 

B.D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

y- 

No 

Mag. 

Diam. 

X. 

Diam.             T. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  8h  om  to  8h  I5m—  contd. 

R.A.  8h  15™  to  8h  42m  —  contd. 

Centre        R.A.  8"  o">  Dec.  +  78°                R-A.  8&  2O°>  Dec.  +  79° 

Outre       R.A.  S>>  30™  Dec.  +  78°               R.A.  8h  2om  Dec.  +  79* 

Plate 

4804.     1900,  Jan.  27.        Plate 

6173.    1903 

,  March  n. 

Plate  5937.      1902,  Jau   28.         Plate  6173.    1903,  March  n. 

•L 

o                    ni. 

2828 

10 

197238      23-0845 

9 

7-8796 

11-0654 

1878 

26$         7-8016 

16  5547 

23S 

137657       4'.:'i>39 

2829 

4°§ 

15-3648 

23-6882 

34§ 

3-5947 

12-0570 

78     279         9-5 

2879 

4*   i     8-0274    ; 

16-5925 

4*     «39893      4-4432 

2830 

4* 

15-4434 

23-8845 

6* 

3-6969 

12-2438 

2880 

4*       8*9478 

16-4685 

5* 

14-9118       4-3544 

16-4206 

24-5160 

i9§ 

47194 

127856 

78     280         9-5 

2881 

6         9-1839 

16  5442 

6 

15-1472       4-4369 

2832 

7 

167397 

23-975S 

8 

4-9885 

12-2199 

2882 

13         9-3213 

16-8464 

9 

1^2707     !      47464 

2833 

4 

5-2905 

127470 

2883 

5      10-3281 

16-2868 

6 

16-3013          4-2271 

2834 

6 

5-4229 

12-6271 

2884 

15      13-1222 

16-6661 

15 

19-0790 

47154 

28^ 

6* 

18-0332      24-2976 

8 

6-3109 

12-4242 

2885 

6       13-3416 

16-3367 

5* 

19-3I3I 

4-3969 

2836 

9 

18-9186     24-3350 

1  1 

7-1915 

12-3832 

2886 

4*     13-5914 

16-1955 

4* 

19-5664          4-2561 

1837 

6* 

19-0001      24-6776 

10 

7-3028 

127158 

2887 

lo       14-3087 

159111 

8 

2O-2922          4-0070 

2838 

4 

7-3546 

127831 

2888 

5       17-1835   ; 

16-6686 

5* 

23-1396 

4-8800 

2839 

10 

19-7198      24-8445 

14 

8-0383 

12-8159 

2889 

50$     17-7090 

16-3598 

65§ 

236739 

4-5878 

78     292 

8  6 

2840 

18 

20-2228      24-6884 

20§ 

8-5231 

12-6168 

Kis62 

9'5 

2890 

5       187330 

16-3060 

2841 

4 

10-6822 

12-7555 

2891 

4      19-9820 

16-0775 

2842 

6* 

14-3791      24-8568 

6 

27146 

I3-3135 

2892 

25§ 

20-0378 

16-0548 

27§ 

26-OI70 

4-3753 

K  1665 

9-6 

2843 

5 

4-9640 

137820 

2893 

ii 

6-3822 

17-0869 

10 

12-3262 

4-8703 

2844 

10 

5'5  1  58 

13-4634 

2894 

12 

9-2502 

17-0530 

9      15-1920 

4'9476 

2845 

10 

18-2291      25-6056 

10 

6-6191 

I37I34 

2895 

II 

10-9608 

17-9433 

13 

16-8679 

5-9053 

2846 

7 

7-6676 

13-6018 

2896 

4*  :i2-3855 

17-0665 

4* 

18-3263 

5-o875 

2847 

6 

87939 

13-0143 

2897 

5       13-0850 

I7-3939 

5* 

I9-OI78    1      5-4377 

2848 

5 

9-2794 

13-5117 

2898 

15       13-2927 

17-5884 

17 

19-2125       5'6454 

2849 

4 

10-2272 

2899 

8        13-5603 

17-4698 

8        19-4821        5'535° 

2900 

4 

14-1  1  37 

I7-733I 

6      20-0298      5-8185 

8i§ 

24-1592      21-0565 

-8    287      6-8 

2901 

14 

14-7698 

17-3472 

15       20-6963 

5  4  •  x 

2902 

13 

15  7038 

17-4529 

16 

21-6287 

f.  £  O 

5-6033 

2903 

13 

16-2507 

17  6021 

H 

22-1668 

57725 

R.A.  8h  i5m 

to  8b  4: 

,m 

2904 

6 

16-71  19 

17-5360 

6t 

22-6323 

57238 

ZQOC 

8 

2077^4 

17-4878 

I 

Ceutie       R.A 

.  S»>  30™  Dec.  +  78°               R.A.  8h  20™  Dec.  +  79° 

*"7      J 

2906 

10 

/  /    -    i 

5-2480 

18-7613 

10 

11-1254 

6-4984 

Plate 

5937.    1902,  Jau.  28.         Plate  6173.     1903,  March  n. 

2QO7 

5 

11-1695 

6-6083 

/     i 
2908 

5* 

6-8283 

18-6260 

5* 

12-7085 

6-4254 

m. 

2850 
2851 

10 
H 

6-0698 
•     6-5607 

13-9850 
14-1917 

6* 
9 

12-1363 
12-6157 

1-7589 
1-9865 

2909 
2910 

4* 
16 

794H 
8-0830 

18-6065 
18-2918 

4 
15 

13-8218 
13-9798 

6-4538 
6-1398 

6*  O  - 

2852 

6-7708 

14-1665 

9 

12-8282 

1-9684 

291  I 

4t 

8-6306 

18-4864 

6 

14-5177 

•3585 

6_ 

2853 

1 

7-6201 

14-6392 

8 

13-6571 

2'4754 

2912 

.7| 

8-9930 

18-1443 

•9§ 

14-8971 

•0273 
60  /• 

2854 
2855 
2856 

6 
15 

10-0139 
1  107641 
!  17-2021 

14-6150 
14-8384 
14-6170 

5* 
15 
84§ 

16-0508 
16-7920 
23-2378 

2-5454 
27976 

2-8270 

78    291 

7-0 

2913 
2914 
2915 

9 

11-4335 
13-0200 
15-1027 

18-4060 
18-3465 
18-8696 

5 

5 
10 

173225 
18-9098 
20-9695 

•3869 
6-3886 
6-9958 

6_ 

2857 

z8;8 

6* 

15 

18-2960 
67283 

14-0968 
16-0660 

14 

127103 

3-8648 

2916 
2917 

7 

17-2716 
177996 

18-4816 
18-1233 

8 

23-1534 
23-6879 

7°4> 
6-3541 

2859 
2860 

4* 
5 

7-2560       5-3477 

8-1310       5-8476 

4* 

5 

13-2678 
14-1199 

3-1675 
3-7032 

2918 
2919 

6* 
4* 

6-0809 

6-7814 

20-0360 
19-9795 

6 
6 

1  1-9085 
12-6083 

7-8042 

77784 

o       _  /T 

2861 
2862 

10 

8-6926 
10-5569 

5-8656 
57i6i 

10 

14-6805 
i6-5493 

3-7420 
3-6665 

2920 
2921 

4* 
4* 

9-4209 
11-4488 

19-9255 
19-9275 

4 
4 

I5-2499 
17-2756 

7-8236 
7-9063 

2863 
2864 

4 

10-9900 
11-2556 

5-2284 

5-2608 

33§ 

17-2684 

3-2364 

78    289 

95 

2922 
2923 

22§ 

11-5390 
11-8855 

19-3542 
19-3841 

25§ 

17-3892 
177354 

7-3366 
7-3800 

,      f  O 

78    290 

9'5 

2865 

5 

\     12-2055        ;           5-0505 

5* 

18-2238 

3-0669 

2924 

V 

13-1919 

19-4193 

5 

19-0413 

7-4684 

2866 

15 

I2-5844 

57822 

H 

18  5760 

3-8115 

2925 

4 

14-2026 

19-0672 

5 

20-0635 

f  £ 

7-1575 

..JC«*. 

2867 
2868 
2869 
2870 

H 
15 

4 

10 

12-5949 
I3-2984 

13-3415 
14-l8l8 

5-2284 
57085 

5-88-1 

5"°545 

1  1 
16 

6* 
6* 

18-6087 
19-2906 
19-3293 
20-1998 

3-2566 
3'9459 

2926 
2927 
2928 
2929 

6* 

4* 

147204 
15-6794 
16-9214 
17-0424 

i9'4553 
19-5029 
19-4960 
i9'43°5 

2I§ 

5 
4* 

20-5669 
2I-5226 
227613 
22-8898 

7  5657 
7-6515 
7-6936 
1    7-6269 

187  i 

9 

I7-3309 

5-5339 

7* 

23-3267 

37488 

2930 

6 

17-1627 

19-0740 

8 

23-0200        y-zyoy 

2872 

8 

J7'7423 

5'7375 

2931 

6 

17-2800 

18-8033 

6* 

23-14/6 

/  w«*5 

18 

20-8346 

5-6525 

10* 

26-8266 

4-0049 

2932 

5 

177960 

18-8118 

4 

23-6637 

7-0424 

2875 

8 
4* 

5-9293 
5-9479 

16  6603 
16-2970 

7 

1  1-8903 
1  1-9198 

4-4268 

4-0674 

2933 
2934 

5_ 

5-5001 
6-3206 

120-8723 

i  20-8691 

4 

62$ 

1  1-2905 
12-1162 

8*6177 
8-6484 

78    287 

6-8 

2?~6 

1877 

6 
4* 

•    6-9850     166299 

7-4709    :    16-4755 

6 

5* 

12-9465 
I3-4348 

4'43"' 
4-3004 

2935 
2936 

6 
15 

137243 

147000 

20-6605 
20-3474 

6 

20§ 

19-5229 

20-5084 

8-7299 
8-4548 

i  rtscau  interval  represents  very  nearly  5'  =  96S'2  of  R.A.  at  Dec.  -f  78 

,  and  io4*-8  at  Dec.  +  79*. 
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ZONE    +    78° 


tfn 

ril_  „.. 

B.D. 

Wft 

B.  D. 

J>O. 

1'lttlll. 

X. 

y. 

urani  . 

X. 

</• 

Ifo. 

Mag. 

IXV. 

Duun. 

X-                     y  • 

x.                      y. 

No. 

Mag. 

R.A.  8h  i5m  to  8h  42m  —  contd. 

R.A.  8h  i5m  to  8h  42™—  contd. 

Centre       R.A.  &  30™  Dec.  +  78°            K.  A.  8h  20™  Dec.  +  79* 

Centre     E.A.  8h  30™  Dec.  +78°               R.A.  8^  20™  Dec.  +79° 

Plate  5937.    1902,  Jan.  28.      Plate  6173.    1903,  March  n. 

Plate  5937.     '902,  Jan.  28.          Plate  6173.     1903,  March  n. 

*937 

6 

16-1410 

20-6209 

6 

2  I  '9406 

8-7846 

O 

m. 

2996 

33§ 

I  2  '6OOO 

25-7158 

26§     18-1994 

13-7362 

a                    ni. 

K  1627      9-5 

2938 

5 

17-0218 

20-6654 

6 

22*8150 

8-8648 

2997 

35§ 

I-V3S" 

25-6118 

24§     i9'9525 

137045 

79    281       9-0 

2939 

$6§ 

18-5594 

20-4196 

63-J 

24-3614 

8-6809 

78    293 

6-5 

2998 

IS 

16-9960 

25-5943 

2O§        22-5990        13-7863 

2940 

5 

18-9572 

20-7029 

5 

247495 

8-9773 

2999 

6      22-8239 

13-1088 

2941 

5* 

19-0004 

20-6043 

6 

247918 

8-8778 

3000 

8 

19-0408 

25-1392 

9       24-6595 

13-4H4 

294* 

6 

19-2421 

20-4362 

7* 

25-0434 

n  .OQ 

87254 

8Q         Q    H 

3001 

5       247048 

i3-3254 

2943 

H 

20*0498 

20-4809 

i"5 

Zj    8488 

•8085 

2944 

5* 

5-3014  121-9585 

6 

I  r0510 

9-6963 

74§ 

2-3300 

17-4984 

78    284 

7'5 

2945 

10 

6-4269    21-4323 

9 

I2-I992 

9-2I52 

75§ 

23-2521 

20-581  1 

78    297 

6-9 

2946 

3* 

10-9669 

21-0801 

5 

167475 

9-0433 

2947 

5* 

12-4609 

21-0371 

6* 

18-2456 

9-0615 

2948 

9 

12-6600 

2'7433 

8 

I8-4I3O 

9-7679 

R.A.  8h  42m  to  9h  i8m 

2949 
2950 

5 
ii 

13-3852 
13-9313 

21-8598 
21-2085 

5 
9 

>9M  377 
19-7080 

9-9158 
9-2867 

Centre        R.A.  gh  om  Dec.  +  78°                  R.A.  9h  o'»  Dec.  +  79° 

2951 

12 

14-6122 

21-0290 

10 

20-3949 

9"i343 

Plate  2515.     1895,  April  9.          Plate  3406.     1897,  March  24. 

2952 

7 

14-7171 

21-3764 

7* 

20-4843 

9-4854 

o                     m. 

2953 

4* 

14-9624 

21-7575 

5* 

207153 

9'8749 

3002 

4* 

2-4841 

H73i8 

5* 

2-4779 

2-6551 

2954 

6 

16-0873 

20-9638 

8 

21-8718 

9-1275 

3003 

ii 

2-7211 

14-0839 

10 

2-7186 

2-0070 

2955 

6 

16-3305 

21-1577 

7* 

22-1088 

9-3299 

3004 

6 

5-2117 

14-4962 

5* 

5-2069 

2-4363 

2956 

4* 

18-0819 

20-9986 

4* 

23-8662 

9-2396 

3005 

4 

8-4737 

14-1526 

5 

8-4696 

2-1  140 

2957 

6* 

67624 

22-5085 

6 

12-4899 

10-3056 

3006 

13 

8-9565 

14-4246 

18 

8-9515 

2'39°7 

2958 

6* 

7-3619 

22-7855 

6 

13-0800 

10-6037 

3007 

ft 

I3-5794 

14-4291 

6 

13-5728 

2-4260 

2959 

25§ 

9-9090 

22-5007 

22§ 

15-6371 

10-4184 

3008 

4 

13-6489 

14-9855 

4 

13-6388 

2-9815 

2960 

4* 

9-9414 

22-2865 

6 

15-6746 

10-2043 

3009 

5 

13-6974 

14-6899 

5 

13-6900 

2-6854 

2961 

12 

10-8597 

22-5260 

ii 

16-5873 

10-4829 

3010 

4* 

14-8239 

14-4591 

4 

14-8204 

2-4597 

2962 

45§ 

10-8908 

22*1760 

4°§ 

16-6311 

10-1325 

78    288 

9-0 

301  I 

4* 

i5'2933 

14-1421 

5 

15-2895 

2-1499 

2963 

1  1 

137305 

22-7983 

13 

19-4416 

10-8676 

3012 

7 

15-3152 

H-6359 

10 

15-3084 

2-6426 

2964 

H 

15-2369 

22-5253 

16 

20-9593 

10-6515 

3OI3 

4 

20-6809 

I4-8379 

6 

20*6692 

2-8835 

2965 

6 

16-6753 

21-9963 

6 

22-4202 

10-1814 

3OI4 

17 

22-2889 

14-3198 

38§ 

22-2864 

2-3754 

K  1789       9-3 

2966 

7 

20-5708 

22-5952 

8 

26-2883 

10-9348 

3°'5 

9 

25-4071 

147321 

'4 

25'3995 

2-8058 

2967 

Z3§ 

6-5210 

23-4955 

J9§ 

12-2131 

i   -2771 

3016 

28§ 

3-5320 

I5-5476 

45§ 

3-5186 

3-4739 

K  1676      9-6 

2968 

4 

13-1997 

•8556 

301? 

4 

5-1172 

15-7986 

7 

5-1008 

3-7368 

2969 

24§ 

97324 

24-0165 

2I§ 

15-4013 

•9271 

K  1609 

9'5 

3018 

4* 

9-6861 

15-2168 

5 

9-6715 

3-1858 

2970 

7 

"'5J40 

23'33«7 

5 

17-2302 

•3205 

3019 

ii 

12-9280 

15-6279 

20 

12-9140 

3-6168 

2971 

5 

11-8594 

23-7527 

6 

!7'5344 

7454 

3020 

'3 

12-9343 

I5-7935 

20 

12-9201 

3-784° 

2972 

4 

17-7292 

'4345 

3021 

37§ 

25-7173 

15-5838 

59§ 

25-7042 

3-6618 

K  1813 

9'5 

2973 

15 

12-3696 

23-3165 

'4 

18-0635 

•33i9 

3022 

6* 

25-8436 

I5"i549 

10 

25-8338 

3-2312 

2974 

13 

13-2089 

23-8444 

12 

18-8808 

•8904 

3°23 

23§ 

4-2668 

16-4484 

36§ 

4'2474 

4-3801 

78    294 

9'5 

2975 

6 

'4'343' 

23-0095 

5 

20-0505 

•1015 

3024 

5 

5-5090 

4-1268 

2976 

9 

15-1981 

23-2816 

9 

20-8893 

•4074 

3025 

4* 

6-0462  |  16-1216 

4 

6-0298 

4-0667 

2977 

8 

1  5-6062 

23'593' 

8 

21-2895 

7335 

3026 

5 

8-6732 

16-4645 

7 

8-6498 

4-4265 

2978 

18 

1  5-90!  3 

23-6686 

H 

21-5809 

•8216 

3027 

H 

10-0178 

16-9446 

18 

9-9900 

4-9161 

2979 

9 

67333 

24-6674 

9 

12-3790 

12-4563 

3028 

5 

11-4518 

4-8981 

2980 

1  1 

8-1312 

247659 

10 

13-7676 

12-6165 

3029 

10 

I3'3458 

16-3566 

17 

13-3282 

4-3474 

2981 

A 

29§ 

8-3257 

247753 

26§ 

13-9660 

12-6310 

79    275 

9  '4 

3030 

4 

»3'4»97 

16-3637 

8 

13-4007 

4-3559 

2982 

5 

14-6964 

12-8608 

3031 

5 

14-3668 

4-3092 

2983 

32§ 

10-0380 

24-5159 

24§ 

15-6873 

12-4354 

79    276 

9'5 

3032 

«4 

16-0465 

16-9171 

'7 

l6'O22O 

4'9253 

2984 

7 

10-0897 

24  1652 

5 

'57479 

12-0891 

3033 

3 

16-2537 

16-3784 

4 

I6-2318 

4'3928 

2985 

_  o  £ 

ii 

10-7403 

24-3756 

10 

16-3936 

12-3263 

3°34 

4* 

20-9281 

16-2504 

4* 

20-9097 

4-2944 

2906 

5 

17-0825 

12-7009 

3°35 

8 

23-2666 

16-1064 

ii 

24-2482 

4-1815 

2987 

5 

20-0483 

i2-8734 

3036 

13 

3'2587 

17-1055 

17 

3<2333 

5-0388 

2988 

5* 

14-8164 

24-5630 

6 

20-4588 

12-6722 

3°37 

5 

5-2477 

17-7291 

8 

5'22I2 

5-6683 

2989 

4* 

I7'43  '4 

24-1  270 

5 

23-0905     12-3406 

3038 

4 

5-4388 

18-0088 

8 

5-4084 

5'9458 

2990 

13 

20-7981 

24-2497 

'3 

26-4498 

12-5962 

3°39 

4 

9'8537 

17-7703 

9 

9-8259 

5-7399 

2991 

4 

13-6959 

i3-5°54 

3040 

17 

10-8453 

17-339' 

22§ 

lO-SigS 

5'3'35 

2992 

4 

14-1030 

13-1141 

3041 

4 

n-4557 

17-2115 

6 

11-4304 

5-1883 

2993 

5 

'3-1425     '3"355S 

3042 

3 

1  1-9092 

17-0815 

4 

11-8845 

5-0628 

2994 
2995 

28§ 

3'§ 

9-6476 
10-9603 

25-3465 
25-8566 

22§ 
23§ 

15-2637 
16-5552 

13-2523 
13-8153 

K  1606 
K  1616 

97 
9-6 

3°43 
3°44 

16 
1  1 

13-3083 
H-3350 

17-2596 
17-0120 

20§ 
2I§ 

I3-2823 
I4-3I03 

5-2514 
5-0115 

i 

i  risenu  interval  represents  very  nearly  5'  =  96»'z  of  R.A.  at  Dec.  +  78',  and  i04«'8  at  Dec.  +  79'. 
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ZONE    +    78° 


rtiom 

B.  D. 

B.  D. 

Xo. 

i'l&m.      x.         i/. 

Diam.      x. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam,      x. 

V- 

No. 

Mag 

R.A.  8h  42m  to  9h  i8m—  contd. 

R.A.  8h  42'"  to  9''  i8m—  contd. 

Centre    E.A.  9h  o">  Dec.  +  78*       R.A.  9h  o»*  Dec.  +  79" 

Centre   R.A.  9h  om  Dec.  +  78*       K.  A.  9*  o°"  Dec.  +  79* 

Plate  2515.  1895,  April  9.    Plate  3406.  1897,  March  24. 

Plate  2515.  1895,  April  9.     Plato  3406.  1897,  March  24. 

m. 

C 

m. 

3°45 

4 

16-7965 

'7-2335 

6   16-7-1- 

5"2474 

3104 

4    9-79*0 

9'2355 

3046 

4* 

17-3468 

17  1299 

5   i7'32°7 

5*1521 

3105 

8   10-2493 

21-5404 

10   10-1933 

9  -.120 

3°47 

5   17-3380 

5'2935 

3106 

4   10-4716 

9*0055 

3048 

6 

18-6885 

'7-4475 

10   18-6609 

5-4747 

3107 

6    10-9725 

21-6234 

10   10-9180 

9*6001 

3°49 

3 

19-9240 

17*4490 

5  119*8963 

5-4854 

3108 

8   11-8442 

21-1709 

ii   11-7908 

9-1521 

3050 

4 

20-0550 

17*3014 

9   20*0288   5*3435' 

3109 

4*  11-8825 

21-6899 

4   11-8286 

9-6710 

3051 

23§ 

4-5842 

18*8910 

29§   4*5480 

6-8247 

78  295 

9'5 

3110 

22§   I2M057 

21-4790 

24§ 

12-0503 

9-4605 

78  299 

9'5 

3052 

4    6-1580 

6-3040 

3III 

6   12-2967 

21-1722 

10 

12-2434 

9'i579 

3053 

6 

8-3547 

18-9523 

12    8-3158 

6-9123 

3112 

5 

13-0503 

9-6120 

3=54 

4    8-6385 

6-6059 

3113 

II   13-1895 

2i-3524 

14 

13-1367 

9-3433 

3°55 

4 

9-1546 

18*3601 

5    9*1218 

6'3243 

3114 

4*  15-6490 

21*6301 

8 

15-5926 

9-6359 

3056 

6 

9-1696 

I8-3545 

7 

9*1380 

6*3174 

3115 

6 

19*2185 

97574 

3°57 

3* 

10-2954  18-7899 

3 

10-2601 

6-7623 

3116 

4 

20-7689 

9-9830 

3058 

16 

11-1944  !  18-9935 

18   1  1-1566 

6-9700 

3117 

4 

21-2044 

9-9978 

3°59 

4t 

12*2091 

18*9759 

5 

12-1706 

6-9568 

3118 

12    21-5225 

21-9336 

««8 

21*4614 

99825 

3060 

5 

17-0128 

6*2170 

3119 

21    21-9925 

21*4197 

29§ 

21*9385 

9"472S 

78  3°7   9'4 

3061 

4 

17-5499 

67543 

3120 

8 

4-7072 

107195 

3062 

5 

18-6920 

18*5502 

7 

18-6581 

6-5807 

3121 

31      5-1279 

22-6395 

3<>§ 

5-0656 

10-5760 

78  296   9-5 

3063 

52§ 

18-6888 

1  8*600  1 

56§ 

18-6532 

6*6274 

7»  3°3 

7  "9 

3122 

1  6    8-9998 

22*0830 

!9§ 

8-9403 

10-0445 

3064 

20 

21-0547 

18-5704 

3o§ 

21-0185 

6*6151 

3123 

10   10-1247 

23-0245 

H 

10-0583 

10-9948 

3°65 

4* 

21-3509 

18-8641 

5* 

21-3130 

69097 

3124 

6   11-9133 

22-9820 

1  1 

11-8483 

10-9613 

3066 

6 

23*2720 

18-5951 

10 

23*2365 

6-6543 

3'2> 

4*  11-9831 

22-4266 

4 

11-9235 

10-4145 

3067 

6    5-2389 

7-4260 

3126 

9   16-0695 

12-6859 

12 

16-0063 

10*6965 

3068 

4 

8-2059 

19-1006 

6    8*1687   7*0607 

3127 

10   16*2198 

22'3427 

14 

16-1604 

10-3503 

3069 

4 

8*4215 

7-5010 

3128 

4*  16-5651 

22-3830 

7 

16-5025 

10-3960 

3070 

4 

12*1695 

7-2255 

3129 

42§ 

18*0525 

227529 

39§ 

17-9885 

107753 

78  302 

9*0 

3071 

H 

14*8517 

19-2141 

i9§ 

14-8112 

7'-"55 

K  1744 

9-6 

3130 

17 

18*3972 

22-8735 

20$ 

18-3314 

10-8968 

3072 

4 

16*2609 

7-9167 

3131 

ii 

18-4111 

22-8758 

i6§ 

18-3478 

10-9005 

3°73 

4* 

17-1563 

19*1772 

5 

17-1  160 

7''955 

3'32 

4   18-6167 

10*4405 

3°74 

18 

17759' 

19-5938 

««§ 

17-7166 

7-6142 

3'33 

10 

19*0450 

22-9454 

13 

i8*9773 

io-9753 

3°75 

6 

18*1463  19*5943 

1  1 

18-1038 

7-61:3 

3134 

4 

19-4198 

I  O-  I  I  I  I 

3076 

4 

18*5744  19*6225 

6  ,  18-5308 

7-6513 

3»35 

9 

22-8587 

107953 

3°77 

5 

18-7566  19-4599 

12  i  18-7162 

7-4883 

3136 

7 

22-9500 

22-0575 

'4 

22-8885 

10-1138 

3078 

6 

20*5959 

19*4418 

15   2°'5529 

7-4836 

3'37 

9 

5-1381 

1*2285 

3°79 

5 

23*0375  19*2811 

3>38 

6* 

5-2986 

23*5807 

1  1 

5*2258 

1-5223 

3080 

6   23-2316 

19-3967 

13 

23-1914 

7-4563 

3139 

4 

8-5882 

1-9226 

3081 

44§  23-8027 

19-573I 

49§ 

23*7606 

7-6351 

78  308 

9'5 

3140 

4 

10-1000 

1-3158 

3082 

9   3-i685  zo'7953 

19 

3-1190 

87199 

3H1 

4* 

10-5998 

23'54°3 

5 

10-5290 

I-5I44 

3083 

7 

4*8066 

8-7442 

3142 

4 

10-9005 

1-4659 

3084 

84§   5-3185  20-5786 

8o§ 

5-2699 

8-5153 

78  297  6-9 

3H3 

6 

11-3899 

23*5651 

9 

11-3213 

1-5428 

3085 

4 

6-4736 

8-4670 

3H4 

3* 

1  1*8294 

234941 

4 

11-7596 

1-4737 

3086 

4 

6-9763 

8*5337 

3H5 

6* 

14-7815 

23*7123 

ii 

14*7106 

17125 

3087 

7    7-2618 

20-6336 

15 

7-2127 

8-5845 

3146 

4 

15*0583 

1-8536 

3088 

4 

8*5963 

20*8009 

8 

S'5437 

8*7590 

3'47 

10 

15-3106 

23*8011 

i7§ 

15-2403 

1*8045 

3089 

4 

10-0705 

8*9605 

3148 

4* 

i5-557i 

23-6788 

4 

15-4876 

1-6838 

3090 

6   10-3886 

20*8926 

7 

io-3373 

8*8651 

3H9 

4 

17-0685 

I-455* 

3091 

4 

13-1111 

8*7400 

3150 

36§ 

18-3686 

23*6950 

33§ 

18-2983 

1-7185 

79  3"2 

9'S 

3092 

4 

14-0213 

8-6063 

3151 

4 

19-6692 

1-0473 

3093 

2I§  i5-3595 

20-4036 

27§  15-3115 

8-4075 

78  300  9-4 

3152 

6* 

19-7589 

23-4691 

H 

19-6895 

1-5050 

3°94 

14   16-0957  20-2158 

21§    16*0495 

8-2245 

3153 

5 

20-2407 

1-7871 

3°95 

4*  16-2340  19-9936 

4   16-1886 

8-0093 

3154 

4* 

23-0341 

23-1429 

H 

22-9688 

1I-2OII 

3096 

7  i  18-4977  20-3168 

13   18-4505 

8-3440 

3'55 

5 

5*2798 

12-8468 

3°97 

21§ 

20*0230 

20-1953 

26§  19*9760 

8**335 

78  305 

9'5 

3156 

17 

6-4232 

24'9437 

24§ 

6-3443 

I2-8870 

3098 

8 

24-5825 

8-4435 

3157 

4 

6-8186 

12-0553 

3099 

13 

24-7165 

8-1  160 

3158 

9 

6-8797 

12*1433 

3100 

8 

5-0593 

9-3968 

3!59 

8 

77115 

12*9140 

3101 

5 

5-5495 

21*8373 

1  1 

5-4898 

9-7775 

3160 

6 

9-5736 

i2'9773 

3102 

4* 

7*3094  21*5143 

6 

7-2532 

9-4646 

3161 

14   12-1188 

24-5839 

20§ 

12-0415 

12*5654 

3103 

5 

9-2917 

9-5775 

3162 

39§  12-3672 

24-3492 

35§  12-2919 

12-3325 

79  Z97   9-3 

i  rtseau  interval  reprtsouts  very  nearly  5'  =  gS'-z  of  R.A.  at  Dec.  +  78°,  and  iO4I-8  at  Dec.  +  79°. 
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Z  O  N  E    +    78*. 


\ 

B.  D. 

B.D. 

Diain. 

x. 

y- 

Diam.             x.                    y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diatn. 

X. 

y- 

Diani.             x.                     fj- 

No. 

Mag. 

\ 

R.A.  8h  42m  to  9h  iSm—contcl. 

R.A.  9h  i8m  to  9h  45m—  contd. 

Centre          R.A.  gu  o™  Dec.  +  78°                  R.A.  9h  o™  Div.  +  79° 

Centre       R.A.  9h  -$°™  Dec.  +78'             R.A.  gh  40™  Dec.  +  79° 

Plate  2515.    1895,  April  9.             Plate  3406.     1897,  March  24. 

Plate  3410.     1897,  April  5.         Plate  3432.     1897,  April  18. 

m. 

o 

m. 

3163 

4*     12-7450 

24-3837 

7 

12-6684 

12-3731 

3212 

6 

I3-3775       5-9738 

3164 

8       137673 

24-0945 

12 

13-6957 

12-0888 

3213 

8 

15-7800      5-3101 

3165 

37§     17-4367 

24-1722 

37§ 

17-3618 

12-1946 

79    301 

9'1 

3214 

5 

16-6938      5-5066 

3166 

4 

17-9220     12-4578 

3215 

6 

2*0213      6-2047 

3167 

8*     20-8224 

24-1904 

16 

20-7452     12-2320 

3216 

4 

8-2353 

18-3638 

13 

2-1994      6-6955 

3168 

4 

21-7713     12-1769 

3217 

4 

9-8710 

18-1853 

10 

3-8259      6-4519 

3l69 

8 

22*1222        12-9545 

3218 

4 

3-8470      6-1403 

3170 

72§     22-3193 

24^175 

63§ 

22-24O3        12-5684 

79    305 

7'4 

3219 

4 

4-1481      6-7511 

3171 

6s§     22-3372 

24-4229 

5°§ 

22-2603        12-4738 

K  1794 

8-0 

3220 

12 

10-3752 

17-9175 

17 

4-3198      6-1647 

K  1829       9-8 

3172 

5 

227294 

12-2090 

3221 

2I§ 

12-2617 

18-0808 

26§ 

6-2115 

6-2506 

78    313 

9'5 

3173 

28 

23-8531    24-0443 

42§ 

237795 

12-1083 

K  1804 

9'4 

3222 

6 

6-7894 

6-2833 

3174 

7 

3-5I74 

13-92/5 

3223 

6 

7-2372 

6-5485 

3175 

10 

67895 

13-4940 

3224 

4        7-6234 

6-9460 

3176 

4 

7-4287 

139398 

3225 

4 

16-7650 

18-7161 

9 

107387 

6-7050 

3177 

1  1 

77345 

25-3821 

«7§ 

7-6519 

13-3340 

3226 

4 

12-0713 

6-6574 

3178 

5 

9-6492 

13-1476 

3227 

34§ 

19-9600 

187551 

13-9300 

6-6173 

78    322 

9-2 

3179 

4 

17-0580 

13-0053 

3228 

13 

20-8775 

19-0280 

i9§ 

14-8584      6-8541 

78    314 

9'5 

3180 

4 

I7-7322 

I37H8 

3229 

22-1188 

18-2535 

'9 

16-0675 

6-0308 

3181 

9* 

18-7144 

25-5246 

I7§ 

18-6304 

13-5533 

3230 

9 

8-9223 

19-0743 

20§ 

2-9143 

7-3795 

3182 

5 

18-7051 

13-1  190 

3231 

5 

3-2298 

7-1848 

3183 

6* 

19-0177 

257535 

15 

18-9350 

13-7842 

3232 

6 

4-2  1  06 

7-8053 

3184 

7 

21-6475 

13-7462 

3233 

6 

4-2983  !    7-9063 

3185 

9* 

22-0466 

25-8725 

18 

21-9583 

13-9208 

3234 

4* 

10-3035 

19-6999 

7 

4-3205      ;       7^473 

3186 

5 

23-3475 

13-1612 

3235 

6 

4-4598            7-0968 

4*  ><    8(*"lT                    *T«Tt'»^ 

53§ 

IO-IO5O 

1-1520 

78    298 

9-0 

3236 
3237 

14 

1  1-9680 

19-3075 

2 
20§ 

4807 
5-9660 

/            j  j 

7-4890 

3238 

4 

7-0608       7-3994 

3239 

6         7-4293       7-196; 

3240 

4     ;  10-7216       7-6595 

R.A.  9h  i8m  to  9''  45"' 

3241 

5       11-2320       7-6565 

Centre      R.A.  9h  30'"  Dec.  +78"               R.A.  gh  40"'  D,-,-.  +  79° 

3242 

5 

8-1592 

19-9850 

15 

2-i8So 

8-3177 

Plate  3410.    1897,  April  5.         Plate  3432.     1897,  April  18. 

3243 

6 

2-5507 

8-3462 

8.  o  _  .  f. 

3244 

3 

5-2390 

83  lo 

m. 

3245 

4*     12-0552 

20-7464 

7 

6'I  I2O 

8-9245 

3187 

8 

22*7063 

14-1520 

19 

16-4920 

1-9121 

3246 

4 

6-2128 

8-8820 

3188 

3* 

10-3827 

14-4014 

5 

4-1890 

2-6488 

3247 

15       12-3095 

20-1292 

20§ 

6'3399  !    8'2953 

3189 

4 

17-1823 

I4-4859 

10 

10-9883 

2-4658 

3248 

4 

6-7989 

8-7710 

3190 

12 

8-3387 

I5-3349 

26§ 

2-1824 

3-6645 

3249 

5       I3-5903 

20-4082 

8 

7-6314 

8-5248 

3191 

4'§ 

9-2183 

15-6056 

5»§ 

3-O7OO 

3-8970 

78    310 

8-2 

3250 

3       H-4179 

20-8476 

8 

8-4752       8-9295 

3192 

3 

'3-0573 

3-7743 

3251 

18       15-5860 

20-5449 

20§ 

9-6303   ;     8-5802 

78    316 

9'4 

3193 

3 

'3-4911 

3-9833 

3252 

20§  |  19-2732 

20-3255 

22§ 

13-3076 

8-2142 

78    320 

9'5 

3:94 

5 

20-8000 

16-0568 

15 

14-6610 

3-8897 

3253 

1O 

16-6402 

8-1745 

3'95 
3196 

4* 

20-9337 

15-9164 

5 
10 

14-6694 

14-7898 

3-7050 
3-7445 

3254 
3255 

6      22-8865 

20-5029 

3 

16-9240 

2-6475 

8-2475 
9-0515 

3'97 

3* 

7-7007 

15-7949 

7* 

''5595 

4-1552 

3256 

4 

9-5421 

9-2255 

3198 

H 

9'5532 

16-0398 

20 

3-4218 

4-3219 

3257 

69§     16-4548 

21-0588 

7o§     10-5191 

9-0620 

78    3'7 

6-8 

3199 

4 

5-2218 

4-9673 

3258 

6       17-4177 

21-6676 

12          11-5061 

9'6395 

3200 

10 

1  1  -860  1 

16-2123 

18 

57353 

4-3988 

3259 

8       22-7240 

21-9540 

i8§     16-8208 

9-7055 

78    325 

9'4 

3201 

6* 

12-9442 

16-7964 

12 

6-8408 

4^415 

3260 

15         8-9793 

21-8227 

23§  ;   3-0805 

10-1235 

78    3°9 

9-2 

3202 
3203 

6 

17-0685 

16-4280 

3 

12 

8-7917 
10-9498 

4-7815 
4-4094 

3261 
3262 

41;!         11-6968 

22-1536 

4 

5-8095 
8-3708 

io-3437 
io-5475 

78    312 

87 

3204 

7 

18-2442 

16-9823 

i6§ 

12-1455 

4-9146 

3263 

6       14-8697 

22-2464 

7 

8-9855 

10  3142 

3205 
3206 

8 

22-6967 

16-9553 

6 
18 

12-2347 
16-5921 

4-1601 
4-7117 

3264 
3265 

4 
3 

12-5021 
13-2718 

10-6889 
10-1603 

3207 

21 

9-7896 

16-8193 

28§ 

3-6900 

5-0910 

78    311 

9'5 

3266 

17 

20'I  I  10 

22-4259 

'9§ 

14-2278 

10-2805 

78    323 

9'5 

3208 

4* 

9-9232 

17-5299 

6 

3-8533 

57953 

3267 

5 

14-5285 

10-7870 

3209 

6 

3-5923 

5-4960 

3268 

5 

H'5459 

10-9535 

32  10 
3211 

>sl 

18-8926 

17-5066 

3 

8-9180 
12-8136 

5-6901 
5-4148 

78      32! 

9-1 

3269 

3270 

16 
ii 

8-1645 
9-8515 

23-2710 

23-3709 

24 

17 

2-3247 
4-OI53 

1  1-6014 
11-6352 

Plates  34.0,  3431.     There  is  no  star  on  these  plates  which  corresponds  to  No. 
1  8  56  m  the  Kasan  (A.O.)  Catalog^.     Magnitude  8  "2. 

i  rtieau  interval  represent*  very  nearly  5'  =  96»-2  of  R.A.  at  Dec.  +  78°,  and  io4»-8  at  Dec.  +  79*. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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B.  D. 

Tli«ni 

B.  D. 

N'o. 

Diam. 

jr.                     y. 

Diam. 

X. 

y. 

No.             Mag. 

N'>. 

Diam. 

X. 

s- 

uuini. 

X, 

y- 

Xo.             Mag. 

R.A.  9h  i8m  to  9h  45m— 

contd. 

R.A.  9h  45m  to  ioh  o™— 

contd. 

Centre       R.A.  9h  30""  Dec.  +78°                 R.A.  9h  40™  Dec.  +79° 

Centre       R.A.  lo*  o"»  Dec.  +  78°                  R.A.  9*  40"  Dec.  +  79* 

Plate 

3410.     1897,  April  5.            Plate  3432.     1897,  April  18. 

Plate  4841.     1900,  March  10.         Plate  3432.     1897,  April  1  8. 

Q 

•                   m- 

3271 

4 

5-3796 

•3984 

33'5 

7 

7-6482      16-9598 

9      19-8405 

4-9301 

3272 

5 

57213 

•6578 

3316 

4* 

8-1308      16-8654 

5      20-3263 

4-8758 

3273 

5 

6-9968 

•1845 

33'7 

8 

10-2009      16-4410 

10      22-4274 

4-6236 

3274 

4 

7-9508 

1     -3958 

33i8 

4* 

13-1131     16-0447 

5*    25-3612 

4*4755 

3275 

6 

14-5686     23-6559 

'3 

87388 

•7313 

33'9 

3* 

7-3698 

17-5687 

5       19-5116 

5-5125 

3276 

17 

17-5218      23-0961 

20$ 

11-6680 

•0528 

78      3l8 

95 

3320 

38§ 

7-9035     17-8079 

34§  ,20-0215 

57937 

78     329        8-9 

3277 

4 

13-8330 

'4745 

3321 

3'§ 

9-0115     17-2828 

37§  ;  21-1708 

5-3626 

78    332  I    9° 

3278 

4 

16-3294 

•5258 

332* 

5t 

9-1096     17-4306 

7     ]  21-2572 

5-5214 

3279 

5 

2-4220 

12-3649 

3323 

4* 

10-3870     16-9306 

7      22-5748 

5-1260 

3280 

6 

5-2888 

12-1707 

3324 

9 

10-5843    17-5621 

ii 

227142 

5775' 

3281 

4 

5-5556 

12-9163 

3325 

3* 

12-2931     167561 

5* 

24-4886 

5-1073 

3282 

9 

12-2378      23-8571 

'3? 

6-4192 

12-0245 

3326 

7 

5-1686    18-5795 

10 

17-2327 

6-3350 

3283 

4 

11-4095 

12*0045 

3327 

'3 

5-4098 

18-5096 

i6§ 

17-4797 

6-2850 

78     326 

9'5 

3284 

4* 

18-2451      24-8439 

n 

12-4601 

127695 

3328 

58§ 

5-6247 

19-1247 

42§ 

17-6410 

6-9155 

7*     327 

7*' 

J»85 

4 

13-2476 

12-1071 

3329 

4 

19-0390 

6-9913 

3286 

4 

15-6579 

12-4864 

333° 

'4 

7-0753 

18-8242 

'7 

19-1115 

6-7389 

K  1911 

9*5 

3287 

6 

16-5627 

12-4778 

333i 

4* 

9-6226 

18-0696 

4 

217154 

6'2O22 

3288 

5 

16-5764 

I2*5354 

3332 

5 

24-0513 

6-8II4 

3289 

5 

1-8193 

13-0448 

3333 

4 

19-6637 

7'5677 

3290 

5 

2-7194 

13-2318 

3334 

'7 

8-6013 

19-9015 

»o§ 

20-5444 

7-9390 

£1917 

97 

3291 

4         4-9588 

13-2330 

3335 

4* 

8-9006    19-6756 

6 

20-8625 

7-7365 

3292 

4* 

I  I-22I2 

25-5644 

13         5-4700 

'3-7739 

79    310      9-5 

3336 

• 

4 

20-1693 

7H243 

3293 

4        5-8732 

13-1492 

3337 

5 

21-5480 

7-9326 

3294 

"9 

I3-0490 

25-2640 

2I§          7-2849 

I3-3948 

79    3'3      9'2 

3338 

'5 

10-2608     19-7374 

2I§ 

22-2112 

7*9'55 

78    335       9'5 

3295 

5* 

I3-5909 

25-7044 

8         7-8408 

13-8138 

3339 

4 

22-9483 

7-1527 

3296 

22§ 

>4'4337 

24-9438 

2I§          8-6532 

13-0228 

79    3'7      9'2 

334° 

3' 

11-5096     19-5161 

5 

23-4750 

77945 

3297 

l6 

15-2687 

25-7278 

20§ 

9-5202 

'3'77'3 

334' 

6 

12-2923     19-2256 

10 

24-2810 

7-5759 

3298 

3       10-4784 

13-6661 

JH» 

6 

13-6265     19-1206 

10 

25-6l68 

7-5813 

3299 

5       10-5540 

13-2658 

3343 

6 

8-5319    20-2259 

9 

20-449I 

8-2584 

• 

3300 

4       11*2412 

I37I74 

3344 

4* 

8-8701     20-7421 

6 

20-74II 

8-8007 

33°' 

3       117290 

13-5240 

3345 

7 

12-0515 

19-7323 

9* 

23-9956 

8-0598 

33°2 

6* 

19-3363 

25-8939 

ii 

'3-5934 

•3-7745 

3346 

:9 

7-5892 

21-8412 

21§ 

I9-372I 

9-7856 

33°3 

22 

19-5528 

25-9446 

20^ 

13-8100 

13-8149 

79    312      9-4. 

3347 

4 

19-4543 

9-8600 

3304 

8 

15-0493 

13-2725 

3348 

5 

22-3398 

9-2751 

3349 

3* 

11-3681     227646 

5* 

23-2268 

9-0358 

5°§ 

8-4495 

2-0177 

78    3'5       8'2 

335° 

4 

187230 

10-9970 

39§ 

26-0803     |8'I745 

78  .329      8'9 

3351 

6 

18-9390 

107098 

5'§ 

23-6559     19-2003 

78    327      7'i 

3352 

6 

21-2166 

10-0726 

541 

4-8281     24-6339 

79    3°5      7'4 

3353 

8 

9-7580    22-7015 

9 

21-4623 

10-8256 

44§ 

4-8358     24-5365 

K  1794      8-0 

3354 

9 

13-4067    22-1924 

ii 

25-1420 

10-6240 

24 

11-701  1 

25-8903 

79    3"       9-0 

3355 

4 

17-3823 

11-0687 

3356 

4 

21-7966 

1  1-2708 

3357 

6 

5*4795 

24-2718 

ii 

17-0637 

12-0340 

3358 

7 

18-6393 

129843 

R.A.  9h  45m  to  ioh  om 

3359 

5 

19-2683 

12-7851 

Centre       R.A 

.  ioh  om  Dee.  4-  78*                R.  A.  gh  4om  Dec.  -4-  7Q° 

3360 

4 

23-3037 

12-9451 

Plate  4841.    1900,  March  10.        Plate  3432.     1897,  April  18. 

3361 
3362 

10 

13*8413 

23-8512 

4 
H 

25-2470 
25-4321 

£•    >r 

12-4055 
'2-3144 

111. 

3363 

19-6069 

13-2472 

33°5 

4* 

5-6412      14-1051 

6       18-0800 

1-9189 

3364 

4 

23-089, 

I3-9478 

33°6 

5 

5-6323      14-2416 

6      18-0605 

2-0500 

3307 

28§ 

61133     i4"556i 

29§  :  18-5105 

2-4044 

78    328      9-5 

49§ 

1-9022     19-1395 

78    322      9-2 

3308 

'7 

9-0308 

14-8325 

23§     2*-395° 

2-9248 

78    334 

9'  5 

33°9 

4* 

12-4196    147876 

6*    24-7779 

3-1607 

- 

3310 

24§ 

13-4126    147337 

4°§     25-7693 

3-1917 

78    336 

9'4 

33" 

r* 
3 

7-3835     15-7365 

8       19-6790 

3-6855 

3312 

8 

7-6218  '15-7745 

ii       19-9115 

3744° 

33'3 

5t 

8-4618     14-9907 

7*    20-8153 

3-0363 

33'4 

5     i  18-4206 

4-9210 

i  reseau  interral  represents  very  nearly  5'  =  gd'-z  of  K.A.  at  Dec.  +  78*,  and  iO4s'8  at  Dec.  +  79*. 
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•M-- 

B.  D. 

W-i 

1  li-i  T    i 

Diani 

B.  L>. 

PlO. 

Di&m. 

X. 

y- 

Diani. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

.WO. 

uitun. 

X. 

y. 

X, 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  io>?om  to  ioh  i5m 

R.A.  ioh  i5m  to  ioh  42m  —  contd. 

C«ntre        R.A.  ioh  o™  Dec.  +  78°                R.A.  ioh  zom  Dec.  +  79' 

Centre      R.A.  ioh  30^  Dec.  +  78°             R.A.  ioh  zom  Dec.  +  79° 

Plate  4841.     1900,  March  10.          Plate  4808.     1900,  Jan.  27. 

Plate  4881.     1900,  April  i.         Plate  4808.     1900,  Jan.  27. 

o 

m. 

m. 

3365 

IO 

23-4609 

14-0816 

10 

10-961  1 

I-7542 

78    345 

9'5 

34'3 

10 

12-4640 

15-7895 

6 

18-5980 

37952 

3366 

4* 

14-8302 

I4-4483 

4* 

2-4005 

2-8957 

K  1944 

9'3 

34'4 

'9§ 

14-7772 

15-4380 

16 

20-9227 

3-5409 

78      356 

9'5 

3367 

23 

22-8643 

I4-5556 

23 

10-4105 

2-2761 

78    344 

9'4 

34'5 

6 

14-9703 

159253 

3368 

4* 

22-9748 

14-3083 

4* 

10-4953 

2-0232 

34i6 

7 

19-5210 

I5-I335 

3369 

6 

20-8493 

16-0758 

6 

8-5355 

3-9738 

34'7 

4 

6-2882 

16-0393 

3370 

4 

16-4520 

16-8839 

34i8 

8 

1  1-3003 

16-6825 

4 

17-3985 

4-6406 

3371 

i8§ 

19-7778 

16-2510 

21 

7-4863 

4-2445 

78    34i 

9'4 

34'9 

1  1 

H7895 

16-5380 

IO 

19-8908 

4-6002 

3372 

2i§ 

20-3094 

16-3008 

25§ 

8-0183 

4-2454 

78    343 

9'5 

3420 

8 

14-6168 

16-9140 

5* 

20-7016 

5-0089 

3373 

9 

21-7322 

I6-5738 

12 

9-4601 

4-3880 

342' 

10 

14-8963 

16-0985 

5* 

21-0151 

4-2064 

3374 

18 

16-3932 

17-1820 

26 

4-1992 

S'4739 

78    339 

9'4 

3422 

2I§ 

16-2772 

16-3128 

*3 

22-3862 

4^757 

3375 

6       15-3300 

177333 

5* 

3-1906 

6-1168 

3423 

7 

19-7811 

16-9378 

3376 

9       17-2706 

18-3208 

10        5-1753 

6-5300 

3424 

5 

S^S1 

17-8213 

5 

11-5163 

5-5357 

3377 

18       21-6713 

19-1460 

i8§       9-6308 

6-9560 

K  1984 

9  '4 

3425 

28§ 

7-1903 

17-6085 

*5§ 

13-2530 

5-3948 

78    347       9'5 

3378 

22§     :  15-6000 

19-0150 

35§       3-5709 

7-3686 

78    338 

9-2 

3426 

4* 

8-7405 

177911 

4 

14-7916 

5-6452 

3379 

7       17-6969 

19-7948 

7         5-7292 

7^598 

3427 

5 

10-4360 

17-7909 

5* 

16-4889 

5-7144 

338o 

4*  '17-8310 

19-5851 

4        5-8494 

77358 

3428 

5 

10-6345 

17-3046 

4* 

16-7037 

5-2349 

338i 

22§        19-7610 

19-5811 

25§       77663 

7-5621 

78    342 

9'5 

3429 

5 

15-1158 

17-4465 

3382 

4       177094 

20-7233 

5 

5-8272 

8-8830 

343° 

4* 

6-2553 

18-3999 

4 

12-2840 

6-1503 

3383 

5       I4-59I9 

21-4079 

5 

27858 

9-8457 

343" 

15 

7-6544 

18-8360 

1  1 

13-6640 

6-6425 

3384 

5       18-2627 

22-5972 

7 

6-5469 

107041 

3432 

5 

8-5094 

18-0705 

4* 

'4-5524 

5-9093 

3385 

4*    21-1023 

22-1718 

4* 

9'3353 

10-0212 

3433 

1  1 

8-6120 

18-1468 

12 

14-6508 

5-9918 

3386 

10      16-3043 

22-8773 

12 

4-6*03 

11-1555 

3434 

4* 

9-3496 

18-0465 

4* 

15-3916 

5^249 

3387 

4*    1  6^464  1 

23-0247 

4* 

4-7907 

II-2855 

3435 

20§ 

12-2900 

18-6845 

tl| 

18-3043 

6-6814 

3388 

8       17-6318 

23-0153 

15 

S^S8 

II-I738 

3436 

*7§ 

13-0335 

18-6284 

*9§ 

19-0490 

6-6558 

78    353 

9'5 

3389 

4*    17-8303 

22-9993 

4 

6-1510    11-1413 

3437 

6* 

14-4296 

18-8854 

4* 

20-4306 

6-9725 

339° 

8* 

19-0578 

24-0567 

9 

7-4664  !  12-0828 

3438 

28§ 

15-9983 

18-8932 

28§ 

22"OOOO 

7-0450 

78    357 

9-0 

3391 

63§ 

21-8405 

24-4104 

6o§ 

10-2712 

I2-I852 

79    330 

7'3 

3439 

7 

20-0030 

18-1186 

3392 

6* 

22-0313 

24-5363 

8 

10-4709 

12-2919 

344° 

'9§ 

2O-2I  13 

18-8173 

H 

26-2I37 

7''437 

3393 

4 

8-4401 

12-9548 

344  ' 

17 

77028 

'97155 

18 

13-6763 

7-5237 

78    348 

9'5 

3394 

4 

97781 

I2-0288 

3442 

4* 

7-9466 

19-2579 

4* 

13-9381 

7-0763 

3395 

ii       14-4387 

15-0060 

IS 

2-9520 

'3-4445 

3443 

20§ 

13-2435 

19-4613 

20 

19-2242 

7-4963 

3396 

6 

18-3814 

2S-I957 

9 

6-8976 

13-2785 

3444 

25§ 

6-7663 

20-9348 

2O§ 

12-6905 

8-6995 

3397 

4 

5-5778 

13-0847 

3445 

2'§ 

10-6078 

20-3028 

20§ 

I6-554I 

8-2281 

78    35' 

9'5 

3398 

4 

7-8815 

13-3782 

3446 

14 

10-9953 

20-0228 

12 

16-9540 

7-9650 

3447 

4 

12-8888 

20-4900 

4* 

18-8275 

8-5069 

54§ 

6-5924 

1-7323 

78    34° 

8-8 

3448 

5 

17-0995 

20-7469 

87§ 

*->433 

2-0758 

78    337 

8'5 

3449 

4 

17-6793 

20-9873 

3* 

23-5901 

9-2059 

345° 

4 

18-2010 

20-3453 

4* 

24-141  1 

8-5859 

345' 

'7 

20-4835 

20-8174 

12 

26-3999 

9-1539 

78    361 

9'5 

R.A.   I0h  I5m  to  I0h  42™ 

3452 
3453 

5 
3°§ 

8-9923 

12-1300 

21-0510 
21-3760 

4 

26g 

14-9108 
I8-0318 

8-9085 
9-3640 

78    352 

9'4 

Outre      R.A.  ioh  3om  Dec.  +  78°                R.A.  ioh  20""  Dec.  +  79° 

3454 

59§ 

13-0888 

21-3119 

5o§ 

18-9918 

9-3376 

78    354 

7-8 

Plate488i.    1900,  April  i.             Plate  4808.     1900,  Jan.  27. 

3455 
3456 

'4 

'7 

14-9080 

6-4474 

21-5673 

22'2101 

13 
'4 

20-7982 
12-3198 

9-6723 
9-9620 

m. 

3457 

7 

8-8005 

22-3473 

5 

14-6642     i   lO-lg"^ 

3399 

8 

10-6093   13-9828 

5* 

16-8206 

1-9144 

3458 

6 

9-1915 

22-26O3 

6 

15-0598        1O-I26O 

3400 

4 

13-0393   14-5537 

3459 

10 

10-4695 

22-5063 

9 

16-3235        10-4252 

3401 

53§ 

9-6405  '  14-2165 

59§ 

15-8412 

2-1055 

78    349 

7-3 

3460 

4* 

13-2558 

22-O758 

4 

I9-I252        lO-lOgi 

3402 

6 

12-1285   14-3573 

5* 

18-3206 

2-3534 

346' 

20§ 

14-8875 

22-3461 

20 

20-7461        10-4476 

34°3 

3o§ 

13-4308  i  14-0935 

4°§ 

19-6346 

2-I4II 

78    355 

9-2 

346z 

4* 

18-5171 

22-3O29 

4* 

24-3741 

10-5559 

34°4 

5 

16-3193   14-1565 

3463 

27 

7-8028 

23-6708 

20§ 

13-6I20 

1  1-4760 

79    33' 

9'5 

34°5 

7 

18-1335 

14-5366 

3464 

12 

11-2191 

23-9705 

12 

I7-OI33 

11-9183 

3406 

5 

19-7608 

14-0458 

3465 

3*§ 

13-6206 

23-9865 

23§ 

19-41  18 

12-0350 

79    338 

9'5 

34°7 

26§ 

20-4940 

14-8180 

33 

26-6609 

3-I588 

78    360 

9'S 

3466 

9 

>4'3459 

237442 

7 

20-1473 

11-8238 

3408 

9 

5-0000 

15-5190 

6 

11-1510 

3-2I5I 

3467 

12 

14-3548 

23-9233 

10 

20'I  5CO 

12*0033 

79    339      9'5 

34°9 

*5§ 

6-7215 

1  5-3445 

28§ 

12-8782 

3-1146 

78    346 

9'5 

3468 

*9§ 

18-6047 

23-2190 

16 

24-4231 

11-4750 

79    34'       9'4 

34'° 

9 

8-4129 

I5-4775 

6 

14-5617 

3-3l6l 

3469 

4* 

6-3296 

24-6439 

5 

I2-IOIO 

12-3917 

3411 

6 

9-1218 

15-2658 

4* 

15-2801 

3-I349 

347° 

25 

7'343' 

24-4972 

16 

13-1185 

12-2861 

3412 

8 

9-2213 

15-8151 

5* 

15-3568 

3-6874 

3471 

3* 

9-6616 

24-4309 

4 

I5-438I 

12-3170 

i  rcseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  96»-z  of  R.A.  at  Dec.  +  78°,  and  104^8  at  Dec.  +  79°. 
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No. 

Diam. 

B.D. 

B.  D. 

y- 

Di&ni  . 

*.                  y. 

No.             Mig. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

V- 

Xo. 

Mag. 

R.A.  ioh  I5"1  to  ioh  42™  —  contd. 

R.A.  ioh42mto  nh  18™  —  contd. 

Centre      R.A.  ioh  3Om  Dec.  +  78'                R.A.  io>»  zom  Dec.  +79* 

Centre      R.  A.  i  ih  om  Dec.  +  78*             R.  A.  i  ih  o™  Dec.  +  79* 

Plate  4881.     1900,  April  i.            Plate  4808.     1900,  Jan.  27. 

Plat*  3423.     1897,  April  14.         Plate  3085.     1896,  April  zi. 

a                    m. 

m. 

3472 

4* 

10-0796     24-7144 

4       15-8425 

12-6163 

3518 

23§ 

17-4010     15-8956 

21 

I7-3982 

3-8956 

3473 

8       11-8990     24-7446 

6       17-6603 

127230 

35'9 

3 

21-3965     15-0160 

3474 

7 

12-2406     24-1940 

6       18-0248     12-1858 

3520 

'7 

23-1502    15-4972 

10 

23-1458 

3-4607 

3475 

4 

13-6790    24-3019 

5     I  19-4562     12-3548 

3521 

6 

23-7973 

15-0155 

34/6 

10 

14-5026     24-7286 

10 

20-2618      12-8130 

3522 

20 

24-0480 

15-0963 

10 

24-0360 

3-0575 

34" 

'3 

17-8469     24-4684 

H 

23-6154      12-6898 

3523 

24§ 

24-8105  !  15-0170 

3478 

16 

19-2793     24-4081 

17 

25-0483     12-6888 

3524 

7 

25-1937    157859 

3479 

6* 

5-5916     25-8439 

9 

11-3132     13-5592 

3525 

25 

25-0635    15-9788 

8* 

25-0583 

3-9322 

3480 

'7 

67000     25-0765 

18 

12-4513     12-8370 

3526 

7 

25-4152    15-8223 

3481 

4 

15-3315     13-3427 

3527 

9 

2-5190 

16-8402 

3482 

6 

10-3928 

25-3947 

8 

16-1308     13-3070 

3528 

5 

3-4676 

I6-5853 

3483 

10 

13-3103     257455 

12 

19-0295     137803 

3529 

42§ 

5-8142    167601 

42§ 

5-8156 

4-8372 

78     363 

8-6 

353° 

3 

6-9207    16-9335 

43§     22-3808       1-6243 

78    358      9  ' 

353' 

'9§ 

7-1446    16-8072 

17 

7-1473 

4-8783 

95§     23-1469      1-4632 

78    359      7-o 

3532 

24§ 

8-0795 

I5-9955 

21             8-0780 

4-0594 

78      366 

9'5 

48(5 

24-2947     16-9955 

78    363       8-6 

3533 

6 

8-1943 

16-401  1 

4        8-1963 

4-4658 

78^ 

44925     21-5169 

79    330      7'3 

3534 

6 

8-7638    16-8425 

4        87653 

4-9009 

39§ 

10-7038     26-3040 

79    335 

8-8 

3535 

65§ 

9-2273    167635 

52§      9-2275 

4-8173 

78     368 

8-0 

3536 

5        9-3890    16-8822 

4*      9'39'5      4-9391 

3537 

8     j  10-8580     16-1925 

4 

10-8504          4-2300 

R.A.  ioh  42m  to  nh  i8m 

353s 

8 

11-6875 

16-7923 

5 

11-6898          4-8317 

Ceotre       R.A.  nhom  Dec.  +78'             R.A.  nh  o°>  Dec.  +  79* 

3539 

10 

12-6284    16-6866 
,  , 

8 

I2-6323 

47198 

Plate  3423.     1897,  April  14.       Plate  3085.     1896,  April  21. 

354° 
354' 

4 
1  1 

13-7379    16-6704 
14-7975    16-1711 

II       147962 

4-1891 

0 

m. 

3542 

4 

14-9085    16-7881 

3484 

7 

3-6736 

14-5862 

3543 

4 

14-9088    16-5268 

3485 

4-6209 

14-6016 

3544 

'9§ 

15-5311    16-6574 

16      I5-5339 

4-6716 

3486 

4 

47209     14-6377 

3545 

4 

15-5436    16-7315 

3*  'i  5-5448 

47464 

3487 

4 

4-8068 

14-8643 

3546 

'6§ 

16-1325 

'6-8334 

13 

16-1356 

4-8424 

5488 

4 

5-0348     14-9143 

3547 

4 

167110 

16-6623 

5489 

7 

6-4507  !  14-6244 

3548 

47§ 

17-6445 

16-0153 

43§ 

I7-64I5 

4-0118 

78      378 

8-0 

349° 

7 

7-6165 

14-3464 

3* 

7-6042 

2-4177 

3549 

5 

177464    16-7051 

3491 

4 

7-8/43 

14-4140 

3550 

7 

18-8062    16-8963 

3* 

I8-8106 

4-8898 

3492 

3 

8-2776 

H'7934 

355' 

6 

18-9095    16-5792 

3* 

18-9148 

4-5707 

3493 

5 

8-3112 

'4',  ^44 

3552 

9 

19-3302    16-8035 

5* 

I9-3324 

47932 

3494 

'3 

10-1667    14-6848 

8 

10-1564 

2-7346 

3553 

4 

t2'5io5     167780 

3495 

4 

10-3059    14-6407 

3554 

22-5851     16-0840 

22 

22-5846 

4-0496 

3496 

4       '0-8355 

14-5605 

3555 

1  1 

23-6682 

16-5224 

3497 

4       10-8667 

14-5685 

3556 

8 

3-0890 

17-2240 

3 

3-0958 

5-3224 

3498 

5       11-9175     14-0275 

3557 

7 

4-4089 

17-9783 

3499 

3       127993     14-6728 

3558 

7 

4-5996 

17-9960 

35°° 

29§     13-6361     H'7742 

28§     13-6253       27988 

78    373       9'5 

3559 

26§ 

4-8227 

17-3096 

23 

4-8293 

5-397* 

78      362 

9'3 

3501 

4      '3-9!52     H-2358 

3560 

9 

5-1881 

17-2563 

35°2 

24§     H'5399     14-2365 

27§     14-5250 

2-2573 

3561 

'5 

5-2567 

17-6177 

6 

5-2645 

57001 

35°3 

12          21-5851        14-0050 

6*    21-5662 

1-9792 

3562 

7 

6-2311 

17-1625 

35°4 

6 

217737    14-0083 

3563 

5 

6-5748 

17-6248 

35°5 

4       23-7700    14-8968 

3564 

4 

7-9078 

17-5489 

3506 

9       23-8645     14-7405 

3565 

4 

8-3157 

17-3780 

3507 

9       24-0923     14-3166 

3566 

24§ 

9-0458 

17-0525 

24§ 

9-0514 

5-1101 

3508 

28§     247184 

14-2889 

13* 

247051 

2-2422 

3567 

88§ 

9-0925 

177030 

9-0982 

57575 

78      367 

6-2 

35°9 

25§     25'5967 

H-4843 

13* 

25-5846 

2"4339 

3568 

64§    i  1  5-4606 

17-8963 

5°§ 

I5-4704 

5-9093 

78    375 

6-5 

35'° 

2I§     :     7-0200 

15-1386 

18 

7-0140 

3-2102 

3569 

5 

15-6363 

17-1385 

5 

15-6402 

5-1507 

35'i 

4         7-'368 

15-8630 

3570 

4 

16-8717 

17-6952 

35'2 

5        8-8362 

15-4220 

3        8-8288 

3-4816 

357i 

43§ 

18-2712 

17-3297 

4°§ 

18-2773 

5-3227 

78    380 

8-3 

35'3 

2I§           9-2155 

15-8044 

20        9*2123 

3-8600 

3572 

4 

20-6934 

17-3254 

35'4 

3o§ 

1  1-7280 

15-6620 

27§      ;    II-7232 

3-6997 

78    37'      9"2 

3573 

2I§ 

21-1665 

177518 

24 

21-1755 

57274 

35'5 

ii 

12-5879 

15-8834 

9      12-5849 

3-9162 

3574 

'7§ 

217681 

l7-5635 

21 

21-7754 

5-536o 

35l6 

4 

15-9740 

15-2719 

3575 

28§ 

21-8300 

17-9463 

27 

21-840I 

5'9'75 

35'7 

16-6239 

15-1932 

16      16-6160 

3-1981 

3576 

28§ 

22*1900 

17-8360      31       22-2001       ---"o^-; 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  96"-2  of  K.A.  at  Dec.  +  78',  and  io4»'8  at  Dec.  +  79°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +  78°. 


B.D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

V- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

*. 

»• 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  ioh  42™  to  nh  i8m  —  contd. 

R.A.  ioh  42m  to  iih  i8m  —  contd. 

Centre   R.A.  nh  o"1  Dee.  +  78°      R.A.  nh  o™  Dec.  -f  79° 

Centre   R.A.  nh  o™  Dec.  +  78°      R.A.  nh  o"n  Dec.  +  79' 

Plate  3423.  1897,  April  14.    Plate  3085.  1896;  April  21. 

Plate  3423.  1897,  April  14.    Plate  3085.  1896,  April  21. 

o 

m. 

.           ID. 

3577 

35§ 

22-5249 

17-5798 

42§ 

22-5319 

5'5456 

78  384 

9'4 

3636 

15 

22-3508 

207345 

9 

22-3831   8-7009 

3578 

IO 

24-4124 

17-1462 

3637 

6 

22-8577 

20-1947 

5* 

22-8842   8-1626 

3579 

13 

24-6974 

17-3782 

3638 

6 

23-6239 

20-6643 

3580 

20 

25-2810 

17-1635 

10* 

25-2848 

5-1140 

3639 

19 

25-3689 

20-0921 

13 

25-3948   8-0390 

358i 

6 

25-3171 

17-8029 

3640 

12 

2-0908 

21-3177 

5 

2-1256  9-4255 

3582 

19 

25-3943 

17-9391 

3641 

,8§ 

2-5335 

2  I  '0448 

21 

2-5646  9-1475 

3583 

36§ 

25-4831 

I7-5458 

36 

25-4902 

5-4924 

78  386 

9"5 

3642 

5-3848 

21-0999 

24§ 

5-4161  9-1844 

3584 

4 

3-8199 

18-9158 

3643 

7 

6-0355 

21-4043 

4 

6-0728   9-4801 

3585 

4 

6-3470 

18-8875 

3644 

5 

6-4134 

21-7030 

3586 

6 

6-9775 

18-5188 

3645 

28§ 

6-4472 

2I-5I39 

17 

6-4815 

9-5892 

3587 

7 

7-0138 

18-0888 

5* 

7-0268 

6-1579 

3646 

18 

6-8495 

21-6565 

IO 

6-8839  9-7304 

3588 

3i§ 

7-5954 

18-1240 

28§ 

7-6067 

6-1898 

78  365 

9'2 

3647 

5 

8-7822 

21-4648 

3589 

7 

9-0545 

17-9870 

4 

9-0638 

6-0448 

3648 

5 

10-2182 

21-9345 

5* 

10-2569   9-9842 

359° 

6 

13-8575 

18-2360 

4 

13-8715 

6-2591 

3649 

8 

i'3  >938 

2I-8108 

6 

13-5294  '  9-8385 

359i 

13 

16-2268 

18-9870 

12 

16-2441 

6-9958 

3650 

26§ 

13-5430 

21-5642 

2I§ 

13-5806   9-5891 

78   372 

9'5 

3592 

9 

17-2801 

18-8858 

9 

17-2972 

6-8897 

3651 

17 

14-0855 

21-1985 

8 

14-1193   9-2206 

3593 

2O§ 

18-1583 

18-7150 

20 

18-1749 

6-7093 

78  379 

9'5 

3652 

6 

14-3816 

2I-7059 

4 

14-4194  9-7265 

3594 

7 

19-4874 

18-3719 

4 

I9H993 

6-3577 

3653 

24§ 

15-9543 

21-4461 

21§ 

15-9883  9-4558 

78   376 

9'5 

3595 

H 

20-4479 

18-1666 

8 

20-4588 

6-1490 

3654 

25§ 

16-8406 

2I'6l  I  1 

2O§ 

16-8753  9-6151 

78  377 

9'5 

3596 

i3 

22-1771 

18-2481 

6t 

22-1882 

6-2185 

3655 

IO 

16-8863 

21-5738 

6 

16-9189  9-5773 

3597 

8 

24-2216 

18-5150 

3656 

4 

17-3090 

21-0953 

3598 

5 

24-3014 

18-4121 

3657 

8 

19-3507 

21-1663 

4 

19-3825  9-1556 

3599 

3i§ 

2-0030 

19-0980 

26 

2  -O2  I  I 

7-2008 

3658 

5 

21-0330 

21-6676 

3600 

6 

2-7125 

19-8009 

3659 

16 

25-2574 

21-7519 

IO 

25-2916 

9-7019 

3601 

7 

3-0890 

19-2120 

4* 

3-II27 

7-3U4 

3660 

20 

5-0603 

22-4828 

13 

5-1030 

10-5674 

3602 

12 

3-9888 

19-4649 

I0f 

4-0104 

7-5569 

3661 

6 

6-3866 

22-0735 

4* 

6-4252 

10-1512 

3603 

4 

5-5803 

19-1386 

3662 

12 

8-4433 

22-2723 

8 

8-4842 

10-3314 

3604 

IO 

8-1235 

19-3369 

6 

8-I42I 

7*3999 

3663 

25§ 

11-2998 

22-5959 

19 

11-3432 

10-6373 

78  370 

9'5 

3605 

26§ 

10-4418 

19-5087 

23§ 

10-4619 

78  369 

9'4 

3664 

5 

11-9245 

22-9598 

4t 

11-9695 

10-9970 

3606 

9 

11-0288 

19-9215 

5 

II-0524 

7-9645 

3665 

15 

12-7297 

22-9328 

9 

12-7730 

10-9658 

3607 

H 

"•5535 

19-2429 

10 

II-57I6 

7-2813 

3666 

6 

13-2900 

22-2602 

3608 

7 

12-3675 

19-2386 

4 

12-3858 

7-2724 

3667 

3 

13-6099 

22-1630 

3609 

4 

13-6367 

19-4966 

3668 

27§ 

14-2037 

22-3835 

22§ 

14-2437 

10-4053 

78  374 

9'5 

3610 

10 

15-8577 

19-2422 

6 

15-8765 

7-2515 

3669 

14-3112 

22-6633 

12 

14-3537 

10-6819 

561  1 

5 

16-1400 

19-6293 

367° 

H§ 

16-5867 

22-0967 

7 

16-6252 

10-1050 

3612 

6 

23-0363 

19-7918 

36"i 

5 

16-6698 

22-7242 

3613 

20 

23-5283 

19-5601 

13 

23-5527 

7-5I99 

3672 

20§ 

20-2065 

22-4904 

14   20*2470 

io-4743 

3614 

7 

24-3054 

19-3549 

* 

3^73 

3i§ 

22-0198 

22-7257 

25§ 

1  2  "O6l0 

10-6931 

78  383 

9'3 

3615 

27§ 

24-8425 

19-8232 

22 

24-8665 

77738 

3674 

12 

22-1249 

22-9078 

9 

22-I687 

10-8759 

3616 

ii 

3-3926 

20-2555 

5* 

3-4194 

8'3538 

367? 

8 

237321 

22-3120 

3617 

9 

3-8007 

20-3149 

4* 

3^259 

8-4054 

3676 

26§ 

24-4542 

22'2Ol8 

18 

24-4935 

10-1578 

3618 

5 

9-5183 

20-2686 

3677 

5 

8-5753 

23-3440 

3619 

9 

9-5315 

20-5944 

6 

9-5618    8-6433 

36/8 

5 

9-2388 

3620 

20§ 

1  1*1405 

20-6010 

1  i 

11-1694    8-6439 

3679 

5 

10-8495  23-0650 

3621 

4 

11-1815 

20-2290 

3680 

9 

10-9490  .  23-1941 

5* 

IO-9959 

•2354 

3622 

7 

11-4605 

20-6619 

4 

11-4887 

8-7030 

3681 

8 

11-1968  23-8977 

5 

I  1-2482 

•9415 

3623 

8 

12-8505 

20-0653 

6 

I2-8742    8-0953 

3682 

6 

1  1-5685  !  23-3821 

4   11-6154 

•42  16 

3624 

7 

14-0705 

20-9199 

5 

I4-10I7     8-9420 

3683 

!9§ 

12-6203  23-2985 

13 

12-6664 

•3330 

3625 

5 

14-1  118 

20-7247 

3684 

5 

15-7405  23-2128 

3626 

4 

14-6905 

20-2789 

3685 

17 

157715  23-8339 

7 

I5-82I8 

•8447 

3627 

1  1 

16-9310 

20-8601 

6 

16-9620 

8-8643 

3686 

5 

15-8028 

23-9271 

3* 

15-8519 

•9372 

3628 

5 

17-0278 

20-2783 

5 

17-0537 

8-2799 

3687 

7 

16-1815 

237763 

5 

I6-2274 

•7853 

3629 

8 

I7-4737 

20  3264 

4* 

I7-5014 

3688 

7 

16-4187  22-9873 

4 

16-4636 

10-9978 

3630 

21§ 

17-5644 

207075 

H 

•7-5933 

87078 

3689 

4 

16-8491  23-6142 

3^31 

5 

20-2580 

20-0788 

3690 

22§ 

18-4914 

23-932I 

15 

18-5419 

11-9252 

3632 

15 

20-2678 

20-0830 

7 

20-2923 

8-0635 

3691 

33§ 

187054 

23-9146 

*5§ 

187551 

11-9055 

79  355 

9-2 

3633 

9 

20-5017 

20-9025 

6   20-5328 

8-8823 

3692 

6 

21-2430 

23-6017 

3634 

6 

21-4802 

20-8227 

4*  21-5112 

8-7932 

3693 

33§ 

21-5079 

237893 

24§ 

21-5578 

1  1  7626 

3635 

8 

22-1651  20-7565 

5*  22-1954 

87279 

3694 

ii 

22-7376 

23-6477 

7   22-7848  11-6125 

j 

1 

• 

i  rtetan  interval  represents  very  nearly  5'  =  968'2  of  H.A.  at  1  ec.  +  78*,  and  lo^'t  at  Dec.  +  79*. 
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ZONE    +    78° 


No 

Dunn 

B.  D. 

S'_ 

fxj-—. 

B.  D. 

y. 

X, 

y. 

Xo. 

Mas. 

o. 

LHtun. 

X. 

y- 

DlJLQ). 

•*•                      ff. 

S.. 

Mag. 

R.A.  to-1  42°-  to  i 

ih  i8m- 

—  COItttl. 

R.A 

i  ih  i8m  to  i  ih  45m  —  contd. 

Centre       R.A.  i->  o™  Dec.  -f  78*               R.A.  1  1>>  om  Dec.  +79* 

Centre     R.A. 

i  i>  30">  Dec.  +78*               B.  A.  i  ih  40-"  Dec.  +  79' 

Plate  3423.     1897 

,  April  14.        Plate  3085.    1896,  April  21. 

Plate  4884.     1900,  April  i.           Plate  4893.     1900,  April  15. 

3695 

8 

2-5986 

24-6250 

5* 

2-6514 

127267 

o 

m. 

3745 

4 

8-9768 

4-5456 

O 

m. 

3696 

26 

5*0180 

247944 

'7 

5-0723 

12-8768 

3746 

IO 

16-8425 

16-4551 

IO 

10-7090 

4-4566 

3697 

7 

5*7878 

24-8885 

4* 

58436 

12-9674 

3747 

5* 

18-6098 

17-0643 

6     j  12-4970 

4-99  '5 

3698 

IO 

6-5519 

24-7244 

7 

6-6094 

12-7972 

3748 

12 

20-3312 

'67555 

14 

14-2090 

4-6116 

3699 

'9 

8-6468 

24-4843 

9 

87028 

'2-5447 

3749 

3'§ 

7-2606 

17*3189 

50$ 

1-1689 

5-7179 

3700 

5 

97965 

24-6764 

375° 

5 

10-6354 

167863 

5* 

4-5202 

5*0464 

3701 

3 

9-8130 

24-2898 

375' 

'3 

12-3320 

16-8841 

'5 

6-2195 

5-0728 

3702 

4 

10-8305 

24-3073 

3* 

10-8834 

12-3503 

3752 

4* 

12-6023 

17-0372 

5 

6-4958 

5-2161 

3703 

6 

11-6130 

247839 

,* 

11-6714 

12-8242 

3753 

4* 

15-5902 

16-9868 

4* 

9-4759 

5*0371 

3704 

5 

15-5721 

24-7059 

3* 

15-6309 

127169 

3754 

21 

20-2301 

17-3402 

22§ 

14-1298 

5*1986 

37°5 

28§ 

17-3014 

24-1789 

>9§ 

'7-3548 

12-1805 

79    353      9'5 

3755 

6 

207595 

17-5164 

7 

14-6651 

5-3548 

3706 

62§ 

19-0888 

242915 

59§ 

19-1442 

12-2805 

79    356      7'z 

3756 

38§ 

217726 

18-0971 

33§ 

15-7026 

5-8940 

78    397 

9'4 

37°7 

7 

19-1846 

24-0580 

4* 

19-2354 

12-0457 

3757 

16 

21-9285 

'7-3745 

•si 

15-8247 

5-1626 

3708 

6 

20-2551 

24-9918 

st 

20-3134 

12-9752 

3758 

'5 

7-2207 

177173 

20 

1-1465 

6-1228 

3709 

*'§ 

21-6929 

24H750 

20 

21-7471 

12-4474 

3759 

8-4002 

17-6861 

19* 

2-3213 

6-0371 

3710 

7 

4-3966 

24-9968 

5 

4-4535 

'3'°853 

3760 

20 

14-1803 

18-6923 

20§ 

8-1397 

67991 

3711 

5 

5-3034 

25-1452 

3* 

5-3604 

13-2294 

3761 

3* 

15-0560 

18-8228 

5 

9-0205 

6-8957 

3712 

33§ 

6*5489 

25*8250 

2'§ 

6-6106 

13-8985 

3762 

6 

17-3762 

19-0202 

7 

11-3481 

6-9960 

3713 

1  1 

67415 

25-4960 

6 

6-8025 

13-5682 

3763 

3* 

19-8905 

18-9711 

4 

13-8581 

6-8436 

37'4 

18 

77767 

25-0438 

9 

7-8352 

13-1079 

3764 

4* 

20-0205 

I8-5937 

6 

13-9698 

6*4598 

3715 

7 

10-0448 

257619 

5 

10-1063 

13-8117 

3765 

9* 

8-2607 

19-0353 

9 

2-2430 

7*3942 

3716 

6 

10-7200 

25-3639 

5 

107798 

13-4073 

3766 

26§ 

8-2713 

18-8354 

33§ 

2-2427 

7-1948 

37'7 

5 

11-4885 

25*2338 

3767 

9 

9-2146 

19-5881 

12 

3-2192 

7-9063 

3718 

5 

11-6493 

25*5453 

3768 

4* 

9-5012 

19-1254 

6 

3-4870 

74305 

37i9 

12   5890 

25-0050 

«§ 

12-6456 

13-0380 

79    35° 

9'5 

3769 

4* 

10-9530 

19-1859 

5 

4-9377 

7'43  '7 

3720 

6b 

I3-7458 

25-1425 

4* 

13-8034 

13-1662 

3770 

18 

11-9800 

19  6052 

17 

5-9803 

7-8064 

3721 
3722 

45§ 

21-33I7 

25-2507 

f" 
1*9 

21-3862 
21-3935 

13-2220) 
13-2286] 

79    35« 

9'5 

3771 
377* 

8 
'3 

16-9520 
17-0792 

19-8661 
19-2904 

8 

12 

10-9600 
1  1  -0603 

7-8604 

3723 

7 

21-2II4 

25-8759 

5 

21-2739 

13-8530 

3773 

25§ 

17-0951 

19-3025 

23§ 

11*0792 

7-2891 

78    395 

9'4 

3724 

8 

22-8060 

25-0587 

6* 

22-8642 

13-0281 

3774 

3* 

18-8890 

19-8362 

4 

12-8946 

7-7482 

3775 

4* 

197005 

20-0447 

5 

137105     7-9235 

93$ 

23-9809 

1-2851 

78    385      6-8 

3776 

4* 

22-6405 

19-8346 

5 

16-6418     7-5939 

3777 

20 

7-4689 

'9'8553 

22 

1-4823      8-2461 

3778 

4* 

9-8915 

20-4066 

4 

3-9290       8-6969 

R.A.  nh  i8m 

to  i  ih  t 

,  -m 

3779 

4* 

13-601  1 

20-0363 

4 

7-6202  '    8-1722 

f  \J 

Centre         R.A.  i  ih  30™  Dec.  +  7$'             R.  A.  i  ib  40"  Dec.  +  79° 
Plate  4884.     1900,  April,  i.          Plate  4893.     1900,  April  15. 

3780 

378. 
3782 

4* 
'9 
5* 

15-8786 
16-9808 
19  3102 

19-9868 
20-7931 
20-6329 

16 
5 

9-8892      8-0270 
11-0283      8-7835 

•  3-3485     8-5274 

78    394 

9'5 

o                   m. 

3783 

3* 

20-0455 

20-5430 

4      14-0783      8-4053 

3725 

32$     17*6028 

14-0281 

34§ 

11-3661 

1-9985 

3784 

3t 

21-5520 

20-2413 

4 

15-5721      8-0453 

3726 

6*     18-4612 

14-0372 

4 

12-2276 

1-9750 

3785 

22 

21-8501 

20-6633 

i8§     15-8855       8-4524 

3727 

23§     21-9450 

13-9903 

26§ 

157019 

17792 

3786 

18 

7-5671 

21-5171 

20             1-6506         9-9037 

3728 

6       13-4-05 

14-4052 

5 

7-1907 

2'5479 

3787 

4 

5-1566      47402 

3729 

'o       I3-4953 

14-8109 

9 

7-2927 

2-9538 

3788 

4 

67410  j    9-6165 

3730 

58§     15-4744 

14-2460 

9-2487 

2-3043 

78    393 

8-9 

3789 

'9 

12-9477 

21-2854 

16$       7-0163       9-4465 

373' 

6     i  i7-3407 

14-6470 

7 

1  1-1308 

2-6273 

379° 

1  1 

13-9910 

20-9553 

16        8*0480      9-0750 

3732 

25§   :  '7-9733 

'4-5243 

26 

117582 

2-4782 

78    396 

9'5 

3791 

4* 

1  5'3740 

21-0953 

4        9"4345      9''554 

3733 

1  1 

19-1603 

14-5832 

10 

12-9463 

2-4892 

3792 

4        9-6502       96403 

3734 

14 

19-5801 

15-0480 

'3 

13-3824 

2-9381 

3793 

18 

19*1906 

2  I  '6006 

'4 

13-2698       9*4998 

3735 

4 

19-9468 

15-0920 

6 

137505 

2-9628 

3794 

4 

13-9720      9-0888 

3736 

21 

20-6734 

14-3968 

18 

14-4500 

2-2412 

3795 

4* 

21-4700 

22-0197 

7 

15-5662 

9-8254 

3737 

86§ 

14-9545 

15-8100 

79§ 

8-7926 

3-8898 

78    392      6-2 

3796 

6 

16-2477 

9-3083 

3738 

4 

9-6886 

3-7I44 

3797 

4* 

8-2400 

22-5678 

7 

2-3679 

10-9265 

3739 

7 

16-1674 

1  5  '3445 

6 

9-9858 

3-3761 

3798 

37§ 

11-0872 

22-3483 

36$ 

5-2002 

10-5853 

78    387 

9-0 

374° 

6       16-7093 

15-5764 

8 

10-5378 

3-5865 

3799 

4 

5-2804 

10-9403 

374' 

5*     18-1490 

i  15-4481 

6 

11-9700 

3-3978 

3800 

18 

14-1205 

22-8704 

8-2562 

10-9817 

3742 

4* 

187511 

15-4058 

4 

12-5696 

3-3279 

3801 

'9 

16-6697 

22-8547 

i8§ 

10-7993 

108555 

3743 

23 

21-8330 

15-8009 

23§ 

15-6689 

3-5932 

3802 

4 

16-9775 

10-7236 

3744 

6t 

12-5202 

16-5360 

7* 

6-3911 

47216 

3803 

4* 

7-1602 

23-1363 

6* 

1-3183 

11-5371 

Plate  3423.     Nos.  3721,  3722.     Measured  as  one  mass. 

i  restatt  intarral  represents  very  nearly  5'  =  96"-i  of  R.A.  at  Dec.  +  78",  and  io4"-8  at  Dec.  +  79°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    78°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

IMiun. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Hag. 

No. 

Diam. 

X. 

Diftni, 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  nh  i8m  to  nh  45"'  —  contd. 

R.A.  iih  45m  to  i2h  oin  —  contd. 

Centre     R.A.  nh  30™  Dec.  +78*               K.A.  nh  4°m  Dec.  +79" 

Centre       R.A.  izh  om  Dec.  +78°                R.A.  nh  40™  Dec.  +  79* 

Plat*  4884.    1900,  April  i.          Plate  4983.     1900,  April  15. 

Plate  3437.     1897,  April  23.       Plate  4893.     1900,  April  15. 

o                     ni. 

o 

ra. 

3804 

13 

9-3485 

22-9463 

'3 

3H897 

11-2577 

3851 

3* 

8-3553 

17-0735 

6 

207029      5-1877 

3805 

3 

7-6254 

11-7470 

3852 

4        8-5596 

16-9960 

7 

20-9128       5-1250 

3806 

4 

8-8384 

1-4245 

3853 

8       10-3854 

16-8183 

'4 

227470 

5-H07 

3^7 

'3* 

15-3202 

23-3381 

9 

9-4729 

I-3987 

3854 

4       ii'4704 

17-2286 

7 

237907 

5-6130 

3808 

37§ 

16-61  15 

23-358' 

27§ 

107648 

1-3648 

79      370 

9'4 

3855 

i7§   ;  11-7588 

17-3270 

3° 

24-0708       57359 

3809 

16 

18-0898 

23-8089 

H§ 

12-2589 

1-7524 

3856 

42§     12-5597 

16-9792 

70§ 

24-9008       5-4571 

78    404 

8-8 

3810 

5i§ 

19-3701 

23-4436 

47§ 

13-5248 

1-3346 

79    373 

8-5 

3857 

H 

4-8961 

187570 

2I§ 

17-1087  i    6-5636 

3811 

5 

13-9095       1-3486 

3858 

4 

17-3032 

6-8013 

3812 

5* 

19-8497 

24-0588 

5 

14-0300       1-9269 

3859 

4*      5-1900 

18-5050 

6 

17-4225 

6-3391 

3813 

21 

21-8059 

23-6714 

18 

i5"9653       I-4586 

3860 

3     i    6-2604 

18-6912 

4 

i8'4755 

6-6169 

38'4 

19 

227956 

23-4036 

l8g 

16-9433       1-1541 

386l 

20§ 

10-5123 

18-6943 

3°§ 

22-7100 

6-9880 

3815 

4 

7-6113 

24-0038 

5 

1-8036 

12-3948 

3862 

4 

1  1-2903 

18-5517 

7t 

23-499' 

6-9151 

3816 

12 

11-9390 

24-5067 

1  1 

6-1422 

127061 

3863 

4 

•7-3256 

7-6038 

3817 

39§ 

12-1687 

24-5477 

34§ 

6-3739 

12-7369 

79    366  '    9-2 

3864 

16 

6-1579 

19-4944 

i9§ 

18-3009 

7-4066 

-8    398 

9'5 

3818 

6 

6-4379 

12-8367 

3865 

10 

10-9835 

19-0028 

22§ 

23-I535 

7-3354 

3819 

5* 

17-5710 

24-4675 

7 

11-7702 

I2'4355 

3866 

3'§ 

1  1-0768 

I9-3379 

48§ 

23-2166 

7-6782 

78    402 

9-2 

3820 

4 

12-8363 

12-6840 

3867 

13 

6-6158 

207632 

'9§ 

18-6467 

8-7112 

3821 

6 

16-2193 

12-6713 

3868 

6 

7-0854 

20-6847 

10 

19-1218 

8-6734 

3822 

26 

9-5271 

25-1187 

24§ 

37594 

13-4173 

79    363 

9'5 

3869 

7 

7-2I35 

20-5556 

'7 

19-2623 

8-5567 

3823 

4* 

10-1530 

25-4261 

7 

4-3998 

13-6998 

3870 

4 

7-3025 

20-8819 

5 

19-3228 

8-8882 

3824 

21 

10-7602 

25-5251 

i6§ 

5-0088 

13-7722 

3871 

23§ 

9-3437 

20-4162 

28§ 

21-3960 

8-6022 

;S    400 

9'5 

3825 

4 

5-9125 

13-4817 

3872 

23§ 

11-9282 

20-4394 

36§ 

23-9693 

8-8513 

78    403 

9"5 

3826 

4 

6-3982 

13-8859 

3873 

4 

6-2054 

22-0740 

6 

18-1245 

9-9810 

3^7 

4* 

13-7126 

25-2633 

5 

7-9497 

13-3899 

3874 

4 

7-6885 

21-5851 

6 

19-6429 

9-6235 

3828 

4* 

I7-3945 

25-6853 

5 

1  1*6463 

I3-6555 

3875 

13 

9-0536 

21-2665 

'7§ 

21-0323 

9-4251 

3829 

4 

13-6914 

13-5221 

3876 

22§ 

10-4364 

20-7360 

33§ 

22-4563 

9.0158 

78    431 

9-0 

3877 

4 

23-1761 

9-2181 

io5§ 

1-7636 

24-8131 

79    356 

7'2 

3878 

4 

18-0905 

10-1924 

83§ 

25-5196 

24-7054 

79    378 

8-9 

3879 

'9 

6-8007 

23-0120 

i8§ 

18-6367 

10-9651 

5°§ 

11-5403 

26-7688 

79    365 

9'3 

3880 

12 

7-0570 

22-5077 

I7§ 

'8-9343 

10-4871 

5°§ 

12-1858 

26-2537 

79    367      8-7 

3881 

5 

20-4316 

10-9549 

3882 

5 

9-3725 

22-3134 

7 

21-2600 

'0-4953 

3883 

16 

10-2970 

22-4805 

I7§ 

22-1653 

10  7420 

R.  A.  i  ih  45m  to  1  2h  om 

3884 

1  1 

7-4686 

23-3682 

'5§ 

19-2691 

1-3810 

Centre        R.A.  izh  om  Dec.  +  78°               R.A.  i  ih  40™  Dec.  +  79° 

3885 
3886 

12 
1O 

9-6428  i  23-0681 
11-9970    22-8106 

i7§ 
i6§ 

21-4632 
23-8291 

1-2708 
1-2195 

Plate  3437.    1897,  April  23.        Plate  4893.     1900,  April  15. 

3887 

4'§ 

7-9995     24-2848 

44§ 

19-7182 

2-3373 

79    378 

8-9 

O 

m. 

3888 

23§ 

12-8979  \  23-9036 

37§ 

24-6328 

2-3864 

79    382 

9'5 

3830 

3* 

5-3897 

14-8147 

4*     I7-9451       2-6783 

3889 

4°§ 

6-0895     25-8031 

3«§ 

17-6830 

3-6826 

3831 

20§ 

7-4491 

14-9044 

33§      19-9866       2-9459 

78    399 

9'5 

3890 

3* 

6-1889    25-1773 

5 

17-8353 

3-0708 

3832 

6 

8-7129 

14-0994 

16       21-3172       2-2542 

3891 

22§ 

8-1478     25-3577 

22§ 

197720 

13-4195 

3833 

8 

12-2634 

14-2202 

19       24-8444       2-6848 

3892 

7 

20-2547 

13-1728 

3834 

7 

4-7996 

15-3590 

15       '7'3'°3 

3-1687 

3893 

3'§ 

9-4409    25-4543 

3o§ 

21-0505 

13-6278 

79    379 

9'4 

3835 

18 

6-8674 

i5''433 

273     19-3883 

3-I330 

3894 

9 

217663 

13-9360 

3836 

9 

8-6662 

15-7162 

20     ;  21-1313 

3-8615 

3895 

32§ 

10-4576    25-4635 

35§ 

22-0639 

13-7250 

79    38o 

9'3 

3837 

4 

8-7571 

I5-2547 

6*    21-2643 

3-4087 

3896 

9 

11-3770    25-3268 

'3 

22-9925 

13-6728 

3838 

4 

9-9730 

I5-3559 

7 

22-4642 

3-6174 

3897 

4* 

12-3068 

25-2266 

9 

23-9293 

13-6562 

3839 

8 

12-6220 

15-3522 

10* 

25-1045 

3-8461 

3898 

4 

24-0553 

'37994 

3840 

3       18-0490 

4-1742 

3841 

4 

8-0210 

16-1066 

8 

20-4545 

4-1946 

53§ 

17417 

23-8231 

79    373 

8-5 

3842 

6 

8-3064 

£  O 

15-9219 

f    f  n 

8* 

2°7533 

4-0348 

3843 

9-6899 

16-6840 

12 

22-0647 

4-9146 

3844 

16 

10-4740 

16-2749 

26 

22-8820 

4-5769 

R.A.  1  2h  om  to  1  2h  r  5m 

3845 

15 

12-1659 

15-8886 

30 

24-6027 

4-3383 

Centre      R.A.  I2h  om  Dec.  +  78"               R.A.  12''  20""  Dec.  +  79°. 

3846 

Q           _ 

5 

12-1080 

15-1864 

Plate  3437.     1897,  April  23.          Plate  4471.     1899,  May  12. 

3847 

4 

17-3910 

5-8750 

m. 

3848 

4 

17-6410 

5-3986 

3899 

5 

H-5370 

14-6514 

3849 

3 

7-7716 

17-2937 

5 

20-1017 

5-3553 

3900 

5 

16-5402     I4-5954 

3* 

4-2097       2-7673 

3850 

4 

8-0808 

17-6022 

6 

20-3823 

5-6899 

3901 

34§     '7-456i     I4-3449 

48§ 

5-1000 

2-4380 

78    408 

9-3 

' 

i  rtscau  interval  represents  very  nearly  5'  =  96''2  of  R.A.  at  Dec.  +  78°,  and  io4»'8  at  Dec.  +  79°. 
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ZONE    +    78° 


Vrt 

B.  D. 

B.D. 

ii  O. 

V- 

X.                                V 

No. 

Mag. 

No. 

Diani. 

X. 

*" 

DinlN. 

JC. 

"' 

No. 

M»». 

j 

R.A 

.  1  2h  om  to  1  2h  1  5m  —  contd. 

R.A.  i2h  i5m  to  i2h  42"-  —  contd. 

Centre       R.A.  i2h  o™  D«o.  +  78'               R.A.  i2h  2O°>  Dec.  +  79* 

Centr*      R.A.  i2h  30™  Dec.  +  78'             R.A.  12!-  20™  Dec.  +  79* 

Plate  3437.     1897, 

April  23.         Plate  4471.     1899,  May  12. 

Plate  1912.     1894,  March  27.        Plate  4471.     1899,  May  i±. 

m. 

m. 

3902 

84§ 

18-3865 

14-0025 

96§ 

5-9990 

2-0177 

78"   411 

7-3 

3950 

18 

187152 

I4-8577 

14*       24-9318 

3''739 

39°3 

4 

18-8212 

14-2239 

395' 

5 

6-1710 

15-5649 

4*     '2-3658 

3-2050 

3904 

6 

197134 

14-9352 

5 

7-4001       2-8376 

395  2 

5 

6-6584 

15-6204 

4     ;  12-8511 

3-2849 

39°5 

6 

22-0868 

14-4111 

5 

9-7198      2-1205 

3953 

5 

9'6745 

15-2871 

4*     '5-8777 

3-1  177 

3906 

5°§ 

18-2396 

'  5'°33° 

62§ 

5-9406 

3-0590 

78     410 

9-o 

3954 

4 

12-3696 

15-9138 

3*     185406 

3-8885 

3907 

24§ 

21-2207 

15-1678 

26§ 

8-9195 

2'9445 

78     4'4 

9'5 

3955 

15-6154 

15-2522 

46§     21-8237 

3-3952 

78     428         9*0 

3908 

6 

21-8391 

15-9990 

6 

9-6050 

37232 

3956 

'9 

17  2509 

'5'455° 

'4 

23-4390 

3-6879 

39°9 

37§ 

22-4337 

'5  '444  5 

44§ 

10-1517 

3-1159 

78     416 

9-0 

3957 

6 

'  7  '4447 

15-9958 

3910 

7 

23-1204 

15-1391 

6 

10-8113 

27574 

395s 

7 

186343 

15-1143 

39" 

5 

17-2964 

16-0548 

4* 

5-0835 

4-1570 

3959 

6 

8-35-9 

16-0930 

4       '4'5'5° 

3-8496 

3912 

io6§ 

18-5762 

1  6-1  1  1  1 

I2I§ 

6-3634 

4-1030 

78     412 

5-1 

3960 

6 

1  1-9050 

16-2237 

4*     '8-0555 

4-1766 

39'3 

i6§ 

19-4946 

'6-9453 

16 

7-3492 

4-8622 

3961 

13 

16-2144     16-7242 

10 

22-3368 

4'9°47 

39'4 

4 

147628 

17-8599 

3962 

4 

16-8400     16-0050 

39'5 

6 

19-5581 

17-4950 

6 

7-4573 

5-4024 

3963 

8-7300 

17-6153 

26§ 

14-81  1  1 

5-39I7 

78     418 

9'4 

3916 

10 

19-8781 

17-8632 

8 

7-8070 

5-743I 

3964 

8 

9'3249 

17-3528 

4* 

15-4216 

5-1592 

39'7 

3 

22-3901 

17-2485 

4t 

10-2596 

4-9200 

3965 

'3 

12-3328 

17-8756 

7 

18-3956 

5-8434 

3918 

10 

16-8090 

18-5212 

8 

4-8049 

6-6566 

3966 

12-8320 

'7'4599 

43§ 

18-9185 

5'455' 

78     423         9-0 

3919 

4 

17-0120 

'8-0575 

4         4" 

6- 

3967 

4 

1  5-6061 

177694 

3920 

'4§ 

2O'IO2O 

18-7739 

«3 

8-1080 

6-6300 

3968 

4 

19-4653 

17-5705 

3921 

6 

I7-87I2 

19-8352 

6 

5-9738 

7-8748 

3969 

4 

7-5595 

18-8227 

4* 

13-5809 

6-5331 

3922 

6 

18-4243 

20-5892 

4 

6-5871 

8-5798 

3970 

5 

9'6347 

18-7859 

4 

15-6520 

6-6078 

3923 

8 

18-8417 

20-6045 

6 

7-0043 

8-5613 

11-6558 

18-6840 

5 

17-6761 

6-6154 

3924 

5 

2O-63IO 

20-4544 

4 

87739 

8-2598 

3972 

14 

11  8176 

18-5470 

8 

17-8461 

6-4885 

3925 

25§ 

14*2140 

21-3362 

3*§ 

2-4540 

9-6768 

78    4°5 

9  '4 

3973 

25 

18-6550 

18-5848 

25 

24-6694 

6-8914 

3926 

13 

I5-3745 

21-2489 

10 

3*6047 

9'4939 

3974 

'9 

18-7732 

18-1806 

ii 

24-8104 

6-4949 

3927 

9 

15-9645 

21-8297 

9 

4-2406 

10-0242 

3975 

16 

5-5680 

19-6322 

10 

11-5462 

7-2347 

3928 

167485 

21-7166 

'7§ 

5-0125 

9'8434 

3976 

9 

8-0627 

19-0676 

6 

14-0690 

6-8042 

3929 

4 

I7-6882 

21-4663 

4 

5-9298 

9-5150 

3977 

62§ 

9-8033 

19-9798 

52§ 

15-7566 

7-8069 

78     420         9-0 

3930 

6 

I77I05 

21-4471 

6 

5-9498 

9^944 

3978 

9 

10-3760 

19-5266 

6 

16-3515 

7-3843 

393' 

6 

20-8533 

21-5560 

6 

9-0888 

9-3422 

3979 

'3 

10-8969 

'9'4552 

10 

16-8794 

7-3448 

3932 

22§ 

'8-4934 

22-8294 

22§ 

6-8438 

10-8059 

78    413 

9'5 

3980 

15-8149 

19-3197 

22 

21-7958 

7*4733 

3933 

'4 

I4-I033 

23-8160 

14 

2-5524     12-1581 

398' 

12 

6-2901     20-5237 

8 

12-2216 

8-1634 

3934 

5t 

20-6I75 

23-5500 

4 

9-0220 

11-3464 

3982 

8 

7-4456    20-9945 

4 

'3-3494 

8-6949 

3935 

7 

'4'453° 

24-4621 

6 

2-9548 

12-7704 

3983 

6* 

8-4716    20-6635 

4* 

14-3904 

8-4I79 

3936 

5 

3-8280 

13-3826 

3984 

6 

13-5690    20-6165 

5 

19-4837 

8-6488 

3937 

6 

15-9685 

25-0924 

6 

4-5176 

13-2733 

3985 

ii 

14-4603     20-4452 

7 

20-3822 

8-5235 

3938 

13 

16-1286 

25-2044 

'4 

4-6873 

'3-3739 

3986 

5 

15-4550    20-0873 

4* 

21-3970 

8-2204 

3939 

4°§ 

18-8370 

25-4164 

35§ 

7-4022 

I3-3549 

79    386 

9-2 

3987 

6* 

6-6131     21-4670 

4*    12-4914      9-1260 

394° 

6 

19-1074 

25-6190 

6 

7-6894     13-5366 

3988 

1  1 

8-1596 

21-1472 

7 

14-0528 

8-8858 

3941 
3942 

5°§ 

19-1594 

25-9863 

U§ 

77691 

77725 

i3"9oooj 

79    387 

9-1 

5989 
399° 

37§ 

9-8963 
15-1  181 

21-1747 
21-6235 

32§ 

157920 
20-9758 

90055 
97355 

78     421 
78     426 

9-0 
9-2 

3991 

10 

16-1340     21-7197 

6      21-9863 

9-8854 

8i§ 

4-7014       I-4737 

78    406 

7-0 

3992 

5 

18-0893     21-8134 

3*    23-9287 

10-0830 

63§ 

5-4778       1-8764 

78    409 

9-0 

3993 

13 

19-9973     21-2239 

5'§ 

4-8712 

I'O22O 

78    4°7 

9-2 

3994 

24 

20-2586 

21-7201 

18 

26-1042 

10-1084 

3995 

8 

5-7308 

22-9258 

5       n'53'8 

10-5322 

3996 

5* 

8-3448 

22-2778 

4*     14-1782 

10-0270 

R.A.  i2h  15°-  to  i2h  42"- 

Centre         R.A.  I2h  3o">  Dec.  +  78°             R.A.  i2h  20™  Dec.  -4-  70' 

3997 
3998 
3999 

4 
39§ 

12 

12-4278 
14-0983 
14-1643 

22-2563 
22-5297 
22-9920 

4* 
6 

18-2571 
19-9088 
19-9505 

10-2238 
10-5858 
1  1  -049  1 

78     425 

« 

Plate  1912.     1894,  March  27.         Plate  4471.     1899,  May  12. 

4000 

15 

19-1138     22-2463 

9* 

24'93'5 

10-5713 

O       f 

ra. 

4001 

18 

19-3764  122-5174 

10 

25-1790 

10-8564 

3943 

4*     13-7861 

139785 

4* 

20-0521 

2-0339 

4002 

25§ 

19-7897     22-9895 

'9 

25-5666 

"'3524 

3944 

9         5-2808 

14-5456 

5* 

11-5316 

2-1404 

4003 

38 

5-3390     23-9384 

'7 

1  1  -0860 

11-5220 

3945 

4        7-0433 

14-5982 

4004 

5* 

8-3865  123-4332 

2* 

14-1560    11-1835 

3946 

6       11-6615 

14-0987 

4005 

40^ 

9-8241   123-9531 

25§ 

15-5632  I  117764 

3947 

2i§     11-7022 

14-5268 

20           17^453 

2-4656 

78    422 

9'4 

4006 

46* 

107026  123-3793 

39§ 

16-4720 

11-2522 

79    393 

8-6 

3948 

38§     '3'3|64 

14-9266 

32§ 

I9-5397 

2-9541 

78    424 

9'3 

4007 

10 

1  1-4248     23-2049 

5* 

17-2017 

11-1176 

3949 

4       17-6222 

!  H'42'3 

400^ 

4°§ 

18-4819     23-6174 

3'§ 

24-2270     11-9103 

79    399 

9'' 

Plate  3437.     Nos.  3941,  3942.     Measured  as  one  mass. 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  96>-2  of  R.A.  at  Dec.  +  78",  and  i04»-8  at  Dec.  +  79°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    4-    78°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Dlaui. 

x.                      y. 

Diatn. 

X. 

y. 

No. 

1  Mil  in. 

X-                             .". 

Diam. 

X, 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  i2h  i5m  to  i2h  42™  —  contd. 

R.A.  I2h  42m  to  i3h  i8m  —  contd. 

Centre       R.A.  i2h  30™  Dec.  +  78°              R.A.  i2h  20'"  Dec.  +  79° 

Centre      R.A.  I3h  o™  Dec.  +  78°              R.A.  ip  o™  Dec.  +  79* 

Plate  1912.     1894,  March  27.         Plate  4471.     1899,  May  12. 

Plate  3500.     1897,  May  21.         Plate  2018.     1894,  May  4. 

m. 

1 

in. 

4009 

40.?      19-8816 

23-2445 

3* 

25-6469 

1  1-6078 

78     429 

9'4 

4056 

5 

21-1040     15-5441 

4010 

22*        19-8952 

23-3143 

17* 

25-6521 

1  1-6804 

4°57 

4 

21-2128 

15-8140 

401  I 

6l§     i  2O-O622 

23-5456 

62§ 

25-8096 

11-9225 

79   4°3 

9-0 

4058 

7      21-2415 

15-3708 

4012 

16 

20-6720 

23-2438 

9 

26-4308 

11-6518 

4059 

10       24-2562 

15-4226 

4°'  3 

9* 

6-0797 

24-0360 

4 

11-8198     11-6615 

4060 

6     j  25-2133  ;  15-0823 

4014 

5* 

8-7105 

24-3579 

4* 

14-4314 

12-1203 

4061 

4 

3-7048     16-5208 

4015 

'9 

9-5707 

24-6509 

9 

15-2725 

12-4587 

4062 

4 

4-4756 

16-2867 

4016 

6 

14-1368 

24-2330 

5 

19-8534 

12-2889 

4063 

'3 

6-9838 

16-0080 

10 

6-8811 

4-0005 

4017 

4 

17-2141 

24-2116 

4* 

22-9321 

'2-435' 

4064 

40§ 

7-1924 

16-2615 

36§ 

7-0923 

4-2473 

78     436 

9-2 

4018 

4'§ 

19-0422 

24-4592 

35§ 

24-7405 

12-7782 

79    401 

9'5 

4065 

Ml 

7-5064 

16-9783 

28§ 

7-4142 

4-9620 

4019 

9 

14-1660 

25-8692 

7 

19-7907 

'3'9258 

4066 

42§ 

8-0093 

16-8780 

37§ 

7-9158 

4-8541 

78    439 

8-9 

4067 

'5 

11-3560 

16-6575 

10 

1  1-2596 

4*5999 

53§ 

24-7366 

14-6636 

78    435   :    8-7 

4068 

'4 

1  1-6132 

16-31  19 

58§ 

3-9543 

15-5939 

78    416       9-0 

4069 

4 

12-4171 

16-8400 

55§ 

26-4188 

17-1551 

78    439 

8-9 

4070 

*5S 

12-5741 

16-8026 

23 

12-4799 

47315 

37§ 

22-5747 

18-4947 

78    433 

8-9 

4071 

3 

13-4921 

16-1653 

4072 

23§ 

13-5694 

167586 

23 

13-4739 

4-6788 

4°73 

4 

i4'32'5 

16-6182 

R.A.   i2h  42m  to  iih  i8m 

4074 

6 

15-2507 

16-1636 

3* 

15-1510 

4-0651 

\J 

Centre      R.A.  I3h  o"  Dec.  +  78°                 R.A.  I3h  0™  I)ec.  -f-  79' 
Plate  3500.     1897,  May  21.           Plate  2018.     1894,  May  4. 

4°75 
4076 
4°77 

57§ 
3S§ 

12 

16-1781 
17-4856 
19-3561 

167319 

16-3000 
16-2169 

43§ 
32§ 
1  1 

16-0830 

17-3858 
19-2552 

4-6224 

4-1779 
4'0747 

78    447 
78    449 

8-0 
9-2 

m. 

4078 

49§ 

19-3710 

16-3009 

47§ 

19-2721 

4-1546 

78    453 

9-0 

4020 

4 

2-1241 

14-8966 

4079 

6 

20-4914 

16-9451 

4021 

7 

2-2858 

14-6866 

4080 

4 

20-8360 

16-1358 

4022 

20 

5-3879 

14-8033 

8         5-2724 

2-8105 

4081 

6 

2'-'393 

16-6943 

4023 

5 

5-8146 

14-1448 

4082 

3 

22-4701 

16-8860 

4024 

47§ 

6-0473 

14-6006 

4«§ 

5-928. 

2-6009 

78    435 

87 

4083 

4 

22-5590 

16-2979 

4025 

4 

6-3293 

14-2910 

4084 

'5 

23-6598 

16-4248 

4026 

4 

7-1895 

H'7733 

4085 

1  1 

23-8852 

16-5146 

4027 

3 

87581 

14-8671 

4086 

2'§ 

24-9708 

16-2689 

4028 
4029 

5 
8 

1  1-3029 
1  1-6023 

14-3128 
14-6602 

4* 

11-4840 

2-6001 

4087 
4088 

20 

12 

2-7889 
3^543 

17-0920 
17-2654 

6t 
4 

2-6967 

3-5643 

5-1300 
5-2908 

4030 

4 

11-9228 

14-9427 

4089 

5 

5-2800 

17-1326 

4031 

26§ 

12-9675 

14-9040 

26 

12-8528 

2-8295 

78    445 

9'4 

4090 

6 

6-3324 

17-7366 

3* 

6-2451 

5-73/6 

4032 

4 

12-9928 

14-6361 

4°9  ' 

8* 

7-1971 

17-0276 

4        7-I077 

5-0168 

4°33 

4 

14-0165 

H'4754 

4092 

7 

8-0910 

17-0553 

4°34 

17 

16-9865 

14-5116 

1C 

16-8690 

2-3951 

4°93 

6 

14-6315 

17-1813 

5       '4-5412 

5-0870 

4°35 

7 

17-4889 

14-8595 

4094 

6 

15-1158 

17-9465 

4 

15-0365 

5-8507 

4036 

34§ 

20-4491 

14-4709 

3s- 

20-3306 

2'3'73 

78    454 

9'3 

4°95 

5 

15-4107 

17-9687 

3 

15-3291 

5-8681 

4°37 
4038 

6 

21-3786 
24.5365 

14-9790 
14-2879 

4096 
4097 

'3 

22§ 

16-7062 

16-8207 

17-5898 
17-3024 

5 

21 

16-6215 
16-7321 

5-4748 
5-1864 

4°39 

3 

24-5701 

14-6888 

4098 

23§ 

17-2041 

17-1838 

21           17-1  127 

5-0618 

78    448 

9'5 

4040 

3-8513 

15-8352 

4099 

6 

18-3669 

17-2881 

4041 

23§ 

4-1450 

15-5880 

10 

4-0395 

3-61  10 

4100 

4 

18-6964 

I7-3754 

4042 

4 

4-5493 

'5-5034 

4101 

5 

'9"534> 

17-8785 

4°43 

4 

4-6142 

15-8660 

4102 

4 

21-8486 

17-7825 

4044 

8 

7'353i 

'5-3043 

4'°3 

4 

22-6315 

17-4528 

4045 
4046 

3 

H§ 

8-5291 
8-7727 

'5'3  '65 
15-9239 

23 

8-6696 

3-8937 

78    443 

9'5 

4104 
4105 

24§ 

22§ 

23-4321 
24-2175 

17-2748 
17-0603 

'7 
9 

23'34'9 
24-1271 

5-0903 
4-8670 

4047 
4048 

28§ 

9-2233 

9-8786 

1  5-2672 
I5-I548 

29 

9-7652 

3-11.9 

4106 

4107 

<6§ 
6 

4-356i 
5-3529 

18-6635 

18-1083 

3°§ 

4-2822 

6-6810 

78    433 

8-9 

4049 

5 

10-8446 

x 

15-0960 

4108 

4 

9-0640 

18-6595 

4050 

12-1603 

15-5971 

5 

12-0547 

3'53'8 

4109 

5 

9-2232 

18-2591 

3t       9-'45' 

6-2238 

4051 

5 

12-7745 

15-8406 

4110 

3 

9-2898 

18-8045 

4052 
4°  5  3 

5 
4 

13-2972 
16-8355 

15-0706 
15-0573 

41  1  1 

4!  12 

'5§ 
7 

9-6594 
"-4833 

'8-7753 
8-6686 

9 

9-5854 

6-7374 

4054 

5 

18-5559     '5-"59 

4"3 

9 

17-1137 

18-4812 

5     '17-0353 

6-3635 

4°55 

5 

20-3841     15-2355 

4"4 

4 

17-2068 

18-8884 

reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  96»-2  of  R.A.  at  Dec.  +  78°,  and  1O4»'8  at  Dec.  +  79°. 
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Z  Q  N  E       +     78° 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

hiam. 

X. 

IHani. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diaiu. 

X. 

w- 

X. 

No. 

Mag. 

R.A. 

I2h  42"-  to  I3h  i8m  —  contd. 

R.A.  i2h  42m  to  i3h  i8m  —  contd. 

Centre        R.A.  13*  o™  Dec.  +78'                R.A.  i3h  om  Dec.  +79* 

Centre        R.A.  i3h  om  Dec.  +  78°              R,  A.  i3h  om  Dec.  +  79* 

Plate  3500.     1897,  May  21.             Plate  2018.     1894,  May  4. 

Plate  3500.     1897,  May  21.         Plate  2018.     1894,  May  4. 

m. 

- 

m. 

4115 

i5§     17-2931 

18-9061 

12 

I7*221  I 

67845 

4174 

33§ 

19-1  1  02 

20*9718 

28§ 

19-0598 

8-8309 

78     452 

9'3 

41  16 

3     ,i7-457i 

18-1162 

4175 

23      24*0830 

20*6314 

ii 

24*0280 

8*4388 

4117 

3       20*4060 

18-3812 

4176 

8         2-8928 

21*2296 

4118 

5oij     20*4624 

18-5591 

42b 

20*3868 

6*4040 

7-3    455 

8-8 

4177 

10        4*6791 

21*0248 

4 

4-6292 

9-0378 

4119 

9      20*5365 

18-5218 

5       20*4601 

6-3661 

4178 

5         4-6998 

21-2846 

4120 

10 

21-0740 

18-8352 

5 

20*9993      6-6758 

4'79 

9*      5-0051 

21-3375 

5 

4-9595 

9-3476 

4121 

6 

21*2466 

18-6994 

4180 

4 

5*4988 

21*5681 

4122 

5 

21-6403 

18-0923 

4181 

21*0038 

4123 

22-6875 

18-1129 

6 

22*6093 

5*9380 

4182 

33§ 

6-9410 

21*6151 

*4§ 

6-8984 

9-6055 

4124 

24§ 

227550 

18-8733 

22 

22*6811 

6-6947 

78    456 

9'5 

4183 

1  1 

7*5368 

21-5746 

5 

7-4930 

9-5575 

4125 

23§ 

22-8041 

18-8098 

19 

22*7291 

6-6338 

4184 

6 

14-8408 

21*1759 

4* 

147910 

9-0813 

4126 

8 

24-2714 

18-5028 

4185 

1  1 

16*6637 

21*3038 

6 

16-6181 

9-1908 

4127 

47§ 

24-6066 

18*5948 

46§ 

24*5301 

6-3956 

78    457 

9-0 

4186 

4 

19*8100 

21*5035 

4128 

5 

4-0878 

19-8787 

4187 

7 

20*6535 

21-3169 

4129 

48§ 

47580 

19-6484 

4i§ 

4-6932 

7-6585 

78    434 

9-1 

4188 

7 

21-0757 

21*4101 

4130 

1  6        5*2400 

19-9980 

9 

5-1817 

8  "0060 

4189 

9 

23-4826 

21*0060 

4131 

5        6-6109 

19-5541 

4190 

9 

23-5025 

21-4588 

3* 

23-4590 

9-2730 

4132 

4 

7*6464 

19-8237 

4191 

»5 

23-5060 

21*2910 

6 

23-4592 

9-1060 

4133 

i7§ 

8*0275 

19-9763 

1  1 

7*9675 

7-9550 

4192 

6 

24-8047 

21*9151 

4134 

5 

87992 

19-2628 

4193 

39§ 

3-2657 

22-5834 

22 

3'2343 

10-6099 

4135 

**§ 

10-3218 

19-1563 

18 

10*2537 

7-1107 

4194 

7 

3-9231 

22-6535 

4136 

10 

11*1043 

19-0088 

4       "'0335 

6-9530 

4-95 

1  1 

4-5831 

22-3649 

5 

4-5499 

10-3838 

4137 

29§ 

11-8038 

19-2230 

*4§     n-7345 

7-1605 

78    444 

9'5 

4196 

5 

5-1237 

227561 

4138 

13 

12-8454 

19-9655 

10       12*7853 

7-8915 

4197 

15 

5*1763 

22-4499 

8 

5-1419 

10-4582 

4139 

6       13*2195 

19-0065 

3       13*1497 

6-9305 

4198 

IO 

5-7105 

22-1  170 

4 

5-6705 

IO-I222 

4140 

3       13*3098 

19-2843 

4199 

20 

5-8905 

22*0140 

12 

5-85*5 

IO-OI38 

4141 

6       15*6917 

19-2615 

4      i5-6*33 

7-1585 

4200 

ii 

6-3856 

z*'5345 

4 

6-3521 

IO*53O8 

4142 

5       I5-8354 

197356 

4201 

26§ 

8-9920 

22-0748 

22§ 

8*9560 

IO-0423 

78     442 

9'5 

4H3 

5      16*0907 

19-9905 

4202 

6 

9*3065     22*8298 

4144 

14      17*2976 

19-8940 

8       17-2349 

7-7740 

4203 

IO 

12-3253    22*1313 

5 

12*2914 

IO*o626 

4H5 

i7§     18-1513 

19-2748 

IO 

18-0825 

7-1448 

4204 

8 

12*5397     22*4380 

6 

12/5031 

10*3670 

4146 

5       18*2164 

197164 

4205 

'4 

17-5497 

22*0425 

7 

17*5099 

9-9205 

4H7 

4°§ 

18-8317 

19-7431 

30§ 

18-7681 

7-6047 

78    450      8-8 

4206 

6 

18*7848 

22-4211 

4148 

3       18*9803 

19-6874 

4207 

4 

20*1842 

22-1727 

4'49 

3       19*3407 

19-8402 

4208 

6 

20*2405 

22-1237 

4150 

3       19*4600 

19^6278 

4209 

6 

207739    22-8155 

4151 

6      21*1876 

19-5797 

4210 

35§ 

22-2590    22-5665 

*3§ 

22-2233 

10*3940 

4152 

33§     24*5713 

19-5451 

32 

24-5034 

7*3461 

78    458 

9"4 

4211 

23-6607    22*1376 

13 

23-6218 

9-950I 

4153 

4J§       3-5398 

20*1550 

35§ 

3*4817 

8-1815 

78    432 

9'5 

4212 

6 

4-5581     237210 

3 

4'5384 

II7327 

4154 

5         5-5449 

20-3399 

4213 

3«§ 

5-5864    23-8340 

18 

5-5699 

1I-8378 

8         6-6211 

20*6166 

4 

6-5675 

8*6082 

4214 

6 

8-1449    23-4370 

3* 

8*1205 

II-4I58 

4156 

6         7*3489 

20*9788 

4215 

1  1 

8-3954  1*3-3229 

6 

8-3713 

11*2975 

4157 

7        8-4780 

207330 

4216 

4 

9-6112     237559 

4158 

9        9*2663 

20-4749 

4t 

9-2124 

8-4383 

4217 

9 

13-5086    23-8348 

4 

13-4893 

II7539 

4159 

5        9'4242 

20*6377 

4218 

9 

13-6869  !  23-3113 

4* 

13-6600 

II-2268 

4160 

7       10-3648 

20*0670 

4219 

i8§ 

15-1899    *3'i°95 

8 

15-1607 

II-OI23 

4161 

7       11-6219 

20-5329 

4220 

13 

19*1195    23*7373 

5 

19-0990 

n-5975 

4162 

7       11-8788 

20*5747 

4* 

11-8241 

8*5140 

4221 

1  1 

18*6402  '  23-3409 

5 

18-6149 

1  1-2060 

4163 

5       12-7104 

20-3149 

4222 

4 

20*0575    23-2540 

4164 

7       12*9545 

20-4602 

4* 

12-8990 

8*3855 

4223 

6 

20-1730 

23-0468 

4165 

4      13-61  10 

20-5002 

4224 

H 

207608 

23*2636 

6 

20*7348 

11*1064 

4166 

4 

13-9003 

20-9323 

4225 

IO 

24*1317 

23-4285 

4* 

24-1039 

11-2373 

4167 

17 

15-5447 

20*6224 

7 

15-4910 

8-5193 

4226 

IO 

3-6514 

24-8493 

6 

3*6451 

12*8715 

4168 

ii 

16-4607 

20*5728 

5 

16-4071 

8-4607 

4**7 

6 

4*4728 

24-261  5 

4169 

5 

17-1005 

20-8908 

4228 

4i§ 

5-9488 

247617 

26§ 

5-9403     12-7620 

4170 

20-9473 

4229 

19 

6-8756 

24*2993 

6 

6-8620 

12-2876 

4171 

4       18-5691 

20-0060 

4230 

45§ 

7-4810 

24-1850 

*8§ 

7*4672 

I2*l678 

79    4°5 

9'4 

4172 

4 

18-6982 

20-3258 

6 

7-8948 

24-5037 

41/3 

55§     18-8005 

207763 

4i§ 

18-7468      8-6387 

78    451 

8*7 

4232 

4 

10-8349 

24-5167 

i  rtseau  int«rval  represents  very  nearly  5'  =  96»"2  of  R.A.  at  Dec.  +  78*,  and  IO4"*8  at  Dec.  •*-  79*. 
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ZONE    +    y8c 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

x. 

y. 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Diam. 

X. 

!'• 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  1  2h  42™  to  1  3h  1  8m  —  contd. 

R.A.  i3h  i8m  to  i3h  45m—  contd. 

Centre      R.A.  I3h  om  Dec.  +  78°              R.A.  i3h  om  Dec.  +  79* 

Centre      R.A.  13'-  30™  Dec.  +  78"             R.A.  13''  4o«>  Dec.  +  79" 

Plate  3500.    1897,  May  21.          Plate  2018.     1894,  May  4. 

Plate  6036      1902,  April  22.       Plate  4477.     1899,  May  25. 

o 

m. 

o 

m. 

4233 

5 

1  1*4814 

24-8917 

4281 

i8§ 

12-4194 

I7-4II9 

23§ 

6-2802 

5  5484 

4234 

8 

18-1122 

24-9793 

4 

18-1044 

12-8526 

4282 

16 

16-2649 

177867 

'7 

10-1402 

5-7505 

4235 

10 

20-4839 

24-5100 

6 

20-4716 

12-3540 

4283 

4 

17-6779 

'7'539° 

4 

11-5388 

5-443I 

4236 

5 

20-7760 

24-3687 

4284 

10 

17-7674 

17-4230 

'3 

1  1-6239 

5-3236 

4237 

4 

7'53'4 

25-8159 

4285 

4* 

17-9821 

'7'3034 

4 

11-8348 

5-I949 

4238 

'5 

8-3105 

257833 

6 

8-3111 

137566 

4286 

4* 

18-6861 

17-2451 

4 

12-5347 

5-1043 

4239 

8 

8-8510 

25-0511 

4287 

4 

20-6764 

17-2102 

4 

14-5196 

49848 

4240 

6 

9-8208 

25-0158 

4288 

ii 

20-6800 

17-2130 

8 

14-5283 

4-9860 

4241 

8 

10-8893 

25-6922 

5 

10-8898 

13-6398 

4289 

12 

7-2585 

18-1330 

'3 

1-1588 

6-4954 

4242 

46§ 

12-4660 

257341 

36§ 

12-4677 

13-6623 

79    4°9 

9-0 

4290 

16 

7-7761 

I8-3947 

21 

1-6833 

6-7327 

78    459 

9'4 

4243 

38§ 

13-1770 

25-9508 

28§ 

13-1812 

I3-8747 

79    4" 

9'4 

4291 

16 

10-2550 

18-9862 

22 

4-1876 

7-2148 

78    460 

9'5 

4244 

'4 

15-1919 

25-1572 

6 

15-1848 

13-0593 

4292 

i+5 

10-5793 

18-0243 

19 

4-4701 

6-2406 

78    461 

9'5 

4245 

25 

19-5599 

25-8038 

'3 

19-5615 

13-6584 

4293 

6 

15-4277 

18-0885 

5 

9'3'75 

6-091  1 

4246 

4°§ 

20-4525 

25-1067 

26§ 

20-4457 

12-9518 

79    4'7  :    9'5 

4294 

6 

17-6012 

18-5299 

5 

11-5052 

6-4348 

4247 

8 

22-5123 

25-4920 

6 

22-5078 

'3-3184 

4295 

8 

18-1586 

18-1587 

9 

12-0458 

6-0378 

4296 

57§ 

18-3411 

18-8172 

12-2578 

6-6880 

78    464 

8-0 

4§§ 

15-0867 

I-6I78 

78    446 

8-5 

4297 

3 

15-3089 

6-8404 

76§ 

2-4588 

23-9785 

55§ 

2-4404 

12-0168 

79   4°3 

9-0 

4298 

5 

22-4913 

18-5144 

6 

16-3917 

6-2059 

86§ 

24-8993 

Z4'5359 

62§ 

24-8860 

12-3368 

79   4'9 

8-5 

4299 

7 

9-8552 

19-4588 

8 

3-8094 

7-7050 

72§ 

9-8480    26-5436 

79   407 

7-0 

4300 

4* 

14-4716 

19-5560 

4 

8-4270 

7-5964 

4301 

6 

15-1183 

19-6200 

7 

9-0736 

7-6329 

R.A.  i3h  r8m  to  i3h  45m 

4302 

1  1 

16-5390 

19-0628 

ii 

10-4699 

7-0150 

Centre      R.A.  I3h  30""  Dec.  +  78*            R.A.  i3h  40™  Dec.  +  79* 
Plate  6036.     1902,  April  22.        Plate  4477.     1899,  May  25. 

4303 
4304 

4305 

7 

4* 
16 

16-7126 
17-6828 
19-4160 

19-0023 
19-5885 
19-1685 

7 
3 

12 

10-6401 
11-6333 
I3-3494 

6-9470 

7-4903 
6-9935 

m. 

4306 

4* 

19-8486 

19-3191 

4 

13-7878 

7-1223 

4248 

10 

9-0999 

13-9990 

10 

2-8175 

2-2848 

4307 

4 

21-2134 

19-4588 

5 

15-1567 

7-2039 

4249 

9 

7-4227 

14-4826 

4308 

4 

167491 

7-6341 

4250 

4 

13-4466 

14-5308 

4 

7-1800 

2-6197 

4309 

7 

8-0485 

20-7301 

9 

2-0613 

9-0538 

4251 

6 

14-0638 

14-2725 

5 

77862 

2-3378 

43'0 

4 

8-2131 

20-2428 

5 

2-2034      8-5624 

4252 

9 

17-7478 

14-4285 

12 

"•4713 

2-3345 

43" 

7 

8-4394 

207705 

6 

2-4509      9-0803 

4253 

4 

17-7740 

14-2979 

4* 

11-4923 

2-1994 

43'2 

'4 

8-6115 

20-7674 

H 

2-6251       9-0653 

4254 

12 

18-8325 

14-8441 

15 

12-5750 

27017 

4313 

4 

15-8997 

20-9415 

4 

9-9123       8-9173 

4255 

8 

18-8976 

14-6974 

7 

12-6333 

2-5502 

43'4 

6 

16-0985 

20-8008 

5 

10-1051 

8-7707 

4256 

7 

21-2363 

14-379' 

6 

I4-9573 

2-1308 

^'5 

2O§ 

17-6991 

20-8357 

2I§ 

11-7052 

87356 

78    463 

9'5 

4257 

5 

22-4699 

14-5581 

5 

16-1986 

2-2543 

4* 

I8-4333 

20-1371 

3 

12-4099 

8-0045 

4258 

8 

8-2585 

15-2786 

7* 

2-0313 

3-6025 

f  1*7 

5 

21   2376 

20-8486 

4 

15-2392 

8-5931 

4259 

i6§ 

8-4179 

15-7440 

27 

2-2  102 

4-0568 

43  '8 

8i§ 

2C26I8 

20-9448 

86§ 

15-2705 

8-6863 

78    466 

5-8 

4260 

16 

9'3759 

15-3018 

22 

3-I500 

3-5728 

45  '9 

4* 

2I-3978 

20-2956 

4 

15-3723 

8-0348 

4261 

'9 

13-0185 

15-2173 

27 

67826 

3-3285 

4320 

12 

21-4790 

20-0583 

8 

15-4477 

77935 

4262 

7 

22-2880 

15-0228 

6 

I6-0375 

2-7280 

432i 

4* 

22-5171 

20-2421 

4 

I6-4935 

4263 

18 

7-1385 

16-2005 

24 

0-9545 

4-5719 

4322 

20 

7-2206 

21-9187 

22 

1-2852 

10-2771 

4264 

5 

8-5019 

16-8809 

4323 

8 

7-66l8 

21-2533 

8 

1-6977 

9-5955 

4265 

4°§ 

10-8869 

16-9005 

55§ 

47262 

5-1031 

78    462 

8-3 

4324 

'4 

9-9030 

21-8390 

12 

3-9625 

10-0823 

4266 

4 

11-8180 

16-8475 

4 

5^543 

5-0123 

4325 

4 

II-I8O3 

21-7302 

5 

5-234' 

9-9140 

4267 

5 

12-7003 

16-6016 

6-5279      4-7262 

4326 

12 

13-OOI3 

21-5604 

i6§ 

7-0435 

9-6654 

4268 

'4 

127998 

16-2565 

16        6-6100      4-3742 

4327 

10 

13-3267 

21-8617 

'3 

7-3807 

9-9538 

4269 

4 

12-8494 

16-8360 

3*  j    6-6868      4-9530 

4328 

i6§ 

I3-9723 

21-8725 

17 

8-0290 

9-9355 

4270 

7 

12-9808     16-9925 

10        6-8235 

5-1053 

4329 

4 

14-2378 

21-5863 

4 

8-2801 

9-6384 

4271 

4      14-7456    16-2350 

4*      8-5518      4-2688 

4330 

6 

16-3970 

21-5500 

5 

io-4355 

9-5056 

4272 

9 

16-3917     16-9098 

12           IO-23OO          4-8711 

433' 

4* 

18-9946 

217656 

4 

13-0418 

9-6102 

4273 

4 

16-7367     16-1109 

4       '0-5335      4-0575 

4332 

6 

19-0475 

21-8019 

5 

13-0978 

9-6432 

4274 

10 

18-1275 

16-0826 

14       11-9265       3-9681 

4333 

6 

19-2772 

21-8227 

6 

13-3267      9-6535 

4275 

3 

21-2628 

16-9050 

5 

15-0979          4-6530 

4334 

4 

20-4573 

21-2314 

4 

14-4805 

9-0115 

4276 

'5§ 

21-4536 

'6-5737 

16 

15-2703          4-3142 

4335 

ii 

7-8016 

22-8395 

12 

1-9067 

11-1730 

4277 

23§ 

21-4875 

16-1353 

26§ 

15-2858          3-8746 

78    465 

9'4 

4336 

7 

9-8467 

22-3556 

7 

3-9269     10-6012 

4278 

4 

22-5900 

16-7148 

4 

16-4103          4-4042 

4337 

ii 

I  1-3096 

22-3103 

10 

5-3882    10-4882 

4279 

3 

22-8454 

16-7471 

4 

16-6694          4-4234 

4338 

10 

12-1  180 

22-8885 

10 

6-2199     11-0330 

4280 

8 

9-9955 

'7'3494 

'4 

3-8552 

5'595o 

4339 

5* 

12-0495     22-9619 

6 

6-1578     11-1085 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  96S>2  of  R.A.  at  Dec.  +  78',  :in<    io4"-8  at  Dec.  +  79'. 
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ZONE    +    78°. 


'Vi-i 

1  li  -i  >ii 

B.  D. 

Vo 

Ditiiii. 

Tiiarn 

B.  D. 

*>  o. 

DMBL 

X. 

y- 

i>iam. 

X. 

!/• 

No. 

M»g. 

X, 

y* 

LfimlD. 

X, 

»• 

No. 

M««. 

R.A 

.  i3h  i8mto  I3h45m—  contd. 

RA.  i3h  45m  to  i4h  om—  contd. 

Centre       R.A.  I3h  30"  Dec.  +78°            R.A.  i3h  40"  Dec.  +79* 

Centre     R.A.  14*  o™  Dec.  +  78*             R.  A.  i3h  40""  Dec.  +  79* 

Plate  6036.     1902,  April  22.        Plate  4477.     1899,  May  25. 

Plate  3449.    1897,  April  28.       Plate  4477.    1899,  May  15. 

0                                    »'• 

o 

m. 

434° 

4* 

137686 

22-7029 

4 

7-8608 

107759 

4386 

10         57615 

16-8656 

'4 

17-9480 

4-8065 

4341 

4 

14-8653 

227320 

4 

8-9548 

107546 

4387 

3*      6-5202 

16-6196 

4 

18-7238 

4-6262 

4342 

6 

ij'4'34 

22*0003 

5 

9'473' 

9-9980 

4388 

18    ;  9-0368 

16-4448 

26§ 

21*2490 

4-6578 

4343 

18       16-8712 

22-3232 

18 

10-9438 

10-2566 

4389 

4       10-4865     15-9745 

8* 

22-7314 

4-3068 

4344 

4* 

17-9726 

22-3717 

3       12-0483 

10-2,48 

4390 

ii       11-6047     16-0173 

25 

23-8412 

4-4465 

4345 

4       '3-6584 

10-3346 

439' 

'9        5-3458    17-3552 

21 

17-4919 

5-2606 

4346 

4 

20-5817 

22-9510 

4       14-6813 

I072I7 

4392 

13        6-1974 

17-7440 

'9 

18-3107 

57200 

4347 

6 

20-9678 

22-8226 

5 

15-0600 

10-5793 

4393 

12             8-2042 

17-6845 

'9 

20-3150 

5-8260 

4348 

4* 

21-4699 

22-4421 

4 

'5-5485 

10-1756 

4394 

2I§          9-0425       I7-5565 

3° 

21-1627 

57657 

78  469 

9'5 

4349 

8 

22-1386 

22-3552 

6 

16-2078 

10-0603 

4395 

3*      9-9497     17-5362 

8* 

22-0668 

5-8199 

435° 

6 

107096 

23-9908 

5        4-8605 

I2'I978 

4396 

3       :     4-9748    :  '8-2854 

6 

17-0472 

6-1603 

435' 

4 

5-1596 

•2137 

4397 

5        6-3997    18-2915 

9 

18-4670 

6-2788 

4352 

8 

12-0723 

23-7050 

8 

6-2098 

•8517 

4398 

3*      8-6132 

18-6435 

4* 

20-6443 

6-8153 

4353 

12 

14-2452 

23-7813 

7 

8-3835 

•8276 

4399 

'7 

22-0273 

6-9456 

4354 

6      15-9195 

23-4994 

4 

10-0447 

•4752 

4400 

6      10-6747 

18-5762 

'4 

22-7025 

6-9208 

4355 

8     ;  15-9800 

23-1968 

7 

10-0935 

•1675 

4401 

20§        I3-4770 

18-3121 

39§ 

25-5184 

6-8841 

78    473 

9-5 

4356 

4* 

16-6331 

23"3732 

4      i°"75'3         -3178 

44°  2 

4 

19-1214 

7*0675 

4357 

9 

18-2637 

23-5434 

7 

12-3899 

•4144 

44°3 

3*      9'i4S3 

19-1  191 

7 

21-1337 

7-333I 

4358 

5 

I5-5074 

•0948 

4404 

3*      9-9074 

19-0796 

4 

21-8959      7-3577 

4359 

4 

16-1824 

•9138 

4405 

22§        10*2189 

19-1965 

34§ 

22-1977      7-4987 

78    470 

9'5 

4360 

53§ 

7-49-9 

24-2593 

65§       1-6588 

12-6042 

79    4'9 

8-5 

4406 

4 

12-2944 

19-1972 

5t 

24-2669      7-6732 

4361 

1  1 

8-0230 

23-9900 

10        2-1797 

12-3136 

4407 

7 

13-3925 

18-8348 

ii 

25-3918      7-4016 

4362 

7 

10-6017 

24-3950 

7 

47716 

I2-6O25 

4408 

4 

177366      8-2514 

4363 

4 

11-3108 

24-4442 

4 

5-4809 

12-6244 

4409 

6 

9-4165   197693 

10 

21-3509      8-0048 

4364 

7 

12-0155 

24-1683 

8         6-1739     12-3148 

4410 

4 

9-5147   20-2724 

7      21-4067      8-5137 

4365 

4         8-8377 

12-6853 

44H 

5 

10-4490   19-7452 

12 

22-3813      8-0640 

4366 

4     :    9'407i 

12-5274 

4412 

*7§ 

12-0510    20-0348 

39§ 

23-9568      8-4845 

78    472 

9'5 

4367 

5* 

16-8861 

24''453 

5       1  1  -0400 

12-0816 

44i3 

7 

12-2013    20-0938 

10 

24-1009      8-5550 

4368 

16 

18-0465 

24-2902 

15 

12-2037 

12-1710 

44>4 

4* 

6-9832     21-3650 

7 

187941      9-3918 

4369 

6 

19-1952 

14-1725 

7 

I3-3480 

12-0048 

4415 

3* 

10-6302     20-9970 

4 

22-4585      9-3276 

4370 

4 

4-6372 

I3-9538 

4416 

3* 

10-9257     20-8504 

5* 

227655 

9-2067 

437i 

16 

13-9703 

257279 

10 

8-1983 

13-7843 

4417 

3* 

6-0352     22*0850 

7 

177912 

10-0293 

4372 

32§ 

15-5634 

25-1009 

2I§ 

9-7592 

13-0892 

79    425 

9'5 

4418 

5* 

7-5522     22-6120 

6 

19-2590 

10-6825 

4373 

12 

19-3760 

25"553° 

I  I 

13-5885 

'3-3772 

4419 

33§ 

7-6894   22-3757 

35§ 

19-4155  :  10-4574 

78    468 

9-I 

4374 

4 

137985 

13-3156 

4420 

4 

77993  i  227960 

6 

19-4886     10-8866 

4421 

10 

137956 

21-7030 

!9 

25-5573     10-2927 

34§ 

25-5000 

1  5  -60  1  8 

78    467 

9"  5 

4422 

21 

5-8730 

23-8242 

2'§ 

17-4842     11-7513 

49§ 

2-3165 

18-9106 

78    455 

8-8 

4423 

5 

18-5114     11-3703 

26§ 

6-4299 

18-4061 

78    457      9-0 

4424 

2O 

7-9278 

23-2530 

20          I9-5797       II-3509 

58§ 

25-3266 

22-8944 

78    468      9-1 

4.425 

5      20-9472     11-3299 

47,5 

9-2502 

26-8889 

79    421       9-0 

4426 

4 

107655  '22-7544 

6      22-4491     11-0883 

4427 

4 

13-1110    23-0914 

5 

24-7587  |  11-0170 

Ri                   i.              __      .                    i_         __ 

4428 

4 

21-4941    ;  127145 

.A.  i3h  45m  to  i4h  om 

4429 

7* 

10-6917    24-6525 

9 

22-2217   !  12-9758 

Centre       R.A.  i4h  o™  Dec.  +78°            R.A.  I3h  40"  Dec.  +79° 

4430 

10 

10-7068    24-4971 

H 

22*2448     12-8229 

Plate  3449.     1897 

April  28.        Plate  4477.     1899,  May  25. 

4431 

64§ 

11-2362    24-4563 

7o§ 

227757  i  12-8230 

79    433 

77 

4432 

32§ 

11-2411     24-4809 

37§ 

22-7805     12-8484 

o                   m. 

4433 

5 

18-6804     '3-2645 

4375 

3 

5-0400 

14-3146 

6 

17-4397 

2-2056 

4434 

3* 

8-4520 

25-6460 

7 

19-9052     137788 

4376 

p 

5 

6-3491 

I4-3I53 

12 

187445 

2-3162 

4435 

10 

8-5335 

25-1507 

ii 

20-0278     13-2940 

4377 

9 

8-4588 

14-0750 

17          20-8651 

2-2490 

4436 

6 

20-4268     13-2283 

4378 

4 

11-5413 

14-3625 

4437 

9 

9-1165 

24-8751 

10 

20-6299     13-0671 

4379 

20§ 

5-4182 

15-401  1 

26§     177262 

3-3186 

4438 

26§ 

9-5336 

24-9486 

24§ 

21-0405     13-1762 

79    432      9'5 

4380 

I7§ 

S7705 

15-7647 

22          18-0485 

3-7106 

4439 

5 

21-6126     13-0178 

4381 

23§ 

6-9418 

15-1198 

32§     19-2696 

3-1661 

78     467 

9'5 

444° 

4* 

10-6881 

24-9915 

7 

22-1848     13-3135 

4382 

3* 

7-3766 

15-4797 

5*    19-6756 

3-S567 

4383 

5 

9-6096 

15-3266 

10*     21-9102 

3-5947 

68§ 

24-1460       1-5263 

78    47' 

9'1 

4384 

4 

9-6505 

14-9043 

7      21-9860 

3-1761 

59§ 

26-8489      8-6666 

78    474 

9-0 

4385 

6 

10-3531 

15-6609 

12 

22-6255 

3'9853 

9'§ 

3-4129 

20-9493 

78    466      5-8 

i  rilseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  968*2  of  R.A.  at  Dec.  +  78°,  and  IO43'8  at  D»c.  +  79°. 
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Z  O  N  E     +     78°. 


No. 

m 

Diiuii 

B.  D. 

B.  D. 

V' 

V- 

No. 

Mag. 

Dianv 

X 

y- 

X. 

No. 

Mag. 

R.A.  i4h  om  to  i4h  15™ 

R.A.  i4h  om  to  i4h  i5m— 

Centre      R.A.  14*  on>  Dec.  +  78°              R.  A.  i4h  2om  Dec.  +  79* 

Centre      R.A.  i4h  om  Dec.  +78°               R.A.  14''  20™  Dec.  +  79° 

Plate  3449.    1897,  April  28.        Plate  3480.     1897,  May  12. 

Plate  3449.    1897,  April  28.           Plate  3480.    1897,  Muy  12. 

444' 

7 

14-1679 

I4-2533 

fit 

1-7541  ;   2-9788 

O 

m. 

4500 

5        7H338 

'3-3055 

o 

m. 

4442 

4 

16-3583 

14-3169 

5 

3-9420  1   2-8576 

4501 

6        8-8923 

i  3-3789 

4443 

'05§ 

19-7406 

14-0862 

iQ3§ 

7-2913     2-3390 

78  478 

5'0 

4502 

7 

9-8635 

13-4403 

4444 

8 

22-5606 

147424 

9 

10-1577     2-7488 

4445 

9 

22-6756 

14-0158 

10 

10-2101 

2-0188 

4446 

8 

18-8497 

15-2270 

9 

6-5003 

3-5523 

4447 

5 

9-2OO7 

3-5664 

R.A.    I4h   I5m  tO   I4h  L 

->  In 

4448 
4449 
445° 

4 
5 

19-3290 
21-7398 

16-4800 
16-4179 

6 

7 

6-1198 

7-087I 
9-4829 

4-9338 

4-7599 
4-4918 

Centre     R.A.  i4h  30™  Dec.  +  78°            R.A.  i4h  2oi«  Dec.  +  79" 
Plate  3949.     1898,  April  12.         Plate  3480.    1897,  May  12. 

445' 

23§ 

21-9074 

16-5476 

26 

9-6583 

4-6058 

78    479 

9'5 

O 

m. 

4452 

n 

22-3306 

16-6623 

12 

10-0908 

4-6830 

*                 1   '    X 

4503 

H 

5-4111     14-1349 

8 

11-6271 

1-8728 

4453 

3* 

22-8431 

16-5047 

6 

10-5866 

4-4830 

4504 

5 

5-5997  |  14-8058 

3* 

11-7851 

2-5589 

4454 

4 

15-8083 

16-9576 

6 

3-6I70 

S'5359 

45°5 

28§ 

6-7346     14-3286 

20 

12-9405 

2-1263 

4455 

23§ 

16-4554 

16-8272 

33§ 

4-2515 

5-350I 

78    475 

9'5 

4506 

10 

8-2251     14-2706 

8       14-4310 

2-1261 

4456 

5 

16-4894 

16-8827 

6 

4-2907 

5-4025 

4507 

16 

8-9353 

I4-539I 

12 

15-1295 

2-4258 

4457 

3 

21-8194 

17-2765 

6 

9-6318 

S'3355 

45°8 

26§ 

9-5697     14-2364 

23§ 

15-7769 

2-1532 

4458 

4 

973'2 

5-6159 

4509 

'9 

1  1-0270     14-0478 

'5 

17-2396 

2-0283 

4459 

5t 

15-6864 

17-9845 

6 

3-5836 

6-5689 

4510 

6 

12-9418     14-1280 

5* 

19-1510 

2-1901 

4460 

4* 

15-6816 

18-3149 

4* 

3-6083 

6-8951 

45" 

22§ 

14-6369     14-1047 

23 

20-8454 

2-2352 

4461 

4* 

19-2226 

17-8478 

6 

7-0958 

6-1320 

4512 

18 

77389  ;  157223 

'4 

13-8838 

3-5606 

4462 

4* 

19-3560 

18-3648 

6 

7-2694 

6-6349 

45  '3 

4* 

11-0725   15-4440 

4* 

17-2300 

3-4238 

4463 

8 

16-4525 

18-5251 

'4 

4-3926 

7-0420 

45'4 

'3 

11-9803   15-7152 

7 

18-1230 

3-7323 

4464 

4* 

17-5156 

19-4638 

5 

7-8838 

45'5 

7 

12-2500 

'5'9675 

6 

18-3816 

3-9955 

4465 

4 

18-5319 

19-2741 

5 

6-5289 

7-6087 

45'6 

16 

13-5305 

15-8153 

16 

19-6678 

3-8979 

4466 

4 

8*0900 

7-6643 

45'7 

6 

16-5437 

15-8348 

4467 

6 

10-3885 

7-8918 

4518 

4 

16-8011 

15-3898 

4468 

29§ 

14-9490 

19-9765 

44§ 

3-OI68 

8-6142 

78   474 

9-0 

45'9 

6 

17-9798 

15-4490 

4469 

4 

16-8450 

19-8425 

4 

4-8952 

8-3205 

4520 

n 

20-7976 

'57844 

4470 

3* 

2O'I  170 

20-4982 

5 

8-2I29 

8-6945 

452i 

14 

9-0608 

16-8753 

9 

15-1590 

4-7669 

447' 

9 

2O-3I1O 

20-2503 

i5§ 

8-3829 

8-4298 

4522 

3 

9-557* 

16-2724 

3* 

15-6728 

4-1849 

4472 

4* 

20-8040 

20-2626 

4 

8-8747 

8-4000 

4523 

5 

IO-I335 

16-4898 

4* 

16-2481 

4-4257 

4473 

4 

10-8I78 

8-8227 

4524 

8 

13-5369 

16-9843 

5 

19*6242 

5-0657 

4474 

27§ 

16-6547 

20-5652 

35§ 

47681 

9-0558 

78    476 

9-1 

4525 

5 

I4-9593 

16-6338 

4475 

26§ 

18-7292 

21-1073 

3°§ 

6-8-97 

9-4181 

78    477 

9'3 

4526 

6 

16-9338 

16-8139 

4476 

3t 

19-6092 

21-4400 

4 

77858 

9-6760 

4527 

5 

17-1312 

16*4755 

4477 

10 

19-6273 

21-3601 

1  1 

7-7969 

9-5930 

,528 

'4 

18-3897 

16-0363 

10* 

24-5111 

4-3253 

4478 

12 

19-9465 

21-7371 

>5§ 

8-1456 

9-9410 

4^9 

22§ 

20-3794 

16-5727 

26§ 

26-4785 

4-9450 

4479 

4 

8-3832 

9-9508 

4530 

29§ 

5-6250 

'7-4447 

tig 

11-6997 

5-1904 

4480 

12 

20-88I5 

21-5495 

'5 

9-0620 

9-6753 

453' 

25§ 

57302 

17-8693 

2I§ 

11-7883 

5-6206 

4481 

7 

22-0687 

21-3614 

1  1 

10*2292 

9-3876 

4532 

5'§ 

6-2886 

I7-5545 

39§ 

12-3584 

5-3285 

78         480 

9'4 

4482 

4 

10-3420 

9-1814 

4533 

6 

6-5572 

'7H463 

ft 

12-6312 

5-2337 

4483 

5 

16-5464 

22-1254 

8 

4-7943 

10-6197 

4534 

3'§ 

6-8191 

I7-8475 

20§ 

12-8775 

5-6431 

4484 

4 

9-2888 

10-5087 

4535 

25 

7-5095 

17-7114 

20§ 

13-5720 

5'5356 

4485 

5 

9-7540 

10-2568 

4536 

7-6149 

17-3916 

i6§ 

13-6904 

5-2217 

4486 

6 

18-2458 

23-3634 

12 

6-5926 

1  1-7066 

4537 

43§ 

8-6633 

17-0828 

3°§ 

i4-7503 

4-9570 

78         484 

9-2 

4487 

10 

20-2653 

23-7520 

'5 

8-6361 

11-9225 

4538 

5 

9-3829 

17-5576 

4 

15-4510 

5-4643 

4488 

'3 

21-4482 

23-2437 

i8§ 

97709 

11-3158 

4539 

5 

12-4769 

17-5770 

4 

18-5488 

5-6138 

4489 

4 

10-5026 

117275 

454° 

(12*) 

13-0810 

17-9646 

10 

19-1275 

6-0258 

4490 

9 

14-0993 

24-2810 

1  1 

2-5404 

12-9763 

454' 

23§ 

13-3004 

17-6904 

23 

I9-3595 

5-7605 

449' 

4* 

16-0826      24-0872 

6 

4-4998 

12-6143 

4542 

23§ 

13-9483 

17-5882 

20 

20*0098 

5-6864 

4492 

8 

16-3700 

23-6449 

'3 

4-7468 

12-1475 

4543 

23§ 

14-4259 

17-2622 

18 

20-5008  : 

5-3803 

4493 

3* 

16-9088 

24-0794 

4 

5-3I98 

12-5374 

4544 

8 

14-6981 

17-1549 

4* 

20-7741 

5-2835 

4494 

5 

8-6412 

12-2342 

4545 

5 

18-8935 

17-8813 

4495 

6 

10-9803 

12-0554 

4546 

4 

20-6657 

17-6916 

4496 

6 

14-3619 

24-3847 

10 

2-8I05 

13-0560 

4547 

24 

5-I393 

I8-5534 

16 

11-1668 

6-2776 

4497 

6* 

16-4283 

25-3031 

n 

4'9475 

I3795I 

4548 

23§ 

6-2700 

18-1017 

16 

12-3165  j 

5-8720 

4498 

5 

6-2152 

13-0983 

4549 

7-0243 

18-3094 

39§ 

13-0620 

6-1145 

78         48l 

9'5 

4499 

6 

I8-3I02 

25-5588 

'*§ 

6-8427     13-8912 

455° 

\6 

8-0280 

18-5741 

'7 

14-0518 

6-4216 

78        482 

9'5 

Plate  3949.     No.  4540.  The  6m  image  coincides  witli  a  r&eau  line.     The 

diameter  given  is  that  of  the  3™ 

image. 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  $6'-i  of  R.A.  at  Dec.  +  78°,  and  I04»'8  at  Dec.  +  79°. 
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ZONE    +    78° 


*.               ». 

DUm.            x.                     y. 

B.D. 

J 

B.  D. 

No. 

Diam. 

Ttiam 

rn»m               *• 

Xo. 

Mag. 

Ul  i'::. 

X* 

»- 

1^1  lull.                 X. 

Ho. 

Mag. 

R.A.  i4h  15™  to 

I4h  42™  —  contd. 

R.A.  i4h  i5m  to  i4h  42"-  —  contd. 

Centre      B.A 

i4l>  30*--  Dec.  +  78'              R.A.  i4i*  20*-* 

Dec.  +79' 

Cent™     R.A.  i4h  30™  Dec.  +78*               R.A.  i4h  zo" 

•Dec.  +79' 

Plate  3949.     1898 

,  April  12.          Plate  3480.     1897,  May  12. 

Plate  3949.     1898, 

April  12.            Plata  3480.    1897,  May  12. 

m. 

I 

4551 

23§ 

8*1203 

18-7586 

17 

14-1383 

6*6105 

4610 

10 

10*0708 

23-1752 

8 

15*8988 

1-1035 

" 

4552 

6 

10*4436 

18-5890 

4 

16  4661 

6-5375 

4611 

15 

10-7623 

23-1325 

8 

16-5936 

1*0905 

4553 

5 

10-6417 

18-3758 

6 

16-6736 

6-3367 

4612 

5 

127646 

23-3994 

3 

18*5821 

i'44'7 

4554 

10 

I  1*7096 

18*0755 

9 

17-7533 

6*0807 

4613 

6 

147007 

23-0358 

6 

20-5318 

1-1636 

4555 

4 

14  1672 

18-8928 

3* 

20-1-32 

6*9983 

4614 

ii 

14-7482 

23-6939 

7 

20-5494 

1-8176 

4556 

4 

I5-5984 

18-5176 

4* 

21-6191 

6*6865 

4615 

10 

14-8738 

23-9550 

5 

20-6621 

2*0898 

4557 

45§ 

18-2595 

18*1010 

53§ 

24-2986 

6-3824 

78     4«9 

9'4 

4616 

13 

16-4133 

23-4042 

6 

22-2281 

1*6030 

4558 

26§ 

19-4675 

18-8417 

32§ 

125-4710 

7-1742 

4617 

33§ 

18-6573 

23-4053 

28 

24-4680 

1-7005 

4559 

23§ 

7-5050 

:  19-0320 

16 

13-5100 

6-8550 

4618 

9 

187848 

23-0310 

7 

24-6124 

11-3283 

4560 

4 

87075 

19-9048 

5 

•4-6745 

77792 

4619 

9 

9*1762 

247903 

8 

i4'937i 

12-6794 

4561 

1  1 

11-83-2 

19-6952 

7 

17-81  10 

77030 

4620 

7        9-2818 

24*2144 

6 

15-0678 

12-1058 

4562 

5 

12*0423 

19-1343 

5 

18*0400 

7-1483 

4621 

12  ;  13-6575 

24-1058 

7 

19-4409 

12-1843 

4563 

8 

13-6831 

19-1874 

6 

19*6754 

7-2740 

4622 

21           14*2782 

24-9993 

12 

20-0265 

13-1073 

4564 

5 

14*6829 

!  19-6299 

4* 

20-6583 

77582 

4623 

30           15-5909 

24-5096 

21§ 

21-3594 

12-6698 

4565 

5 

15-6407 

19-4506 

4624 

7     j  16-2218 

24-6035 

5t 

21*9819 

127917 

4566 

16 

17*0688 

19-6711 

9 

23-0395 

7-9011 

4625 

9      17*4117 

24'455° 

9 

23  1800 

12-6739 

4567 

4 

17*2488 

19-2058 

4626 

6       10-8055 

25*9615 

7 

16*5124 

139223 

4568 

14 

I7-9493 

19-8690 

10 

23-9118 

8-1370 

4627 

H2§     13-0433 

25*3230 

86§ 

187784 

I3'3740 

79    447 

6-8 

4569 

H 

18-4407 

'9-5555 

13 

24-4167 

7-8421 

" 

4570 

13 

18-5373 

19-4056 

9 

j  24-5183 

7^974 

i44§       1*1000 

14*7843 

78    478       5-0 

457i 

20§ 

5-9398 

20*0380 

14 

11-9035 

7-7960 

33§   1217562 

I7-5333 

78    491       9-4 

4572 

5 

5-9820 

20-2548 

4573 

18 

8-0138 

20-8129 

9 

!  '39428 

8-6563 

R.A.  I4h42m  to  i5h 

i8m 

4574 

6 

9-8140 

20-9231 

5 

157406 

8-8444 

Centre       R.A.  ish  o***  Dec.  +78*               R.A.  I5h  o™  Dec.  +79* 

4575 

6 

11-0250 

20-9845 

X 

Plate  3487.     1897,  May  15.         Plat*  4475.     1899,  May  17. 

4576 

13 

16*4088 

20-7763 

16 

22-3326 

8-9765 

o 

m. 

4577 

10 

16-4714 

20-4938 

10 

22-4090 

8-6949 

4628 

20§ 

5-5566 

14*8982 

18 

5-6997 

2-9060 

4578 

5 

16*5882 

20*8540 

4! 

22-5062 

9-06  1  4 

4629 

6         5-9117 

'4'4°33 

3* 

6*0561 

2-4103 

4579 

22-; 

17'3449 

20*4658 

22 

23-2813 

87055 

4630 

7 

6-8684 

14*5972 

458° 

9 

17-9590 

20-0847 

6* 

23  9101 

8-353' 

4631 

4 

10*7702 

14*5712 

458i 

7 

19-6909 

20  8926 

4632 

7 

12-1583 

14-3062 

4 

12-3004 

2-3026 

4582 

7 

8-4669 

21-3628 

6 

i  H'37i4 

9*2262 

4633 

6 

12*8281 

14-8563 

3* 

12-9722 

2*8515 

4583 

6 

10-0343 

21*0963 

5 

15-9528 

9*0260 

4634 

z6§ 

13*0208 

'4-7950 

26§ 

13-1637 

2-7871 

4584 

8 

10*8619 

21-3976 

8 

16-7651 

9-3616 

4635 

20§ 

6*0585 

I5'o833 

'5 

6-2015 

3*0895 

4585 

2*§ 

11*1424 

21-6562 

2O§ 

I7-0355 

9-6330 

4636 

8 

6-4735 

15-4752 

4* 

6-6207 

3-4814 

4586 

3i§ 

11*4708 

21-2490 

26g 

17-3800 

9-2388 

78     486 

9'5 

4637 

IO 

8*2891 

5*6818 

5 

8*4336 

3*6844 

4587 

20§ 

11-5060 

21-3177 

8 

17-4136 

9-3088 

4638 

6       15-1567 

5-3426 

6 

15-3009 

3-3358 

4588 

25§ 

12-6369 

21*9225 

15 

18-5150 

9-9605 

4639 

26§     19*0215 

5*8277 

26      19*1669 

3-8132 

4589 

'4 

12-7456 

21-9250 

7 

18-6222 

9-9708 

4640 

5       20*4695 

5-4609 

459° 

10 

16-7256 

21-5363 

7 

22-6185 

97487 

4641 

4      21-5017 

5-1640 

459' 

5 

167597 

21-4654 

4t 

22-6548 

9-6780 

4642 

18       23*2586 

5-7230 

10      23-4008 

37031 

4592 

5 

17-3109 

21-3836 

4643 

5 

237656 

15-9928 

4593 

6 

17*8687 

21*4650 

4644 

45§     24-1525 

15-1016 

58§     24*2972 

3-0753 

78  508    9-5 

4594 

12 

18-1643 

21-7784 

7t 

24-0444 

10-0536 

4645 

7 

3*8054 

'6-5453 

4595 

285 

20*1  5  19 

21-6732 

23 

26-0383 

10-0305 

4646 

5 

4-5043 

16-7293 

4596 

18' 

5-2098 

22*1247 

12 

11-0882 

9'8473 

4647 

10 

16-6048 

4*      6-0212 

4-6104 

459" 

5 

5*6853 

22-9215 

5 

11-5239 

10*6639 

4648 

12 

7*9085 

16-7481 

9     i    8-0531 

47505 

459s 

10 

7-6342 

22-5846 

8 

13-4892 

10-4117 

4649 

263 

8-2356 

16-3089 

28g       8-3803 

4-3107 

4599 

4 

8-7888 

22*0260 

4t 

14-6628 

9-9007 

, 

4650 

I  J 

9*1461 

16-9477 

14      9-2921 

4-9471 

\6co 

8-8220  , 

22-8389 

20§ 

14-6644 

10-7148 

4651 

12 

9-6632 

16-01  50 

10        9*8083 

4*0140 

\.6oi 

20 

12-9120 

22*6180 

12 

187618 

10-6656 

4652 

4 

12-5496 

16-3497 

\.6O2 

8 

13-6250 

22-8407 

*t 

19-4648 

10*9200 

4653 

5       '7754° 

16*9798 

4603 

16 

14-1936 

227613 

II 

20-0380 

10-8638 

4654 

3       17-8323 

16-7728 

4604 

43§ 

17-4674 

22-4566 

35§ 

23-3191 

10-6995 

78     488 

9*2 

4655 

4      '8-9055 

16-5587 

4605 

5 

18-0048 

22-4642 

4 

23-8530 

10*7285 

4656 

15     120*0461 

16-1155 

9      20-1902 

4*1015 

|.6o6 

6 

19-9598 

22-9943 

-65- 

6      20-2279 

16-9448 

^607 

38-; 

2O'2OOI 

22-5662 

30 

26-0452 

10*9241 

78    49° 

9'5 

.658 

7      23*4096 

16-1713 

4608 

37* 

20-4744 

22-3395 

28 

26-3309 

10-7100 

4659 

5       24*1641 

16*4217 

|.6o9 

4 

9-7185 

23-3848 

5t 

15-5390 

1  1*3002 

4660 

27      24-8487 

i6*33'4 

3i       24*9923 

4*3080 

i  lis'.au  interval  represents  very  nearlv  5'  =  96s-z  of  R.A.  at  D'C.   —  -8",  ami 

I04S'8  at  Dec.  +  79°. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X.                             ". 

Diam. 

X. 

V- 

No. 

Mag. 

R.A.  i4h  42m  to  i5h  i8m  —  contd. 

R.A.  i4h  42m  to  i5h  i8m—  contd. 

Centre      R.A.  i5h  om  Dec.  +  78°                 R.A.  n;h  om  Dec.  +  79* 

Centre         R.A.  i5h  om  Dec.  +  78°                R.A.  15!"  om  Dec.  -f-  79* 

Plate  3487.    1897,  May  15.     .      Plate  4475.     1899,  May  17. 

Plate  3487.     1897,  May  15.           Plate  4475.     1899,  Mav  17 

m. 

o 

in. 

4661 

33§ 

3.4322 

17-6456 

33§ 

3-5800 

5-6552 

78*  491 

9'4 

4720 

9 

12-9044    21-7607 

6 

13-0610      9-7543 

4662 

4 

9-5950 

17*8802 

4721 

5 

13-1021     21*3326 

4 

13*2558      9-3250 

4663 

10*9457 

I7-5I39 

25§ 

11-0923 

5-5093 

78      500 

9  '4 

4722 

5 

14-0995  121*7494 

4 

14-2529  ,    9*7454 

4664 

4"    :  '4-1053 

17-0570 

4723 

2I§ 

14-2970    21-9294 

17 

14-4529       9-9220 

4665 

'4'4555 

17-0391 

5* 

14-6010 

5-0324 

4724 

9 

17-5378  :  21-6490 

6 

17-6924 

9-6342 

4666 

9 

17*8272 

i7''495 

8 

17-9740 

54'356 

4725 

3'§ 

17-9057    21-5061 

32§ 

18-0605 

9-4908 

78   504 

9'S 

4667 

7 

19-6502 

17-8546 

4 

19-7987 

5-8370 

4726 

19-0610    21-4826 

»+§ 

19*2139 

9-4658 

78  505 

9'5 

4668 

10 

20-4596 

17-0688 

7 

2O*6o66 

5-0515 

4727 

7 

19-3514    21-8999 

4 

19*5056 

9-8845 

4669 

8 

23-4474 

17-8125 

4728 

8 

21-3688    21-4596 

4*    21-5214 

9'4439 

4670 

12 

24-8516 

17-2778 

4729 

16 

21*4866 

21*3907 

9      21-6408 

9-3735 

4671 

9 

3-I943 

187925 

3* 

3-3440 

6*8006 

4730 

'4 

22-2930 

21-6355 

6      22*4471       9-6141 

4672 

22§ 

5'3732 

18*5491 

•9 

5-5235 

6-5553 

4731 

9 

24-5428 

21*1976 

4*  124-6925      9"'735 

4673 

4 

5-6411 

18*5713 

4* 

57913 

6-5807 

4732 

39§ 

5-5624    22-5363 

z8§       5*7174     10-5419 

78  .194 

9'5 

4674 

4 

6*1365 

18-3478 

4733 

10 

6-1223 

22*4283 

6 

6*2750    :  10*4336 

4675 

26§ 

9'5546 

18*7831 

26§ 

9*7028 

6-7828 

78     496 

9'5 

4734 

5 

10-3181 

22-6964 

4676 

23§ 

9-8883 

18*1815 

23§ 

10-0362 

6-1804 

4735 

6 

12*5270 

22-4648 

3* 

12*6832 

10-4607 

4677 

6 

10*9673 

18*2585 

6 

i  n  172. 

6-2555 

4736 

5 

13-4408 

22*4324 

3t 

I3-5997 

10-4249 

4678 

IO 

11-0130 

18*7157 

4 

11*1623 

6*7131 

4737 

6 

15-2696 

22*5090 

3* 

15-4262 

10*4977 

4679 

13 

I2'5943 

18-7257 

12 

12-7443 

6*7214 

4738 

17 

19-8553 

22*4738 

9      ;  20-0103    i  10-4552 

4680 

7 

13-0125 

I8-5435 

4 

13-1609 

6-5391 

4739 

8 

22*2074 

22-8225 

6       22-3612     10-8005 

4681 

4 

14-5242 

18*5163 

4740 

5 

4-6959 

23*7423 

4682 

4 

18-1406 

18*0863 

474i 

9t 

4-9494 

23-7090 

4        5-1069  :      -7170 

4683 

8 

19-3540 

18*9607 

6 

19-5038 

6-9453 

4742 

39§ 

5-0443 

23*1419 

26§ 

5-2006            -1466 

78    493 

9'5 

4684 

23§ 

22*2310 

18*3818 

20 

22-3800 

6-3637 

•" 

4743 

23§ 

7-4405 

23-4829 

18 

7-5982 

•4860 

4685 

15 

22-4033 

18*7154 

6 

22*5519 

6-6957 

4744 

4 

8-3330 

3* 

8-4916 

3776 

4686 

5 

23-3436 

18*1877 

4745 

T4 

8-6183 

23*1945 

8 

8-7741 

•1951 

4687 

27§ 

24*8263 

18*6378 

24 

24'9773 

6-6138 

4746 

5 

8-6389 

23-5597 

3* 

87952 

•5620 

4688 

7 

6-0478 

19-8264 

5 

6-1991 

7*8307 

4747 

7 

9-4387    23*1484 

5        9-5949 

-J475 

4689 

IO 

6*0815 

19-8906 

9 

6-2310 

7*8948 

4748 

'9 

10*1260    23-8375 

1  1 

10-2835 

•8359 

4690 

'5 

10-8751 

19*1214 

n 

11-0255 

7-1175 

4749 

12 

11*8687 

23*9890 

4 

12-0285 

•9843 

4691 

42§ 

11-6893 

19-8779 

42§ 

1  1-8410 

78      502 

8-8 

475° 

16 

12-0745 

23*1691 

7 

12-2327 

•1638 

4692 

3o§ 

11*7946 

19-7132 

27§ 

11-9464 

7*7092 

475  i 

4 

14*1012 

23-4332 

4693 

4 

16*1045 

19*5923 

4752 

8 

14-2033 

23*4015 

4 

14-359° 

'3934 

4694 

16 

18-4177 

19-6071 

9 

18*5696 

7-5888 

4753 

16 

14*6188 

23*3089 

8 

14*7750 

•2991 

4695 

10 

18*7145 

19*3632 

9 

18-8647 

7-3489 

4754 

8 

14*7628 

23-3013 

4 

14-9188 

•2918 

4696 

9 

21*671  1 

19-1470 

6 

21-8215 

7-1276 

4755 

4 

15*0708 

23*0035 

4697 

S* 

23*9891 

19-0279 

5* 

24*1401 

7-0064 

4756 

12 

16*6809 

23-9187 

6 

16*8383 

-9062 

4698 

5 

2*5264 

20-7634 

4757 

10 

17*2856 

23-2418 

4 

17-4425 

•2296 

4699 

6 

4-'3°3 

20-3921 

475s 

49§ 

19*1559 

23-5129 

19-31  18 

•4956 

78    506 

8-4 

4700 

5 

5-4298 

20-9128 

4759 

33§ 

21-3378 

23-5210 

23§ 

21*4930 

•4989 

4701 

16 

6*5481 

20*5752 

1  1 

6*701  1 

8-5789 

476o 

23*081  5 

23*3862 

6o§ 

23-2366 

•3631 

78    507 

8-3 

4702 

12 

6-7410 

20-4890 

7 

6*8925 

8*4915 

4761 

9* 

24*9667 

23-8218 

5 

25-1200 

7953 

47°3 

23§ 

10-1451 

20-8525 

2I§ 

10-2979 

8-8504 

4762 

8* 

25-3808 

23-8274 

5* 

25-5399 

7985 

4704 

8o§ 

1  1-2620 

20-9417 

8i§ 

11-4147 

8-9402 

78      501 

6-5 

4763 

13 

3-8556 

24-3404 

8 

4-0130 

12-3508 

4705 

24§ 

11-4858 

20-6393 

2I§ 

11-6388 

8-6368 

4764 

16 

8-0103 

24*7751 

8 

8*1693     12*7781 

4706 

9 

I3-5359 

20-9710 

4* 

13*6895 

8-9646 

4765 

18 

8-21  14 

24-6109 

9 

8-3695     12-6137 

4707 

4 

I4-9733 

20-6995 

2* 

15*1262 

8*6890 

4766 

9 

9-1030 

24-1416 

4 

9-2619  :  12-1423 

4708 

3°§ 

15*2676 

20*2512 

29§ 

15-4198 

8*2401 

78      5°3 

9-2 

4767 

4_ 

13*4242 

24-9213 

4709 

5 

15*8922 

20*5265 

4768 

14*2  109 

17 

14-3697 

12*7666 

47  10 

5 

19-7184 

20*6132 

4769 

9 

15-0660 

24*6053 

6 

15*2254 

12-5955 

47" 

'3 

20-2003 

20-7733 

6 

20*3533 

8*7552 

4770 

7 

15*2313     24*0895 

3* 

15-3905 

12-0769 

47'2 

8 

23-2766 

20-3912 

5* 

23*4246 

8*3671 

4771 

7 

15-5172     24-8454 

4* 

15-6777  !  12-8325 

4713 

15 

24*2835 

20*4109 

7 

24"435' 

8-3888 

4772 

20§ 

17-4025     24*1374 

9 

17-5596  i  12-1250 

47H 

27§ 

4'4344 

21'3553 

22§ 

4-5886 

9-3640 

4773 

24§ 

17*8565   '  24*3644 

J5 

18-0145    12-3518 

4715 

5 

6-1222 

21*5771 

4* 

6-2754 

9-5836 

4774 

6* 

'9'5599    24*7216 

4 

19-7164  j  12-7032 

4716 

8 

7*8987 

21*3316 

6 

8*0520 

9'3334 

4775 

37§ 

20*9407 

24*7221 

25§ 

2I'IOOO 

12*7042 

79    461 

9'4 

47'7 

9. 

8-6935 

21*6151 

5 

8-8479 

9-6154 

4776 

5 

21-5116 

24"3374 

4 

21-6697 

12-3168 

4718 

23§ 

9-2668 

2I'4335 

18 

9-4203 

9'4335 

4777 

16 

6*0893 

25-3863 

8 

6-2489 

13-3942 

47  T9 

16 

10*4099 

2'*7755 

IO 

10*5643 

97738 

4778 

44§ 

7-5696 

25*2618 

3i§ 

7-7299 

13*2624 

79    454 

9'5 

i  r&cau  interval  represents  very  nearly  5'  =  968-2  of  R.A.  at  Dec.  +  78°,  and  1048-8  at  Dec.  +  79°. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam.             x. 

v. 

tfe 

Diam. 

X. 

y- 

DUm.             x.                     y. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  i4h  42m  to  i5b  i8m—  contd. 

R.A.  i5h  i8m  to  i5h  45m  —  contd. 

Centre      R.A.  i5h  o"1  Dec.  +  78°               R.A.  i5h  o">  Dec.  +79* 

C«ntre        R.A.  ish  30"  Dec.  +  78°             R.  A.  i5h  40""  Dec.  +79* 

Plate  3487.     1897,  May  15.           Plate  4475.     1899,  May  17. 

Plate  2005.     1894,  April  27.         Plate  3498.     1897,  May  20. 

m. 

m. 

4779 

24§ 

87756 

25-6237 

16 

8-9358 

13-6252 

4829 

'4 

16-0650 

18-6476 

II            9-7296         6-7312 

4780 

5 

10-8702 

25-9007 

4* 

11-0297 

13-8959 

4830 

28§ 

16-7020 

187943 

27§     10-3712      6-8543 

4781 

'7 

12-6440 

25-9561 

ii 

12-8055 

13-9518 

4831 

5 

17-3740 

18-6160 

4782 

5 

12-7482 

25-2790 

4832 

7 

18-0920 

18-4910 

5* 

117496 

6-5043 

4783 

20 

13-2856 

25  7890 

10 

I3-4455 

13-7829 

4833 

10 

21-5535 

18-8396 

6*    15-2231 

6-7281 

4784 

9 

14-5658 

25-I37I 

5 

14-7225 

13-1310 

4834 

6 

12-0328 

19-1417 

4*       57'86 

7-3670 

4785 

ii       15-4272 

257813 

4 

15-5883 

'37737 

4835 

6 

12-9930       197328 

5*      6-6971 

79258 

4786 

10 

16-3131 

25-1681 

3 

16-4719 

13-1548 

4836 

9      14-8703     19-8026 

7        8-5760 

7-9282 

4787 

33§ 

19-8374 

257721 

22§ 

19-9985 

'37543 

79    460 

9-2 

4837 

6 

16-9435       19-0325 

6       10-6209 

7-0870 

4788 

5 

21-8381 

13-4298 

4838 

6 

17-4944 

19-0330 

5*     11-1716 

7-0663 

4789 

6 

218646 

I3-4435 

4839 

8 

18-3178 

19-9012 

5*     12-0223 

7-9070 

479° 

8* 

22-3901 

25-0538 

5* 

22-5474 

13-0319 

4840 

37§ 

21-7606 

19-2718 

34§     'S'44'7 

7-1532 

78      524 

9"2 

4791 

18 

23-5058 

25-4633 

12 

23-6642 

13-4408 

4841 

8 

22-0300 

19-4382 

6* 

157181 

7-3114 

4792 

7* 

247485 

25-1040 

3* 

24-9052 

13-0799 

4842 

'4 

7-I745 

20-9680 

4843 

29§      9'476o 

20-4838 

27 

3-2103 

87995 

78      511 

9'5 

39§ 

2-5372 

22-8378 

27§ 

2-6922 

10-8487 

78    49° 

9'5 

4844 

10      10-2463 

20-0788 

6 

3-9650 

8-3670 

89$ 

26-5671 

23-5724 

76§ 

26-7205 

11-5449 

78    5'° 

7'2 

4845 

45§     14-1705 

20-1747 

45§ 

7-8903  !    8-3223 

78      5l6 

9"' 

7o§     23-4328 

26-931  1 

79    463 

4846 

5*    16-6082 

20-5547 

4* 

10-3406      8-6183 

R.A.  i5h  i8m  to  i5h  45"' 

4847 
4848 

38$     18-2071 
13      18-2919 

20-3924 
20-3318 

35§ 
8 

11-9323 
12-0135 

0-4000 
8-3348 

78      520 

9-1 

Centre        R.A.  ish  30™  Dec.  +  78*              R.A.  I5h4om 

Dec.  +  79* 

4849 

4 

7-2541 

21-7348 

Plate  2005.     1894,  April  27.           Plat*  3498.     1897,  May  20. 

4850 

87823 

21-8009 

19         2-5650     10-1433 

o 

m. 

4851 

25§ 

9-6613 

21-9018 

22              3'447I     <   IO-2I26 

78    S'2 

9-0 

4793 

6 

9-0428 

I4-9275 

4852 

'9 

14-8426    '21-5978 

16        8-6128      9-7208 

4794 

5       11-7814     14-3282 

4853 

27§ 

15-0155    |  21-1640 

2i§     8-7693  ;  9-2817 

4795 

ij       I4-5559     14-8002 

9        8-0865 

2-9395 

4854 

45§ 

15-8293      21-9530 

44§       9"6l°9 

10-0428 

?8    5  '  8 

8-3 

4796 

4.1$ 

15-9118     14-8298 

39§      9'4432 

2-9206 

78    5'7 

9-1 

4855 

10       16-6977  '  21-9965 

4 

10-4785 

10-0523 

479" 

7       166154     '4-4995 

5*  ;  10-1345 

2-5695 

4856 

40§     16-9100    21-7928 

36§ 

10-6825 

9-8453 

78    519      9-0 

4798 

3o§     17-4719  i  13-9780 

28§     10-9693 

2-0161 

4857 

4       18-4877     21  7382 

3* 

12-2561 

9-7316 

4799 

24;;     18-6338     14-9020 

18       12-1642 

2-8993 

78    522 

9'5 

4858 

7*     19-0083     21-0392 

5 

12-7567      9-0180 

4800 

I5       :     8-2356 

'  5  -463  5 

13*       17936 

3-8278 

4859 

8      21-4653     21-691  5 

6 

'i'2347 

9-5836 

4801 

15            8-8103 

15-4726 

14         2-3685 

3-8170 

4860 

5*    22-1386    21-6482 

5* 

15-9096 

9-5147 

4802 

4'§ 

10-1882 

15-3206 

47§       37397 

3-6148 

78    5'  5      9'2 

4861 

6       12-3165 

22-7043 

6t 

6-1284 

10-9188 

4803 

7 

11-5260 

15-1243 

4* 

5-0696 

3-3747 

4862 

'9 

8-7743 

23-6720 

16 

2-6245 

12-0128 

4804 

18 

12-9703 

15-9695 

14 

6-5408 

4-1655 

4863 

65§ 

9-0970 

23"!  173 

72§ 

2-9235      '-4446 

78    510 

7  "2 

4805 

10 

12-9958    15-3519 

8 

6-5435 

3-5453 

4864 

7 

10-3325 

23-2805 

4* 

4-1681       '"5643 

4806 

3o§      17-0153     15-5480 

32§ 

10-5707 

3-6012 

4865 

10 

14-2020    23-3368 

5 

8-0330      1-4828 

4807 

24§      17-5064     15-4641 

22 

11-0590 

3-4954 

4866 

25§ 

14-6556    23-3410 

22 

8-4895      1-4714 

4808 

7 

7-5977    16-0398 

4867 

5      17-0103    23-8361 

4* 

10-8591      1-8858 

4809 

5        7-6925     16-9099 

4868 

6 

17-5183  123-2615 

6* 

11-3466      1-2888 

. 

4810 

13        8-8343     16-4300 

6 

2-4285 

4775° 

4869 

6 

18-4478    23-6421 

3* 

12-2881  ,    1-6394 

4811 

15       15-5948     16-9890 

12 

9-2012 

5-0918 

4870 

32§ 

197703     23-2796 

26 

13-5951       1-2282 

78    523 

9'5 

4812 

7-2640    17-6497 

4871 

ii 

7-3035 

24-6707 

7* 

1-1896      3-0608 

79    464 

9'5 

4813 

6 

7-6231 

17-3566 

4872 

19        7-4405 

247901 

'3 

1-3312    13-1755 

4814 

6 

7-0893 

17-9948 

4873 

10       12-9758     24-1018 

9 

6-8373     12-2915 

4815 

27§ 

8-8066 

177033 

34. 

2-4432 

6-0448 

4874 

ii       14-2900     24-8598 

5 

8-1744    13-0020 

4816 

45§ 

9-9023 

17-261  5 

3-5211 

5-5645 

78    5'3 

9-0 

4875 

ii       147609     24-8630 

6 

8-6443  :  12-9883 

4817 

6 

12-2955    17-1563 

54* 

5-9096 

3-3729 

4876 

7 

9-5533     25-2233 

7             3-4550    ;  13-5360 

4818 
4819 

6 

8 

12-9943    17-149' 
13-3359   17-2105 

4* 
6 

6-6054 
6-95  10 

5-34°' 
5-393I 

4877 
4878 

28 

1  1-7201 

25-1987 

10 

II 

5-6145    13-4385 
5-6193    13-4273 

4820 

6 

14-3900    17-3404 

4879 

8       15-8746 

25-7734 

6 

97919    13-8575 

4821 

2I§ 

17-1789     17-6224 

17 

10-8040 

5-6668 

4880 

22          16-0715 

25-3407 

ii 

9-9738 

13-4159 

79    467      9-4 

4822 

.  Q  _   „ 

18-2385      7-4036 

1r..    /Coo          »r*fw4(p 

35§ 

11-8576 

5'4"3 

78    521 

87 

4881 

54§     16-0732 

25-5793 

79    467^  var. 

4823 
4824 

'7 
1  1 

1  9  4000      i  070^ 

2O-83IO          7'514O 

'4 
6 

13-0740 
14-4506 

5-4286 

79§ 

24-9006     15-4805 

78    527       47 

4825 

9 

22-1638          7-0985 

4* 

15-7671  ; 

4-9703 

24-6244 

17-8882 

78    526 

8'4 

4826 

26 

23-1  l62           7-9435 

16 

16-7510 

5-7772 

62§ 

5-6174 

23-4085 

78    507 

8-3 

4827 

6 

12-7783           8-3066 

78§ 

1-7478 

24-0741 

78    506 

8-4 

4828 

4 

15-I730       18-1656 

6i§ 

6-4543 

26-8738 

79    463       9'2 

Plate  2005.    Nos.  4877  and  4878.     Measured  as  one  mass.     No.  4881.  S  Ursa?  Minoris. 

i  reseau  interval  represents  vtry  nearly  5'  =  96*'2  of  R.A.  at  Dec.  +  78*,  and  io4s'8  at  Dec.  +  79". 
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GREENWICH  ASTROGUAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


Z  O  N  E    +    78°. 


Krt 

Mi-,  1.1 

B.  D. 

N_ 

1  'hi  in 

B.  D. 

PiO. 

Ditllll. 

X. 

!/• 

UttDL 

X. 

y- 

No. 

Hag. 

o. 

Disim. 

X. 

y- 

£•                        !/• 

No.             Mag 

1 

R.A.  i5h  45mto  i6h  ioln 

R.A.  i5h  45m  to  i6h  iom  —  cuutd. 

Centre         R.A.  i6h  o">  Dec.  +78°              R.A.  ish  40"  Dec.  +79° 

Centre       R.A.  i6h  om  Dec.  +  78'             R.A.  i$*  40™  Dec.  +  79° 

Plate  3162.    1896,  June  13.          Plate  3498.     1897,  Alay  20. 

Plate  3162.    1896,  June  13.         Plate  3498.     1897,  May  20. 

o 

m 

o                   m. 

4882 

8 

4-8549 

I4-3I72 

4941 

6 

6-4333     22*1480 

4883 

2  |§ 

5-1114 

14-30I9 

17 

17-3124 

1-9635 

4942 

3°§ 

7-3707 

22-4334 

19 

18-8213    102661 

4884 

9 

5-7431 

14-6378 

3* 

179134      2-3509 

4943 

23§ 

8-5478 

22-0170 

12 

20-0298       9^583 

4885 

8 

7'4°54 

14-1099 

4944 

4 

5-7054 

23'4'33 

4886 

5 

7-4763 

H'3775 

4945 

5 

9-1668 

23-161  1 

4887 

20 

7-9663 

14*2128 

10 

20-1634 

2-1390 

4946 

10 

9-6074 

23">334 

4888 

4°§ 

87533 

14-9497 

4»§ 

20-8805 

2-9409 

78  530 

8-6 

4947 

22§ 

10-7173 

23-0332 

15 

22-0989  ,  i  n68i 

4889 

62§ 

11-2607 

14-0230 

67§ 

23-4623 

2-2465 

78  532 

8'3 

4948 

II 

11-2868    23-7063 

3* 

22^6052 

1  1-8914 

4890 

i65§ 

6-3558 

15-4800 

H7§ 

18-4485 

3-2470 

78  527 

4'7 

4949 

8 

11-3222    23-8755 

5* 

12-6218 

12-0639 

4891 

13 

8-1195 

15-8478 

4* 

20-1649 

3-7774 

4950 

10 

12-2241     23-5780 

4892 

20 

8-2144 

157984 

ii* 

20-2667 

3736i 

495i 

8 

12-9347    23-1843 

3* 

24-2938 

11-5264 

4893 

9 

8-7399 

I5-OI40 

4952 

8 

13-3582 

23-5047 

4894 

5 

9-1240 

I573IO 

4953 

1  1 

6-7205 

24-8523 

4895 

56§ 

10-7141 

15-8736 

63§ 

227490 

4-0365 

78  531     9-0 

4954 

25§ 

8-6034    24-1770 

20 

19-8877 

I  2'  I  149 

4896 

24§ 

10-5229 

15-0443 

25 

22-6328 

3-1982 

4955 

24§ 

9-5933 

24-0043 

19* 

20-8899 

12-0329 

4897 

12 

11-5596 

157877 

4956 

6 

107258 

24-5304 

4898 

36§ 

11-5740 

15-97I5 

38 

23-5971 

4-2I33 

78    533 

9'5 

4957 

20§ 

11-0355 

24-6090 

10 

22-2717  i  127672 

4899 

3 

13-6679 

I5-8l6l 

495s 

21 

5-9860 

25-6663 

7 

I7-1445 

13-3600 

4900 

20 

5-4188 

16-9060 

10 

17-3822 

4-5817 

4959 

8 

12-3811 

25-53I7 

4901 

10 

7-1013 

16-8033 

3* 

19-0649 

4-6352 

4960 

6 

12-7708 

25-0255 

4902 

7 

7-1826 

16-9483 

4961 

7 

13-8863 

25-2533 

4903 

20§ 

7-4871 

16-8992 

14 

i9'44H 

47657 

4904 

12 

10-9289 

l6'302I 

3*     22-9229 

4-4879 

4905 
4906 
4907 
4908 

22§ 

32§ 

22§ 

4 

12-2036 
12-3202 

5'4S76 
6-0816 

l6'4l63 
16-4294 
17-1691 
17-4671 

10*  :  24-1831 
38       24-2977 
18       I7-3958 

47127 

47367 
4-8467 

78    535 

9'3 

R.A.  i6hom  to  l6h  I5m 
Centre      R.A.  i6»  om  Dec.  +  78°                R.A.  16*  20"  Dec.  +  79' 
Plate  3162.     1896,  June  13.           Plate  3172.     1896,  June  17. 

4909 

42§ 

6-3890 

17-9061 

4°§ 

18-2565 

5-6672 

7*8    526 

8-4 

D 

m. 

4910 

24§ 

7-3614 

I7-9I77 

23       19-2251 

5-7652 

4962 

3i§ 

15-0979 

14-8760 

34§ 

2-4812       3'5oio 

4911 

5 

7744° 

17-4074 

4963 

24§ 

15-1887 

14-0350 

28 

2-4917       2-6559 

4912 

15 

9-0740 

17-1807 

4964 

35§ 

15-8230 

14-2515 

35§ 

3-1425 

2-8130 

49  '3 

20 

7-434I 

18-8286 

14 

19-2143 

6-6838 

4965 

ii 

18-5175 

H'9795 

9 

5-8970 

3-2877 

4914 

5 

9-9260 

I8-II35 

4966 

5 

18-9405 

14-8729 

49'5 

4 

io-i  127 

I8-80I7 

496.7 

34§ 

20-6525 

14-5300 

33§ 

7-9793 

2-6409 

78     546 

9-2 

4916 

16 

12-4988 

18-3065 

8* 

24-3073 

6-6255 

4968 

9 

207330 

14-8822 

6 

8*0932 

2-9830 

49'7 

«3 

13-6707 

18-8465 

5* 

25-4240 

7*2694 

4969 

4t 

21-2058 

14-1507 

4 

8-4943 

2-2II8 

4918 

5 

5-8859 

19-2407 

4970 

14 

21-9888 

14-9238 

ii 

9'3457 

2-9083 

4919 

20 

9-54I5 

19-0872 

18 

21-2895 

7-1318 

497  « 

7 

I4-4054 

15-9765 

6 

1-8952 

4-6656 

4920 

13 

1  1-0240 

19-5873 

6* 

22-7198 

77655 

4972 

8 

14-7637 

15-3264 

5* 

2-1945 

3-9837 

4921 

ii 

11-1754 

19-2600 

4* 

22-9024 

7-45*9 

4973 

7 

18-1468 

I5'4i57 

7 

5-5708 

3-7592 

4922 

4 

!*7353 

19-2465 

4974 

ii 

19-4854 

15-61  14 

10 

6-9190 

3-8239 

4923 

1  1 

13-0120 

19-9021 

6* 

24-6727 

8-2609 

4975 

'5 

21-2476     15-2416 

12 

8-6375       3^937 

4924 

5°§ 

13-3213 

19-9880 

56§ 

24-9703 

8-37I9 

78    537  ;    8-8 

4976 

6 

22-2047 

15-6912 

5 

9'6333       3'6535 

4925 

5 

13-3984 

'9-3953 

4977 

ii 

22-4127 

15-8853 

5 

9-8597  \    3-8267 

4926 

19 

6-7311 

20-7153 

H 

18-3404 

8-4961 

4978 

9 

22-9103 

1  5-0700 

6 

10-2781       2-9683 

4927 

3 

6-9058 

20-6269 

4979 

8 

14-8713 

16-6636 

6 

2-4234      5-3057 

4928 

18 

7-8509 

20-5124 

13 

19-4762 

8-3964 

4980 

5t 

17-6606 

16-8733 

4* 

5-2192       5-2533 

4929 

3Q§ 

7*9733 

20'8373 

24 

19-5660 

8-7323 

78    $29 

9'5 

4981 

29§ 

18-2543 

16-8251 

26§ 

5-8065       5-1478 

78     541 

9'4 

493° 

2I§ 

1  1-0470 

20-5088 

16 

22-6589 

8-6859 

4982 

5 

i9-0733 

16-2518 

6 

6-5687      4-5012 

493' 

36§ 

12-8174 

20-2289 

38 

24-4460 

8-5675 

78    53<5 

9-1 

4983 

22§ 

20-3434 

16-7544 

2I§ 

7-8808      4-8835 

4932 

20            6-1275 

21-6640 

9 

17-6515 

93854 

4984 

9 

22-2521 

166743 

8 

9'77>9 

4-6248 

4933 

5       10-9660 

21-0490 

4985 

5 

15-1817 

17-3570 

4934 

13       11-5852 

21-9883 

5* 

23-0579 

10-2069 

4986 

22§        15-2711 

17-0150 

24§ 

2-8531       5-6142 

4935 

4      12-4797 

21-2923 

4987 

3* 

16-8453 

17-9517 

4 

4-5076      6-4005 

4936 

20§ 

13-1067 

21-8149 

ii* 

24-5884 

10-1730 

4988 

6 

17-0275 

17-7550 

5 

4-6702       6-1922 

4937 

14     13-254* 

21-9688 

10 

247221 

10-3430 

4989 

5 

17-7300 

17-8022 

5 

5-3733      6-1751 

4938 

17 

13-4600 

21-5382 

16 

24-9693 

9-9298 

499° 

9 

I7-9253 

17-4642 

9 

5-5363        •          5-8I59 

4939 

4'§ 

5-8082 

22-6307 

34§ 

17-2466     10-3192 

78    525 

9'3 

499  i 

5 

19-1615 

17-6164 

5 

6'783I                   5-8540 

494° 

6 

6-1074 

22-7999 

4992 

4      20-3145 

17-74'  5 

4 

7-9471 

5-8681 

No.  4890.     f  Ursie  Minoru. 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  96»'2  of  R.A.  at  Dec.  +  78*,  and  iO4»'8  at  Dec.  + 

79'- 

GKKKNWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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ZONE    +    78° 


B.D. 

B.  D. 

Xo. 

Diam.             x. 

Diam.  j           i.                     y. 

So. 

Iiiam.              *. 

y. 

Diam. 

X. 

y. 

Xo. 

Mag. 

Ho. 

Mag. 

R.A.  i6h  om  to  i6h  i5m  —  contd. 

R.A. 

1  6h  om  to  1  6h  1  5m  —  contd. 

Centre       R.A.  16^  om  Dec.  +78°                 R.A.  16^  iom  Dec.  +79* 

Centre       R.A.  i6>>  o™  Dec.  +  78°              R.  A.  i6h  2om  Dec.  +  79* 

Plate  3162.    1896,  June  13.          Plate  3172.     1896,  June  17. 

Plate  3162.    1896, 

June  13.          Plate  3172.    1896.  June  if. 

4993 

29§ 

2°-5745 

17-6058 

25§ 

8-1897 

5-7107 

„                   m. 

78    547      9'4 

5052 

5 

lO'SoOO 

12-5249 

• 

m. 

4994 

3°S 

20-9365 

17-2125 

28§ 

8-5118 

5-2852 

78    548      9-4 

5°53 

4 

3-4848 

13-5270 

4995 

12 

11-2773     17-0243 

II 

8-8323 

5-0655 

5°54 

4t 

16-8165 

247264 

4 

5-1082 

13-1515 

4996 

6 

22-2916     17-5303 

5 

9-8910       5-4731 

5°55 

39§ 

17-5866 

247885 

25§ 

5-8820 

13-1380 

79   479 

9'4 

4997 

IO 

15-0050     18-3790 

10 

2-7159       7-0005 

5056 

25§ 

18-9366 

24-8162 

i7§  :  7-2287 

13-0420 

4998 

4 

15-4239     18-5826 

4 

3-1504       7-1651 

5°57 

6t 

18-0971 

25-3035 

6    ;  6-4375 

13-6026 

4999 

5 

16-5352     18-2160 

6 

4-2223       6-6952 

5058 

47§ 

19-5250 

25-3592 

37§   i    7-8673 

13-5296 

79   481 

8'9 

5000 

«s 

16-9608     18-8649 

i6§ 

4-7060       7-3002 

78    538      9-5 

5°59 

5         87582 

13-1262 

5001 

9 

17-5666     18-5063 

8 

5-2788       6-8888 

5060 

7 

20-9120 

*5-4432 

7        9'2503 

I3-4796 

5002 

18-1186     18-8019 

c 

c-grij         Tliofi 

i 

5003 

1  1 

18-2780     18-1659 

> 

9 

j      j  J  j         /   '  j'-'0 
5-9563         6-4813 

52§       1-1884 

8-7571 

78    537 

8-8 

S°°4 

6 

18-4595  !  18-6990 

4 

6  1851  ,   6-9960 

5005 

4 

21-4406     18-815; 

5 

9-1615      6-8351 

5006 

5007 

43§ 

IO 

22-4067  :  18-6066 
22-8541     18-1  107 

33§ 
9 

10-1061   '    6-5345 
10-5057       6-0008 

78    549 

9-0 

R.A.  i6h  i5m  to  i6h42m 

5008 

H 

14-4866     19-1310 

12 

2-2717  '    7-7950 

Centre        R.A.  i6h  30™  Dec.  +78*               R.A.  i6h  20™  Dec.  +79* 

5009 

4 

15-1394     19-6524 

5 

2-9633       8-2544 

Plate  3195.     1896,  July  1  1.            Plate  3172.     1896,  June  17. 

5010 

10 

16-2031     197378 

10 

4-0328 

8-2403 

•              m- 

501  1 

'4 

16-3543     19-6116 

13 

4-1736       8-1004 

5061 

22§ 

5-8029 

14-2417 

23* 

11-8188       1-9650 

"8    55'      9'5 

5012 

8 

18-5209     19-8873 

8 

6-3565       8-1714 

5062 

7 

15-4036 

14-9840 

7 

21-3864 

3-0650 

5013 

9       19-1002     19*3376 

7 

6-8823       7-5747 

5063 

16 

15-4305 

14-6782 

*4 

21-4246       17611 

5014 

ii       15-6562     20-9943 

9 

3-6064 

9'5384 

5064 

10 

16-1480 

14-8150 

12 

22-1353       2-9253 

5015 

18       15-8948     20-5242 

i7 

3-8020 

9-0497 

5065 

18 

18-1258 

14-6385 

18 

24-1223  '    2-8235 

5016 

38§     18-2983     20-9835 

34§ 

6-2378 

9-2866 

78    542 

9'* 

5066 

6 

18-3040 

H-J745 

6 

24-3120       2-3685 

5017 

4t     18-6382 

20-2976 

4 

6-5129 

8-5673 

5067 

»4§ 

20-6891 

14-4829 

49§ 

26-6874       27630 

5018 

5       18-9348 

20-4309 

6*      6-8204 

8-6757 

5068 

343 

20-8958 

14-2561 

57§ 

26-9025       2-5449 

78    563 

9-1 

5019 

4*  i  I9-4778 

20-4394 

4 

7-3604 

8-6359 

5069 

24§ 

5-1120 

15-4256 

24§ 

11-0842      3'  1*39 

-8    550 

9-4 

5020 

33§     i9'8595 

20-4673 

32§ 

77433 

8-6246 

78    545 

9'5 

5070 

7 

7-3121 

15-3189 

7 

13-2890      3-0966 

5021 

5*    21-9012 

20-6691 

4 

97925 

8-6381 

5071 

'5 

8-9983 

15-1637 

18 

14-9778  !    3-0065 

78    553      9'5 

5022 

5       H7I36 

21-6961 

5 

27327 

IO-328I 

5072 

20§ 

12-7170 

15-5895 

22§ 

18-6770      3-5719 

5023 

8       14-8606 

21-4392 

8 

2-8574 

1  0-06  1  3 

5°73 

!9 

13-5501 

15-0993 

18 

19-5284  1    3-1147 

5024 

6       15-8311 

217493 

4t 

3-8512 

10*2792 

5°74 

4 

13-6013 

15-5754 

3 

19-5662      3"5894 

5025 

9       177299 

21'2IOO 

8         5-6917 

9-5663 

5°75 

9 

14-1445 

15-4059 

13 

20-1137      3-4415 

5026 

6       18-3558 

2I-8038 

6 

6-3711 

10-0957 

5076 

6 

14-2230 

i  I57I33 

6 

20'l8O2           375O8 

5027 

4       187/41 

21-5925 

5 

6-7664 

9-8484 

5<77 

7 

15-0418 

15-1719 

9 

21-0218           3-2380 

5028 

6      21-2800 

2I-3247 

7 

9'2374 

9-3469 

5078 

4 

1  7'0445 

1  15-4523 

5029 

6      21-6468 

21-0482 

5* 

9-5741 

9-0408 

;°79 

12 

18-2850 

15-2873 

12 

H'2545 

3  -4?6  3 

5030 

1  1       227814 

21  "2052 

7 

10-7209 

9-0899 

5080 

6      18-3413 

15-9663 

5031 

23§     i5-257i 

22-4046 

22§ 

3-3389     10-9838 

5081 

6       19-1463 

15-1590 

5032 

15       16-5586 

22-4I5I 

1  5 

4-6371     10-8750 

5082 

2I§       20-4630 

15-0380 

46 

26-4429 

3-3100 

5033 

40;;     16-9830 

22-7878 

36§       5-0953     11-2049 

78    539 

9-3 

5083 

4       IO-4853 

16-8393 

5 

16-4043 

47384 

5°34 

6       18-5742 

22-3745 

6        6*6409     10-6430 

5084 

7       10-6186 

16-2495 

7 

I6-557I 

4-I547 

5°35 

2I§ 

l8'5535 

22-6958 

13        6-6474     I0'9655 

5085 

4      12-4593 

16-5477 

5* 

18-3877   !    4-5203 

5036 

6       19-4431 

22-9174 

6          7-5554  :  11-1047 

5086 

5       14-2410 

16-2500 

6 

20-1777  !    4-2857 

5037 

25§  ;  19-7679 

22-I971 

2i§       7-8127     10-3575 

5087 

7       16-4157 

16-5758 

10 

22-3400      4-6962 

5038 

4      20-0180 

22-0889 

5* 

8-0518     10-2281 

5088 

»o§     16-9848 

16-8756 

29§ 

22-8947       5-0178 

5039 

5       14-4911 

23'4579 

6 

2-6750  ,  12-1047 

5089 

28§     17-4014 

16-0085 

36§ 

23-3448      4-1647 

78    560  j    9-2 

5040 

8 

15-7918 

23-9835 

8 

4-0230    12-5049 

5090 

8       17-5351 

16-7129 

10       23-4520      4-8726 

5041 

27§ 

17-1327 

23-545I 

2I§ 

5-3144     11-9461 

5091 

9       18-0807 

16-3013 

8       24-0123  '    4-4822 

5042 

26§     17-4609 

23-5956 

21 

5-6450  ,  1  1-9605 

5092 

8       18-0907 

16-0018 

ii       24-0299       4-1869 

5°43 

6       17-5760 

23'8545 

5 

57841        12-21  12 

5093 

4       19-7110 

16-4039 

5°44 

28j     18-3219 

23-8408 

22§ 

6-5262        I2-I26O 

78    543      9'5 

5°94 

20§      19-8070 

16-5459 

34       25-7310 

479  '3 

5045 

H      20-5359 

23-3937 

12 

8-6898 

11-4768 

5°95 

18         5-3092 

17-5501 

10       11-2024      5-2549 

5046 

7      22-3518 

23-3558 

6t 

10-4919 

11-2692 

5096 

14         6-1540 

17-1360 

8     i  12-0615       4-8684 

5°47 

4       I4-5304 

24-2569 

4 

2-7942 

12-8998 

5097 

5        6-5151 

177194 

7       12-4003       5-4684 

5048 

5     i  H7490 

24-8581 

4 

3-0649 

I3-4750 

5098 

5 

7-1185 

17-4534 

5       13-0125       5-2247 

5°49 

7     !  14-8670 

24-2966 

6 

3-I303 

12-9048 

5099 

10 

7-6605 

17-4*51 

10       I3-5545       5-2I57 

5050 

5t     I5'65i7 

24-3540 

4t 

3-9133    |   12*8890 

5100 

8 

8-9310 

I7-93I3 

-       14-8055  :    5-7700 

5051 

4* 

16-6624 

24-2759 

4 

4-9I25 

117157 

5101 

5     ;  14-8218      5-9565 

i  rttcau  interral  represent*  very  nearly  5'  =  96'  z  of  R.A.  »t  Dec.  +  78°,  and  K>4»-8  at  Dec.  +  79*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  ]900. 

Z  O  N  E    +    78°. 


B.  1). 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

V- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

x.                   y. 

Diam. 

X. 

?/• 

No. 

Mag. 

No.             Mag. 

R.A.  i6h  i5m  to  i6h  42m  —  contd. 

R.A.  i6h  i5m  to  i6h  42m  —  contd. 

Centre        R.A.  i6!>  3Om  Dec.  +  78°               R.A.  16*  2om  Dec.  +79* 

Centre       R.  A.  i6h  30°"  Dec.  +  78"               R.A.  i6h  20™  Dec.  +  79* 

Plate  3195.     1896,  July  n.            Plate  3172.     i»96,  June  17. 

Plate  3195.     1896,  July  ii.            Plate  3172.     1896,  June  17. 

in. 

o 

in. 

5102 

20 

9-2578    17-1422 

18 

15-1633 

4'99'  5 

5l6l 

3'S 

14-6762      22-1690 

29§     20-3916     10-2196 

78    557 

9-0 

5'°3 

9 

10-1592     17-8659 

IO 

16-0348 

57536 

5162 

12 

15-5803  ;  22-3469 

9      21-2879     I0'4356 

5104 

15 

1  1-3070 

17-8395 

H 

17-1854 

5-7663 

5l63 

5 

17-9883    22-0535 

4     :  23-6989     10-2241 

5105 

i8§ 

11-8473 

17-5709 

21 

17-7366 

5-5I75 

5164 

'9 

18-21  18     22-0613 

19       23-9263     102423 

5106 

13 

13-7119 

17-9805 

18 

!9"5839 

5-9968 

5165 

2«S 

18-2792 

22-5643 

2°§     23'9/53     10-7460 

5107 

i  »S 

15-0223 

17-9805 

23§ 

20-8930 

6-0455 

78      558 

9'5 

5166 

6 

18-5969 

22-1  163 

6 

24-3070     10-3  1  28 

5108 

6 

16-3389 

17-9733 

4 

22-2079 

6-0912 

5167 

4 

19-6038 

22-6l85 

5 

25-2951     10-8523 

5109 

9 

l6'4343 

17-4606 

IO 

22-3232  |    5-5805 

5168 

8 

20-4310 

22-4952 

5 

26-1274 

10-7577 

5110 

7 

19-5136 

17-6257 

10* 

25-3898      5-8606 

5169 

i3 

7-2419 

23-072I 

13 

12-9303 

10-8473 

5IU 

4 

19-5941 

17-8639 

4* 

25-4655      6-0988 

5170 

22 

7-2237 

22-9735 

'9 

12-9130 

10-7488 

5112 

3 

5-5718 

18-9265 

7 

11-4154      6-6403 

5171 

26§ 

8  '22  12 

23'4927 

2i§ 

13-8876 

11-3008 

5113 

10 

6-3983 

18-2876 

9* 

12-2648      6-0321 

5172 

30 

8*5755 

23-5018 

2i§ 

14-2427 

11-3238 

S'14 

5 

7-1024 

18-8845 

7 

12-9455 

6-6580 

5'73 

9 

9-9000 

23-6497 

5 

'5-5599 

1-5220 

5"S 

6 

8-5869 

18-9220 

4 

14-4264      6-7462 

5174 

3 

10-2547 

23-6037 

3 

'5"9'93 

1-4854 

51  i  6 

7 

87888 

18-4364 

4 

14-6447      6-2692 

5'75 

*5§ 

12-7698 

23-0875 

2'§ 

18-4495 

1*0670 

78    555 

9'5 

5117 

9 

8-8763 

18-3097 

8 

14-7378      6-1467 

5176 

13 

14-3680 

23-0310 

IO 

20-0515 

1-0684 

5118 

5 

14-8628      6-0050 

5177 

7 

17-0431 

23-1075 

7 

22-7196 

1-2457 

5119 

22§ 

9-9800 

18-3618 

20§ 

15-8373      6-2400 

5178 

9 

17-7624 

23-8338 

9 

23-4103 

1-9968 

5120 

18 

12-0813 

18-3864 

18 

17-9385      6-3449 

S'79 

5 

17-8802 

23-4969 

6 

23'5445 

11-6656 

5121 

33§ 

14-5465 

18-0310 

36§ 

20-4155  i    6-0800 

78      556 

9-2 

5180 

IO 

•9'355i 

23-2606 

9 

25-0250 

11-4865 

5122 

5 

6-0855 

19-8395 

6 

11-8890      7'573i 

5181 

5 

25-1097     11-5114 

5123 

20 

6-5208     19-1741 

18 

12-3517      6-9233 

5182 

17 

19-5499 

23-8227 

14 

25-1962 

12-0547 

5124 

'9 

6-8952 

19-3311 

16 

127172  ;    7-0950 

5183 

7 

20-6305 

23'2533 

6 

26-2982 

11-5256 

5125 

s 

29§ 

8-6275 

19-5221 

27§ 

14-4420 

7-3469 

78    552 

9'3 

5184 

5 

7-7790 

24'5393 

5 

13-4103 

12-3338 

5126 

4 

8-8885 

19-6466 

3 

14-6994 

7-4844 

5185 

7 

8-7370 

24-6449 

5 

14-3608 

12-4757 

5127 

5 

9-8622 

19-4816 

7 

15-6785 

7-3535 

5186 

43§ 

10-1846 

24-9983 

38§ 

15-7976 

12-8798 

79    492 

9"4 

5128 

12 

12-1563 

19-7908 

13 

17-9608 

7-7481 

5187 

17 

12-8393 

24-0640 

12 

18-4833 

12-0453 

5129 

20§ 

12-6714 

19-4566 

i8§ 

18-4872 

7-4366 

5188 

6 

15-2144 

24-0910 

6 

20-8546 

12-1584 

5130 

9 

I2>9745 

19-6399 

IO 

18-7869 

7-6284 

5189 

'4 

16-3117 

24-8404 

10 

21-9235 

12-9500 

SIS' 

6 

12-9855 

19-9378 

6 

18-7846 

7-9251 

5190 

32§ 

16-3654 

24-1391 

22§ 

22-0055 

12-2477 

78    559 

9'5 

5132 

•4 

14-2491 

19-9863 

1  1 

20-0460 

8-0233 

5191 

16 

16-5988 

24-8340 

I  I           22-21  14 

i>'9545 

5133 

7 

14-6030 

19-3089 

9 

20*4248 

7-3605 

5192 

ii 

16-9453 

24-5426 

10     •  22-5682 

12-6775 

5'34 

4 

14-8700 

19-6747 

5 

20-6774 

77323 

5'93 

5 

17-6268 

24-5980 

7      23-2480 

12-7569 

5135 

4 

I5-3941 

19-8021 

4 

21-1974 

7-8774 

5'94 

34§ 

17-6584 

24-3004 

24§     23-2912 

'2'4595 

78    561 

9'4 

5136 

»9§ 

17-1691 

19-8857 

20§ 

22-9680 

8-0303 

5'95 

5 

18-4461 

24-9763 

5      24-0510 

1  3-1702 

5'37 

10 

17-2479 

19-0748 

7 

23-0768 

7-2249 

5196 

**§ 

20-6476 

24-841  1 

2i§     26-2565 

1  3-1  162 

5'38 

2I§ 

17-4688 

'9-5857 

3°3 

23-2785 

77397 

5'97 

27§ 

12-6528 

15-1255 

20§        18-2594 

13-0985 

5139 

*'§ 

20-9240 

19-4661 

26-7349 

7-7481 

5198 

4* 

'3-4755 

25"93'4 

5       i9-0485 

'3'9323 

5140 

'4 

9-3506 

20-3836 

IO 

15-1358 

8-2362 

5'99 

7* 

14-7598 

25-2406 

6      20-3588 

13-2941 

SH' 

6 

16-7753 

8-4305 

5200 

34§ 

15-5140 

25-2884 

25§     21-1105 

13-3669 

79    500      9-5 

5142 

7 

13-5148 

20-0565 

5 

19-3099 

8-0623 

5201 

6t 

17-1798 

25-1458 

6      22-7813 

13-2895 

5H3 

5 

'4"3430 

20-0477 

6 

20-1383 

8-0855 

5202 

8 

18-8099 

25-3387 

8       24-4007 

13-5436 

5H4 

4 

'47389 

20-3450 

4 

20-5216 

8-3988 

5203 

18 

20-5320 

25-5970 

18       26-1136 

13-8615 

CIAC 

6 

17-7772 

2O'7OI7 

J      T  J 

5146 

9 

/  tit 
20-6217 

/  w  *  / 

20-3463 

1  1 

26-3997 

8-6193 

23§   '  26-2349 

17439 

78    562 

6-8 

5H7 

27§ 

9'3545 

2I"9553 

2'§ 

15-0815 

9-8093 

78    554 

9'4 

53§ 

22-6277 

14-8150 

78    565 

8-0 

5148 

4 

10-1103 

21-5310 

3* 

15-8518 

9-4086 

48§ 

21-1254 

15-9035 

78    564 

8-5 

5H9 

H§ 

10-1203 

21'5345 

20§ 

15-8610 

9-4I37 

68§ 

26-7642 

1  5-1680 

78    568 

8-4 

5150 

8 

10-2374 

21-8983 

IO 

15-9640 

97818 

39§ 

4'2593 

18-8712 

78    549 

9-0 

SIS' 

12 

10-8935 

21-3739 

7 

16-6374 

9-2848 

66§ 

2-2841 

25-9450 

79    48i 

8-9 

5152 

I  I 

12-6050 

£              f 

21-6936 

6 

18-3384 

9-6665 

5'53 

'4 

16-4963 

21-6591 

1  1 

22-2280 

97774 

5iS4 
5i55 
5156 

5157 

'7 
4 

4 
6 

17-I620 
I7-9825 
20-8750 
6-2O23 

21-1834 
21-5703 
21-4855 
22-8558 

12 

4 
3* 
6 

22-9105 
23-7156 
26-6070 
11-8983 

9-3263 
9739s 

977'5 
10-5901 

R.A.  i6h  42m  to  i;h  i8m 

Centre      R.A.  i7h  o">  Dec.  +  78°              R.A.  i7h  0™  Dec.  +  79' 
Plate  3165.     1896,  June  14.          Plate  3202.     1896,  July  13. 

5158 

7 

9-I070 

22-5967 

8 

14-8048     10-4397 

.                    m. 

5>59 

9 

I2-425! 

22-9105 

8 

i8'i  121   i  10-8772 

5204 

5* 

2-4664 

14-6111 

5* 

2-2840 

2-6266 

5160 

7 

137538 

22-5465 

8 

19-4548     10-5631 

5205 

9 

6-9300 

14-6169 

8 

67457 

2-6192 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  gS8'!  ol'R.A.  at  Dec.  +  78°,  and  i<>4'-8  at  Dec.  +  79*. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

-x. 

V- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

x.        y. 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  i6h  42m  to  i;h  i8m  —  contd. 

R.A.  i6h  42m  to  i;h  i8m—  contd. 

Centre   R.A.  17*  o">  Dec.  +  78°       R.A.  i7>>  om  Dec.  +  79' 

Centre   E.A.  i7h  om  Dec.  +  78°      R.A.  i7h  om  Dec.  +  79* 

Plate  3165.  1896,  June  14.     Plate  3102.  1896,  July  13. 

Plate  3165.  1896,  June  14.    Plate  3202.  1896,  July  13. 

* 

m. 

m. 

5206 

18    6-9835 

14-1416 

16 

6-7990 

2-1430 

5265 

8 

10-9455 

16-8729 

6 

10-7662   4-8607 

5Z°7 

20§    7-8525 

14-8808 

'5 

7-6680 

2-8791 

5266 

5 

13-0785 

168257 

6 

12-9016   48053 

5208 

5    8*0953 

I4-394I 

4* 

7-9075 

2-3912 

5267 

4'§ 

13-3062 

16-2193 

35§ 

13-1297   4-2019 

78   571 

9-2 

5209 

58§   8*1595  14-8603 

54§ 

7-9750 

2-8571 

78  568 

8-4 

5268 

4* 

14-1598 

16-6376 

4* 

13-9830   4-6164 

5210 

10 

9-0273 

I4-437I 

7 

8-8408   2-4315 

5269 

7o§ 

17-2468 

16-8158 

63§ 

17-0712  4-7821 

78   580 

7-0 

5211 

8 

10-2837 

14-8528 

6 

IQ'1022     2-8428 

5270 

'5 

17-2756 

16-0658 

ii* 

17-0989  4-0333 

5212 

'5 

10-6541 

14-5628 

9   10-4697   2-5522 

5271 

7* 

23-1727 

16-2810 

4* 

22-9940   4-2362 

5213 

7 

10-8415 

14-4890 

6 

10-6587    2-4788 

5272 

8 

247477 

16-8054 

7 

24-5685  4-7519 

5214 

22§ 

117915 

14-6860 

22.§ 

II-6078 

2-6722 

5273 

"S 

4-3260 

17-2384 

'9§ 

4-1504  5-2464 

521; 

12 

12-1098 

14-4229 

12 

II-9235 

2-4070 

5274 

3°§ 

4-8459 

17-7692 

24§ 

4-6696  5-7747 

5216 

22§ 

'S'3799 

14-6709 

*3§ 

'5''954 

2-6444 

5275 

ii 

9-8595 

17-3295 

9 

9-6842   5-3211 

52'7 

6 

16-6249 

'4*5394 

5   16-4419 

2-5093 

5276 

'3 

11-1462 

I7-4793 

9 

10-9705  5-4684 

5218 

29§ 

19-4010  '•  14-0677 

38§ 

19-2151 

2-0275 

5277 

8 

12*1940 

I7-3578 

7 

12-0178  5-3427 

5219 

4 

19-5071  14-8961 

5278 

23§ 

12-2318 

17-5604 

22§ 

12-0555   5'543' 

78  570 

9'5 

5220 

10 

20-6399  '4-379° 

6 

20-4539 

2-3405 

5279 

6 

12-8685 

17-2388 

6 

12-6908   5-2169 

5221 

2I§ 

21-7501 

I4-5591 

25 

21-5665 

*'5'54 

5280 

5 

13-4401 

17-2302 

6 

13-2620   5-2112 

5222 

4* 

21-9377 

14-6286 

5* 

21-7558 

2-5867 

5281 

4* 

13-6092 

17-3966 

4* 

13-4325   5'3795 

5223 

«9 

22-3901 

I4-5348 

'4 

22-2062 

2  4902 

5282 

6 

13-8621 

17-6370 

6 

13-6870   5*6152 

5224 

12 

2-5559 

15-5789 

8 

2-3750 

3-5972 

5283 

6 

15-2515 

'7'9945 

4* 

15-0795   5-9742 

5225 

9 

2-6041  i  15-7203 

7* 

2*4220 

37360 

5284 

8 

i9-0353 

17-8608 

6 

18-8610   5-8251 

5226 

64§ 

4-0084  i  15-0295 

63§ 

3-8246 

3-0400 

78   565 

8-0 

5285 

22 

21-4373  17-1633 

19 

21*2608   5-1230 

5227 

13 

4-6017  :  i  5-9223 

9 

4-4208 

3-9327 

5286 

'3 

24-8616  177574 

IO 

24-6883   5-7048 

5228 

22§ 

4-6227  15-8960 

16 

4-4419 

3-9044 

5287 

7 

3-8430  18-1200 

6* 

3-6715  i  6-1277 

5229 

6 

6-0948  1  5-3082 

6 

5-9126 

3-3096 

5288 

8 

4-2228  18-9151 

6 

4-0527   6-9253- 

5230 

4 

6-1630  15-5807 

4* 

5-9835 

3-5877 

5289 

4°§ 

4-54I8  18-5375 

39§ 

4-3690   6-5455 

78   566 

9-2 

523< 

4* 

7-8017  15-4371 

5 

7-6238 

3-4374 

5290 

12 

4-6121  18-3532 

8 

4-4401 

63599 

5232 

20§ 

8-0860  15-1296 

'7 

7-9035 

3-I272 

5291 

23§ 

4-6697  18-8284 

20§ 

4-4989 

6-8370 

5233 

22§ 

9-3347  '57065 

«§ 

9-1526 

37010 

5'93 

28§ 

4-8405  18-4218 

27§ 

4-6669 

6-4294 

78   567 

9'4 

5234 

15     9-9830   I5-3207 

12 

9-8017 

3'3"9 

5293 

26 

5-1348  18-6665 

23§ 

4-9628 

6-6745 

5235 

46§  i  rioi  i  i  5-2090 

46§ 

10*9186 

3-1950 

78   569 

8-5 

5294 

6 

7-4809  18-1179 

5 

7-3066 

6-1162 

5236 

8 

1  1-6914  i  15-0956 

8 

11-5096 

3-0785 

5295 

15 

11-5003  18*6623 

12 

11-3276 

6-6495 

5237 

4 

11-9492 

15-1863 

4 

117646 

3-1718 

5296 

16 

12-9395  18-3550 

I  1 

127682 

6-3359 

5238 

4* 

13-3302 

15-4466 

5 

•3-1494 

3-4266 

5*97 

4 

13-2372 

18-5358 

5 

13-0679 

6-5176 

S239 

2I§ 

'3'5974 

15-2886 

20§ 

I3-4I43 

3-2689 

^298 

21§ 

15-1540 

18-9120 

19 

14-9828 

6-8879 

5240 

ii 

1  3*9313 

15-7519 

9 

137497 

37320 

5299 

17 

15-9750 

18-5875 

14 

15-801  5 

6-5626 

5241 

77§ 

I4-553I 

15-2498 

63* 

14-3725 

3-2266 

78  573 

7-0 

5  lOO 

45§ 

21-8940 

18-7629 

42§ 

21-7202 

6-7204 

78  585    9-2 

5242 

'3 

15-0275 

iSHS6, 

'4 

14-8486 

3-4327 

5301 

Ji§ 

23-1418 

18-0123 

28§ 

22-9678 

5-9643 

78  588 

9  '4 

5243 

i5§  15-2689 

'5''323 

'5 

15-0910 

3-1055 

5302 

4* 

24-6832 

18-4251 

4* 

24'5'44 

6-3691 

5244 

4   15-6911 

15-5696 

4* 

I5-5I35 

3'5432 

53°3 

6 

24-8292 

18-291  1 

5* 

24-6560 

6-2372 

5*45 

4*  i  15-9082 

15-0576 

4* 

157262 

3-0297 

5304 

'3 

5-9272 

19-0958 

6 

57550 

7-1005 

5246 

4   16-1814  15-8256 

53°5 

22§ 

6-9481 

19-9790 

2I§ 

67801 

7-9798 

5247 

15   16-5503 

'5'9853 

10 

16-3717 

3'9538 

5306 

6* 

8-9307 

19-1436 

4 

87573 

7-1362 

5248 

9   '7'49'9 

15-5800 

9 

17-3126 

3'5466 

53°7 

'4 

9-1059 

19-9081 

9 

8-9365 

7-9033 

5249 

6   17-6343 

i5-97'5 

6   17-4546 

3-9396 

53°8 

6* 

9-3947 

19-5863 

4* 

9-2285 

7-5788 

5250 

5  ,  18-7365 

'5'7'75 

4*  18-5607 

3-6814 

5309 

5 

9-9508 

'9'5757 

6 

9-7807 

7-5682 

5251 

32g 

22-0950 

'5'8475 

3'§ 

21-9156 

3-8030 

78  584 

9'4 

531° 

i8§ 

12-6686 

19-3918 

17 

12-4980 

7-3765 

5252 

5 

22-3287 

15-3386 

5* 

22-1445 

3-2982 

5311 

16 

14-7448 

'9'5379 

13 

14-5770 

7'5  '49 

5253 

4 

22-3815 

15-8006 

5312 

29§ 

15-1325 

19-8936 

28§ 

14-9645 

7-8670 

78  576 

9'5 

5254 

22§ 

22*4629 

15-2969 

24 

22-2806 

3-2496 

53i3 

1  1 

16-0360 

19-3565 

8 

15-8661 

7-3268 

5255 

4 

22-9858 

15-2321 

53'4 

17 

17-6597 

19-8903 

12 

'7'49'4 

7-8576 

5256 

7 

23-2227  '  15-6426 

6* 

23-0450 

3-5927 

53'5 

32§ 

21-0378 

19-8443 

26§ 

20-8686 

7-8016 

5257 

18 

24-3293  \  15-8965 

9 

24-1483 

3-8479 

S3'6 

S 

21-1568 

19-5214 

4* 

20-9875 

7-4777 

5258 

63§ 

2-6542  16-2996 

64§ 

2-4758 

4-3I33 

78  564 

8-5 

S3'7 

IO 

3-I4I7 

20-1559 

6 

2-9730 

8-1701 

5259 

1  1 

4-9195  16-4094 

io  !  4-7399 

4-4160 

53'8 

8 

3'5984 

20-3218 

6 

3'433' 

8-335° 

5260 

9 

5-2058  16-6112 

6  i  5-0275 

4-6164 

53'9 

10* 

4'3744 

20-4689 

6 

4-2103   8-4773 

5261 

23§ 

5-6225  16-6030 

19  j  5-4436 

4-6064 

5320 

17 

5'0233 

20-6379 

12 

4-8557 

8-6467 

5262 

13 

5-9448  16-6950 

IO 

5-7655 

47010 

532i 

8 

5-0807 

20-0829 

8 

4-9148 

8-0900 

5263)  5 

6-1757  ;  '6-4895 

5322 

6 

7-4013 

20-3332 

6 

7-2324 

8-3327 

5264 

6 

10-8006  16-5839 

4 

10-6237 

4'5707 

5323 

5 

10-8958 

20-5222 

4t 

107307 

8-5128 

i  rtieau  interval  represents  very  nearly  5'  =  96^2  of  R.A.  at  Dec.  +  78',  and  io4«-g  at  Dec.  +  79*. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

I>i    in 

TV 

*/• 

LMiUTl. 

X. 

a- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

Diatn.             x.                     v. 

No. 

Mag. 

R.A.  i6h  42m  to  i7h  i8m  —  contd. 

R.A.  i6h  42m  to  i;1'  i8m  —  contd. 

Centre      R.A.  I7h  o™  Dec.  +78*                R.A.  17*  o°>  Dec.  +79* 

Centre      R.A.  I7h  o™  Dec.  +  78°                R.A.  17*  o™  Dec.  +  79* 

Plate  3165.     1896,  June  14.           Plate  3202.     1896,  July  13. 

Plate  3165.    1896,  June  14.           Plate  3202.     1896,  July  13. 

m. 

o 

m. 

5324 

5 

'3-4453 

20-8641 

4t 

13-2824 

8-8446 

5383 

I  I 

21*1233 

24-7945 

IO 

20-9715 

127547 

5325 

5 

16*7282 

207453 

4* 

16*5640 

8-7180 

5384 

4 

2-5601 

13-0055 

5326 

20§ 

16-9399 

20-5347 

'98 

i6*7737 

8*5025 

78      578 

9'5 

5385 

4* 

6-0803 

25-0699 

4 

5-9281 

13-0729 

5327 

H§ 

16-9402 

20-5183 

1  1 

16-7736 

8-4862 

5386 

15 

1  1*1953 

25-2740 

10 

11-0449 

13*2632 

5328 

6 

I7-3584 

20*3469 

6 

17-1914 

8-3140 

5387 

'3 

13-7106 

257096 

10 

I3-5596 

13-6872 

5329 

21 

22-3777 

20-8313 

13 

22-21  13 

87871 

5388 

6 

14-8126 

25-2400 

5 

14-6605 

I3-2I77 

533° 

IO 

22-9475 

20*7306 

6 

22-7786 

8-6848 

5389 

25§ 

15-2285 

25-5624 

18 

15-0776 

I3-536I 

533' 

IO 

I  1-5018 

21*8354 

6 

"•3373 

9-8242 

5390 

8     1  19-1628 

2S'3593 

6 

19-0070 

I3-3245 

5332 

21 

12-4587 

21-3510 

16 

12-2953 

9-3346 

5391 

9 

19-3256 

25-8240 

7 

19-1763 

'3-7865 

5333 

28§ 

14-6528 

21-2413 

3°§ 

14-4896 

9-2189 

78    574 

9'5 

5392 

9 

20-8660 

25*3412 

9 

20-7129 

I3*3005 

5334 

34§ 

15-9128 

21-6766 

33§ 

157500 

9-6502 

78    577 

8*8 

5393 

22-3592 

25-5100 

44§ 

22-2055 

I3H655 

78  587 

8-4 

5335 

12 

16-8437 

21-9680 

8 

16-6824 

9-9371 

5394 

6 

23-1492 

13-6273 

5336 

2O 

17^545 

21-0253 

H 

16-8883 

8-9933 

5395 

8 

17-4760 

26-0005 

6 

13-9660 

5337 

5 

18-1549 

21-9182 

4* 

17*9940 

9*8847 

5338 

4o§ 

I9-II43 

21*2712 

35§ 

18-9503 

9-2356 

78    581 

9'3 

I02§ 

I-4327 

14-0138 

io9§ 

1-2422 

2-O29O 

78  562 

6*8 

5339 

17 

197847 

21-5648 

ii 

19-6232 

9'5274 

5340 

27 

21-7063 

o      £ 

21-3185 

20 

21-5416 

9-2757 

534i 

24 

23-8463 

21-9176 

20       23*6849 

9-8661 

78    589 

9'4 

5342 

'7 

23-9835 

21*8157 

ii       23-8232 

97632 

R.A.  i7h  i8m  to  i7h  45™ 

5343 
5344 
5345 

13 

12 

8 

3-9525 
5*6819 

57034 

22-0105 
22-6897 
22-9615 

IO 

7 
9 

3*7925 
5-5229 
5-5454 

10-0230 
10*6948 
10-9668 

Centre     R.A.  i7h  30"'  Deo.  +  78°            R.A.  i7h  4om  Dec.  +  -9° 
Plate  4570.     1899,  July  25.        Plate  4571.     1899,  July  25. 

5346 

25§ 

77038 

22-3726 

2I§ 

7-5422 

10-3716 

o 

m. 

5347 

4* 

8*5610 

22*3180 

4* 

8-4041 

10-3177 

5396 

2I§ 

7-9980     14-3339 

40 

1-7483       2-7143 

5348 

'5 

8*8838 

22*9968 

13 

8-7234 

10-9933 

5397 

4 

9-3128     14-9298 

4* 

3-0899      3-2551 

5349 

12 

17-0332 

22-2147 

8 

16-8714 

10-1838 

5398 

22§ 

12*3086     14*7623 

26 

6-0735       2-9553 

5350 

28§ 

20-4540 

22*4772 

27§ 

20*2940 

10-4347 

78    583 

9'3 

5399 

13-0078     14-0263 

4!§ 

6-7395       2-1941 

78  596 

9-0 

535i 

9 

20-9278 

22*7646 

6 

20*7681 

10-7233 

5400 

13 

13-0203     14-8094 

IO 

6-7863       2-9750 

5352 

IO 

21-3443 

227864 

10 

21*1853 

107438 

5401 

5 

15-1225     13-9688 

6       ;      8-8492          2-0445 

5353 

28§ 

*i-4443 

22-6073 

26§ 

21-2850 

10*5649 

5402 

5 

16-1227 

14-0695 

4        9-8525       2-1044 

5354 

8 

2  I  -9460 

22-5300 

5 

21-7824 

10*4858 

54°3 

5 

16-4114 

14-0617 

5       10-1413      2-0825 

5355 

42§ 

22-4659 

22*6014 

35 

22-3052 

10*5566 

78    586 

9-0 

5404 

4 

16-5076 

I4-5794 

5*     10-2624      2-5958 

5356 

6* 

22*7544 

22-2359 

6 

22-5918 

10*1871 

54°5 

5 

17-8426 

14-1510 

5* 

11*5778      2-1106 

5357 

5 

8-4336 

23-8895 

4* 

8-2795 

1-8874 

5406 

18-1502 

14*1841 

35§ 

11-8832       2-1264 

5358 

9 

11-8823 

23-4905 

6 

11-7255 

1-4776 

54°7 

4°i 

20-1606     14-8376 

4i§     13-9200      2-6960 

78   603 

9'3 

5359 

25§ 

13-6723 

23-3392 

23§ 

I3'5I49 

1*3230 

10 

20-3261 

14-5481 

'7 

14-0733      2-4010 

5360 

10 

14-2516 

23*3660 

7 

14-0939 

"'3449 

5409 

'5§ 

21-0903 

14-6427 

17 

14-8415      2-4638 

5361 

42§ 

16-7710 

23-4352 

4Z§ 

16-6136 

1*4069 

78    579 

9-0 

5410 

6 

87391 

15-4150 

4* 

2-5388 

37628 

5362 

6 

16-9227 

23-8285 

5* 

16-7635 

1-7991 

j*-*j 

5411 

24§ 

8-8854 

'5'9953 

31 

27061 

4-3368 

5363 

4 

18*1006 

23-2014 

4 

17*9403 

11-1685 

5412 

4* 

13-9184 

15-6823 

4 

77206  1  3-8057 

5364 

20§        18*3736 

23-3689 

IS 

18*2146 

11-3350 

4* 

19*1502 

15-4130 

4 

12-9368 

3-3I38 

5365 

22§       2I-0378 

23*0555 

*9§ 

20-8788 

11*0123 

54H 

13 

20-0213 

15-3080 

18 

13-8025 

3*1729 

5366 

I  I 

22-2722 

237815 

10 

22*1151 

H'7341 

5415 

3°§ 

20-2950 

15-6725 

35§ 

14*0915     ;      3-5244 

5367 

6 

22-9315 

11*6688 

5416 

4 

20-3294 

15-5723 

5368 

59§     237650 

23-2510 

38§     23*6074 

1  1*1998 

78    590 

9-1 

5417 

5 

20-6464 

15-8635 

5 

14-4504          37016 

5369 

6      25-5309 

n-2734 

5418 

H 

20-9520 

15-4904 

17 

147392 

3-3I45 

5370 

9        2*0871 

24-3528 

10         1-9318     12-3695 

54i9 

7 

9-8829 

16-8228 

H 

3-7388 

5-I2I9 

5371 

4        4-3733     I2-9730 

5420 

4        9-9093 

16-3899 

5372 

ii         6-3454 

24'i295 

9        6-1888     12-1333 

5421 

12       11-5763 

16*6790 

17 

5-4214 

4-9050 

5373 

15        67535 

24-8346 

14        6*6006     12-8352 

5422 

5     '12-5571 

•6-8775 

6 

6-4125 

5-0620 

5374 

6        9-1368 

24-0745 

5* 

8-9820 

12-0707 

5423 

5       12-6016 

16-2345 

5 

6-4303 

4-4I50 

5375 

7       n-0953 

24-0190 

5* 

11-9410     12-0077 

5424 

5       I4-3475 

16-6490 

6 

8-1892 

4-7553 

5376 

13       13-2725 

24-9860 

7 

13-1189     12-9648 

5425 

5      15-3756 

16-2527 

5 

9-2009 

4-3I33 

5377 

34§     14*7318 

24-6940 

27§ 

14-5797     12*6709 

78    575 

9'5 

5426 

6 

16-3882 

16-6216 

IO 

IO-2285 

4-6410 

5378 

9       16-0085 

24-5673 

6      15-8543     12-5408 

5427 

46§     16-7854 

i6*4954 

43§ 

10-6196 

4-4959 

78  598 

9-I 

5379 

ii       16-1891 

24-6508 

6      16-0347  i  12-6221 

5428 

ii       18-3751 

16-4986 

16 

I2*2089 

4-4338 

22§        16-3262 

24-5623 

17      16-1718     12-5339 

7      20-0318 

16-0988 

7 

13-8461 

•j  '063  5 

538' 

15          I8-O7OO 

24-2518 

12        I   17*9136    '   I2'2I3I 

5430 

6      20-3452     16-3485 

6 

I4-I704 

4*1083 

5382 

20§       I8-IOI5 

24-  1  394 

'4       I7-9453     12*1023 

543i 

6 

20-5711 

16-5505 

6 

14-4051 

A  '  2  Q  I  "2 

i  rtseoM  interval  represent*  very  nearly  5'  —  y&'2  of  R.A.  at  Dec.  +  78°,  and  iO48'8  at  Dec.  +  79". 

GREENWICH  ASTKOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    78°. 


B.  D. 

B.  D. 

Xo. 

Diam.              x. 

y- 

Diam. 

r. 

V- 

No. 

Diam. 

*•               v. 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  i;h  i8m  to  i7h  45™  —  contd. 

R.A.  i;h  i8m  to  i7h  45m  —  contd. 

Centre       R.A.  i7h  3om  Dec.  +  78°           R  A.  I7h  40™  Deo.  +  79* 

Ceutre        R  A.  17"  30™  Dec.  +  78*          R.A.  i7h  40™  Dec.  +  79' 

Plate  4570.    1899,  July  25.         Plate  4571.    1899,  July  25. 

Plate  4570.     1899,  July  25.        Plate  4571.     '899,  July  25. 

5432 

'9 

21-7208 

I6-5397 

22 

i5-554° 

4-3304 

e 

m. 

549' 

8 

9-8133 

22-7456 

9 

3-9215 

11-0427 

o 

m. 

5433 

28§ 

8-2597     17-8776 

37§ 

2"  l6o2 

6-2452 

5492 

I8§ 

10-1996 

227944 

'9 

4-3101 

11-0745 

78    59* 

9'5 

5434 

15 

10-1580 

17-0957 

16 

4-0225 

5-3818 

5493 

5 

10  6208 

22-4323 

3 

47  '34 

10-6923 

5435 

6 

11-4463 

17-3978 

6 

5-324I 

5-6274 

5494 

4 

12*6306 

22-5231 

3 

6-7293 

10-6954 

5436 

*5§ 

12-4808     17-3471 

26§ 

6-3534 

S'5344 

78    594 

9'5 

5495 

10      13-3698 

22-2105 

12 

7-4509 

10-3546 

5437 

12 

13-5041     17-3441 

IO 

7-378i 

5-4847 

5496 

16       15-5954 

22-0290 

16 

9-6680 

10-0775 

5433 

5 

14-1499     177005 

5 

8-0385 

5-8145 

5497 

7      20*9216 

22-6140 

6 

15-0165 

10-4348 

5439 

4°§ 

14-0980 

17-5757 

4°§ 

7-9800 

5-6914 

78    597 

9'4 

5498 

20      21-6090 

22-8890 

18 

157105 

10-6798 

544° 

4 

18-0575 

17-9928 

4 

11-9553 

5-9378 

5499 

17      21-9183 

22-2594 

ii* 

15-9929 

10-0355 

544  i 

8 

]  8-963  3 

17-0130 

8 

12-8184 

4-9223 

5500 

8 

22-0163 

22-5125 

6 

16-1012 

10*2849 

5442 

5 

19-0248 

17-9410 

4 

12-9175 

5-8494 

5501 

8 

8-0405 

23-0962 

6 

2-1652 

11-4665 

5443 

4 

i9"3477 

17-6468 

4 

13-2304 

5-5410 

5502 

5 

13-2685 

23-5219 

4* 

7-4090 

11-6651 

5444 

4'§ 

19-8014 

17-7978 

4°§ 

13-6900 

5-6695 

78    602 

9-I 

55°3 

10 

15-6996 

23-9760 

7 

9-8547 

12-0180 

5445 

16 

22-4971 

17-4009 

'5 

16-3640 

5-1568 

5504 

'3 

'7-4795 

23-1550 

8 

11-5998 

11-1222 

5446 

5 

7-9005 

18-3039 

5* 

1-8226 

6-6845 

5505 

6 

18-0325 

23-7848 

4* 

12-1788 

II-7257 

54+7 

12 

13-9918 

18-6245 

16 

7-9203 

67435 

5506 

5 

21-7465 

23-4873 

4* 

15-8726 

II2724 

5448 

8 

14-8131 

18-8539 

H 

8-7492 

6-9363 

55°7 

16 

22-7904 

23-9285 

'3 

16-9371 

II-6659 

5449 

3°§ 

17-2580 

18-8231 

32§ 

11-1908 

6-8023 

78    601 

9-0 

5508 

21 

7-6999 

24-3281 

20 

1-8801 

I27II5 

545° 

15 

17-4361 

18-4644 

J5 

"'3534 

6-4353 

5509 

6 

9-1165 

247730 

6 

3'3'35 

13-0953 

5451 

4 

20-3614 

18-3462 

5 

'4-2734 

6-1938 

5510 

26§ 

11-3031 

24-8596 

25§ 

5-5016 

I3-0880 

5452 

12 

22-0395 

18-3307 

13 

'5'9453 

6-1047 

5511 

6 

1  1-4100 

24-2755 

6 

5-5804 

I2-5025 

5453 

26§ 

7-0595 

19-2073 

35§ 

I'oaoo 

7-6248 

78    591 

9'5 

5512 

6 

12-4399 

24-3852 

6 

6-6159 

12-5661 

5454 

9 

7-1217 

19-6163 

14* 

1-0999 

8-0315 

5513 

10 

14-4934 

24-8565 

7 

8-6883 

I2-95IO 

5455 

9 

9-8206 

19-6929 

9 

3-7998 

7-9895 

55H 

4 

17-4147 

24-6246 

3t 

11-5995 

12-5929 

5456 

5 

107398 

19-9350 

4* 

47294 

8-1951 

5515 

25§ 

18-8466 

24-6336 

23 

13-0290 

I2-5370 

5457 

4 

12-1773 

19-4117 

4 

6-1406 

7-6062 

5516 

6 

20-0093     24-9251 

5 

14-2014 

127839 

5458 

42§ 

12-7599 

19-7340 

43§ 

6-7386 

7-9048 

78    595      9'° 

55'7 

17 

21-9208 

24-8516 

12 

16-1089 

I2-6253 

5459 

13 

14-6662 

19-7581 

'4 

8-6414 

7-8472 

5518 

10 

14-2596 

25^533 

IO 

8-4900 

I37546 

5460 

4»§ 

16-9563 

19-4615 

4o§ 

10-9168 

7-4538 

78    600 

8-9 

5519 

9 

14-5778 

25-8174 

6 

8-8159 

13-9078 

5461 

7 

17-9647  :  19-5666 

7 

11-9303 

7-5I74 

5520 

IO 

15-4985 

25-7966 

8     j    97305 

13-8446 

5462 

i5 

18-5368 

19-4958 

16 

12-4967 

7-4192 

5521 

23§ 

16-6003 

25-2105 

23       10-8083 

'3-21231 

78     coo 

9»r 

5463 

17 

20-1677 

19-5486 

'9 

14-1290 

7-4040 

5522 

20 

167140 

25-3797 

20 

10-9279 

I3-3752J 

7°    59V 

5 

5464 

16 

20-4874 

19-0343 

9 

14-4282 

6-8748 

5523 

5 

17-5496 

25-1742 

5465 

9 

20-9037 

19-3282 

ii 

14-8536 

7-1523 

5524 

16 

17-9540 

25-9650 

II 

12-1940 

13-9083 

5466 

17 

21-3416 

19-1945 

15 

15-2880 

6-9968 

78    604 

9'5 

5525 

5 

18-0980 

25-8961 

4* 

12-3389  :  13-8361 

546~ 

18 

21-4126 

19-0868 

16 

I5-3527 

6-8861 

5468 

7 

21-9808 

19-9036 

7 

I5-9559 

7-6788 

4°§ 

23-8305 

17-7217 

78    607 

8-9 

5469 

25§ 

22-5241 

19-4504 

22§ 

16-4796 

7-2047 

78    605 

9'5 

62§ 

25-9688 

21-5676 

78    610 

9-0 

5470 

6 

7"5435 

20-9088 

6 

1-5780 

9-3037 

40§ 

4-7507 

22-7656 

78    586 

9"° 

547' 

6 

7-8008 

20-5907 

5* 

1-8196 

8-9751 

49§ 

4-9970 

25-6654 

78    587 

8-4 

5472 

9 

9-5557 

20-1818 

9 

3-5566 

8-4791 

5o§ 

10-9748 

26-2589 

79    538 

8-5 

5473 

H 

9-9573 

20-7754 

ii 

3-9810 

9-0660 

5474 

7 

10-3968 

20-6996 

8 

4-4176      8-9735 

5475 

4 

12-1510 

20-6639 

4 

6-1700 

8-8594 

R.A.  i;h  45m  to  i8h  om 

5476 

7 

13-5969 

20-6964 

8 

7-6129 

8-8324 

Centre     R.A.  i8»>  oro  Dec.  +78°            R.A.  i7h  40"  Dec.  +  79* 

5477 
5478 

9 

20§ 

I4-593I 
15-6350 

20-1095 
20-6385 

10 
22 

8-5839 
9-6490 

8-2015 
8-6857 

Plate  3185.    1896,  June  26.         Plate  4571.     1899,  July  25. 

5479 

4 

16-7106 

20-1580 

5 

10-7027 

8-1582 

• 

m. 

5480 

5 

19-0783 

20-4684 

6 

13-0795 

8-3697 

5526 

'9§ 

4-8938 

14-1480 

'9 

17-4398 

2-0330 

5481 

5 

21-4939 

20-7828 

4 

15-5065 

8-5776 

5527 

4 

5-1395    14-4446 

5482 

5t 

11-0851 

21-5327 

4 

S'»43' 

9-7709 

5528 

4 

6-1119     14-2150 

5483 

5 

1  1-2005 

21-7193 

6 

5-2638 

9'955' 

5529 

9 

6-3187     14-6669 

7 

18-8113 

2-6845 

5484 

4 

11-5944 

zi'3435 

3 

5-6404 

9-5653 

5530 

i6§ 

6-6325 

14-2812 

'7§ 

19-1612 

2-3270 

5485 

*9§ 

11-9318 

21-3323 

33§ 

59793 

9'5372 

78    593 

9'4 

5531 

4 

6-8186 

147271 

. 

5486 

7 

15-8716 

21-0268 

6 

9-9015 

9-0650 

5532 

4 

6-8941     14-0721 

5487 

4 

18-3668 

21-4484 

3* 

12-4142 

9-3791 

5533 

4 

77455 

14-7288 

5488 

5 

20-2697 

21-8480 

4 

14-3300 

9-6959 

5534 

8 

9-2049 

14-8151 

ii 

2  I  '67  I  2 

3-0940 

5489 

4 

7-2165 

22-9193 

3* 

1-3389 

1  1-3262 

5535 

23§ 

11-4688 

14-5656 

44§ 

23-9510 

3-0547 

78    615 

9'5 

549° 

8 

9-4888 

22-3259 

9 

3-5796 

10-6348 

5536 

10 

13-0758 

14-3219 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  g6«-2  of  R.A.  at  Dec.  +  7$*,  and  ic-4»-8at  Dec.  +  79°. 

ASTROGRAPHIC  CATALOGUE. 
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GREENWICH  ASTKOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    78°. 


B.  D. 

B.  D. 

Nft 

Diain 

Til 

V/i 

TY 

Iti-i  in 

X. 

No. 

Mag. 

PI  O. 

V- 

No. 

Hag. 

I 

R.A.  i;h  45ra  to  i8h  om  —  contd. 

R.A.  i7h  45m  to  i8h  om—  contd. 

Centra      R.A.  i8b  0™  Dec.  +78*             R.A.  i7h  40""  Dec.  +79* 

Centre       R.A.  i8h  ora  Dec.  +78*               R.A.  i7h  40""  Dee.  +  79* 

Plate  3185.     1896,  June  26.      Plate  4571.     1899,  July  25. 

Plate  3185.     1896,  June  26.          Pl:ite457i.     1899,  July  25. 

m. 

o 

m. 

5537 

29§ 

6-1575 

15-6437 

36§ 

18-5607 

3-6377 

78     608 

9'5 

5596 

12 

7-2117 

21-6470 

10 

19-0563 

9-7I4I 

5538 

ii 

7-2234 

15-4838 

'3 

19-6390 

3-577I 

5597 

42§ 

8-1117 

2  1  *o  1  9  5 

47§ 

2O'OIOO 

9''749 

78    610 

9'° 

5539 

1  1 

8-0408 

15-9260 

8 

20-4102 

4-0953 

5598 

'3 

9-0180 

21*6561 

'4 

20-852I 

9-8909 

5540 

5 

8-0877 

15-1775 

5599 

4 

9-1521 

21-9299 

4 

20-9601 

10-1747 

554' 

4 

8-8825 

15-2580 

5600 

6* 

9'3394 

21-6072 

4* 

21-1796 

9-8742 

5542 

5 

9'6'37 

15-0700 

5601 

6 

9-3684 

21-1251 

4* 

2I-25I  I 

9'3972 

5543 

'4§ 

10*4609 

15-5646 

16 

22-8516 

3-9558 

5602 

6 

10-0000 

21-5781 

4* 

21-8396 

9-9037 

5544 

7 

10-8900 

15-2802 

7* 

23-3091 

37HO 

5603 

6 

13-7771 

21-3114 

5545 

6 

11-2835 

15-1860 

5604 

37§ 

5-7034 

22-6431 

34^ 

17-4615 

10-5675 

78    606 

9'4 

5546 

16 

4-7989 

16-7644 

'3 

17-1025 

4-6329 

5605 

6* 

5-8894 

22-5391 

4* 

17-6544 

10-4797 

5547 

6 

4-8618 

16-2511 

5* 

17-2138 

4-1247 

5606 

4 

7-4355 

22-1642 

5548 

6 

6-1791 

16-4563 

5607 

i8§ 

7-8930 

22-4305 

14 

19-6598 

10-5569 

5549 

>9§ 

6-2536 

16-8281 

20§ 

I8-5497 

4-8244 

5608 

7 

8-3965 

22-1733 

6* 

20-1858 

10-3487 

5550 

6 

8-1898 

16-0725 

6* 

20-5426 

4-2570 

5609 

6 

9-6913 

22-7777 

4* 

21-4232 

1  1-0691 

5551 

4 

9-7691 

16-2757 

5610 

6 

9-7024 

22-1925 

6 

21-4839 

10-4873 

5552 

6 

9-8701 

16-5572 

6* 

22-1716 

4-8927 

561  1 

5 

9-9463 

22-2132 

4* 

21-7286 

10-5322 

5553 

24§ 

1  I-OOOO 

16-4907 

4°§ 

23-3035 

4-9268 

78     6l3 

9'5 

56,2 

6 

10-0103 

22-5776 

4* 

21-7586 

10-9002 

5554 

4 

11-2070 

16-8791 

56'3 

16 

10-6685 

22-5652 

'5 

22-4108 

10-9464 

5555 

5 

11-9031 

16-3284 

5614 

6 

12-6826 

22-8071 

4* 

24-3949 

11-3757 

5556 

33§ 

5-4782 

17-4984 

38§ 

17-7114 

5-4240 

78     607 

8-9 

5615 

4 

13-8271   '-•  22-6696 

5557 

'4 

6-3666 

17-5274 

'5 

18-5942 

5-5305 

5616 

24§ 

7-5530   23-0625 

22§ 

19-2639 

1  1-1560 

5558 

8 

7-0353 

17-4519 

6 

19-2690 

5-5206 

5617 

5 

8-7878    23-3324 

4 

20-4703 

11-5386 

5559 

4 

7-4398 

17-6647 

4* 

19-6521 

5-7664 

5618 

5_ 

9-1  189 

23-6870 

4* 

20-7651 

11-9232 

5560 

5 

7-6809 

•  7-3923 

4* 

19-9151 

5-5206 

5619 

1  1-2184 

23-6330 

23§ 

22-86I3 

12-0600 

5561 

10 

8-2915 

17-8531 

6* 

20-4821 

6-0362 

5620 

5 

11-7458 

23-3075 

4* 

23-4171 

1  1-7892 

5562 

6 

9-6501 

17-4817 

3* 

21-8651 

57942 

5621 

6 

12-1924 

23-8983 

5563 

7 

9-7743 

17-8769 

5* 

21-9546 

6-1992 

5622 

5 

12-5323 

23-6875 

4* 

24-1656 

12-2437 

5564 

6* 

10-5151 

17-9034 

4* 

22-6931 

6-2942 

5623 

'9§ 

13-1696 

23-8323 

21 

247824 

12-4420 

78    618 

9'5 

5565 

'4 

10-6443 

17-5149 

18 

22-8548 

5-9158 

5624- 

6 

13-2042 

23-1775 

5566 

'9§ 

"•'3479 

17-6820 

23§ 

23-5410 

6-1465 

5625 

4 

13-8649 

23-2001 

5567 

85§ 

1  1-3700 

17-7075 

848 

23-5608 

6-'753 

78    616 

6-5 

5626 

8 

13-9095 

23-7072 

4* 

25-5386 

12-3882 

5568 

6 

12-9888 

17-1442 

5627 

9 

6-9765 

24-6464 

8 

18-5423 

12-6833 

5569 

9 

'3*5115 

17-9963 

12 

25-6698 

6-6601 

5628 

'7 

9-8675 

24-4804 

'5 

21-4366 

127813 

5570 

6 

51857 

18-9853 

4* 

17-4818      6-8957 

5629 

18 

10-4279 

24-9885 

'7 

21-9498 

13-3394 

557' 

9 

5-4533 

18-6729 

8 

17-5801       6-5908 

5630 

'4 

10-5401 

24-5244 

8       22-1015 

12-8859 

5572 

4* 

5-8179  '  18-2984 

4* 

17-9786      6-2500 

6 

10-7170 

24-3340 

4*     22-2973 

12-7143 

5573 

4 

6-8604 

18-5756 

5632 

'9 

11-4414 

24-8804 

19       22-9690 

13-3241 

5574 

'7§ 

7-1615 

18-5799 

18 

19-2906      6-6554 

5633 

ii 

12-0345 

24-3532 

7      23-6071 

12-8546 

5575 

i6§ 

7-3323 

18-3488 

2O§ 

19-4812      6-4374 

78    609 

9'5 

5634 

29§ 

12-5817 

24-6161 

34§     24-1292 

13-1670 

78    618 

9'5 

5576 

47§ 

9-7659 

18-7993 

53§ 

21-8606  i    7-1162 

78    612 

8-0 

5635 

6 

13-2644 

24-3719 

5577 

4 

11-1149 

18-6173 

5636 

12 

13-5430 

24-2027 

10       25-1227 

12-8431 

5578 

2I§ 

11-8798 

18-8311 

36§ 

23-9653      7-3437 

78    617 

9'5 

5637 

4o§ 

13-6743 

24-8081 

5i§     25-2005 

I3-4572 

78    620 

9-1 

5779 

'5§ 

12-9490 

18-0140 

22§ 

25-1067 

6-6261 

5638 

H 

13-7495 

24-8322 

14      25-2700 

13-4903 

5580 

6 

5-8181 

19-2542 

6* 

17-8896 

7-2022 

5639 

5-8666 

25-6723 

22§        I7-3427 

I3-597I 

5581 

5 

7-6315 

19-4261 

4 

19-6786 

7'5426 

5640 

18 

6-5095 

25-6584 

9 

17-9828 

13-6466 

5582 

»5§ 

9-6185 

19-9960 

18 

21-6041 

8-2946 

5641 

22§ 

7-1324 

25-0355 

17 

18-6619 

13-0828 

5583 

4 

9-8008 

19-2958 

5642 

43§ 

8-9328 

25-1329 

43§     20-4483 

I3-3449 

78    611 

9-' 

5584 

4 

9'89'3 

19-2028 

5643 

9 

9-6582 

25-0305 

8 

21-1803 

13-3129 

5585 

O  £. 

2  48 

11-0758 

19-1967 

35§ 

23-1302 

7-6319 

78   614 

9'5 

5644 

5 

10-5512 

25-3142 

5586 

5 

12-3655 

19-3619 

4* 

24-3992 

7-9147 

5587 

4 

'  3-8756 

19-3599 

42§ 

2O-2IO7 

1-5065 

77    669 

8-8 

5588 

'5 

5-7873 

20-8021 

12 

17-7140 

8-7422 

93§ 

25-7891 

10-7126 

78    621 

7'4 

5589 

20§ 

8-2192 

20-1829 

21§ 

20-1941 

8-3482 

52§ 

1-4956 

18-1163 

78    602 

9-1 

559° 

12 

8-8066 

¥  _  .-  _  /TO 

20-1509 

o  *•*     o 

IO 

20-7818 

8-3723 

559' 

'5 

125  2Oo 

20-8678 

'4 

24-4199 

8-4282 

5592 

5 

13-4849 

20-1029 

4* 

25-4496 

8-7557 

5593 

4 

S-I783 

6^               f 

21-6426 

3 

17-0309 

9-5227 

5594 

6 

•6506 

21-1153 

4* 

18-5443 

9'i352 

5595 

i9l 

6-6799 

21-7886 

• 

18 

18-5119 

9-8062 

i  rtseau  interval  represtnts  very  nearly  5'  =  96»'2  of  R.A,  at  Deo.  +  78*,  and  IO4°"8  at  Dee.  +  79', 
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B.  D. 

B.  D. 

Ho. 

Diam.             x.                     y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

z. 

V- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  i8h  om  to  iS1-  15'" 

R.A.  r8h  om  to  i8h  i5m—  contd. 

Centre       R.A.  i8!l  o«>  Dec.  +78°             R.A.  i8>>  2om  Dec.  +  yg* 

Centre       R.  A.  i8»>  o™  Dec.  +  78°              R.A.  i8h  zom  Dec.  +  79° 

Plate  3185.     1896,  June  26.         Plate  2747.     1895,  July  9. 

Plate  3185.    1896,  June  26.            Plate  2747.    1895,  July  9. 

o                        m- 

m. 

5645 

6 

H'6973 

I4-9550 

5704 

12 

14-4722 

21-4530 

'3 

2-6671 

IO'2OOO 

5646 

9 

'4-9532 

I4-3740 

6 

2'534' 

3-1089 

5/05 

6 

l6'O!  10 

21-2134 

5 

4-1783      9-8320 

5647 

13 

17-5039 

I4-7373 

13 

5-1056 

3-2490 

57°6 

9 

16-3661 

21-4819 

7 

4-5566 

10-0659 

5648 

8 

177565 

I4-43IO 

6 

5-333I 

2-9243 

5707 

5 

17-6210 

21-1830 

4* 

57789 

9-6597 

5649 

6 

18-2178 

I4-5886 

4* 

5-8034 

3-0380 

5708 

18 

19-7855 

21-6549 

8 

7-9778 

9-9425 

5650 

2I§ 

20-9577 

I4-2224 

24§ 

8-4985 

2-4373 

5709 

68§ 

14-0090 

22-0183 

70§ 

2-2540 

10-8068 

78     621 

7'4 

5651 

5 

21-2024 

H"2753 

3* 

8-7483 

2-4682 

5710 

29§ 

14-0993 

22-4205 

3°§ 

2-3815 

11-1985 

78     622 

9'3 

5652 

9 

21-2543 

14-6185 

7 

8-8287 

2-8053 

57" 

5 

14-3117 

22-5435 

4* 

2-6038 

11-3042 

5653 

22§ 

21-4715 

H'3399 

21 

9-0208 

2-5085 

5712 

9 

14-4068     22-4644 

9 

2-6912 

11-2158 

5654 

6 

217887 

14-7104 

5* 

9-3716 

2-8493 

57'3 

4 

15-6020     22*4819 

5655 

i3§ 

14-4662 

1  5-4862 

12 

2-1466 

4-2574 

57'4 

9 

15-9768 

22-8115 

5 

4-2848 

11-4246 

5656 

'3§ 

"5-5453 

15-8900 

13 

3-2552      4-5674 

57i5 

6 

17-3561 

22-7924 

4* 

5-6543 

11-2840 

5657 

15 

15-7632 

15-3656 

15 

3-4278  i    4-0260 

5716 

4 

18-4304    22-2793 

3* 

6-6827 

10-6803 

5658 

I2§ 

18-4710 

15-3160 

'5 

6-1194 

374*3 

5717 

23§ 

18-9312     22-2381 

2I§ 

7-1761 

10-5972 

5659 

8 

19-4726 

15-2947 

6 

7-1161 

3-6327 

5718 

4 

19-2757 

22-5129 

3* 

7-544° 

10-8401 

5660 

12 

19-7909 

15-8830 

ii 

7-4821 

4-1902 

57'9 

5 

19-3656 

22-9372 

5661 

2I§ 

20-7426 

15-5168 

2I§ 

8-3981 

37439 

5720 

5 

20-2620 

22-8673 

3 

8-5560 

11-1077 

5662 

4'§ 

23-1205 

I5-6534 

33§ 

107809 

3'6743 

78  628 

9-0 

5721 

7 

20-4970 

22-6868 

4* 

8-777S 

10-9090 

5663 

4 

14-2696 

16-3481 

5722 

21 

21-1750 

22-1  IOI 

16 

9-4017 

10-2753 

5664 

5 

14-9462 

16-3971 

4* 

27027 

5-1248 

5723 

23 

21-4618 

22-9179 

"4 

9-7576 

11-0530 

» 

5665 

4 

16-2542 

16-8280 

5724 

4 

21-6886 

22-4782 

3* 

9-9458 

10*5982 

5666 

378 

16-8454 

16-6155 

33§ 

4-6127 

5-1781 

78  623 

8-6 

5725 

7 

22-0876 

22-Il63 

4* 

10-3096 

10-2036 

5667 

5 

17-9720 

16-6300 

4 

573/6 

S-0935 

5726 

10 

15-2015 

23-6939 

5 

3-5887 

12-3695 

5668 

5 

19-1  156 

167275 

5 

6-8855 

5  -09  1  8 

5727 

5 

15-2245 

23-OI35 

5669 

H 

19-4240 

16-0698 

'5 

7-1348 

4-4074 

5728 

5 

17-5265 

23-3075 

3* 

5-8717 

11-7841 

5670 

13 

207152 

l6'5337 

12 

8-4602 

47579 

5729 

s 

17-8715 

23'4H9 

3* 

6-2256 

11-8589 

567, 

9 

16-1351 

17-9665 

8 

4-0200 

6-5831 

5730 

25§ 

18-9404 

23-0673 

I7§ 

7-2589 

11-4226 

5672 

5 

16-4586 

17-9115 

5 

4-3380 

6-5018 

573i 

7 

19-2414 

23-4730 

5 

7-5932 

1  1  -8004 

5673 

4 

16-4612     17-9385 

5732 

1  1 

16-0408 

24-0999 

9 

4-4604 

12-7030 

5674 

15 

16-6390     17-9600 

16     !    4-5224 

6-5363 

5733 

'4 

177474 

24-0594 

6 

6-1552 

12-5150 

5675 

5 

16-7174     17-5319 

4*      4-5642 

6-1016 

5734 

7 

19-4867 

25-0997 

4* 

7-9783     i3-3984 

5676 

6 

17-2357     17-8963 

6 

5-1128 

6-4179 

5735 

3°§ 

20-0806 

25-4946 

i8§ 

8-6033 

13-7409 

5677 

'9§ 

175643     17-8998 

18 

5-4402 

6-3940 

5736 

22 

20-2843 

25-6970 

1  1 

8-8253 

13-9253 

5678 

4 

17-7969     17-7070 

5737 

6* 

207259 

25-5049 

3* 

9-2481 

13-6975 

5679 

23§ 

18-1962     17-7098 

25§ 

6-0513 

6-1495 

78  626 

9'5 

5738 

17 

21-0305 

25-3376 

8 

9-5367 

13-5032 

5680 

6 

18-3227     17-2898 

5 

6-1411 

57199 

5739 

8* 

22-4308 

25-8164 

6 

10-9710 

I3-8543 

5681 

6 

19-4987     17-5422 

6 

7-3334 

5-8678 

5682 

8 

15-1878     18-3748 

8 

3-II45 

7-0731 

S'§ 

8-6439 

1-3767 

77    680 

8-2 

5683 

5 

15-4870     18-5199 

U3§ 

26  5137 

26-5104 

78    632 

77 

5684 

4 

16-6146     18-3536 

5685 

2I§ 

19-7017     18-1865 

20§ 

7-5926 

6-4938 

5686 

ii 

19-9-85     18-1333 

6 

7-8650 

6-4150 

R.A.  i8h  i5m  to  i8h  42m 

5687 
5688 
5689 

33§ 
6 

20-0651     18-0155 
22-7111     18-0781 
16-0885     19-3246 

30§ 

4* 
6 

7-9401 
10-5831 
4-0934 

6-2892 
6-1250 
7-9407 

78  627 

9-0 

Centre       R.A.  i8»>  30™  Dec.  -4-  78°              R.A.  i8h  20™  Dec.  +  79° 
Plate  4628.    1899,  Aug.  21.            Plate  2747.    1895,  July  9. 

5690 

5 

17-3447     19-4745 

4 

5-3574 

7-9799 

o 

m. 

5691 

27§ 

17-8147     19-0565 

24§ 

57871 

7-5252 

78   624 

9'5 

574° 

IO 

6>734 

14-2263 

6 

12-6549 

1-9630 

5692 

4 

19-1450  ;  19-9363 

4 

7-1902 

8-2868 

574' 

IO 

7-5387 

14-5232 

6 

13-7087 

2-2963 

5693 

i8§ 

19-2512     19-3377 

16 

7-2453 

7-6784 

5742 

9 

9-0730 

14-7300 

6 

15-2368 

2-5561 

5694 

ii 

19-5329     19-2701 

7 

7-5192 

7-5857 

5743 

8 

11-1612 

14-8286 

6 

17-3190 

27279 

5695 

24§ 

20-8422     19-9038 

2I§ 

8-8789 

8-1065 

5744 

5* 

11-3300 

14-7789 

3* 

17-4899 

2-6818 

5696 

12 

21-9436     19-6028 

9 

9^475 

7-7092 

5745 

26§ 

11-9963 

14-0463 

3°§ 

18-1815 

1-9745 

K   3102 

IO 

5697 

4 

22-7145     19-6557 

3 

10-7220 

7-6964 

5746 

ii 

12-1502 

14-5462 

8 

18-3167 

2-4798 

5698 

13 

17-1331     20-3228 

10 

5-2189 

8-8443 

5747 

10 

12-6764 

14-6060 

6 

18-8415 

2-5556 

5699 

8 

19-4172     20-6468 

5748 

6 

13-8379 

147915 

5700 

9 

19-4926  :  20-3345 

6 

7-5732 

8-6502 

5749 

4 

14-2807 

14-7190 

5701 

5 

20*2900    20*1755 

3 

8-3528 

8-4236 

5750 

6 

16-1424 

14-0365 

5702 

4 

20-3581       !    2O-O67O 

575' 

IO 

16-9053 

14-1001 

7* 

23-0860 

2-1989 

5703 

i6§ 

2I-6323 

20-1046 

7 

9-6819 

8-2370 

5752 

9 

19-3603 

14-1336 

i  reseau  interTal  represents  very  nearly  5'  =  9&s'2  of  R.A.  at  Dec.  -r  78*,  and  io4s'8  at  Dec.  +  79*. 
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GKEKNWICH  ASTKOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    78°. 


B.  D. 

i 

B.  D. 

No. 

Dlam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

v- 

No. 

Diam. 

X. 

!/• 

Diam.      x. 

y- 

No. 

Mag. 

No.     Hag. 

R.A.  i8h  i5m  to  i8h  42m—  contd. 

R.A.  i8h  15'"  to  i8h  42'"  —  contd. 

Centra  R.A.  i8>>  30™  Dec.  +  78°     R.A.  i8h  Zo»  Dec.  +  79° 

Centre    R.A.  18"  30'"  Dec.  +78°     R.A.  18"  20'"  Dec.  +79° 

Plate  4628.  1899,  Aug.  21.     Plate  2747.  1895,  July  9. 

Plate  4628.  1X99,  Aug.  21.     Plate  2747.  1895,  .July  9. 

5753 

10 

19-4988 

14-4778 

a 

m. 

5812 

2I§ 

13-9480 

I8-OI63 

'5 

19-9940 

6-0098 

0 

m. 

5754 

9 

20-6379 

14-8901 

7* 

26-7899 

3-1122 

5813 

28§ 

14-7465 

18-4298 

2I§ 

20-7790 

6-4473 

5755 

9 

6-4819 

15-3962 

6 

I2-6222 

3-I347 

5814 

4 

15-2805 

18-5918 

5756 

6 

6-5627 

15-7701 

4* 

12-6899 

3-5084 

5815 

5 

15-2847 

18-9460 

5757 

4 

6-7303 

15-6444 

5816 

5 

15-5535 

18-9035 

5758 

ii 

7-1067 

'5-9545 

ii 

13-2294 

37H7 

5817 

7 

16-0188 

18-3746 

6 

22-0520 

6-4366 

5759 

4* 

7-3131 

15-5159 

3* 

13-4484 

3'2794 

5818 

5 

16-1409 

18-3858 

4 

22-1742 

6-4558 

5760 

4 

8-2543 

15-5097 

4* 

14-3905 

3-3075 

5819 

7 

16-8494 

18-2764 

6* 

22-8869 

6-3671 

5761 

44§ 

9'8393 

15-9904 

36§ 

15-9598 

3-8426 

78   633 

9-2 

5820 

5 

17-8759 

18-3855 

5762 

26§ 

10-4997 

15-2370 

2I§ 

16-6464 

3-1103 

5821 

6 

18-4778 

I8-3723 

5763 

6 

12-5870 

15-6844 

5 

187144 

3-6322 

5822 

54§ 

20-1304 

18-0528 

6o§ 

26-1767 

6-2528 

78  645 

9-I 

5764 

6 

13-8231 

15-8231 

5 

19-9483 

3-8116 

5823 

6 

20-9033 

18-1587 

5765 

i8§ 

15-3609 

15-3272 

20 

21-5008 

3-37i6 

5824 

5 

5H972 

19  6622 

3* 

11-4972 

7-3646 

5766 

5 

16-1729 

I5-5314 

5825 

8 

S'5411 

19-0070 

6 

11-5610 

67086 

5767 

6 

16-5401 

15-9018 

5826 

ii 

5-7201 

19-6750 

6 

11-7186 

7-3848 

5768 

ii 

20-7666 

15-7171 

5827 

8 

6-1  199 

19-2424 

5769 

'9§ 

5-0428 

15-9805 

16 

11-1664 

3-6672 

5828 

5 

6-2447 

19-2850 

4* 

12-2515 

7-0126 

577° 

4 

5-1902 

16-3558 

3* 

II-30II 

4-0471 

3829 

6 

6-5937 

I9753I 

5* 

12-5849 

7-4911 

5771 

7 

S'4799 

16-5772 

6 

11-5825 

4-2809 

5830 

2'§ 

7-5536 

I9-7047 

15 

I3-5476 

7-4759 

5772 

20§ 

7H478 

16-8088 

'4 

13-5409 

4-5762 

5831 

4'§ 

9-1270 

19-8288 

24§ 

1  5-1161 

7-6556 

78  631 

9'3 

5773 

6 

7-7674 

16-3671 

5* 

13-8769 

4-1486 

5832 

5 

9-5811 

19-5646 

4 

15-5805 

7-4066 

5774 

'9§ 

8-0773 

16-7851 

i6§ 

14-1707 

4-5758 

5833 

8 

13-6152 

19-2657 

6 

19-6198 

7-2449 

5775 

22§ 

8-8966 

16-5445 

'5 

14-9968 

4-3643 

5834 

'4 

H-3538 

19-2784 

12 

20-3597 

7-2858 

5776 

6 

11-7600 

16-2352 

6 

17-8703 

4-1542 

5835 

7 

14-8403 

I9-0750 

6* 

20-8504 

7-0976 

5777 

4* 

11-7801 

16-6074 

4 

17-8758 

4-5255 

5836 

9 

'5'3557 

19-5605 

6 

2'-35'7 

7-5959 

5778 

8 

11-9195 

16-6864 

5 

18-0150 

4*612  1 

5837 

i6§ 

15-7811 

19-0640 

•4 

21-7910 

7-1187 

5779 

6 

12-3906 

16-0258 

5* 

18-5089 

3-9625 

5838 

5 

15-8638 

19-61  52 

3* 

21-8574 

7-6734 

5780 

ii 

14-3217 

16-0020 

8 

20*4400 

4-0095 

5839 

6 

16-1095 

I9-5932 

5 

22-1037 

7-6562 

5781 

5 

15-9400 

16-1157 

5840 

4 

16-8144 

19-1930 

5782 

5 

16-0585 

16-0943 

5841 

6 

16-8951 

I9-I060 

5* 

22-9019 

7-1986 

5783 

6 

16-6506 

16-4704 

4* 

22-7502 

4-5564 

5842 

32§ 

17-1642 

19-9275 

«§ 

23-1462 

8-0280 

78  641 

9'3 

5784 

7 

16-8492 

16-9113 

7* 

22-9304 

5-0062 

5843 

'5 

19-7803 

19-0170 

12 

25-7900 

7-2097 

5785 

5 

18-0828 

'6'7543 

5844 

6 

20-5902 

19-0058 

5786 

5 

20-0690 

16-0772 

5845 

29§ 

5'5392 

20-4389 

20§ 

11-5093 

8-1419 

5787 

4°§ 

20-3774 

16-6861 

5'§ 

26-4680 

4-9020 

78   646 

9'3 

5846 

7 

10-9613 

20*8223 

6 

16-9145 

8-7082 

5788 

4 

20-3991 

16-4973 

5847 

'9§* 

1  1  -09  1  1 

20-0344 

'5 

17-0722 

7-9267 

5789 

6 

20-4500 

16-6151 

5848 

'5§ 

"'3534 

20-2553 

7 

17-3282 

8-1552 

5790 

6 

7-6080 

17-3322 

5 

13-6812 

5-1058 

5849 

5 

11-4151 

20-3580 

4* 

17-3834 

8-2649 

5791 

6 

7-9483 

17-9773 

5850 

6 

12-8528 

20-1765 

5* 

18-8279 

8-1281 

5792 

34§ 

10-4564 

17-7860 

20§ 

16-5154 

5-6574 

5851 

ii 

13-0840 

20-6452 

7 

19-0413 

8-6047 

5793 

6 

11-1578 

17-1994 

6 

17-2377 

5-0950 

5852 

4 

13-3682 

2O'OI2O 

5794 

5 

14-2930 

17-6779 

4* 

20'3533 

5-6798 

5853 

6 

14-3010 

2O-6l66 

5 

20-2600 

8-6157 

5795 

7 

14-8403 

I7-3477 

6* 

20-9098 

5-37I9 

5854 

5 

16-0523 

20-8681 

5796 

i8§ 

16-5845 

17-1626 

'9 

22*6597 

5-2450 

5855 

i6§ 

16-1775 

20-6489 

'3 

22-1335 

8-7147 

5797 

55§ 

17-0375 

17-0543 

45§ 

23-1162 

5-I494 

78   640 

9"' 

5856 

5 

16-9633 

20-6509 

3* 

22-9194 

87461 

5798 

3S§ 

17-5078 

17-1242 

34§ 

23-5829 

5-2392 

78   642 

9'3 

5857 

'3 

17-3246 

20-3337 

6 

23-2910 

8-4409 

5799 

12 

18-2127 

17-1260 

9 

24-2880 

5-2643 

5858 

15 

17-8503 

20*8006 

9 

237992 

8-9251 

5800 

33§ 

18-3607 

17-5004 

3°§ 

24-4251 

5-6437 

78   643 

9'4 

5859 

35§ 

18-5684 

20-6831 

29§ 

24-5210 

8-8302 

78  644 

9'5 

5801 

12 

'9-4459 

'7'5747 

7 

25-5050 

57543 

5860 

5 

18-7101 

20-3078 

5802 

18 

20-2976 

17-4615 

'3 

26-3593 

5-6723 

5861 

'4 

18-9443 

20-5207 

'4 

24-9023 

8-6808 

5803 

16 

20-6206 

17-2711 

'5 

26-6929 

S'49'7 

5862 

10 

'8-9555 

207275 

5804 

'7§ 

5-2125 

18-3194 

13 

11-2554 

6-0098 

5863 

26§ 

19-9083 

207380 

28 

25-8591 

8-9345 

So°I 

6 

6-3I43 

18-1857 

6 

12-3602 

5-9141 

5864 

II 

5-7601 

21-3264 

7* 

11-7011 

9-0376 

5806 

5 

8-3507 

18-8561 

5 

14-3708 

6-6547 

5865 

22§ 

5-8575 

21-6152 

16 

11-7873 

9-3270 

5807 
5808 

47§ 

12 

10-6788 
10-7697 

18-0448 
18-3615 

3°§ 
7 

16-7285 
16-8080 

5-9233 
6-2442 

78  635 

8-9 

5866 
5867 

38§ 
6 

6-6585 
10-2545 

21-2739 
21-7410 

'5§ 
4* 

12-5993 
16-1799 

9-0140 
9-6056 

78  630 

9'5 

5809 

47§ 

11-1809 

18-1560 

32§ 

17-2274 

6-0525 

78   636 

9-2 

5868 

5 

10-8496 

21-5021 

4* 

16-7809 

9-3856 

5810 

4 

11-8526 

18-7230 

3* 

'7-8774 

6-6421 

5869 

23§ 

11-7928 

21-1050 

16 

17-7390 

9-0208 

5811 

7 

13-3867 

18-5989 

6 

19-4158 

6-5688 

5870 

8 

12-3703 

21-2358 

6 

18-3104 

9-1729 

i  rtteau  inUrval  represents  very  nearly  5'  =  96"'2  of  E.A.  at  Dec.  +  78°,  and  io4§-8  at  Dec.  +  79°. 
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B.  D. 

B.  D. 

>"o. 

Diam. 

z. 

v- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

*.                        !/. 

Diam. 

*.                 :/. 

Ho. 

Mag. 

Xo. 

Mag. 

R.A.  i8h  J5m  to  i8h  42w—contd. 

R.A.  i8h  i5m  to  i8h  42m—  contd. 

Ceutre       R.A.  i8">  30'"  Dec.  -f  78*            R.A.  i8>>  20™  Dec.  +  79" 

Centre        R.A.  i8»>  3om  Dec.  +  78°            R.A.  i8h  2om  Dec.  +  79° 

Plate  4628.     1899,  Aug.  21.         Plate  2747.     1895,  July  9. 

Plate  4628.     1899,  Aug.  21.         Plate  2747.     1895,  July  9. 

587- 

5 

13-7826 

21-6638 

4* 

19-7069 

9-6481 

• 

m. 

593° 

49§ 

20-32I6 

25'673« 

39§ 

26-1045 

13-8786 

78°  647 

1U, 

9'4 

5872 

5 

13-8223 

21-7605 

4* 

197409 

97451 

5931 

»9 

7-0095 

26-1020 

10 

127818 

13-8524 

5873 

8 

13-9660 

21-4570 

6 

19-8964 

9-4475 

5932 

>7 

977'S 

26-0863 

8 

I5'5473 

13-9268 

5874 

3ff 

14-1732 

21-1314 

«§ 

20-IIC2 

9-1280 

78     639 

9'5 

5933 

jt    12-6713 

26-0076 

4* 

18-4471 

I3-9538 

?87C 

268 

14-6066 

2  I  'OQSo 

2Q§ 

•7  o  *  r  A  r\  i 

£ 

J     1  J 

5876 

*^o 
6 

H'6323 

21-4789 

4* 

20  5491 
20-5624 

U    1  I  OD 

9-4916 

4i§       46586 

15-9693 

78     628 

9-0 

5877 

6 

'4'9I33 

21-3653 

5t 

20-8478 

9-3884 

66§     26-0975 

17-7931 

78     654 

8-8 

•5878 

6 

18-0540 

21-6630 

46§       1-9103 

18-7109 

78     627 

9-0 

5879 

»l§ 

5-8218 

22-6857 

12 

H7I7I 

10-3955 

53§     22-8621     25-6175 

78     650 

9-0 

5880 

6 

6'4933 

22-7923 

4* 

12-3849 

10-5251 

94§ 

9-332I 

26-3643 

78     632 

7-7 

5881 

8 

7-7285 

22-1767 

5 

13-6368 

9"955° 

69§ 

I2-3700 

26-1508 

78     637 

8-5 

5882 

6 

7-8363 

22-6571 

5* 

137294 

10-4366 

5883 

7 

8-3948 

22-8829 

6 

14-2805 

10-6814 

5884 
5885 

12 
II 

10-5096 
10-5515 

22-2437 
22-2615 

6 

5 

16-4171 
16-4589 

10-1172 

I0-It44. 

R.A.  i8h  42™  to  i9h  i8m 

5886 

4 

1  1  -0400 

22-8003 

4* 

16-9254     10-6886 

Centre      R.A.  i9h  o™  Dec.  +  78°              R.A.  19"  o»>  Dec.  +  79* 

5887 

O  O  O 

9 

11-2732 

22-6238 

6t 

17-1678 

10-5232 

Plate  2755.    1895,  July  12.          Plate  3544.     1897,  June  16. 

5888 

7 

11-7309 

22-8669 

6* 

17-6154 

107796 

• 

m. 

5889 

19 

1  1-8200 

22-1782 

10 

17-7246 

10-0940 

5934 

5 

8-5720       13-9923 

3* 

8-5296 

1-9261 

5890 

7 

12-9738 

22-1731 

6 

18-8806 

10-1262 

5935 

21 

4*0348       14-0690 

15 

3-9885        1-9631 

5891 

6 

14-5895 

22-5229 

4t 

20-4837 

IO-533I 

5936 

9 

5-4690       14-3684 

7 

S'4'93      2'2729 

5892 

6 

14-6810 

22-0868 

4 

20-5900 

10-IO26 

5937 

19 

5-6028       14-5968 

18 

5-5534      2-5052 

5893 

24§ 

15-2282 

22-9530 

16 

21-1060  |  10-9860 

5938 

9 

-•1738        14-3068 

8 

7-1279      2-2256 

5894 

™$ 

16-0513 

22-7584 

15 

21-9370     10-8183 

5939 

22§ 

8-I229       14-6350 

21 

8-0710     ;       2-56l7 

77    708 

9-4 

5895 

6 

16-1615 

22-7608 

5* 

22*0494     10-8256 

594° 

14 

8-I227        14-6219 

13 

8-0708      2'55i5 

5896 

*7§ 

18-9015 

22-2625 

23§ 

248015     10-4215 

594' 

18 

IO-0645        I4-I433 

20§ 

10-0170      2-0833 

77    7'o 

9'3 

5897 

10 

i9'55'5 

22-0770 

8* 

25"4559 

10-2579 

5942 

4       10-2361     14-2009 

4* 

10  1893       2-'432 

5898 

5 

6-8696 

23-6373 

4* 

12-7299 

II'3847 

5943 

4     1  '7-3725     '4-°944 

4* 

17-3293       2-0877 

5899 

5 

9-1640 

23-2230 

4* 

15-0389 

I  1-0456 

5944 

6       177549    J4-9740 

5900 

7 

9-9498 

23-9028 

6* 

157975 

"7547 

5945 

6       18-5854 

H'9453 

6 

iS'5335      2'949° 

5901 

6 

10-1915 

23-6581 

5 

16-0499 

11-5211 

5946 

ii       18-7515 

14-2012 

'5 

18-7056 

2-2063 

5902 

6 

10-6553 

23-2937 

4 

16-5236 

11-1709 

5947 

4      19-1027    14-9008 

5903 

S 

1  1-6615 

23'5455 

4* 

17-5199 

i   -4526 

594s 

23§ 

19-2072        14-7002 

37§ 

i9-I575 

27071 

77    7i6 

9'5 

5904 

3* 

11-8771     23-8259 

3* 

17-7289 

i   7431 

5949 

5 

I9-3974 

H'5771 

3* 

i9'3467 

2-5903 

5905 

8 

12-2922 

22-9718 

5 

18-1730 

10-9033 

595° 

9 

I9-57I8 

14-9025 

9 

19-5194 

2-9137 

5906 

26§ 

13-0400 

23-4746 

»9§ 

18-9025 

i   -4299 

5951 

4 

I9'953I 

14-6040 

4* 

19-9006 

2-6221 

59°7 

9 

14-1319 

23-0450 

5 

20-0078 

1   '°393 

5952 

2I-5229 

14-7311 

5908 

5 

15-0733 

23-7034 

3* 

20-9289 

i  -7276 

5953 

8 

2I-74I7 

14-8889 

5* 

21-6903 

2-9171 

5909 

IS 

9-4804 

24-2800 

7 

15-3178 

I2-I  148 

5954 

8 

23-4079 

I4-5-95 

6 

23'3599 

2-5624 

5910 

12 

10-5609 

24"'337 

6 

16-4031 

12*0048 

5955 

4 

24-1269 

14*8104 

3* 

24-0736 

2-8626 

5911 

H 

12-1864  ,  24-5371 

6 

18-0118 

12-4649 

5956 

5       24-8670 

14-1458 

5912 

7 

13-1920 

24-5021 

5 

19-0195 

12-4649 

5957 

14      25-0650 

14-8417 

7 

25-0185 

2-8961 

5913 

5* 

14-2331 

24-6299 

4* 

20-0529 

12-626O 

5958 

4 

4-0738 

15-6818 

59'4 

4 

15-4829    24-3247 

5959 

i7 

4-7489 

15-8158 

'5 

4-6900 

37164 

59'5 

7 

17-9230    24-0170 

6 

23-7602 

I2-I4I7 

5960 

4 

S-OSSS 

15-3286 

5916 

6 

20-8921     24-6051 

5961 

24§ 

7-0923 

I5-4775 

27§ 

7-0365 

3-3933 

59J7 

24 

5-2686    25-2099 

13 

11-0773 

I2-8973 

5962 

4 

IO-6735 

15-5736 

5 

10-6151 

3-5164 

5918 

49§ 

6-1002    25-2283 

23§ 

11-9048 

12-9455 

78     629 

9'5 

5963 

ii 

IO-8865 

15-9680 

H 

10-8267 

3-9J37 

59-9 

13 

7.3799 

25-8007 

6 

13-1664 

13-5649 

5964 

4      17-6115 

15-8404 

4* 

I7-5538 

3-8379 

5920 

7 

9-8613 

25-9715 

6 

15-6404 

13-8144 

5965 

6      20-1532 

15-1845 

4* 

20-0981 

3-1987 

5921 

sa 

9-9710 

25-1348 

3i§ 

15-7789 

12-9873! 

78     634 

8-5 

5966 

9      2'7879 

15-4902 

5t 

217332 

3-5'7i 

59" 

>5 

10-9000 

25-4259 

6 

16-6956 

13-3079 

5967 

8       22-5211 

15-5064 

6* 

22-4679 

S'54'3 

5923 

ii 

11-6698 

25-2632 

6 

17-4713 

13-1689 

5968 

9      22-8581 

15-6122 

5 

22'8OI2 

3-6480 

5924 

'9§ 

!3'3396 

25-8426 

«4 

19-1203 

I3-8080 

5969 

29§ 

23-2697 

15-6451 

38§ 

23-2147 

3-6830 

78    673 

9'5 

5925 

49§ 

13-9820 

25'5374 

3i§ 

19-7731 

'3'52S5 

78     638 

9  '4 

5970 

22 

237520 

'S'OSSS 

32 

23-6992 

3-0778 

5926 

5* 

15-5291 

25-5942 

4* 

21-3164 

13-6371 

597' 

17 

3-8055 

166661 

16 

37397 

4-5617 

5927 

6 

157696 

25-6326 

4 

21-5548 

13-6813 

5972 

10 

6-3266 

16-7308 

8 

6-2630 

4-6415 

5928 

6 

15-7918 

25-8491 

5 

21-5718 

13-8958 

5973 

4 

7^575 

16-0188 

3 

7-7970 

3-9412 

5929 

It 

167392 

25-6249 

10 

22-5221 

13-7102 

5974 

4 

8-2159 

16-7480 

5 

8-1506 

4-6759 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  96'-!  of  K.A.  at  Dee.  +  78*,  and  io4'-8  at  Dee.  +  79°. 
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Wn 

B.  D. 

B.  U. 

nVt 

Pl.l    l  i  . 

X, 

V' 

Duett* 

w» 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

DuDL 

X, 

y> 

y- 

No. 

Mas. 

R.A.  i8h  42™  to  i9h  i8m  —  contd. 

R.A.  i8h  42™  to  i9h  i8m  —  contd. 

Centre       R.A.  igb  o">  Deo.  +  78°              R.A.  i9h  om  Dec.  -f-  79* 

Centre      R.A.  i9h  om  Dec.  -f-  78°             R.A.  I9h  om  Dec.  +79° 

Plate  2755.     1895,  July  12.        Plate  3544.     1897,  June  16. 

Plate  2755.     1895,  July.  12.       Plate  3544.    1897,  June  16. 

111. 

o 

in. 

5975 

4 

IO-O273 

16-6370 

3 

10-9630 

4-5762 

6034 

25 

4-2570 

zo'5737 

23 

4-1635       8-4698 

5976 

23§ 

10-9029 

16-6312 

24§ 

10-8378 

4-5758 

78     659 

9'5 

6035 

1  1 

6-7725 

20-9975 

9 

6-6739      8-9125 

5977 

4 

I2'I282 

16-9530 

5* 

12-0591 

4'9°57 

6036 

21 

6-9133 

20-8832 

'9 

6-8154      8-8011 

78  652 

9'5 

5978 

7 

12-2183 

16-7508 

8 

12-1513 

47051 

6037 

2O 

7-4737 

20-3424 

21 

7-3793       8-2618 

5979 

H 

15-6683 

16-1025 

H 

15-6080 

4-0823 
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Plate  3544,  No.  6078.     The  6m  image  falls  on  a  nseau  line.     The  diameter 

given  is  that  of  the  3m  image. 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  968'2  of  R.A.  at  Dec.  +  7i>0,  and  io4s'8  at  Dec.  +  79°. 

GREENWICH  ASTEOGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    78°. 
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22§ 

10-9521 

2'9553 

6197 

22§       23-0508 

17-2134 

22§ 

I6-9745 

4-93/6 

6139 

ii 

17-6848  ;  14-2795 

'5 

11-4922 

2<2343 

6198 

7        7-0803 

18-1668 

6140 

7 

17-9325    14-6075 

7 

117512  ; 

2-5486 

6199 

12 

8-1097 

18-3036 

ii 

2-0935 

6-6512 

6141  1    9 

19-1685 

H'5343 

9 

12-9833 

2-4236 

6200 

5 

10-5305 

18-1053 

6* 

4-5038 

6-3539 

Plate  2755.     Nos.  6120,  6121.     Measured  as  one  mass. 

i  rtseav,  interval  represents  very  nearly  5'  =  96»-2  of  R.A.  at  Dec.  +  78*,  and  io4«'8  at  Dec.  +  79*. 
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GREENWICH  ASTROGUAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

•ZONE    +    78°. 


B.  D. 

I  Mil  HI  . 

B.  D. 

No. 

Dfaia. 

X. 

y- 

Diaiu. 

X. 

y- 

No. 

Ma* 

Jfil. 

Diain. 

X. 

y- 

y- 

No. 

Mag. 

RA.  i9h  i8mto  I9h45m  —  contd. 

R.A.  i9h  i8m  to  r9h  45m  —  contd. 

Centre   R.  A.  ig"  30™  Dec.  +78*      R.  A.  i9h  4om  Dec.  +  79* 

Centre   R.A.  19''  30"!  Dec.  +  78°      R.  A.  igh  40™  Dec.  -f  79° 

Plate  4573.  1899,  July  25.     Plate  6080.  1  901,  Aug.  27. 

Plate  4573.  1899,  July  25.    Plate  6080.  1902,  Aug.  27. 

m. 

o 

m. 

6201 

10 

10-7045 

18*1024 

1  1 

4-6779 

6-3418 

6260 

6 

15-3300 

2  I  '0986 

6 

9-4210 

9'M43 

6202 

6 

11-4939 

18-8360 

6 

5-4964 

7-0448 

6261 

6 

15-5616 

21-3874 

4 

9-6689 

9-4196 

6203 

6 

1  1-9698 

18-8905 

6 

S'9755 

7-0785 

6262 

12 

15-8370 

217673 

10 

9'957g 

9-7887 

6204 

20§ 

14-6706 

187239 

20 

8-6647 

6-7966 

6263 

23§ 

"6-3717 

2  I  '608  I 

20§ 

10-4858 

9-6067 

6205 

5 

15-7108 

18-8143 

6* 

9-7103 

6-8423 

6264 

12 

18-72,81 

21-2353 

I  I 

12-8212 

9-I355 

6206 

20§ 

•57233 

18-8152 

2I§ 

9-7199 

6*8440 

6265 

36§ 

20-7748 

21-4634 

35§ 

I4-8755 

9-2797 

78  686 

9'4 

6207 

12 

16-4464 

18*0541 

12 

10-4104 

6-0533 

6266 

8 

22-5279 

21-5697 

8 

16-6310 

9  3^7 

6208 

IS 

167273 

18-5052 

'4 

10-7073 

6-4896 

6267 

8 

22-5388 

21-5649 

8 

16-6410 

9-3083 

6209 

12 

16-8298 

18-9778 

1  1 

10-8308 

6-9628 

6268 

6 

8-9978 

22-75I5 

7 

3-1614 

11-0567 

6210 

4 

17-8171 

18-0915 

6269 

45§ 

9-9200 

22-9910 

«3 

4-0959 

11-2584 

78  675 

9'3 

621  I 

6 

18-1115 

18-9030 

6 

12-1103 

6-8305 

6270 

8 

10-6130  ;  22-1335 

9 

4-7527 

10-3721 

6212 

6 

18-5048 

18-0518 

6271 

34§ 

1  1  -4079 

22-9458 

30§ 

5'5795 

11-1493 

6213 

6 

18-5564 

18-1745 

4* 

12-5222 

6-0841 

6272 

4 

13-6720 

22-1451 

4* 

7-8277 

10-2833 

6214 

18 

20-0190 

18-2145 

'7 

13-9858 

6-0650 

6273 

20§ 

13-9180  22-2770 

20 

8-0588 

10-3817 

6215 

6 

20-5899 

18-2650 

7 

I4-5595 

6-0923 

6274 

20§ 

15-6423   22  1245 

I9§ 

9-7761 

10-1520 

6216 

9 

7-8795  19-2192 

8t 

1-9003 

7-5773 

6275 

6 

17-0762   22-5564 

6 

11-2278 

10-5254 

6217 

«+§ 

10-3700 

19-2663 

26§ 

4-3908 

7-5-83 

6276 

5 

17-8508   22-2923 

4* 

1  1-9918 

10-2316 

6218 

7 

10-3865 

19-8177 

6* 

4-4306 

8-0689 

6277 

20§ 

17-8948   22-8038 

20§ 

12-0550 

10-7370 

6219 

5 

10-5632 

19-5942 

5 

4-6007 

7-8381 

6278 

1  1 

I8-I7I5   22-3847 

8 

12-3163 

10-31  18 

6220 

4* 

10-7292 

19-3763 

4* 

47537 

7-6135 

6279 

9 

19-8902  !  22-5760 

9 

14-0400 

10-4276 

6221 

9 

12-4564 

19-0755 

8 

6-4689 

7-2422 

6280 

7 

21-1222 

22-4628 

6* 

15-2654 

10-2643 

6222 

4 

14-3039 

19-5602 

4* 

8-3366 

7-6471 

6281 

39§ 

2I-5482 

22-1  198 

39§ 

15-6729 

9-9015 

78  687' 

9'5 

6223 

36§ 

14-9523 

19-4530 

36§ 

8'9793 

7-5125 

78  681 

9  '4 

6282 

43§ 

22-7988 

22-1478 

4»§ 

16-9248 

9-8795 

78  690 

9-0 

6224 

10 

17-0243 

19-7963 

12 

1  1-0620 

7-7701 

6283 

10 

7-14I5 

23-2863 

8* 

1-3336 

•6715 

6225 

6 

18-9100 

19-4840 

6 

11-9313 

7-3818 

6284 

4 

I°7543 

23-2872 

4* 

4-9438 

•5216 

>226 

ii 

19-7198 

19-7372 

9 

«375'7 

7-598i 

6285 

12 

II-9758 

23-3292 

12 

6-1629 

•5084 

6227 

6 

2  I  '0490 

19-6059 

5 

15-0725 

7V37 

6286 

4 

I2-O7OO 

23-5686 

6228 

7 

2I-I5II 

19-4271 

7 

15-1665 

7-2279 

6287 

7 

I4-5790 

23-0258 

8 

8-7499 

•0985 

6229 

'3 

21-2430 

19-5869 

ii 

15-2688 

7-3860 

6288 

4, 

14-6614 

23-8394 

6230 

6 

21-9790 

19-1423 

6 

15-9815 

6-9095 

6289 

6 

14-9808 

23-4907 

6 

9-1738 

•5484 

6231 

3*§ 

22-0518   19-8061 

3*§ 

16-0848 

7-5722 

78  688 

9'5 

6290 

7 

I5-9420 

23"5432 

6* 

10-1373 

•5610 

6232 

17 

22-3643 

19-4912 

10 

16-3827 

7-2437 

6291 

6 

16-2173 

23-5653 

5* 

10-4103 

-5707 

6233 

5 

22-5999 

19-6567 

6292 

4* 

I7-49IO 

23  8182 

4*  11-6988 

•7695 

6234 

6 

22*6724 

19-0760 

5 

16-6740 

6-8171 

6293 

10 

18-3014 

23-4748 

6   12-4893 

•3907 

6*35 

6 

8-4690 

20-5653 

5* 

2-5465 

8-8938 

6294 

23§ 

18-8970 

23-1372 

25§ 

13-0710 

•0293 

6236 

4 

9*4896 

20-4443 

4* 

3-5610 

87285 

6295 

17 

18-9610 

23-6448 

15 

13-1561 

'5323 

6237 

33§ 

10-II03 

20-3785 

35§ 

4-1796 

8-6399 

6296 

4 

18-9835 

23-2407 

5 

13-1628 

•1288 

6238 

10 

IO-I682 

20-6561 

8 

4-2460 

8-9170 

6297 

18 

20-0833 

23-2468 

ii 

14-2604 

i  -0903 

6239 

20§ 

10-4077 

20-0573 

21 

4-4598 

8-3101 

6298 

6* 

22-25I5 

23-0553 

6 

16-4182 

i  -8087 

6240 

10 

107753 

20-9555 

'5 

4-8676 

9-1880 

6299 

4 

8-9610 

H'3'3* 

4* 

3-I959 

12-6160 

£241 

36§ 

10-8766 

20-1053 

33§ 

4-9306 

8-3350 

78  677 

9'5 

6300 

7 

9-6700 

24-4130 

7 

3-9038 

12-6861 

6242 

24§ 

I2'5559 

20-0050 

tig 

6-6075 

8-1665 

6301 

18 

10-4603 

24-0615 

17 

4-6809 

12-3045 

6243 

4 

127893 

20-2065 

4 

6-8484 

8-3559 

6302 

5 

10-5257 

H'5372 

4* 

4-7683 

127776 

6244 

10 

16-6396 

20-0658 

10 

10-6873 

8-0565 

6303 

7 

I2'6l2l 

24-1938 

8 

6-8375 

12-3460 

6245 

4 

16-7184 

20-3560 

4* 

10-7769 

8-3447 

6304 

5 

13-6003 

24'39r3 

6 

7-8326 

12-5056 

6246 

i5 

I7'5i83 

20-1153 

'5 

11-5679 

8-0674 

6305 

6 

147674 

24-0225 

6247 

14 

17-9608 

20-2663 

ii   12-0145 

8-2025 

6306 

13 

14-8091 

24-4254 

'3 

9-0400 

12-4879 

6248 

20§ 

19-9840 

20-4169 

20§ 

14-0425 

8-2681! 

i-r  Q   J\Q  r 

6307 

5 

I8'l689 

24-4240 

6* 

12-3988 

'2-3433 

6249 

26§ 

20-0808 

20-4349 

*4§ 

14-1404 

8-2784} 

70   005 

9'5 

6308 

6i§ 

10-5892 

25-2701 

6o§ 

4-8588 

13-5062 

78  676 

8-1 

6250 

6 

20-9783 

20-1448 

5* 

14-0237 

9-9548 

6309 

5* 

10-7635 

25-7008 

6 

5-0525 

I3-9330 

6251 

6 

22-3975 

20-6449 

5 

16-4612 

8-3943 

6310 

10 

I2'3454 

25-5160 

9 

6-6225 

13-6787 

6252 

10 

22-8128 

20-8234 

8 

16-8865 

8-5573 

631  I 

6 

13-1894 

25-1420 

6* 

7-4495 

13-2720 

6253 

9 

7-0203 

21-6335 

7* 

1-1426 

10-0233 

6312 

ii 

16*1030 

25-7088 

9 

10-3862  13-7151 

6254 

18 

7-1897 

21-0820 

H 

1-2893 

9-4656 

6313 

10 

16-6406 

25-1045 

9 

10-8991 

13-0873 

6255 

5 

10-6278 

21-6270 

4* 

4-7460 

9-8669 

63H 

12 

16-6964 

25'3H3 

ii 

10-9608 

13-2956 

6256 

15 

13-7673 

21-4899 

15 

7-8781 

9-5971 

6315 

7 

l8'2IOO 

25-5727 

6 

12-4844 

13-4967 

6257 

6 

14-6497 

21-9465 

4 

87762 

10-0165 

6316 

17 

21-2416 

25-1900 

13 

15-4997 

12-9830 

6258 

13 

15-2483 

21-3539 

'4 

9'35'3 

9-3989 

6317 

'9 

21-2897 

25-8850 

>3 

I5-573I 

13-6762 

6259 

9 

15-3046 

21-0866 

7 

9-3990 

9-I339 

6318 

66§ 

21-7159 

25-8582 

S6§ 

15-9983 

13-6302 

78  689 

8-5 

i  rittau  interval  represents  very  nearly  5'  =  96"-2  of  R.A.  at  Dec.  +  78*,  and  io4»-8  at  Dec.  +  79*. 
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Ttiam 

B.D. 

. 

B.  D. 

y- 

Lnarn. 

X. 

y. 

Ho. 

Mag. 

Diara. 

X.                             Jf. 

No. 

M»g. 

R.A. 

1  9h  1  8m  to  1  9h  45m—  contd. 

R.A.  I9h  45™  to  20h  om  —  contd. 

Centre      R.  A.  i9h  30™  Dec.  -f  -8'              R.A.  i9h  40™  Dec.  +  79* 

Centre       R.A.  2oh  om  Dec.  +  78"             R.  A.  i9h  40"  D«:.  +  79' 

Plate  45-3.     1899 

July  25.         Plate  6080.     1902,  Ang.  27. 

Plate  2757.     1895,  July  12.        Plate  6oSo.     1901,  Aug.  27. 

6319 

12 

217310 

15-5568 

9      16-0023     '3-3296 

0                       ">. 

6366 

22§          7-2065 

20-8480 

23§ 

19-0930  |    8-7475 

c 

m. 

6320 

35 

21-8317 

25-5160 

27§      16-1013     13-2843 

6367 

'9§       87426 

20-5867 

«§ 

20-6476      8-6320 

6321 

9 

22-4965 

25-7257 

9       16-7726     13-4663 

6368 

4 

97326 

20-5080 

6322 

-* 

19-4605 

26-0334 

5       137523     i3-9°°8 

6369 

18 

10-1515 

20-8982 

'9 

22-0208      9-0718 

6370 

10 

10-9955  I«»*4»S 

9 

22-9210  !    8-4960 

90? 

4-8872       1-8126 

77    728 

7-8 

6371 

4      117137  |  20-3054 

4* 

23-6299  '    8-6309 

53§ 

7-0210       1-4166 

77    732 

8-2 

6372 

12           13-1649       20-9668 

'4 

25-0145       9-4200 

53§ 

1-8959 

21-6897 

78    671 

8-8 

6373 

6      13-9948  '  20-6146 

4* 

25-8762       9-1446 

5'§ 

24-5453 

22-8762 

" 

78    692 

9-0 

6374 

10        6-8168     21-3810 

9 

18-6604       9-2478 

6375 

4 

6-9200 

21-0008 

4*     187949 

8-8792 

6376 

5 

7-2844 

21-7205 

R.A.  i9h  45m  to  2oh  om 

6377 
6378 

17 
4 

7-7407 
8-4689 

21-3403 
21-7298 

i8§     19-5815 

4*     20-2674 

9-2893 
97420 

CeMre      R.A.  2ol>  o™  Dec.  -f  78°               R.A.  igb  40"  Dec.  +  79* 

6379 

8 

9-0278 

21-8734 

6       20-8125       9-9400 

Plate  2757.     1895 

July  12.        Plate  6080.     1902,  Ang.  27. 

6380 

10 

10-3987    21-4189 

8 

22-2228       9-6138 

m. 

6381 

4      11-1389  ]  21-9905 

6323 

21§ 

5-0915 

13-9650 

26 

17-6284 

1701  1 

6382 

16       12-1548  I  21-2581 

22 

23-9798 

9-6155 

6324 

4 

6-6450 

14-1776 

6383 

9      12-7210 

21-3906 

7 

24-5323 

9-8003 

6325 

4 

7-4018 

14-2482 

6384 

4       13-9227 

21-9490 

6326 

4 

7-5951 

14-8711 

6385 

34§ 

6-9815 

22-6608 

39§ 

187014 

10-5346 

78      692 

9-0 

6327 

7 

8-1649 

14-2468 

6t 

20-6550 

2*2 

6386 

9 

77263 

22-5157 

8 

19-4564 

10-4593 

6328 

4 

8-2236 

14-0886 

6387 

12 

8-5419 

22-4788 

10 

20-2708 

104952 

6329 

17 

9-1386 

14-3906 

21 

216141 

2-4999 

6388 

»S 

87187 

22-1829 

"8 

20-4761 

10-2182 

6330 

'3 

9-6022 

14-3411 

'9 

22-0813   '    2-4914 

6389 

'3 

10-7912 

22-9362 

'3 

22-4715 

11-1602 

6331 

5 

10-1605 

'4-6573 

639° 

5 

10-9149 

22-1946 

5 

22-6625 

10-4330 

6332 

6 

11-2932 

14-6596 

6391 

12 

11-0830 

22-6543 

ii 

227846 

10-9058 

6333 

7 

11-5626 

14-2899 

6392 

4 

11-1535 

22-7042 

6334 

6 

11-9112 

14-0558 

6393 

7 

12-2824 

22-1457 

5t 

24-0281      10-5092 

6335 

7 

13-9698 

14-9320 

4* 

26-3728 

3-4825 

6394 

4 

12-5933 

22'4549 

5* 

24-3081  ;  10-8454 

6336 

10         5-7128 

5-4852 

8 

18-1043       3-2737 

6395 

6 

12-8299 

22-5309 

633: 

12             7-0976 

12 

19-4475       3-8128 

6396 

8 

13-3265 

22-4073 

5 

25-0401 

10-8666 

6338 

5        7'5I29 

5'i9'7 

6397 

22 

5-5067 

23-4082 

20 

17-1626 

1  1-1412 

6339 

5-69/6 

5* 

20-0326 

3-6638 

6398 

33§ 

6-0910 

23-4371 

29§ 

I774H 

11-2246 

78      691 

9'5 

6340 

9 

8-6668 

S'9533 

8* 

20-9987       4-0162 

6399 

3 

7-4376 

23'5°93 

4 

19-0779        "4'95 

6341 

1  1 

8-9538 

ii 

21-3197       3-6703 

6400 

'3 

7-8846 

23-1171 

'3 

19-5598        -0713 

6342 

7 

9-193- 

5-0955 

6401 

8-8993    23-3486 

5 

20-5449        '3966 

6343 

10 

9-3343 

3-29/9 

9 

21-7262 

3-4241 

6402 

8        9"8777     23-8410 

7 

21-4755        '9795 

6344 

21§ 

9-6973 

5-9608 

22-0268 

4-II39 

6403 

'9§ 

11-2356    23-5499 

20§ 

228552 

•8113 

r 

6345 

4 

11-0295 

5-3907 

6404 

12 

11-2819    23-3741 

12 

22-9175        -0407 

6346 

6 

6-7690 

16-9120 

6 

19-0260 

47869 

6405 

Sl§ 

12-6105    23-1501 

23§ 

24-2607     ii-5429 

78     695 

9'5 

6347 

7 

7-2574 

16-2190 

6     19-5758  !  4-1447 

6406 

6' 

12-6628    23-3279 

6      24-2958     11-7234 

6348 

4 

11-2458 

16-6367 

4* 

23-5007 

4"9346 

6407 

6 

13-3141    23-5168 

5*     24-9262     11-9733 

6349 

9     ''  13-7802 

16-3432 

6408 

6 

5-9088    24-2938 

6 

17-4810       12-0010 

6350 

5 

7-5734 

17-8638 

6409 

6 

7-3820    24-1304 

5 

18-9657    12-0348 

6351 

14         8-4261 

17-1278 

18 

20-6523 

5-1575 

6410 

'3 

9-8798    24-9417 

13 

21-3753 

13-0753 

6353 

7 
4 

9-4546 
0-4929 

17-2268 
17-2748 

6 

21-6669 

5-3504 

641  1 
6412 

6 

6-3790    25-6902 
7-0215    25-7810 

6 

20§ 

17-8198 

18-4509 

I3-4955 
13-6446 

6354 
6355 

7       13-1225 
6        6-3643 

17-4009 
18-9142 

6* 
6 

25-3052 
18-4371 

5-8628 
6-7423 

6413 
6414 

st 

4* 

7-6222    25-8589 
8-4157    25-2664 

6       19-0413 
4*     19-8871 

f           O 

137780 
13-2584 

6356 

4        7-58i8 

i8-7359 

6415 

12 

9-2049    25-0743 

9      20-6908 

13-1415 

6357 

f               o 

6 

7-6160 

n      X1  >•  f  J1 

18-7119 

6 

197016 

6-6585 

6416 

17 

6-0045    26-0926 

1  8       i7-4094 

13-8587 

6358 

5            8-ODOS 

18-1988 

0       £ 

9,  f\ 

6359 

48§     11-3329 

18-3234 

55§     23-4365 

6-6135 

78    694 

7'5 

4°§ 

5-1525  122-1747 

78       090 

_o      ACri 

0 
a.c 

6360 

5 

6'O5I5 

19-4700 

4*    18-0687 

7-2728 

7i§ 

4-5744    25-9988 

70      009 

8  3 

6361 

12 

6-8264 

19-2385 

ii 

18-8644 

7-1100 

6362 

5 

6-9828 

19-3649 

5* 

19-0112 

7-2520 

6363 

«8 

7'IIlS 

19-9028 

19-0866 

77986 

6364 

4 

13-5959 

19-291  1 

6365 

n         5-6846 

20-7426 

8 

17-5886 

8-5035 

i  ristau  internl  represents  very  nearly  5'  =  96*'2  of  R.A.  at  Dec.  +  78*,  and  io4*'8  at  Dec.  +  79*. 
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ZONE    +    78° 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

I)  lain. 

X, 

V- 

Drum. 

». 

y- 

Ifo. 

Hag. 

No. 

Diam. 

X. 

!/• 

y.                     y. 

No. 

Mag. 

R.A.  2oh  om  to  20h  i5m 

R.A.  20h  om  to  20h  15™  —  could. 

Centre     R.A.  2oh  om  Dec.  +  78°              E.A.  2oh  zom  Dec.  +  79* 

Centre     R.A.  2oh  o™  Dec.  +78°               R  A.  zoh  20™  Dec.  +79° 

Plate  2757.     1895,  July  12.          Plate  6074.     '902)  Aug.  2O- 

Plate  2757.     1895,  July  12.          Plate  6074.     1902,  Aug.  20. 

6417 

25§ 

14-8796 

14-8595 

45§ 

2-5164 

3-3362 

77°  755 

m. 
9-2 

6476 

7 

22-3331 

19-4254 

7       10-3061 

7-3077 

o 

m. 

6418 

4 

16-1450 

14-1504 

6477 

5 

22-8396 

19-8961 

7       10-8462 

77342 

6419 

5 

I7-I345 

14-7212 

5 

47593 

3-0243 

6478 

5 

15-5909 

20-6197 

5* 

3-6791 

9'ozo8 

6420 

'9 

i7-5855 

14-8107 

22 

5-2I33 

3-0768 

6479 

22§ 

15-8507 

20-7119 

27§ 

3-9440 

9-0953 

6421 

2'§ 

18-1730 

14-6768 

34§ 

5-7892 

2-8961 

6480 

5 

17-2442 

20-8542 

6t 

5-3430 

9-1285 

6422 

3* 

20-7651 

14-8551 

4* 

8-3880 

2-8760 

6481 

9 

17-3249 

207992 

8 

5-4]95 

9-0671 

6423 

3 

21-6419 

I4'3i87 

6482 

5      '8-5395 

20-5895 

5 

6-6165 

8-7606 

6424 

18 

22-1712 

I4-53I7 

'9 

9-7616 

2-4403 

6483 

12          19-5333 

207679 

12 

7-6192 

8-8601 

6425 

3°§ 

227482 

14-1987 

32§ 

10-3111 

2-0648 

77    766 

9'5 

6484 

5       ;  20-2852 

20-2561 

5 

8-3278 

8-2919 

6426 

5 

15-8899 

'57*53 

6485 

•  4    ;  16-7907 

21-3566 

5 

4-9320 

9-6613 

6427 

4 

15-9426 

15-0055 

6486 

5 

16-9645 

2I-8223 

4 

5-I390 

10-1162 

6428 

8 

15-9718 

15-1145 

10* 

3-6301 

3-5061 

6487 

'3 

17-5707 

21-6244 

1  1 

57295 

9-8689 

6429 

4 

17-4588 

15-8467 

6488 

6 

17-9568 

2  I  '6  I  10 

6 

6-1128 

9'8243 

6430 

8* 

17-5988 

15-0351 

8 

5-2487 

3-3057 

6489 

10 

18-8731 

21-2174 

5 

6-9955 

9-3618 

6431 

24§ 

18-8110 

15-1328 

28§ 

6-4598 

3-3017 

77    760 

9'5 

6490 

27§ 

19-3182 

21-4481 

35§ 

7-4596 

9-556S 

78    700 

9-o 

6432 

3 

I9-33I4 

15-0028 

3* 

6-9681 

3-1282 

6491 

st 

16-6030 

22-3048 

5 

4-8176 

10-6253 

6433 

4 

19-4687 

15-6813 

3 

7-1561 

3"7927 

6492 

IO 

20-5606 

22-7263 

7 

8-7942 

107346 

6434 

8 

20-2389 

15-3042 

8 

7-8954 

3'3596 

6493 

6 

22-1795 

22-2014 

5 

10-3664 

10-0861 

6435 

23§ 

20-4668 

15-6619 

27§ 

8-1509 

3-6980 

78    701 

9'5 

6494 

4 

14-6232 

23-2463 

4 

2-9167 

117176 

6436 

12 

20-5464 

157383 

'3 

8-2368 

3-7686 

6495 

9 

14-6791 

23-6899 

6* 

3-0041 

12-1572 

6437 

IO 

21-0233 

15-7673 

12 

87117 

3-7623 

6496 

2I§ 

14-8187 

23-2530 

23§ 

3-1103 

1-7082 

6438 

9 

21-1090 

15-7428 

9 

8-7982 

3-7291 

6497 

IO 

15-2650 

23-0661 

8 

3-5427 

1-4863 

6439 

10 

22-3835 

15-3179 

9 

10-0370 

3-2060 

6498 

2O 

15-7815 

23-3718 

21 

4-0818 

17496 

6440 

5 

23-2245 

'5-9525 

5 

10-9238 

377'o 

6499 

15 

16-2723 

23-4898 

'7 

4-5813       1-8289 

6441 

7 

15-4490 

16-4149 

7t 

3-2082 

4-8408 

6500 

7 

17-8356 

237767 

6 

6-1602  ,    1-9968 

6442 

23§ 

15-4994 

16-3831 

37§ 

3-2550 

4-8000 

78    697 

9  '4 

6501 

20 

18-1789 

23-5370 

20 

6-4846 

1-7263 

6443 

t] 

15-5112 

16-0776 

8* 

3-2442 

4-5011 

6502 

20 

19-5043 

23-6819 

18 

7-8184 

1-7699 

6444 

5 

16  6631 

167783 

5* 

4-4480 

5-1124 

6503 

2I§ 

19-9060 

23-1282 

2I§ 

8-1723 

1-1885 

6445 

4 

19-3972 

16-4436 

5* 

7-1484 

4-5597 

6504 

5 

17-1756 

24-8874 

5 

5-5888 

13-1511 

6446 

5 

19-7319 

16-3422 

5* 

7-4733 

4-4349 

6505 

8 

17-4401 

24-1316 

8 

57934 

12-3793 

6447 

12 

20-6210 

16-1870 

16 

8-3483 

4-2074 

6506 

St 

18-1906 

24-6850 

6 

6-5848 

12-8688 

6448 

8 

20-8380 

16-1769 

7 

8-5626 

4-1844 

6507 

12 

18-3305 

24-5537 

1  1 

67144 

127307 

6449 

20§ 

15-1964 

17-0463 

26 

3'°°45 

5-4896 

78    696 

9  '4 

6508 

6 

18-6908 

24-6588 

7 

7-0848 

12-8063 

6450 

5 

16-6470 

17-4964 

5* 

4-4836 

5-8279 

6509 

20 

19-4222 

24-5879 

20 

7-8083 

12-6810 

6451 

25§ 

17-13*7 

17-2083 

34§ 

4-9478 

5-5005 

78    699 

9'5 

6510 

23 

19-7692 

24-7583 

19 

8-1635 

12-8225 

6452 

5 

17-3966 

'7-2553 

6* 

5-2127 

5-5266 

6511 

'7 

20*0330 

24-2141 

18 

8-3839 

12-2575 

6453 

7 

19-3484 

17-8863 

7 

7-2091 

6-0025 

6512 

7t 

20-2406 

24-8366 

7 

8-6395 

12-8608 

6454 

9 

19-4136 

17-6464 

10 

7-2551 

5-7601 

6513 

8 

18-0722 

25-0992 

7 

6-4976     13-2920 

6^l 

IO 

19-4184 

'7  '947  1 

1  1 

7-2831 

6-0598 

6514 

23 

18-8108 

25-4830 

2I§ 

7-2663  ,  13-6196 

6456 

9 

19-4768 

17-6190 

12 

7-3163 

5-7289 

6515 

23 

19-2151 

25-4353 

i8§ 

7-6629 

I3-54I3 

6457 

6 

21-2614 

I7-4534 

7 

9-0850 

5-4207 

6516 

5* 

19-3697 

25-4299 

5 

7-8187 

13-5251 

6458 

5 

21-2755 

I7-8355 

5 

9-1226 

57977 

6517 

8 

19-5692 

25-1658 

6SP 

6 

21-9750 

17-0634 

6518 

3«§ 

217584 

25-1987 

24§ 

10-1798 

13-I077 

6460 

8 

22-5055 

17-8932 

7 

10-3576 

57654 



6461 

7 

22-8128 

17-9049 

7 

10-6628 

5753° 

6462 

5 

23-0208 

17-4207 

5 

10-8354 

5-2526 

6463 

20§ 

14-8266 

18-3763 

2S§ 

2-7395 

6-8480 

6464 

f,.f.r 

5 

15-0310 

18-0960 

7* 

£ 

2-9207 

6-5544 

°4°5 

I  I 

17-2921     10-0057 

1  6 

5-2182 

6-8823 

64.66 

7 

19-3164     18-9535 

7 

7-2601 

7-0695 

6467 

6 

19-9148 

18-8889 

6 

7-8511 

6-9603 

R.A.  20h  15™  to  20h  42m 

6468 

s      s 

28§ 

22-4928 

18-1563 

28§ 

10-3670 

6-0273 

78    704 

9'5 

Centre    R.A.  2oh  30"!  Dec.  +  78°               R.  A.  2oh  20™  Dec.  +  79" 

6469 

f.    ,    -if-) 

22§ 

22-7901 

18-4055 

18 

10-6813 

6-2545 

Plate  4603.    1899,  Aug.  10.         Plate  6074.     1902,  Aug.  20. 

0470 

4 

14-5084 

19-7479 

in. 

6471 
6472 

£     —  . 

3 

26§ 

15-9098 
16-9868 

'97353 
19-1970 

34§ 

4-9583 

7-496' 

78    698 

9-0 

6519 
6520 

5 
9 

10-9073 
5-2685 

13-9883 

14-9098 

9 

11-5084 

2-6326 

O 

0473 

/r    _ 

5 

19-8482 

19-8195 

5 

7-8585 

7-8901 

6521 

6 

7-6451 

14-2008 

8* 

I3-9I53 

2-0284 

6474 

£     —  - 

'3 

21-1404 

19-5382 

ii 

9'i273 

7-5095 

6522 

4 

8-3434 

14-1789 

6* 

14-6159 

2-0374 

6475 

3 

*'-3'9S 

19-7276 

5* 

9-3186 

7-6857 

6523 

5 

20-4700 

14-9948 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  96«'2  of  K.A.  at  Dec.  +  78',  and  io4«'8  at  Dec.  +  79*. 
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ZONE    +    78° 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

V- 

Diam. 

X. 

V- 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam.      x. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  20h  i5m  to  20h  42m  —  contd. 

R.A.  20h  I5m  to  20''  42m  —  contd. 

Centre   R.A.  2o>>  30™  Dec.  +78°     R.A.  zoh  20">  Dec.  +  79° 

Centre  R.A.  zo^  30™  Dec.  +  78°     R.A.  2o">  zom  D.-c.  +  79° 

Plate  4603.  1899,  Aug.  10.    Plate  6074.  1902,  Aug.  20. 

Plate  4603.  1899,  Aug.  10.   Plate  6074.  1902,  Aug.  20. 

6524 
6525 

13 

2I§ 

5-0588 
7-4163 

15-2367 
15-61  89 

12 
'9§ 

i  11-2843  1  2-9488 

13-6229  3-4340 

0 

m. 

6583 
6584 

22§ 

7 

13-0343 
13-0965 

19-9222 
19-9372 

20§ 

6 

19-0476 
19-1087 

7-9825 
8-0008 

0 

m. 

6526 

33§ 

9-2922 

15-0863 

32§ 

15-5215  !  2-9868 

77  772 

9'5 

6585 

5 

13-1881  19-6983 

5* 

19-2108 

7-7643 

6527 

6 

I2'IOI3 

I57I74 

9 

18-2983   37399 

6586 

4 

14-0615  19-2560 

4* 

2O-IO27 

7-3594 

6528 

4 

13-2231 

15-2900 

5t 

19-4418 

3-3638 

6587 

4 

14-0787  i  19-6247 

5* 

2O-IOO7 

7-7289 

6529 

4 

13-9658 

«5-3823 

6588 

6 

14-3484  19-3052 

7 

20-3828 

7-4236 

6530 

13 

14-3609 

15-3860 

16 

20-5708  i  3-5104 

6589 

4 

16-2823  I9''36s 

4 

22-3266 

7-3382 

6531 

'9§ 

15-1808 

15-8642 

24 

21-3698 

4-0230 

6590 

10 

17-4999  19-5739 

9 

23-5I94 

7-8308 

6532 

9 

15-9367 

'5-8730 

JO 

22-1239 

4-0685 

6591 

'9 

19-0762  i  19-0890 

18 

25-"79 

7-4167 

6533 

16 

16-5017 

15-4014 

'9 

22-7112 

3-6191 

6592 

12 

5-5593 

20-1815 

1  1 

11-5660 

7-9100 

6534 

'3 

17-9333 

15-5992 

ii 

24-1309 

3-8802 

6593 

5* 

7-3732 

20-5357 

6 

13-3627 

8-3448 

6535 

6 

18-6100 

15-0243 

6594 

4* 

7-5021 

207957 

5 

13-4820 

8-6121 

6536 

5 

18-9282 

'57943 

6595 

24§ 

8-3529 

20-8106 

26§ 

14-3297 

8-6629 

K  3502 

10 

6537 

1  1 

19-2469 

15-1426 

9 

25-4605 

3-4853 

6596 

6 

87610 

20-5871 

6 

14-7489 

8-4572 

6538 

5* 

20-5094 

'5'°453 

6597 

i8§ 

11-5622 

20-6615 

'9§ 

I7-5433 

8-6552 

6539 

4* 

6-0799 

16-9116 

4 

12-2346 

4-6667 

6598 

4* 

11-8998 

20-7356 

4* 

17-8776 

87426 

6540 

'4 

6-3720  16-5750 

'5 

12-5391 

4-3432 

6599 

5 

13-0523 

20-3866 

5 

19-0437 

8-4469 

6541 

9o 

6-5003  16-8780 

10 

12-6529 

4-6519 

6600 

8 

18-6921 

20-5153 

8 

24-6701 

8-8253 

6542 

298 

6-5067  16-8014 

*7§ 

12-6618 

4-5751 

78  7°9 

9-5 

66oi 

6 

19-3258 

20-6551 

8* 

25-2984 

8-9929 

6543 

4 

8-6672  16-0978 

6602 

5 

197883 

20-0606 

6544 

20§ 

9-4288 

16-0795 

20 

15-6128 

3-9845 

6603 

'5 

19-8868 

10-1994 

9 

25-8788 

8-5628 

6545 

5 

15-5486 

16-5081 

5* 

217088 

4-6809 

6604 

22§ 

5-9029 

2I-5347 

20§ 

11-8502 

9-2801 

78  707 

9'5 

6546 

24§ 

18-8318 

16-8355 

33 

24-9715 

5->549 

6605 

6 

87780 

21-2872 

6 

I473I5 

9-1578 

6547 

12 

19-0173 

16-3146 

10 

25-1816 

4-6429 

6606 

20§ 

9-4961 

21-4445 

'9§ 

I5-4443 

9-3454 

K  3514 

9'9 

6548 

2O§ 

S'3374 

170734 

2I§ 

11-4797 

4-7930 

78  706 

9'5 

6607 

20§ 

11-2599 

21-8907 

i8§  17-1863 

9-8706 

6549 

5 

1  1-0387 

5-1766 

6608 

8 

1  1  -6000 

21-0568 

8 

17-5627 

9'°535 

6550 

6 

11-1300 

5-1007 

6609 

'4 

12-5243 

21-5048 

'5 

18-4675 

9-5396 

655I 

17 

5-3590  !  I7-5057 

15 

1  1-4832 

5-2288 

66lO 

4 

13-2770 

21-6743 

5 

19-2098 

974°5 

6552 

6 

6-6801  17-5445 

8 

12-8000 

5-3261 

66n 

4 

15-5145  21-0150 

4 

21-4757 

9-1835 

6553 

II 

6-7625  17-9182 

17 

12-8680 

57024 

6612 

'9§ 

19-5952  21-3105 

21 

25-5423 

9-6599 

6554 

14 

6-7853 

17-0750 

16 

12-9300 

4-8619 

6613 

36§ 

20-1903  21-9267 

48§ 

26-1081 

10-3029 

78  717 

9'5 

6555 

6 

7-534I 

17-5688 

6 

13-6549 

4-3893 

6614 

'7 

20-7827 

21-0008 

15   26-7361 

9-4044 

6556 

4 

7-7632 

17-7043 

6 

13-8785 

5-5325 

6615 

6 

20-8509 

21-0410 

6557 

»i3 

9-8490 

17-3068 

"§ 

15-9783 

5-2260 

78  7ii 

9'5 

6616 

21 

5-7600 

22-3908 

'9§ 

11-6675 

10-1263 

6558 

|8§ 

9-8552 

17-2969 

i6§ 

15-9858 

5-2169 

6617 

13      5-8167 

22-8665 

'3 

11-7056 

10-6054 

6559 

6 

10-9708 

17-2252 

8 

17-1033 

5-1950 

6618 

5 

II-8l82 

10-5405 

6560 

6 

i5'2975 

17-3218 

6 

21-4221 

5-4807 

6619 

7    7-6468 

22-8902 

10 

'3'53'9 

10-7106 

6561 

10 

167589 

17-0965 

8 

22-8909 

S-3234 

6620 

'6   9-3434 

22-5836 

'4 

15-2408 

10-4786 

6562 

3°§ 

7-2731 

18-7189 

25§ 

13-3460 

6-5268 

K.  3489 

9'4 

6621 

5 

10-0984 

22-2256 

5 

16-0078 

10-1533 

6563 

4 

8-3630 

18-3001 

7 

14-4510  j  6-1553 

6622 

6 

IO-222O 

22-4813 

8 

16-1233 

10-4160 

6564 

24§ 

8-8573 

18-6752 

25§ 

14-9284 

6-5522 

78  710 

9'5 

6623 

6 

II-I324 

22-7462 

6 

17-0185 

10-7203 

6565 

6 

8-8599 

18-2450 

8 

14-9492 

6-1225 

6624 

9 

I2-I7I2  i  22-4060 

8   18-0733 

10-4251 

6566 

4 

10-9170 

18-5421 

5* 

16-9942 

6-5091 

6625 

12 

12-9241 

22-9158 

Q 

18-8035 

10-9698 

6567 

6 

12-1876 

18-7162 

6 

18-2519 

67393 

6626 

5 

12-9723 

22-8063 

6 

18-8565 

10-8601 

6568 

35§ 

12-9735 

18-4258 

34§ 

19-0523 

6-4843 

78  713 

9'5 

6627 

5 

13-0368 

22-5144 

6 

18-9335 

10-5716 

6569 

'4 

15-8613 

18-9068 

M 

21-9149 

7-0925 

6628 

6 

I3-9I93 

22-9460 

9* 

197965 

1  1  -0400 

6570 

H 

17-9010 

18-3562 

13 

23-9788 

6-6352 

6629 

10 

I7-45I7 

22-1508 

ii   23-3611 

10-4042 

6571 

32§ 

18-3207 

18-7478 

4'§ 

24-3812 

7-0437 

78  715 

9'5 

6630 

5 

197530 

227815 

6 

25-6297 

11-1388 

6572 

23§ 

6-0985 

19-7763 

22§ 

12-I2I8 

7-5289 

6631 

4* 

19-8218 

22-8677 

6 

25-6962 

11-2304 

°573 

'7§ 

6-4699 

19-4508 

13 

12-5069 

7-2196 

6632 

6 

20-5481 

22-0761 

6574 

8    6-5472 

19-6592 

9 

12-5765 

7-4333 

6633 

5 

6-1778 

23-3243 

5 

12*0440 

•0779 

6575 

6    8-9640 

19-6247 

6* 

14-9952 

7-5064 

6634 

6 

9-3III 

23-4791 

6 

15-1690 

•37'5 

6576 

4*   9-1623 

19-1273 

5t 

I5-2II9 

7-0175 

6635 

'4 

9-4032 

23-9975 

12 

15-2386 

•§934 

6577 

8    9-2380 

19-2949 

9 

15-2803 

7-1874 

6636 

i6§ 

11-5240 

23-2571 

'7 

I7-3893 

•2477 

6578 

4 

9-5279 

19-8875 

6 

15-5446 

7-7931 

6637 

59§ 

13-2276 

23-1250 

59§ 

19-0958 

•1893 

78  714 

8-2 

6579 

4* 

9-55H 

19-8866 

6 

15-5701 

7-7936 

6638 

6 

13-5664 

23-6457 

4 

19-4098 

•7252 

6580 

5 

97535 

19-1593 

6 

15-8029 

7'°734 

6639 

6 

15-6424 

23-0595 

6 

21-5125 

•2308 

6581 

15 

10-1400 

19-5153 

13 

16-1724 

7-4486 

6640 

12 

I5-9II5 

23-9868 

'3 

217409 

12-1719 

6582 

23§ 

1  1-6279 

19-7788 

*3§ 

17-6472 

77765 

6641 

4* 

16-8689 

23-8546 

6   ;  227003 

12-0783 

I 

I  Tiieem  interval  represents  very  nearly  5'  =  $6'-i  of  R.A.  at  Dec.  4-  78*,  ami  i04s>8  at  Dec.  +  79*. 
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GKEENWICH  ASXUOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    78° 


Nn 

JDiaci. 

Til  am 

B.D. 

B.D. 

u. 

X. 

V' 

uiani. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X, 

V' 

No. 

Mag. 

R.A.  2Oh  i5m  to  2Oh  42™  —  contd. 

R.A.  20''  42m  to  2ih  i8m  —  contd. 

Centre      R.A.  2oh  3om  Dec.  -f-  78°             R.  A.  2oh  20™  Dec.  +  79* 

Centre      R.A.  2ih  o™  Dec.  +  78'              R.A.  2ih  o'n  Dec.  +79* 

Plate  4603.     1899,  Aug.  10.         Plate  6074.     1902,  Aug.  20. 

Plate  3229.     1896,  Aug.  15.       Plate  4622.     1899,  Aug.  16. 

m. 

o 

in. 

6642 

20§ 

18-3138 

23-6228 

21 

24-1572 

11-9117 

6686 

7o§ 

24-8847 

16-4251 

QviS 

24-7225 

4'4945 

77    811 

7-0 

6643 

8 

6-5008 

24-9950 

9 

12-2937 

12-7610 

6687 

24-9397 

16-4916 

4-6$ 

24-7750 

4-5621 

77    812 

9'5 

6644 

'9 

7-9795 

24-1020 

'3 

13-8117 

11-9330 

6688 

22 

25-3436 

16-7181 

13 

25"'773 

479" 

78    747 

9'5 

6645 

6 

14-4612 

12-6724 

6689 

32§ 

I3-9358 

17-4113. 

36§ 

'37633 

5-3828 

78    733 

9-2 

6646 

6 

14-8264 

12-3080 

6690 

8 

I4-OO88 

17-5515 

6 

13-8385 

5-5218 

6647 

6 

8-8097 

24-0785 

5 

14-6403 

11-9492 

6691 

6o§ 

21-0448 

17-1382 

8o§ 

20-8750 

5-I733 

78    742 

7'5 

6648 

10 

9-2675 

24-4749 

6 

15-0808 

12-3647 

6692 

4 

2I-2346 

I7-8375 

6649 

6 

10-5389 

24-1574 

5 

16-3640 

12-1066 

6693 

7 

21-4994 

17-7006 

6650 

2I§ 

1  1-2721 

24-5462 

18     '  17-0820 

12-5273 

78     712 

9'5 

6694 

6 

22-6764 

17-6618 

6651 

5 

1  1*5720 

24-4210 

6       17-3866 

12-4127 

6695 

12 

2-8427 

18-4730 

8 

2-6610 

6-3454 

78    719 

9'5 

6652 

6 

12-4299 

24-9478 

6      18-2207 

12-9753 

6696 

4 

3-6854 

18-9525 

6653 

4 

14-4532 

24-3390 

6      20-2661 

12-4565 

6697 

6 

5-I2I5 

18-4820 

3* 

4-9404 

6-3737 

6654 

6 

18-9475 

24-9021 

9      247315 

13-2190 

6698 

6 

10-2483 

18-0635 

4* 

10-0689 

5^996 

6655 

9 

19-7609 

24-3344 

9      25-5679 

12-6896 

6699 

5 

23-I82O 

I8-7532 

6656 

4* 

19-9001 

24-2506 

6*    25-7125 

12-6096 

6700 

6 

25'3977 

18-0165 

6657 

4* 

20-3289 

24-8061 

8      26-1140 

13-1814 

6701 

'4 

3-4994 

19-8735 

9 

3-3060 

77498 

6658 

4      "-6794 

13-1  181 

6702 

9 

5-2548 

19-6745 

6659 

5* 

67159 

25-6466 

6       12-4778 

13-4248 

6703 

30§ 

6-O42O 

19-7106 

39§ 

5-8485 

7-61  1  1 

78    724 

8-0 

6660 

6* 

10-1700 

25-3177 

7       I5-9473 

13-2427 

6704 

10 

6'4'43 

>9'9S'3 

5* 

6-2179 

7-8546 

6661 

17 

11-3015 

25-7847 

15       17-0555 

13-7636 

6705 

'5 

8-6960 

i9'3993 

8-5034 

7-3209 

6662 

£  £  £ 

25§ 

12-4725 

25-8679 

20§        18-2211 

I3-8973 

K  3535 

9'6 

6706 

9 

9-6194 

19-9860 

6 

9-4222 

7-9160 

6663 

4* 

13-2704 

25-2502 

4       '9'°445 

I3-3I54 

6707 

'4 

9-8242 

'9"2457 

10 

9-63H 

7-1790 

6664 

'4 

14-1  108 

25-4602 

15       19-8755 

13-5631 

6708 

18 

11-3341 

19-8313 

'9§ 

11-1407 

7-7779 

78    730 

9'5 

6665 

£  f  £  f 

2I§        16-4025 

25-5643 

ig§     22-1605 

137677 

K  3557 

10 

6709 

4 

12-5678 

19-6141 

6666 

£  £  £ 

9      18-8079    25-2191 

'5 

24-5791 

13-5284 

6710 

'4 

18-5350 

19-0078 

9 

18-3498 

7-0180 

6667 

7o§     20-3442    25-3253 

72§ 

26-1093 

137043 

78    7'8 

8-5 

6711 

/;„  , 

27§ 

19-8018 

19-3113 

35§ 

19-6122 

7-3339 

78    741 

9'5 

—  • 

6712 

23-2423 

19-5080 

6o§ 

21-2203 

1-9165 

77    780 

8-5 

6713 

6 

2-0978 

20-7374 

4* 

1-8970 

8-6042 

55§    21-9303     19-8753 

78    721 

9-0 

6714 

3°§ 

4-0771 

20-1402 

3°§ 

3-8791 

8'02IO 

78    721 

9-0 

44§ 

23-9309     19-7170 

78    724 

8-0 

6715 

i6§ 

6-8736 

20-8896 

'5 

6-6687 

8-7948 

3°§ 

24-4003     21-2349 

78    725 

9-0 

6716 

6 

7-3404 

20-5540 

52§ 

1-5292    22-0075 

78    700 

9-0 

6717 

'3 

12-8132 

20-8313 

7 

12-6082 

8-7908 

4'§ 

21-0288     22-5350 

78    720 

8-5 

6718 

22§ 

13-8359 

20-2971 

13-6385 

8-2657 

78    732 

9'5 

84§ 

247375 

24-8427 

78    727 

7-8 

6719 

25§ 

14-5202 

20-1491 

3'§ 

14-3239 

8-1248 

78    734 

9'5 

6720 

12 

14-9885 

20-6084 

7 

14-7856 

8-5883 

6721 

68§ 

22-3635 

20-8973 

22-1593 

8-9450 

78    744 

6-8 

R.A.  2oh  42™  to  2ih  i8m 

6722 

16 

21-9035 

7 

3-4420 

97831 

Centre       R.A.  2ih  o™  Dec.  +  78°             R.A.  2ih  o™  Dec.  +  79' 
Plate  3229.     1896,  Aug.  15.       Plate  4622.     1899.  Aug.  1  6. 

6723 
6724 

22§ 

6 

5-2823 
6-7102 
7-2977 

21-1580 
21-1476 
21-6073 

H 

5-0780 
6-5030 

9-0513 

9-0528 

78    722 
78    725 

9'5 
9-0 

m. 

6726 

6 

8-4923 

21*2241 

6668 
/•ff 

37§     20-0750 

13-9763 

6o§ 

19-9360 

2-OO2O 

77"  801 

9-1 

6727 

8 

1  1-4101 

21-0988 

3* 

1  1-2039 

9-0481 

6669 
6670 

f£— 

3'§       27850 
4-6125 

14-4055 

37§ 

2-6408 

2-1925 

77    789 

9-5 

6728 
6729 

6 
6 

15-5804 
17-1817 

21-1412 
21-6645 

3 

16-9699 

9-6657 

6671 

6672 
£.£.*. 

'3 
S 

47054 
10-6595 

14-0881 

14-7875 

7* 
4* 

4-6247 
10-5104 

1*9802 
27271 

6730 
6731 

5 
7 

17-1978 
17-7230 

21-4363 
21-3426 

6673 
6674 

4 
6 

11-5888 
18-4462 

14-4030 

14-6360 

6732 
6733 

4 

7 

19-5311 

23-21  12 

21-1568 
21-1056 

6675 
6676 
6677 
6678 
6679 
6680 
6681 

2I§ 

5 
4 
9 

4 
3o§ 

18-5704 
11-0420 
11-9590 
19-7653 
21-6213 
217077 

14-1448 

15-4674 
15-9288 

15-7748 
15-2623 

'5-9515 

I  n*  i  c\f\  i 

V 
4°§ 

18-4293 
10-8889 

21-5498 

2-1555 
3-4I47 

77    803 

9-5 

6734 

6735 
6736 

6/37 
6738 

6739 

'4 
5. 

9 
u 

4 

23-2896 
23-4655 

7-4462 
9-I378 

21-1013 

21-2995 
22-8994 

22-4513 

22-0698 
22-3748 

9 

35§ 
6 

7 

23-0837 

3-3261 
3-6946 

7-2327 

9''573 

10-7763 
10-3308 
9-9818 

78    745 
78    720 

9'5 
8-5 

6682 
6683 
6684 
6685 

8 

18 
'3 

12-7837 
12-8340 
187656 
20-3343 

i  \j   i  \j\j  i 

16-0920 
16-0695 
16-7037 
16-4939 

6t 

45§ 
1  1 

ii 

12-6254 

12-6752 
1  8  -6000 
20-1748 

4-0508 
4-0303 

77   796 
78    74°- 

8-9 
9'5 

6740 
6741 
6742 

6743 
6744 

4 
'9§ 
'7 

5 

20§ 

'3-549I 
13-7707 
15-2865 
I77I73 
18-2911 

22-7543 
22-1061 
22-5940 
22-1283 
22-2435 

i8§ 
'3 

18 

13-5596 
15-0685 

18-0758 

10-0760 
10-5760 

10-2519 

No.  6669.     B.D.  77°  789.     This  star  appears  also  as  No.  7347  in  Zone  77°. 

.  i  v&eau  interval  represent,  very  nearly  5'  =  96'-z  of  R.A.  at  Dec.  +  78°,  and  io4«-8  at  Dec.  +  79*. 

GREEMYICH  ASTEOGRAPHIC  CATALOGUK,  1900. 
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Z  ONE    +    78°. 


B.  D. 

B.D. 

X. 

y. 

PL 

y. 

No. 

Mag. 

Xo. 

Piain, 

X. 

V- 

Di&m.             x. 

y- 

So. 

Mag. 

R.A. 

20h42mto  2i>  i8m—  contd. 

R.A.  2ih  i8m  to  2ih  45"-  —  contd. 

Centre     R.A. 

2ih  om  Dec.  +78'            R.A.  2  iko*"-  Dec.  +79* 

Centre      R.A.  2i>  30*-*  Dec.  +  78*             R.A.  2ih  40m  Dec.  +  79* 

Plate  3229.     1896, 

Aug.  15.      Plate  4622.     1899,  Aug.  16. 

Plate  2878.     1895,  Sept.  23.        Plate  3232.     1896,  Aug.  21. 

m. 

o                    •• 

674) 

'5 

23*2402 

22*3860 

7       23*0228     10*4395 

6794 

6 

21*1886 

15-4148 

10       14-9299 

3-3329 

6746 

-* 

24-6761 

22-6351 

4    i  24*4570 

10*7010 

6/95 

7 

22*0468 

16*0995 

6       15-8178 

3-972S 

6747 

9 

4-8477 

237522 

4        4*6167 

11-6415 

6796 

4* 

13*4693 

I6-4575 

5*      7-2692      47372 

6748 

34§ 

7*9200 

23-1931 

37§       7-6937 

11-108  1 

78     728 

9-2 

6797 

4* 

15*5806 

15-9875 

6        9'354'      4-1671 

6749 

4 

8-4047 

23-4104 

6798 

20 

16-6736     16-0230 

25§     10-4482      4-I493 

77    824      9-4 

6750 

5 

8-7537 

23-1904 

6799 

7 

19-6043     16-5099 

8       i3'3988      4'498o 

6751 

6 

10-8858 

23*8406 

6800 

19!" 

20-5024 

16-2492 

2o§      14*2848       4''944 

6752 

6 

I7-4734 

23*9260 

6801 

4* 

20-5613 

17-0492 

5       H-3778 

4-9923 

6753 

20§ 

19-3897 

23*0937 

16       19*1625 

11-1150 

6*02 

1  1 

21-4880 

16*6196 

»7S 

15*2858 

4-5226 

6754 

17 

20-0455 

23*0095 

10      19-8200 

11-0345 

6803 

4 

I6-5497 

47541 

6755 

18 

21-4037 

23*5693 

17      21*1756 

11*6059 

6804 

4* 

9-7509 

16-9544 

4* 

3-5747 

5*4063 

6756 

7 

21-4386 

23*7651 

4*    21*2104 

1  1  '8047 

6805 

16 

'  4"  '494 

I7-557I 

7'9995 

5*8031 

6757 

9 

2  A  *o~07 

23*1834 

5       22-8528 

11*2362 

6806 

22§ 

14-5073 

17-6417 

»5| 

8-3589 

5-8706 

78    755 

9-S 

6758 

23§ 

23-8908 

23-21  10 

15       23*6648 

11*2703 

78     746 

9'5 

6807 

4 

10*0323 

5-2622 

6759 

7 

3-9307 

24*5670 

st    3-6936 

1  2H474 

6808 

4 

'6-3523 

16-8814 

7 

10*1695 

5*0232 

6760 

18 

5  7326 

24-0308 

ii         5*5004 

1  1-9269 

6809 

4 

11*7408 

5-5938 

6761 

'7 

5-9998 

24-9601 

16     i    5-7558 

12-8608 

78     723 

9-5 

6810 

5 

11*8045 

S'4347 

6762 

23§ 

6-34,6 

24-8660 

6*1017 

12-7676 

68n 

5 

12-6843 

5*0073 

6763 

578 

7-5334 

24-6755 

77§ 

7-2954 

12-5873 

78     727 

7-8 

6812 

5 

19-2743 

17-8300 

7       13-1280 

5-8313 

6764 

5 

7-6210 

24-4882 

6813 

4* 

20-9461     17-0983 

5*     147663 

5*0236 

6765 

4 

11-2370 

24*4919 

6814 

20§ 

21-6381     I7-5558 

23§        I5H779 

5-4504 

6766 

45§ 

15*6095 

24-8999 

6o§     15*3665 

12-8845 

78     736 

8*2 

6815 

3 

22*0193     17-3458 

5 

15*8464 

5-2212 

6/67 

355 

16-4792 

24*9418 

43§  ;  16*2382 

12-9335 

78    737 

9-0 

6816 

6t 

22-4452     I7-9194 

6      16*3012 

57723 

6768 

39§ 

16-7002 

247163 

46§ 

16-4598 

12*7139 

78    738 

8-5 

6817 

1  1 

23-0241     17*5870 

14      16*8664 

5-4I39 

6769 

7 

17-4914 

24-2460 

6818 

5 

8*3715     18*4066 

6     ;    2*2694 

6*9238 

6770 

7 

18-7921 

24-0943 

5t 

18*5569 

12*1125 

6819 

8*7620     17*6178 

5i§   ''    2*6168 

6-1177 

78    749 

9-0 

677' 

16 

5-9825 

25-0155 

8 

5-7405 

12*9160 

6820 

5 

9-4712 

18*1700 

6     .    3-3537 

6*6369 

6772 

5 

7-9858 

25-4171 

.* 

7-7402 

I3-3365 

6821 

4°§ 

12*5155  :  18*6466 

42§       64179 

6*9678 

78    752 

8*8 

6773 

12 

9-9095 

25-1430 

6        9-6662 

13-0771 

6822 

5 

15*2012     18*1896 

G 

9*0778 

6-3853 

6774 

i 

12-3019 

25-2581 

3*     12-0569 

13*2086 

6823 

22§ 

I7-2535 

18-0690 

27§       II*I23I 

6*1681 

6775 

5 

13-8563 

25-0623 

6824 

4* 

19*7135 

18*3385 

5*    13-5938 

6*3181 

6776 

19 

16*0798 

25-5475 

ii 

15*8313 

13-5382 

6825 

5 

21-1908 

18*4172 

5      15*0698 

6*3290 

5 

16-44/6 

25*3141 

6826 

4t 

11*1994 

19*1470 

5* 

5-I275 

7-5285 

6778 

20-8718 

25-7376 

22§ 

20*6210 

137705 

K  3676      9*6 

6827 

17 

13*0600 

19-6548 

2°§ 

7*0073 

7-9507 

6828 

25§ 

15*8273 

19*3976 

29§ 

9759' 

7-5624 

78    757 

8*7 

7°§ 

26*8873 

6*1486 

78    749      9*0 

6829 

39§     16-6005     19-5489 

43§ 

10*5377 

7*6748 

78    758 

8-8 

7°§ 

3-2473 

25-7562 

59§ 

3-0008 

13*6276 

78    718      8-5 

6830 

5!     16-8004     19-0358 

5 

10*7153 

7-1546 

6831 

5*    17-0562 

19*5286 

5 

10*9940 

7-6349 

6832 

3*     '8*7053 

19-6094 

5* 

12*6431 

7-6346 

R.A.  2ih  i8m  to  2ih45m 

6833 

5      19*0163     19*0783 

6 

12-9308 

7*0940 

T  *J 

6834 

5 

14-1056 

7-4142 

Centre      R.A 

2ih  3om  D 

•c.  +  78'              R.A.  2ih  40"*"  Dec.  +  79* 

6835 

9      20*8916     19-4936 

ii       14*8217 

7*4181 

.     Plata 

2878.    1895 

,  Sept  23.        Plate  3232.     1896,  Aug.  21. 

6836 

5       15-6285 

7*8916 

6837 

24      22*5143  !  20*1127 

23§     16-4732 

7-9647 

K  3785 

10 

o                    m. 

6779 

17 

20-6674 

14*0055 

20§ 

14*3428     1-9493 

77    829      9-5 

6838 

8       11*4844  !  19-8478 

1  1 

5-4461 

8-2161 

6780 

10 

7*8927 

14-2032 

13 

1*5909 

27464 

6839 

4*    1  1-6468    20*4235 

5 

5-6332 

8*7858 

6781 

5 

1  1*0576 

14-1197 

7* 

4*7468 

2*5191 

6840 

12-4063  '  20-1300 

ii 

6-3790 

8*4559 

6782 

23 

13-3829 

14-6917 

29§ 

7-0980      2*9773 

77    822      9-2 

6841 

5      13-3329    20"4475 

8 

7-3205 

8-7272 

6783 

4* 

13-5620 

I4'5392 

6 

7-2677  i    2*8162 

6842 

22§     14-5219    20-7072 

24§ 

8-5190      8'9338 

78    756 

9'5 

6784 

4 

10-2893      2*7811 

6843 

12          14*9214      20-2805 

'4 

8-8987 

8-4SO& 

6785 

18 

16*7953 

I4-3I79 

25§ 

10*4904      2*4415 

77    825      9-5 

6844 

4*  '  16-4971     20-2479 

4* 

10*4737 

8*3810 

6786 

8 

17*8309 

14*6204 

11-5493      2*6967 

6845 

i3       I7-9334    20-1239 

i8§ 

1  1*8976 

8*1884 

6787 

4* 

20*5670 

14*5093 

5 

14-2661 

2*4563 

6846 

4       21*1644    20-6664 

5 

15*1508 

8*5785 

6788 

21 

22-5034 

14*2332 

27§ 

16*1848      2*0894 

6847 

9      21-5457     20-2522 

12       15*5126 

8*1476 

6789 

4* 

15-1968 

15*0365 

5 

8*9271      3*2386 

6848 

6       10-5413     20*6820 

rt 

4-5426 

9-0963 

6790 

4 

19-1825 

i5-9254 

5t 

12*9479  ;    3*9356 

6849 

5     :  1  1-2040  '  20-9705 

5 

5-2169 

9-354I 

6791 

8 

19-3424 

15-1893 

12 

13*0743       3-1920 

6850 

4      13-1392  |  21-0914 

5 

7-1566 

9-3/88 

6792 

4 

19-4581 

15-333° 

5* 

I3-I949      3-3338 

6851 

18       17*6069    31-8790 

i8§ 

11-6541 

9-9558 

6793 

4* 

20-4571 

'5-4559 

5 

14-1995       3*4052 

6852 

33§  '  18*7275     21*1485 

4°§ 

12-7417 

9-1730 

78    759 

8*8 

Piates  2878,  3232. 

B.D.  77°827  Vnr.     (.S.  Cephei)  is  not  shown  on  either  of 

these  Plates. 

i  reseau.  interval  represents  very  nearly  5'  =  96"  i  of  R.A.  at  Dec.  +  78*,  and  I04'"8  at  Dec.  +  79*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +78° 


Wn 

B.D. 

B.  D. 

J-lO. 

I)  III  11). 

X. 

V- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

y- 

I  't'llll  . 

v 

-No. 

Mag. 

R.A.  2ih  i8m  to  2ih  45m  —  contd. 

R.A.  2ih  45m  to  22h  om  —  contd. 

Centre        K.A.  zih  3Om  Dec.  +  78°                 E.A.  2ih  4Om  Dec.  -f  79* 

Centre     R.A.  22h  o'»  Dec.  +  78°               E.A.  zi"  40"-  Dec.  +  79° 

Plate  2878.     1895,  Sept.  23.            Plate  3232.     1896,  Aug.  21. 

Plate  4651.     1899,  Aug.  30.          Plate  3232.     1896,  Aug.  zi. 

in. 

o                        I". 

6853 

5 

21-1158 

21-1581 

7 

15-1266 

9-0711 

6898 

17 

7'3428 

15-9823 

16 

19-7072 

3-7963 

6854 

7 

21-9065 

21-1568 

10 

15-9167 

9-0341 

6899 

H 

6-6509 

16-1410 

10*     19-0049 

3-9037 

6855 

4* 

7-2057 

22-4267 

5* 

1-2923 

10-9946 

6900 

4 

8-5199 

16-2805 

5*    20-8583      4-1872 

6856 

4*      7-6978 

22-3OII 

5 

1-7800 

10-8466 

6901 

5 

10-6495 

16-9708 

6*    22-9283      5*0339 

6857 

12 

9-5152 

22-O208 

16 

3-5784 

10-481  1 

6902 

5       17-3310      5-0728 

6858 

9 

'2*4537 

21-9693 

10 

6-5103 

10-2932 

6903 

5 

6-5719     17-3964 

5       18-8323  |    5-1547 

6859 

17     ;  14-1203 

22-6718 

i8§ 

8-2094 

10-9147 

6904 

1  1 

9"I253  i  177938 

9      21-3471 

57389 

6860 

4*    14-49  '9 

22-3363 

5 

8-5631 

10-5597 

6905 

39§ 

10-8210     17-7318 

37§ 

23-0453 

5-8066 

78      7/0 

9'5 

6861 

5       15-0778 

22-0293 

8 

9-1376 

10-2258 

6906 

13 

12-2706     17*7467 

10 

24-4898 

5-9298 

6862 

4       17-8012 

22-5585 

5 

11-8823 

10-6224 

6907 

12 

12-5051  ;  17-9335 

i8§ 

24-7061 

6-1339 

6863 

7       18*6543 

22-8530 

8 

12-7446    10-8843 

6908 

4 

13-9208  i  17-5057 

6864 

24§     10-5482 

22-6446 

3°§ 

4-6405    11-0538 

K  3719 

9-0 

6909 

6 

7-2197    ;  18-7446 

4 

I9-3776 

6-5491 

6865 

10 

12*0243 

23-0983 

12 

6-1369     11-4396 

6910 

8 

1  1-1669     18-9520 

8 

23-2945 

7-0505 

6866 

4 

9-1426     11-1255 

6911 

6o§ 

11-4283     18-5503 

563' 

23-5892 

6-6694 

78      771           8-4 

6867 

5 

16-2662 

23-4416 

9 

10-3917     11-5817 

6912 

613' 

13-41  16 

19-9343 

5J§ 

25-4639       8-1979 

78    775       8'5 

6868 

4 

16-6252 

23-1686 

6 

107361 

11-2914 

6913 

5i§ 

6*2634 

20-8792 

36§ 

18-2622 

8-6024 

78    762      7-8 

6869 

'5 

19-0158 

237519 

i6§ 

13-1497 

11-7603 

6914 

6 

6-6071 

20*3096 

5* 

18-6473 

8-0562 

6870 

8 

9-1645 

24-1590 

10 

3-3285 

12-6316 

6915 

6 

8-2410 

20-1300 

6 

20-2917 

8-0038 

6871 

13 

9-9047 

24-3292 

H 

4-0763 

127665 

6916 

8 

9-7986 

20-0763 

7 

21-8501 

8-0670 

6872 

25§ 

10-9978 

24-1054 

26§ 

5-1565 

12-4936 

78    751 

9'4 

6917 

12 

lo'i  142 

20-2662 

10 

22-1496 

8-2785 

6873 

17 

12-2780 

24-1431 

2I§ 

6-4381 

12-4688 

6918 

43§ 

6-0623 

21-4016 

4°§ 

18-0245 

9-1045 

78    761 

8-9 

6874 

33§ 

I3-4545 

24-3528 

33§ 

7-6237 

12-621  1 

78    753 

9'4 

6919 

4* 

7-8551 

21-3898 

4 

19-8153 

9*2285 

6875 

7 

14-6342 

24-0759 

7 

87887 

12-2965 

6920 

4 

8-0900 

21-4654 

5* 

20-0388 

9"3275 

6876 

4 

9-2892 

127938 

6921 

20§ 

8-7948 

2  I  -4804 

20§ 

20-741  1 

9-3901 

78    767 

9'5 

6877 

ii 

15-8426 

247773 

'4 

10-0260 

'2'9355 

6922 

24§ 

9-0213 

21*5353 

20§ 

20-9620 

9-4640 

6878 

5* 

16-0988 

24-3244 

7 

10-2631 

12-4775 

6923 

198 

12-4679 

21-1006 

12 

24-4338 

9-2871 

6879 

5 

13-6600 

127055 

6924 

6 

5-2928 

22-6508 

6 

17-1628 

10-2936 

6880 

22 

19-8834 

247957 

22 

14-0650 

12-7637 

6925 

6* 

5-4202 

22-6337 

5 

17-2905 

10-2898 

6881 

18 

22-0398 

24-7810 

'7§ 

16-2207 

12-6493 

6926 

8 

6-2110 

22-3510 

5 

18-1013 

10-0615 

6882 

5 

16-6595 

12-5374 

6927 

5 

I  1-3602 

22*1649 

4 

22-2478 

10*1923 

6883 

27 

9-3975 

25-2918 

23§ 

3-6177 

78    750 

9'5 

6928 

4 

13-1278 

22-5606 

6884 

4 

3-6798 

13-1536 

6929 

6-8012 

23-2556 

X9§ 

18-6191 

I  I  -OI  10 

6885 

4* 

'3-5723 

25-1789 

4     ;    778i3 

13-4412 

6930 

19 

7-6399 

23-1603 

'3 

19-4628 

10-9810 

6886 

15 

137450 

24-9805 

i8§       7-9453 

13-2378 

78    754 

9'5 

6931 

37§ 

12-5905 

23-1300 

34§ 

24-4033 

11-3228 

78    772 

9'5 

6887 
6888 

3* 
6* 

167340 
17-5064 

25-5212 

25-6337 

5 
8 

10-9543 
117328 

13-6400 
137120 

6932 
6933 

22 
10 

7-0725 
8-1782 

24'5353 
24-4224 

16 

10 

18-7948 
19-9060 

12-3077 
12-2786 

K  3801 

9'5 

6889 

X-rt 

3* 

18*3523 

257957 

5 

12-5847 

I3-8394 

6934 

6 

9-I7I4 

24-8064 

5* 

20-8688 

12-7364 

6890 

f  p. 

4 

19-9756 

25-1909 

5 

14-1740 

13-1609 

6935 

39§ 

107738 

24-7606 

3'§ 

22-4708 

12-8129 

78    769 

9'5 

6891 

24 

20-8960 

26-OIO8 

22§ 

15-1357 

13-9292 

78    760 

9'5 

6936 

'3 

5*6224 

25-1430 

10 

17-3041 

12-8020 

6892 

8 

16-4399 

137811 

6937 

£  _  _  0 

35§ 

6-0298 

25-3469 

_   _  1/C.-1.W  Q 

20§ 

17-6928 

i  fi-fii  8  i 

13-0378 

K  3791 

9-6 

9.  - 

~ 

6938 

2  oQ 

7-I9II 

25  6978 

2Og 

I  o  0203 

I3'4775 

/       75 

5 

68§ 

/coc 

6-3933 

16-2713 

77    811 

7-0 

6939 

22§ 

13-3663 

25-3732 

'5 

25-0040 

13*6198 

78    773 

9'5 

68§ 

2*6735 

17-4561 

78    742 

7'5 

4°§ 

24-2703 

20-8399 

78    762 

7-8 

86§ 

10-1335 

27-0187 

78    768 

6-5 

75§ 

A    -»Q 

4-4477 

2  I  -O2O8 

O  O 

78    744 

6-8 

428 

24*0078 

21  -3288 

78    761 

8-9 

R.A.   22h  Om  tO   22h   I5m 

Centre      R.A.  22h  om  Dec.  +  78°              R.A.  Z2h  20™  Dec.  +  79° 

R.A.  2ih  45m  to  22h  om 

Plate  4651.    1899,  Aug.  30.        Plate  6072.     1902,  Aug.  17. 

Centre     R.A.  zzh  o<°  Dec.  +78'                 R.A.  2i»  4o<->  Dec.  +79' 
Plate  4651.    1899,  Aug.  30.          Plate  3232.    ^96,  Aug.  zi. 

6940 
6941 

5 
ii 

17-6840 
I8-I073 

14-4053 
14-8225 

6 

'7 

5-2981 
57540 

2*5760 
2-9550 

O 

DEL 

£  a 

m. 

6942 

6 

I97I06       14-2458 

9 

7-3044         2-2495 

6893 

£.  O 

2I§ 

6-3959 

14-3455 

24§ 

18-8862 

2-0964 

6943 

4 

2I-6I73       14*7345 

5 

9-2442          2-5718 

6894 

'9 

6-9613 

14-0273 

'7 

19-4730 

1-8211 

6944 

6 

23-2054 

H-3I54 

7 

10-7935 

2-0185 

6895 

£.  O      £. 

6 

7-H54 

14-8454 

6 

19-5945 

2-6517 

6945 

35§ 

23*2077 

I4-3459 

37§ 

10-7960 

2*0470 

77    854 

9'5 

6896 

f  a 

73§ 

9-8225 

147747 

68§ 

22-2710 

27823 

77    838 

8-6 

6946 

8 

23-3429 

14-5644 

10 

IO-9503 

2'2533 

6897 

6 

12-9105 

14-6294 

6947 

3* 

18-0307 

15-6449 

4* 

5-7473 

37779 

Plates  2878,  3232.     There  is  no  star  on  these  plates  corresponding  to  No.  373?  in  the  Kasan  Catalogue,  Mag.  9-3. 

GREENWICH  ASTROGRAI-HIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE    +    78°. 
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No 

Di&iu. 

Diaro. 

B.  D. 

B.  D. 

X, 

y. 

X, 

y. 

No.             Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

*. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  22h  om  to  22h  i5m  —  contd. 

R.A.  22homto  22h  15"-  —  contd. 

Centre      R.A 

22h  om  Dec.  +78*                 R  A.  22l>  2o»>  Dec.  +  79* 

Centre       R.  A.  2ih  om  Dec.  +  78*                 RA.  22*  10*  Dec.  +  79* 

Plato 

4651.     1899,  Ang.  30.           Plate  6072.     1902,  Ang.  17. 

Plate  4651.     1899,  Aug.  30.            Plate  6071.    1902,  Aug.  17. 

o 

m. 

111. 

6948 

6 

I4'9405 

16-4137 

10 

2-7365 

4-8110 

7007 

4i§ 

19-0680    '  24-1414 

4°§ 

7-5029 

12*1590 

78°  779 

9-0 

6949 

4 

15-0508 

16-4462 

5* 

2-8508 

4-8335 

7008 

6 

20-1156      24-6653 

8 

8-5929 

12*5935 

6950 

3* 

15-6773 

16-0370 

5*  '    3-4354 

4-3721 

7009 

4 

16-2194      25-6815 

8 

4-7979     I3-9345 

6951 

4        7-I594 

4-2622 

7010 

ii       17-4203     25-0243 

ii 

5-9377     13-1780 

6952 

9-3472      4-S46o 

701  1 

4 

7-0982     137583 

6953 

6 

22-3849 

16-9805 

8          10*2022 

47433 

7012 

% 

4 

7-1743     13-8051 

6954 

10 

14-7694 

16-6583 

7 

2-5860 

5-0690 

7013 

5 

10*1623     13-6016 

60  r  C 

8 

1  6"  *t  80  - 

IT  1  A  AC 

1  1 

4-2  A.  1  C 

5-  1  i  r  2 

"755 
6956 

2C 

16-4900 

1  /     '  TT5 
I7HI55 

'  3 

*7§ 

f.0fi  5 
4-3644 

41  54 
5-6770 

78  776 

9'5 

39§ 

6-4586       1-0218 

77    851 

9-1 

6957 

16 

16-5410 

17*OI5O 

21 

4-3799 

5-2731 

6o§ 

1-5108  ]    8*4467 

78    775      8*5 

6958 

4 

16-9368 

I7-5299 

7 

4-8177 

57537 

62§ 

25-8716 

22-5014 

78    787 

9-0 

6959 

5 

18-9400 

I7*OI78 

10 

6-7707 

5-0735 

6960 

10 

i9-9653 

I7*3OO1 

1  1 

7-8165 

5-2661 

6961 

«3 

16-4681 

I8-1975 

18 

4-4086 

6-4590 

R.A.   22h   I5m  tO  22h  42m 

6962 
6963 

3 
18 

18-7691 
18-7998 

18-3539 
I8-4225 

4* 

20 

67143 
6-7510 

6-4159 
6-4817 

Centre      RA.  22h  30"-  Dec.  +78*          R.A.  22h  20m  Dec.  +  79' 

6964 

10 

18-9585 

I8-25IO 

15 

6-8938 

6-2988 

Plate  4647.    1899,  Aug.  24.      Plata  6072.     1902,  Aug   17. 

6965 

5 

19-5232 

I8*8253 

7 

7-5067 

6-8246 

1 

o 

m. 

6966 

58§ 

19-6701 

l8*5522 

53§ 

7-6284 

6-5387 

78    780       8-8 

7014 

6 

12-5735 

2*7085 

6967 

5 

16-0298 

I9*26o6 

10 

4'O6  I  2 

7-5535 

7015 

6 

8-3296 

14-7936 

10 

14-6013      2*6042 

6968 

4* 

21-8226 

19*2460 

5 

9-8305 

7-0460 

7016 

6 

15-1388 

2*2063 

6969 

4 

2  2  'o6lO 

I9-8626 

5 

10-1220 

7-6375 

7017 

7 

117049 

14-1688 

ii 

18*0008 

2-1283 

6970 

4 

16-1414 

2O-2039 

4 

4-2539 

8-4830 

7018 

4* 

11-8565 

14-7054 

9 

18-1279 

2-6707 

6971 

7 

16-5988 

20*4859 

10 

4*7344 

87277 

7019 

66§ 

11-8976 

H7358 

6  cS 

18-1717 

2-7013 

77    863 

8*0 

6972 

6 

I9-8I22 

20*5394 

7 

7-9398         8-5067 

7020 

o 

18-3098 

2-2494 

6973 

9 

21-7741 

20*6257 

10 
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9'3 

Plate 

6072.     Xo. 

6988.     The  3m  image  coincides  with  a  reseau  line. 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  96«"2  of  RA.  at  Dec.  +  78°,  and  lo+'-S  at  Dec.  +  79°. 

GREENWICH  ASTROGEAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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B.  r>. 

B.  D. 

No. 

Dlam. 

X. 

y. 

Diam. 

z. 

y. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Uiam. 

v. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  22h  i5m  to  22h  42™  —  cont-l. 

R.A.    22h   I5m  to   22h  42™  COlltd. 

Centre       R.A.  22h  30"'  Dec.  +  78°            R.  A.  22h  20"'  Dec.  +  79' 

Centre      R.A.  2zb  3on>  Dec.  +  78°              R.  A.  22h  zom  Dec.  +  79° 

Plate  4647.     1899,  Aug.  24.        Plate  6072.    1902,  Aug.  17. 

Plate  4647.     1899,  Aug.  24.           Plate  6072.     1902,  Au?.  17. 
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Plate  6072.     No.  7057.     The  diameter  given  is  that  of  the  q™  image 

No.  7068.     p  Cephei. 

I  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  96''2  of  R.A.  at  Dec.  +  78°,  and  io+«'8  at  Dec.  +  79°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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Z  O  N  E    +    78°. 
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y- 
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Diam.      z. 
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No. 

Mag. 
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Mag. 

R.A.  22h  15"-  to  22h  42™  —  contd. 

R.A.  22h42m  to  23h  i8m 

Ceutre   R.A.  Z2h  30™  Dec.  +78°      R.A.  22h  2om 

Dec.  +  79- 

Centre    R.A.  23*  om  Deo.  +78°     R.  A.  zjh  o">  Dec.  +  79° 

Plate  4647.  1899,  Aug.  24.     Plate  6072.  1902,  Aug.  17. 

Plate  5683.  1901,  Aug.  8.   Plate  3594.  1897,  Aug.  27. 
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12-1534 

7242 

8 

16-6399 

H7I59 

3* 

16-6588 

2*7269 

7191 

5 

11-9520  24-3225 

8 

17*8103 

12-2814 

7243 

42§ 

16-6998 

I4-3985 

39§ 

167175 

2-4104 

77  892 

9'4 

7192 

7 

12-3479  24-3816 

1  1 

18*2005 

12-3574 

7244 

16 

I7-5I53 

I4*652I 

10 

I7-5325 

2*6658 

7'93 

20§ 

12-5706  24-1652 

2'§ 

18-4319 

12-1514 

7245 

24§ 

18-1385 

I47796 

22 

18-1560 

2*7911 

7'94 

35§ 

127548  24-8738 

33§ 

18-5862 

12-8666 

78  798 

9'5 

7246 

7 

18-8426 

H'0555 

7'95 

1  1 

12-9820  24-9698 

13 

18-8089 

12-9720 

"247 

5 

20-2576 

14-6283 

7196 

3* 

'  3'4494  24-5176 

4 

19-2974 

12-5430 

7248 

ii 

20-9930 

14-0698 

7'97 

ii 

13-8823  24-2377 

'3 

19-7400 

12-2803 

7249 

4 

21*3122 

14-3462 

7198 

5 

20-5564 

12-3801 

7250 

10 

22*0120 

14-9283 

7199 

•9§ 

15-1249  24-5598 

'78 

20*9680 

12*6560 

7251 

6 

22*4026 

H'9953 

7200 

6 

2ri622 

12-8371 

7252 

6   22-6057 

H-4354 

3* 

22*61  1  1 

2-4569 

7201 

5 

16-7607  24-8091 

8 

22*5922  . 

12-9753 

7253 

5   22-6279 

I4-9453 

7202 

5* 

17-0512 

24-5344 

9 

22-8916 

127151 

7254 

4   22-6317 

14-4668 

7203 

4 

23-2899 

12-241  1 

7255 

35§  23-8743 

I4*5I56 

37 

23*8899   2-5317 

7204 

3 

17-6358 

24-4884 

7   23-4800 

12-6939 

7256 

54§  24-5209 

14-6514 

59§ 

24*5403   2-6677 

77  900 

8-9 

7205 

5* 

18-1022 

24-2068 

8   23-9586 

12-4350 

7257 

4 

24-6356 

14-5868 

7206 

19 

8*2910 

25-7198 

20§  ,  14-0903 

13-5176 

7258 

7 

24-8154 

14-4096 

'9 

9-6430 

25-3089 

'9§  i  '5"46°3 

13-1660 

7259 

33§  24-8218 

14-1898 

28 

24-8401 

2*2077 

7208 

20§ 

10-5500 

25'6553 

i8§  16-3492 

I3-5550 

78  .794   9-5 

7260 

25§  124-8515 

I4*I2l8 

9* 

24-8687   2-1411 

7209 

5 

16-6142 

I3-8437 

7261 

13   24-9193 

'4-7738 

7210 

6 

10-9220 

25-335S 

10 

16-7346 

13-2490 

7262 

32§  25-2172  14-1406 

32 

25-2313 

2*1615 

7211 

4* 

1  1-4190 

25-2022 

5 

17-2391 

13-1389 

7263 

5   25-8276  14-1240 

7212 

6 

1  1-5601 

25-3192 

7 

17-3747  • 

13-2632 

7264 

4   25-3784  14-1368 

7213 

6   12-5508  |  25-2248 

7 

18-3692 

13-2114 

. 

7265 

4    3-2498 

I5-5II5 

7214 

4*  13-3214  25-8013 

6   19*1145 

13-8201 

7266 

24§  :  3-2513 

15-6653 

16 

3-2694 

3-6712 

7215 

37S  I3-33" 

25-8101 

37§  19-1222 

13-8278 

78  800   9-4 

7267 

s  ;  4-3497 

15*2968 

7216 

4t  14-9261  24-9420 

5   20*7511 

13*0293 

7268 

14   4-4001 

I5-1362 

7217 

6*  1  6-7200  25-4769 

9   22*5193 

13-6385 

7269 

4 

4-45I9 

I5*926l 

7218 

18   16-7201  !  25-01  18 

20§   22*5415 

13-1785 

7270 

49§ 

4*8859 

157467 

40§ 

4-9000 

37534 

77  874 

9'i 

7219 

5   17-4198  i  25'2"9 

6   23-2331 

13-4088 

7271 

9 

5-2585 

15-2748 

3  • 

5-2743   3-2835 

7220 

8   18-1009  25-0992 

12    23*9169 

13-3227 

7272 

14   57003 

I5-3942 

5 

5-7175   3-4007 

-221 

4*  18-4667 

25'573i 

£ 

24-2611 

13-8118 

7273 

5   6-0962  15-4944 

7222 

9   18-7146 

24-81  16 

13 

24-5401 

13-0623 

7274 

7 

6-6989 

I5-4790 

5* 

6*7141 

3'4»59 

7223 

O 

25-9688 

13-7733 

7275 

9 

8-1586 

I5*3886 

5* 

8-I7I3   3'3975 

7224 

5 

20-5613 

25-2145 

10   26-3692 

13-5460 

7276 

17   8-4499 

I5*I77I 

5' 

8-4695 

3-1881 

7-2-77 

I  t 

8'6-ioA 

I  ;'2o8? 

c* 

8-6460 

3-3089 

4'§ 

22-3900 

18-7696 

78  808   9-0 

1  *  1  1 

7278 

4 

0  WJWiJ. 

9-2OO6 

J   7  J 
I5-5889 

J 

T  7 

J  J    7 

S9§ 

i'5333 

19-0238 

78  780 

8-8 

7279 

4 

IO-6I35 

157460 

73§ 

26-9468 

21-1081 

78  814 

8-5 

7280 

7 

1I*4707 

i5'3659 

5 

11-4883 

3-3774 

6i§ 

1-6486 

24-6464 

78  779 

9-0 

7281 

5   ;  12-5869 

15-6562 

7282 

7   12-6274 

15-3158 

3 

12-6427 

3-3253 

7283 

6   12-9485 

15*6398 

. 

i  r&eau  interval  represents  rery  nearly  5'  =  960-2  of  E.A.  at  Dec.  +  78*,  »nd  1041-8  at  Dec.  +  79°. 
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GRBKNWICH  ASTKOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    78°. 


Jff- 

B.D. 

"W*i 

r\;.j  ,,, 

B.D. 

dOi 

Diam. 

X. 

V- 

Diam. 

ff. 

V- 

No. 

Mag. 

wo. 

IIMIBi 

X. 

!/• 

X, 

!/• 

No. 

-Mag. 

R.A.  22h  42m  to  23h  18™  —  contd. 

R.A.  22h  42™  to  23h  i8m  —  contd. 

Centre    R.A.  23h  o^  Dec.  +  78'      E.A.  23*  o"»  Dec.  +  79' 

Centre   R.A.  Z3h  om  Dec.  +  78°      R.A.  23h  om  Dec.  +  79* 

Plate  5683.  1901,  Aug.  8.    Plate  3594.  1897,  Aug.  27. 

Plate  5683.  1901,  Aug.  8.    Plate  3594.  1897,  Aug.  27. 

ill. 

O 

m. 

7284 

4 

13-8293 

15-9043 

o 

7343 

8 

24-0050 

16-5544 

7285 

6 

13-9095 

I5-5383 

4 

13-9273 

3-5485 

7344 

5 

247211 

16-3661 

7286 

3 

14-6972 

1  5  'oi  20 

7345 

7 

24-9574 

16-3754 

7287 

6 

15-7384 

15-7537 

7346 

8 

2-6702 

I7-5I47 

7288 

8 

15-8828 

15-1694 

7347 

H 

2-8325 

17-9384 

3 

2-8488 

5-9408 

7289 

4 

16-5904 

15-1067 

7348 

5 

3-8930 

177407 

7290 

7 

19-9495 

15-1080 

7349 

6 

8-5272 

I7-2732 

4 

8-5399 

5-2840 

7291 

»7 

20-3893 

15-2548 

9* 

20-4058 

3-2715 

735° 

25 

9-0510 

17-6338 

17 

9-0688 

5-6418 

7292 

7 

20-7056 

15-5880 

735i 

5 

10-2366 

I7-I753 

7293 

4 

20-7075 

15-5789 

7352 

9 

"•3585 

177852 

5 

12-3719 

57958 

7294 

ii 

21-9800 

15-6623 

7353 

39§ 

I3-4730 

17-6988 

23§ 

13-4897 

5709S 

78  819 

9'5 

7295 

7 

22-4125 

15-0516 

7354 

5 

13-9248 

I7-9525 

7296 

'9 

22-8750 

15-6928 

5* 

22-8904 

37164 

7355 

5 

14-9398 

17-8293 

7297 

5 

22-9360 

15-0063 

7356 

6 

18-3100 

I7-O28O 

3* 

18-3269 

5-0476 

7298 

23 

24-4065 

15-7607 

8* 

24-4219 

3-7778 

7357 

5 

19-0463 

17-8096 

7299 

ii 

24-7744 

I5-4877 

7358 

28§ 

19-3518 

I7-I447 

21 

19-3690 

5-I579 

7300 

26 

24-9198 

15-1363 

7359 

7 

19-6248 

17-0428 

7301 

3i 

25-0642 

15-1511 

12* 

25-0810 

3-1696 

7360 

23§ 

20-1089 

17-IO62 

21 

20-1233 

5-I225 

7302 

5 

25-4600 

15-1656 

7361 

26§ 

20-2906 

17-2040 

'9 

20-3080 

5-2187 

73°3 

9 

25-9245 

i5-6574 

7362 

ii 

21-0693 

I7-5509 

6 

21-0835 

5-5654 

73°4 

5 

3-5051 

16-8071 

7363 

7 

21-3072 

17-1752 

7305 

12 

3-5973 

16-6361 

7364 

20 

22-9288 

I7-I550 

6 

22-9451 

5-I725 

7306 

4 

3-744° 

167235 

7365 

5 

23-5624 

I7-0045 

7307 

4 

4-9J38 

16-3675 

7366 

53§ 

24-7399 

17-6727 

4*§ 

24-7565 

5-6893 

78  829 

9-I 

7308 

5 

5-0365 

16-5075 

7367 

29§ 

25-0804 

i7''H3 

"4 

25-0965 

5'J333 

7309 

7 

5-1414 

16-2928 

7368 

16 

25-2159 

17-0110 

731° 

8 

5-1516 

16-0874 

7369 

10 

2-1237 

18-9320 

3* 

2-1399 

6-9362 

7311 

4 

5-2907 

16-1860 

737° 

4 

2-3005 

18-7400 

731* 

5 

6-3088 

16-5465 

737' 

18 

3-I595 

18-7917 

5 

3-1699 

67953 

7313 

6 

7-5907 

167881 

7372 

4 

3-2389 

18-1088 

73'4 

4 

8-4405 

16-6290 

7373 

58§ 

4-3308 

18-7904 

40§ 

4-3465 

6-7951 

78  808 

9-0 

7315 

4 

9-9508 

16-7252 

7374 

3 

4-8756 

18-2533 

73l6 

26§ 

10-3908 

16-2228 

20 

10-4057 

4-2305 

7375 

3 

5H039 

18-1647 

7317 

6 

10-5414 

16-5274 

7376 

8 

5-7576 

18-8357 

3* 

57705 

6-8407 

7318 

27§ 

12-6397 

16-6219 

20§ 

12-6530 

4-6316 

7377 

35§ 

5-9698 

18-9178 

»Ij 

5-9825 

6-9245 

78  810 

9  "4 

7319 

II 

13-0808 

16-321  1 

7378 

16 

7-7723 

18-9438 

8 

7-7852 

6-9510 

7320 

18 

13-2790 

16-6115 

IO 

13-2940 

4-6205 

7379 

4 

8-9097 

18-0425 

7321 

42§ 

14-2990 

16-1855 

29§ 

14-3156 

4-1946 

77  882 

9'4 

738° 

77§ 

9-0088 

18-4860 

S8§ 

9-0210 

6-4951 

78  813 

7'7 

7322 

9 

14-4102 

16-5929 

4 

14-4260 

4-6035 

738i 

13 

12-9360 

18-5648 

5 

12-9500 

6-5727 

7323 

13 

15-2032 

16-5566 

5* 

15-2193 

4-5691 

7382 

12 

13-4302 

18-7323 

5 

I3-4445 

67411 

7324 

29§ 

15-2045 

16-2857 

2I§ 

15-2202 

4-2977 

77  888 

9'5 

7383 

16 

'4-2583 

18-3176 

9 

14-2730 

6-3274 

7325 

8 

15-6268 

I6-3535 

7384 

17 

14-6305 

18-7265 

IO 

14-6462 

6-7376 

73z6 

3 

15-6376 

16-3069 

7385 

4 

i6'8ioo 

18-8254 

7327 

7 

16-0803 

16-9085 

4 

16-0930 

4-9231 

7386 

4 

'7'3799 

18-3540 

7328 

8 

18-0055 

16-1787 

3* 

18-0219 

4-1907 

7387 

>7 

17-4663 

18-0388 

8 

17-4809 

6-0530 

7329 

3 

18-1308 

16-5459 

7388 

8 

18-9603 

18-4769 

733° 

6 

18-7960 

16-9102 

• 

7389 

4 

19-4295 

18-8157 

733i 

10 

19-5219 

16-6134 

3 

19-5380 

4-6300 

739° 

4 

19-4875 

18-5667 

7332 

26§ 

19-8806 

16-8871 

21 

19-8961 

4-9013 

7391 

17 

19-8497 

18-5653 

8 

19-8628 

6-5805 

7333 

6 

20-0618 

16-2921 

7392 

12 

20-5313 

18-7765 

4 

20-5487 

6-7910 

7334 

10 

20-5820 

16-9238 

7393 

4 

20-8585 

18-2720 

7335 

13 

22-2137 

16-0473 

5 

22-2304 

4-0667 

7394 

8 

21-1962 

18-1388 

7336 

15 

22-5888 

16-2927 

6* 

22'6o66 

4-3087 

7395 

4 

22-2501 

18-3394 

7337 

3 

23-0773 

16-8835 

7396 

6 

22'8l02 

18-5702 

7338 

6 

23-3200 

16-1761 

7397 

IO 

23-4601 

18-7886 

7339 

34§ 

23-4600 

16-0035 

26 

23-4769 

4-0203 

K  4112 

9'4 

7398 

6 

23-6336 

18-2756 

734° 

H 

23-4945 

16-4369 

7399 

43§ 

24-6174 

18-2349 

3i 

24-6314 

6-2513 

78  828 

9'5 

7341 

9 

23-7822 

16-0458 

4* 

23-8022 

4-0677 

7400 

29 

3'O46o 

19-7824 

IO 

3-0600 

7-7878 

7342 

8 

23-8553 

16-1391 

7401 

10 

3-8899 

19-6945 

i  rtttau  interval  rtpresents  very  nearly  5'  =  96«'z  of  R.A.  at  Dec.  +  78*,  and  iO41-8  at  Dec.  +  79*. 
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B.  D. 

B.D. 

No. 

Diam. 

*- 

»• 

Diam. 

z. 

« 

Ho. 

Diam. 

f. 

»• 

Diam. 

X. 

y. 

Ho. 

Mag. 

Ho. 

Mag. 

R.A.  22h  42m  to  23h  i8m—  conld. 

R.A.  22h  42°-  to  23--  i8m  —  contd. 

Centre      R.A.  2jh  om  Dec.  +  78'               R.A.  23h  om  Dec.  +  79* 

Centre        R.A.  23h  o™  Dec.  +  78'             R.A.  23h  om  Dec.  +  79° 

Plate  5683.    1901,  Aug.  8.           Plate  3594.     1897,  Aug.  27. 

Plata  5683.    1901,  Aug.  8.        Plate  3594.     1897,  Aug.  27. 

m. 

0 

m. 

7402 

16 

4-5253 

19-5972 

4 

4-5394 

7-6070 

746l 

6 

20-0690 

20*4148 

74°3 

39§  i    5'5°56 

'9"8535 

30§ 

5'5'84 

7-8580 

78     809 

9'5 

7462 

8 

20-2138 

20-6715 

3* 

20-2242 

8-6876 

74°4 

7 

6-7599 

197861 

7463 

18 

21-0738 

207881 

7 

21-0878 

8-8049 

74°5 

5 

8-0275 

19-3127 

7464 

23§ 

21-0929 

20-8973 

15 

21-1071 

8-9131 

7406 

17 

97*35 

19-1213 

9 

9-7294 

7-13I3 

7465 

29§ 

22-IO29 

20-7856 

16 

22-1154 

8-8008 

74°7 

5 

97818 

'97955 

7466 

1  1 

247258 

20-1027 

7408 

3'§ 

10-0315 

19-4483 

20§ 

10-0473 

7-4576 

7467 

IO 

25-2198 

20-5619 

7409 

1  1 

107979 

19-6132 

8 

10-8118 

7-6198 

7468 

35§ 

3-8050 

21-5068 

'9 

3-8198 

9-5115 

7410 

9      11-0240 

197873 

7469 

7 

3-8285 

21-5988 

74" 

5      11-7605 

19-2784 

7470 

38§ 

3-8856 

21-3627 

22§ 

3-9003 

9-3689 

74'* 

5       12-1297 

19-2186 

7471 

13 

3-9062 

21-9093 

5* 

3-9207 

9-9168 

74'3 

5      12-5083 

19-4112 

7472 

21 

4-I768 

21-9324 

9 

4-1899 

9-9381 

74'4 

7       12-8204 

19-3137 

7473 

9 

4-2605 

21-5050 

4* 

4-2743 

9-5085 

74'5 

ii       13-6673 

19-3040 

6 

13-6805 

7'3'35 

7474 

9 

4-6098 

21-8938 

7416 

7 

'4'3454 

19-8023 

7475 

4 

9-0373 

21-2425 

7417 

2'§ 

H-5259 

197456 

8 

14-5402 

77556 

7476 

•    5 

9-I93I 

21-2438 

7418 

26§ 

14-9-59 

19-9310 

'5 

14-9293 

7-9405 

7477 

1  1 

9-5008 

217979 

4* 

9-5137 

9-8063 

74'9 

3'§ 

18-2642 

19-8465 

2'§ 

18-2798 

7-8606 

78     821 

9'4 

7478 

37§ 

9-8815 

21-2947 

25§ 

9-8936 

9-3035 

78    816 

9-0 

7420 

IO 

18-3910 

19-1451 

5 

18-4060 

7-I598 

7479 

4 

10-6746 

21-4161 

7421 

4 

18-3979 

19-2881 

7480 

36§ 

IO-8708 

21'9545 

23§ 

10-8843 

9-9613 

78    817 

9'5 

7422 

'4 

19-4249 

197920 

7 

19-4403 

7-8052 

7481 

29^ 

II-I087 

21-8948 

i8§ 

II-12O2 

9-9041 

7423 

>6§ 

19-7596 

19-9918 

43§ 

19-7731 

8-0040 

78     824 

8-8 

7482 

IO 

II-3IOI 

21-3035 

3* 

11-3249 

9-3106 

7424 

20§ 

2  I  'l6oO 

19-1531 

n       21-1732 

7-1679 

7483 

5 

I  1*9292 

21-3552 

7425 

8 

23-44I4 

19-0830 

7484 

15 

127190 

21-9350 

6* 

I273I7 

9-9453 

7426 

10 

23-7510 

19-7486 

7485 

13 

12-8699 

21-9468 

4* 

12-8832 

9-9573 

7427 

73§ 

237722 

'97741 

65§ 

23-7839 

77883 

78      826 

77 

7486 

5 

13-3921       2I-9IOI 

7428 

14 

247512 

19-5916 

7487 

20§ 

137774      21-0015 

12 

13-7898 

9-0123 

7429 

3°§ 

24-9012 

I9-3344 

8* 

24-9134 

7-3546 

78     830 

9'4 

7488 

IO 

14-0515       21-9178 

4* 

14-0637 

9-9303 

743° 

'3 

4-5793 

20-5748 

5 

4-5922 

8-5780 

7489 

23§ 

14-3485       217640 

ii 

14-3604 

97759 

743i 

IO 

4-9298 

20-4427 

749° 

22§ 

I4-5245 

217641 

'4 

14-5368 

97753 

7432 

36§ 

4-9755 

20-6637 

23§ 

4-9900 

8-6678 

749' 

5 

15-0672 

21-5918 

7433 

2I§ 

5-I798 

20-4789 

10 

5-1928 

8-4862 

7492 

6 

15-3290 

21-5470 

7434 

20 

5-6982 

207950 

10 

57098 

87998 

7493 

12 

167805 

21-9555 

7435 

3 

57682 

20-7098 

7494 

II 

I7-C8I3 

21-2616 

7436 

22§          8-1140 

20-6727 

12 

8-1274 

8-6800 

7495 

10 

17-47I9 

21*1984 

4* 

17-4827 

9-2117 

7437 

17       j     8-2283 

20-921  1 

8 

8-2405 

8-9286 

7496 

5 

177677 

2  1  '47  74 

7438 

5 

8-2471 

20-3380 

7497 

6 

18-5601 

21-6925 

7439 

10 

9-1018 

20-9970 

4*  '    9-II57 

9-0073 

7498 

22§ 

18-9500 

21-6597 

9 

18-9608 

9-6716 

7440 

68§       9-1460 

20-5377 

62§   j    9-I594 

8-5454 

78     814 

8-5 

7499 

9 

2O-IO67 

21-8913 

744' 

7        9'5722 

20-7862 

7500 

20 

20-2490 

21-7531 

7 

20-2632 

9-7671 

7442 

6        9-9503 

20-1840 

75°i 

12 

2I'OII3 

21-0128 

6* 

2I-O247 

9-0278 

7443 

4       10-8602 

20-6034 

7502 

6 

2I-559I 

21*9096 

3* 

2I-5702 

9-9263 

7444 

9       10-9928 

20-5295 

75°3 

8 

22-2483 

21-9386 

4* 

22-2629 

9-9568 

7445 

z6§     11-8625 

2O'l  522 

'5 

11-8775 

8-1613 

75°4 

25 

22-67O2 

21-8347 

10 

22-68I8 

9-8508 

7446 

6       12-4397 

2O-572O 

7505 

23§ 

22-8223 

217768 

9 

22-8359 

97928 

7447 

12       12-8816 

20-4477 

4*     i*-8947 

8-4593 

7506 

13 

23-5595 

21-2340 

7448 

8       13-0722 

20-3124 

4*    13-0851 

8-3219 

7507 

22 

23-7846 

21-4305 

6 

237940 

9-4458 

7449 

16       I3-4574 

20-5752 

6 

13-4710 

8-5858 

7508 

12 

25-8399 

21-6274 

745° 

4      13-9220 

207244 

75°9 

7 

3-0702 

22-0173 

745' 

8       14-5400 

20-8915 

7510 

22 

3-9780 

227235 

7        3-8905 

10-7281 

7452 

29§     14-5623 

20-OI50 

2I§ 

14-5767 

8-0270 

78     820 

9'5 

75'i 

20§ 

47854 

22-4998 

47991 

10-5055 

7453 

18       15-1674 

20-8753 

7      15-1795 

8-8869 

75'2 

5 

4-9275 

22-5361 

7454 

6       15-4258 

20-4059 

3* 

15-4407 

8-4173 

7513 

5 

6-6962 

22-8745 

7455 

4 

I5-4349 

20-5223 

75'4 

12 

67801 

22'4473 

4*      67923 

10-4540 

7456 

16 

15-6795 

2O-3O2I 

6 

15-6927 

8-3156 

75'5 

6 

7-1247 

22-2909 

4    :   7-I372 

10-2999 

7457 

6 

16-1473 

20-4752 

75'6 

12 

7-1664 

22-0737 

4*  ,   7-i8o7 

10-0801 

|7458 

5 

16-8820 

20-0098 

75J7 

24§ 

8-0750 

22*1624 

14        8-0900 

10-1702 

7459 

10 

17-2146 

20-3664 

7518 

8 

9-9618 

22-9683 

4*  |   9"9727 

10-9778 

7460 

6 

18-3263 

20-4988 

75'9 

'5 

10-5610 

22-4025 

5      10-5732 

10-4098 

t  ratau  interval  represents  very  nearly  5'  =  gS'-i  of  R.A.  it  Dee.  +  1;!*,  and  iO4'-J  at  Dec.  +  79*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    78°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

Z. 

!'. 

rHtiiii. 

X. 

No. 

Mag. 

R.A.  22h  42™  to  23h  i8m  —  contd. 

R.A.  22h  42m  to  23h  i8m  —  contd. 

Centre      R.A.  23h  om  Dec.  +  78°            E.A.  z^  om  Dec.  +  79° 

Centre      R.A.  23"  om  Dec.  +  78'               R.A.  23h  o'«  Dec.  +  79" 

Plate  5683.     1901,  Aug.  S.        Plate  3594.     1897,  Aug.  27. 

Plate  5683.     1901,  Aug.  8.          Plate  3594.     1897,  Aug.  27. 

• 

m. 

o 

m. 

7520 

6 

10-7206 

22-6329 

4* 

10-7335 

10-6442 

7579 

1  1 

15-5092 

24-9450 

7521 

'3 

11-2190 

22-2578 

4* 

11-2289 

10-2654 

7580 

27§ 

15-8851 

24'°395 

'5 

I5-8975 

12-0495 

7J22 

16 

11-3099 

227338 

6 

11-3207 

10-7416 

758l 

24§ 

I8-I7I7 

24-0987 

9 

18-1830 

12*1  149 

7523 

9 

11-4599 

22-6714 

7582 

21 

18-8727 

24-2672 

7 

18-8845 

I2-28O4 

75*4 

5 

12-7989 

22-5302 

7583 

6 

20-5041 

24-0578 

7525 

18 

13-0995 

22-2152 

6* 

13-1116 

10-2268 

7584 

17 

20-7420 

24-7098 

6 

207512 

I2-725O 

7526 

'4 

14-6625 

22-2643 

6* 

14-6767 

10-2768 

7585 

23 

21-5793 

24-4486 

6 

21-5899 

12-4640 

75*7 

22§ 

17-3385 

22-0688 

12 

17-3502 

10-0815 

7586 

34§ 

67730 

25-8345 

12 

6-7846 

I3-8403 

7528 

6 

19-0375 

22-9563 

7587 

44§ 

6-8187 

25-4209 

24§ 

6-8307 

13-4288 

78    812 

9'5 

7529 

24§ 

19-8503 

22-5317 

16 

19-8621 

10-5444 

7588 

16 

6-9203 

25-2672 

6* 

6-9318 

I3-2750 

753° 

76§ 

21-5240 

22-4380 

67§ 

21-5379 

104515 

78     825 

7'5 

7589 

7 

9'9'35 

25-6048 

753' 

36§ 

21-8735 

22-2980 

18 

21-8875 

10-3132 

759° 

12 

9-9890 

25-4163 

7532 

6 

22-1875 

22-6724 

759' 

10 

IO-IO2O 

25-7308 

7533 

7 

23-6514 

22-5748 

7592 

'5 

IO-75I8 

25-8448 

7534 

8 

25-4449 

22-0585 

7593 

12 

"•3494 

25-2403 

3* 

11-3637 

I3-25I5 

7535 

10 

3-6013 

23-4210 

7594 

16 

11-6177 

25-0860 

5* 

11-6302 

13-0963 

7536 

19 

3-8776 

23-8648 

8 

3-8898 

11-8727 

7595 

'9 

11-8878 

25-1061 

5* 

1  1-9007 

I3-II63 

7537 

8 

5-0743 

23-9199 

7596 

6      12-1573 

25-4461 

7538 

12 

5-1216 

23'3548 

6 

5-I37I 

"'3595 

7597 

14      12-3366 

25'2757 

-•* 

12-3497 

I3-2868 

7539 

7 

5t237i 

23-8663 

3* 

5-2494 

11-8774 

7598 

9       '4'4287 

25-6006 

754° 

'4 

5-6105 

23'3874 

5 

5-6218 

11-3956 

7599 

'3 

14-9890 

25^6084 

754' 

9 

5-7041 

23-8088 

7600 

8 

15-2576 

25-6073 

7542 

6 

6-0989 

23-4650 

4* 

6'II02 

"•4738 

7601 

'9§ 

15-4114 

25-3643 

6* 

15-4202 

I3-3739 

7543 

29§ 

6-1916 

23-0273 

16 

6-2046 

11-0353 

7602 

38§ 

16-8327 

25'5333 

20 

16-8438 

I3-S442 

7544 

5 

6-4370 

23-8285 

4* 

6-4507 

11-8378 

7603 

6 

18-1316 

25-1933 

7545 

7 

6-7638 

23'4775 

4* 

6-7787 

11-4863 

7604 

29 

20-5149 

25-0423 

12 

20-5258 

I3-0545 

7546 

*5§ 

7^594 

23-7274 

13 

7-2718 

'1-734' 

7605 

1  1 

20-6890 

25-0791 

3* 

20-7007 

13-0943 

7547 

22§ 

7-3984 

23-6345 

7 

7-4099 

11-6403 

7606 

10 

23-2136 

25-8609 

5* 

23-2227 

13-8778 

7548 

12 

9-0943 

23-2403 

4* 

9-1077 

1  1-2483 

7607 

18 

23-7897 

25-4845 

5 

23-8028 

13-5019 

7549 

8 

9-3327 

23-6600 

4* 

9-3433 

u-6686 

755° 

2'§ 

9-8800 

23-7453 

9 

9-8916 

"7535 

26§ 

9-7897 

I-o6l7 

77    878 

9-0 

7551 

10 

10-2568 

23-6200 

4* 

10-2674 

11-6286 

6i§ 

10-6587 

1-5602") 

*7*7       J?  -7n 

7*2 

7552 

6 

10-7003 

23-5115 

46§ 

10-6597 

I-5786J 

77    °79 

3 

7553 

16 

107539 

23-0013 

4 

10-7656 

11-0095 

36§ 

15-0518 

1-6998 

77    885 

8-5 

7554 

6 

11-1308 

23-7871 

68§' 

1-8748 

18-3494 

53§ 

1-8898 

6-3533 

78    806 

8-9 

7555 

6 

12-1175 

23-1310 

83§ 

25-4039 

26-8624 

78    831 

8-8 

7556 

22§ 

12-1589 

23-0313 

12 

12-1710 

11-0410 

7557 

6 

13-0323 

23-9305 

7558 

7 

14-8800 

23-0820 

R.A.  23h  i8m  to  23h  45m 

7559 
7560 

9 
ii 

15-5569 
16-1091 

23-1805 
23-8776 

4* 

16-1  197 

n-8888 

\J                                                                     \S                 1    \J 

Centre      R.A.  Z3h  30""  Dec.  +  78'            R.A.  23^  4om  Dec.  +  79° 

7561 

9 

i7-3529 

23-1030 

Plate  2220.     1894,  Sept.  9.         Plate  5696.     1901,  Aug.  10. 

7562 

9 

22-4253 

23-6375 

5* 

22-4352 

1  1-6560 

O 

m. 

7563 

12 

22-7381 

23-1261 

5* 

22-7497 

11-1433 

7608 

47§ 

20-8165 

14-1056 

64§     14-6283 

1-9960 

77    922 

8-9 

7564 

9 

22-8468 

23-0250 

7609 

7 

22-5763 

14-1233 

21       16-3863 

I-95IO 

7565 

'3 

22-9287 

23-6321 

7610 

9 

4-2692 

2-6528 

7566 

35§ 

23-0833 

23-0981 

16 

23-0983 

10-1156 

7611 

8 

5-7569 

2-3179 

7567 

7 

23-1313 

23-3060 

7612 

12 

11-9625 

I4-3385 

3' 

5-7866 

2-5564 

7568 

7 

23-7837 

23-3212 

76'3 

'3 

14-2866 

14-6996 

33§ 

8-1237 

2-8307 

7569 

8 

3-8506 

24-8852 

7614 

7 

9-3731 

2-0926 

757° 

7 

5-8322 

24'8347 

7615 

5       11-7565 

2-6499 

757' 

6 

6-5302 

24-9468 

7616 

12 

12-5468 

27270 

7572 

26 

9-2254 

24-7422 

12 

9-2387 

127491 

7617 

6 

19-0265 

14-5051 

'9 

12-8534 

2-4610 

7573 

22§ 

9-6919 

24-0698 

9 

9-7044 

12-0775 

7618 

5 

I9-I755 

14-8797 

1  8 

13-0175 

2-83II 

7574 

8 

12-0774 

24-2865 

7619 

5 

15-1820 

2-8279 

7575 

12 

12-1856 

24-7940 

7620 

4 

21-3951 

14-8405 

12 

15-2341 

2-7080 

7576 

9 

12-6956 

24-3181 

7621 

H 

16-7874 

2-4222 

7577 

6 

14-7668 

24-5249 

7622 

29§ 

8-8351 

14-6725 

6i§ 

2-6703 

3-0078 

77   9°4 

9'3 

7578 

8 

H'9553 

24-0795 

7623 

3* 

8-9270 

i5-0339 

'7 

27814 

3-3666 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  96»-2  of  E.A.  at  Dec.  +  78°,  and  ic>4s-8  at  Dec.  +  79°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    78°. 


Vn 

Di&ni. 

niom 

B.  D. 

Tli  -j  -it                         •*• 

B.  D. 

->O. 

x  , 

y- 

uiam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

.No. 

Dtam. 

X. 

y- 

uiam.             x» 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  23h  i8m  to  23h  45m—  contd. 

R.A.  23h  i8m  to  23h  45m  —  contd. 

Centre       R.A.  2jh  30™  Dec.  +78*              R.A.  23*"  40™  Dec.  +79" 

Centre       R.A.  23!"  30™  Dec.  +78'          R.A.  23h  401"  Dec.  +  79* 

Plate  2220.     1894,  Sept.  9.          Plate  5696.    1901,  Aus.  to. 

Plat*  2220.     1894,  Sept.  9.       Plate  5696.     1901,  Aug.  10. 

m. 

•                     ">- 

7624 

5 

9-5299     15-1472 

2O 

3-3881 

3-4559 

7683 

4 

13-9773 

I7-I473 

,6 

7-9063 

5-2886 

7625 

29§ 

9-8422     15-4238 

5°§ 

37056 

3-7196 

77    9°5 

9'5 

7684 

6 

8-3028 

5-6333 

7626 

1  1 

11-4354    i4-9093 

3i 

5-2823 

3-l484 

7685 

5 

8-4128 

57409 

7627 

6 

5-9660 

3-0787 

7686 

6 

8-5638 

5-6957 

7628 

4 

13-0165     14-8517 

18* 

6-8593 

3-0328 

7687 

4 

9-4822 

5-7949 

7629 

5 

7-4079 

3-5320 

7688 

9 

9-4989       5  8853 

7630 

4 

i3-7427 

14-8961 

J7 

7-5863 

3-0470 

7689 

7 

9-8223       5-2987 

7631 

8 

87648 

3-I839 

7690 

6 

10-4782  ;   57637 

7632 

9 

15-2887 

15-0507 

23 

9-1390 

3-I453 

7691 

3* 

17-7925 

17-3473 

7 

11-7251 

5-3456 

7633 

8 

9'"534 

3-5105 

7692 

4 

11-8232      5-4775 

7634. 

7 

9-3048 

3-9050 

7693 

7 

12-2830     5-3587 

7635 

5 

10-8530 

3'5°49 

7694 

5 

12-6062      5-2317 

7636 

3«§ 

17-4647 

15-6390 

4'§ 

11-3325 

3-6503) 

7695 

5 

'3-2479     5-4694 

7637 

28§ 

17-5020 

15-6256 

4'§ 

1  1-3706 

3'6354j 

77    9*5 

9'  3 

7696 

4 

19-3752 

17-1702 

12 

13-3023      5-1140 

/638 

4 

11-4915 

3'6l  12 

7697 

4 

19-3893 

17-7519 

13 

i  3  "3  349  '    5-6943 

7639 

18 

'77439 

15-9893 

25§ 

11-6255 

3-99l8 

7698 

7 

14-7926  |    5-3020 

7640 

3 

17-8972 

15-6978 

ii 

11-7690 

3-6956 

7699 

5 

16-3672  '    5*1190 

764, 

4 

12-2861 

3-9880 

7700 

12 

22-8585 

17-3702 

22§ 

16-7877 

5-1852 

7642 

6 

13-1742 

37474 

7701 

29§ 

22-9795     17-8211 

38§ 

169257 

5-6293 

78     847 

9'5 

7643 

4 

19-7076 

15-2197 

12 

13-5616 

3-I506 

7702 

6 

2-1476 

6-1451 

-644 

7 

20-2285 

'S'7497 

'9 

14-1005 

3-6609 

7703 

7 

2-6434 

6-6910 

7645 

6 

20-5361 

15-2516 

18 

14-3898 

3-I522 

7704 

10 

3-8583 

6-4192 

7646 

7 

14-4603 

3-6670 

7705 

5 

3-8289 

6-0557 

7647 

4 

I4-5340 

3-4281 

7706 

7 

5-0350 

6-1248 

7648 

6 

21-0348 

15-8102 

'9 

14-9075 

3-6914 

7707 

8 

5-3437 

60843 

7649 

4 

21-6666 

15-1886 

J7 

I5'5i74      3-0448 

7708 

6 

6-5748 

6*3457 

7650 

8 

22-9763 

15-4659 

23§ 

16-8362      3*2740 

7/09 

3 

12-9120 

18-3696 

17 

6-8877 

6-5485 

7651 

4 

16-9249  .    3-3275 

7710 

5 

7-7868 

6-2136 

7652 

6 

7-4089 

16-0921 

3i 

1-2997  ;    4-4810 

7711 

23§ 

I4-437S 

18-2335 

3'§ 

8-4059 

6-3569 

7653 

9 

2-1266 

4-3534 

7712 

5 

9-0569 

6-7585 

76>4 

4 

8-4143 

16-1932 

'9 

2-3096 

4-5452 

7713 

4 

15-2851 

18-5611 

IS 

9-2654 

6-6543 

7655 

9 

2-5266 

4-4896 

77H 

ii 

9-3699 

6-4983 

7656 

9 

2-5287 

4-49  '3 

7715 

6 

9-7282 

6-3295 

7657 

5 

2-5624 

4-6129 

77l6 

4* 

17-7730 

18-8908 

9 

11-7635 

6-8921 

7658 

9 

3-2079 

4-5264 

7717 

4 

12-0420 

6-7105 

7659 

4 

IO-5549 

15-7815 

18 

4-4337 

4-05  1  8 

7718 

5 

12-2718 

6-4850 

7660 

10 

11-1236 

16-5378 

26 

5-0302 

47838 

7719 

4 

13-3470      6-4012 

7661 

15 

11-2126 

16-1084 

3°§ 

5-1021  i    4-3529 

7720 

6 

13-8915       6-5386 

7662 

4 

6-8933  .    4-2104 

7721 

ii 

15-4858       69943 

7663 

5 

7-3067 

4-4702 

7722 

9 

16-0098 

6-2116 

7664 

ii 

9-3877 

4-6367 

7723 

4 

16-3154 

6-0945 

7665 

8 

10-0470 

4-5984 

7724 

8 

16-3459 

6-7025 

7666 

5 

16-9785 

16-8197 

16       10-8918 

4-8489 

7725 

7 

16-6467 

6-1983 

7667 

5 

17-2671 

16-1349 

i7§  ,»-i558 

4"'55I 

7726 

4 

8-4201 

I9-4755 

16 

2-4366 

7-8230 

7668 

18 

177577 

16-0010 

25§     1  1-6401 

4-0020 

77    9l6 

9'5 

7727 

4 

8-4964 

187825 

21 

2-4883 

7-1288 

7669 

4 

18-0631 

16-2620 

14      11-9563 

4-2507 

7728 

II 

2-6879 

7-6372 

7670 

20 

18-9103 

16-9284 

3i§     12-8263 

4-8875 

77    9>9 

9'5 

7729 

3* 

9-4182 

19-0304 

'3 

3-4184 

7-3405 

7671 

8       14-9518 

4-I  I  20 

773° 

5* 

9-9710 

19-0394 

20 

3-9693 

7-3288 

7672 

4* 

22-1588 

16-3026 

12           16-0500 

4"H55 

773i 

6 

4-4018 

7-2065 

7673 

4      16-2696 

4-3663 

7732 

8 

4-5574 

73538 

7674 

3* 

8-8595 

I7-3353 

8         27994 

5-6688 

7733 

6 

107567 

19-4830 

20 

47753 

7-7442 

7675 

9 

8-8903 

17-1245 

29§       2-8209 

5-4559 

7734 

16     \  11-2678 

19-1383 

29§ 

5-2717 

7-3791 

7676 

6        3-3273 

5-5600 

7735 

4 

11-4050 

19-4857 

17 

5'4'97 

77207 

7677 

4 

9-55H 

16-8515 

12              3-4696 

5-1586 

7736 

7 

5-4875 

7-1856 

7678 

5 

10-4099 

17-5809 

19.            4'3538 

5-8552 

7737 

5 

6-9082 

7-9643 

7679 

6        4-8965 

5-7627 

7738 

7 

7-0690 

7-0381 

7680 

4     \    5-0258 

5-5280 

7739 

6 

7-8278 

7-4545 

7681 

4t 

12'6l2I 

16-8934 

17 

6-5307 

5-0874 

774° 

7 

14-0568 

19-8326 

10 

8-0857 

7-9700 

7682 

6 

»S'5«S 

16-8696 

17 

7-4287 

5-0288 

7741 

4 

15-3801 

19-6915 

12 

9-4026 

7-7791 

i  rtscau  interval  represents  very  nearly^'  =  96'  2  of  R.A.  at  Dec.  +  78",  and  io4s'8  at  Dec.  +  79". 
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Tffrt 

B.D. 

B.  D. 

DO. 

Di&ni. 

X. 

y- 

Diani. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

RA.  23h  i8m  to  23h  45m—  contd. 

R.A.  23h  i8m  to  23h  45™  —  contd. 

Centre      R.A.  z$b  30™  Dec.  +78°              R.A.  23h  40™  Dec.  +79" 

Centre        R.A.  23!"  30™  Dec.  +  78°              R.A.  23''  40™  Dec.  +  79. 

Plate  2220.    1894,  Sept.  9.          Plate  5696.     1901,  Aug.  10. 

Plate  2220.     1894,  Sept.  9.            Plate  5696.     1901,  Aug.  10. 

u 

m. 

o 

in. 

7742 

3* 

15-5138 

19-4022 

12 

9-5274 

7-4873 

7801 

5 

16-1208 

21-4598 

17 

10-2080      9*5191 

7743 

6 

9-7632 

7-6881 

7802 

6 

10-2288  :    9-7518 

774-4 

1  1 

16-0360 

19-2869 

22§ 

10-0445 

7-3510 

7803 

5 

11-0853       9-1105 

7745 

9 

10-0942 

7-6222 

7804 

5 

12-1618       9'4558 

7746 

4 

11-1292 

7-0912 

7805 

7 

18-3100 

21-5396 

13 

12-3977      9-5183 

7747 

6 

11-359' 

77158 

7806 

4 

12-4403      9-1635 

7748 

12 

17-3714 

I9-4745 

23§ 

1  1-3821 

7-4901 

7807 

8 

18-5364 

21-1147 

12 

12-6077 

9-0842 

7749 

H 

18-0738 

19-9142 

24§ 

I2'IOO2 

7-9026 

7808 

10 

18-5727 

21-3005 

13 

12-6506 

9-2698 

775° 

2* 

18-3761 

19-5791 

6 

12-3913 

7-5556 

7809 

6 

18-6000 

21-4115 

'4 

12-6815 

9'3773 

7751 

5 

12-4132 

7-2090 

7810 

4 

12-8998 

9-42  1  1 

7752 

8 

12-9423 

77738 

7811 

12 

13-0816 

9-I539 

7753 

6 

13-0443 

7-9770 

7812 

5 

iS'"33 

9-0660 

7754 

5 

13-5120 

7-0178 

7813 

5 

13-4503 

9-1740 

7755 

4 

19-5839 

19-3606 

12 

13-5909 

7'2947 

7814 

7 

14-0568 

9'3835 

7756 

7 

19-9795 

20-0483 

16 

14-0098 

7-9658 

7815 

7 

14-0828 

9-9245 

7757 

6 

14-6580 

7-1930 

7816 

8 

'4-9375 

9-9913 

7758 

5 

14-8147 

7-7130 

7817 

8* 

20-9979 

217520 

13 

15-0813 

9-6297 

7759 

6 

16-2064 

7-9263 

7818 

6 

15-9540 

9-2829 

7760 

6 

16-3675 

7-2738 

7819 

5 

i5-9855 

9-1609 

7761 

4 

16-6112 

7''383 

7820 

9 

16-2698 

9-3885 

7762 

4* 

22-7353 

19-5501 

"5 

167497 

7-3682 

7821 

4'§ 

22-3835 

21-5626 

43§ 

16-4642 

9-3894 

78    846 

9'2 

7763 

10 

8-4151 

20-0570 

5«§ 

2-4534 

8-4036 

7822 

5 

16-5210 

96599 

7764 

6 

2-4762 

8-4146 

7823 

5 

167293 

9-6384 

7765 

5 

9-0890    19-7820 

16 

3-1200 

8-1045 

7824 

4 

10-3480 

217590 

13 

4-4483 

10-0350 

7766 

4 

4-253o 

8-9223 

7825 

5 

4-5854 

10-7959 

7767 

5 

11-5829 

20-2318 

'4 

5-6272 

8-4598 

7826 

23 

10-6650 

21-9710 

33§ 

4-7748 

10-2338 

78  836 

9'5 

7768 

8 

7-3649 

8-1399 

7827 

5 

5'3424 

107896 

7769 

6 

7-9410 

8-334I 

7828 

5 

5-9918 

10-5713 

7770 

10 

8-4104 

8-2199 

7829 

4 

6-1055 

10-0013 

777i 

32§ 

14-5569 

20-1450 

45§ 

8-5960 

8-2624 

78     840 

9'4 

7830 

4 

6-3290 

10-4955 

7772 

6 

9-6950 

8-6611 

783' 

13 

i3-3035 

22-0748 

23§ 

7-4141 

10-2384 

78    838      9-5 

7773 

8 

9-7203 

8-5281 

7832 

4 

7-5050 

10-1358 

7774 

5 

16-3796 

20-1111 

12 

10-4161 

8-1619 

7833 

5 

7'95  '5 

10-1098 

7775 

6 

10-6454 

8-6320 

7834 

20§ 

14-8150 

22-2702 

26§ 

8-9310 

10-3771 

7776 

6 

17-1416 

20-4547 

'3 

1  1-1912 

8-4772 

7835 

4* 

15-1882 

22-4492 

6 

9-3114 

10-5413 

7777 

16 

17-1899 

20-0370 

25§ 

11-2228 

8-0587 

7836 

4* 

15-8588 

22-2532 

8 

9-9765 

10-3228 

7778 

'9 

17-4649 

20-8224 

*7§ 

11-5271 

8-8325 

7837 

*6§ 

15-8760 

22-3348 

|I| 

lo'oooS 

10-4038 

78    842 

9'5 

7779 

6 

11-6489 

8-5860 

7838 

5 

10-4677 

lo-n  17 

7780 

5 

11-8571 

8-1113 

7839 

6 

167525 

22-3472 

"3 

10-8718 

10-3832 

7781 

6 

12-0713 

8-9863 

7840 

4 

12-2784 

10-2788 

7782 

4 

18-3274 

20-2443 

ii 

12-3669 

8-2276 

7841 

6 

18-2905 

22-1771 

»3§ 

12-4020 

10-1550 

7783 

6 

18-5916 

20-5160 

'5 

12-6400 

8-4842 

7842 

5 

12-6625 

10-8895 

7784 

4t 

19-3842 

2I-0432 

9 

13-4500 

8-9823 

7843 

1  1 

127398 

10-1276 

7785 

6 

14-2378 

87031 

7844 

7 

12-7962 

10-2855 

7786 

10 

20-4001 

20-4565 

20 

I4-4454 

8-3599 

7845 

21 

18-7114 

22-9133 

28§ 

12-8498 

10-8746 

7787 

10 

21-2664 

2I-0358 

l6 

15-3360 

8-9088 

7846 

6 

13-0475 

10-3821 

7788 

6 

2-2916 

9-4934 

7847 

5 

137136 

10-9560 

7789 

8 

3-2199 

9-9533 

7848 

IS 

19-6121 

23-0467 

23§ 

13-7520 

10-9782 

779° 

7 

11-0158 

20-9763 

17 

5-0897 

9-2233 

7849 

9 

15-3299 

10-1217 

779  ' 

6 

11-1554 

21-3584 

H 

5'24'7 

9-6010 

7850 

7 

15-7005     10-6107 

7792 

7 

5-1710 

9-3768 

7851 

6 

16-0507     10-8992 

7793 

4* 

11-6427 

2I-I727 

9 

5-7232 

9-4006 

7852 

6 

22-1245 

23-1300 

12 

16-2704   ;  10-9666 

7794 

6 

11-6505 

2I-4927 

i«§ 

57417 

97199 

7853 

6 

16-7047     10-8636 

7795 

5 

7-2949 

97291 

7854 

8 

16-8615     10-8326 

7796 

5 

7'3i98 

9-3106 

7855 

7 

.   1-3997     11-8392 

7797 
7798 

298 
i6§ 

14-2588 
14-6149 

21-5643 
21-0785 

43§ 
»l| 

8-35I3 
8-6898 

9-6910 
9-1936 

78     839 

9'5 

7856 
7857 

6 

7 

7-594I 

77003 

23-0875 
23-3528 

20§          17476      II-4643 
22§           1-8613       H7240 

7799 

4* 

'5-3725 

21-0739 

7 

9H487 

9-1610 

7858 

'9 

7-7306 

23-5443 

30$       1-8998     11-9146 

7800 

6 

9-7238 

9-9108 

7859 

'9§ 

8-1611 

22-9760 

3'§       2-3099     11-3315 

i  rdffiu  interval  represents  very  nearly  5'  =  g6*'i  of  R.A.  at  Dec.  +  7**,  and  io4''S  at  Dec.  +  79'. 
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B.  D. 

B.  D. 

Xo. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam.            *. 

y. 

No. 

Diam. 

z. 

y. 

Diam.            *. 

y- 

Mo. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  23h  i8m  to  23h  45m  —  contd. 

R.A. 

23h  i8m  to  23h  45m  —  contd. 

Centre        R.A.  23"  30=  Dec.  +78*             R.A.  23!-  40™ 

Dec.  +79" 

Centre         R.  A.  23*  30™  Dec.  +  78*             R.A.  23h  4Om  Dec.  -f-  79* 

Plate  2220.     1894,  Sept.  9.         Plate  5696.     1901,  Aug.  10. 

Plate  2220.    1894,  Sept.  9.          Plate  5696.    1901,  Aug.  10. 

7860 

24§ 

8-3774    22-7742 

42^       2"5i7° 

11*1226 

78*  832      9*3 

79'9 

7 

5-8131 

I3-I34S 

• 

m. 

7861 

6 

9-8095     22-9221 

17           3-9543 

11-2178 

7920 

7 

5*8243 

'3-1343 

7862 

'9 

10-2812     23-1439 

27§       4-4342 

11-4209 

7921 

12 

6-5228 

13-7911 

7863 
7864 

6 

10*5022 

22-8631 

14      4-6429 

6        6-6132 

1  1-1296 
11-2466 

7922 
7923 

'5 

I4-3778 

25-6702 

27§ 

1  1 

8-6214 
8*8080 

137933 
'  3  6427 

7865 

5        7-2505 

11-7372 

7924 

6 

9*1627 

I3-4350 

7866 

6     j    7-3055 

•6688 

7925 

4*     15-1522 

i6§ 

9*3930 

13-6937 

7867 

4 

13-3396 

23*7321 

12              7-5114 

•8936 

7926 

40§     16-6206 

25-8424 

5°§ 

10-8673 

13-8788 

78     843 

8-8 

7868 

6         8-4716 

•0445 

7927 

6 

i*'5795 

i3-54'9 

7869 

8       10-0933 

•6034 

7928 

6 

13-3502 

13-1003 

7870 

4 

10-6093 

•2557 

7929 

6*  ,  21-0310 

25-2192 

2'iS 

15-2556 

13-0988 

7871 

: 

10-0610 

•1586 

7872 

6* 

16*8948    22-9994 

J                   -     7 

9       11-0420 

•0305 

3°§ 

5-7876 

'45'59 

77    9°° 

8-9 

7873 

3* 

17-0831     23-7350 

7       '  '"25'3 

7598 

6o§ 

5-7240 

19-6927 

78    826 

77 

7874 

5       12-2057 

•5803 

54§ 

'  7768 

20-4409 

78    824 

8-8 

78/5 

4* 

19-1477    23-8341 

9       13-3212 

•7806 

43§ 

23-6217 

21-3247 

78    848 

9-2 

7876 

6       13-6572 

•3566 

75§ 

3-8549 

22-6330 

78    825 

7'S 

7877 

23§ 

19-5074    23-3497 

2:§    13-6595 

•2821 

60-5     10-4914 

25-9251 

78    834 

8*0 

7878 

15 

19-8123     23*2061 

22J        13-9610 

•1296 

8-2920 

26-4955 

78    831 

8-8 

7879 

_  O  O 

24 

*  -C 

19-8860    23-2087 
/•                   /- 

25§     14-0338 

n 

•1296 

'       7 

788O 

333     19-9090    23-1190 

42§     14-1125 

•0365 

78    844      9*2 

788l 
7882 

6* 

20-4406    23-6835 

5       14-2481 
15       14-6078 

•"33 

•5866 

R.A.  23h  45m  to  oh  om 

7883 

10 

16-4433 

•1293 

Centre         R.  A.  o>>  o™  Dec.  +  78'                   R.A.  23"  40°-  Dec.  +  79" 

7884 

5 

1*5926 

12-6304 

Plate  3599.     1897,  Aug.  28.             Plate  5696.    1901,  Aug.  10. 

7885 

8 

2*5588 

12-4512 

0 

m. 

7886 

6 

3*1705 

'2-3935 

7930 

20§          5-5696 

14-8486 

1  6     i  17-9990 

2*6684 

7887 

14 

9-3091 

24*2276 

24§ 

3-5044 

12-5408 

7931 

13            5-8650 

14-8908 

16     ;  18-2912 

2-7329 

7888 

J 

9-4729 

23-7872 

9 

3*6482 

12-0958 

7932 

6         59465 

14-5415 

6 

18-3971 

2*3904 

7889 

10 

3-9008 

12-1635 

7933 

9        6-6277 

14-8873 

'5 

19*0510 

27931 

7890 

ii 

4-1306 

12-6291 

7934 

19        6-8548 

14-4193 

22§        I9-3I39 

2-3443 

7891 

5, 

4*2418 

12-1804 

7935 

5        7-5088 

14-6329 

4*       I9"9477 

2*6099 

7892 

32§ 

10-1721 

24-1032 

4*3609 

12-3829 

78    833 

9'5 

7936 

15     7-5583 

19          19-9805          2-8386 

7893 

5 

4'3776 

129930 

7937 

4°§       7-7495 

14-9155 

44§     20-1662 

2*9141 

77   928 

9'5 

7894 

6 

5*1065 

12-3619 

7938 

9O*O  I  s  s 
j  J 

14-8300 

13       20-4373 

2-8511 

7895 

5 

5-1  385 

12-2142 

7939 

5        8-6674 

14-4137 

5« 

21-1224 

2-4899 

ii 

5-2485 

12-0295 

794° 

14        9-0825 

14*0638 

21-5648 

2-1740 

7897 

4 

6*2996 

12-4696 

794' 

ii        9-3494 

14*1623 

17 

21-8220 

2-2954 

7898 

8 

7-4074 

12-4658 

7942 

9      12-4826 

14*0633 

14!     24-9521 

2*4521 

7899 

6 

7-6807 

12-0595 

7943 

10*    12-8130 

14*0331 

15*    25-2827 

2*4504 

7900 

4       13-6007 

24-1682 

13 

7-7903 

12-3216 

7944 

S        5'4«8 

15-0000 

6 

17-8723 

2-8079 

7901 

6       13-9613  !  24-0948 

18 

8-1502 

12-2359 

7945 

23§       5-5512 

15*1550 

22§     '79543      2-9740 

7902 

8 

9-7060 

12-1965 

7946 

5-2639 

16*1629 

8       17-5887  '    3-9523 

-903 

7       I7-I733     24-2459 

18 

11-3612 

12-2678 

7947 

22§ 

15-4765 

23       '8-1995 

3-3'47 

79°4 

12          17-7108       24-3250 

i8§ 

1  1-9023 

12-3237 

7948 

20 

7-2998 

15*3867 

26^     19-6789 

3-3443 

79°5 

6       18-4647 

25*0113 

15 

12*6807 

12-9863 

7949 

'3 

8-0531 

15*3013 

H 

20-4371 

3-3243 

7906 

27       19*2200    24-3389 

33§ 

13-4107 

12-2818 

795° 

6 

8-1479 

15*2340 

5* 

20-5367 

3-2634 

79°7 

12          19-6683       24-4347 

24§ 

13*8618 

12-3624 

795' 

4 

8-1689 

15*2218 

7908 

6*    20-6837    24-5707 

'7 

14-8796 

12-4616 

7952 

9 

8-2625 

I5-5357 

'3 

20-6268 

3-573S 

7909 

8 

16-3266 

12-7637 

7953 

12 

8-6783 

14-9393 

'9 

21-0922 

3-0133 

7910 

2I§ 

7*0053     24-8699 

32§ 

1-2266 

13-2706 

7954 

12 

9-0430 

14-9530 

'4 

21-4507 

3-0587 

79" 

6 

2'20O8 

I3-3335 

7955 

5      10-1705 

15-7798 

7 

22-5054 

3-974° 

7912 

7 

3-2419 

I3-7536 

7956 

15 

11*2968 

15-3125 

21 

23-6689      3-6002 

7913 

4 

3-I835 

13-2034 

7957 

5 

11-9790 

15-8938 

79'4 

6        9-2887 

24-9975 

20g 

3-51I5 

13-3107 

7958 

5      11-8683 

15-7180 

5*    24-2047      4-0510 

79'5 

6 

4-1597 

13*0836 

7959 

45§     12-9803 

15-9313 

64§     25-2995       4-3564 

77    935 

9-2 

7916 

12           IO-I5O8       24-9593 

24§       4-3684 

13-2396 

7960 

6 

13-1664 

15-6719 

79'7 

6*     10-6068    25-0139 

'8§       4-83  '4 

13-2780 

796' 

4 

4-8958 

16-6074 

6       17-1820 

4*3657 

79'8 

6 

10-6087     25-4367 

18 

4-8436 

137003 

7962 

19 

5-9280 

16-1123 

18       18-2523       3'9570 

i  riseau  interval 

represents  very  nearly  5'  =  90'-2  of  R.  A.  at  Dec.  +  78°,  and  I04S'S  at  Dee.  +  79*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    78°. 


B.  D. 

Did  ill. 

B.  D. 

X. 

y- 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

X. 

!/• 

Sc. 

Mag. 

R.A.  23h  45m  to  oh  om  —  contd. 

R.A.  23h  45m  to 

oh  om  —  contd. 

Centre   R.A.  oh  o™  Dec.  +  78'      R.A.  23h  40""  Dec.  +79. 

Centre   K.A.  oh  om  Dec.  +  -8°      R.A.  23!"  4om  Dec.  -f-  79* 

Plate  3599.  1897,  Aug.  28.   Plate  5696.  1901,  Aug.  10. 

Plate  3599.  1897,  An;;.  28.    Plate  5696.  1901,  Aug.  10. 

o          111. 

m. 

7963 

4* 

5-0255 

16-7173 

6 

17-3058 

4-4868 

8022 

8 

"-2641 

19-8907 

7 

19-2725  7-8330 

7964 

5 

5-2115 

17-1874 

5*  I7-4478 

4-9684 

8023 

8 

8-0665 

19-5776 

1  1 

20-0998 

7-5847 

7965 

8 

5-2978 

17-0660 

9 

17-5498 

4-8543 

8024 

i9§ 

8-1302 

19-1819 

20§ 

20-1964 

7-1949 

7966 

16 

S'5'73 

16-5558 

'9 

17-8069 

4-3658 

8025 

20§ 

8-3492 

19-5208 

21 

20-3835 

7'55'i 

7967 

17 

5'535° 

I6-5455 

20 

17-8243 

4-3564 

8026 

4 

9-9935 

19-5841 

5 

22-0145 

77500 

7968 

46§   5-6875 

16-4201 

42§ 

17-9878 

4*2436 

77  925 

9"5 

8027 

59§ 

10-3624 

19-1879 

47§ 

22-4176  ;  7-3849 

78  852 

9"4 

7969 

6 

57258 

16-5880 

6 

18-0118 

4-4115 

8028 

7 

10-8360 

19-5494 

10 

22-8588 

77865 

7970 

3 

18-6228 

4-4447 

8029 

9 

n'4753 

18-9015 

•5 

23-5503 

7-1921 

7971 

35§ 

6-4294 

16-7641 

3'§ 

18-6987 

4-6466 

£4234 

9'  5 

8030 

6 

12-4108 

18-7415 

9 

24-4983 

7-1095 

7972 

6-7940 

16-4331 

318 

19-0892 

4-3474 

8031 

24§ 

12-6964 

19-2894 

39§ 

24-7360 

7-6804 

7973 

20Jj 

7-4846 

16-5098 

197700 

8032 

37 

127331 

18-9215 

45§ 

24-8033 

7-3I55 

7974 

9 

8-4472 

16-5731 

H^ 

20-7235 

4-6218 

8033 

7 

13-0655 

18-9440 

7 

25-1325 

7-3649 

7975 

5* 

10-7019  16-0084 

5* 

23-0182 

4-2475 

8034 

5* 

5-6699 

21-0731 

7 

17-5846 

8-8805 

7976 

18 

'3*9775 

16-0458 

30   26-2792 

8035 

7 

6-0387 

21-0145 

10 

17-9608 

8-8528 

7977 

9 

5-3671  17-6670 

9   17-5662   5-4585 

8036 

1  1 

6-1032 

21-0458 

14 

18-0195 

8-8877 

7978 

6 

5-9818  17-2613 

7   18-2133   5-1047 

8037 

12 

6-3758 

2O'2I  13 

10 

18-3610 

8-0786 

7979 

9 

6-7481  17-7981 

ii   18-9328 

57029 

8038 

4°§ 

6-4288 

20-5130 

37§ 

18-3886 

8-3834 

78  850 

9'I 

7980 

8 

6-7970  17-8478 

7   18-9758 

57558 

8039 

6 

6-5089 

20-1696 

7 

18-4960 

8-0488 

7981 

«4 

6-8665 

17-4820 

16   19-0738 

5-3993 

8040 

5t 

6-7703 

20-5564 

7 

18-7238 

8-4545 

7982 

3* 

7-2869 

17-1748 

4   19-5194 

5-1240 

8041 

4 

6-8407 

20-8598 

4 

18-7720 

87625 

7983 

3°§ 

7-6293 

17-3819 

33§  ;  19-8418 

5-3627 

8042 

7 

7-1368 

20-6191 

7 

19-0878 

8-5474 

7984 

6 

77865 

17-5293 

6   19-9878 

5-5222 

8043 

21 

7-8615 

20-3543 

Z3§ 

19-8308 

8-3436 

7985 

6*  i  8-3550 

16-9782 

9   20-6013 

5-0195 

8044 

7 

8-4885 

20-7700 

10 

20-4190 

8-8088 

7986 

32§ 

87862 

I7-0553 

33§  21-0238 

5-1323 

8045 

A 

8-6558 

20-9353 

6 

20-5743 

8-9868 

7987 

10 

10-5154  !  177733 

15   22-6845 

5-9895 

8046 

25§   9-345° 

20-0448 

22§ 

21-3331 

8-1562 

7988 

26§ 

10-5579   17-4878 

35§  22-7528 

5-7061 

8047 

7    9'5523 

20-4212 

7 

21-5103 

8-5480 

7989 

9 

IO-6550   17-2346 

12   '  22-87OO 

5-4641 

8048 

7    9-6114 

20-4865 

IO 

21-5615 

8-6183 

799° 

7 

10-8100  17-0218 

10   23-0398 

5-2653 

8049 

25§   9-9406 

20-3391 

27§ 

21-9033   8-4969 

799  i 

10 

10-8995  !6'9735 

16   23-1332   5-2243 

8050 

7   10-7353 

I9-7777 

12 

227413  !  8-0043 

7992 

1  1 

12-6694  17-0173 

22   j  24-8965    5-4133 

8051 

10   11-3956 

20-0997 

14 

23-3722  ,  8-3807 

7993 

S 

12-8725  17-2905 

6*  j  25-0824   5-7009 

8052 

14   117285 

20-5400 

21 

23-6665  i  8-8459 

7994 

17 

13-4986  17-3558 

25-6955   5-8164 

8053 

6*  u-8888 

19-9679 

9 

23-8740   8-2801 

7995 

22 

I3-5045 

I7-1459 

3'§  257173 

5-6093 

8054 

5   I3"9I55 

2O-I82O 

6 

25-8772   8-6684 

7996 

6 

I3-6537 

16-6930 

9   25-9017   5-1733 

8055 

8   13-9466 

20-4143 

1  1 

25-8877 

8-9040 

7997 

II 

13-8559 

17-5038 

15   26-0333   5-9960 

8056 

9    57622 

21-4635 

IO 

17-6431 

9'2759 

799s 

16 

5-5285 

18-4623 

14  i  17-6625   6-2633 

8057 

4*   57/62 

21  -4630 

5 

17-6593 

9-2760 

7999 

20§ 

5-8920 

19-1475 

2I§ 

17-9680   6-9785 

8058 

48§   57985 

2I-29IO 

45§ 

17-6970 

9-1086 

78  848 

9-2 

8000 

4 

5-8883 

18-9910 

4 

17-9728   6-8201 

8059 

8 

6-8725 

2I-I  169 

7 

187820 

9-0228 

8001 

6 

6-2470  19-0528 

7 

18-3300   6-9136 

8060 

20 

7-5071 

2  I  'I  102 

18 

19-4145 

9-0681 

8002 

8 

6-2585  19-0430 

1  1 

18-3410  '  6-9036 

8061 

10 

7-8888 

21-8504 

10 

19-7336 

9-8355 

8003 

6 

8-1978  18-3695 

7 

20-3304   6-3905 

8062 

4*   8-1431 

2I-26l2 

5 

20-0340 

9-2722 

8004 

3 

8-6954  18-6478 

5 

20-8020   67098 

8063 

16 

9-1498 

2I-7422 

12 

20-9970 

9-8308 

8005 

4 

10-2978  17-8203 

4* 

22-4639  i  6-0184 

8064 

ii 

9-2576 

21-5881 

12 

21-1181 

9-6854 

8006 

2I§    10-3617 

17-9120 

29§   :  22-5225  i   6'I  134 

8065 

7    9-8610 

2I773I 

9 

21-7029 

9-9203 

8007 

4   10-4155 

18-5049 

6 

22-5289   6-7090 

8066 

7   10-6518 

21-4915 

7 

22-5179 

97047 

8008 

7 

10-9068 

18-0138 

10 

23-0578   6*2602 

8067 

4* 

12*1412 

20-9477 

6* 

24-0492 

9-2862 

8009 

5 

11-5667 

17-9508 

5 

23-7207   6-2523 

8068 

7 

12-4875 

2I-5825 

9 

9-9495 

8010 

4 

11-9343 

18-5722 

5t 

24-0361   6-9016 

8069 

6 

6-2791 

22-5815 

7 

18-0690 

10-4320 

Son 

4 

12-1028 

17-8212 

6 

24-2648   6-1668 

8070 

22 

6-5582 

22-2626 

21 

18-3730 

10-1379 

8012 

5 

12-3522 

18-2878 

Bf 

24-4756 

6-6518 

8071 

5*   6-9217 

22-3162 

5t 

18-7317 

10-2226 

8013 

ii 

127690 

17-9058 

20 

24-9233   6-3063 

8072 

1  6    8-1604 

22-2580 

18 

19-9713 

10-2638 

8014 

'5 

12-8480 

18-5513 

23 

24-9450   6-9558 

8073 

6   :  8-2968 

22-2584 

10 

20-1052 

10-2777 

8015 

9 

13-4327 

18-2838 

10 

25-5523   6-7360 

8074 

4    8-9590 

22-7491 

5 

20-7212 

10-8185 

8016 

25 

13-6044 

17-6716 

38§ 

257728   6-1423 

8075 

20 

8-9863 

22-4305 

207784 

10-5034 

8017 

ii  j  13-8378 

17-9510 

IS 

25-9818   6-4397 

8076 

6 

10-1523 

22-226O 

8b 

21-9590 

10-3970 

8018 

4 

17-0897  ;  7-3047 

8077 

4* 

10-8116 

22-4150 

4 

22-5995 

10-6408 

8019 

6 

6-191  1 

20-1401 

7 

18-1841  '  7-9915 

8078 

3*  10-8478 

22-1736 

4* 

22-6556 

10-3997 

8020 

7 

6-2293 

20-1263 

8 

18-2236  7-9805 

8079 

3*  12-7676 

22-0384 

4* 

24-5825 

10-4226 

8021 

37§ 

6-2973 

19-4688 

3«§ 

18-3448  7-3308 

78  849 

9'5 

8080 

5 

13-8770 

22-4I34 

4* 

25-6532 

10-8912 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  96!'2  of  K.A.  at  Dec.  +  78°,  and  io4*-8  at  Dec.  +  79°. 
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ZONE     +    78°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

* 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X, 

V- 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  23h  45m  to  oh  om  —  contd. 

R.A.  23h  45m  to  oh  o™  —  contd. 

Centre      R.A.  o1"  o"'  Dec.  +  78°                 R.A.  23h  4o«>  Dec.  +  79° 

Centre     R.A.  oh  om  Dec.  -f  78°              R.A.  23"  40™  Dec.  +  79* 

Plate  3599.     1897,  Aug.  28.            Plate  5696.    1901,  Aug.  10. 

Plate  3599.     1897,  Aug.  28.      Plate  5696.     1901, 

Aug.  10. 

tn. 

m. 

8081 
8082 
8083 
8084 
8085 
8086 
8087 
8088 

20§ 

4* 
3* 

4* 
ii 

7 
18 

24§ 

13-7010 

57667 
6-2822 
6-3936 
6-4388 
6*8964 

21-8798 
23-7687 
23-4018 

23-81  12 
23-2822 
23-2973 
23-2902 
23-3036 

28 

4t 

4 
IO 

5 
H 
23 

25-5226 
17-0665 

17-4885 
17-9690 
18-1253 

18-1670 
18-6240 

19-2049 

10-3432 
1  1  '5420 
11-2076 
11-6584 
11-1408 
1  1-1581 
11-1901 
11-2509 

8105 
8106 
8107 
8108 
8109 
8110 
Sill 
8112 

9 
5* 
4* 

23§ 

6 

22§ 

6-4238 
7-9797 
10-4839 
11-1632 
11-7975 
12-7520 
13-1176 

24-5654 

24-4777 
24-3020 

237732 
23-9324 
23-8504 

IO 

6 

4 

23§ 

6 

27§ 

18-0483 
19-5810 
22-1045 

227952 
23-4688 
24-4077 
247779 
17-1853 

12-4244 
127501 
12-6682 
12-5493 
12-0758 
12-3111 
12-2601 
I3-4577 

8089 

27§ 

7-7068 

23-9025 

25§ 

19-3816 

11-8648 

8113 

21 

6-1546 

26-1  162 

i  si 

17-6538 

I3-943I 

8090 
8091 

22§ 

6 

8-6901 
9-6386 

23-5379 
23-1248 

20 

9 

20-3921 

21-3719 

"•5839 
11-2520 

8114 
8115 

6 

6-5275 
7-1636 

25-2558 
25-2037 

s8§ 

8 

18-0965 

13-1181 
13-1207 

8092 
8093 

ii 

26§ 

10-0495 
10-1279 

23-5929 
237041 

12 

26§ 

21-7426 
21-8126 

"7493 
11-8687 

8116 

8117 

29 

9 

7-4760 
8-5138 

25-0748 

257725 

19       19-0573 
9      20-0320 

137976 

8094 

5 

10-2646 

23-3917 

6 

21-9755 

11-5668 

But 

12 

9-8795 

24-9435 

12 

21-4631 

13-0805 

8095 

37§ 

10-4957 

23''744 

33§ 

22-2237 

11-3710 

8119 

'9 

10-0235 

25-4182 

20 

21-5662 

13-5686 

8096 

6 

10-6333 

23-2748 

8 

22-3524 

11-4828 

8120 

10-6919 

24-8427 

15 

22-2796 

13-0513 

8097 

7 

10-9419 

23-1985 

7 

22-6638    11-4298 

8121 

4* 

12-3474 

24-9372 

5* 

23-9222 

13-2782 

8098 

6 

22-7518 

1  1-2060 

8122 

16 

12-5013 

24-6501 

17 

24-0999 

13-0063 

8099 

22§ 

11-8627 

23-2496 

24§ 

23-5799 

"'5574 

8123 

17 

13-8068    25-3630 

25-34I7 

13-8236 

8lOO 

24§ 

12-7004 

23-0460 

27§ 

24-4305 

11-4241 

8101 

57§ 

13-0405 

22-9010 

64§ 

24-7820 

11-3073 

78      854 

9-2 

7°§ 

26-6128 

47054 

77    936 

9-2 

8102 

»4 

13-0995 

22-9918 

16 

24-8327 

"'4°35 

8o§ 

26-2249 

7-2501 

78     855 

9-1 

8103 

10 

13-2790 

23-3362 

10 

24-9823 

11-7611 

72§ 

2-1559 

14-4569 

77    922 

8-9 

8104 

8 

5-7611 

24-7749 

8 

17-3694 

12-5786 

54§ 

4-5967 

21-6747 

78    846 

9-2 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  gS'-z  of  R.A.  at  Dec.  +  78*,  and  iO48'8  at  Dec.  +  79". 
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GREENWICH  ASTROQRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE  +  79°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diaui. 

X. 

y- 

Di&in. 

X. 

y~ 

No. 

Hie- 

No. 

Diun. 

X. 

DlHMl. 

ft 

V- 

No. 

Mag. 

E.A.  oh  om  to  oh  20m 

R.A.  oh  om  to  oh  20m  —  contd. 

Centre       K.A.  oh  2om  Dec.  +  79"               R.A.  oh  om  Dec.  +  80° 

Centre       R.A.  oh  2o">  Dec.  +  79°                  R.A.  oh  ora  Dec.  +  80* 

Plate  3621.    1897,  Sept.  10.         Plate  3608.     1897,  Sept.  i. 

Plate  3621.     1897,  Sept.  10.           Plate  3608.     1897,  Sept.  i. 

in, 

0 

in. 

I 

13 

3-7672 

14-2620 

IO 

15-1408 

'"8939 

49 

9 

5"°423 

18-8617 

7 

16-0200      6-5855 

2 

5 

6-8421 

14*5622 

5° 

21 

5-5888 

18-6724 

'•9 

16-5789      6-4436 

3 

ii 

7-1243 

14-4890 

4* 

18-4622 

2-4096 

51 

18 

5-958; 

18-2720 

'7 

16-9808      6-0760 

4 

6 

7-2385 

14-3604 

S2 

17 

97593 

I8-3774 

'4 

20-7610      6-5049 

5 

1  1 

8*2910 

I4-3I73 

5* 

19-6420 

2-3388 

53 

4 

9*9395 

18-5301 

6 

1  1 

8-4746 

H'9493 

6 

197739 

2-9783 

54 

'9 

10-6428 

18-0850 

20 

21*6689 

6-2895 

7 

IO 

8-5827 

14-8466 

6* 

19-8912 

2*8834 

55 

7 

12-2005 

18-1248 

4t 

23*2115 

6*4613 

8 

18 

9-3572 

14-3770 

18       20-6998 

2-4854 

56 

46§ 

12-8698 

18*4800 

54§ 

23*8520 

6-8732 

79      7 

9'3 

9 

26§ 

9*6130 

14-4914 

42§     209498       2*6203 

78        5 

9'5 

57 

H 

137794 

18*9770 

18 

24*7105       7-4449 

10 

5 

10*1065 

147313 

58 

1  1 

4*8179 

19-9608 

1  1 

15*7007      7-6606 

ii 

9 

10-2427 

H'  '395 

59 

6 

5-3643 

19-3864 

4* 

16-2920      7-1372 

it 

6 

10-6020 

14-6408 

4* 

21-9205       2-8519 

60 

'9 

7-7881 

19-7387 

•9 

18-6805       7-6914 

'3 

20 

11*7810 

14-8114 

13 

23-0805       3-1265 

61 

17 

7-9483 

19-6385 

16 

18*8471  :   7-6069 

14 

8 

12*9593 

14-5368 

62 

4 

7-9680 

19-4196 

15 

19 

13-0890 

14-3083 

22       124-4234 

2-7360 

63 

ii 

8-2712 

19-5789 

6 

>9*»793 

7-5738 

16 

2I§ 

3*8088 

15-6195 

2O§     |    15-0675           3*25OI 

64 

8 

8-6473 

19-0678 

4 

19-5947 

7-0982 

17 

7 

6*4900 

15-2959 

5*    17*7676      3-1566 

65 

4 

8-8501 

19-0395 

5* 

19-8010      7-0888 

18 

7 

6*7510 

15-5640 

66 

IO 

9-7950 

19-8595 

8 

20-6707 

7-9840 

'9 

i3 

8*8635 

15-8719 

7     !  20-0835  i    3-9320 

67 

7 

10-4249 

19*9401 

5 

21  '2907 

8-1205 

20 

Q 

9'6547 

15-4209 

4*    20-90          3*5522 

68 

H§~ 

10-6436 

19-0498 

28§ 

21-5847          7*2,12 

21 

20 

10*1377     15-879° 

21       21-3505      4-0483 

69 

39$ 

107715 

19*3406 

39§ 

21-6885 

7-5512 

K      34 

9'4 

22 

»l§ 

10*8607 

15-4182 

26§ 

22-1102       3-6486 

70 

12 

6-4869 

20-6218 

8 

17-3087 

8*4606 

23 

15 

11-0745 

15-8358 

'5 

22*2900  '    4-0842 

7i 

IO 

7-4387 

20*7265 

7 

18-2475 

8-6486 

24 

4°§ 

11-2064 

15-6819 

S»§ 

22-4325     3-9450 

K      36 

9'4 

72 

7* 

7-4990 

20-0292 

5 

18-3673 

7-9568 

25 

18 

1  1  -7814 

15-0118 

16 

23-0647     3-3264 

73 

5 

8*51,5 

20-3034 

26 

12 

4-9-83 

16-4202 

8 

16-1076      4*1424 

74 

7 

12-1715 

20-1740 

Z7 

"5§ 

4-9703 

16-2250 

I22§ 

16*1723       3-9520 

78        i 

6-5 

75 

7 

12*5150 

20*0618 

4 

23*3630 

8-4195 

28 

33§ 

7*1476     16-9898 

34S 

18*2788  !    4-8998 

K      16 

9-8 

76 

18 

12-8605 

20-0495 

'5 

23*7097 

8*4361 

29 

4°§ 

10-0015     16-6172 

473 

21-1527       4*7697 

78        8 

9'5 

77 

5i§ 

13*1736 

20-5838 

6o§ 

23-9770 

8-9955 

79        8 

9'2 

3° 

5 

10*4441 

16-0660 

78 

10 

13-7097 

20-5634 

8* 

24-5II2 

9*0203 

3' 

8 

10-6312 

16-4084 

6* 

21*7997 

4-6170 

79 

13 

3-3345 

21*5355 

'4 

14-0900 

9-1028 

32 

H 

10-7298 

16-7299 

18 

21*8686 

4-9480 

80 

36§ 

4*8424 

21*6787 

*9§ 

15*5806 

9-3747 

K             2 

9*8 

33 

17 

10-9318 

16-0818 

24 

22*1268 

4-3205 

81 

12 

57322 

21*6790 

ii 

16*4687 

9*4509 

34 

4 

11-7274 

16-6050 

82 

9 

6-6342 

21*4021 

5 

17-3891 

9-2565 

35 

4 

11-7695 

16-3482 

83 

5 

7-0200 

21*6520 

36 

19 

1  1*8519 

16-5257 

'9 

23-0063 

4-8398 

84 

20 

7-0563 

21*1903 

17 

17-8276 

9-0773 

37 

24§ 

12-0788 

16-0338 

31       23*2716 

4-3668 

85 

23§ 

8-0105 

21*2247 

21 

187763 

9-I93i 

38 

'9 

12-3401 

16-7193 

24      23-4748 

5-0705 

86 

12 

10*1400 

21*4206 

6 

20-8795 

9-5680 

39 

12 

5-0188 

17-3629 

ii       i6'i  220 

5-0898 

87 

IO 

10*1781 

21-2598 

7 

20-9310 

9-4130 

4° 

6        6-4689 

17-6605 

4*     I7-5424 

5-5088 

88 

7 

12-9585 

21-8671 

6 

23-6509 

10-2593 

41 

i8§ 

6-6027 

'7-1535 

i8§     17-6949 

5-3165 

89 

20§ 

J3-3143 

21-3488 

17 

24-05  10 

9-7700 

42 

198 

7*1526 

17-6467 

'9 

18-2280 

5-5547 

90 

9 

13*3717 

21*2430 

6 

24-II54 

9-6697 

43 

20§ 

9*3861 

17-0208 

22 

20*5047 

5*1217 

91 

7 

13-9191 

217517 

3* 

24-6205 

10*2200 

44 

12 

10-8923 

17-1468 

7 

21*9935 

5-3755 

92 

32§ 

3-4748 

22*0608 

23§ 

14*1848 

9-6387 

45 

IO 

12-2194 

17-3300 

6 

23*2997 

5-6718 

93 

'9 

4-8908 

22*4675 

13 

15-5619 

10*1674 

46 

5 

13-6521 

'77493 

94 

4* 

4-9125 

22*2610 

3* 

15*6025 

9-9593 

47 

5       13-9245 

17-8284 

95 

6* 

5-1890 

22*3214 

4t 

15-8683 

10-0474 

48 

9 

4-1909 

18*0210 

8 

15*2408 

5-6783 

96 

10 

5*2667 

22-4498 

7 

I5*9368 

10-1793 

i  reseau  iuterval  represents  very  nearly  5'  =  IO4"'8  of  R.A.  at  Dec.  +  79°,  and  U5"i  at  Dec.  +  80°. 
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ZONE     +     79° 


B.D. 

B.  D. 

-Vo. 

Di&m. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

»• 

No. 

Diam. 

X 

y- 

Diam. 

i.                  y. 

Ho. 

Mag. 

Ho. 

Mag. 

R.A.  oh  om  to  cP  20m—contd. 

R.A.  oh  2Om  to  oh  40™  —  contd. 

Centre      R.  A.  o>>  20""  Dec.  -f  79°               R.  A.  oh  o™  Dec.  +  go- 

Centre       R.A.  oh  zom  Dec.  +  79'               R.A.  oh  40"-  Dec.  +  80* 

Plate  3621.     1897,  Sept.  10.         Plate  3608.    1897,  Sept.  i. 

Plate  3621.     1897,  Sept.  10.         Plate  3661.     1897,  Oct.  5. 

•                     m- 

m 

97 

19            5-3005 

22-9318 

'5 

15-9292 

10-6641 

'43 

6      22-4370     14-9913 

6*     11-0272 

2-7489 

98 

5        6-1123 

22-5782 

144 

4     j"'4552     147306 

4*     11-0229 

2-4872 

99 

5        6-1514 

22-8690 

4t 

16-7807 

10-6713 

'45 

H         24-1794      14-2270 

15          12-6964 

1-8392 

100 

6       -8-6730 

22-7277 

4t 

19-3062 

10-7487 

,46 

4*  ;  24-351° 

14-4287 

4* 

12-8885 

2-0255 

101 

5t      9-1100 

22-9010 

3* 

19-7296 

10-9598 

147 

5* 

24-3870 

14-0894 

4*    12-8922 

1-6871 

102 

4        97215 

22-5190 

148 

4*3 

24-4888 

14-8112 

45§     13-0556 

Z'3957 

I03 

52? 

9'S2  I  I 

22-0618 

54§ 

20-5095 

10-1850 

79        4 

8-9 

149 

8 

16-0522 

15-9545 

4-7490 

4-2523 

I04 

9      10-0528 

22*8046 

6 

20-6752 

10-9405 

150 

15 

16-2178 

15-1205 

18         4-8396 

3-4097 

10; 

7       11-9202 

22-8470 

6 

22-5312 

11-1423 

'5' 

1  1 

16-3572 

15-2892 

ii     '    4-9938 

3-5613 

1  06 

2O          I2"O22O 

227853 

20 

22-6404 

1  1-0913 

152 

7 

16-9713 

15-1800 

9         5-5984  !    3-4046 

107 

20 

12-0416 

22-5684 

20 

22-6795 

10-8739 

i53 

'9 

16-9850 

15-4728 

22             5-6368 

3-6923 

108 

18 

12*3337 

22-0400 

12 

23-0130 

10-3734 

'54 

7 

17-8059 

15-7780 

7         6-4802 

3-9239 

109 

8 

12-6083 

22-4452 

4* 

23-2465 

10-8008 

'55 

5 

18-8342 

15-6300 

5*      7-49I9 

3-6908 

I  IO 

5 

12-7379 

"•3507 

3* 

23-3900 

10-7178 

,56 

22§ 

20-2420 

15-1080 

29        8-8497 

3-0498 

• 

I  ii 

8 

3-6208 

23-6701 

4t 

14-1906 

11-2573 

157 

5 

20-5609 

15-0512 

112 

8* 

4"56/4 

23-6014 

4t 

15-1407 

11-2688 

158 

5 

21-3665 

I5-3093 

4*      9-9867 

3-I553 

"3 

5* 

5-3603 

23-1002 

3* 

15-9780 

10-8378 

'59 

'5 

23-2407 

15-9918 

18       11-9156 

3-6786 

»»4 

'9 

6-2103 

23-0193 

15 

16-8288 

10-8284 

160 

5 

23-3'44 

I574I3 

6      11-9645 

3-4203 

U5 

15 

6-2287 

23-9400 

6 

16-7686 

ii  7461 

161 

7 

23-8027 

15-7204 

9      12-4477 

3-3578 

116 

6t 

6-4921 

23-4602 

4 

17-0710 

11-2915 

162 

7 

24-3314 

15-2262 

15       12-9348 

2-8200 

117 

42§       6-7610 

23-0713 

4'§ 

17-3732 

10-9258 

K      13 

9-3 

.63 

6 

24-4581 

15-6097 

6      13-0921 

3-I937 

118 

6        8-6998 

23-1610 

4* 

19-2981 

11-1818 

164 

8        2-7124 

4-5237 

119 

10 

9-5930 

23-4288 

5 

20-1645 

11-5233 

165 

ii 

'5-2795 

16-5888 

12        4-0303 

4-9492 

I2O 

9 

12-5388 

23-4300 

6 

23-0995 

11-7764 

1  66 

4 

16-2331 

16-4924 

121 

6 

13-8472 

23-9843 

4 

24-3523 

12-4405 

167 

5* 

16-7234 

16-5536 

•; 

5-4676 

47954 

122 

54§ 

5-6299 

24-5765 

58§ 

16-1175 

12-3282 

79        i 

9'3 

168 

47§ 

16-9416 

16-1643 

5'S 

5-6510        4-3870 

78        I5 

9'5 

123 

4«§ 

5-8472 

247899 

40§ 

16-3130 

12-5602 

79        2 

9*4 

169 

4       '7-2475 

16-2108 

4*       5-9612       4-4080 

124 

2I§        12-9910 

24-2712 

25 

2  3  '479  5 

12-6551 

170 

25§     17-6314 

16-2446 

3o§       6-3475 

4-4082 

125 

7*      4-9305 

25-4002 

3* 

15-3476 

13-0883 

171 

8       18-9838 

16-042* 

n         7-6759 

4-0914 

126 

8         7-7319 

25-2292 

6 

18-1578 

13-1585 

172 

8       19-3797 

16-7902 

'4         8-1353 

4-7995 

127 

42§       8-2192 

25-2633 

39§ 

18-6350 

13-2363 

79        3 

9'3 

173 

9 

19-6262 

16-0812 

12 

8-3216 

4-°747 

128 

7t      9-3003 

25-8405 

5 

19-6661 

13-9031 

174 

S* 

19-7002 

16-4295 

4* 

8-4188 

4-4150 

I29 

12           10-4205 

25-5602 

8 

20-8056 

13-7185 

»7S 

6 

20-6449 

16-6499 

5 

9-3823 

4-5516 

130 

44§     10-8307 

25-0900 

+  3,* 

21-2543 

13-2867 

79        5 

9-2 

176 

5 

21-1933     16-7608 

5 

9-9385 

46173 

'3' 

8       11-4385 

25'4874 

6 

21-8255 

13-7328 

i77 

4* 

21-3714 

16-8073 

5 

10-1204 

4-6493 

178 

6f     22-3675 

16-4079 

6 

11-0776 

4-1633 

8o§ 

24-3987 

2-2498 

78      ii 

8-6 

*79 

46§ 

24-2829 

16-6286 

4SS 

13-0070 

4-2207 

78         22 

9-5 

I22§ 

25-3308 

8-5296 

79      i° 

7-0 

180 

4* 

15-1285 

17-8787 

4* 

3-9922 

6-2492 

45§ 

25-1018 

I2'3449 

79      " 

8-9 

181 

34§ 

15-6/95 

I7-93I3 

42§ 

4-5448 

6-25,0 

K      61 

9-8 

82§       2-1209 

23-2765) 

~*  n       "  r\r\ 

182 

5 

'8-9743 

17-3703 

5 

77808 

5'4'33 

47§       2-1488 

23-3267] 

79    799 

7'5 

183 

4* 

20-3868 

17-0032 

4* 

9-1541 

4-9266 

184 

6* 

21-5966 

I7-3753 

5 

10-3912 

5-I939 

185 

5* 

22-0180 

17-5233 

4 

10-8242 

5-3065 

R.A.  oh  20™  to  oh  40™ 

186 

6 

22-0487 

17-6012 

7 

10-8604 

5-3803 

187 

6 

22-6624 

17-0890 

7 

11-4287 

4-8162 

C«ntre      R.A.  oh  20™  Dec. 

+  79*               R.A.  o>>  40m  Dec.  +  80* 

188 

7* 

24-1099 

17-4295 

6* 

12-8976 

5-0297 

Plate  3621.     1897 

Sept.  to.        Plate  3661.     1897,  Oct.  5. 

189 

4* 

16-0160 

18-8297 

4* 

4-9581 

7-1192 

6O 

m. 

190 

5* 

17-1294 

18*2911 

5 

6-0213 

4891 

132 

12 

14-6705 

140415 

»3 

3-2089 

2-4644 

191 

4 

17-4589 

18-6221 

133 

ll 

14-9142 

14-1787 

18 

3-4632 

2-5806 

192 

27§ 

18-3206 

18-8666 

28§       7-2558 

6-9600 

K      73 

10 

134 

16 

14-9830 

'-(••5874 

18 

3-5668 

2-9825 

193 

7 

18-7695 

18-4787 

6        7-6689 

6-5322 

135 

5 

16-0809 

14-1815 

8 

4-6233 

2-4854 

•94 

6 

I9-I537 

18-91  19 

6 

8-0925 

6-935° 

'36 

6 

17-3971 

14-2742 

4* 

5-9472 

2-4619 

'95 

3»i 

20-5295 

18-2907 

39§ 

9-4082 

6-1987 

K      88 

9'6 

'37 

7* 

18-7187 

'4-4727 

6 

7-2783 

2'55°7 

196 

3* 

20-6305 

18-8272 

4 

9-5511 

6-7236 

138 

6 

19-8102 

14-3508 

4 

8-3548 

2-3384 

197 

5* 

21-1040 

18-3997 

139 

8 

21-2273 

14-4489 

16 

9-7726 

2-3094 

198 

30§ 

21-1803 

I8-5535 

3o§     10-0795 

6-4047 

K      93 

IO 

140 

4 

21-3005 

14-6779 

4* 

9-8700 

2-5343 

199 

7 

217565 

187309 

9      10-6694 

6-5319 

141 

21 

21-3798 

14-9203 

24 

9-9685 

2-7690 

200 

5* 

21-8642 

18-5833 

4*     10-7605 

6-3775 

142 

5* 

22-3760 

14-2742 

5* 

10-9024 

2-0387 

2OI 

5* 

22-7801 

18-0692 

5*     1  1-6292 

5-7842 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  iO4B<8  of  R.A.  at  Dec.  -f  79*,  and  n$*'z  at  Dec.  +  80°. 
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ZONE    +    79° 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

x.                    y. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X 

y. 

Diam. 

*.                     y- 

No. 

ilag. 

R.A.  oh  20™  to  oh  40™  —  contd. 

R.A.  oh  2Om  to  oh  40™  —  contd. 

Centre         R.A.  oh  20'"  Dec.  +  79"             R.A.  o»>  40™  Dec.  -f-  80* 

Centre       R.A.  oh  2om  Dec.  +  79*                 R.A.  oh  4om  Dec.  +  80* 

Plate  3621.     1897,  Sept.  to.         Plate  3661.     1897,  Oct.  5. 

Plate  3621.     1897,  Sept.  10.            Plate  3661.     1897,  Oct.  5. 

o 

m. 

O 

m. 

2O2 

10       23-0043 

18-8612 

10 

II-9232         6-5577 

261 

7 

20-2690     22-5839 

7 

9*5141 

'0*4949 

203 

15       123-6504 

18-4818 

'5 

12-5357 

6-1204 

262 

14 

21-2267     22-2979 

'3 

10-4422 

10*1293 

204 

13 

23-9392 

18-9197 

'5 

12-8563 

6-5323 

263 

12 

21-6201 

22*6194 

12 

10-8639     10-4167 

205 

17 

24-4210 

'8-5595 

1  8 

13-3088 

6-1332 

264 

4 

12-7859     10-4806 

206 

24 

25-1194 

18-0997 

22 

13-9640 

5-6163 

265 

5     i  I3-3339 

10-3636 

207 

5* 

I5-3295 

19-7924 

4* 

4-3562 

8-1382 

266 

6 

13-9192      9-9010 

208 

5* 

I5-4545 

19-1004 

4* 

4-4192 

7-4366 

267 

4°§ 

14-5846 

23-8208 

4Z§ 

3-9600     12-2197 

79      ii 

8*9 

209 

5* 

16-4690 

19-8109 

5 

5'49'9 

8-0588 

268 

10 

14-8219 

23-1961 

8 

4-1424     11-5705 

2IO 

12 

19-3636 

19-3171 

17 

8-3328 

7-3201 

269 

6* 

15-9155 

23-8075 

5 

5-2812     12-0880 

211 

5* 

19-8089 

19-6671 

5 

8-8032 

7-6253 

270 

5* 

16-0790 

23-6225 

4 

5*4301     11*8929 

212 

8 

19-8107 

19-3416 

10 

87800 

7-3073 

271 

5 

16-7675 

23-357I 

4 

6-0920     11-5658 

213 

6* 

20-0919 

19-0297 

f  *•* 

9'°334 

6-9719 

272 

9* 

17-3668 

23-0373 

9 

6-6605     '  1-1976 

214 

IO 

22-1397 

19-2401 

1  1 

11-0908 

7-0045 

273 

35§ 

17-5251 

23-9998 

6-9025     12-1431 

79      13 

9'5 

215 

5* 

23-4421 

19-6497 

5 

12-4245 

7-3015 

274 

4 

6-9598 

"•4545 

216 

23 

24-7106 

19-1857 

23 

13-6515 

67313 

K     119 

IO 

275 

6 

18-2889 

23*1377 

9 

7-5904 

1  1-2190 

217 

4* 

1  4"°3  5  5 

20-4417 

4* 

3-1223 

8-8970 

276 

5* 

19-6395 

2374>5 

4*       8-9887 

1  1-7020 

218 

1  '5§ 

14-4834 

20-0013 

1  17§ 

3-5291 

8-4207 

79      i° 

7-0 

277 

4°§ 

20-1080 

23-8596 

40§       9-4636     11-7824 

79      140 

Var. 

2I9 

5* 

16-5483 

20-1093 

5 

5-5974 

8-3486 

278 

6 

20-1163 

23-57II 

6 

9-4474  j  11-4939 

22O 

i8§ 

17-3568 

20-1713 

22§ 

6-4085 

8-3429 

279 

6 

20-3949     23-6618 

6 

97315     11-5595 

221 

!4 

18-1656 

20-2735 

'9 

7-2213 

8-3764 

280 

35 

23-6524 

23-2931 

28§ 

12-9463 

10-9145 

222 

4* 

19-2195 

20-5725 

4 

8-2946 

8-5887 

281 

8 

14-1443 

247916 

9 

3-6018 

13-2217 

223 

5 

19-81  14 

20-5394 

5 

8-8873 

8-4980 

282 

4 

i  5-6526 

24-7701 

6 

5-0995 

13-0685 

224 

23 

20-2366 

20-5822 

21 

9-3U3 

8-5073 

283 

23       15-8932 

24-4609 

24§       5-3169 

127417 

225 

5* 

21-0849 

20-2172 

4 

10-1278 

8-0680 

284 

8 

16-6331 

24-9324 

7        6-0938 

'3''497 

226 

12 

21-2705 

20-7580 

H 

io-3544 

8-5928 

285 

IO 

I7-8545 

24-4739 

10        7-2721 

12-5899 

227 

52§ 

22-2824 

20-9511 

4&§ 

11-3815 

8-7002 

79      16 

8-9 

286 

4        7-4504 

I2-3558 

228 

26§ 

22-6727 

20-0817 

26§ 

11-6971 

7'8ooi 

287 

18 

18-2422 

24-5703 

18 

7*6646 

12-6499 

229 

37§ 

22-6789 

20-0721 

35§ 

1  1-7064 

7-7894 

79      17 

9'5 

288 

'3 

19-2324 

24-5741 

'7 

8-6510 

12-5680 

230 

3o§ 

23-1814 

20-6616 

27§ 

12-2523 

8-3337 

K     107 

9-6 

289 

3  if 

19-6387 

24-9443 

3o§ 

9-0893 

12-9032 

231 

5 

13-3247 

8-2955 

290 

6* 

19-9020 

24-7407 

5 

9-3332 

12-6791 

232 

7      24-4827 

20-4058 

4* 

13-5240 

7-9689 

291 

13 

14-5275 

25-1288 

13     ;    4*0108 

13-5219 

233 

6*    14-0570 

21-9718 

10 

3-2737 

10-4203 

292 

5* 

16-6055 

25-2108 

4 

6-0841   ;  13*4245 

234 

20      14-9958 

21-9655 

25 

4-2086 

10-3318 

293 

6 

17-6750 

25-1988 

5 

7-1511      13-3211 

235 

9      15-9980    21-8890 

'5 

5-2002 

10-1691 

294 

4 

9-2899     13-6212 

236 

IO 

17-5698 

21-7421 

9 

6-7520 

9-8907 

295 

9* 

21-4933 

25-2490 

5 

10-9625 

13-0462 

237 

IO 

18-1332 

21-9793 

12 

7-3387 

10-0776 

296 

25 

21-7200 

25-1626 

19 

11-1794 

12-9416 

238 

6* 

18-2977 

21-4320 

5 

7H525 

9-5184 

297 

7* 

22-7889 

25-8962 

7       12-3079 

13-5798 

239 

13 

18-5252 

21-9043 

1  1 

77205 

9-9695 

298 

10* 

24-4613 

25-5661 

ii       I3-9453 

13-1081 

240 

53§ 

19-9728 

21-4657 

32§ 

9-1256 

9-4104 

79      '4 

8'5 

299 

4* 

21-1405 

26-0948 

5       10-6872 

13-9172 

24.1 

19 

10/0880 

2  1  "3428 

IQ 

9-I2QC 

9-2880 

T 

242 

7 

7 

77 

20-0680 

21-7473 

7 

5 

7  3 
9-2418 

9-6823 

77§       1-5407 

2-3927 

78      ii 

8-6 

243 

4* 

20*1987 

21-2497 

X 

9-1727 

244 

5 

20-3627 

21-3774 

5 

9-5003          9-2850 

245 

8 

20-5552 

21-7970 

IO 

9-7319 

9-6893 

R.A.  oh  40™  to  ih  om. 

246 
247 

40 
13 

2O'6OI2 
2I-0750 

21-4862 
21-9935 

'4 

97519 
10-2644 

9-376i 
9-8398 

K      89 

9-6 

i 

Centre      R.A.  ih  o™  Dec.  +  79°               R.A.  oh  40™  Dec.  +  So* 

248 

16 

21-4007 

217691 

'4 

IO-5723 

9-5903 

Plate  4749.     1899,  Dec.  n.           Plate  3661.     1897,  Oct.  5. 

249 

4 

IO-6622          9-OQ3I 

O 

m. 

250 

42§ 

21-9428 

21-5003 

4i§   ,      -0921       9-2779 

79      '5 

8-8 

300 

4* 

3-5923     14-8186 

IO 

15*0663 

2-4355 

251 

18 

21   9565 

21-4111 

22                 -0963          9-1869 

301 

6 

3-6107 

14-8392 

21 

15*0808 

2-4583 

252 

6* 

22-0335 

21-5199 

4           -1815       9-2878 

302 

7 

16-3709 

2-0500 

253 

4* 

22-5095 

21-6189 

4    I      -6615      9-3453 

3°3 

6 

'8-3411 

2-6657 

254 

6* 

22-5597 

21-2930 

6 

•6886       9-0190 

3°4 

18 

11-0730 

I4'31  19 

44§ 

22*5627 

2-5879 

78        29 

9"! 

255 

29§ 

24-4508 

21-3991 

20 

13-5805       8-9600 

K    118 

9-8 

3°5 

6 

12-5648 

14-0978 

15 

24-0693 

2*5058 

256 

5* 

15-0504 

22-3726 

4 

4-2962     10-7347 

306 

8 

I  5-8005 

3-8176 

257 

4* 

16-6300 

22-0593 

4 

5-8452     10-2877 

3°7 

4 

16*1215 

3-5605 

258 

4 

7-4071     10-7795 

308 

2O§ 

6-6701 

15*9840 

35§ 

18*0305 

3*8665 

259 

4* 

18-9595 

22-2687 

4 

8-1836     10-2984 

3°9 

24§ 

7-0335 

15-2550 

45§ 

18-4566 

3-i7i4 

260 

5* 

19-3985 

22-6486 

7 

8-6530     10-6342 

310 

5 

18-9683 

3*2120 

No.  277.     y  Cephei. 

i  rteeau  interval  represents  very  nearly  5'  =  IO4S>8  of  R.A.  at  D«c.  +  79°,  and  ii58'2  at  Dec.  +  80°. 
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ZONE    +    79° 


No 

Hi  £ini 

Ttlant 

B.  D. 

a  D. 

x.                        y. 

JJIHni. 

X. 

.". 

Ho. 

Mag. 

No. 

Diani. 

z. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Ml*. 

R.A.  oh  40™  to  ib  om  —  contd. 

R.A.  &  40™  to  ih  om  —  contd. 

Ontre       R.A.  ih  om  Dec.  +  79°                R.A.  oh  4om  Dec.  +  So° 

Centre        R.A.  ih  o°>  Dec.  +  79'                 B.A.  o"  40"  Dec.  +  80* 

Plate  4749.     1899,  Dec.  n.           Plate  3661.     1897,  Oct.  5. 

Plate  4749.    1(99,  Dec.  n.            Plate  3661.     1897,001.5. 

m. 

O 

m. 

311 

s 

77227 

15-7837 

"5 

19-0961 

3-7579 

370 

3* 

11-3008 

17-8886 

7 

22-4783      6-1714 

312 

3* 

7-7528 

15-2716 

6 

19-1709       3*2528 

37' 

'9§ 

II-4770 

18-1723 

39§     22-6278      6-4669 

K     1  68 

10 

3'3 

15 

8-4407 

!5'5897 

3'§ 

19-8282       3*6293 

K    152 

9'3 

372 

7 

12-6355 

18-4461 

'5 

23-7595      6-8417 

3>4 

4* 

8-4458     15-1840 

16 

19-8694       3^241 

373 

m 

23-8464       6-0068 

3>5 

10 

9-9753 

15-2592 

25§ 

21-3853  i    3-4354 

374 

3* 

13-0996 

18-4361 

5*    24-2197      6-8722 

3J6 

6 

21-6152       3-5620 

375 

4* 

13-5294 

18-1872 

9      24-6731      6-6619 

3'7 

6 

11-4867 

15-3863 

>7 

22-8796 

3-6919 

376 

4* 

5-2961 

I978S3 

9      16-3266 

7-5340 

318 

5 

12-6088 

'S'4975 

17 

23-9883 

3-9025 

377 

30§ 

67105 

•9-3945 

44§     "777  1  * 

7-2681 

79      20 

9'4 

3'9 

'3 

14-4654 

4-7568 

378 

7 

7-9685 

19-3614 

20§     19-0255 

7-3445 

320 

'9 

3-6576 

17-3230 

39§ 

14-9095       4-9365 

K    125 

I0'0 

379 

4      i9"0965 

7-8875 

321 

10 

15-0392       4-1919 

380 

5       I9-3454 

7-2812 

322 

9 

3-97'5 

16-5428 

23§ 

15-2916       4-1884 

K     130 

9-8 

381 

6 

9-0482 

19-3828 

1  6      20-0993 

7-4628 

323 

5 

17-6714 

4-8796 

382 

9      20-6855 

7-9423 

324 

28§ 

6-6708 

16-8566 

47§ 

I7'955° 

^ 

47362 

78      25 

9"3 

383 

7 

1  1  -08  1  3 

18-9080 

21 

22-1665 

7-1668 

K     164 

1  0-0 

325 

7       '7-9758 

4-2029 

384 

10 

22-6933 

7-8985 

326 

5      '8-1193 

4-6348 

385 

5 

H-5556 

8-8870 

327 

4*       7-9268 

16-6286 

10      19-2224 

4-6209 

386 

6 

15-7711 

8-2595 

328 

9        8-4078 

16-4674 

23§ 

19-7182 

4-4989 

387 

24§ 

5'*794 

20-7643 

4i§ 

16-2243 

8-5090 

329 

4* 

9-3803 

16-4183 

12 

20-6911 

4*5375 

388 

6 

I7-3953 

8-6959 

33° 

ii 

11-1732 

15-8641 

32 

22-5258 

4-I433 

389 

8 

67858 

21-0023 

20§ 

17-7078 

8-8755 

331 

6 

23-0308 

4-3039 

39° 

4 

17-9768 

8-8833 

332 

6 

12-5908 

15-8728 

ll 

23-9392 

4-2765 

39' 

4 

I7-9755 

8-2675 

333 

3* 

13-1806 

15-8711 

9 

24-5238       4-32"7 

392 

22§ 

7-1020 

20-5163 

35§ 

18-0630 

8-4201 

334 

5 

I3'3945 

15-7899 

'7 

24'7487       4  '2627 

393 

7 

'8-5543 

8-0098 

335 

6 

14-2564       5-6809 

394 

6 

19-6295 

8-0958 

336 

4 

14-2568       5-8739 

395 

5t 

8-6747 

20-0768 

H 

19-6688 

8-1195 

337 

20 

3-6914 

I7-5498 

39§ 

14-9250       5-1671 

79      '8 

9'4 

396 

4 

20-5188 

8-8318 

338 

4 

15-1815       5-4505 

397 

6 

10-6585 

19-9523 

18 

21-6560 

8-1710 

339 

5 

I5-7743  :    5-3414 

398 

6 

21-6774 

8*0120 

340 

5 

16-0815  ,    5-4674 

399 

6 

11-4391 

19-8014 

ll 

22-4468 

8-0870 

34i 

3 

16-2045 

5-3022 

400 

7 

11-5098 

19-7350 

20 

22-5219 

8-0283 

342 

62§ 

5-5698 

17-8317 

88§ 

16-7705 

5-6113 

79      19 

77 

401 

6 

11-5771 

20-3914 

«9 

22-5320 

8-6863 

343 

5 

17-1139 

5'5°94 

402 

3* 

12-3465 

20-6266 

9 

23-2764 

8-9888 

344 

10 

17-3865 

S'7795 

403 

5* 

3-5418 

21-6676 

i? 

14-4116 

9-2563 

345 

4* 

7-0738 

17-4376 

'4 

18-3069 

5'3499 

404 

9 

•5-8553 

9-6825 

346 

6 

18-3790 

5"J974 

4°  5 

4* 

5-5098 

21-3014 

15 

16-4043 

9-0622 

347 

i9§ 

8-9148 

17-1509 

33§ 

20-1648 

5-2249 

406 

9 

16-6505 

9-3205 

348 

4 

21-1631 

5-8281 

407 

6 

6-8925 

21-6690 

21 

17-7523 

9'547> 

349 

4 

10-1739 

17-4243 

10 

21-3946 

5-6099 

408 

6 

I7-9455 

9-4722 

35° 

8 

22-6703 

5-9833 

409 

4 

17-9898 

9-2459 

35i 

33§ 

"7945 

17-0263 

62§ 

23-0443 

5-3536 

78      30 

9-2 

410 

5 

18-2982 

97671 

352 

6 

23-6089 

57810 

4" 

29§ 

8-6185 

21-0213 

12 

19-5278 

9-0568 

79      22 

9-3 

353 

5 

13-1857 

I6-9973 

'3 

24-4321 

5'4472 

412 

6 

9-0640 

21-0828 

354 

8 

13-2850    16-6359 

23 

24-5631 

5-0960 

4i3 

7* 

12-0668 

21-0281 

18       22-9645  '    9-3640 

355 

«9 

13-4584    17-3225 

45§   >  24-6758 

5-794I 

79      28 

9'5 

4'4 

45§ 

12-9270 

20*6518 

7o§     23-8542       9-0640 

79      26 

8-8 

356 

4t 

13-8693     16-6356 

8 

2j-'435 

5-'4<>3 

415 

26§ 

13-2399 

20-6647 

49§     24-1640      9-1065 

79      27 

9'4 

357 

7* 

3-0616     18-9675 

22§ 

14-1716 

6-5228 

416 

9       147013     10-4639 

358 

7 

377'3     '9''375 

21 

14-8662 

67544 

417 

5* 

4-7118 

23-2023 

16       15-4423     10-8890 

359 

6 

14-9608 

6-6979 

418 

10 

15-7946 

10-5083 

360 

4* 

4-I947 

19-3I44 

9 

15-2715 

6-9650 

419 

6 

15-8813 

10-5483 

361 

4 

15-4760 

6-2046 

420 

5 

17-6221 

10-4808 

362 

6 

4-4787 

18-3641 

'9 

i5'6375 

6-0448 

421 

5 

18-0758 

10-3204 

363 

5 

16-6224 

6-8488 

422 

9 

18-4651 

10-8163 

364 

o 

187057 

6-141  1 

423 

10 

18-8603 

10-3304 

365 

10 

20-2738 

6'22I2 

424 

6       18-8883 

10-5248 

366 

4 

20-9130 

6-9447 

425 

10 

8-6043 

22-9203 

28§     19-3477 

10-9485 

367 

5 

10-0420 

18-8258 

10 

21-1410 

6-9923 

426 

6 

9-9218 

22-2418 

17       207213 

10-3873 

368 

3* 

10-6993     17-8056 

6* 

21-8828 

6-035I 

427 

4* 

10-0513 

22-3725 

10      20-8335  ,  10-5287 

369 

6 

11-1532     18-5329 

'7 

22-2704 

6-7996 

428 

6      21-8212     10-5340 

Plate  3661.     Nog.  411,  412.     The  images  of  these  stars  coincide  with  a  fault  in 

the  film.     For  this  reason  the  measured  diameter  of  41  1  is  inconsistent  with  that  of  its 

corresponding  image. 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  io4s'8  of  R.A.  at  Dec.  +  79°,  and  ii5»-i  at  Dee.  +  80°. 
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ZONE    +    79° 


B.  D. 

I  hi*  111 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diani. 

X. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

1  Mu  Hi. 

JT. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  o11  4Om  to  ih  o™  —  contd. 

R.A.  ih  om  to  ih  20m  —  contd. 

Centre         R.A.  ih  o™  Dec.  +79*              R.A.  oh  4om  Dec.  -|-  80° 

Centre        R.A.  ih  om  Dec.  +  79*              R.A.  ih  2om  Dec.  +  80* 

Plate  4749.     1899.  Dec.  ii.         Plate  3661.     1897,001.5. 

Plate  4749.     1899,  Dec.  ii.        Plate  3642.     1897,  Sept.  26. 

„                     in. 

m. 

429 

6 

23-6013 

10-1868 

475 

3* 

19-1430 

14-0883 

13 

7-7704 

2-1720 

430 

8 

15-9640 

11-7637 

476 

H 

19-2603 

14-6460 

34§ 

7-93I5 

2-7192 

43' 

5 

16-9440 

1  1-9800 

477 

3* 

20-4510 

14-1  172 

«3 

9-0772 

2-0940 

432 

6 

20-7883 

1  1-6041 

478 

4t 

21-3723 

'5'°554 

13 

10-0732 

2-9498 

433 

5 

23-6046 

11-1805 

479 

6 

10-5530 

2-2179 

434 

10 

14-3769 

12-3665 

480 

14 

21-8956 

14-9016 

38§ 

10-5796 

-  ~544 

78        38         9'4 

435 

7* 

4-1427   24-4486 

2I§ 

14-7668 

12-0810 

481 

10 

10-6419 

2-9760 

436 

4 

14-8065 

12-4500 

482 

9 

1  1:0549 

2-0522 

437 

6* 

5-0713    25-1110 

20 

15-6364 

12*8201 

483 

5t 

23-3667 

'4'4'47 

12           I2'OOZ8 

2-1468 

438 

10 

15-7970 

12-0078 

484 

42§ 

14-8706 

I474I5 

7'§       3-5631 

3-1792 

K    183 

9'3 

439 

6 

16-7869 

12-6969 

485 

34§ 

15-0205 

14-7271 

6j§       3TI24       3-I535 

78      33 

8-8 

44° 

17 

16-8978 

12-7980 

486 

3* 

15-4080 

14-8479 

ii         4-1  117       3-2426 

441 

ii* 

6*5528    25-0391 

28§ 

17-1190 

12-8775 

487 

10         4-8811 

3-2215 

442 

5 

177358 

1-7058 

488 

15 

19-5229 

15-7965 

37f 

8-2903 

3-8443 

78      35 

9'5 

443 

21 

7-5104  24-5918 

39§ 

18*1110 

12-5151 

489 

3* 

21   3099 

15-5767 

5 

10-0530 

3-4769 

444 

4* 

7-5003     24-4060 

8       18-1157 

12-3300 

49° 

3* 

22*7735 

157547 

10       11*5273       3-5313 

445 

9 

18-4969 

12-5051 

491 

36§ 

23-2610 

16-2038 

48§      12-0490       3-9381 

78      39 

9'4 

446 

9 

8*0823 

24-4128 

2  43 

18*6970 

12-3884 

492 

5       12-1972 

3-0887 

447 

8 

8-1918 

24-4709 

21 

18-8037 

12  '45  54 

493 

4* 

24*0934 

15-9383 

16       12-8578 

3-6078 

448 

6 

21-2250 

12-5578 

494 

3* 

14*4910 

15-9913 

n         3-2915 

4-4596 

449 

4* 

10*7020 

24-5686 

15 

21-2973    12-7715 

495 

5 

14*8562 

16-3010 

23         3-6«27       47369 

45° 

8 

21-3258     12-4285 

496 

10         3'9232       4-4615 

451 

3 

23-3943 

12-8685 

497 

6         4-1830      4-4305 

452 

8 

23-5366 

12-61  13 

498 

5 

15-4336 

15-9623 

22         4-2298       4-3490 

453 

10 

13-0405 

23-6435 

24§ 

23-7040    12-0533 

499 

5         4-3154 

4-5865 

454 

4* 

13-4045 

23-9171 

6 

24-0405  ;  12-3620 

500 

io9§ 

16-0790 

15-7165 

'•fig       4^479 

4"°493 

"8      34 

5-6 

455 

5 

14-4906   13-9415 

501 

12              6-6917 

4-0548 

456 

7 

4-9628 

25-3608 

22§ 

15-5059 

13-0595 

502 

7 

18*0355 

16-1359 

23              6-8338 

4-3054 

457 

II 

17-0388 

13-6498 

5°3 

4* 

18-1140 

15-8969 

'4 

6-8966 

4-061  1 

458 

5 

18-0718 

13-4675 

504 

7 

6-8977  ;  4-5  '67 

459 

4* 

7-9478 

25-2974 

'5 

18-4843 

13-2571 

5°5 

3* 

18-8305 

16-3768 

IO 

7-6468    4-4797 

460 

'4 

8-5198 

25-4S3I 

33§ 

19-0415 

13-4625 

506 

8 

8-2191    4-9558 

461 

9 

19-4863 

13-1155 

507 

13 

23-1392 

16-2931 

26§ 

11-9320   4-0390 

78      4' 

9'3 

462 

12 

19-5428 

'3-6744 

508 

10 

24-3365 

16-4522 

23$ 

13-1394   4-0953 

463 

8 

9-8452 

2  C  *  T  QA.'J 

22 

20-3308 

13-9190 

509 

IO 

3-0600 

5-3024 

464 

8 

20-9250 

'3  5533 

510 

6 

5-6954 

57503 

465 

7 

22-3717 

i  ^-2900 

'4 

16-8132 

17-0845 

34$ 

5-6972 

5-3529 

79      34 

9'3 

466 

7* 

11-1523 

2  s  '  I  t  Q  I 

'9 

22-6895 

13-4678 

512 

5 

6-1674 

5-6611 

467 

"3 

12-9273 

25-0643 

35§ 

23-4660    13-4599 

3* 

18-4748 

17-0349 

9 

7  ,H92 

5-1639 

468 

1  1 

23-7818     13-3110 

5H 

3* 

19-1897 

17-8379 

1  1 

8-1242 

5-9088 

5'5 

19-3735 

17-4917 

22S 

8-2822 

5-5464 

87§     26-3103       3-3455 

K    183 

9'3 

516 

8 

12-7582 

5-6790 

Sli;       26-4614        3-3463 

78      33 

8-8 

5'7 

12 

24-3688 

18-3203 

•78 

13-3291 

5-9568 

no;;     25-3907      8-2890 

79      29 

6-4 

518 

19 

i3'9'57 

5-3984 

9°§      9-9395 

26-1385 

79      *4 

6-5 

5  '9 

1  1 

3-6598 

6*6679 

520 

8S§ 

18-2619 

18-6202 

107^ 

7-2693 

6-7615 

79      36 

6-5 

521 

3* 

18-3407 

18-2577 

9 

7  '3-77 

6-3976 

522 

7t 

2O'I  170 

18-5891 

22§ 

9-1177 

6-5788 

R.A.  ihom  to  ih  20U1 

523 

10 

9-9598 

6-6036 

Centre     R.A.  ih  of  Dec.  +  79*                 R.A.  ii>  20™  Dec.  +  80* 

524 
525 

6      22-3522 
6      22-6108 

18-9960 
19-1379 

22$; 

2^ 

11-3767 
11*6444 

6*7954 
6-9160 

Plate  4749.     1899,  Dec.  ii.           Plate  3642.     1897,  Sept.  26. 

526 

ii       22-8292 

18-4892 

11*8074 

6-2502 

m 

527 

IO 

12-4027 

6-5086 

469 

3* 

23-3472 

14*1891 

6       119651 

1-9269 

528 

20      23-7909 

18-5441 

28j$ 

12-7711 

6-2261 

470 

4 

24-5400   13-9743 

25 

13-1356 

1-6098 

529 

6 

24-5419 

18-9043 

2O 

13-5507 

6-5215 

471 

4t 

15-1298    14-4675 

IO 

3-8030 

2-8898 

530 

5 

4-4085 

7-4885 

472 

4       16-6914 

14-5641 

15         5-3682 

2-8509 

4* 

15-4928 

18-9578 

IO 

7-3299 

473 

ii 

16-8993 

14-1063 

32         5-5321 

2-3781 

532 

'3 

4-8717 

7-7762 

474 

6        6-4048 

2-5297 

533 

5 

6-1357 

7-8386 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  io4'-8  of  R.A.  at  Dec.  +  79",  and  1  15«"2  at  Dec.   +  8oc. 

G-REB3fWICH   ASTROGRAPHIC   CATALOGUE,   1900. 

ZONE   -i-   79°. 
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K.DL 

B.D. 

^ 

DUUIL 

x-                      */• 

I  'in.ru. 

H, 

i 

,.. 

H^ 

^ 

Diam. 

V- 

Ko. 

«» 

R.A.  ih  6"  to  ih  20™  —  contd. 

R.A.  ih  o™  to  i"  20"  —  cortid. 

;.re         B.A.  i11  o™  Dec..  -(-  79°                 R.A.  i*  »o»  Dec.  +  So' 

Centre         B.A.  ih  o™  D«c.  -4-  79"              R.A.  i*>  zo»  l>ec.  +  So* 

Pl*»»  4749.    1899,  Dee.  ii.         Plat?  3642.     1897,  Sept.  16. 

Plate  4749,     1*99,  Dec.  n.        Plate  3642.     1897,  Sept  26. 

13             6-5684 

-  ;6oo 

• 

m. 

593 

4 

5-8872 

11-1893 

• 

m. 

6        8-7288 

-  -064 

594 

19 

18-0482 

13-4197 

37§       7>535 

11-5645 

6 

-'51 

595 

13 

8-0058 

11-0623 

20-4068 

19-4331 

44S       9-4/19 

'-39 

596 

5 

8-6042 

I  I'OOSO 

l 

19-9820 

10         10 

597 

5 

Q"Q^_  C  2 

11-5792 

- 

II-I- 

~-c- 

598 

IO 

20-5470 

23-4589 

27§ 

0*04-^  *? 

II-39I2 

5* 

22-2633 

19-6900 

10 

1  1  '3465 

7-4996 

599 

5 

10-2869 

11-4838 

541 

4 

11-6151 

600 

6 

10-3725 

I  1-6003 

ia-8o57 

H9 

601 

7 

10-5110 

1I-3413 

6 

1  3- 

'     4'5 

602 

8 

10-6047 

I  1-6048 

i  ; 

I4-l8O7 

20-21  12 

34$ 

13*5 

8-t  • 

60; 

57§ 

22-1135 

23-5979 

65^ 

1  1-5211 

I  I-40II 

79      4° 

9-0 

-:            -4:5 

IIO§ 

3-5022 

8-2060 

79      »9 

6-4 

604 

5 

11-5452 

I1-0588 

14-5200 

20-5294 

44§ 

3-6986 

8-9783 

79      3° 

9-3 

605 

14 

12-9105 

11-0273 

5 

37111 

8-4481 

606 

1 

13-5014 

24-2383 

23§ 

12-9562 

I1-9203 

- 

5-2691 

8-5536 

607 

5 

13-3191 

II-I467 

5 

8-3864 

8-2696 

608 

4 

13-5160 

117649 

- 

19-9535     10-4316 

IT! 

9-1033 

8-^ 

609 

13 

13-8768 

11-0417 

f 

9-1285 

8-8911 

610 

10 

3-5200 

12-8339 

13 

20-0898 

20-3093 

•tf 

9-2281 

8-2914 

611 

14 

15-0320 

23-7857 

39§ 

4-4808 

12-1808 

K    185 

9'5 

8 

9-4488 

612 

15-0498 

237355 

4-4923 

12-1298 

79      3i 

9'3 

8 

10-3616 

8-8930 

613 

7 

15-3111 

Ik 

47795 

12-4166 

12 

10-5696 

8-1854 

5 

5-2474 

129175 

st 

22-5108 

20-3816 

2O 

11-6581       8-1613 

615 

6 

5-4024 

12-2991 

9 

11*8613       8-1671 

616 

4 

5-9125 

12-2171 

5 

12-8062       8-1057 

617 

5 

6-4060 

12-5188 

559 

4 

13-0821       8-9588 

61  S 

5* 

17-5118 

24-6598 

ii 

7-0255 

12-8430 

5^ 

5-2172       9-4295 

619 

5 

7-4918 

12-5918 

13 

16-4017 

20-8255 

5-5998       9-1167 

79      33 

9-5 

620 

13 

8-3424 

12-5275 

6B 

5-8983       9-5061 

621 

16 

9-3103 

12-9643 

4 

6-7597       9-2700 

622 

6 

10-1638 

24-9405 

"7 

979J5 

12-8960 

3* 

17-9590     21-0313 

6 

7-1662       9-1958 

62} 

Mf 

1  1-4126 

12-8428 

6 

-15 

9-7676 

13 

12-5251 

12-3290 

5 

9"'777 

9-2786 

625 

5 

12-8893 

127072 

20-1880     21-6:55 

34§ 

9-4375 

9-5988 

79      37 

9  "4 

626 

ii 

12-901: 

11-1594 

20-5688    21  ; 

35§ 

9-8227 

565 

79      38 

9'3 

627 

43 

13-6286 

248401 

43§ 

13-1528 

12-5119 

79      4* 

9-2 

21-1505     21-4633 

10-3802 

9-3561 

79      39 

8-b 

628 

ii 

13-1802 

12-8295 

12 

10-4274 

9-3011 

629 

10 

13-8881 

12-9407 

S 

10-6218 

9-1356 

030 

S 

13'9'37 

127286 

-60       21- 

21 

1  1  •  S  042 

9-2661 

9 

4-3632 

13-7881 

17 

12-5585 

9-6655 

632 

47333 

13-0105 

6 

12-5241 

9-9192 

633 

5* 

16-2214 

24-8658 

>9§ 

5-7547 

13-1566 

577 

5 
5 

4 

13H7I4 
13-6639 

3-8611 

9-°773 
9-9161 

10-2672 

634 
635 

636 

15 
6 

16-5594 
16-8192 

25-1143 

25-5510 

i8§ 
13 

61121 
6-4084 
8-2176 

13-3781 
137892 
13-1605 

4* 

15-6980 

16-9501 

21-8260 

22'C. 

94 
'5 

« 

6-2441 

10-1711 

10-2649 

637 
638 

ii 

18-7009 

25-7512 

tl| 

8-3005 
10-2178 

13-8309 
13-1853 

K      201 

10 

I7-'-  ' 

-54 

44§ 

7-2794 

10-3001 

79      35 

9'3 

639 

10-4258 

I3-7583 

6 

20-2034 

349 

9-5I5I 

10-3301 

640 

~ 

10-6079 

13-6431 

4* 

20-3475 

22-f 

7 

9-6760 

10-5394 

641 

5 

I  I  '1  1  16 

13-1450 

4 

1  1-3406 

10-6595 

642 

7 

11-7511 

25-8568 

•ss 

I1-3428 

13-5990 

9t    22-1512 

22-2894 

27§ 

11-4504 

10-0978 

643 

3* 

23-5711 

25-3697 

44§ 

I3-I205       13-0435 

79     4i      9'1 

10     22-5295  ;  22-4790 

11-8412 

10-2520 

644 

ii 

23-6012 

25-9885 

13-2006       13-6589 

' 

127981 

10-1557 

645 

12 

13-6024 

13-2509 

i8§ 

24-0*:  : 

22-::- 

43§ 

I3-3997 

10-2408 

79      43 

9'3 

646 

8 

13-9408 

13-9130 

]  V72I7 

10-2162 

7 

•  j  it 

3-6805 

11-6966. 

75§ 

2-I2IO 

9-2333 

79      16      8-8 

590 

5 

4-9065    11-8063 

59' 

20§ 

15-8059 

23-6391 

4*§ 

5-2395    11-9690 

79      3* 

9'4 

592 

5 

5-5104    1  1-0160 

i  rUttm  lateral  i  tfi  uimtu  wry  D«U  ly  5'=  jo4«-SofR.A-  itDec.  4-  79*.  "d  n5§'*atD«.  +  *o°. 
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GREENWICH  ASTKOGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    79°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

JJ 

I  )i;un 

Nf. 

_  . 

!>'•  n 

y~ 

*•          .'*  • 

1 

No. 

Mag. 

O. 

Did  ill. 

X, 

y~ 

X, 

V' 

No. 

Mag. 

R.A.  ih  2om  to  ih  4om 

R.A.  ih  20m  to  ih  40m  —  contd. 

Centre  R.A.  ih  40"'  Deo.  -f  79'      B.  A.  ih  2om  Dec.  -f-  80' 

Centre   R.A.  ih  40™  Dec.  +  79*      R.A.  ih  zo1"  Dec.  •+-  80' 

Plate  3692.  1897,  Oct.  28.    Plate  3642.  1897,  Sept.  26. 

Plate  3692.  1897,  Oct.  28.    Plate  3642.  1897,  Sept.  26. 

647 

7* 

2-8623  i3'9936 

6 

14-4387 

1-5278 

O 

m. 

706 

4* 

10-0193  ;  18-1  172 

5 

2I-2I2O    6-25I2 

6 

in. 

648 

4* 

4-0325  14-0046 

4* 

15-6034 

1-6384 

707 

9 

10-0180  18-0775 

1  1 

21-2158    6'2II2 

649 

36§ 

6-1005  I4'I°73 

45§ 

17-6538 

1-9150 

78   46 

9'5 

708 

ii 

10-5883  17-8557 

H 

21-8016   6-0400 

650 

7 

8-1508  13-9998 

5* 

19-7067 

1-9899 

709 

6 

10-9095 

18-2770 

7   22-0836   6-4880 

65I 

6 

2-6904  '  15-4047 

6 

I4-I443 

2-9163 

710 

6 

11-4814 

18-5741 

6   22-6325   6-8314 

652 

'5 

47595  I4-4399 

15 

16-2890 

2-1340 

711 

8   14-3674   7-5156 

653 

7 

5-3519  14-4407 

5 

16-8793 

2-1844 

712 

6 

4-0205 

19-8390 

15-0843   7-4509 

654 

10 

5-7737  ;  14-8840 

1  1 

17-2633 

2-6637 

713 

5 

4-6143 

19-6890 

6   15-6910   7-3494 

655 

9 

5-8410  1  5-1238 

ii 

17-3077 

2-9075 

7H 

12 

6-8745 

19-8743 

13   17-9275   773°5 

656 

i8§ 

6-0670  14-4763 

21 

17-5893 

2-2822 

7'5 

4   i7-9785   7-7972 

657 

4* 

6-0944  14-5715 

4*  17-6090 

2-3789 

7l6 

'3 

7-0453 

2O'O2IO 

13   18-0850   7-8910 

658 

18 

6-1823  14-5113 

20 

17-6995 

2-3263 

717 

7 

9'4558 

19-4528 

9   20-5365   7-5338 

659 

4 

6-2440  14-8272 

4* 

177374 

2-6489 

7I8 

10 

10-1598 

19-5808 

9   21-2262   7-7213 

660 

5 

6-8701  14-2445 

4 

18-4100 

2-1204 

719 

4* 

10-3118 

19-5286 

5   21-3846   7-6800 

661 

35§ 

8-3444  ;  14-4707 

44§ 

19-861  1 

2'4737 

78   51 

9'  5 

720 

ii 

12-0240 

18-9453 

ii   23-1380   7-2514 

662 

18 

8-9695  i  14-5086 

19 

20-4782 

2-5661 

721 

6 

12-2770 

19-4941 

5   23-3410   7-8175 

663 

6 

97351  ;  14-0078 

722 

5   14-2889   8-0080 

664 

10 

1  1  '9663   14-2302 

9 

23-4885 

2-5468 

7*3 

4   14-6117   8-6437 

665 

35§ 

12-1710   14-4049 

54§ 

23-6799 

2-7374 

78   56 

9'5 

7*4 

16 

3-7987 

20-7185 

16   14-7888   8-3044 

666 

38§ 

3-8260 

I6-U23 

4i§ 

15-2151 

37'84 

78   44 

9-0 

725 

6 

5-0138 

2I'I  183 

7   15-9665   8-8091 

667 

6 

5-5I02 

I6-O5OI 

7 

16-8979 

3-8016 

726 

45§ 

5-2923 

20-7460 

44§  16-2752   8-4637 

79   45 

9-4 

668 

9 

8-5406 

I5-4402 

8 

19-9713 

3'4596 

727 

32§ 

6-0325 

20-9780 

34§ 

16-9935 

87553 

669 

5 

87795 

I5-5204 

728 

4* 

6-6912 

20-9741 

5 

17-6479 

8-8113 

670 

i9§ 

10-3278 

I5-2773 

3°§ 

21-7667 

3-449I 

729 

4* 

7-1428 

21-0436 

5 

18-0918 

8-9182 

671 

8 

10-4395 

15-6374 

8 

21-8474 

3-8157 

730 

32§ 

7-4161 

21-0595 

27§ 

18-3643 

8-9580 

672 

6 

12-5964 

157836 

73i 

i9§ 

8-3885 

20-0795 

»9S 

19-4186 

8-0653 

673 

6 

13-5504  '  15-4825 

732 

4 

8-5098 

20-8190 

6 

19-4699 

8-8140 

674 

ii 

2-8973 

16-9545 

IS 

14-2156 

4-478S 

733 

6 

8-5119 

20-8675 

7 

1  9'47  3  3 

8-8633 

675 

4* 

5-6321 

16-6908 

4* 

16-9646 

4H532 

734 

6* 

9-0038 

20-9099 

6 

19-9605 

8-9497 

676 

"5 

9-0388 

16-9113 

20 

20-3399 

4'9643 

735 

5 

9-1720 

20-9340 

5 

20-1253 

8-9830 

677 

'5 

9'4725 

1  6  0408 

18 

20-8464 

4'i357 

736 

17 

9-3418 

20-9240 

15 

20-2946 

8-9890 

678 

»7 

9-8695 

15-8890 

20 

21-2561 

4'O2OO 

737 

4'§ 

9-6692 

20-3289 

44§ 

20-6740 

8-4258 

79   48 

9'5 

679 

15 

10-5306 

16-0470 

18 

21-9018 

4-2333 

73* 

4* 

9-7553 

20-2591 

4 

20-7640 

8-3650 

680 

5 

10-5881 

167615 

739 

ii 

10-6700 

20-5205 

H 

21-6531 

8-7024 

681 

4 

10-8098 

16-8428 

74° 

6 

11-8761 

20-4860 

5 

22-8566 

8-7726 

682 

33§ 

11-4623 

16-3492 

4°S 

22-8033 

4-6137 

741 

6 

12-9398 

20-3669 

683 

45§ 

12-1150 

16-6668 

5*§ 

23-4276 

4-9870 

78   55 

9-0 

742 

9 

13-3886 

20-1854 

13 

24-3907 

8-6035 

684 

4 

12-6401 

16-3762 

743 

4t 

4-3775 

22-I266 

5 

15-2441 

9-7548 

685 

46§ 

13-6162 

16-0671 

67§ 

24-9745 

4-5187 

78   58 

9'4 

744 

'9 

4-4680 

22-3507 

•9 

I5'3i43 

9-9893 

686 

ii 

2-8880 

177227 

13 

14-1413 

5-2428 

745 

4* 

6-1774 

21-4830 

4 

17-0933 

9-2758 

687 

13 

3-6792 

18-4106 

13 

14-8705 

5-9930 

746 

18 

6-5800 

2I-7323 

18 

I7H739 

9'5565 

688 

12 

5-8803 

17-9485 

10 

17-1045 

57239 

747 

6 

6-8623 

21-2719 

6 

17-7933 

9-1237 

689 

10 

^ 

6-0698 

177588 

10 

17-3076 

5-5529 

748 

3°§ 

8-2559 

21'5945 

32§ 

19-1551 

9'5647 

79  47 

9'5 

690 

10 

6-2737  17-2038 

18 

17-5606 

5-0173 

749 

*'§ 

97837 

21-5747 

22g 

20-6808 

9'6753 

691 

37§ 

7-4718 

17-6138 

38§ 

18-7171 

5'53°° 

79   46 

8-9 

750 

10 

10-8337 

21-6467 

12     21-7196 

9-8371 

692 

5 

13-8860 

17-3203 

75' 

25§ 

1  1-6109 

21-0315 

22 

22  5464 

9-2939 

693 

13 

2-9728 

18-6888 

13 

14-1405 

6-2123 

752 

!9 

12'3354 

21-5506 

«§ 

23-2222 

9-8723 

694 

4* 

5-8708 

19-2264 

4* 

16-9847 

6-9989 

753 

6 

12-8752 

21  -1/O6 

7 

23-7904 

9"5396 

695 
696 

6 
6* 

6-0048 
6-0478 

18-7114 
18-9381 

8 
6 

17-1625 
17-1863 

6-4974 
67235 

754 
755 

5 
9 

13-0671 
1  3  '444  3 

20-7882 
21-0463 

5* 
1  1 

24-0188 
24-3718 

9-1889 
9-4646 

697 

£.   O 

8 

6*0890 

18-9453 

7 

17-2229 

67354 

756 

3'l 

13-8026 

20-9520 

4*§ 

24-7387 

9-4044 

698 

4* 

6-7258  18-5341 

4* 

17-8947 

6-3811 

757 

«7| 

13-8917 

20-5449 

25 

24-8620 

9-0053 

699 

5 

69153  i  18-3707 

4* 

18-0992 

6-2357 

758 

10 

4-1070 

22-9343 

8 

14-9045 

io-5393 

700 

6 

8-3248 

19-01  38 

9 

19-4460 

6-9995 

759 

7 

4'5733 

22-8593 

10 

15-3739 

10-5030 

701 

12 

8-8492 

18-5413. 

'3 

20-0103 

6-5744 

760 

8 

6-2710 

22-3880 

10 

17-1096 

10-1836 

702 

4 

9-0693 

18-3438 

4 

20-2451 

6-3946 

761 

10 

7-'775 

22-6344 

8 

17-9898 

10-5068 

7°3 

5 

9-2939 

17-9298 

5 

20-5053 

6-0028 

762 

7 

7-2744 

22-5990 

6 

18-0890 

10-4793 

704 

13 

9'5i38 

18-3429 

16 

20-6904 

6-4319 

-63 

13 

7'3742 

22-2695 

1  1 

18-2166 

10-1606 

705 

33§ 

97760 

18-5708 

39§ 

20-9317 

6-6823 

79   49 

9'S 

764 

6 

18-4458 

10-8774 

I  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  IO4»'8  of  R.A.  at  Dec.  +  79°,  and  H5S>2  at  Dec.  +  80°. 
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Z  O  N  E     +     79°. 


B.  D. 

B.  D. 

Xo. 

Diam.             i. 

y. 

Diam. 

X. 

t. 

No. 

Diam.             x.                     y. 

Diam. 

z. 

y- 

No.            Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  ih  2om  to  i 

•>  40™  —  contd. 

11.  A..    Ih  20m  tO   I 

h  40m  —  contd. 

Centre      K.A.  ih  40™  Dec.  +  79°                 R.A.  i*>  20™  Dec.  +  80* 

Centre       R.A.  ih  40"  Dec.  +79*                 R 

A.  ih  2o">  Dec.  +  80* 

Plate  3692.    1897, 

Oct.  28.             Plate  3642.     1897,  Sept.  26. 

Plate  3692.     1897,  OcL  28.            Plate  3642.     1897,8^1.26. 

765 

8 

7-8593 

22-3841, 

9 

18-6912 

10-3179 

0 

m. 

824 

5 

19-4493      13-6158 

• 

IU. 

766 

38? 

8-3996 

22-8875 

37$ 

19-1849 

10-8642    . 

825 

4* 

9-3856 

25-7686 

6 

19-9200      13-8187 

/67 

3  OS 

9-0318 

22-2903 

3°S 

19-86-6 

10-3237 

826 

8 

10-4993 

25-2576 

10 

21-0726      13-4089 

76* 

5 

9-2905 

!  22-3198 

5 

20-1237 

10-3760 

827 

9       10-5272  '25-4.394 

IO 

21-0830      13-5931 

769 

3*       9-547S 

22-7460 

4 

20-3412 

1  IO-82;  1 

828 

13 

10-8513     25-2836 

20§ 

21-421  I      13-4627 

77° 

5       11-0655 

22-3858 

6 

21-8836 

I0'5955 

829 

7 

117451     250463 

7 

Z3-3279      '3-3929 

"7  ' 

4*     10-8670 

22-052  i 

4* 

21-7147 

10-2426 

830 

10 

13-3556     25-2435 

14 

23-9191      13-6400 

772 

9-)-     11-1622 

22*2042 

8* 

21-9967 

'  10-4^44 

773 

7       12-3309 

22-373I 

10 

23-H95 

10-6920 

78§ 

25-5526      10-9410 

79      55  i    8-6 

10       12-3885 

22-0135 

9 

23-2348 

10-3409 

74§ 

11-3827 

26-3475 

79      5°      9'° 

s 

19         3-6989 

237958 

'7 

14-423° 

11-3629 

776 

5 

'5-0745 

-5021 

4 

15-6204 

•9928 

R.A.   lh  40™  to  9h  nm 

778 

8 

8-4459 

23-1722 

10 

19-2065 

•1521 

779 

9-3001 

23-1819 

4 

20-0575 

•2371 

Centre        R.  A.  i*  +o*>  Dec.  +  79'               R.A.  2h  o1"  Dec.  -4-  80* 

780 

n 

4* 

9-4133 

23-3780 

4* 

2O'I  ,22 

"4399 

Plate  3692.     1897,  Oct.  28.          Plate  3644.    1897,  Sept.  26. 

781 

4 

2O-2732 

•9100 

a                    m. 

782 

6 

9-5750 

23-4588 

6 

20-3059 

•5324 

831 

28§ 

16-5870     14  6983 

4i§ 

5-2405 

2-8959 

783 

4* 

9-8161 

23-0307 

5 

20-5820 

•1303 

832 

4°§     I8''574     '4'3955 

4i§ 

67786 

2-4604 

78      61 

9-  2 

784 

5 

9-8817 

23-1538 

8 

20-6387 

•2583 

833 

5       207947     14-1141 

785 

8 

10-1363 

23-2013 

9 

20-8876 

-3284 

834 

4       22-2309 

14-2705 

4* 

10-8304 

1-9883 

786 

*4§ 

10-5623 

23-6689 

-5S 

2I-2732 

•8290 

835 

6       22-3635 

14-9005 

5 

11-0155 

2-6075 

787 

4* 

10-9193 

23-0136 

5 

21-6872 

•2obg 

836 

12           22-S6O3 

i4-5469 

10 

'1-4793 

2'2  130 

788 

56§ 

11-6774 

23^955 

7i§ 

22-4326 

H'3573 

79      5i 

8-0 

837 

26§     22-9155 

14-6452 

23 

11-5421 

2-3060 

789 

18 

1  1-7660 

23-1873 

18 

22-5143 

1  1-4544 

838 

8       23-2007 

14-3898 

7* 

11-8061 

2-0264 

79° 

1  1 

12-3668 

23-o>r 

12 

23-1235 

n-3743 

839 

4       23-5801 

14-2121 

4* 

12-1726 

1-8193 

791 

*o§ 

1  2-5022 

22-8550 

2O 

23-2752    ' 

11-1890 

840 

23       25-0343     14-2507 

'9 

i  3-6209 

1-7353 

792 

t 

12-5368 

23-1363 

7 

23-2844 

11-4720 

841 

8       14-8272 

15-0548 

5 

3-5194 

3-403' 

793 

ii       13-2263 

23-4575 

'3 

23-9468 

11-8486 

842 

4       15-1081 

15-1083 

3* 

3-8024       3-4302 

794 

16 

13-6683 

23-5421 

"4 

24-3767 

11-9730 

843 

4       15-4503 

15-1583 

3* 

4-1526       3-4513 

795 

25 

3-4782 

24-7110 

20 

I4-I228 

12-2550 

844 

4       17-9898 

15-4539 

_ 

796 

n         4-4416 

25-2807 

'3 

15-0343 

12-9082 

845 

4       18-2722 

'5''435 

4 

6-9609 

3-I993 

797 

5*      5-45S8 

25-1324 

5 

I6-O62I 

12-8440 

846 

5 

18-7305 

15-6999 

3* 

7>645 

37105 

798 

6-0445 

24-6344 

10 

I6-6882 

12-4019 

847 

n       19-3971     15-3172 

9 

8-0949 

3^744 

799 

4 

167515 

12-2428 

848 

15       19-6100  '  15-9443 

H 

8-3596 

3-88IO 

800 

13 

6-9190 

24-4824 

12 

17-5738 

12-3271 

849 

16      20-4424     15-6186 

13 

9-1620 

3-4850 

801 

ii         8-7190 

24-5  160 

12 

19-3624 

12-5139 

850 

8       22-1237     15-7094 

5 

10-8448 

3-434I 

802 

19         8-8898 

24-1050 

18 

19-5687 

12'I  Ig8 

85I 

M 

22-3695     15-0393 

9 

1  1-0308 

27453 

803 

6 

9-7169 

23-9532 

6 

20-4052 

12-0408 

852 

12       22-5505 

15-5414 

8 

11-2553 

3-230I 

804 

7       10-4907 

24-0124 

7 

2I-I7I8 

12-1660 

853 

4      24-12-2     15-8778 

4t 

12-8519 

3-4316 

805 

43§ 

11-4995 

24-0650 

40§ 

22-1708 

12-3060 

854 

4*    24-6592     15-6877 

4 

13-3684 

3-1982 

806 

32§     u-7^8 

24-5016 

27$ 

22-3474 

127591 

855 

10     \  14-4107     16-021  5 

9 

3-'857 

4-4022 

807 

4*     12-9287 

24-2399 

4* 

23-5830 

12-6026 

856 

2I§ 

H-4357 

16-7756 

25 

3-274° 

5-I490 

808 

34§      13-084° 

24-4728 

37§ 

23-7133 

12-8494 

857 

13 

17-3877 

167380 

10 

6-2120 

4-8592 

809 

6       13-1948 

24-4548 

7 

23-8270 

12-8418 

858 

9 

17-9355 

16-6969 

9 

67538 

4-7725 

810 

32 

3-5504 

25-9230 

20 

14-0905 

13-4693 

859 

65§ 

18-7425 

16-7098 

6i§ 

7-56II 

47179 

78        62 

8-3 

811 

4 

14-2488 

13-5063 

860 

4 

19-4397 

16-2588 

4* 

8-2123 

4-2078 

812 

7 

16-4968 

13-9388 

861 

59§ 

19-7685 

16-3359 

42? 

8-5494         4-2S74 

78        64 

9'3 

813 

6 

17-I09I 

13-9383 

862 

4 

20-3285 

16-6477 

3t 

9-1335          4-5219 

814 

5 

17-l6l6 

13-9011 

863 

5i§ 

20-5692 

16-8432 

43§   ! 

9'39'3 

4-6962 

78        65 

9'3 

815 

5 

'7-4709 

13-1440 

864 

5 

20-8287 

16-5563 

816 

21 

7-4008 

25-8180 

>8§  ; 

17-9385 

I3-6975 

865 

7 

21-6148 

16  0788 

5 

10-3695 

3-8442 

817 

20        j      7-6824 

25-9525 

'9 

I8-2043 

I3-8578 

866 

17 

217473 

16-6768 

i> 

10-5505 

4-4284 

818 

4*       7'9463 

25-2881 

5 

18-5268 

13-2166 

867 

8 

22-6591 

16-6510 

'  5 

11-4562 

4-3274 

819 

13              8-II4O 

25-7482 

10 

18-6545 

13-6895 

S68 

10 

23-2827     16-9348 

10 

12-1048 

4-5555 

820 

0 

8-2088 

25-6941 

8 

I8-7528 

13-6435 

869 

4      23-4698 

16-2757 

4 

12-2307 

3-8825 

821 

4 

I8-8020 

13-8895 

870 

20     :  24-3706     16-2855 

16 

13-1317 

3-8159 

822 

4 

18-8307 

137755 

871 

7      24-8607  .  16-0868 

6 

13-6022 

3-5778 

823 

7 

8-6427 

25-5264 

6 

I9-20I8 

13-5151 

872 

4      15-6429  '  177254 

1 

i 

i  rc'stau 

interval  represents  very  nearly  5'  =  1048-8  of  R.A.  at  Dec.  +  79°,  and  ii5»-2  at  Dec,  + 

So". 
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IrRKKNWICH    ASTROGUAPHIC    CATALOGUE,    1900. 


ZONE    +    79° 


Ttfrt 

B.  D. 

B.  U. 

no. 

Diani. 

X. 

y- 

Diam. 

*.                  y. 

No. 

Mag. 

Uiani. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

No. 

Mag. 

R.A.  ih  40m  to  2h  om  —  contd. 

R.A.  ih  4Om  to  2h  om  —  contd. 

Centra      R.A.  ih  40™  Dec.  +  79°                  R.A.  ih  ora  Dec.  +  80' 

Centre      R.A 

th  40m  i)ec.  .4.  7g°                 R.A.  ah  om  Dec.  +  80* 

Plate  3692.     1897,001.28.           Flaw  3644.     1897,  Sept.  26. 

Plate 

3692.    1897,  Get  28.          Plate  3644.     1897,  Sept.  26. 

i 

m. 

0 

m. 

873 

IO 

16-2419 

17-2017 

7t 

5-1108  ;    5-4213 

932 

19 

18-3689     21-9418 

H 

7-6312 

9-9635 

874 

4 

17-4167 

17-6700 

4 

6-3213      5-7885 

933 

16 

18-6300   j  21-7955 

15 

7-8804 

9'7933 

875 

5 

18-4996 

17-3094 

5 

7-3699 

5-3356 

934 

5 

18-7509      21-2587 

5 

7-9545 

9-2505 

876 

+t 

19-6195 

I7H443 

5* 

84946 

5'3768 

935 

4* 

23-0902      21*6464 

4_ 

12-3075 

9-2592 

877 

3°3 

19-7836 

17-7818 

8-6889 

5-6984 

936 

643 

14-7485      22-4112 

4-0642 

10-7378 

79      55 

8-6 

878 

4 

20-9245 

17-7296 

937 

5 

15-3665      22-7108 

879 

4 

2  1-0298 

'7'4925 

4 

9-9038 

5'3045 

938 

15 

16-7415      22-0837 

12             6-O233 

10-2418 

880 

7 

23-723I 

17-1867 

6 

12:5646 

4-7682 

939 

4 

17-6821    |  22-6963 

88l 

6 

23-8648 

17  2421 

5 

12-7094 

4-8149 

94° 

6 

17-6958 

22-1818 

5        69828 

10-2597 

882 

'3 

I4-I240 

18-9635 

18 

3-<5'i 

7-3557 

94' 

5* 

20-3489 

22-1861 

4* 

9-6246 

10-0378 

883 

7 

15-4085 

18-0725 

6 

4-3540      6-3594 

942 

9 

207303 

22-7798 

5 

10-0557 

10-5965 

884 

4 

I7-5307 

18-8177 

943 

343 

20-7618 

22-5103 

10-0653 

10-3260 

885 

25§ 

17-6548 

I8-4373 

24§ 

6^6220      6-5293 

944 

4* 

21-2509 

22-5  I  21 

4 

10-5519 

10-2848 

886 

9 

18-0290 

18-8990 

5 

7-0338     6-9590 

945 

7 

21-4815 

22-4IO2 

5 

10-7716 

IO-1668 

887 

10 

I8-2975 

I8-4373 

IO 

7-2613     6-4765 

946 

4 

14-6224 

23-6829 

888 

14 

18-7082 

18-9100 

'5 

77108      6-9123 

947 

7 

15-3006 

23-2603 

7 

4-6856 

•5364 

889 

5 

18-7295 

18-2674 

6        6-6791 

6-2687 

948 

5 

16-1112 

23'53°5 

6 

5-5180 

74°5 

890 

5 

18-9195 

18-5544 

5        7-8935 

6-5425 

949 

4 

16-1226 

23-8951 

891 

5       19-1077 

18-4704 

3*  :    8-0741 

6-4398 

950 

1  1 

16-4007      23-3743 

9         57920 

*5574 

892 

4      20-8887 

18-5237 

95' 

IO 

17-5101 

23-1913 

4         6-8827 

•2798 

893 

473 

20-8968 

18-4210 

4  5* 

9-8517 

6-2393 

79      S8 

9-2 

952 

26 

19-5779 

21          8  9728 

'47'5 

894 

39§ 

2I-1807 

18-8095 

3i§     10-1674 

6-60I4 

79      59 

9'5 

593 

6^3 

19-6681 

23-8462 

593 

9-0877 

7488 

79      57 

8-8 

895 

2Ojj 

2I-4500 

18-6674 

'9 

10-4236 

6-4387 

954 

7 

20-2890 

23-2414 

5 

9-6536 

1     '0^48 

896 

4* 

22-0442 

18-0749 

4t 

109657 

5-7957 

955 

4* 

20-8297 

23-0803 

3* 

10-1814 

10-8883 

897 

10 

22-1397 

18-6410 

6 

11-1073 

6-3529 

956 

H 

21-3647 

23-8896 

10       10-7813 

•6493 

898 

6 

24-0990 

18-1868 

5 

13-0215 

5*73  '5 

957 

7 

22-3090 

23-9473 

5       11-7240 

•6255 

899 

8 

I7-O22O 

19-7305 

8 

6-1047 

7-8733 

958 

•9 

22-769! 

23-3981 

8       12-1403 

•0410 

900 

2l§ 

I7'397S 

'9'3749 

19 

6-4443 

7-4876 

959 

6 

23'3°93 

23'9583 

6       12-7254 

•5536 

901 

10 

17-9102 

19-0483 

8 

6-9302 

7-1168 

960 

«3 

24-1768     23-9008 

9       13-5848 

"4238 

902 

j 

J7-9'35 

19-4858 

4t 

6-9708 

7-5466 

961 

21 

24-3015     23-6053 

16 

137430 

•1093 

9°3 

23§ 

18-9608 

19-0600 

23§ 

7-9765 

7-0408 

962 

5* 

24-44*2 

23'3554 

4 

I3'8oi32 

10-8550 

904 

4      19-2510     19-5113 

963 

333 

14-4306 

24-4412 

3-9209 

12-7890 

905 
906 

4      i9'96l5     "9"9'55 
ii§     20-6302     19-2651 

4t 
15 

10-0460 
9'6575 

7-8071 
7-1015 

964 
965 

393 

IO 

14-4969 
15-0482 

24-4191 

24-4983 

353       3'984°     i27598 
n         4-5405     1279'6 

79      54      9'3 

907 

233   '•  20-9206  '  19-3000 

22JJ 

9-9513 

7-1136 

966 

383 

15-4904 

34§   i    4'9933     12-8985 

K    273       i  o 

908 

4      21-3015     19-4477 

4* 

io-3437 

7-2278 

967 

13 

15-9588 

24-5901 

13         5"4542     12-8069 

909 

n      21-6195     19-4403 

7 

10-6559 

7-'934 

968 

5* 

16  1562 

24-0388 

4         5-6047     12-2381 

910 

38§     23-2557     i9'6772 

23 

12-3088 

7-2897 

969 

4 

16-8511 

24-3484 

3*       6-3233     12-4883 

911 

16     !  23-4800 

19-9093 

12 

12-5530 

7-5037 

97° 

4 

16-8610    24-7595 

4*       6-3706     12-8978 

912 

6      23-5914     19-0528 

5 

12-5914 

6-6392 

971 

7 

17-9485     24-0815 

6         7-3928     12-1293 

913 

6f    24-8984     19-6996 

5 

13-9458 

7-1755 

972 

4* 

1  5-1667 

25-0309 

4         4'7°'7     '3'3  '  23 

914 

4t     14-3314    20-0643 

4t 

3'4529 

8-4388 

973 

5* 

17-2552 

25-3931 

4         6-8152     13-4968 

9'5 

s 

6     !  14-4597     20-6604 

6s    f 

974 

7 

17-4190 

25'35'8 

8         6-9735     13-4371 

916 

10-0495     20-9413 

6 

5-8323 

9-1131 

975 

373 

18-3133 

25-1866 

263   ;    7-8512  ,  13-1984 

917 

24§ 

16-8490     20-8384 

24§ 

6-0238 

8-9913 

976 

29 

18-6419  :  25-2  1  56 

22§     i      8-1823        13-1998 

918 

4 

17-0467     20-0693 

3 

6-1532 

8-2071 

977 

5* 

19-8593     25-4394 

5         9-4134     '3'3'82 

919 

7 

19-6764    20-3690 

5 

8-7997 

8-2829 

978 

5* 

21-3412     25-5999 

4-     10-9016  i  I3-3594 

920 

7 

197974     20-6113 

5 

8-9423 

8'5  '54 

979 

10 

22-6444     25-0375 

9     !  i2'i  5  16 

I2-6827 

921 

4 

20-2583    20-5300 

4* 

9-3960 

8'3952 

980 

693 

23-2568     25-9004 

483 

12-8336 

13-4947 

79      62 

9-0 

922 

38§     22-0138     20-3368 

2  93 

1  1-1270 

8-0545 

79     6o 

9'5 

981 

6* 

23'9337   i  25-5681 

6 

13-4825 

I3-10I5 

923 

6      22-3908     20-1  199 

5 

1  1-4842 

7-8070 

982 

22 

19-2264     26-0205 

15 

8-8310    :  13-9545 

924 
925 

12          22-6486       20-0048 

6*     22-6567     2o-o6co 

7 
4 

11-7305 
1  1-74.60 

7-6690 

7  "7  2  7  C 

983 

6* 

20-1342 

26-0384 

5        97376 

13-8918 

926 

23     i  24'4376 

20-5493 

18 

/  T 
I5-5596 

/    /      /  j 
8-0583 

733       1-0636     11-6802 

79      51 

8-0 

927 
928 

5     '  15*175' 

4      i57965 

21-8874 
21-8518 

3* 
4* 

44440 
5-061  1 

10-1778 

10-0888 

H33 

i*73 

25'8493 
26-0368 

17-2582 
17  2598 

78      71 
79      63 

7'3 
6-7 

929 

20§ 

-  *^ 

17-1424 

21-6694 

20 

6-3850 
6f  f 

97952 

93° 

2  3s     •/  -H  /i     *'  7451 

2'3 

'6650 

9-8472 

93i 

4 

18-3324 

21-2177 

No.  980.     This  appears  to  be  a  double  star.     The  images  are  not  separable  and  are 

measured  as  one  mass.     The  20s  images  show  the  components  to  be  separated  by  about 

+  -0060  and  - 

-  "0040  in  the  x  and  y  co-ordinates  respectively. 

i  rttcau  interval  represents  very  nearly  5'  =  io4»'S  of  R.A.  at  Dec. 

+  79°,  and  iij'-2  at  Dec.  +  80". 
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ZONE    +    79°. 


No. 

Plain. 

B.  D. 

B.  D. 

x.                      y. 

I'iaiu, 

x.                     »/. 

Xo. 

Ma~. 

Xo. 

Diaiii. 

X. 

y- 

X. 

Ho. 

-•* 

R.A.  21-om 

to  2h  2Om 

R.A.  2h  om  to  2h  20™  —  contd. 

Centre         R.A.  2h  20"-  Dec.  +79*                R.  A.  2">  om  Dec.  +  Jo- 

Centre     R.A. 

jh  2om  Dec 

.  +  79'                   R.A.  2>>  om  Dec.  +  80' 

Plate 

3698.    1897,  Oct.  29.          Plate  3644.     1897,  Sept.  26. 

Plate  3698.     1897, 

Oct.  29.            Plat*  3644.     1897,  Sept  26. 

984 

20 

4-543' 

14-2669 

18 

16-0130 

1-9406 

• 

m. 

1043 

"§ 

7-8142 

17*9568 

21 

18-9565 

5-8983 

• 

m. 

985 

~ 

4-7H7 

14-8489 

4 

16-1316       2-5381 

1044 

12 

8-5744 

17-8407 

>4 

197235 

5-8486 

986 

5 

5'4959 

14-6859 

3* 

16-9278        2-4394 

1045 

6 

87180 

•7-5°59 

6t 

19-8960      5-5272 

987 

6 

5-6393 

13-9765 

4* 

17-1319      '745° 

1046 

9 

9*5  »73 

17*9933 

8 

20-6539      6-0820 

988 

29§ 

6-6209 

14-6439 

3i§ 

18-0522 

2-4945 

1047 

92§ 

9-7593 

17-8665 

7'§ 

20-9033      5-9772 

79      68 

77 

989 

4 

9-7373 

14-6194 

1048 

6 

9-7910 

17-5685 

990 

5 

II-I778 

14-4315 

1049 

10 

9-9398 

7-6625 

IO 

21-1002          5-7892 

99  ' 

4 

11-3526 

14-7839 

1050 

19 

10-2665 

7:2181 

ll 

21-4623          5-3717 

992 

9 

I1-359I 

14-6905 

6* 

22-7689      2-9490 

105  1 

1  1-6905 

7-3520 

48§ 

22*87I4 

5-6280 

79      70 

9'3 

993 

'9 

12-1368 

14-2066 

'9 

23-5822       2-5335 

1052 

'6s 

11-9458 

7-0803 

99» 

25§ 

12-9148 

14-8749 

28 

24'3054       3-2649 

1053 

5 

12-2720 

7-8903 

5* 

23-4028 

6-2175 

995 

8 

2-8471 

15-9563 

Q 

14-1803       3-4787 

1054 

8 

12-2968 

'7-457' 

7* 

23*4658 

5-7850 

996 

17 

6-263  I 

15-5084 

12 

17-6211       3-3251 

1055 

Q 

2-9488 

I8-9575 

9 

I4-0225 

997 

9 

6-4565 

15-9000 

6 

17-7809       3-7331 

1056 

6 

3-1918 

18-0065 

5 

I4-3444 

5-5493 

998 

5 

7-1308 

15-9828 

5* 

18-4449       3-8754 

1057 

12 

3-5335 

18-0618 

10 

14*6824 

5-6358 

999 

5 

7-3780 

i5'4°75 

3* 

187409       3-3205 

1058 

13 

4-0248 

18*3556 

9 

I5-I475 

5*9711 

1OOO 

IO 

7-9303 

I5-I937 

IO 

19-3085 

3-1536 

1059 

10 

4-5209 

18-5513 

10 

15*6245 

6-2073 

IOO1 

10 

10-3293 

1  5-2062 

7 

21-6988 

3-3727 

1060 

7 

5-0778 

18-3297 

6* 

16*1951 

6-0350 

1OO2 

69§ 

10-6685 

15-5346 

6o§ 

22-0098 

3-7290 

78        82 

8-0 

1  06  1 

10 

5-1085 

18-4254 

9 

16*2199 

6*1328 

1003 

1  1 

107799 

15-6716 

10 

22-1082 

3-8759 

1062 

17 

57693 

18-3097 

12 

16-8889 

6-0741 

1004 

6 

11-0048 

15-3113 

6t 

22-3596 

3-5368 

1063 

6 

6-8103 

18-0455 

6 

I7-9483 

5*9006 

1005 

17 

I  1-2821 

15-0583 

13 

22-6600 

3-3081 

1064 

•5 

6-9775 

18-6854 

12 

18*0608 

6-5538 

1006 

5^ 

11-5346 

15-4107 

1065 

7-1672 

18-9718 

24§ 

18-2239 

6-8537 

IOO; 

3O^ 

11-9057 

15-0963 

36§ 

23-2785 

3-3995 

1066 

IO 

7-6,65 

18-1552 

8 

187423 

6-0785 

lorS 

Q 

12-4459 

15-1901 

1067 

6 

18-9308 

4 

20-3942         6-9990 

1009 

9 

13-6263 

15-4843 

1068 

IO 

10-4807 

18-3193 

8 

21-5859         6-4877 

IO10 

7 

13-9005 

15-6780 

1069 

26§ 

11-2796 

18-1187 

24 

"'3954      6'3565 

IOI  I 

5t 

3-4726 

16-0898 

4 

14-7907 

3-6636 

1070 

6 

I2'5574 

18-0565 

4 

236743      6-4050 

IOI2 

5* 

37598 

16-4402 

4* 

15-0459 

4-0370 

1071 

1  1 

12-9045 

18-9815 

9 

-3'9425 

7-3558 

IO13 

6 

4-1  598     16-5620 

4 

i5'4320 

4-1970 

1072 

7 

3-3023 

196053 

6 

14*3204 

7-I544 

1014 

U 

4-3824     16-9048 

12 

15-6283 

t'5543 

1073 

15 

3-9058 

19-0120 

12 

6-6151 

101  5 

5t 

5-3279     16-9102 

3* 

16-5698 

4-6440 

1°74 

4* 

5-2648 

19-4496 

„* 
•> 

16*2942 

7-1651 

1016 

4J§ 

5-6683     16-3136 

32§ 

16-9603 

4-0767 

1075 

5 

5-7291 

19-0585 

4t 

167843 

6-8163 

1017 

8 

6-5576     16-1074 

I 

17-8621 

3-9468 

1076 

4t 

7-0866 

19-2099 

4^ 

18*1213 

7-0844 

1018 

16 

6-6201     16-2820 

'7 

17-9118 

4-1288 

1077 

7-2485 

!9'5534 

18-2558 

7-4405 

1019 

1  1 

7-2261     16-8447 

IO 

18-4652 

47396 

1078 

19 

9-0712 

19-1462 

•7 

20*1065 

7-1913 

1020 

8 

8-3917     16-9320 

6 

19-6220 

4-9253 

1079 

IO 

9-6703 

19-1969 

IO 

20-6986  '    7-2931 

IO2  1 

63-; 

8-4-15     16-579" 

493 

197319      4"5823 

78        78         9-0 

1080 

5 

1-1571 

19-3712 

4* 

22-1698      7-5947 

1022 

5 

8-5091     16-2678 

1081 

6 

1-5963 

19-9338 

6 

22-5558 

8-1928 

1O23 

9 

8-6147     16-6926 

9 

19-8630      4-7073 

1082 

28§ 

1*6983 

19-9172 

23§ 

22-6572 

8*1854 

IO24 

9 

91359     16-9843 

IO 

20-3562       5-0426 

1083 

J7S 

2*1708 

19*5891 

37$ 

23-1564 

7*8979 

24§ 

9-5788     16-6772 

2I§ 

20-8226 

477-5 

1084 

5 

2-5394 

19-6820 

JO26 

7 

9-7737     16-7690 

1085 

3*1227 

19-5920 

28 

24-1063       7-9830 

IO27 

7°§ 

107113     16-3158 

54§ 

21-9850      4-5127 

78        83         7-9 

1086 

15 

13-9815 

19-0035 

(n*) 

25-0122      7-4706 

1028 

7* 

11-7314     16-0337 

.* 

23-0234      4-3200 

1087 

6 

3-1928 

20-6635 

6 

14-1182      8-1970 

1029 

4 

12-2908     16-0437 

1088 

9 

20-0728 

7 

14-4115      7-6306 

IO30 

8 

12-5810     16-4385 

5 

23  8343      4-/903 

1089 

6 

3-581  1 

20-8793 

6 

14-4894      8-4475 

1O31 

IO4§ 

3-4516     17-0900 

85S 

14-6863      4-6588 

78      7'       7'3 

1090 

4 

4-4498 

207281 

4* 

15-3667      8-3707 

IO32 

1  185 

3-6340     17-0593 

102^ 

14-8720      4-6424 

79      63       6- 

1091 

43§ 

4-7464 

2°7953 

33.-J 

15-6553      8-4648 

79      66      9-5 

1033 

4* 

4-4006     17-593° 

5* 

15-5862       5-2445 

1092 

1  5 

5-1655 

20-3710 

1  1 

16-1090      8-0773 

I0:4 

2I§ 

4-589-     17-0698 

2O^ 

15-8198      47370 

1093 

15 

5-6104 

20-4051 

12 

16-5504      8-1483 

1035 

.6 

5-2566     17-2006 

14 

16-4721       4-9233 

1094 

7 

5-6313 

20-0080 

6 

16-6048      7-7539 

1036 

5 

5-2627     17-2605 

4* 

16-4741 

4-9860 

1095 

39§ 

20-4361 

2  93 

166330      8-1868 

1037 

20 

:   5-4905    17-4317 

18 

16-6870 

5-I773 

1096 

4 

6-3656 

20*8203 

4 

17-2632      86239 

10^8 

12 

5-509-    17-3823 

ii 

16-7088 

5-1283 

1097 

5* 

7-3736 

20*51  17 

4* 

18*2967      8-4042 

1039 

4 

5-6186    17-5367 

4* 

16*8024 

5-2925 

1098 

6 

8-2078 

20-5930 

19*1220      8*5590 

1040 

24§ 

6-0480    17-9853 

20§ 

17-1935 

57-75° 

1099 

6 

9-5010 

20-4929 

6 

20-4193      8-5699 

1041 

20§ 

6-0533    17-6706 

i9§ 

17-2270      5-4614 

I  100 

19 

9-8038 

20*4595 

ll 

20-7230      8-5621 

1042 

24§ 

6-3285    17-8525 

20§ 

17-4850      5-6679 

I  101 

7 

20-9413      8*2867 

Plate  3644.     Xo.  1086.  The  6m  image  coincides  with  a  fault  in  the  film.     The 

diameter  given  is  that  of  the  3™  image. 

i  reseau  interval  repretfnt*  very  nearly  5'  =  IO4»-S  of  R.A.  at  Dee.  +  79°,  and  ii$*1  at  Dec.  +  80". 
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ZONE    +    79° 


Jin 

1  )i-i  MI 

B.  D. 

B.  D. 

no. 

X. 

V' 

Ulalll. 

x,                    y. 

i 

No. 

Mas. 

No. 

1  'i;i  1  1  1 

X. 

V- 

Xo.             Hag. 

R.A.  2h  om  to  2h  20m  —  contd. 

R.A.  2h  om  to  2h  20™  —  contd. 

Centre      R.A.  2>>  20™  Dec.  +  79°                 R.A.  zh  o™  Dec.  +  80° 

Centre       R.  A.  2h  20™  Dec.  +  79°                 R.  A.  2h  om  Dec.  +  So' 

Plate  3698.     1897,001.29.           Plate  3644.     1897,  Sept.  26. 

Plate  3698.     1897,  Oct.  29.           Plate  3644.     1897.  Sept.  26. 

111. 

0 

til. 

I  IO2 

7 

10-0490 

20-0823 

1161 

7 

854308 

25-5958 

5 

189137        13-5616 

1  103 

6 

i2'6o'95 

20-3633 

6* 

23-6066 

8-7,39 

1  162 

87373 

25-5208 

12 

19-2246        13-5139 

1  104 

6 

13-1935 

20-5300 

I  163 

4* 

11-1303 

25-6625 

5* 

21-5931         13-8637 

1  105 

4°3 

13-5750 

20-8193 

36§ 

24-4491 

9-2468 

79      72 

9-5 

1  164 

5 

11-6183 

25-1277 

6' 

22-13I4 

'3-3705 

1  1  06 

1  1 

4-6276 

21-7180 

9 

15-4581 

9-3728 

1  165 

9 

I3-2493 

25-3623 

9 

23-7343 

13-7426 

1  107 

34§ 

4-8470 

21-5468 

24§ 

15-6925 

9-2208 

1166 

15 

13-5886 

25-3238 

24-0766        13-7332 

1108 

6 

5-5794    21-7565 

5 

16-4047         9493s 

1167 

H 

3-7396 

26-0205 

1  1 

14-2034 

13-5841 

1  109 

37§ 

6-8708 

2  1-2762 

26§ 

1773'S 

9-1239 

1168 

-  if- 

4-9065 

26-1893 

4* 

15-3573 

13-8488 

II  1O 

10 

8-2041 

21-8808 

7 

19-0098 

9-8415 

1  169 

7* 

5-2762     26-2711 

5 

'57'33 

13-9630 

II  II 

6 

8'8O12        21-IO21 

6t 

19-6706 

9-II59 

I  I  12 

7 

IO-6l-2       21-6997 

6 

21-4285 

9-8695 

75§ 

2-3660    26-0490 

79      62      9-0 

III3 

8 

12-6908     |  21-5909 

6 

23-5040 

9-9392 

III4 

4 

I2-8213 

2  1  -2983 

'"5 

'7* 

13-1374 

2r0297 

'5* 

23'9944 

9-4179 

R.A.    2h  2Om  tO   2h  4Om 

1  1  16 

20§ 

13-1664 

2I-38I7 

'7 

23-9960 

97705 

1117 

'3 

3-5672 

22  0240 

9 

'4'3732 

9-5864 

Centre        R.A.  2h  20™  Dec.  +79°                   R.A.  2''  40™  Dec.  +80' 

1118 

27§ 

4-4138 

22-6428 

'9 

15-1651 

10-2763 

Plate  3698.     1897,  Oct.  29.            Plate  3658.     1897,  Oct.  4. 

1119 

16 

4-5013 

22-O2O5 

10 

1  5-3062 

9-6617 

i 

o 

m. 

I  I2O 

36§ 

5-5228 

22-7651 

27§ 

16-2610 

10-4919 

1170 

4       22-1402 

14-0078 

6*     10-6181        1-7340 

III! 

6 

6-6421 

22-2878 

6' 

17-4162 

lO'I  1  l8 

II7I 

7      23'54'3 

14-0617 

7*       12'O2O2     !       I-66S7 

1122 

16 

7-4669 

22-72O5 

12 

18-2010 

10-6142 

1172 

4*    25-4503 

14-2506 

4* 

'3-9379 

1-6999 

1123 

6 

8-4426 

22-9233 

4 

19-1569 

10-9024 

"73 

8       14-7666 

14-2248 

7* 

3-2910 

2-5653 

1124 

34§ 

8-9025 

22-4634 

19-6531 

10-4807 

"74 

5 

16-3190 

14-6128 

S* 

4-8708 

2-8392 

1125 

5 

II-55I8 

22-8384 

3t 

22-2620 

1  1-0824 

"75 

12 

19-2287 

H'9355 

9 

77944 

2-9100 

1126 

6* 

3-8I28 

23-2833 

4 

14-5  IO2 

10-8597 

1176 

10 

20-1649 

14-6569 

ii        8-7041 

2-5508 

1127 

9 

4'3378 

23-8061 

8 

14-9888 

1  1-4289 

"77 

12 

20-6226 

14-9783 

14        9-1891 

2-8305 

1128 

5* 

4-8412 

23  6185 

4* 

15-5098 

11-2845 

1178 

5      20-7459 

14-5490 

6*      9-2762 

2-395I 

1  129 

13 

57457 

237995 

1  1 

I6-3933 

11-541. 

"79 

3       21-8087 

14  5198 

4*     10-3313 

2-2720 

I  I  30 

'4 

7-0223 

23-2900 

13 

I7-7088 

11-1429 

1180 

12           22-2415 

14-5250 

13       10-7627 

2-2427 

1131 

10 

7-2485 

23-6528 

6 

17-9023 

11-5227 

1181 

6^     23-1417 

146525 

6 

1  1-6704 

2   2922 

1132 

5* 

7-3323 

23  0431 

5 

18-0400 

10-9235 

1182 

14-5491 

5 

1  1  '9090 

2-1698 

"33 

6 

8-0977 

23-36~9 

5 

18-7736 

11-3149 

1183 

42§        24-3921        15-3613 

36§     12-9/93       2-8905 

"34 

4* 

9-3919 

13-4809 

4* 

20-0549 

11-5380 

1184 

5*    24-6398 

14-5767 

6*     13-1604       2-0883 

"35 

7 

9-4698 

23-2322 

6 

20']  52  1 

1  1  -2964 

1185 

6       14-3995 

I5-5943 

1136 

5* 

9-7309 

23-8717 

4* 

20-3581 

11-9590 

1186 

3ig     15-1426  i  14-9217 

43         3-7231       3-2462 

"37 

4 

11-9728     23-5585 

4* 

22-6134 

1  1-8388 

1187 

6     i  16-3893 

15-4966 

5* 

5-0144       3-7092 

1138 

1  1 

12-7703 

237212 

7 

23-5980 

12-0694 

1188 

8 

17-1528 

15-7948 

7 

5-8035 

3-9466 

"39 

10 

12-8813 

23-1050 

9 

23-5620 

11-4627 

1189 

8 

17-2012 

15-4889 

7 

5-8253 

3  6330 

1  140 

10 

13-0050 

23-8063 

6 

23-6276 

12-1738 

1  190 

9 

177360 

15-81  10 

12 

6-3842 

3-9100 

1  141 

9 

'3-0533 

23-263  I 

9 

23-7212 

11-6346 

1191 

1  1 

18-9633 

15-039° 

16* 

7-S409 

3-0334 

1  142 

7 

13-4042 

23-5798 

4* 

24-0425 

11-9795 

1  192 

7o§ 

18-9520 

15-3500 

67§ 

7-5580 

3-3458 

78      94 

8'5 

'  '43 

10 

4-0224 

24-2170 

10 

14-6395 

1  1-8095 

"93 

7 

18-9200 

15-7894 

7 

7-5607 

37877 

"44 

'4 

4-2485 

24-7809 

1  1 

14-8162 

12-3919 

"94 

16 

18-9945 

15-8895 

22 

7-6467 

3-8801 

"45 

38§ 

4-4851 

24-9410 

27 

15-0388 

12-5722 

79      64      9-5 

"95 

7 

19-8566 

16-0678 

7 

8-5195 

3-9820 

1  146 

'9§ 

4-6606 

24-5878 

'5 

15-2441 

12-2308 

1  196 

6 

20*2803 

15-5063 

6 

8-8933       3-3890 

"47 

39§ 

5"639' 

24-5710 

29§ 

16-2204 

12-3014 

79      65 

9-5 

"97 

4* 

20-4998 

15-7601 

5 

9-1361       3-6266 

1148 

J6§ 

8-1432 

24-2504 

2I§ 

187433 

12-1952 

1  198 

16 

20-6759 

15-6547 

'7 

9-3008 

3-5006 

"49 

20 

8-6372 

24-4358 

15' 

19-2193 

12-4245 

"99 

32 

20-7092 

16-0203 

28-5 

9-3649 

3-8640 

1  1  50 

H 

8-8722 

24-2457 

1  1 

19-4716       12-2543 

I20O 

'4 

23-2394 

I5-9973 

H 

11-8812 

3-6213 

1151 

7   ;  9-2942 

24-6691 

6 

19-8529 

12-7126 

I2OI 

4* 

23-8808 

16-3572 

5 

12-5526 

3-9298 

1152 

7     :    9-303i 

24-6718 

6 

19-8577 

12-7185 

1202 

8 

24-9315  i  15-9463 

•3-5647 

3-4284 

"53 

9        9-5523 

24-4026 

7 

20-1335 

12-4701 

1203 

65§ 

25  2150 

16-0688 

52§ 

13-8579 

3-5267 

78      97      9'4 

"54 

10       10-1551 

24-3678 

9 

20-7368 

12-4871 

I2O4 

5 

15-2552 

16-2651 

"55 

8       13-8856 

24-3776 

7 

24-4509 

12-8161 

1205 

3t 

1  1^6690 

16-6414 

4* 

4-3988 

4-9179 

1  156 

9        3-92" 

25-20O1 

8 

H'4547 

12-7833 

I2O6 

59§ 

16-4915 

i5'9!43 

58^ 

5-1533 

4-1209 

78      92 

8-6 

"57 

6* 

5-6782 

25-3294 

6 

16-1963 

13-0610 

I2O7 

5 

17-0880 

16-3460 

5 

5-7817 

4-4998 

1158 

7* 

6-5178 

25-0103 

4* 

17-0585 

12-8162 

1208 

5 

17-5318 

16-1  163 

6* 

6-2099 

4-2294 

"59 

10 

6-9678 

25-1554 

9 

17-4948 

12-9988 

I2O9 

8 

17-6413     16-7340 

12 

6-3705 

4-8387 

1160 

8 

8-1136 

25-3501 

6 

l8-6l82 

13-2902 

I21O 

H 

6-7393 

4-9205 

Plate  3698,  No.  1210.     Both  images  of  this  star  fall  on  a  r&eau  line. 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  io4«-8  of  R.A.  at  Dec.  +  79",  and  ii5'-2  at  Dec.  +  80°. 
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Dlani.     i.         y. 

is.  n. 

B.  D. 

Xo. 

Diani.      x. 

• 

No 

TV 

No. 

MaS. 

Ul&lll. 

X, 

y- 

Difuii.     x.         y. 

Xo.     11  mg. 

R.A.  2h  20m  to  2h  4om  —  contd. 

R.A.  2h  20m  to  2h  40m  —  contd. 

ire   R.  A.  21'  20"  Dec.  +  79*      R.A.  2^  40'"  Dec.  +  80' 

Centre    R.A.  2h  20""  Dec.  +  79"       R.A.  2h  40"'  Dec.  +  80* 

Plate  3698.  1897,  Oct.  29.     Plate  3658.  1897,001.4. 

Plate  3698.  1897,001.29.      Plate  3658.  1897,001.4. 

12  1  I 
1212 

I  I 

18 

18-5524 
18-5608 

o  f  £  £ 

16-1748 

167505 

16 

'7 

7-2290 
7-2865 

4-2009 
i  4''  7/2 

0 

in. 

1270 
1271 

16 

4* 

21-1619 
21-3833 

20-6965 
20-4601 

16 

4* 

10-2156   8-4811 
10-4164   8-2294 

0 

m. 

1213 
1214 

12  "5 

5 
5* 
6 

iS-666o  10-1098 
18-6433  16-4928 
-38  16-6034 

6 

3* 
6t 

7'3409 
7-3502 
7-586I 

4-1882 

4-5131 
4-600; 

1272 
1273 
1274 

6 
5 

21-7552 
22-3502 

20-4542 
20*9760 

6 

8 
5 

10-7865   8-1894 
11-4216   8-6595 
11-6729   8-6275 

1210 

5 

19-3025  168476 

6    8-0335 

4-8064 

1275 

4* 

22-8640 

20-4440 

4 

11-8898   8-0818 

121- 
12)8 

5 
32=5 

19-5024  16-6862 
19-6421  16-7611 

7 
34iS 

8-22O2 
8-3659 

46305 
4-6909 

I276 

1277 

5 
4* 

14-7962 
16-4725 

20-7789 
21-2976 

7 
4* 

3-8804   9-1105 
5-5983   9-4790 

1219 

'5 

19-9605  16-5310 

17  '  8-6618 

4-4388 

I278 

'7 

16-8449 

20-8729 

tlj 

5-9304   9-0297 

1220 

6 

20  3003  16-1885 

f 

6  •  8-9715 

4-0643 

'279 

4* 

16-9643 

21-2820 

4 

6-oS6z 

9-4256 

122  I 

5 

20-8109  16-2935 

6    9-4891 

4-1  294 

1280 

5t 

17-5920 

21-7425 

7 

6-7512 

9-8320 

1222 

'3 

21-6226 

17-0883 

16   10-3673 

4-8476 

1281 

20 

18-3754  21-8975 

20 

9-9195 

1223 

5 

22-8701 

'7-0593 

9   11-6058 

4-7117 

1282 

6 

18-5226  21-8676 

8 

7-6854 

9-8768 

12:4 

3* 

23-7486 

16-5091 

4   12-4369 

4-0^90 

1283 

6 

18-9713  21-1682 

8 

8-0713  '  9-1387 

122, 

5 

14-2230 

16-7133 

5*  '  29609 

5-1089 

1284 

4* 

19-4263  21-2591 

4* 

8-5359   9''9!8 

1226 

25 

14-34/9  169000 

34 

3-IO08 

5-2863 

1285 

8 

19-7864  ,  21-62  1  1 

1  2 

8-9227   9-5210 

122- 

9 

14-5636 

'b7595 

1  1 

3'3°57 

5-1284 

1286 

16 

20-5222 

21-3645 

16 

9-6378   9-2028 

1228 

8 

15-2715 

17-2903 

ii    4-0550 

5-5961 

1287 

8 

20-5727 

21-2690 

8 

9-6786 

9-1023 

1229 

12 

15-6-93 

17-0985 

13    4-4453 

5-3695 

1288 

6t 

20-6702 

21-2495 

5 

977'5 

9-0778 

1230 

10 

'5-9675 

17-1568 

'4    4-7378 

5-4032 

1289 

21 

2I'I202   217696 

16 

10-2681 

9-5576 

123I 

88§ 

16-1115 

'7-5301 

8'3   4-9123 

5-76i7 

79   75   7'5 

1  290 

3* 

24-8256   2f8o66 

5 

139643 

1232 

5 

16-2993 

17-5856 

lot   5-1035 

5-8004 

1291 

7   14-1960  22-0874 

5 

3'395° 

10-4684 

1233 

14 

7-0405 

16-9198 

'7 

5-7840 

5'°732 

1292 

19   14-3858  !  21-9029 

22 

3-5699 

10-2668 

1234 

21    7  5066 

'7-7274 

23 

6'3'95 

5-8383 

1293 

ii   14-7853  22-0428 

'5 

10-3700 

'235 

4 

7-5710 

17-1965 

5* 

6-3388 

5-2994 

1294 

7    14-9005   22-2O2I 

7 

4-1099 

10-5217 

1236 

4    7-8800 

'77'35 

6 

6-6884 

5-7916 

'295 

5 

15-0298   22-1674 

4 

'°4734 

12  37 

17    7'9'47 

'7'5473 

21 

67107 

5-6251 

1296 

4 

15-5109   22-I058 

6* 

4-7074 

10-3703 

1238 

10    7-9588 

17-8902 

9 

6-7814 

5-9621 

1297 

15-6098   22-4676 

'5 

4-8372 

10-7228 

1239 

5 

1  2-2326 

57018 

1298 

13   15-9930  21-8568 

'4 

5-1662  10-0814 

1240 

6 

12-4472 

5-9493 

1299 

4*  16-8003  227531 

5 

6-0470  10-9058 

1241 

7   '4-949° 

18-1792 

10 

3-8109 

6-5095 

1300 

4 

6-1998 

10-3340 

1242 

5 

15-2569 

18-4558 

7 

4-1420 

67586 

1301 

S   17-2520  22-7510 

9n 

64971  IO-S&59 

1243 

3'§ 

15-6610 

18-5651 

39§ 

4-5534 

6-8297 

1302 

7'§  '7-6725  22-1799 

6-8687  10-2602 

79   76 

8-4 

1244 

5 

1  5-7860 

17-8810 

5    4-6189 

6-1407 

'3°3 

13   18-4683  22-1408 

"5 

7-6544  10-1521 

1245 

'7 

'5-7893 

18-2491 

'6  '  4'6545 

6-5056 

1304 

3o§  18-9605  22-2942 

8-1598  10-2628 

1246 

4* 

19-6233 

18-4075 

4t   8-4874 

6-3383 

1305 

8   19-9460  22-6754 

12 

9-1746 

10-5590 

1247 

4* 

21  'I  199 

19-1869 

6   10-0430 

6-9815 

1306 

59.§  20-1842  227687 

53§ 

9-4204 

10-6309 

79   78 

9-0 

1248 

4* 

22-4616 

19-2581 

5  •  1  1-3906 

6-9398 

'30- 

5 

'0-7774 

10-8589 

1249 

6 

22-851  ' 

19-3291 

5 

1  1-7810 

6-9758 

1308 

6*  21-5393  23-1297 

5 

10-8002 

10-8750 

1250 

33§  23-6601 

187483 

2/§  i2'5394 

6-3295 

1309 

4 

11-3035 

10-8844 

1251 

4   23-9480 

19-2898 

5*  ',  12-8709 

6-8417 

1310 

'4 

23^570   23-1353 

16 

12-3118 

107495 

1252 

5   16-5486 

189175 

5    5-4652 

7-1075 

1311 

39S 

23-2I2I   23-1745 

26$ 

12-4708  10-7765 

1253 

5   20-0951  19-3424 

6  '  9-0382 

7-2276 

1312 

4   12-7788  ;  10-8620 

4*  1  21-6982  19-9581 

4*  10-6859 

7-6984 

1313 

6 

I3-57I7 

10-7107 

1253 

4   11-7108 

77083 

1314 

36§  '4-5583 

23-0728 

36§ 

3-8413   1-4195 

79   74 

9'4 

1256 

5 

12-5285 

7-3763 

'3'5 

4t  16-4688 

23-2063 

5t 

5-7534   ''3844 

1257 

31^  14-6639  20-1045 

3'§ 

3-6923 

8-4500 

1316 

5*  ;  16-5544 

23-5975 

6 

5-8763   17692 

1258 

'4 

14-9603   20-2343 

2O§ 

3-9990 

•8-5554 

'3'7 

12    16-7526 

23-3850 

12 

6-0548 

1-5400 

1259 

4 

15-4784   20-2137 

6 

4'5"4 

8-4896 

1318 

3o§  17-0223 

23-03/0 

22§ 

6-2940 

1-1683 

1260 

4* 

15-9873 

20-7018 

5    5-0618 

8-9338 

1319 

11   17-1761 

22-9505 

'3    6-4379 

1-0700 

1261 

4* 

16-5593 

20-1476 

5*   5-5843 

8-3303 

1320 

58§  18-0000 

23-6363 

56§  1   7-3185 

1-6832 

79   77 

8-9 

1262 

3*  16-5979 

19-9281 

4t   5-5998 

8-1  1  10 

1321 

4!  20-2512 

24-0887 

6 

9-6014 

1-9418 

1263 

7 

16-6776 

20-6569 

10 

5-7460 

8-8292 

1322 

35   21-5695 

24-2083 

27J 

10-9230   '-9465 

79   80 

9'4 

1264 

4 

16-7839 

19  8838 

4 

57846 

8-0500 

1323 

ii   21-9115 

24-2510 

12   |  I  1-269-     '"9598 

1265 

4 

16-9532 

20-6774 

r 

6-0230 

8-8238 

1324 

7  12-1575  :  1-6472 

1266 

'3 

17-3104 

20-0128 

16 

6-3214 

8-1320 

1325 

62§  23-4993  23-5622 

47§  12-7900 

1-1394 

79   84 

9-2 

1267 

5 

17-3224 

20-4409 

5 

6-3702 

8-5581 

1326 

4   13-2635 

1-2991 

1268 

1  1 

18-5223 

20-1854 

12 

7-5420 

8-2005 

1327 

8   14-6610 

24-3334 

9   4-0510  12-6651 

1269 

'3 

18-9685 

20-8872 

1  I 

8-0483 

8-8601 

1328 

9   16-2135 

24-1952 

1  1 

5-5887  12-3949 

I  riscau  interval  represents  very  nearly  5'  =  io4''8  of  R.A.  at  Dec.  +  79*,  and  ii5<"2  at  Dec.  +  80*. 
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B.  1). 

B.  D. 

ma  »n 
Hill. 

JC. 

Diani. 

X. 

V- 

No. 

Mag. 

No. 

Diani. 

X. 

a- 

Din  in. 

X, 

No.      .Mag. 

R.A.  21'  2om  to  2h  40™  —  contd. 

R.A.  2h  40"'  to  3h  om—  contd. 

Oentre   R.A.  2h  2o">  Dec.  -f  79°       R.A.  2h  40'"  Dec.  +  80° 

Centre   R.A.  3''  o"'  Dec.  -(-79°       R.A.  2''  40'"  Dec.  +80' 

Plate  3698.  1897,  Oct.  29.      Plate  3658.  1897,  Oct.  4. 

Plate  3S4z.  1898,  Feb.  4      Plate  3658.  1897,001.4. 

m. 

m. 

1329 

10* 

16-5941 

24-0295 

13 

5-9508 

12-1953 

1378 

4 

.8-3365 

4-5034 

'330 

18 

17-2993  23-9387 

6-6468 

12-0431 

'379 

5* 

8-0265 

16-9123 

10 

19-1652 

4-8587 

'33' 

7 

18-3993  24-6104 

1  1 

77995 

I  2-6199 

1  380 

8 

9-0650 

16-3654 

'7 

20-2466 

4-4018 

'332 

5t 

2O'I  505   24-5264 

6 

9-5354  12-3841 

1381 

6  !  9-4477 

.6-1760 

9 

20-6434 

4-2493 

'333 

5t 

20-1395   24-6984 

6 

9-5425  12-5599 

1382 

7 

9-8090 

16-8972 

17 

20-9420 

4-9978 

'334 

42§ 

20-3090 

24-9020 

33S 

9-7292  12-7455 

,383 

6* 

10-9185 

15-8243 

12* 

22-1394 

4-0214 

'335 

4 

98827  12-7093 

1384 

9 

114398 

16-3089 

2  1 

22-6165 

4-5499 

'336 

7* 

21-1578   25-0341 

'3 

10-5831  12-8013 

1385 

9 

11-5469 

16-5386 

2  1     22-7029 

4-7882 

'337 

'5 

2I-5000   25-1217 

16 

10-9328  12-8622 

1386 

4 

12-72^6 

16-1358 

6*  23-9128 

4-4899 

1338 

2  1  6240 

24-4385 

3°§ 

10-9978   2-1703 

79   8  1 

9'4 

I38/ 

8 

13-1920 

16-4454 

20    243512 

4-8338 

'339 

5 

11-5525   23184 

1388 

10 

37'92 

'7-4245 

22^ 

14-8305 

5-0023 

'34° 

23 

23-5095 

24-6852 

20 

12-8943   2-2570 

'3«9 

7 

5-2493 

18-1739 

'5 

10-2903 

5-8789 

1341 

10 

24-1621   24-8066 

I  2 

1.V5554   2-3222 

1390 

12 

6  0193 

17-9900 

'9 

17-0723 

5-7612 

'342 

25 

14-0265   25-3833 

*3S 

3-5103 

3-7654 

'39' 

4* 

7-6270 

17-2728 

7 

187350 

5-1845 

'343 

56§ 

14-0968   24-9933 

42$ 

3-5465 

3-3710 

79   73 

9'5 

1392 

6 

8-1418 

17-7896 

8 

19-2071 

5-7420 

'344 

16 

14-3658  ;  25-4734 

18 

3-8529  138263 

'393 

6 

9-0788 

17-1248 

'3 

20-1928 

5-1614 

'345 

5t 

15-3009  '  25-4441 

6 

4-7824  137175 

'394 

7 

9-0905 

16-9935 

12* 

20-2167 

5-0294 

1346 

3* 

1  5-4908  25  4296 

3* 

4'97  '9 

13-6880 

'395 

6 

9-2318 

'7-3545 

10   20-3284 

5M049 

'347 

4 

6-1608 

13-7215 

1396 

6 

"•94'3 

17-4664 

10 

23-0193 

5-7466 

'348 

4 

8-0828 

13-5685 

'397 

6 

12-9260 

16-6661 

'3* 

24-0708 

5-0329 

'349 

4* 

20-3220 

25-4716 

6 

97905 

'3-3I42 

IJ9* 

8 

3-4969 

'8-5735 

18 

14-5097 

6-1275 

"35° 

28 

21-7250 

25-6814 

23§ 

1  1  -2050 

13-4010 

79   82 

9'5 

1399 

6 

157824 

6-5298 

'35' 

62§ 

2  1-8862 

25-3778 

48? 

i  1-3386 

13-0825 

79   83 

9"3 

1400 

6 

5-1208 

19-0693 

1  1 

16-0885   6-7605 

1401 

21§ 

5-7606 

18-2722 

32;S 

16-7915 

6-0195 

IZ7§ 

25-7395 

22-9578 

79   86   7-0 

1402 

8 

6-7861 

18-6546 

16 

177810 

6-4873 

89§ 

26-9495 

26-8593 

79   87   8-8 

1403 

3* 

6-8215 

18-2458 

7   17-8485 

6-0841 

1404 

4* 

6-8965 

18-7053 

6   17-8855   6-5469 

1405 

4* 

7-2160 

18-7715 

7   18-1980   6-6418 

R.A.  2h  4om  to  3h  o"1 

1406 

6   18-2761   6-9274 

Centre    R.A.  3h  o">  Dec.  +  79*        R.A.  zh  40™  Dec.  -f-  So* 
Plate  3842.  1898,  Feb.  4.       Plate  3658.  1897,  Oct  4. 

1407 
1408 
1409 

38§ 

8-0173 

18-5450 

4 
9' 

15-641  1 
19-0163 
192954 

6-5130 
6-4856 
6-3013 

79   89 

8'9 

w 

m. 

1410 

6    8-5434 

18-4879 

9 

19-5458 

6-4735 

1352 

16 

2-6609 

'4-5558 

'  t 

14  O20O 

2-0546 

141  1 

2315  |  9-6218 

'8-4845 

20-6196 

6-5617 

'353 

'3 

2-7831 

14-9065 

14-1I1I 

2-4I55 

1412 

8 

21-4295 

6-1138 

'354 

8* 

3-8016 

14-0338 

'9 

I5-2003 

1-6313 

H'3 

4* 

i  rio-6 

17-8058 

7 

22-1561 

6-0125 

'355 

10 

4-5824 

'4'3242 

2i§  i  15-9560 

1-9865 

1414 

10 

12-1500 

177355 

19* 

23-2032 

6-0314 

1356 

7 

7-4271 

14-5218 

'3 

187704 

2-4280 

1415 

5  '  12-3667 

18-2091 

7* 

23-3785 

6-5214 

'357 

5 

7-4701 

14  9281 

8 

I8-7797 

2-8378 

1416 

21$    13-2293 

17-8245 

5'i 

24-2711 

6-2124 

79   92 

9'5 

1358 

83§ 

9'975° 

'4'3839 

i'4§ 

2''3235 

2-5055 

78  103 

5'6 

1417 

10 

3-9252 

19-6182 

18 

14-8458 

7-2070 

'359 

5 

10-5594  '3-974° 

'3 

2I"9395 

2-1448 

1418 

5 

16-4119 

7-9973 

1360 

I  2 

10-6065  14  4551 

4'§ 

21-9452 

2-6292 

1419 

6 

17-4877 

1361 

5 

16-0846 

3-4906 

1420 

6 

19-0340 

7-2680 

1  362 
1363 

9    6-6428 

16-061  i 

5 
20 

17-0750 
.7-8599 

3-8309 
3-8914 

1421 

1422 

3* 

8-4889 
8-4815 

19-3170 
19-2171 

27§ 
6 

19-4199 

19-42^2 

7-2961 
7-1940 

'364 
'365 
1366 

1367 
1368 

10    7-1178 

5*  i  7-7028 
8    8-7328 
10    9-2678 

15  8926 
15-7181 
i  5-2236 
15-8843 

8 
20 
6 

'7 
23 

18-1623 
18-3464 
'8-9473 

2O'O1  28 
20-4896 

3-7853 
3-7639 
3  6422 
3-2389 
3-9398 

1423 
1424 
1425 
1426 
1427 

10  ;  8-5539 
4*   9-7338 
5t   97501 
6^   9-8725 

«9'5934 
I9-5753 
19-5024 

19-2123 
19-1173 

18 
4* 
5 
'3 
1  1 

19-4610 
20-641  b 
2O"66oi 
20  8076 
20-8137 

7-6563 
75862 
7-3112 

7-2137 

1369 

4*  10-1025 

'5-5055 

6*  21-3530 

3-6332 

1428 

9   io-7537  '9"°455 

26   21-7012 

7-2189 

'370 

20§ 

10-9523 

H-9563 

6o§  22-2488 

3-1614 

1429 

9   12-1203  19-5035 

18 

23-0225 

7-7906 

i37i 

5 

15-4225 

4-7824 

'430 

17   12-5203  18-9943 

32§ 

23-4657 

7'3'92 

1372 

4*   4-3875  io-«433 

5 

15-5488 

4-4818 

'43' 

5*  12-9233 

19-2694 

12 

23-8415  ,  7-6285 

'373 

10 

15-7893 

4-5665 

"432 

8 

14-3107 

8-4059 

'374 

6 

16-1235 

4-1693 

'433 

7 

14-7693 

8-5518 

'375 
1376 

*I§ 

5-1785 

16  6261 

'3 

16-1740 
16-3515 

4-3070 
4-3309 

'434 
'435 

10     5-4132 

21-2669 

'5 
5 

16-1884 
16-7666 

8-9767 
8-4801 

'377 

18 

5-7692 

'7-1759 

30§ 

16-8937 

4-9290 

1436 

7 

6-0913 

21-0510 

'7 

16-8809 

8-8173 

i  »-*cau  interval  represents  very  nearly  5'  =  io4"8  of  R.  A.  at  Dec.  +  79°,  and  H5"2  at  Dec.  +  80'. 
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B.  D. 

B.  D. 

.No. 

Diam. 

X. 

y. 

liiam. 

X. 

y- 

So. 

Mam.            x.                   y. 

DiHin. 

X. 

y- 

Xo. 

M»g. 

No. 

Mag. 

E.A.  2h  40m  to  3h  om  —  contd. 

FLA.  2h  40™  to 

3h  Om  —  contd. 

Centre        R.  A.  3h  om  Dec.  +  79°               R.A.  2>>  40™  Dec.  +  So' 

Centre        R.A.  3h  o™  De.r.  +  79'                 R.A.  zh  4°m  Dec.  +  So° 

Plate  3842.     1898,  Feb.  4.          Plate  3658.     1897,   Oct.  4. 

Plate  3842.     1898,  Feb.  4.             Plate  3658.     1897,  Out.  4. 

'437 

9 

7-7590 

20-2266 

15 

18-6157 

8-1401 

c 

m 

1496 

5 

18-1286 

12-4365 

• 

111. 

I438 

17         "'8472 

20-8534 

26^ 

18-6481 

8-7701 

'497 

6 

19-3638    12-3608 

'439 

3*       8-6800 

20-3475 

4* 

,9-5242 

8-3399 

1498 

6* 

10-04,0     24-6520 

'4 

20-5109    12-7409 

1440 

7*      8-8715 

20-5570 

12 

19-6950 

8-5651 

1499 

6 

21-4251 

12-4095 

'44' 

9     ,    9-6623    20-8330 

15          20-4608 

8-9035 

1  500 

6 

11-6337     23-9288 

i  , 

22-1618 

12',  609 

1442 

5* 

10-2715 

20-5573 

15          21-0920 

8-6844 

1501 

8 

24-1773 

12-8308 

'443 

II          2I-I5II 

8-7008 

1502 

9 

14-6836 

I3-7902 

'444 

6 

21-8495 

8-4020 

1503 

9 

16-4210    13-1789 

'445 

16      11-5814 

19-8440 

3°j? 

22-4563 

8-0851 

1504 

9 

6-8826    25-2428 

'7 

17-3160 

I3-O6OO 

1446 

5       13-1192 

'9-9745 

14 

23-9800 

8'3455 

1505 

6* 

8-1415 

25-5748 

16 

18-5364 

13-4987 

'447 

6       13-8985 

20-4559 

12 

247,04 

8-8916 

1506 

2O 

8-5503 

25-574° 

35iS 

18-9478 

I3-5323 

1448 

4*     13-8434     19-8188 

8* 

24--1I8 

8-2535 

1507 

'3 

87520     258258 

25S 

19-1255 

I3-8018 

'449 

5       14-0931 

9'8443 

1508 

1 

12 

'9'4324 

13-2309 

1450 

7       i7'9908 

9-1406 

1509 

10 

9-261  1 

25-2746 

2'§ 

19-6821 

13-2980 

1451 

12 

7-5892 

21-7650 

20       18-3140 

9'6574 

1510 

5 

21-0793 

I3-5582 

1452 

4       '8-3557 

9-6939 

1511 

7* 

1  1-4426 

25-0253 

'4 

21    8787 

13-2364 

'453 

6      20-3760 

9-4830 

IS'2     55§ 

1  1-8239 

24-9670 

855 

22-26I7 

I3'2IO7 

79      91 

8-3 

'454 

24§ 

9-6603     21-3759 

393     20-4121 

9'4475 

'5>3 

i 

'3 

22-7999 

13*0861 

'455 

6       21-17,9 

9-5161 

1514 

9 

13-8907     24-8^23 

'9 

24-3305 

13-2704 

1456 

6       22-1705 

9  5001 

'45" 

5       "-45" 

21-6989 

9       22-1707 

9-9205 

768 

25'5443       2"99f5 

78    106 

9-0 

1458 

12           I2'7'24 

20  9122 

26§     23-4931 

9-2448 

93§ 

26-8569      3-4242 

78    108 

9-0 

'459 

5       '3-3749 

20-8435 

'5 

24-160, 

9-2340 

io8§ 

25-4375     11-6069 

79      94 

7'3 

1460 

19       13-7402 

21-5167 

4°§ 

24-4661 

9-9369 

77§ 

2575/6 

11-1937 

"9      95 

8-9 

,46, 

6 

13-8763     21-1818 

'4 

24-6289 

9-6132 

40§ 

6-1711     26-3737 

79      87 

8-8 

1462 

8 

14-3042 

10-5582 

56^ 

10-4561     26-4155 

79      90 

8-8 

"463 

8,§ 

4-3118     227333 

I02§        14-9682 

10-3420 

79      86  ;    7-0 

1464 

6    ;  15-3803 

10-9404 

1465 

2o§       47484    22"435' 

5~;      15-4250 

10-0825 

K    401 

9'4 

E.A.  3h  o"1  to  3U  20m 

1466 
1467 
1468 

5*      6-1242     22-2638 
9        6-833,     23-1574 
6        7'24"     22'39'3 

9*     168128 

20       i7'4421 
10       >7'9'42 

10-0274 
10-9808 
10-2507 

Centre      K.A.  3"  o™  Dec.  +  79°                  R.A.  3"  20-"  Dec.  +  So' 
Plate  3842.     1898,  Feb.  4.            Plate  4145.     1898,  Oct.  2. 

1460 

•*          9*4105        21'2"6" 

8       20-0800 

10-2814 

3 

Ml 

T     y 

'47-' 
'47' 

12        j      9-8703        22-6448 

5*     10-3173     22-2489 

233     20-5115 
6       20-9933 

10-7285 
10-3700 

'5>5 
1516 

24^     i4"2215     '4-5097 
36-?     1  5-5662     14-8250 

35§ 
49§ 

2-7607       2-8878 
4-1263      3-0855 

78    106 
78    108 

9-0 
9-O 

6      21-2567 

10-1  187 

15,7 

s"      20-5828     14-2357 

7 

9-0719      2-0582 

'473 

6       11-2688     22-27:4 

12           21-9350 

'0-4753 

1518 

5       207730     14-0650 

"474 

20           12-0343        21-8522 

40§     22-7367 

10-1245 

'5'9 

3       23-2534     14-5330 

3* 

1  1-7622           2-1210 

,47; 

5 

22-7.10? 

10  7178 

1520 

6       15-4109     15-5848 

5 

4-0400          38577 

T  '    J 

1476 

10      22-9487 

107104 

5       '7-S722 

15-8723 

3* 

6-5176          3-9259 

«477 

1478 

'479 
1480 

6       13-1834 
14       13-8262 

21-9147 

22  3487 

15       23-8771 

3'§     24-4796 
9       15-3841 
5       16-^118 

10-2852 

10-7717 

1    -0903 
1  -1794 

,522 

'524 
'525 

8 
7* 

9 

10 

187701 
19-7042 

2O-I  283 
20-4012 

15-2658 

'57452 
15-1661 
15-1686 

5 
6* 
6 
8 

7-3575 
8-3292 
8-7003 
8-9748 

3  2444 
3-6401 
3-0248 
3-0040 

1481 
1482 
1483 
1484 

8 

4 
4 
6 

16-6803 
16-8094 
17-3030 
19-3846 

•3081 
•3301 

7658 

•2795 

1526 

'527 
1528 
1529 

7 
8 

5 

2  1  -oo  5  5 
21-6223 
24-1803 

24-8833  ; 

15-2623 

15-7673 
,5-367, 
,5-6478 

S                       f 

7 
9 
4* 

5 

9-5851 
10-2438 
127565 
I3-48l5 

3  °43° 
3-4964 
2-8692 
3-0925 

1485 

7 

19  9923 

•3388 

1530 

6 

14-2407     10-9200 

1486 
1487 

r* 

10-8223 

22-9763 

7       20-6450 
10       21-4337 

•0585 
•1396 

'53' 
'532 

4t     15-3023     1&-57I4 
19       15-4435     '6-8905 

3* 

22 

4-O221 

4-1875 

-      /£*-.   -     . 

4-8480 

1488 
1489 
1490 

4* 

10-9564 

23-3882 

8       21-5310 
8       21-6938 

4       2'779' 

•5605 

•'534 
•8514 

'533 
'534 
'535 

18 

4 

8 

,0-9075 
,7-2786 

IS  0715 

10-4443 
16-1844 
16-5846 

2  2 

5  60,2 
67781 

4-6170 

1491 

n       22-7578 

"4799 

1536 

'3 

20-0535 

'65534 

1  5 

87495 

4'4'33 

1492 
'493 

'495 

20 
45| 

'377'5 
6-4806 
6-8780 

227645 

24-4359 
25-0993 

9 
38$ 

12 

24"0455 
24-3903 
16-9818 
17-3208 

•8529 
•1831 
12-2238 

12  "9181 

79      88 

8-4 

'537 
1538 

'539 
1540 

5 
8 

6 
4 

22-2-9; 

227S-97 

22-8398 
22-9623 

16-1072 
16-4239 
16-9046 
16-3235 

4 

5 
5 
4' 

10-9285 
I  1-4626 
11-5572 
11-6233 

3-7739 
4-0440 

3-9296 

i  rcteau  interval  represents  Tery  nearly  5'  =  104-8  of  R.  A.  at  Dec.  +  79*.  »nd  l  '  5"2  at  Dec-  +  So"- 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diani. 

X. 

y- 

Mutt* 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

."• 

Di&ni. 

2, 

J/- 

No.                 Musi. 

R.A.  3h  om  to  3h  2om  —  contd. 

R.A.  3h  om  to  3"  20m—  contd. 

Centre      R.A.  3'"  o™  Dec.  +  79°                    R.A.  3h  20™  Deo.  +  80° 

Centre         R.A.  3h  o"1  Dec.  +  79°                R.A.  3h  20™  Dec.  +  80° 

Plate  3842.     1898,  Feb.  4.                Plate  4145.     1898,001.2. 

Plate  3842.     1898,  Feb.  4.           Plate  4145.    1898,  Oct.  2 

o 

m. 

o 

m. 

1541 

3* 

23-2312 

16-2412 

3* 

1  1-8887 

3-8229 

1600 

6 

16-3330    24-7148 

4 

5-7593 

12-8696 

1542 

8 

24-4863 

16-9873 

7 

13-2007 

4-4584- 

1601 

10 

17-6729 

24-2035 

9 

7-0500 

12-2426 

'543 

5 

17-4303 

17-9593 

5 

6-2578 

6-0445 

1602 

6       19-0300 

24-3757 

6 

8-4171 

12-2945 

'544 

5 

18-3276 

17-8650 

4* 

7-1415 

5-8700 

1603 

23       21-6489 

24-3620 

19     |  1  1  -02  18 

12-0475 

'545 

6 

20-6676 

17-5861 

5 

9"45°4       5'39'° 

1604 

24         :    22'O835 

24-9370 

19       11-5063 

12-5852 

1546 

9 

21-4920 

17-9725 

10 

10-3085       5-6994 

1605 

23 

24-0582 

24-1341 

'7 

13-4020 

I2-6l03 

'547 

6 

21-9698 

17-8398 

5 

10  7699 

5-5281 

1606 

43S 

16-5666 

25-6275 

36§ 

6-0720 

'3759s 

79      96 

8-1 

1.548 

1  1 

23-3031 

17-9388 

10 

12-1096 

5-5089 

1607 

3 

7-6793 

13-8053 

1549 

4 

13-2017 

5-5263 

1608 

6f     18-1710 

25-9739 

6 

7-6973 

13-9598 

1550 

4* 

24-6039 

I7-5777 

4* 

I3-3725 

5-0377 

1609 

22           18-5800 

25-3250 

21 
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No.  1609.     The  images  on  Plate  4145  seem  to  indicate  that  this  is  a  double  star. 

The  components  are  not  separable  and  are  measured  as  one  mass. 

• 
i  r&cau  interval  represents  very  nearly  5'  =  1O48'8  of  R.A.  at  Dec.  +  79°,  and  ii5B-2  at  Dec.  +  80°. 
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A.  3''  20'"  to 

3h  40"  —  contd. 

R.A.  3h  20™  to  3h  40™  —  contd. 

Centre     R.A.  3h  40m  I)c«..  +  79-             R.A 

3h  20"  Dee.  +  80* 

Centre          R.A.  3h  40"  Dec.  +  79°              R.A.  3h  2o«J>  Dec.  +  80' 

Plate  4176.     1898 

:NOV.  3.          Plate 

4145-     «*98,  Oct.  2. 

Plate  4176.     1898,  Nov.  j.         Plate  4145.     1898,  Oct.  i. 
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XL   1654.     This  is  a 

double  star  ;  the  components  are  not  seoarable  in  the  6m  and  3™  images,  and  are  measured  as  one  mass.      The  20*  images  of  the  components  on 

Plate  4176  are  separated  by  4-  "0030  and  +  '0050  in  the  z  and  y  co-ordinates  respectively. 

No.  1700.     This  is  a 

double  star  ;  the  components  are  not  separable  in  the  6m  and  3m  images,  and  are  measured  as  one  mass.      The  20*  images  of  the  components  on 

Plate  4176  arf  separated  by  +  -oo-o  and  -  -0030  in  the  x  and  y  co-ordinates  respectively. 

i  r^sojM  interval  represents  very  nearly  5'  =  io4'-8  of  R.A.  at  Dec 

.  +  79*,  and  H5»-2  at  Dec.  +  lo*. 
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ZONE    +    79° 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Oiani. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

?/. 

[Main.              x. 

y- 

.No. 

Mag. 

R.A.  3h  40™  to  4h  om  —  contd. 

R.A.  3h  40™  to  4h  om  —  contd. 

Centre     R.A.  3h  40™  TVe.  +  79°                 R.A.  4h  o'"  Dw.  +  80° 

Centre        R.A.  3''  40'"  !)«<•.  +  79°                R.A.  4h  o'"  Dec.  +  So0 

Plate  4176.     1898,  Nov.  3             Platf  4222      1899,  Jan.  10. 

Plate  4176.     1898,  Nov.  3.          Plate  4212.     1899,  Jan.  10. 

m. 

I 

o 

m. 

1753 

5 

21-6179 

16-1881 

4* 

10-3872 

4-0383 

l8l2 

18 

19-1781 

22-0748 

13 

8-4689 

i  o-  1  147 

1754 

12 

217800 

16-2307 

8 

10  5507 

4-0657 

1813 

4 

20-3889 

22-7061 

4* 

97316 

10-6355 

1755 

IO 

23'222O 

16-3644 

1814 

15 

21-2004 

22-6064 

1  1 

10-5301 

10-4673 

1756 

6 

14-8702 

17-1729 

1815 

58§ 

21-3052 

22-5654 

42§ 

10-6310 

10-4166 

79    128 

9-0 

1757 

20 

18-1879 

'7'2342 

18 

7-0610       5-3764 

1816 

39§ 

24-31  l8 

22-8696 

22§        13-6545 

'0-4573 

I758 

25 

I8-5957 

'7-4959 

2  1 

7-4896      5  6044 

79    123 

9'5 

1817 

6 

14-5900 

23-8630 

4* 

4-0529 

12-2972 

1759 

6 

18-6809 

17-2774 

4* 

7-5568 

5'37<)7 

1818 

'9 

14-8215 

23-3430 

1  2 

4-2388 

1-7584 

1760 

4* 

19-2348 

17-4202 

4* 

8-1  194 

,-4726 

1819 

15 

14-8406 

23-3355 

10 

4-2590 

1-7497 

1761 

4 

20-3007 

I7-3754 

3* 

9''794 

5-3355 

1820 

24§ 

!5'8579 

23-1704 

22§ 

5-2576 

1-4960 

79    118 

9'5 

1762 

1  1 

20-5045 

17-4692 

7 

9-3895 

5-4110 

1821 

8 

'6-8549 

23-2264 

1763 

9 

208858 

17-4852 

7 

9-7708 

5-3955 

1822 

1  1 

17-4288 

23-2378 

6 

6-8291 

1-4245 

1764. 

6 

zn  589 

17-6857 

5 

10-0587 

5-5662 

1823 

33§ 

17-9810 

23-8619 

23§ 

7-4320 

1-9995 

79    122 

9"4 

1765 

3'§ 

21-7717 

17-8731 

23§ 

10-6879 

57031 

1824 

61- 

20-9341 

23-8771 

5 

10-3770 

1-7566 

1766 

4 

22-3448 

17:6255 

1825 

17 

21-6107 

23-1163 

8 

10-9833 

0-9375 

1767 

6 

22-361  1 

17-4865 

4* 

1  1-2390 

5-2670 

1826 

4* 

21-9516 

23-9254 

4* 

11-3930 

1-7118 

1768 

SI§ 

14-3090 

18-4255 

19 

3-2978 

6-9041 

1827 

33§ 

22-4542 

23-7218 

21§ 

11-8786 

1-4673 

1769 

58§ 

15-5263 

18-6976 

48§ 

4-5361 

7-0705 

79    117 

8'9 

1828 

S5§ 

16-1756 

2.4-9730 

46§ 

57306 

13-2629 

79    120 

8-6 

1770 

5 

17-8115 

18-0535 

4* 

6-7602 

6  2271 

1829 

22 

"6-3437 

24-9953 

18 

5-8999 

13-2719 

1771 

6 

18-5318 

18-3162 

4 

7-5006 

6-4262 

1830 

l6 

18-6697 

24-5552 

9 

8-1790 

12-6291 

1772 

62§ 

20-8731 

18-2554 

5>§ 

9-8244 

6-1620 

79    126 

8-3 

1831 

9 

20-6693 

24-2040 

6 

10-1414 

12-1053 

1773 

4 

21-6922 

18-3  196 

3* 

10*6444 

6-1  561 

1832 

4+§ 

21-5619 

24-5359 

32§ 

11-0595 

12-3564 

79    I29 

9'2 

1774 

5 

21-7403 

18-0295 

4* 

10-6689 

5-8624 

'853 

9 

22-5814 

24'5'43 

6 

12-0733 

12*2446 

1775 

6 

23-3189 

18-9798 

-* 

12-3218 

6-6675 

1834 

1  1 

22-7096 

24-5627 

IO 

12-2059     12-2835 

1776 

4* 

23-6015 

18-5685 

4* 

12-5711 

6-2351 

1835 

12 

15-0880 

25-3100 

IO 

4-6775 

1  3-6960 

1777 

8 

24-5070 

18-6696 

5 

13-481  1 

6-2554 

1836 

I  I 

17-6500 

25-3659 

7 

7-2360 

I3-53I7 

I778 

6 

187654 

19-1885 

5 

7-8079 

"•2/47 

1837 

30 

20-2213 

25-8159 

20§ 

9-8337     I3750I 

1779 

13 

20-2315 

19-2301 

9 

9-2706 

7-1870 

1838 

4* 

20-7466 

25-2261 

5 

10-3027     13-1152 

1780 

4 

20-5172 

19-0792 

4* 

9'54'4 

7-0138 

1839 

25 

2  I-O72O 

25-2648 

19 

10-6342     13-1255 

1781 

20*7  i  rn 

19-3688 

1782 

25 

&\j  /  *  5V 

21-6754 

19-7641 

21 

10-7561 

7'5949 

39§ 

2-4474     12-7374 

79    >H 

9-0 

1783 

13 

21  '8193 

19-2392 

7 

10-8520 

7-0603 

1784 

10       23-4001 

19-6313 

8 

12-4610 

7-3107 

1785 

33§   '23-8336 

19-0345 

21§ 

12-8423 

6-6761 

R.A.  4h  om  to  4h  2om 

1786 
1787 

4*    24-2378 
5     ;i5''624 

19-4055 
20-2688 

4* 
4* 

13-2738 
4-3108 

7-oi33 
8-6661 

t                             i 

Centre       R.  A.  4h  20™  Dec.  +  79"                R.A.  4h  on>  Dec.  +  So" 

1788 

20§        I5-S597 

20-5834 

'7 

4-7360 

8-9443 

Plate  4197.     1898,060.19.          Plate  4222.     1899,  Jan.  10. 

1789 

5 

16-5485 

20-2889 

4* 

5-6923 

8-5678 

o 

m. 

I790 

4 

18-9333 

20-2224 

4 

8-0660 

8-2891 

1840 

31         3''992  '  '4-3825 

33       '4-7320 

2-0943 

78    149 

9'S 

1791 

79§ 

19-6336 

20-1696 

°~5§ 

87577 

8-1760 

79    IZ5 

8'3 

1841 

26 

3-7397        14-1697 

18       15-2912 

1-9250 

1792 

12 

20-8497 

20-1887 

6 

9-9705 

8-0893 

1842 

22 

6-I682        14-8269 

27      :  17-6589 

2-7787 

1793 

48§ 

21-1590 

20-0444 

4'§ 

10-265  ' 

79'93 

79    127 

9'S 

1843 

4 

7-1531    !  14-5316 

9       18-6647 

2-5606 

1794 

4* 

21-5170 

20-9889 

4* 

10-7049 

8-8264 

1844 

6 

7-8875 

14-1817 

4*     19-4242 

2-2741 

1795 

2I§ 

22-0283 

20-0487 

16 

11-1311 

7-8474 

1845 

'9 

87001 

14-1198 

20      20-2394 

2-2785 

1796 

4* 

22*1609 

20-4155 

4* 

11-2950 

8-2032 

1846 

6      i  "-5596 

14-4031 

1797 

39§ 

22-2473 

20-4391 

26§ 

11-3834 

8-2165 

1847 

32§     n'9473     i4'2542 

53 

23-4662 

2-6767 

78    154 

9'4 

1798 

H 

22-4680 

20-4860 

8 

1  1-6087 

8-2453 

1848 

16        4-591! 

15-7114 

'7 

16-0170 

3-529° 

1799 

5 

22-8814 

20-2939 

4* 

12-0034 

8-0153 

1849 

14        4-5504 

15-0155 

10       16-0305 

2-8329 

1800 

6 

15-2798 

21-1668 

5* 

4-5077 

9-5520 

1850 

42§   ,    5-2352 

15  6051 

44§     16-6659 

3-4/82 

79    136 

8-8 

1801 

29§ 

16-0968 

21-5959 

26§ 

5-358o 

9-9063 

79    "9 

9'S 

I85I 

46§       6-4097 

15-7033 

49§     17-8295 

3-6711 

79    '37 

8-8 

1802 

4 

I7-0223 

21-3519 

4* 

6-2592 

9-5825 

1852 

1  8         9-4070 

15-4249 

18       20-8393 

3-6360 

1803 

4* 

18-8084 

21-41  19 

4* 

8-0429 

9'4843 

'853 

12     •  1  1-8614 

15-6662 

10*     23-2632 

4-0746 

1804 

5 

18-8407 

2J7574 

5 

8-1055 

9-8266 

1854 

16       12-0754     '5'5334 

14       23-4878 

3-9632 

1805 

39§ 

20-6393 

21-1883 

28§ 

9-8480 

9-1049 

1855 

35§       5-0203     16-9375 

34§     16-3439  l    47880 

79    *35 

9'5 

1806 

13 

21-1727 

21-2147 

7 
/ 

10-3816 

9-0850 

1856 

10 

7-3401      16-7103 

7     I  18-6724  |    4-7493 

1807 

55§ 

23-4076 

21  -1603 

4>§ 

I  2  -6OIO 

8-8355 

79    I3l 

8-8 

1857 

5 

4-8120 

17-7219 

6       16-0717 

5-5566 

1808 

4 

14-2180 

22-6287 

1858 

6 

6-1382 

17-1923 

6*     17-4357 

5-I35I 

1809 

6 

18-6650 

22-5449 

6 

7-9993 

10-6288 

1859 

28§ 

6-6523 

17-2415 

36§      17-9480 

5-2245 

79    '38 

9-0 

1810 

4 

19-0295 

22-7144 

4* 

8-3771 

10-7626 

i860 

20 

8-i  162 

17-8403 

19       '9'3553 

5-9388 

79    H° 

9'4 

1811 

23 

I9-I137 

22-8193 

18 

^4732 

10-8610 

1861 

10 

8-6337 

17-9183 

7 

19-8641 

6-0595 

i  rdtau  interval  represents  very  nearly  5'  =  io4"'8  of  R.A.  at  Dec.  +  79*,  and  H5"'2  at  Dec.  +  So*. 
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Z  O  N  E    +    79°. 


Kn 

1'i'Ull 

B.  D. 

Hie  til 

B.  D. 

ilO. 

Dim. 

z. 

»• 

No. 

Mag. 

No. 

Diara. 

x.        y. 

Ulalll. 

X* 

No. 

Mag. 

R.A.  4h  om  to  4h  20m  —  contd. 

R.A.  4h  2Om  to  4h  40™  —  contd. 

C«ntre    R.A  4h  20™  Dec.  -f  79°       R.A.  4h  om  Dec.  +  80* 

Centre   R.A.  4h  20""  Dec.  +79°      R.A.  4h  40™  Dec.  +  80' 

Plate  4197.  1898,  Dec.  19.    Plate  4222   1899,  Jan.  10. 

Plate  4197.  1898,  Dec.  19.    Plate  6158.  1903,  Feb.  17. 

a          m- 

o 

m. 

1862 

4 

1  1-0163 

'7-5633 

1912 

4 

20-0443 

14-7620 

4 

8-72  10 

2-7502 

1863 

5 

11-3119 

'7-4438 

5* 

22-5717 

5-8041 

1913 

5 

21-0390 

14-0305 

5 

9-6448 

1-929-- 

1864 

20 

12-1796 

17-3825 

23 

23-4435 

5  8119 

1914 

21-7142 

14-6326 

»ij 

10-3709 

2-4674 

K  740 

9'3 

1865 

18 

13-8417 

17-9120 

25 

25-0580 

6-4765 

1915 

233 

22-21  l8 

14-6261 

ZOS 

10-8663 

2-4136 

K  742 

10 

1866 

9 

3-5806 

18-5055 

1  1 

14-7805 

6-2358 

1916 

9 

15-1844 

I  5-4476 

7 

3-9457 

3-8821 

1867 

21 

7-1878 

18-5275 

21 

18-3723 

6-5508 

79  139   9'5 

1917 

7 

I5-4635 

14-6436 

5* 

4-1478 

3-0537 

1868 

-* 

7-304' 

18-7365 

6* 

'8-4735 

67661 

1918 

9   17-9225 

15-2284 

7 

6-6495 

3-4102 

1869 

23§ 

8-6015 

18-8186 

24§ 

'9-7595   6-9550 

79  H' 

9-2 

1919 

5   21-2509  15-2436 

5 

9-9660 

3-1176 

1870 

42§ 

9-6404 

18-8883 

42§ 

20-7886   7-1072 

79  H2   8"9 

1920 

10 

23-9630 

I5-9I70 

10 

12-7278 

3-5366 

1871 

5 

1  1-8678 

18-44:8 

5 

23-0446   6-8444 

1921 

9 

14-4894 

I6-077I 

7 

3'3'03 

45725 

1872 

4* 

6-4348 

19-0095 

5*  I7'58'7   6-9646 

1922 

16 

I6-O31O 

16*2305 

H 

4-8585 

4-5819 

•873 

'9 

7-5293 

19-8289 

19   18-6088   7-8741 

1023 

5 

19-0505 

16-8954 

1874 

64^ 

9-8479 

19-5948 

63^  20-9401   7-8293 

79  '43 

8-0 

1024. 

9 

I9-I272 

16-5042 

7 

7-9680 

4-5674 

1875 

1  1 

10-6289 

19-4322 

12 

21-7288   7-7300 

1925 

6*  21-2878 

16-8229 

5 

10-1495 

4-6854 

1876 

6 

I3-3137 

19-7563 

4 

24-3794   8-2726 

1926 

ii   22-8188 

16-6445 

8   11-6556 

4-3659 

1877 

4* 

5-3135  20-6115 

7*  16-3385   8-4726 

1927 

20 

25-0674 

16-6*14 

i9§  13-8985 

4-1958 

1878 

6 

6-2267 

2O"I  172 

7   17-2883   8-0541 

1928 

16 

14-5873 

16-9597 

19 

3-4899 

5"44'4 

79  H7 

9'5 

1879 

6* 

7-7528 

20-3045 

7 

18-7950   8-3660 

1929 

6   16-8311 

167707 

S-7044 

5"°455 

1880 

10 

9-9638 

20-5577 

n 

20-9755   8-7990 

1930 

'9 

19-6318 

17-1064 

16 

8-5259 

5-'235 

1881 

18 

12-2746 

20-9375 

21 

23-2483   9'3653 

1931 

5* 

2I-3907 

17-5243 

4 

10-3156 

5'3748 

1882 

7 

13-2356 

2O-77OO 

4* 

24-2227   9-2754 

1932 

21-5610 

17-6588 

i8§ 

10-4960 

5-4932 

79  '53 

9'4 

1883 

7 

13-6577 

20-4008 

4* 

24-6721   8-9391 

1933 

6* 

24-5817   I8-2540 

5 

13-5588 

5-8073 

1884 

1  1 

4-8186 

21-1496 

10 

15-8001   8-9668 

'934 

6   14-4739 

18/0455 

5 

3-4766 

6-5351 

'1885 

25 

5-4001 

21-9040 

20§ 

16-3189 

97704 

1935 

9 

15-II97 

I8-2479 

7    4-1386 

6-6749 

1886 

7t 

5-8352 

21-9,80 

8 

'6-7475 

9-8589 

1936 

17 

21-9389 

19-0338 

ii 

1  1-0015 

6-8263 

1887 

7 

9-2301 

21-74I3 

7 

20-1457 

9-9200 

'937 

5 

13-0305 

6-3508 

1888 

19   12-0698 

2I-o6o8 

16 

23-0343 

9-4683 

1938 

4* 

24-1504 

I8-6023 

4 

13-1621 

6-1934 

1889 

6*  13-0063 

2I-O065 

4* 

23-9697 

1939 

'3 

14-8405 

19-0318 

ii 

3-9325 

7-4814 

1890 

u*   3-8078 

22-3242 

9 

14-6971 

10-0588 

1940 

5 

16-5904 

19-0561 

5 

5^774 

7-3454 

1891 

5 

15-1  108 

10-9206 

1941 

4_ 

I7-3999 

I9-3989 

4* 

6-5168 

7-6111 

1892 

8* 

5-4588 

22-7I2O 

7 

16-3089 

10-5808 

1942 

187450 

i9"s53i 

83§ 

7-8680 

7-6365 

79  150 

7-0 

1893 

"    578i4 

22-l68l 

10 

16-6792 

10-0623 

'943 

4* 

20-7797 

19-6645 

4* 

9-9035   7-5659 

1894 

u    9-0855 

22-2967 

10 

19-9595  10-4615 

'944 

28§ 

22-O09O 

19-8380 

22§ 

11-1453   7^224 

1895 

15   11-4288 

22-6213 

'5 

22-2675  10-9726 

'945 

5i§ 

23-6469 

20-2601 

45§ 

12-8157   7-8898 

79  '55 

8-4 

1896 

7*  12-2407 

22-6576 

r 

23-0723  11-0756 

1946 

11 

14-0910 

20-2056 

9 

3  2928   8-7205 

1897 

9   I2'5355 

22-5498 

9   23-3938  10-9938 

'947 

.* 

14-2062 

19-8718 

4 

3-3764 

8-3749 

1898 

5    15-1580    -4811 

1948 

22§ 

I4'9/55 

20-5137 

"§ 

4-2049 

8-9433 

79  '48 

9"5 

1899 

5*   4-9213 

23-4235 

6   '5-7153    "2452 

'949 

17-9030 

20-7653 

46$ 

7-1427 

8-9253 

79  '49 

8-5 

1900 

19  |  9-2046 

23-5845 

18 

19-9740    -7507 

1950 

V* 

18-4963 

20-2309 

4 

7-6857 

S-3370 

1901 

22   '  9-2136 

23-5906 

21 

19-9815    -7563 

1951 

8 

18-7219 

20-7415 

6 

7-9550 

8-8242 

1902 

27§  10-2366 

23-5970 

23§ 

21  -OOO} 

•8482 

1952 

7 

2I-65I5 

21-1360 

6 

10-9092 

8-9478 

1903 

5*  10-4548 

23-03  '  5 

6*  21-2632 

•3031 

1953 

9 

24-3767 

20-4685 

7 

13-5613 

8-0285 

1904 

13 

13-4420 

23-2460 

n   24-2247 

•7610 

'954 

7 

I5-4970 

20-8644 

6 

4-7528 

9'2453 

1905 

17    3-6468 

24-3396 

15  ;  14-3717  '  12-0540 

79  134 

9'5 

'955 

17 

2O-O4IO 

21-7009 

u 

9-3580 

9-6589 

1906 

5   17-8633  12-9248 

i956 

12 

20*2460 

2  I  '6940 

1  1 

9-5599 

9-6305 

1907 

24 

4'2439 

26-0224 

2O§ 

14-8295 

'37799 

K  637 

9'5 

'957 

5* 

2O-80I3 

22-0088 

5 

10-1421 

9'8957 

1908 

22     1  1-1466 

24-8095 

21 

21-8085 

13-1317 

'958 

5t 

20-8642 

21-4264 

5 

10-1502   9-3081 

2O-8662 

-  .  .  .  r-Q2 

6 

io'i  566   o-i  j-.i 

59§   1-6184 

21-2746 

79  131 

8-8 

'959 
1960 

'7 

21-7484 

22-O425 

12 

11-0878 

S  J  •/  1  T 

9-8409 

53§  i3'64'9 

26-3955 

79  H5 

8-5 

1961 

9 

24-3440 

22-3432 

12 

13-6996 

9-8984 

1962 

6 

I7-2390 

22-6640 

7 

6-6575 

10-8748 

.         , 

1963 

39§ 

19-9726 

22-2855 

35s 

9-3460 

10-2453 

79  '5' 

9-1 

R.A.  4h  20m  to  4h  40™ 

1964 

4 

10-5078 

10-5346 

Centre   R.A.  4"'  20"'  Dec.  +79°       R.A.  4h  40™  Dec.  -f  80* 

1965 

5t 

22-3523 

23-I537 

5 

11-7908 

10-8893 

Plate  4197.  iSgS.Dec.ig.     Plate  6158.  1903,  Feb.  17. 

1966 

39§ 

23-0288 

22-5699 
£  S  f\ 

25§  12-4126 

£".  _  _  O  - 

10-2484 

79  '54 

9'4 

m. 

1967 

9 

167139 

23-3668 

7    °  1985 

11-6234 

1909 

5   15-1967  ,  '4-235i 

1968 

9 

177738 

237805 

10 

7-2913 

11-9378 

1910 

8   18-7598  14-3382 

7 

7-4026 

2-4463 

1969 

4* 

22-57I2 

23-5943 

4* 

12-0483 

11-3115 

191  I 

23§  19-3122  14-1436 

MS 

2-2033 

78  160 

9'3 

197° 

17 

23-80I  I 

24-2848 

'3 

13-3416 

11-8846 

79  '>6   9'5 

i  r<C««K  interval  represents  very  nearly  5'  =  i048'8  of  li.A.  at  Dec.  +  79°,  and  ii5'-2  at  Dec.  +  80°. 
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GREENWICH  ASTUOGKAFHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    79°. 


B.  D. 

H.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

*. 

y- 

No. 

Diam. 

.. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No.             JIag. 

No.             Slag. 

R.A.  4h  20™  to  4h  4om  —  contd. 

R 

A.  4h  40'"  to  5h  om  —  contd. 

Centre        R.A.  ^  20™  D-c.  +  79"              R  \.  4'-  40™  De.-.  +  80° 

Centre       R.A.  5h  o"1  Dec.  +  79*                     R.  A.  4h  40"  Dec.  +  So' 

Plate  4197.    i89S,  De.'.  19.          Plate  6158.    1903,  F.Oi.  17. 

Plate6i46.     1903,  .Ian.  12.              Plate  6158.     1903,  Fell.  17. 

1971 

, 

4*  i  17-2392     24-3941 

4     i    6-8144 

12-5986 

o 

m. 

2O2I 

2O§ 

'3'4427 

20-3003 

28§   '24-3515       8-6888 

o 

m. 

1972 

10       18-4302     24-8408 

9     ;    8-0423   ;  12-93^8 

2022 

5* 

8-7842 

2  1-4508 

5       196084 

9'4255 

1973 

42§ 

20-1998  1  24-6889 

31^       9-7908  !  i  2-6180 

79    IS2 

9'3 

2023 

IS 

12-0521 

2  1  -9002 

12           22-8238 

10-1617 

'974 

6* 

21-0712 

24-4154 

6     !  10-6322     12  2663 

2024 

1  3-6106 

2I-3I83 

43§   '24-4275 

9-7165 

79    '65 

8-9 

1975 

5 

12-3647     12-6581 

2025 

4* 

1  3-6082 

21-3045 

6     '24-4239 

9-7027 

1976 

5        13-0758      12-3928 

2026 

3 

3-7004 

22-6397 

3       HM-386 

10-1668 

'977 

5* 

20-0027 

25-5814 

8         9-6788 

13-5220 

2027 

14* 

3-7278 

22-8880 

u       H'4398 

10-4172 

1978 

6* 

22-6359 

25-6864 

7       12-3096     13-3886 

2028 

4 

7-0365 

22-2263 

3*     17795' 

10-0463 

'979 

'3 

23-5224    25-7488 

15          13-1987    !  I  3-3667 

2029 

12 

1  1-1628 

22-6988 

9      21-8683 

10-8746 

2030 

7 

12-3213 

4      23-0203 

54§       8-5025       1-5795 

78    161   !    8-1 

203! 

5 

12-3905 

22-5808 

2032 

+  '§ 

23-3271 

37§ 

i8'i  103 

i  riSoo 

79    '59 

8-8 

2033 

25§ 

8-7898 

23-0300 

20 

19-4734 

1  1-0013 

K.    797 

9-6 

R.A.  4h  40™  to  5h  o"1 

'5§ 

9-6720 

23-4420 

'5 

20-3  171 

11-4874 

79    161 

9'5 

Centre      R.A.  5''  ora  Dec.  +79°                 R.A.  4'-  40'"  Dec  +  So' 

2035 

'3 

11-7146 

23-5440 

7 

22-3452 

11-7673 

Plate  6146.     1903,  Jan.  12.           Plate  6158.     1903,  Feb.  17. 

2036 

7* 
6* 

u'9354 
5'3523 

23-7755 
24-3908 

3 
3 

22-5425 
15-9286 

12-0175 
12-0535 

O 

111. 

2038 

5 

S'9745 

24-O2I2 

7         :    16-5825 

11-7427 

1900 
1981 

_  -  0  „ 

37733 
7     i    6-8620 

14-2423 
14-2501 

2039 

2040 

10 

5* 

6-4994 
8-5891 

24-8773 
24739' 

1  1       17-0323     12-6373 
4       19-1244     12-6885 

1902 

1983 
1984 
1985 

1986 

B 
I2§ 
1  I 

5 

12 

/  94°° 
12-1527 

3-7388 
6-4675 
7-6919 

14-7018 
14-0602 

15-7171 

i5'55'8 
15-4824 

10 

4 

12 

23-6084 
15-0818 
17-8117 
19-041  5 

3-2753 
3-3496 
3-3860 

2041 
2042 

2043 
2044 

3 
'3 
3' 
40 

10-6703 
12-7090 

47746 
4-7864 

24-4462 

24-9503 
26-0475 
26-0698 

3 
'3 
'98 

21-2270 
23-2097 
15-2131 
15-2233 

12-5714 

13-2585 
13-6524 

13-6770 

79    '57 

9'3 

1987 

1988 

5 
1  1 

10-1268     15-6732 
13-3997   !  15-6136 

5* 

24-7132 

4-0168 

^ 

1-8823 

20-5143 

59§ 

21-8785 

'•33*3 

78    177 
79    '55 

87 
8-4 

989 

7 

13-4999     15-0320 

1990 

I  2 

3-3150     16-6124 

1  1 

14-5799 

4-1257 

1991 
1992 

JJJ 

3-7999     16-0930 
5-3608     16-5481 

'4 

i  5*1078 
16-6262 

3-6527 
4-2419 

R.A.  5h  om  to  5h  201U 

'993 

6 

7-2519     16-8721 

3 

18-4816 

4"7324 

Centre         R.A.  5h  om  Dec.  -f-  79°                  R.A.  5"  20™  Dec.  +  80° 

'994 

c* 

7-3100  1  16-7088 

3 

4-5684 

Plate  6146.     1903,  Jan.  12.             Plate  3732.     1897,  Nov.  29. 

'99s 

5 

8832 

i  u  4940 

3       19-1410 

4-4136 

in. 

1996 

'997 
1998 

27§ 
8 

15 

9-4821 
107583 
11-7185 

16-2507 
16-8623 
16-3929 

33§ 
'9 

20-7572 
22-9728 

4-3069 
4-6461 

79    162 
79    '64 

9'3 

2045 
2046 
2047 

6 

'7§ 

17-7671 
18-4690 

i4'3558 
14-1917 

'4 
37§ 

5 

6-4883 

7  '73' 
9-4188 

2-4206 
2-2069 

2-3551 

1999 

2OOO 

3-8124 
9       11-0698 

17-0993 

17-5002 

4 
6 

'5'°343 
22-2256 

4-6574 
5-6932 

2048 
2049 

33§ 
18 

24-7582 
25-0300 

15-3860 
14-6353 

JSl 

13-5376 

13-7508 

2-9261 
2-1570 

79    '74 
78    191 

8-9 

9'5 

2OOI 

1  1 

12-8514 

17-8205 

8 

23'9793 

6-1675 

2050 

5* 

14-7050 

'3 

3-4849 

3-3298 

2OO2 

4 

3-3785 

18-7228 

3 

14-4610 

6-2352 

205  I 

8* 

14-8885 

15-0407 

19         3-6672 

3-3243 

2OC»3 

9 

5-0105 

18-3581 

5 

16-1175 

6-0153 

2052 

8       17-1005 

15-6369 

16         5-9197 

2004 

263 

7-2140 

18-0403 

27§     18-3415 

5-8893 

K    792 

10 

2053 

go§     17-4229 

15-4048 

'43§    1    6-2219 

3-4893 

79    '69 

5  "2 

2OO5 
2OO6 
2007 
2008 
2O09 
2010 
201  I 
2012 
2OI3 

5 
8 

43§ 
3 

23§ 

6 

9 

17 
35§ 

Y    < 

•8262 
10-1302 
10-8003 
1  1-6428 
1  1-7580 
13-0991 
137878 
5-0005 
6-7883 

18-41  1  6 
18-0993 
18-1476 
18-8030 
18-9880 
18-7924 
18-8707 
19-6700 
19-4439 

59§ 

32§ 
3 

4 
1  1 

37§ 

21-2394 
21-9065 

227858 

24-1385 
24-8195 
15-9915 
17-7936 

6-2062 
6-3126 

7-2321 

7-1570 
7-2929 
7-3210 
7-2530 

79    '63 
K    821 

79    '58 

8-8 
10 

9'4 

2054 
2055 
2056 
2057 
2058 
2059 
2060 
2061 
2062 

Y* 

27§ 

5* 

2I§ 

5 
5 

7 
5* 

17-4398 
18-7945 
20-6282 
15-9510 
17-0923 
17-8064 
19-2801 
21-6151 
22-6644 

15-4480 
15-0417 
15-2524 
16-4902 

'5'9525 
16-4960 

16-4496 
16-6232 
16-8937 

-* 

ssS 

7* 
47§ 
6 
10 

'5 
1  1 

6-2418 

9-4092 

4-8388 

5-9335 
6-6865 

8-1542 
10-4930 
1  1-5609 

3-5402 
3-0331 
3-1037 
4-6855 
4-0670 

4-5532 
4-3963 

4-5881 

79    168 
79    171 
79    167 

9-0 
8-5 
9-0 

201  4 

2OI5 
20l6 

10 

3'§ 

8 

7-6108 
8'4973 

19-8828 
19-5810 
19-1657 

15       18-3185 
26§     18-6020 
4       19-5213 

77374 
7-4631 
7-1263 

79    1  60 

9-1 

2063 
2064 
2065 

4* 
'3 

23-3666 
24-0490 

16  9227 

17-2966 

5* 
5 

12-2661 
12-9635 
12-9715 

4-5671 
4-4800 
4-8846 

2OI7 

5 

3-4540 

20-4289 

4       14-3828 

7-9458 

2066 

12 

14-0718  i 

17-1588 

77              2  'o  I  "5  O 

5'4952 

2018 
2OI9 

4     !    7-8498 
20§       9-5566 

20-8725 
20-3064 

2O§ 

20-4766 

8-3532 

2067 
2068 

4* 
9 

16-7290 
17-1274 

17-1065 
16-9865 

5         5-6575 
1  8         6-0460 

5-2450 
5-0945 

2O  2O 

7 

12-1053 

20-0233 

4*     23-1192 

8-3008 

2069 

5* 

18-3182 

17-0548 

14         7-2389 

5-0755 

Plate  3732,  No.  2054 

The  3m  image  coincides  with  tlie  6ln  image  of  No.  2053. 

i  rtttau  interval  represents  very  nearly  5'  =  io4"8  of  R.A.  at  Dee.  +  79",  and  1  15"2  at  Dec.  +  80°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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Z  O  N  E    +    79°. 


B.  D. 

B.  D. 

No 

Diam. 

x. 

y- 

Diam.              z. 

y- 

No. 

Diam. 

x. 

y- 

Diam. 

x.                   y. 

No. 

Mag. 

No. 

M»g. 

R.A.  5h  om  to  5h  2om  —  contd. 

R.A.  5h  om  to  5h  20m  —  contd. 

Centre       R.A.  $*  om  Dec.  +  79°                R.A.  ^  20"  Dec.  +  80* 

Centre      R.A 

.  5h  om  Dec.  +  79*              R.A.  5h  2om  Dec.  +  80* 

Plate  6146.     1903,  Jan.  12.         Plate  3732.     1897,  Nov.  29. 

Plate 

6146.    1903,  Jan.  12.       Plate  3732.    1897,  Nov.  29. 

2070 

9 

18-6316 

17-0458 

21 

7-5536 

5-0412 

0 

m. 

2129 

8 

7-0663 

12-1787 

' 

m. 

2071 

1  1 

20-2849 

iS-oi  50 

21§ 

9-2725 

5-8841 

2130 

5* 

14-5608      25-5782 

13-8548 

2072 

IO 

23-0961       17-7791 

2°§ 

12-0573 

5-4376 

2131 

6 

4-6418     25-3032 

15           4-1917 

I3-5741 

2073 

5 

12-0753 

5-6883 

2132 

4        5"'437 

13-3248 

2074 

8 

23-4493       17-6425 

17 

12-3984 

5-2742 

2133 

13-5586 

2075 

-  * 

23-4585 

177217 

1  1 

12-4165 

5-3546 

2134 

9 

17-6464 

25-4073 

'9        7-195° 

I3-4549 

2076 

6* 

23-6385 

17-8308 

1  1 

12-6059 

5-4497 

2135 

6* 

17-7510 

25-3842 

1  1 

7-2981 

13-4225 

2077 

7* 

237330       I7-5543 

20§ 

12-6758 

5-1693 

2136 

6 

7-5010 

13-6047 

2078 

9* 

14-4,80      17-7602 

12 

3-4428 

6-0683 

2137 

7* 

187285 

25-7652 

20 

8-3003 

137301 

2079 

7 

14-9668       18-2015 

29 

3-9833 

6-4675 

79    166 

9'5 

2138 

8 

12-2207 

13-3738 

2080 

7 

9-4500 

6-8873 

2081 

5 

20-6597       19-1238 

8 

97283 

6-9648 

74§ 

5-5639         1-4018 

78    179       8-8 

2082 

5 

97478 

6-2623 

6i§ 

2-8643        9-6769 

79    165       8-9 

2083 

IO 

22-0735       18-9121 

O                 £. 

i9 

11-1210 

6-6439 

2084 

4* 

22   7034       18-4096 

5* 

I  1-7063 

6-0920 

208, 

6* 

23-2155        18-8031 

9      12-2530 

6-4531 

R.A.  sh  20m  to  sh  40™ 

2086 

2087 

8 

I7-II94 

19-5994 

14    i   6-2337 

10     |    6-7092 

7-5781 

Centre        R.A 

U                               <J       ~ 
5h  40m  Dec.  +  79°                R.A.  5h  20™  Dec.  +  80' 

2088 

9        7-53H 

7-0108 

Plate  4338.    1899,  Maivh  5.         Plate  3732.     1897,  Nov.  29. 

2089 

5*     i8-4746 

19-3825 

9        7-5691 

7-3834 

m. 

2090 

8      21-4365 

19-6395 

2O§        10-5408 

7-4185 

2139 

6 

5-2047      15-1482 

ii 

16-7108        2-8546 

2091 

-t     I4'5l67     20-4733 

IO 

37025 

87693 

2140 

4* 

6-0058      14-5007 

7*     17-5682      2-2810 

2092 

10       14-8396     19-8841 

24);       3-9813 

8-1552 

2141 

6 

6-6492      14-9763 

12       18-1662      2-8147 

2093 

7       17-4645     20-7216 

17        6-6618 

87933 

2142 

6 

6-9665      14-6950 

16       18-5085       2-5665 

2094 

6        6-8373 

8-2863 

2143 

23§ 

6-9798      147057 

36§     18-5210      2-5753 

2095 

5*    18-7163    20-6991 

7-9093 

8-6760 

2144 

p 

6-2620      14-752! 

6      18-8000      2-5559 

2096 

6*     18-8165     20-3042 

7-9755 

8-2784 

2145 

8 

9-5565      14-3075 

16      21-1207      2-4188 

2097 

4*     20-0446     20-2977 

9        9-2042 

8-1767 

2146 

5 

11-3009      14-5630 

9      22-8371       2-8330 

2098 

5 

13-5639          8-0626 

2147 

5 

11-4970      14-7869 

2099 

i9§     15-7649    21-0272 

26§ 

4-79I8 

9-2418 

2148 

4 

117311       14-2753 

21OO 

4       15-9265     21-6541 

8 

5-2OO2 

9-8389 

2149 

5 

13-0798      14-5018 

21OI 

5* 

16-2545        20-8912 

1  1 

5-4709 

9-0543 

21  50 

9 

14-3O53 

3-2566 

2IO2 

4* 

17-5885        21-1233 

6 

*6  8108 

9-1888 

2151 

6 

14-6514 

3-6121 

2103 

I8-2O7I        21-7968 

53§ 

7-4819 

9-8131 

79    170      9-1 

2152 

17 

4-2314      16-3053 

25§     15-6345       3-9151 

t 

21O4 

6 

8-5034 

9-5303 

2153 

25§ 

8-3368      15-2135 

44§     19-8244      3-2064 

79    i85 

9'5 

2IO5 

7 

20-7294 

21  -3802 

13 

9-9693 

9-2062 

2154 

5 

10-9056      15-6659 

9      22-3389 

3-8919 

2IO6 

6 

10-9318 

9-9983 

2155 

4      14-1990 

4-4603 

2IO7 

7* 

22-8I4O 

22-2905 

13 

12-1150      9-9565 

2156 

20 

3-8786      17-3630 

26§     15-1874 

4-9356 

79    178 

9'5 

2108 

9 

12-3015      9-9500 

2157 

4* 

7-5253      16-7763 

7       18-8711 

4-6877 

2109 

5       14-1300 

22-6674 

!3 

3-4825     10-9830 

2158 

7 

8-9545      16-1362 

16      20-3551      4-1804 

21  IO 

7       '5-4340 

21-8548 

H 

4-7228     10-0766 

2159 

6 

9-3568     i6"i6oo 

18      20-7529      4-2440 

21  I  I 

6 

6-2705     10-9408 

2l6o 

19 

9-3852     16-0578 

30§     20-7906      4-1448 

K    952 

9'3 

21  12 

9 

7-3062     10-8850 

2l6l 

6* 

11-1895     16-6003 

18 

22-5355        4-8509 

2113 

4 

11-4124     10-5865 

2l62 

4* 

11-6945     15-9673 

7 

23-0984 

4-2690 

2114 

8 

13-3589     10-4392 

2163 

5 

14-6077 

5-7374 

2115 

8t     24-0458 

23-3822 

19 

13-4228     10-9540 

2164 

8 

15-2498 

5-1817 

2Il6 

3*     i4'>455 

22-8227 

6 

3-5124     11-1370 

2165 

10 

3-9848 

17-4851 

23 

15-2806 

5-0705 

2117 

7       14-6523 

23-5806 

17 

4-0758 

11-8531 

2166 

35§ 

5-9138 

17-4556 

48§ 

17*2030 

5-2182] 

7Q     1  82 

8-7 

2118 

6*     1  5-8000 

237533 

13 

5-2314 

11-9453 

2167 

4°§ 

5-9243 

17-4226 

53$ 

17-2180  ;    5"i839j 

0  7 

2119 

i6§ 

16-62OO 

237795 

25 

6-0500 

11-9073 

2168 

4* 

6-0295 

17-8843 

7 

17-2830       5-6547 

2I2O 

8 

7-5545 

11-3919 

, 

2169 

4 

177034 

5-5777 

2121 

15       18-7830 

23-9363 

2I§ 

8-2205 

11-8998 

2I7O 

i8§ 

6-3955 

17-2016 

293 

177077 

5-0060 

2122 

4*     I9-5598 

23-1783 

7 

8-9355 

11-0890 

217I 

7 

67245 

17-6077 

12* 

I7-9958       5-4438 

2123 

IO 

8-9748 

-2447 

2172 

20 

7-2917 

17-2369 

40§     18-5976      5-1252 

2124 

24§     22-2793    23-5595 

25§ 

1  1-6760 

•2640 

79    172 

9'5 

2173 

32§ 

8-3932 

17-3963 

47§   !  19-6788      5-3845 

79    184 

9'5 

2125 

66§     22-9003    23-4965 

8g§ 

12-2891 

•1517 

79    173 

7'7 

2174 

4* 

9-2203 

17-5363 

6 

20-4907       5-6035 

2126 

10 

13-6658 

•0374 

2175 

7 

9-5096 

17-8151 

15 

20-7518       5-9056 

212- 

3'§ 

24-2742       24-3878 

2Og 

13-7290 

•9410 

79    175 

9-0 

2176 

36 

3-0657 

19-0970 

44§ 

14-2178       6-5878 

79    177 

9'5 

2128 

3* 

15-1926 

247092 

8 

4-6945 

12-9403 

2177 

6 

16-3730       6-2663 

No.  2124.     B.D.  79"  No.  172.     The  R.A.  given  in  the  B.D.  appears  to  be  im  too  large 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  io4s'8  of  R.A.  at  Dec.  +  79*,  and  n^'z  at  Deo.  +  80*. 

614 


GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    -f    79°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

Dili  tn 

Wn 

_. 

TV 

V' 

!*• 

No. 

Mag. 

no> 

JJi&ni. 

x. 

y- 

X, 

y* 

No.         1   Mag. 

R.A.  5h  20m  to  5h  40m  —  contd. 

R.A.  5h  2om  to  5h  40™  —  contd. 

Centre        R.A.  5h  40™  Dec.  +  79*                K.A.  5h  zom  Dec.  +  So' 

Centre       R.A.  5h  40™  Dec.  +  79°                 R.A.  5h  20™  Dec.  +  80° 

Plate  4338.     1899,  March  5.         Plate  3732.     1897,  Nov.  29. 

Plate  4338.    1899,  March  5.          Plate  3732.    1897,  Nov.  29. 

2178 

8 

16-7244 

6-4316 

O 

in. 

2237 

7 

13-0238 

25-3345 

15 

23-559'     '3-7146 

0 

m. 

2179 

1  1 

16  8698 

6-2162 

2238 

6* 

13-4548 

25-5260 

'4 

23-9708     13-9468 

2180 

4* 

8-2875 

18-7025 

7 

'9'45'S 

6-6771 

2239 

10 

24-5229     13-1041 

2181 

4.* 

8'4.O7  3 

18-2883 

6 

IQ"6  IOC 

6"27J.C 

2182 

T 

5 

w   T     /  J 

8-9598 

18-0125 

10 

1  7                J 

20-1876 

/  T  J 

6-0500 

44§ 

2-0^13 

'5"  '34 

79    '74 

8-9 

2183 

5 

9-3851 

18-8260 

8 

20-5349 

6-9040 

96§ 

1-5630 

23-8234 

79    '73 

77 

2184 

5 

13-9356 

18  3250 

9* 

25-1  128 

6-8212 

36§ 

3-0740 

24-4697 

79    '75 

9-0 

2185 

6* 

3-281  1 

20-2471 

18 

14-3251- 

7-7531 

1 

2186 

4 

16-0943 

7-3578 

2187 

28§ 

5">337 

20-1969 

4°§ 

16-1756 

7-8746 

79    180 

9'S 

R.A.  5h  40™  to  6h  om 

2188 

33§ 

5-5198 

19-6958 

42§ 

16-6078 

7'4'34 

K    918 

9'4 

Centre       R.A.  5''  40"'  Dec.  +  79°                 R.A.  6h  o"'  Dec.  +  80° 

2189 
2190 

'9 
6 

6-1285 
6-5577 

I9'3994 
19-9284 

253 
>4 

17-2392 
17-6179 

7-1704 
7738o 

K    924 

9-6 

Plate  4338.     1899,  March  5.          Plate  4290.     1899,  Feb.  22. 

2191 

6 

7-2817 

19-5268 

9 

'8-3751 

7-4057 

O 

m. 

2192 

8 

8-2157 

19-0515 

'9 

19-4412 

7-0203 

2240 

5       H'5786 

14-3686 

2193 

3* 

8-8619 

19-2481 

5 

19-9768 

7-2722 

2241 

2I§        18-0666 

14-6072 

24 

6-6218      2-7437 

2194 

4* 

10-1543 

18-9273 

7 

21  "2892 

7-0755 

2242 

7     121-7651 

14-7282 

6* 

10-3177      2-5432 

2195 

9 

3-4634 

20-7245 

20§ 

14-4609 

8-2452 

2243 

38§    :  22-0263 

14-7823 

4'§ 

10-5810      2-5745 

79    '94 

9-0 

2196 

4 

14-8301 

8-1589 

2244 

5*    22-3607 

15-1878 

4* 

10-9466      2-9549 

2197 

6 

I5-5926 

8-4572 

2245 

49§     22-3851 

13-9960 

54§ 

10-8704      1-7589 

78      2IO 

9-0 

2198 

7 

7-8583 

20-3374 

'4 

18-8741 

8-2662 

2246 

8       22-4356 

14-7004 

6 

10-9820      2-4591 

2199 

49§ 

7'9'33 

20-9171 

65§ 

18-8747 

8-8476 

79    l83 

7'7 

2247 

4'§ 

24-7612    !  14-1965 

39§ 

13-2571       1-7507 

78      213 

9-1 

22OO 

5* 

8-2683 

20-1748 

6 

I9-2977 

8-1422 

2248 

5 

15-3017      15-9540 

• 

2  2O  I 

9 

10-0608 

20-5819 

'9 

2I-047O 

8-7098 

2249 

7 

20-1639      15-1092 

6 

8-7554-      3'°6o3 

22O2 

5 

1  1  -6610 

20-0165 

7 

22-6922 

8-2932 

22,0 

36§ 

24-4691       15-4767 

34 

13-0763      3-0533 

2203 

27§ 

3-2698 

2  I  -9560 

39§ 

14-1588 

9-4561 

79    '76 

9'5 

22)1 

3* 

24-6503      15-8374 

5 

13-2886      3-3982 

2204 

5 

'477'4 

9-9730 

22)2 

5 

14-5029      16-2783 

4* 

3-2157      4-7152 

22O5 

4* 

4-261  1 

22-O827 

8 

15-1285 

9-6739 

2253 

5* 

17-6094      16-0338 

5* 

6-2907 

4-1992 

22O6 

4* 

7-9813 

2I-7079 

1  1 

18-8715 

9-6400 

2254 

8 

18-5301       16-2941 

5* 

7-2304 

4-3824 

22O7 

4* 

8-3463 

21-5458 

5 

19-2485 

9-5114 

2255 

36§ 

19-7739      16-4391 

39§ 

8-4819 

4'4'99- 

79    192 

9-0 

2208 

3* 

8-4833 

22-OI37 

6 

19-3419 

9-9905 

2256 

6* 

24-5203      17-4158 

7 

13-2921 

4-9810 

22O9 

3 

1  1-9276 

21-4938 

10 

22-8190 

9-7925 

2257 

35S 

15-2893      I7-3975 

4°§ 

4-0982 

5-7649 

79    l89 

9-2 

22IO 

26 

5-8279 

22-7706 

32§ 

16-6301 

10-4999 

79    181 

9  '4 

2258 

21 

15-6788      17-6540 

'7 

4-5080 

5-9838 

221  I 

5* 

7-1763 

22-2O36 

7 

18-0255 

10-0593 

22J9 

12 

16-9935      17-1623 

7 

5-7708 

5'3799 

2212 

4* 

8-4353 

22-5863 

7 

19-2402 

10-5557 

2260 

7 

21-1761       I7-5352 

5 

9-9737 

5'39°' 

22I3 

3* 

8-4656 

22-0438 

5     1  i9'3249 

10-0185 

226l 

5 

21-6832      17-6570 

5* 

10-4900 

5-4660 

2214 

3 

19-4153     10-2248 

2262 

18 

I4-3305       '77H8 

17         3"'7'6 

6-1724 

K    986 

9-0 

2215 

3 

8-6985 

22-4235 

10 

19-5196     10-4183 

2263 

3*     18-4249     18-3007 

3*       7-2990 

6-3934 

22l6 

4* 

9*6243 

22-2769 

10 

20-4533     io-3587 

2264 

7     !  20-2753     18-1781 

7* 

9-1325 

6-1072 

2217 

5 

20-9340     10-9945 

2265 

f* 
!> 

20-71^2      18-2144 

5* 

9'5677 

6-1067 

22l8 

5* 

5-3573 

24-2469 

»3 

16-0250 

11-9275 

2266 

23§ 

14-8782      19-4945 

3°§ 

3-S705 

7-8864 

79    187 

9'5 

2219 

6* 

5-6587 

23-6758 

12 

16-3775 

1  1-3830 

2267 

22§ 

15-0752      19-2744 

23 

4-0452  '    7-6503 

222O 

9 

16-4798 

11-7257 

2268 

'9 

15-2700 

18-6682 

16 

4-1902 

7-0339 

2221 

28 

4-0665 

25-0413 

35§ 

14-6665 

12-6001 

2269 

6 

187698. 

19-2770 

5* 

77274 

7-3337 

2222 

5 

15-7185 

12-8463 

227O 

10 

207266 

19-8501 

'3 

9-7269 

77334 

2223 

ii 

16-7606 

12-6193 

2271 

21§ 

14-5236 

19-8164 

22 

3-5420 

8-2376 

2224 

i? 

7-0285 

24-343I 

24§ 

17-6800 

12-1775 

2272 

2'g 

15-6248 

19-8471 

23 

4-6419 

8-1743 

2225 

6 

18-3440 

12-0128 

2273 

3 

17-5841 

20  6514 

4* 

6-6653 

8-8045 

2226 

4 

19-1952 

12-2108 

2274 

6 

18-9239 

20-5040 

6* 

7-9880 

8-5397 

2227 

6 

19-4104 

12-4099 

2275 

3* 

19-2348 

20-4256 

4* 

8-2885 

8-4365 

1 

2228 

6 

21-6278 

12-8975 

2276 

3* 

2O  6423 

20-9978 

3* 

97403 

8-8854 

2229 

5* 

11-3828 

23-7938 

'4 

22*0643 

12-0300 

2277 

8 

22-7277 

20-3408 

7 

1  1-7611 

8-0490 

223O 

.* 

11-7102 

24-1469 

9 

22-3595 

12-4121 

2278 

29 

23-3450 

21-0395 

27 

12-4393 

8-6948 

79    '95      9'° 

2231 

4* 

117238 

24-0863 

5      22-3776 

12-3548 

2279 

17 

16-2506 

20-9868 

'3 

5-3655 

9-2566 

2232 

7 

117984 

24-6151 

16 

22-4042 

12-8868 

2280 

4* 

22-9468 

21-9463 

5 

12-1206 

9-6334 

2233 

'4 

J'S'S1 

26-1947 

25§ 

14-01  13 

13-6955 

228l 

2I§ 

15-0850 

21-8549 

20 

4-2788 

10-2214 

K    992      9-7 

2234 

4>§ 

5-2241 

25-6588 

42§     1  5-7608     13-3210 

79    179      9-5 

2282 

20§ 

15-0844 

21-8558 

'9 

4-2796 

10-2227 

2235 

7 

17-9780  '  13-2201 

2283 

I  I 

16-3118 

22-6O33 

1  1 

5-5669 

10-8575 

2236 

5 

8-5044 

25'8347 

>3 

19-0110     13-7963 

2284 

3* 

18-1822 

22-5261 

3* 

7-4192 

10-6199 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  IO4»'8  of  R.A.  at  Dec.  +  79*,  and  ii5»'z  at  Dec.  +  80*. 
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ZONE   +   79° 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

I*. 

y- 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

X, 

No. 

Mag. 

R.A.  5h  4om  to  6h  om  —  contd. 

R.A.  6h  om  to  6h 

2Om  —  contd. 

Centre        R.A.  5h  4Om  Dec.  +  79*               R.A.  6>>  o™  Dec.  +  80' 

Centre      R.A.  6h  20™  Dec.  +79°              R-A 

6h  om  Dec.  +  80° 

Plate  4338.     1899,  March  5.        Plate  4290.     1899,  Feb.  22. 

Plate  4380.     1899,  March  15.     Plate 

4290.     1899,  Feb.  22. 

m. 

O 

m. 

2285 

26 

19-9893 

22-4666 

22§ 

9-2166 

10-4027 

2330 

4       11-0025 

18-5530 

5* 

21-9584        6-7962 

2286 

5 

9-2905 

10-3599 

233' 

5       12-8273 

18*3247 

2287 

3* 

21-1498 

22-9693 

6 

10-4203 

10-8070 

2332 

16     J    8-6703 

19-4470 

20 

'9-5599        7-49-2 

2288 

5 

13-4717 

10-4066 

2333 

5       io-3597 

197239 

7 

2  I  '2  I  60          7-9080 

2289 

5* 

15-0618 

22-9079 

6 

4-3457 

•2707 

2334 

8       11-1589 

19-6642 

'7 

22-0193    :     7-9I77 

2290 

4 

15-1159     23-4767 

6        4-4502 

•8339 

2335 

28^     13-8707 

19-8867 

48§ 

24-7012        8-3750 

79    206 

9'3 

2291 

5 

16-8293 

23H756 

7 

6-1584 

•6840 

2336 

4t 

4-1847 

20-27:7 

8 

15-0165 

7-9287 

2292 

4 

17-1057 

23-4119 

7 

6-4277 

•5964 

2337 

4 

67020 

20-51  30 

8 

17-5056 

8-3797 

2293 

20 

17-8406 

23'33'5 

16 

7-1550 

•4538 

79    '9'      9'5 

2338 

5 

8-6203 

20-4377 

6 

19-4221 

8-4724 

2294 

5 

17-8579 

23-2241 

8 

7-1614 

•3438 

2339 

3* 

9-0568 

20-1945 

4* 

19-8785 

8-2673 

2295 

3* 

19-3552 

23-3067 

3* 

8-6610 

•2947 

2340 

3 

1  1-2899 

20-6075 

4 

22-0700        8-8689 

2296 

'9 

23-5942 

23-4340 

21 

12-8929 

•0565 

2341 

54§ 

11-8034 

20-2927 

62§ 

22-6o8o        8-5997 

79    201 

7'5 

2297 

3* 

17-8219     24-6673 

5 

7-2486 

127833 

2342 

7 

12-3795 

20-3398 

'5 

23-1787 

8-6947 

2298 

7 

18-4228    24-4698 

9 

7-8302 

12-5378 

2343 

4* 

4-7499 

21-5505 

7 

15-4711 

9-2503 

2299 

'5 

15-8829     25-2572 

19     '    5-3707 

I3-5443 

79    190      9-5 

2344 

'4 

4-9640 

21-6364 

19 

15-6785 

9-3535 

2300 

7* 

i6-3934    25-6493 

9 

5-9103 

13-8858 

2345 

ii 

11-2788     21-6754 

15 

21-9635      99335 

2301 

45 

20-5416  125-8739 

4'§ 

10-0622 

13-7483 

79    '93      9'4 

2346 

20 

12-6724    21-0615 

21 

23-4073  t    9'44'S 

79    2°3 

9'4 

2302 

5 

12-3817 

13-8890 

2347 

4 

12-9715     21-7142 

5* 

23-6489     10-1155 

2348 

10 

9-6348     22-7734 

'4 

20-2344 

10-8847 

82§ 

25-4179 

18-7117 

79    196      7'8 

2349 

4'§ 

9-9828    22-5423 

43§ 

20-6000 

10-6846 

79    200 

8-3 

47§ 

25-8361     23-4895 

79    '97      9'° 

2350 

5 

14-8933 

11-3814 

86§ 

26-8397     24-4184 

79    '98      7'5 

235' 

4°§ 

4-5525 

23-2424 

4'§ 

15-1304 

10-9157 

79    197 

9-0 

52§ 

15-3326  126-0495 

79    188      9-0 

2352 

5o§ 

5-7007 

23-9818 

45§ 

16-2103 

117541 

79    198 

7'5 

66§ 

20*2520    26-6202 

80    190      8-7 

2353 

5* 

6-6905 

23-9331 

7 

17-1990 

11-7881 

8o§ 

24-2557     26-4999 

80    198      8-5 

2354 

16 

11-3796 

23-3394 

20 

21-9230 

11-5995 

E  1108 

9'7 

2355 

4 

14-3612 

127457 

2356 

3 

14-9103 

12-0995 

R.A.  6h  om  to  6h  20m 

2357 

'3 

5-0003 

247192 

20 

15-4500 

12*4261 

K  1066 

9'3 

Centre      K.  A.  6>>  20'"  Dec.  -4-  79°                   R.A.  6h  o">  Dec.  +  So' 

2358 
2359 

8* 
6* 

5-2927 
12-6684 

24'5955 
25-5340 

'4 

7 

15-7500     12-3328 
23-0190     13-8938 

Plate  4380      1899   March  15           Plate  4290      1899    Feb   22 

io9§ 

26-3587     10-6912 

79    208 

6-3 

m. 

2303 

20        8-0433 

14-7056 

25       I9-3391 

2-7139 

79°  '99 

9'5 

30 

1-6810 

21-2558 

79    '95 

9-0 

2304 

67$     12-0813 

14-4257 

86§     23-3876 

2-7789 

79    202 

7-0 

2305 

22§        12-5730 

14-3952 

37 

23-8757 

27909 

79    204 

9'5 

2306 

4       i3-967o 

H'4330 

R.A.  6h  20m 

to  6h  40m 

2307 
2308 

2309 

21              4-3369        15-8124 

8     |    6-6907     15-0985 
8         6-8851     15-2305 

1  1 

7 

I5-5503 
17-9593 
18-1413 

3-4970 
2-9855 
3''344 

Centre      R.A.  6h  2o">  Dec.  +  79°                  R-A.  6h  40""  Dec.  +  80* 
Plate  4380.     1899,  March  15.         Plate  4781.     1900,  Jan.  17. 

2310 
2311 

17         7'i405     15-6669 
10         9-6001     15-9285 

22 
'4 

18-3579 
207868 

3-5936 
4-0645 

2360 

22          16-2523       I4-I571 

42§ 

4-7408 

z'4745 

79°  211 

m. 
9'5 

2312 

3       10-2767     15-1333 

2361 

10       19-4226     14-5032 

20 

7-9303 

2-5479 

2313 

5         5-8703 

16-0870 

5 

17-0583 

3  "9°  -7 

2362 

3*     !9'5425     '4  5215 

4 

8-0508      2-5532 

23H 
23-5 

4 
8 

7-8798     16-0487 
9-8773     16-1663 

4* 
9 

19-0613 
21-0405 

4-0361 
4-3253 

2363 
2364 

2*    22-3969     14-3237 
3*    23-2020     14-3488 

5 
4 

10-8795 
11-6857 

f 

2-0680 

n 

2316 

6       12-3622 

167883 

23-4609 

5''54' 

2365 

6 

13-4406 

2  4481 
o 

23'7 

7 

12-3674 

16-0906 

12* 

23-5299 

4-4636 

2366 

5 

13-6999 

2-8342 

2318 

12-9880 

167652 

34 

24-0903 

5-1867 

2367 

4 

8-4586 

O  £. 

3-7882 

2319 
2320 

2321 

3 

13-0678 
I3-0755 

16-9958 
16-3712 

6/§ 
4* 

5 

24-1499 
24-2028 
14-0115 

5-4217 

4797' 
5-4440 

79    205 

8-6 

2368 
2369 
2370 

3* 
'7 
3* 

21-3019     15-2334 
22-1806     15-4174 
23-8692     16-0576 

7 
»5§ 

8 

9-8640 
107568 
12-4958 

3-1  1  16 

3-2182 
3-7I33 

2322 
2323 

3* 

9-8729 
10-7429 

I7-9875 

17-5771 

7 
4* 

20-8799 
21-7814 

6-1363 

5-8033 

2371 
2372 

5 
5o§ 

15-3131     '6-4885 
15-9093     16-4263 

8 

4-0080       4-8772 
4-5948       4-7638 

79    209 

8-0 

3t 

127205 

17-4031 

4* 

23-7690 

57997 

2373 

3* 

17-3429     i5'9'75 

6* 

5-9810       4-1351 

2325 
2326 

13-8329 
3-3200 

I7-2475 
18-6058 

38 
66§ 

24-8895 
14-2993 

5-7401 
6-1951 

79    '96 

7-8 

2374 
2375 

4 
*4§ 

17-4091     15-8184 
20-6127     16-6667 

8 
34§ 

6-0405       4-0324 
9-3019       4-5973 

79    213 

9'5 

2327 

5 

5-8846 

'8-3503 

5 

16-8727 

6-1561 

2376 

6 

11-1691       47955 

£.      O                             £i      £. 

2328 

7 

7-1903 

18-6888 

'4 

18-1488 

6-6067 

2377 

5 

12-6089       4-3606 

2329 

4* 

8-0224 

18-8455 

5* 

18-9654 

6-8357 

2378 

6 

13-3327       4-8445 

i  reseau  interral  represents  very  nearly  5'  =  io4»-8  of  R.A.  at  Dec.  +  79*,  and  n$''z  at  Dec.  + 

80'. 
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Wrt 

r\io»i 

B.  D. 

B.  D. 

no. 

L)i  am. 

X. 

»• 

Ditini.              x. 

V- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Di&ni. 

X, 

y< 

No. 

Mag. 

R.A.  6h  20m  to  6h  40"?  —  contd. 

R.A.  6h  20m  to  6h  40™  —  contd. 

Centre       R.A.  6h  20™  Dec.  +  79'               E.A.  6>>  40™  Dec.  +  80' 

Centre        R.A.  6h  zora  Dec.  +  79°                R.A.  6h  40""  Dec.  +  80° 

Plate  4380.     1899,  March  15.         Plate  4781.     1900,  Jan.  17. 

Plate  4380.     1899,  March  15.         Plate  4781.     1900,  Jan.  17. 

m. 

o 

m. 

2379 

3 

16-4179 

1673-4 

8 

5-1291 

5-0321 

2438 

5       13-1878 

10-1692 

2380 

3 

17-1113 

16-8129 

1  1 

5-8239 

5-0456 

2439 

IO 

14-6041 

23"546/ 

2i§       3'9'°3 

1-9684 

2381 

2* 

18-5365 

17-6290 

5 

7-3173 

5-7355 

2440 

II 

16-0590 

23-3674 

22§ 

5-3445 

1-6674 

2382 

3* 

22-0267     18-1489 

9 

10-8376 

5-9508 

2441 

3 

17-5536 

23-5274 

11         6-8461       1-6973 

2383 

5 

11-3648 

5-53I9 

2442 

3* 

17-7196 

23-5928 

6         7'0195       '"7478 

2384 

7 

22-7597     17-3136 

'9 

11-4988 

5-0566 

2443 

3* 

18-5205 

23-5661 

7         7-8128       '"6515 

2385 

9 

24-2059  :  17-4768 

'9 

12-9528 

5-0951 

2444 

4         9-74/8       1-1586 

2386 

22§ 

16-0565 

18-4026 

4'§ 

4-9127 

6-7222 

79    210 

9'5 

2445 

5       10-8128  '    1-7758 

2387 

8 

17-4009 

18-0255 

16 

6'22OO 

6-2294 

2446 

4 

14-0727 

23-8581 

H         3'4°73   '.  '2-3275 

2388 

4 

19-2532 

18-7772 

10 

8-1295 

6-8175 

2447 

7         3-5300 

12-0673 

2389 

4 

9-8902 

6-8854 

2448 

7         3-6703 

12-3705 

2390 

5 

9-9402 

6-3868 

2449 

8 

»y8453 

24-6159 

2I§          7-2315 

I27555 

239' 

3* 

21-1541 

18-8171 

10 

IO-O285 

6-6956 

2450 

4* 

18-5010 

24-3889 

15         7-8640 

12-4750 

2392 

5 

11-1037 

66851 

245' 

4        9'79°° 

12-0578 

2393 

9 

22-5609  j  18-3524 

20§ 

11-3889 

6-1094 

2452 

5     j    9-8205     12-4781 

2394 

1  1 

22-9101 

18-6657 

20§ 

I  1-7626 

6'393J 

2453 

4      1  1-2781     12-1670 

Z395 

12 

13-8502 

6-7648 

2454 

4* 

22-0342 

25-0213 

17      ;  I  1-4379     12-7974 

2396 

5 

16-1403     18-7642 

12 

5-0293 

7-0753 

2455 

5       11-9278 

12-2712 

2397 

18 

16-8455     187628 

22§ 

57297 

7-0143 

2456 

4       12-9197 

12-1773 

2398 

3 

16-8502     19-1014 

5-7655 

7-3466 

2457 

5 

'3-'435 

12-7924 

2399 

5 

18-3177     19-6626 

'5 

7-2737 

7-7801 

2458 

7 

13-8305 

12-1119 

2400 

3 

19-2228     19-9038 

5 

8-1917 

7-9418 

2459 

5     i    4-3563 

13-2826 

240! 

3* 

20-3972     20-0090 

6 

9-372I 

7-9461 

2460 

8* 

16-4302 

25-3589 

19         5-8874 

13-6193 

2|O2 

2* 

21  'O6l2 

19-4548 

4 

9-9903 

7-3379 

2461 

15       10-4493 

13-8232 

2403 

3* 

22-I53I        19-9235 

IO 

I  I-I  158 

7-7079 

2462 

5 

11-9593 

13-8840 

2404 

6 

23-0527 

i9'4'33 

'8§ 

II^J 

7-1251 

2463 

8 

12-8896 

'3-4429 

2  AO  \ 

6 

I  2-2889 

7'863* 

»TWJ 

2406 

5 

12-4679 

/  ouj  i 
7-3983 

69§ 

1-8109 

5-5754 

79    2°5 

8-6 

2407 

5 

12-8305 

7-3618 

2408 

'5 

17-8859 

20-3944 

23§ 

6-9078 

8-5459 

2409 

4 

7'2457 

8-8335 

R.A.  6h  40m  to  7h  om 

2410 
2411 
2412 

20 

20-4024 

20-3376 

3 

23§ 

6 

8-2886 
9-4099 
10-8294 

8-9430 
8-2747 
8-5537 

C«nti-e        R.A.  7''  onl  Dec.  +  79"                   R.A.  6h  40™  Dec.  -f  80° 
Plate  3882.     1898,  Marcli  i.           Plate  4781.     1900,  Jan.  17. 

2413 

10 

11-7770 

8-4643 

o                  m. 

2414 

29§ 

22-9962 

21-2647 

25§ 

12-0722 

8-9745 

79    2'5 

9'5 

2464 

4'§ 

3-1023 

14-9382 

42§ 

14-4232 

2-4351 

79    2I7 

9-2 

2415 

4 

H'3475 

20-6096 

1C 

3-4024      9-0668 

2465 

45§ 

4-9380 

14-0025 

53§  ;  16-3299 

1-6545 

79    220 

9-0 

2416 

4 

4-1756 

9-0650 

2466 

5 

8-7361 

14-9405 

7 

20-0375 

2-9093 

2417 

10 

15-2678 

21-4949 

23 

4-3924 

9-8702 

2467 

i7§ 

8-6919 

14-1430 

24 

20-0602       2*1060 

79    224 

9'5 

2418 

'3 

16-6958 

21-1285 

2I§ 

57857 

9-3811 

2468 

6 

9'35°7 

14-7768 

5* 

20-6629 

2-7940 

2419 

22§ 

17-4164 

21-0759 

30§ 

6-4998 

9-2660 

Kii53 

9'5 

2469 

17 

9-6325     14-8248 

23 

209405       2-8649 

2420 

2O 

2o"'43o8 

21-1426 

23§ 

9-5087 

9-0723 

K  1172 

IO 

2470 

4 

12-8000  '  14-6345 

4* 

24   I  I  21           2-8724 

2421 

5 

10-301  1 

9-0863 

2471 

10 

12-8544     i4-5909 

15 

24-1704          2-8996 

2422 

5 

10-8365 

9-2248 

2472 

3* 

37471     16-2461 

5 

'4-9536          3-7957 

2423 

9 

21-7612 

21-7951 

21 

10-8894 

9-6084 

2473 

$•§ 

3-9988 

i5-4373 

54§ 

'5'2753 

3-0063 

79    218 

9'1 

2424 

4 

12-2512    :     9-2165 

2474 

13 

4748  1 

15-9868 

12 

15-9757 

3-6i53 

2425 

5 

13-6624         9-5516 

2475 

38§ 

6-6270 

16-1185 

36S 

I7-8377 

3-9035 

2426 

23§ 

15-5272 

22-5145 

29§ 

4-7408 

10-8631 

79    207 

9'3 

2476 

5 

18-2745 

3  i342 

2427 

7 

15-5688 

22-5521 

18 

4-7860 

10-8967 

2477 

18 

7-0802 

15-4950 

23 

18-3408 

3-3220 

2428 

77§ 

15-7200 

22-0538 

»5§ 

4-8922 

10-3893 

79    208 

6-3 

2478 

5* 

9-0024 

15-6123 

7 

20-2480 

3  5955 

2429 

22S 

17-4519 

22-4446 

24§ 

6-6504 

10-6259 

K  1155 

9'5 

2479 

4 

10-9535 

15-2526 

4* 

22-2223 

3-4033 

Z43° 

2* 

18-0687 

22-6484 

8 

7-2825 

107753 

2480 

4 

15-1590       4-6096 

243' 

3 

18-1295 

22-2260 

8 

7-3059 

10  3520 

2481 

7 

7^477 

16-7192 

9 

18-6071       4-5710 

2432 

96§ 

18-9927 

22-1068 

'°5§ 

8-1563 

10-1563 

79    212 

5"5 

2482 

23§ 

8-3923 

16-6869 

24§ 

19-5505       4-6183 

K  1226 

9-8 

2433 

6 

20-5599 

22-6437 

i8§ 

9-7645 

10-5563 

2483 

5 

8-4999 

17-0438 

6 

19-6284       4-9830 

2434 

4 

21-6022 

22-7937 

'7 

10-8150     10-6166 

2484 

5 

8-8469 

16-6419 

4* 

20-0045       4-6122 

2435 

3 

10-9883     105618 

2485 

5 

12-1856 

16-4458 

5 

23-3535 

4-6924 

2436 

8 

'2"'353 

10-5842 

2486 

5 

17-1520 

5-2545 

2437 

6 

12-5483     10-0846 

2487 

6o§ 

6-2360 

"77943 

49§ 

17-3096 

5-5443 

79      222 

8-0 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  iO4"'8  of  R.A.  at  Dec.  +  79",  and  ii5"-z  at  Dec.  +  80*. 
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Z  O  N  E    +    79°. 


Sf. 

B.  D. 

B.  D. 

_  o. 

X, 

y- 

Oiain. 

X. 

y- 

No. 

Mae- 

No. 

[Mam. 

X* 

y- 

Diaiti.      .r.        y. 

No. 

Mag. 

Pi.  A.  6h  40"  to 

7h  o'n  —  contd. 

K.A.  6h  40m  to  7h  om  —  contd. 

Crime   R.A.  7h  o™  Dec 

.+79"       K.A.  6h  401"  Dec.  +  80* 

Centre   R.A.  7h  o™  Dec.  +  79*       R.A.  6»>  4Om  Dec.  +  80* 

Plate 

3882.  1898,  March  i.    Plate  4781.  1900,  Jan.  17. 

Plate  3882.  1898,  March  i.    Plate  4781.  1900,  Jan.  17. 

•         *»• 

o 

m. 

2488 

3 

17-5982 

5-5688 

2547 

14    II  7069   22*3840 

18 

22-3799  10-5712 

2489 

398 

7-2025 

17-8227 

32§ 

18-2700 

5-6534 

79  223 

9-0 

2548 

13   11-8161  22-4141 

>5 

22-4873  10  6087 

2490 

4 

7-2394 

I7-7°96 

4 

18-3177 

5-5394 

2549 

5 

23-0255  109378 

2491 

8 

9-0897 

17-9073 

1  1 

20-1428 

5-8928 

2550 

6   12*5025  22*3883 

6 

23-1713  10-6452 

2492 

•US 

9-6967 

I7-7783 

28-3 

20-7598 

5-8145 

79  227   9*5 

9   12*6221  22-6495 

14 

23-2693 

10-91  25 

2493 

6 

9T325 

17-0392 

8 

20-8586 

5-0790 

2552 

5   13-6294  22-4854 

5 

24-2877 

10-8322 

2494 

2I§ 

10-3310 

17-4619 

22 

21-4181 

5  5520 

K  1246   9*6 

2553 

22§   13*9292   21-7149 

s6§ 

24-6501 

10-0913 

79  229 

9'5 

2495 

5 

14-3110 

62587 

2554 

6*   3-4895  23-6210 

9 

14-0893 

•1232 

2496 

4 

14-5084 

6-5850 

2555 

21 

4-9790  23-4001 

203 

1  5'59°3 

•0245 

2497 

7 

3-5084 

18-7147 

12 

14-5  126 

6-2347 

2556 

21 

4*9788  23-4111 

21$ 

'5--,  894 

•0400 

2498 

3* 

5-832- 

19-0659 

4 

16-7944 

6*7758 

2557 

4 

15-9568    "7  •>  5  7 

2499 

4 

6-1762 

18-4682 

6 

17-1897 

6*2  i  :  5 

2558 

6 

6*0777  23-6523 

7 

16-6630 

•3689 

2500 

5 

7'4767 

18-3923 

7 

'8*4933 

6*2410 

2559 

c* 

7*0024  23*9915 

5   '7559s 

•7821 

2501 

3 

7-9688 

18-6887 

4 

18*9593 

6-5817 

2560 

12 

8-4584  23*1342 

16 

19-0790 

•0470 

2502 

4 

8-7580 

18-1558 

5 

19-7908 

6-1158 

2561 

4* 

8-8188 

23^543 

7 

19-3926 

•6000 

2503 

5 

19-8172 

6-1152 

2562 

4 

10*3269 

23-8148 

6 

20*8835 

•8845 

2504 

345 

9-5873 

18-9583 

29  S 

20-5506 

6-9830 

79  226   8-7 

2563 

6 

22*1229 

•1057 

2505 

6 

11-6683 

18-3403 

6 

22-6774 

6-5391 

2564 

8 

3*6103  25*0893 

'5 

14-0865 

'2-5945 

2506 

5 

14-2873 

7-7146 

2565 

14-2678 

12-8160 

2507 

23§ 

3-5219 

19*5936 

14-4528 

7-1117 

79  2l6   9'5 

2566 

6    4-6494  24*7564 

ii 

15-1497 

12-3528 

2508 

18 

4-1952 

2O'02I2 

18 

15-0895 

7-5929 

2567 

ii    6-2709  25-1961 

13 

16-7291 

12-9220 

2509 

7 

5-0627 

20-1265 

8 

15-9480 

77725 

2568 

5^ 

17-7686 

12-8039 

2510 

9 

5-3490 

20-0963 

1  1 

16-2332 

-650 

2569 

23§ 

8-9020 

25*0362 

19-3641 

12*9803 

K  1230 

10 

2511 

5 

16-2490 

7-6253 

2570 

9   10*2142 

24'7447 

12     20*6976 

12-7991 

2512 

3 

16*8185 

7-1968 

21   10*9118 

24--M52 

zij 

21*3838 

12*9268 

2513 

4 

7-2363 

20-1340 

5 

18*1  106 

7-9568 

2572 

5 

22*6993 

12-1597 

2514 

6 

7-4052 

19-4262 

6 

18-3364 

7-2687 

2573 

24^  13-6925 

23-9102 

24*2315 

12*2558 

K  1264 

10 

4 

19*0608 

7-2851 

2574 

5 

13-8717 

23-8421 

6S 

24-4174 

12-2036 

2516 

15 

10-6175 

19-7672 

17 

21*5100 

7-8/34 

2575 

5 

14-2695 

i3'4'73 

251  7 

4 

11-1908 

19-5258 

5 

22*1050 

7-6822 

2576 

6 

14-2727 

13*8563 

2518 

4 

11-8275 

19-6356 

7 

22-7302 

7-8447 

2577 

'7 

4-3029 

26-1695 

'7 

14-6892 

13*7267 

2519 

4 

11-8662 

194024 

5 

22-7873 

7-6144 

2578 

5 

15-0787 

13-4329 

2520 

8 

12-3979 

19-2961 

'3 

23-3239 

7-5495 

25"9 

21 

5-2024 

25*9855 

22§ 

15-5996 

13-6179 

2521 

5 

14*7896 

8-7058 

2580 

36§ 

57564 

25-8005 

3°§ 

16-1667 

13-4833 

80  224 

9'5 

2522 

1  1 

6-1263 

2I*2422 

14 

16-9106 

8-9700 

2581 

8 

16-5664 

13-4628 

4 

'7-9795 

8-4283 

2582 

17 

6-3485 

25*8965 

18 

16-7482 

13-6257 

2524 

6 

8-5477 

ZO-29I2 

5 

19-4072 

8*2245 

2583 

8 

6*7898 

25-2433 

13 

17*2412 

13-0113 

2525 

5 

10-0288 

20-9258 

5 

20-8298 

8-9/95 

2584 

8 

18-6129 

13*3468 

2526 

5 

107756 

20-2932 

5 

21-6226 

8'4'33 

2585 

6 

18-8178 

13-0618 

1527 

5 

12*1978 

20-4920 

9 

23-0255 

8-7279 

2586 

7 

8*5568 

25*5822 

12 

I8-9745 

13-4945 

2528 

6 

12-9243 

19-8976 

9 

23-7995 

8-1952 

2587 

10    9*6986 

25-8878 

18 

20-0867 

13-8953 

2529 

4°§ 

13-2688 

I9"7730 

4S-J 

24-1530 

8-0990 

79  228 

9-1 

•  588 

5 

22  5745 

13-0438 

2530 

8 

5'3572 

21*8646 

10 

16-0948 

9*5261 

rt-~  ft  t  8 

2589 

7 

13*0883 

25-II53 

12 

23-5296 

13-4063 

•S31 

2532 

39§ 

6-4055 

21-3401 

4 

1  7  *  1097 
17-1813 

9  /  °48 

9-0933 

79  221 

9'5 

I22§   24-3510 

1*2383 

78  240 

6*7 

2533 

5 

7-1542 

2I-5139 

7 

17-9-53 

9-3253 

2534 

4 

18*2913 

9-8083 

8 

7-6977 

21--6744 

'7 

18-4420 

9'5337 

2536 

4* 

9-2768 

21*1211 

5 

20*0623 

9-1090 

.  R.A.  7h  om  to  7h  20m 

2537 

2538 

2539 

13 

4 

9-5968 
10-2195 
10-7915 

21*0869 
20*9985 
21-1275 

12 

4 

20*3849 
21*0103 
21-5724 

9-1035 
9-0663 
9-2450 

79  225 

9-2 

Centre    R.A.  7h  o">  Dec.  +  79°        R.A.  7"  2o"<*  Dec.  +  80° 
Plate  3882.  1898,  March  i.     Plate  3911.  1898,  March  21. 

2540 
2541 

4 

4 

14*4053 

14-6750 

10-9153 
10-3850 

2590 

5   21*9618  14*2062 

4*  10*4644 

1-9353 

o    £ 

o 

m. 

2542 

2543 
2544 

8 

-9 

35§ 

4-9088 
5-0820 
5-1482 

22*8346 
23-2949 
22-5248 

203 

23§ 

15*5680 
15-7003 
115-8303 

10-4550 
10-9268 
10-1664 

79  219 

9'3 

2591 
2592 
2593 

9   15-4836  14*5131 
16  I  19-5022  14-3207 
8   19*6590  14*3349 

5*   4-0439 
16  '  8-0265 

6*   8-1847 

2*8036 
2*2599 
2-2600 

79  23Z 

9'5 

4 

16-3088 

10-4248 

2594 

4*  ,  20-21  19  14-7230 

4 

8-7700   2-5999 

2546 

4* 

6-6178 

23*0990 

5 

!  17-2491 

10-8678 

2595 

6i§ 

21-8108  15*1465 

57§  10-4002   2-S775 

79  237 

8-3 

i  ratan  interval  represents  very  nearly  5'  =  104'  '8  of  R.A.  at  Dec.  +  79*,  and  H5"2  at  Dec.  +  80". 
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ZONE    +    79° 


TCn 

B.  D. 

B.  D. 

.no. 

Diani. 

X. 

y- 

X, 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diani. 

X. 

y. 
* 

Diiitu. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  7h  o™  to  7h  20m  —  contd. 

R.A.  7h  om  to  7h  2Om  —  contd. 

Centre          R.A.  7"  on>  Dec.  +  79*              R.  A.  7h  2o"i  Dec.  +  80' 

Centre           R.A.  7h  o™  Dec.  +  79*                R.A.  7h  20"'  De.-.  +  So* 

Plate  3882.     1898,  March  i.      Plate  3911.     1898,  March  21. 

Plate  3882.    1898,  March  i.         Plate  3911.    1898,  March  21. 

2596 

12 

22-5326 

15*1163 

15 

11-1173 

2-7868 

0 

in. 

2655 

18 

16-7379 

21-1236 

i9§       5-8715 

9-2788 

• 

m. 

2597 
2598 

4* 
8 

22-8524 
16-4200 

15*2198 
'5'44'5 

4 
II 

1  1-4366 

5*0546 

28644 
3-6460 

2656 

2657 

23 

4t 

21-3673 
15-6872 

22*0213 
22*6712 

8 

10-5597 

4-9598 

10-91  17 

2599 

10 

20-9828 

'  5*3675 

'4      !     9'595° 

3"'73° 

2658 

6 

15-8731 

22*6439 

'3 

5-1446 

10-8692 

2600 

4 

21-6318 

15-4877 

7       10-25,03 

3-2358 

2659 

21 

18*7390 

22-1872 

20§ 

7*9588 

10-1646 

2601 

4 

217894 

15-6513 

5       10-4200 

3-3850 

2660 

4* 

18-9330 

22-1618 

6 

8-1498 

10-1173 

2602 
2603 
2604 
2605 
2606 

20 
8 
4 
5* 

179605 
18-3152 
19-9693 
20-1620 

16*7173 

>6'7475 
17-0712 
16-7707 

4 

20 
'5 

6 
5* 

12"5'35 
6-6999 
7-0584 
87328 
8*8974 

3-8485 
4-7846 
4782. 

4-6461 

2661 
2662 
2663 
2664 
2665 

16 

4 

5 
4 

19-1884 
19-4988 
19-5402 
19-6283 

22*4562 
22-9976 
22-8066 
227927 

178 

1  1 

1  1 

12 

4 

8-4285 

8*8104 
8-8987 
10-0178 

10*3932 

10-8998 
10-7099 

10-6858 
10-2186 

2607 

34§ 

20-2279 

16-5561 

4°§ 

8*9447 

4-424° 

79    236 

9*4 

*•  v       J 

2666 

5 

23-3995 

23*3913 

T 

10 

12-7076 

10-9505 

2608 

4* 

20-4394 

16-5979 

5 

9-1613 

4-4444 

2667 

c 

13*1212 

10*8450 

2609 

3 

22-6409 

17*1018 

7 

11*4003 

47564 

2668 

j 

6 

13-6764 

10-7767 

2610 

H 

'5"2559 

17-4814 

20 

4*0750 

57812 

2669 

7 

14-3028 

23"5454 

I  2 

3-6582 

•9055 

2611 
2612 
2613 

10 

7 
42§ 

16-1377 
16-3983 
18*1856 

16-9540 
17*7197 
17*8430 

'9 
ii 

4-9074 

7-0238 

5-1789 

S'9'75 
5*8838 

79    23° 

8-8 

2670 
2671 

2672 

4 
6 

15*3682 
15*6465 

23*3242 
23*1166 

6 

12 

4 

4-6998 

4'9595 
5-0682 

•5938 
•3610 
•8453 

2614 

5 

18*2670 

I7-5745 

8 

7-0815 

5*6072 

"  *•*  / 

2673 

T 

4 

J 

8-4041 

•2686 

2615 
2616 

4 

18*9430 
19-1158 

17-8323 
17*9237 

42§ 
6 

77787 
7-9605 

5*8059 
5*8856 

79    231 

9-2 

***/  J 

2674 
2675 

10 

20-4317 

23-9860 

T 

9 
4 

9-8039 
10-3309 

•8054 
•8074 

2617 

4Z§ 

!9'5573 

17*6604 

45§ 

8-3755       5-5833 

79    233 

8-5 

2676 

4 

11-4215 

•9828 

2618 

4 

21*2092 

18-1381 

4 

10-0640       5*9143 

2677 

6 

3-6700 

12*1481 

2619 
2620 

4* 

21-5713 

17-8822 

5 
5 

10*3979 
1  1*8095 

5'6z53 
5-1761 

/   / 

2678 
2679 

12 

I5'544° 

23*7900 

'J§ 

4-9152 

4-9230 

12*0408 
12-0135 

2621 
2622 
2623 

4* 
9 

23-2251 
23-6549 

18*3591 
17-6134 

4 
5 
13 

11*9825 
12-0896 
12*4513 

5-9447 
5-9555 
5-'73' 

2680 
2681 
2682 

5 
39§ 

177848 
19-9208 

24*3160 
24-5906 

10 

29§ 
6 

7-i94i 

9-3455 

10-4000 

12-3670 
12-4530 
12*6348 

79    235 

9'5 

2624 
2625 
2626 
2627 
2628 

.; 

7 

22 
6 

18-0056 
18-1611 
18-5651 

18*5581 
18*2097 
18-4993 

5 
4 
'5 

22§ 
8 

12*8372 
12-9285 
6-9100 

7-0308 

5-6868 
5-1907 
6-6138 
6-2511 

6-5054 

K  1299 

10 

2683 
2684 
2685 
2686 

2687 

3°§ 
6 

22*5674 

I7-3947 
17*8131 

25*1043 

25-3698 
25-4861 

22§ 

6 
8 
5 
5 

12-0283 

S'9773 
6-8960 

7-3243 

7-407.7 

12-7337 
13-3321 

'3'4542 
13-5283 

I3-5407 

79    239C 

9'5 

2629 

4 

8-9505 

6*4909 

2688 

6 

8*1658 

'3"'525 

2630 
2631 
2632 
2633 

37§ 
4 

20*9550 
21*091  5 
22*4769 

18-7226 

'9''°33 
19-3373 

4 

24§ 
6 

28§ 

9-6600 

9'8595 
10-0290 
1  1*4302 

6-1251 
6-5175 
6*8831 
6*9960 

K  1320 
79    238 

9-6 
9  '4 

2689 
2690 
2691 

22 
6* 

19-3139 
19*9156 

25-2798 
25-7472 

23§ 

10 

6 

8*8013 
9-4416 
12-2404 

13*1938 
13-6065 

I3-8745 

2634 

2635 
2636 

42§ 
1  1 

22*8878 
23*5105 

18*5646 
18*9655 

39§ 
18 
6 

n-7735 
12*4275 
12*4595 

6*1896 
6*5320 
6-1555 

79    239 

8-7 

68§ 

26*7216 

24-0985 

'42§ 

1-3118 

i'444S 

78    240 
79    243 

67 

8*2 

2637 

4* 

24*1671 

18*8564 

6 

13-0700 

6-3676 

2638 

8 

14*1458 

18-9368 

12 

3-0577 

7-3353 

11.  A.  7h  20m  to  7h  40m 

2639 
2640 

4 
'7 

16*4356 
16-8030 

19*5704 
19*2993 

4 

5-433° 

5'7742 

77551 

/                                 /i 

Centre         R.A.  7h  40"'  Dec.  +  79°                 R.A.  7''  20™  Dec.  +  So* 

2641 

4* 

'7-5483 

19*4286 

4 

6-5305 

7-5218 

Plate  3921.     1898,  March  23.        Plate  3911.     1898,  March  21. 

2642 

6 

18*1012 

19-6630 

1  1 

7-1006 

77054 

j 

01. 

2643 

4 

19*3058 

20*0103 

5 

8-3293 

7-9424 

2692 

18 

3-4733     15-09°' 

20     i  14-801  i 

2-6589 

Ki363 

97 

2644 

6 

21-9915 

19*9388 

5 

10-9955 

7-6360 

2693 

22 

5-0520     1  5-0140 

27§      '6-3813 

2-7131 

79    245 

9'4 

2645 

12 

24-7436 

20-5454 

>7§ 

13*7917 

7-9980 

2694 

4* 

5*8533     14*4854 

4*     17-2223 

2*2551 

2646 

6 

14-7445 

20*3628 

1  1 

3*8198 

8*6957 

2695 

1  1 

6*3099     14*5674 

14       17-6707   ;    2-3741 

2647 

7 

19-6107 

20*8673 

16 

8-7097 

8*7737 

2696 

8 

7-4676  !  14-995° 

13        18-7902       2-8948 

2648 

37§ 

19-9903 

20*1818 

4°§ 

9-0268 

8*0555 

79    234 

87 

2697 

9 

8-7741     ;    14-8348 

16      20-1071 

2*8421 

2649 

4* 

20*7256 

20-3025 

5 

9*7704 

8*1148 

2698 

5 

11*9493 

I4-2547 

2650 

5 

"•5554 

8*7992 

2699 

1  1 

12-6768 

14-4692 

16 

24-0258 

2-8019 

2651 

9 

23*0530 

21-3232 

'5 

12*1798 

8*9249 

2700 

7 

12-6825 

14-1350 

8* 

24-0622 

2-4648 

2652 

37§ 

24*1693 

21*1711 

29§ 

13-2773 

8-6743 

79    240 

9'5 

2701 

5 

12-7224 

14*8325 

2653 

4 

15*6166 

21-2048 

6 

4*7627 

9  '45  5  8 

2702 

4 

4-3004 

15*6542 

5 

I5-5799 

3*2908 

2654 

4 

'S'9553 

21*4569 

6 

5*1191 

9-6826 

2703 

4* 

47713     16*0359 

4* 

16-0198 

3-7081 

i  r&tau  interval  represents  very  nearly  5'  =  iO4»-8  of  R.A.  at  Dec.  +  79°,  and  1155-2  at  Dec.  +  go*. 

GREENWICH  ASTKOGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E   +   79°. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam.              z. 

v. 

Diam.             z. 

y. 

No. 

Diam.             X.                     y. 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  7h  2om  to  7h  40"-  —  contd. 

R  A.  7h  20m  to  7h  m40  —  contd. 

Centre         R.A.  7h  40""  Dec.  +  79'                  R.A.  7h  20™  Dec.  +  So* 

Centre         R.A.  7h  40*"  Dec.  +  79*               R.A.  7h  2o">  Dec.  +  80° 

Plate  3921.     i?9 

8,  March  23.         Plate  3911.     1898,  March  21. 

Plate  3921.     1898,  March  23.        Plate  3911.     1898,  March  21. 

ID. 

o                     m. 

2704 

5         5-390i 

57994 

6 

16-6530 

3-5255 

2763 

5 

16*8898 

107790 

2705 

3*$       7  - 

5-3020 

48-5 

18-7712       3-1997 

79    248 

9-2 

2764 

5 

18-5389      107936 

2706 

'7         77684 

5-5708 

24 

19-0423       3*4924 

2765 

6 

87749    224976 

12 

19-4723       10-4805 

2707 

ii       107748 

5-0075 

ii       22-0895  j    3-1818 

2766 

8* 

9-4833     22-2616 

'3 

20-19^5      103040 

2708 

10       11-0548 

5-2045 

1  1 

22-3482 

3  '400  1 

2767 

12 

10-2502     21-9650 

'9 

20-9885 

IO-O7IO 

2709 

4       '3'54'7 

5-8005 

2768 

5 

10-6170    22-4588 

9 

21-3110      10-5953 

2710 

5'4z67 

7-0650 

ii 

16-5840      47854 

2769 

4 

12-4012 

22-0903 

5 

23-1206      10-3753 

27" 

5         5-5588 

16-8465 

9       I6-7344      4-5824 

2770 

'7§ 

13-3604 

21-9230 

3°S 

24-0904      IO-286l 

2712 
2713 

4       10-4190 
5       '35'53 

16-5471 
15-9240 

5* 
6* 

21-6010      4-6852 
24-7377      4-323' 

277' 

2772 

27 

4-6859 

24-'946| 

18 

15-2576           -83531 
15-2611           -8275] 

79    242      9-5 

2714 

7         4-6810 

179058 

16 

15-7734 

5-5656 

2773 

43§ 

5-4633 

23-6596 

43§ 

16-0777 

•3649 

79    243      8-2 

2715 

ii         4-8685 

17-6653 

7 

'5-9793       5'34'8 

2774 

4 

5-7696 

23-5348 

8 

16-3917 

•2637 

2716 

10         5-4862 

17-9918 

'7 

16-5696       57  '44 

2/75 

4 

l8'8lIO 

•2249 

271- 

22§           6-7207 

'-•3845 

28^ 

17-8492       5-2149 

79    246      9*5 

2776 

'3 

12*1246 

23-2488 

27 

22-7501            "5067 

2718 

1  2 

6-9171 

17-6485 

18 

18-0228 

5-4938 

2777 

7 

12-9178 

23-6771 

12 

23-5030 

•9996 

2719 

6         6-8995 

17-2246 

7     118-0405 

5*0680 

2778 

3 

13*5581 

23-4671 

5* 

24-1596           -8447 

2720 

4         8-0905 

17-2091 

5       19-2287      5-1533 

2779 

'3 

3*8234 

24-6707 

'9§ 

14-3589      12-2356 

79    241 

9'5 

2721 

i8§       8-9720 

17-3103 

20-1008       5-3246 

79    251 

9'5 

2780 

5 

14-8960 

12-4408 

2722 

2i§       9-6285 

17-4061 

20-7463       5-4759 

79    252 

9'5 

2781 

4 

15-6098      12-7912 

2723 

15       10-9955 

17-1464 

24?     22-1303       5-3318 

K  1416 

9*6 

2782 

24 

5-5367     24-6650 

21 

160668      12-3727 

79    244 

9'4 

2724 

8 

13-7116 

16-9728 

}-,           24-8521     :      5-3810 

2783 

4* 

8-4613     24-3369 

5 

19-0065      12-2928 

2725 

2I§ 

'373'3 

16-8618 

49§     24-8802       5-2730 

79    257 

9'5 

2784 

10 

11-3580    24-5923 

'4 

21-8726      12781  1 

2726 

5       '3-8793 

17-1053 

2785 

'4 

137111     23-6339 

27 

24-2995      12-0205 

79    256 

9'3 

2727 

5         3-1182 

19-3652 

7 

14-0910 

6*8902 

2786 

'  5 

13-7572     23-8623 

26§ 

24-3225      12-2535 

2728 

20             3-6435 

'8-5449 

2lg 

14-6854 

6-1153 

2787 

4 

14-3969      13-4946 

2729 

4*       4-8495 

18-7194 

5* 

I5-8733 

6-3927 

2788 

4 

I477I2      13-1435 

2730 

4        7-0448 

19-1063 

5 

18-0283       6-9584 

2789 

4 

16-8040      13-4594 

2731 

2S§       8-6824 

18-0205 

37^ 

19-7528      6-0101 

79    25° 

9-5 

2790 

20 

8-0215 

25-6785 

21§ 

18-4595      13-5880 

2732 

4 

8-8815 

18-2025 

5 

19-9362      6-2066 

279' 

4* 

8-6635 

25-574I 

7 

19-1087 

I3-5348 

2733 

7       13-0008 

18-4259 

'3 

24-0213       6-7740 

2792 

25 

8-8354 

25*4852 

22§ 

19*2873 

13-4621 

2734 

5 

4-3309 

I9-9590 

9 

'5'2543      7-5827 

2/93 

j 

19-5834      I3737I 

2735 

12 

5-3599 

19-3762 

'7 

16-3263      7-0873 

2794 

5 

9744° 

25-3524 

9 

20-2029      13-4045 

2736 

4 

17-2872 

7-2868 

2795 

4 

20-4545       '3-0540 

2737 

8 

6-4661 

20-0653 

16 

'7'37'4 

7-8643 

2796 

0 

20-6445       13*1153 

2738 

•j  •"*  -j  r\ 

35§ 

87398 

19-6534 

43$ 

19-6728 

7-6425 

79    249 

8*5 

2797 

4 

13-1603 

25-3859 

5 

23-6044      13-7232 

2/39 

274° 

4         9-5176 

19-4459 
19-0098 

19-7010          /  .J.3/U 

20-5008       7-0650 

92§ 

25-5843        2-3170 

79    258  j    8*8 

2741 

4 

10-7692 

19-7082 

6 

21-6904       7-8647 

68§ 

25-0078 

II-6929 

79    259 

8-0 

2742 

5 

11-2355 

19-6043 

1  1 

22-1621 

77982 

2/43 

203 

13-2727 

19-5120 

35§ 

24-2024 

7-8755 

2744 

4 

3-5056 

2I-I  IO7 

9 

14-3338 

8-6613 

R.A.  7h  40m  to  8h  0* 

2745 
2746 

274- 

12 

'3 

5-9600 
6-1303 

20-4869 
207346 

5 
I9S 

'7 

16-3519 

16-8348 
16-9818 

8-2258 
8-2454 
8-5057 

Contre        R.A.  7h  40°"  Dec.  +  79*                  R.A.  8l>  o"»  Dec.  +  80* 
Plate  3921.     1898,  March  23.         Plate  3833.     1898,  Jan.  22. 

2748 

28§ 

77269 

20-7762 

36§ 

18-5706 

8-6767 

79    247 

9'5 

£ 

. 

m. 

2749 

4 

UT059 

20*0695 

5 

22-5958 

8-3047 

2798 

i8§     16-0300 

13*9905 

17 

4-6008 

2-4613 

2750 

6 

13-0423 

20-5836 

8 

23-8861 

8-9255 

2799 

4       14-3001 

'4-9955 

2751 

4       13-6835 

19-9065 

5       24-5803 

8-3052 

2800 

6       189200 

14*4958 

4 

7"5274 

27304 

2752 

23 

3-6486 

22-3062 

23§     '4-3795   :    9-8648 

K  1360 

97 

2801 

5       20-2000 

14-1286 

5* 

87732 

2-2605 

275? 

5       18-0825       9-7289 

2802 

8      20-6718 

14*0870 

4* 

9-2404 

2-1798 

2754 
2755 

'3 

3* 

7-6569 
7-9533 

21-4910 
21-7164 

18       18-4411       9-3858 
5     !  18-7198      9-6330 

K  1386 

10 

2603 
2804 

9      23-5741 
13       24-3900 

14-2092 
14*8445 

10 

8 

12-1420 
13-0065 

2"o6oo 
2-6269 

2756 

6 

9-75" 

21-6547 

12       20-5182 

97199 

2805 

4      15-3832 

15-6540 

275~ 

ii         9-8659 

2I*7IOO 

18       20-6262 

9-7860 

79    253 

9"  5 

2806 

4       16-0275 

15-2250 

5       10-6287 

21-4838 

10      21*4048      9-6234 

2807 

37§     18-0676 

15-6834 

39§ 

6-7732 

3-9830 

79    263 

9-2 

2759 

3o§     10-6395 

21-5753 

41-"     21-4100      9-7146 

79    254 

8-8 

2808 

7       18-4929 

15*8920 

7 

7-2143 

4''553 

2760 

4 

"'3345 

21-2112 

9      22-1330      9-4070 

2809 

'3       '9'59"3 

15-0361 

1  1 

8-2427 

3-2122 

2761 

3       H7542     10*3243 

2810 

4       20-2905 

15-1848 

2762 

4* 

5-3613 

23-I954 

5       16*0115     10-8920 

2811 

5       21-2095 

I5-4785 

5 

9*8867 

3-5204 

Plate  3921.    Nos.  2771,  2772.     Measured  as  one  mass. 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  iO4!'J  of  R.A.  at  Dec.  +  79*,  and  ii5»'2  at  Dec.  + 

80°. 
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GREENWICH  ASTROGRAIJHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    79° 


B.  D. 

N- 

B.  D. 

X, 

y- 

X, 

n- 

No. 

Alag. 

o. 

Diain. 

X. 

Di;un. 

JC. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  7h  40m  to  8h  om  —  contd. 

R.A.  ;h  40m  to  8h  o"1  —  contd. 

Centre      R.A.  7h  40'"  Dec.  +  79°                 R.A.  8''  o"'  Dec.  +  80° 

Centre       R.A.  7h  40'"  Dec.  +  79°                 It.  A.  Sh  om  Dec.  4-  80° 

Plato  3921.     1898,  March  23.        Plate  3833.     1898,  Jan.  22. 

Plate  3921.     1898,  March  23.         Plate  3833.     1898,  Jan.  22. 

o 

m. 

o 

m. 

2812 

'5 

21  "2463 

15-3753 

'5 

9'9'75 

3'4'48 

2871 

8 

18-2988 

25-6077 

10 

7-8190 

13-8505 

2813 

5 

2  1-6148 

15-2560 

3* 

10-2732 

3^2637 

2872 

4* 

20-6816 

25-3475 

5 

10-1727 

13-3964 

2814 

5 

24-061  2        15-1198 

8 

I2-699S 

2-9269 

2873 

5 

1  1-6556 

13-5245 

2815 

5 

24-5835        '  5-4970 

5* 

'3'25  '3 

3-262  i 

2874 

4 

12-9324 

13-6051 

28l6 

4 

14-1250 

16-2643 

2817 

6 

16-6423 

16-7305 

4* 

5-44I2 

5"'447 

47§       6-9400 

1-5260 

79    264 

'9-0 

2818 

26§ 

I6-6775 

16-8375 

33§ 

5-4833 

5-2478 

79    261 

9'5 

68g       2-7543 

2-4839 

79    258 

8.Q 
O 

2819 

32§ 

22-9187 

16-0095 

28§ 

1  1-6368 

3-9063. 

79    266 

8-8 

53§ 

24-9640 

22-0493 

79    268 

8-5 

2820 

6 

23-1280 

16-0235 

7 

11-8477 

3-9045 

68§* 

25-2707 

24-1710 

79    269 

7-8 

2821 

6 

237501 

l6'O20O 

7 

12-4655 

3-8525 

77S 

25-2620 

24-1038 

K  1519 

9-2 

2822 

5 

16-4195    ;  I7-3453 

6 

5-2685 

5-//49 

T?    A      Sh  nm  rn   8h   oom 

2823 

8 

19-0851 

17-7770 

7 

7-9605 

5-9850 

£W>xXi    O      U       LO    O      2\J 

2824 

H 

19-5030 

17-5700 

'3 

8-3594 

57453 

Centre       R.A.  8>>  20™  Dec.  +  79°                 R.A.  8h  om  Dec.  +  80" 

2825 

8 

22'3  1O8 

17-3033 

9 

11-1356 

5-2452 

Plate  6173.     1903,  March  n.         Plate  3833.     1898,  Jan.  22. 

2826 

4 

15-0527 

18-4707 

o 

m. 

2827 

9 

15-0653 

18-2659 

6 

3-9923 

6-8023 

2875 

6 

2-4228 

14-6816 

2828 

5 

16-71  10 

I8-3559 

4* 

67587 

2876 

5 

3-9386 

14-7804 

2829 

26§ 

16*8640 

18-1736 

27§ 

5-7799 

6-5623 

79    262 

9'5 

2877 

5 

4-1483 

14-6722 

2830 

6 

18-8047 

18-1  191 

8 

7-7086 

6'35'4 

2878 

X9§ 

7-1290 

14-9753 

20 

18-6658 

3-0965 

2831 

22§ 

22-0168 

18-3717 

i8§ 

10-9293 

6-3352 

K  1495 

9-6 

2879 

10 

7*5942 

14-2719 

6t 

19-1972 

2-4444 

2832 

8 

22-0498 

18-3454 

>3§ 

10-9620 

6-3065 

2880 

6 

7-7310 

14-8286 

2833 

9 

15-2400 

19-2551 

5 

4-2500 

7-7747 

2881 

15 

7-9603 

14-8446 

12 

19-5090 

3-0463 

2834 

4 

15-5008 

19-6435 

2882 

5 

8-0428 

14-2893 

2835 

7 

19-6060 

19-5235 

7 

8-6210 

7-6830 

2883 

12 

8-4651 

14-7019 

7* 

20-0235 

2-9525 

2836 

20§ 

21-0735 

19-8740 

I8§ 

10-1  145 

7-9106] 

„ 

2884 

5 

8-6063 

14-681  1 

2837 

15 

21-0836 

19-1945 

1  8 

10-0695 

7-2319] 

iv  1409 

97 

2885 

5 

i  roigS 

I4'94°7 

2838 

4* 

24-3420 

19-1573 

6 

13-3151 

6-9296 

2886 

5     !  12-8927 

14-6616 

2839 

20§ 

14-7129 

20'12l6 

2I§ 

3-7978 

8-6795 

2887 

8 

12-9295 

14-0053 

2840 

I  1 

15-5047 

20-8460 

8 

4-6454 

9-3388 

2888 

i8§ 

3-8193 

15-8473 

14 

15-2887 

3-6521 

284! 

6 

18-3190 

20-8970 

6 

7-4508 

9-1592 

2889 

H 

4-1584 

15-0153 

12 

15-7073 

2-8546 

2842 

4 

18-4567 

20-4154 

4 

7-5483 

8-6651 

2890 

ii 

5-1021 

i5'54!9 

9 

16-5991 

3-4683 

2843 

4 

19-0715 

20*2660 

4t 

8-1517 

8-4674 

2891 

6        5-1208 

15-6410 

4*     16-608  1 

3-5683 

2844 

15 

21-4855 

20-2645 

i7§ 

10-5563 

8-2658 

2892 

i8§   :    5-1323 

15-7610 

IS 

16-6064 

3-6912 

2845 

5* 

22-3824 

20-4262 

6 

11-4642 

8-3555 

2893 

Z4§       5-7239 

1  5-8013 

23§ 

17-1914 

3-7861 

79    270 

9'5 

2846 

5o§ 

23-6120 

20-4748 

39§ 

12-6929 

8-3002 

79    267 

8-5 

2894 

3         8-2095 

15-4962 

2847 

5 

14-0607 

21-3333 

4* 

3-2459 

9-9448 

2895 

ii         9-0515 

15-4795 

6f  !  20-5341 

3-7841 

2848 

J9§ 

14-8177 

2I-I772 

20§ 

3-9873 

9-7253 

79    260 

9-2 

2896 

6        9-8701 

15-9065 

4*     21-3098 

4-2886 

2849 

6 

15-4002 

21-1568 

7 

4'5673 

9-6565 

2897 

1  1       1  2-2999 

15-0558 

7* 

23-8094 

3-6715 

2850 

13 

18-3389 

21-070I 

13 

7-4865 

9-3292 

2898 

4      12-8428 

I5-34'1 

2851 

4 

18-4181 

21-2563 

5* 

7-5812 

9-5077 

2899 

5      13-2074 

15-4565 

2852 

6 

19-0904 

21-9895 

5 

8-3114 

10-1858 

2900 

9     :    3-3815 

16-0855 

7t     14-8321 

3-8475 

2853 

8 

20-0926 

21-5065 

8 

9-2705 

9-6201 

2901 

20§ 

4-4002 

16-3  165 

19 

15-8238 

4-I743 

2854 

8 

22-4365 

21-9258 

7 

1  1-6401 

9-8422 

2902 

20§ 

6-2852 

I6-7553 

17       17-6569 

479  '7 

K  1542 

9'4 

2855 

7 

13-6186 

9-6310 

2903 

28g 

6-4993 

16-161  1 

3'§ 

17-9285 

4-2I53 

K  '543 

9-6 

2856 

4 

14-6698 

22-O52O 

4* 

3-9122 

9-6089 

2904 

8 

7-0485 

16-4458 

6* 

18-4516 

4-5550 

2857 

2I§ 

17-1771 

22-5148 

2I§ 

6-4495 

10-8639 

2905 

i6§ 

7-2503 

16-1529 

'5 

18-6782 

4-2782 

Ki548 

97 

2858 

23§ 

19-3900 

22-6544 

2O§ 

8-6657 

10-8176 

K  1477 

9'4 

2906 

'3 

7-8226 

16-2534 

10 

19-2384 

4-4345 

K  1555 

97 

2859 

22§ 

22-3120 

22-2855 

i9§ 

11-5478 

10-2136 

2907 

4 

10-1670 

16-1416 

2860 

1O 

23-9218 

22-6565 

9 

13-1817 

10-4524 

2908 

13 

10-2209 

167576 

10 

21-5779 

5-1678 

2861 

478 

14-3900 

23-2470 

46§ 

3-7304 

1-8249 

79    259 

8-0 

2909 

6       10-7672 

16-0754 

2862 

4* 

16-1848 

23-0360 

4 

5-5016 

•4639 

2910 

5       12-3789 

6s 

16-9168 

2863 

7 

16-3485 

23-1396 

8 

5-6742 

•5552 

291  I 

3-2551 

17-0627 

4* 

14-6128 

4-8045 

2864 

I10§ 

18-8999 

23-1144 

IIO§ 

8-2125 

•3173 

79    265 

5-8 

2912 

5        6-3841 

17-6410 

4* 

17-6739 

5-6813 

2865 

7 

19-4241 

23-2519 

9 

8-7486 

'4I03 

2913 

i7§      6-8993 

17-2925 

10 

18-2181 

5-3841 

2866 

32§ 

20-0140 

23-8250 

23§ 

9-3822 

"9370 

K  1481 

9'3 

2914 

4        9-H37 

17-8850 

2867 

20§ 

17-9675 

24-2398 

2O§ 

7-3770 

12-5168 

2915 

15         3-1189 

18-1033 

10 

14-3788 

5-8262 

2868 

52§ 

18-4030 

24-8206 

44§ 

7-8600 

13-0597 

80    241 

8-7 

2916 

33§ 

37598 

iS'7457 

22§ 

14-9548 

6-5311 

K  1522 

9'4 

2869 

6 

19-9693 

24-2503 

8 

9-37I5 

12-3616 

2917 

5 

6-7945 

18-2792 

2870 

5 

17-7794 

25-5687 

5* 

7-2965 

13-8579 

2918 

6 

8-8898 

18-6558 

5* 

20-071  1 

6-9251 

No.  2902.  K.  1542.     The  declination  given  in  the  Kasan  Catalogue 

appears  to  be  5'  too  small. 

i  ristau  interval  represents  very  nearly  5'  =  io4«'8  of  R.A.  at  Dec.  +  79°,  and  n;8^  at  Dec.  +  80°. 

GREENWICH  ASTKOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    79° 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam.             *. 

y. 

Diam 

I. 

y- 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam.             z. 

y. 

So. 

MH*. 

Ho. 

Mag. 

R.A.  8h  om  to  8h  20m—  contd. 

R.A.  8h  om  to  8h  20m—coutd. 

Centre      R.A.  Sh  20™  Dec.  -f  -9'                 R.A.  8l>  o"  Dec.  +  go- 

Centre       R.A.  8h  2o-»  Dec.  +  79'                  R.A.  8h  om  Dec.  +  80" 

Plate  6173.     1903,  March  ii.        Plate  3833.     1898,130.22. 

Plate  6173.     1903,  March  ii.         Plate  3833.     1898,  Jan.  22. 

2919 

6 

9-9863 

18*8105 

5* 

21*1468          7*1905 

0 

m. 

2978 

8 

137460 

24-1783 

7 

24-3778 

12-8901 

O 

m 

2920 

5       ii-374S 

18-8159 

2979 

44§ 

4-8653 

25-1660 

26§ 

I5-4433 

13-0250 

80  246 

9'3 

292  l 

14       12-1685      iS-2«44 

1  1 

23-3674 

6-8739 

2980 

9 

7-3343 

25-6849 

8 

17-8518     137750 

2922 

ii        12-4545     'S-2733 

10* 

23-6539 

6-8861 

2981 

8 

8-3141 

25-6852 

5 

18-8266 

13-8746 

2923 

8 

13  os  1  5     is-c2»4 

2982 

8 

10-5385 

25-5703 

292-4 

"-if 

1 

4-0080 

'9'33'3 

5 

15-1496         7-1356 

2983 

6 

10-9212 

25*2229 

4* 

21*4701 

13-6598 

2925 

s 

5 

4*1020 

19-0425 

6 

15-2684 

6-8558 

2984 

5 

ii  '4573 

25-425° 

2926 

5 

5'3>65 

199014 

5 

164329 

7-834I 

292- 
2928 
2929 

5 

6*1591 
6-2606 

19-0148 

12 
IO 

I7-3I23 
I7-32C9 

7-0265 
7-0240 

52§ 

I-6747 

207252 

53§     25*0505 

13-0235 

80   258 
79   267 

8*8 
8-5 

2930 

IO 

6-6051     19-5250 

6* 

I77I24 

7-5747 

2931 

7 

8-7289     19-2533 

7 

19-8533 

2932 

5 

8-8074     19-8628 

R.A.  8h  20m  to  8h  40m 

2933 

2934 
2935 

6 
6* 

10-0385     19-8423 
3*6008     20-1265 
8-5796     20-0711 

6* 

22$ 

2I-IO59 
14-6690 

8-2173 
7-8865 

~f   ~ 

Centre         1I.A.  8b  2om  Dec.  +  79°                  R.A.  «1>  40°-  Dec.  +  go" 
Plate6i73-     1903,  March  n.           Plate34i3.     1897,  April  10. 

2936 

i6§ 

10-0295     20-3181 

13 

21-0473          8-6941 

. 

m. 

2937 

7        10*4885     20-5802 

5 

21-4790         8-9958 

2985 

5 

H-94I3 

14-4722 

2938 

8       11-2871     20-7109 

.  * 

5 

22-2596         9-2059 

2986 

18 

I7-497I 

'47994 

10 

6-1296      2*9752 

2939 

10       11-4851     20*2530 

;t 

22-5008          8-7666 

2987 

28§ 

17-5566 

14-7415 

36§ 

6-1815       2*9132 

79    *78 

9'3 

2940 
2941 

32S      11-7294 
7       12-0043 

20*3524 
20*6709 

9 

22-7355          8-8856 
22-9793          9-2309 

79    273 

9-0 

2988 
2989 

6 
18 

I9-5343 
227136 

14-8081 
14-5140 

5 
'5 

8*1588      2*8191 
11-3047  j    2-2648 

Ki647 

9'5 

2942 
2943 
2944 

28§     12-9890 
20-5     13-6790 

12             4-2491 

20*0825 
20-9548 
21-8516 

33§ 

22 

8 

24-0168 
24-6199 

15-1455 

87408 
9-6757 
9-6703 

79    274 
K  1593 

9'5 

9-6 

2990 
2991 
2992 

6* 

5 
6 

23-0255 
23-5768 
17-8811 

14-0347 
14-7655 
157816 

4* 
4t 
3* 

"•5744 
12*1826 

6-5891 

17030 
2*4468 

3-9244 

2945 

5*  '    6-0540 

21-8237 

3* 

16-9461 

9-8129 

2993 

12 

18-2095 

14-9700 

17 

6*8508 

3-0885 

K  1628 

9'5 

2946 

14             216 

21-1876 

9 

18-1690 

9-2930 

2994 

6      20-8081 

15-4034 

6 

9-4773 

3-3079 

2947 

9        7-9700 

21   0597 

6 

18-9257 

9-2353 

2995 

2I§        2I'86lO 

1  5'6955 

14 

10-5517 

3-5148 

2948 

5     i    8*9893 

21-4738 

2996 

18*     22*8519 

16-0379 

12 

11-5663      3-7736 

2949 
2950 

6 

I0§ 

10-4994 
11-9378 

21-9560 
21-5874 

5t 
6 

21-3598       10-3704 

22-8246     10-1393 

2997 
2998 

3TS 

1  1 

23-5767 
24  1568 

15-6176 
16-2178 

*7S 

8 

12-2529      3*2978 
12-8800       3*8469 

79    287 

9'5 

2951 

9 

12-9031 

21-3369 

5* 

23-8099 

9-9840 

2999 

ii 

15-0970 

16  2884 

8 

3-8571       4*6544 

2952 

9 

13-7228 

21-7470 

6*. 

24'5873 

10-4683 

3000 

5 

18-2930 

16*7382 

4         7*0802       4*8434 

2953 

54§ 

3-2832 

22-0350 

4°§ 

14*1700 

97586 

79    268 

8*5 

3001 

20~j 

20-1282 

16-3223 

17         8*8734       4-2805 

2954 

5 

9-2149 

22-S827 

3002 

IO 

22-4729 

16-3830 

8       11-2159       4-1497 

2955 

21§ 

9-2956 

22-2575 

'9§ 

20*1303 

10-5545 

3003 

36§ 

23-1431 

16-9312 

24§     11-9282       4-6416 

79    284 

9  '4 

2956 

27S 

11-3205 

22-8453 

22-0925 

n-3333 

K  1579      9-5 

3004 

3'S 

23-3980 

17-1248 

2I§ 

12-1991       4-0119 

79    285 

9'5 

2957 

42§ 

11-4093 

22-7830 

4'iS 

22-1847 

11-2770 

79    272 

8*6 

3005 

28§ 

24-6179 

16-6423 

ITS 

i3"375z 

4-2330 

79    288 

9'5 

2958 
2959 

6       12-4830 
6       127983 

22*4798 
22-3565 

3* 
3* 

23-2856 
23-61  19 

11-0755 

10-9840 

3006 
3007 

4 

14-9090 
15-4662 

17-2865 
17-3318 

3°§ 

4-3ii3 

5*6635 

K  1611 

9'5 

2960 

5       13-0500 

22-5223 

3008 

ITS 

16-3031 

17-5040 

18         5-1595       57&5« 

2961 

22§           4-1032 

23-8562 

'4§ 

14-8096       i  6513 

3009 

5 

16-7558 

i6~So55 

3*       5-5490       5-0364 

2962 

5        4-3812 

23-8057 

4* 

15-0946 

1-6264 

3010 

4* 

17-1679 

17-1168 

A         5-9871       5-3123 

2963 

5-2395 

23-1  121 

5* 

16-0111 

1*0165 

3011 

15 

18-6168 

17-8927 

10         7-4960       5-9679 

2964 

16        5-9073 

23-2029 

16-6681 

1*1702 

|OI2 

'5 

21*0183 

17-5848 

10        9-8648       5-4655 

296; 

8       11*4771 

23-1060 

6* 

22-2214 

i  -6066 

|OI3 

IO 

22-0679 

17-6829 

7       10-9179 

5-4757 

2966 

4*     n-5599 

23-0712 

3t 

22-3034 

"•5833 

joi4 

H 

22-0665 

176974 

ii       10-9181 

5-493  ' 

2967 

10 

3-5195 

24-6582 

8 

14-1540 

12-3922 

3015 

38-$ 

23-3607 

18-1949 

25?     12-2498 

5-8817 

79    286 

8-3 

2968 
2969 

6o§ 

3-9368 
3-9583 

24-0043 
24-0673 

MS 

44§ 

H-6337 
14-6491 

11-7785 
11*8466 

79    269  ,    7-8 
K  1519      9-2 

1016 
3017 

ii 

15-2367 
15-3744 

18-1371 
18-4107 

8 
i9§ 

4-1469 

4-3079 

6-4857 
67475 

K  1607 

9'5 

2970 

9        6-2673 

24-01  14 

7 

16-9500 

12-0133 

3018 

9      16-5686 

18-1572 

5         5'47&5 

6-3958 

2971 

398 

8-1953 

Z4''447 

18-8558 

12*3250 

79    271      9-5 

019 

5       17-8235 

18-2980 

5         6*7386       6*4344 

2972 

'4 

8  2480 

24-5945 

'3 

18-8655 

127784 

020 

6* 

22-1624 

18-3856 

5      1  1-0697      6-1692 

2973 

6     !    9-4120 

24-7698 

021 

3* 

23-8/05 

19-1  167 

4*    12-8336      6-7559 

2974 

5 

9-4191 

24-3400 

022 

6 

24*1514 

18-6042 

5      13-0691      6-2256 

2975 

4 

24-8083 

023 

27 

24-6382 

18-8310 

i9§ 

I3-5733      6-4128 

2976 

29§ 

10-4501 

24-4607 

20§ 

21-0715 

12-8553 

024 

36§ 

24-8673 

18-4913 

23§ 

137745  !  6*0538 

79    289 

9'4 

2977 

ITS 

11-1175 

24-3469 

12 

2'7455 

12-8059 

025 

9 

147743 

187543 

7 

37361     7-1403 

Plate  6173.     Nos.  2927,  2928.     Measured  as  one  mass. 

i  riteau  interval  represents  very  nearly  5'  =  iO4»-8  of  R.A.  at  Dec.  +  79", 

and  1  1  5'*2  at  Dec.  +  80*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    79°. 


B.D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X, 

T$f\ 

. 

1 

»• 

No. 

Mag. 

JriO. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

No. 

Mag. 

R.A.  8h  2om  to  8h  40m  —  contd. 

R.A.  8h  2om  to  8h  40™  —  contd. 

Centre        R.A.  8>>  2o"n  Dec.  +  79°                  R.A.  8h  40"'  Dec.  +  80° 

Centre         R.A.  8h  zo™  Dec.  +  79°                R.A.  8h  40™  Dec.  +  So' 

Plate  6173.     1903,  March  11.          Plate  3413      1897.  April  10. 

Plate  6173.     1903,  March  ii.         Plate  3413.     1897,  Apiil  10. 

3026 

40§ 

17-1887 

19-2963 

36$ 

6-1871 

7-4827 

79°  277 

m. 

8-3 

3085 

4 

11-8408     13-6075 

0 

ID. 

3027 

6 

18-5875 

19   8956 

3086 

7* 

22-6645 

25-8202 

9 

12-1779    13-5399 

3028 

5 

18-841  ' 

19-9163 

(4*) 

7-8848 

7-9656 

3087 

6 

I  3-0985   '  13-0083 

3029 

H 

21-1376 

19-8622 

9 

10-1683 

77246 

3030 

4* 

22-3312 

I9-3070 

+* 

II-3107 

7-0774 

25§ 

8-4855      1-6836 

79    281      9-0 

3031 

4* 

22-9075 

2O-OO26 

4* 

H-9431 

7-7232 

66§ 

20-5814 

26-3805 

80    266      8-4 

3032 

9 

24-5253 

I9-5956 

8 

I3-52I2 

7-18.5 

3°33 

4 

14-5776 

19-6I77 

4* 

3-6125 

8-0149 

3034 

ii 

14-9883 

19-9447 

IO 

4-0502 

8-3077 

R.A.  8h  40™  to  9h  om 

3035 
3036 

4 

'7 

16-9147 
20-2441 

2O-1056 
20-6935 

3* 
9 

5-9816 

9'3467 

8-313" 

8-6258 

Centre        R.A.  9''  o<"  Dec.  +  79"                      K.A.  S'-  40"'  Dec.  +  80° 

3037 

21 

21-0580 

20-428O 

'5§ 

10-1358 

8-2968 

Plate  3406.     1897,  March  24.              Plate  3413.     1897,  April  10. 

3038 

38§ 

21-7444 

20-3348 

25§ 

10-8112 

8-1463 

79    283 

8-8 

0 

in. 

3°39 

22 

22-4557 

20-3544 

'7 

1  1-5202 

8-1076 

3088      3 

2-7640  1  14-2353 

3040 

23 

23-3169 

2I-O44O 

i6§ 

12-4365 

8-7231 

3089      4* 

3-8744 

14-8498 

4 

15-2343     2-4769 

3041 

3* 

24"5363 

2  1-0627 

4* 

13-6507 

8-6449 

3090:    13 

5-4755 

13-9850 

6 

16-9026   ,     1-7509 

3042 

12 

15-6301 

21-3949 

10 

4-8062 

97005 

3091 

6 

5-5573 

14-0845 

5* 

16-9791   i    1-8524 

3043 

23;i 

17-3679 

21-3014 

22§ 

6-5295 

9'4655 

3092 

3 

6-0433 

14-6214 

3044 

5 

177683 

21-1849 

4 

6-9174 

9-3160 

3°93 

ii 

7-4482 

14-1570 

8 

18-8570       2-0920 

3045 

3^§ 

18-0378 

21-2686 

32§ 

7-1918 

9'3773 

79    279 

9-2 

3°94 

3 

7-9245 

14-7992 

3046 

9 

18-8400 

2I-8228 

6 

8-0375 

9-8652 

3095 

4 

8-5204 

14-8143 

3047 

•7 

19-1031 

21-4392 

5 

8-2686 

9-4641 

3096 

8 

10-3728 

H-59'5 

7 

21-7333 

2-7723 

3048 

5* 

19-9490 

21-9297 

4 

9-1514 

9-8811 

3°97 

4 

11-1505 

14-2970 

3°49 

6* 

23-4132 

21-4974 

4 

12-5710 

9-1722 

3098 

5 

13-1492 

H'4734 

3050 

7 

23-7448 

21-9552 

8 

12-9380 

9-5980 

3°99 

6 

13-1608 

14-0715 

3* 

24-5503 

2-4936 

3°5' 

4* 

24-6295 

21-6405 

4* 

I3-7938 

9'2'33 

3100 

4 

3-5392 

15-4676 

3052 

5 

H-6355 

22-3849 

3101 

15 

4-8610 

15-0580 

IO 

l6'2OO2 

2-7653 

3053 

5 

14-9805 

2I-8I27 

5 

4-1907 

10-1720 

3102 

6    :  4-9695 

15-0860 

3* 

16-3062 

2-8048 

3054 

29§ 

16  6783 

22-6599 

25§ 

5-9540 

10-8751 

3103 

18         7-1300 

157871 

H 

18-3991 

3-6867 

3055 

4* 

17-5025 

22-3505 

5 

6-7480 

10-5019 

3104 

3 

107147 

15-7268 

3056 

4 

18-7812 

22-9538 

4* 

8-0741 

10-9954 

3105 

4 

n-3593 

15-2374 

3057 

39§ 

18-9848 

22-3404 

8-2274 

10-3675 

79    280 

9-0 

3106 

'3 

11-8784 

15-2562 

8 

23-1740 

3'5654 

3058 

4 

19-1432 

22-7234 

4 

8-41  10 

107370 

3'  °7 

8 

12-1084 

15-5760 

3059 

6 

22-2416 

22-4591 

5 

11-4828 

10-2244 

3108 

4 

12-1259 

15-6649 

3060 

5 

16-6179 

22-807I 

4* 

5-9050 

•0309 

3109 

32§ 

12-1422 

15-4664 

37§ 

23'4I97 

3-7969 

K  1727 

9'4 

3061 

6* 

18-5020 

23-4482 

4 

•5125 

31  10 

4 

I3-8533 

15-2464 

3062 

4* 

18-7350 

23-4929 

5 

8-0718 

"54'4 

3111 

23§ 

4-4828 

16-3320 

'4 

'5'7'49 

4-0023 

3063 

38§ 

20-3565 

23-2448 

9-6684 

•1600 

79    282 

9"4 

3112 

20§ 

1  1*8670 

16-3524 

22 

23-0700      4-6549 

3064 

4 

12-8196 

7335 

4 

12-9590 

167398 

3065 

4 

13-9740 

•8114 

3"4 

6 

4-2502 

17-5964 

4       '5-3/25 

5-2429 

3066 

6 

14-4038 

23-8896 

6 

3-7859  i  12-2890 

3"5 

Z9§ 

4-603  i 

'7-3033 

J9§ 

15-7501 

4-9783 

79    290 

9'4 

3067 

5°§ 

14-4287 

24-2457 

45§ 

3-8408     12-6414 

80    258 

8-8 

31  16 

29§ 

5-6213 

'7-I375 

27§ 

16-7800 

4-9029 

79    291 

9'4 

3068 

10 

15-0407 

23-9485 

8 

4-4261     12-2952 

31  17 

4 

/•0435 

'7-8513 

4* 

18-1355 

5-7355 

3069 

7* 

15-1921 

23-7367 

5 

4-5600     12-0708 

3"8 

9 

10-4337 

17-8841 

7 

21-5088 

6-0608 

3070 

5 

15-8086 

24-4463 

6 

5-2307     12-7269 

3119 

107591 

'7-1754 

4°§ 

21-8946       5-3829 

79    296 

8'5 

3071 

4 

7-7720     12-4538 

3120 

24§ 

12-0105 

177093 

29§ 

23-0963       6-0188 

K  1725 

9-6 

3072 

24§ 

18-4147 

24-2288 

20§ 

7'8l  IO    i   12-2Q74 

3121 

5 

12-8168 

17-0318 

3* 

23-9570  ;  5-4179 

3073 

9 

18-4406 

24-2397 

8 

7  8364 

12-3066 

3122 

2I§ 

I3-9388 

17-5408 

25 

25-0310       6-0162 

K  1739 

9-6 

3°74 

35§ 

'8-5330 

24-3351 

24§ 

7-9385 

12-3940 

80    263 

9'3 

3123 

5 

5-6216 

18-1467 

5 

16-6930       5-9063 

3°75 

16 

18-6971 

24-2843 

I2§ 

8-0985     12-3280 

3'24 

5 

6-6515 

18-9461 

4* 

17-6501 

6-7948 

3076 

23 

20-8667 

24-6127 

10-2862 

12-4803 

4 

9-1127 

18-7651 

4* 

20-1181 

6-8243 

3077 

4 

10-5702 

12-9548 

3126 

4 

9-9830 

18-1397 

5* 

21-041  1 

6-2742 

3078 

7 

21-2355 

24-3249 

7 

10-6285 

12-1641 

3i27 

7 

10-2565 

18-5742 

6 

21-2736 

67322 

3079 

17 

21-4162 

24-7340 

'4 

10-8427 

12-5592 

3128 

22§ 

10-4603 

187245 

23§ 

21-4628 

6-8969 

79    295 

9'4 

3080 

4 

'5-3364 

25-5355 

4 

4-8498 

13-8547 

3129 

5 

104993 

18-5720 

5* 

21-5181   1    6-7465 

3081 

6 

17-1565 

25-3669 

8 

6-6498    13-5355 

3130 

4 

107562 

18-3628 

4* 

21-7907 

6-5618 

3082 

7* 

187450 

25-6138 

6 

8-2548 

13-655' 

3'3' 

4 

10-9323 

18-1593 

3083 

4 

9-2777 

13-9071 

3'32 

4 

"•3579 

18-61  30 

3084 

27 

22-0608 

26-0190 

2I§ 

1  1-5906 

13-7851 

8 

4-0432 

19-7556 

6 

14-9825 

7-3750 

Plate  3413,  No.  3028.     The  6m  image  falls  on  a  rdseau  line.     The  diameter 

given  is  that  of  the  3"'  image. 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  iO48'8  of  R.A.  at  Deo.  +  79°,  am    n$*-z  at  Dec.  +  So*. 

GRKENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE:,  1900. 
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ZONE    +   79° 


B.  D. 

B.D. 

y- 

Diftni. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

x.                    y. 

No. 

Mag. 

R. 

A.  8h  4om  to  9h  om  —  contd. 

R.A.  8h  40m  to  9h  om  —  contd. 

Centre         R.A.  gb  om  Dec.  +  79'                  R.A.  8>»  40""  Dec.  +  go* 

Centre         R.A.  9h  om  Dec.  +  79'                R.  A.  8b  4om  Dec.  +  80* 

Plate  3406.     1897,  March  24.         Plate  3413.     1897,  April  10. 

Plate  3406.     1897,  March  24.      Plate  3413.     1897,  April  10. 

m. 

m. 

3'34 

22              5-Il6l 

19-6847 

IO 

16-0580 

7-3953 

3193 

5* 

5-8292      257041 

4 

16-2495       13-4552 

3'35 

4         5-4843 

19-9943 

4 

16-3987 

77376 

3194 

6-40I3      25-6332 

9 

16-8258    .  13-4312 

3136 

6         5-5605 

19-3854 

3 

16-5219 

7-1352 

3195 

20 

6-6421      25-4363 

8 

17-0833 

13-2583 

3'37 

l6             6'2221 

19-2418 

8 

17-1982      7-0470 

3196 

5* 

7-332I      25-9471 

6 

17-7280      13-8266 

3n8 

4         6-4690 

19-2874 

3* 

17-4401 

7-1158 

3197 

43§ 

7-5211      25-2255 

26§ 

17-9783       13-1239 

80     277 

9'1 

3139 

6        7-5394 

19-6454 

5 

18-4759 

7-5648 

3'98 

9 

7-6482      25-5555 

6 

18-0725       13-4643 

3140 

3         7-6824 

19-7415 

3199 

9        7"9655     25-8412 

5 

18-3668       I3-7755 

3141 

4        8-2150 

19  8107 

3200 

5         8-9138     25-4764 

5 

19-3418       13-4918 

3142 

4'§       8-6305 

19-8806 

3o§ 

19-5408 

7^943 

79    293 

9-0 

3201 

25 

9-5814      25-6611 

16 

19-9913       13-7338 

3H3 

7         8-7162 

19-3838 

6 

19-6703 

7-4037 

3202 

5* 

11-5935     25-1136 

4 

22-0433     13  3595 

3H4 

2i§       9'3834 

19-6934 

2O§ 

20-3094 

77725 

K  1704 

IO-O 

3203 

26 

3-9368     26-2150 

14-3205     13-8003 

3H5 

4       10-6659 

19-1257 

3* 

21-6350 

7-3I54 

3204 

5* 

5-2047     26-2112 

'I* 

15-5808     13-9070 

3146 

4       11-1352 

19-2557 

3* 

22-0910 

7-4844 

3'47 

4       13-1096 

19-3410 

32 

25-6897     10-3310 

79    299 

9'4 

4148 

10         8-5298 

20-6461 

8 

19-3762 

8-6473 

78§     26-8153     10-9276 

79    300 

7'3 

4H9 

2OS           9-2427 

O               S          '       ' 

20-1041 

17 

20-1320 

8-1657 

46§ 

1-1911 

18-5034 

79    286 

8-3 

4150 

20-6657 

4t 

20-2490 

8-7436 

3151 

9        9-8615 

20-3214 

7 

20-7303 

8-4364 

3152 

i5§     10-4121 

20-5568 

9 

21-2599 

8-7226 

R.A.  9h  om  to  9h  20m 

3153 
3154 
3'55 

'3 
16 

5 

1  1-1094 
12-0590 
12-0240 

20-98-3 
20-3330 

20  8989 

7 

12 

21-9140 
22-9185 

9-2079 
8-6356 

Centre       R.A.  9h  om  Dec.  +  79°                   R.A.  9h  20™  Dec.  +  80" 
Plate  3406.     1897,  March  24.        Plate  3884.     1898,  March  i. 

3156 

12-2381 

20-8267 

3o§ 

23-0543 

9-1465 

79    298 

9'4 

0 

m 

5 

12-4589 

20-1477 

3205 

H 

15-3260 

H'3543 

18 

3'95°3 

27253 

3158 
31  eg 

2I§ 

4 

12-6696 

12-7877 

2O-6I26 
20-6482 

H 

23-5036 

8-9690 

K  1726 

9'3 

3206 
3207 

10 

5 

16-7608 
17-6243 

H-7I59 
14-6173 

J      J  s 

3160 
3161 

6 

5* 

I3-2997 
3-442o 

20-459I 

21-6886 

3* 
4* 

24-1414 
14-2161 

8-8703 
9-2499 

3208 
3209 

6 
6 

18-5911 

18-9803 

14-8925 
14-6056 

5* 
6* 

7-2468 
7-6088 

2-9857 
2-6652 

3162 

'9 

37333 

21-2656 

9      14-5420      8-8528 

3210 

2I§ 

22-1383 

147789 

ITS 

10-7707 

2-5756 

3'63 

7 

4-0080 

11-5857 

6       H7895      9'J953 

32II 

8 

22-1854 

14-7263 

6      10-0147 

2-5219 

3164 
3165 

3 

7-0819 
12-6415 

21-5456 
21-8956 

198 

I7-8573      9'4'96 

79    292 

9*5 

3212 
3213 

20§ 
20§ 

23-4702 
23-4724 

14-1604] 
14-1681] 

36§ 

12-0473 

1-8496 

79    307 

9-5 

3166 

16 

'3-I73I 

21-6761 

9 

23-9137     10-0723 

3214 

3* 

23-8126 

14-7467 

4* 

12-4392 

2-3994 

3167 

6 

13-7077 

21-0075 

3215 

7 

25-2531 

14-6992 

7 

13-8695 

2-2304 

3168 

H 

3'63!9 

22-2647 

7 

14-3591     10-8381 

3216 

6 

i5-3834 

5-2462 

3169 

ii         S'7739 

22-0570 

6 

16-5086      9-8155 

3217 

ii 

15-3882       5-5200 

8* 

4-1070 

*•  f 

3-&8o2 

3170 
3171 

24     i    7-5198 
17         8-6010 

22-6427 
22-3630 

12 

10 

18-1998     10-5468 
19-2996     10-3611 

3218 
3219 

i9§ 

15-4462       5-5475 
17-8690      4-9855 

'7 
3SS 

4-1669 
6-5325 

3-9055 
3-1382 

Ki764 

9-6 

3172 

12 

9-2571 

22-9960 

6 

19-8980     11-0515 

3220 

4°§ 

20-9310 

5-9755 

+»§ 

9-6699 

3-8653 

79    3°3 

9-0 

3173 

72§ 

9-5962 

22-8870 

58$ 

20-2459     10-9690 

79    294 

7-0 

3221 

22g 

22-3259      577>5 

24§ 

1  1-0415 

3-5460 

79    306 

9'5 

3174 
3175 

5 

IO 

11-4132 
4-0403 

22-2550 
23-3480 

5 

7 

22-1  lO, 
14-6694 

10-4965 
10-9525 

3222 
3223 

20§ 

7 

22-3425       5'6937 
24-8222     16-2617 

8 

11-0513 
'3-57'3 

3-4663 
3-8248 

S   x- 

3176 

3'77 
3178 

27 

5 
8 

5-5309 

7"39°8 
8-1066 

23-8738 
23-0250 
23-9368 

H 

4* 
4* 

I6-IIO7       11-6044 
18-0361        10-9154 

18-6681     11-8905 

3224 
322J 
3226 

9 
>  Si 

12 

14-4600     15-9590 
14-6906     16-1336 
16-8415     16-4432 

8         3-2230       4-3900 
18         3-4653       4-5524 
16         5-6319      4-6761 

6f                                       £  n 

3J79 

ii 

8-1424 

23-2845 

7 

18-7613 

1  1-2422 

3227 

4 

17-4312  '  15-8807 

6-1724      4-0687 

3180 

4* 

10-5121 

23-7276 

4* 

21-0831 

11-8864 

3228 

12 

14-4443     17-1184 

ii         3-3022       5-5567 

3181 
3182 

3 
5 

11-6769 
12-1685 

23-8848 
23-2047 

4* 
5 

22-2310 
22-7796 

12-1443 

I  I'5  122 

3229 
3230 

4* 

10 

17-6279     16-8493 
17-6180     17-8212 

3*       6-4524       5-0157 
12     .    6-5225       5-9873 

3183 

6* 

3-6590 

24-0249 

5 

14-2311 

"•5955 

3231 

10 

19-0298 

17-4910 

9        7-9010      5-5376 

3184 

27 

3-7657 

24-1737 

12 

14-3257     117519 

3232 

7 

21-1333 

17-8970 

7       10-0313 

5-7630 

3185 
3186 

6 

25 

4-0787 
5-9198 

24-5248 
24-0950 

6 
13 

14-6049     12-1304 
16-4789     11-8576 

3233 
3234 

22§ 
H 

21-1493 
21-7690 

i7-8595 
17-9660 

H 

10-0445 
10-6704 

57255 
5-7804 

79    304 

9'5 

3187 
3188 

49§ 

7 

6-4378 
6-9113 

24H337 

34§ 
6 

16-9535     12-3688 
17-4387     12-2827 

80    276 

87 

3235 
3236 

4 
8 

14-5411 
24-7284 

18-4027 
18-0598 

7 

13-6308 

5-6238 

3189 

12 

11-5627 

24-8261 

8 

22-0380     13-0723 

3237 

38§ 

24-7399 

18-41  13 

22§        13-6703          5-9730 

79    308 

9'5 

3190 

IO 

12-1872 

24-6464 

6 

22-6740     12-9470 

3238 

6 

13-7000      5-2929 

3191 

42§ 

5-I338 

25-4268 

20§ 

15-5811     13-1169 

3239 

IO 

14-4615 

17-7771 

9 

3-3774      6-2115 

3192 

20 

5-6773 

25-5518 

9 

16-II22        13-2859 

324° 

10 

9-9588      6-4282 

Plate  3884.  Nos.  3212  and  3213.     Measured  as  one  mass. 

Plate  3406,  No.  3240.     Both  images  of  this  star  fall  on  a  reseau  line. 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  io4"-8  of  R.A.  at  Dec.  +  79',  and  ii5"-2  at  Dec.  +  80°. 

024 


GREENWICH  ASTROGRAPIUC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    79°. 


B.  D. 

N- 

B.  n. 

ITo. 

Diani. 

X. 

V. 

Diam. 

g. 

V- 

No. 

Mag. 

o. 

Diain. 

X. 

y- 

I  '14)11  . 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  9h  om  to  9h  20m  —  contd. 

R.A.  9h  om  to  9h  20m  —  contd. 

Centre       R.A.  9h  o™  Dec.  +79°              R.A.  9h  20™  Dec.  +  80° 

Centre         R.A.  9h  om  Dec.  +  79*               R.A.  9h  20™  Dec.  +80. 

Plate  3406.     1897,  March  24.      Plate  3884.     1898.  March  i. 

Plate  3406.     1897,  March  24.        Plate  3884.     1898,  March  i. 

o 

m. 

o 

m. 

3241 

4 

22-2844      18-4132 

7 

11-2206    6-1819 

3300 

4       13-4894 

12-5138 

3242 

5 

22-4198       18-4095 

6 

11-3549    6-1670 

3301 

4 

14-3882       24-5956 

5*  |    3-8756 

13-0120 

3243 

22*6244 

18738+ 

22§ 

11-5903     6-4755 

3302 

7 

14-8694      24-7348 

9        4-3695 

13-1083 

3244 

4 

11-7508    6-4080 

3303 

7 

15-8629      25-2531 

9     ,    5-4°!0 

13-5400 

3245 

24 

23-1185 

19-2358 

22§ 

12-1203    6-9302 

3304 

9 

16-3093       25-0940 

8         5-83I3 

I3-3448 

3246 

8 

18-8141 

10 

13-5061     6-3874 

3305 

4* 

2O  0721       25-8903 

7    ;  9-6505 

13-8175 

3247 

12 

24-7066 

'8-7344 

I  I 

13-6615     6-2954 

3306 

5 

2O'I34O       25-3243 

7         9-6620 

13-2530 

3248 

5 

15-6491 

18-8231 

4 

4-6489    7-1501 

3307 

7 

21-5693       25-7032 

10       11-1243 

13-5063 

3249 

20§ 

16-1974 

18-8865 

5-1971  '  7-1686 

3308 

5       11-2188 

13-6243 

3250 

i7§ 

21-7727 

19-5823 

i7 

10-81  19 

7-3884 

3309 

10 

23-6105       26-2580 

14       13-2087 

13-8850 

3251 

4 

11-0315 

7-4958 

3310 

4       13-3400 

13-1606 

3252 

10 

23-9237 

19-6355 

1  1 

12-9588 

7-260I 

3311 

19 

24-3668       26-3477 

I7§ 

13-9650 

13-9122 

3253 

8 

15-4780 

2O-2  199 

7 

4'5925 

8-5558 

3254 

4 

16-2196 

20-3419 

5 

5*3434 

8-6170 

3255 

5 

167403 

20-6135 

5 

5-8823 

8-8428 

3256 

1  1 

19-2431 

20-9700 

13 

8-4092 

8-9850 

3257 

4 

9-8602 

8-1563 

3258 

3* 

2I-2668 

21-1508 

4 

10-4346 

8-9963 

R.A.  9h  20m  to  9''  40'" 

3259 
3260 

1  1 

22-4879 

20-7785 

12 

6 

11-6240 

117887 

8-5245 
8-7994 

^                                                -s              \ 

Centre      R.A.  9''  40'"  Dec.  +79°               R.A.  9''  20"'  Dw.  +  80° 

3261 

6 

24-3969 

20-651  I 

10 

13-5170 

8-2335 

Plate  3432.     1897,  Ariril  18.        Plate  3884      1898,  March  i. 

3262 

4* 

14-2153 

2I-II56 

4 

3-4098 

9-5559 

0 

m. 

3263 

7 

16-8338 

21-0473 

5 

6-0185 

9-2665 

3312 

24§ 

5-9643 

14-0778 

S°8 

17-4994 

1-9255 

79    3ii 

9-0 

3264 

9 

18-0230 

20-9240 

10 

7-1898 

9'°443 

3^13 

4 

6-4868 

14-2826 

3265 

20§ 

20-0453 

21-1486 

25§ 

92215 

9-0975 

33H 

3 

77150 

14-4138 

3* 

19-2108 

2-4136 

3266 

17 

20-2867 

2I-8473 

H 

9-5211 

9*7743 

3315 

'58 

9-3084 

14-6210 

33§ 

20-7841 

2-7489 

3267 

4 

10-1737 

9-2460 

33l6 

4        9-8886 

14-4194 

3268 

4 

21-3142      21-9045 

7 

10-5498 

97422 

3317 

8 

I2-I826 

14-19/2 

21 

23-6822 

2-5745 

79    320 

9'4 

3269 

13 

22'I  IO6 

2I-5772 

10 

11-3171 

9'3498 

33'8 

16 

12-4439 

14-2301 

34§ 

23'94I3 

2-6291 

79    321 

9*5 

3270 

22-6734 

22-1890 

15 

11-9283 

9-9102 

33'9 

5 

4-9898 

15-8448 

5 

16-3786 

3-6080 

3271 

1  1 

14*5295 

217970 

8 

3-7810 

10-2127 

3320 

4 

5-5989 

16-1142 

5 

16-9627 

3-9263 

3272 

4^ 

14-5815 

22-0748 

3321 

23§ 

7-5843 

15-4280 

34§ 

18-9968 

3-4104 

79    3H      9'3 

3273 

14-9665 

21-7816 

36§ 

4-2I55 

10-1561 

79    299 

9*4 

3322 

23§    !    7-8845 

157766 

433 

19-2693 

3*7813 

79    315 

9'3 

3274 

4 

15-6073 

21-9180 

6 

4-8648 

10-2370 

3323 

8 

8-6512 

15-8568 

12 

20-0275 

3-9270 

3275 

65§ 

16-1363 

22-2805 

67§ 

5-4210 

10-5550 

79    300 

7*3 

3324 

4 

8-6804 

15-2683 

5 

20-1078 

3-3449 

3276 

5 

16-4420 

22-4865 

4 

57425 

10-7362 

3325 

5 

10-8785 

14-9765 

6*     22-3212 

3-234° 

3277 

4* 

17-I226 

22-5883 

4 

6-4329 

107855 

3326 

i8§ 

1  I'5348 

14-7848 

28§     22-9885 

3-1008 

3278 

15 

17-8067 

22-IO7I 

18 

7-0713 

10-2412 

3327 

3 

I2-4317 

I5*4548 

3279 

1  1 

I8-2I76 

22-1665 

1  1 

7-4858 

10-2656 

3328 

5 

13-0643    |  14-6364 

6       24-5253 

3-0853 

3280 

12 

I9-377I 

22"l6oo 

10 

8-6400 

10-1616 

3329 

17 

3-2959       16-7452 

2  i 

1  4-6  1  i  o 

4-3585 

3281 

9 

21-1753 

22-9522 

ii 

10-5000 

10-7965 

3330 

8 

4-2217       I7-I779 

14 

1  5-5000 

4-8684 

3282 

5 

12-6118 

10-7852 

333i 

13 

7-8616       16-2155 

2O§ 

19-2097 

4-2172 

3283 

21 

24-4190 

23-0906 

20§ 

13-7429 

10-6638 

3332 

4* 

4-6251        177071 

4 

15-8598 

5-4314 

3284 

II 

14-2026 

22-9930 

10 

3-5573 

'   "4273 

3333 

9 

5-2723 

18-0338 

16 

16-4722 

5-8085 

3285 

'7 

16-5166 

237450 

14 

•9830 

3334 

4 

16-9723 

S7547 

3286 

Xlg 

18-5601 

23'9355 

1  6 

7-9798 

'9993 

K  1769 

9*5 

3335 

6 

8-3825 

I77I75 

6 

19-6006 

5-7574 

3287 

9 

18-7561 

23-II74 

8 

8-1036 

•1663 

3336 

44§ 

8-6350 

17-3961 

&3§ 

19-8795 

5-4604 

79    3i6 

7'5 

3288 

5* 

24-182! 

23-5588 

9 

'  V5495 

•1455 

3337 

6 

8-6497 

17-10/0 

9 

19-9163 

5''734 

3289 

8 

14-3125 

24-2060 

5 

37685 

2-6318 

3338 

8 

8-6968 

17*4447 

13 

19-9355 

5'5i35 

3290 

4 

5-1035 

12-1833 

3339 

1  1 

9-34l8 

16-9993 

18 

20-6163 

5-1254 

3291 

15 

16-3672 

23-9261 

15 

5-7900 

12-1760 

334° 

5 

I  1-6145 

17-5767 

5 

22-8320 

5-8928 

3292 

4* 

17-1786 

24-3029 

5 

6-6338 

12-481  1 

334' 

'98 

4-9035 

19-0848 

23§ 

16-0190 

6-8253 

3293 

12 

17-5006 

24-241  I 

1  1 

6-9502 

12-3947 

3342 

5 

8-5657 

18-8710 

5 

19-6830 

6-9243 

3294 

5 

18-8700 

24-8143 

8 

8-3600 

12-8485 

3343 

8-8046 

18-3023 

27§ 

19-9693 

6-3755 

3295 

6 

19-8184 

24-6506 

9 

9-2900 

12-6050 

3344 

10 

8-9676 

18-8333 

'9 

20-0888 

6-9171 

3296 

5 

21-2448 

24-6875 

9 

10-7162 

12-5170 

3345 

»78 

9-9900 

18-0363 

33§ 

21-1722 

6-21  30 

79    3*8 

9'4 

3297 

9 

22-2766 

24-6917 

1  1 

1  1-7420 

12-4356 

3346 

5 

137524 

17-9628 

10 

24-9300 

6-4583 

8 

12-8003 

12-4148 

3347 

22§ 

4-8228 

19-8876 

28§ 

15-8706 

7-6184 

K  1826 

9-6 

3299 

5 

12-8802 

12-8554 

3348 

4 

5-1584 

19-4303 

5 

16-2388 

7-1928 

i  rtseau  interval  represent*  very  nearly  5'  =  io4''8  of  R.  A.  at  Dec.  +  79*,  »nd  i  i5''z  ai  Dec.  +  80". 

('UKKNWICH    ASTKni:i:APHIC    CATAI.OOUK,    1900 
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Z  O  N  E    +    79°. 


i 

B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam.              x. 

». 

Hi.ni. 

X. 

y- 

No. 

Diani. 

X. 

y- 

lihun.                z. 

V. 

i 

No.         j    Mag. 

Ho.              Mag 

R.A.  9h  20m  to  9 

h  40™-  —  contcl. 

R.A.  9h  40™  to  ioh  om 

Centre        R.A.  9h  4On>  D«c.  +79°                 R 

A.  9!"  20™  Dec.  -f  80* 

Centre       R.A.  ^  40"'  Dee.  -f  79°               R.A.  10*  om  Dec.  +  80° 

Plate  3432.     1897,  April  18.          Plat 

e  3884.     1898,  March  i. 

Plate  3432.     1897,  April  18.          Plate  3934.     1898,  April  5. 

o 

m. 

O 

m. 

3349 

3 

6-3279 

'9'5245 

4 

17-3987 

7-3861 

34°5 

4 

14-347I 

'4-2353 

335° 

3*       7-4242 

19-2678 

3 

18-5148 

7-2244 

3406 

7 

15-5281 

5t      4-2253 

2-9339 

335' 

3* 

8"o6io 

197169 

4 

19-1  102 

34°7 

5. 

20-1284     '3-9815 

3352 

3* 

8-3254 

19-1091 

4 

19-4264 

7-1424 

3408 

21-0353    !  14-4818 

22§           97037 

2-3681 

3353 

4 

9-8458 

19-4181 

5t 

20-9133        7-5806 

3409 

1  1 

21-734' 

i4'5855 

9      10-4099 

2-4.42 

3354 

12 

11-9121 

•9''347 

27 

22-9965        7-468; 

3410 

6 

24-1215 

'5'3'59 

6       12-8524 

2-9356 

3355 

6 

12-1104     19-6055 

12 

23-'  "^7 

7'954S 

34" 

7 

19-1636     15-7106 

8* 

7-9438       37533 

3356 

4 

12-3410 

'9-5839 

5 

23-3841 

7'9533 

3412 

7 

19-3966 

15-1647 

9 

8-1302       3-1918 

3357 

5 

12-7285     19-3025 

5! 

237921 

7-7068 

3413 

21-7654 

16-1639 

29^     10-5769      3-9823 

79    3*4 

9-5 

3358 

7 

12-7711 

19-2913 

'3 

23-8390       7-6975 

34  '4 

4       21-8799     16-0860 

4* 

10-6844       3-8921 

3359 

'5§ 

i3'357-     19-2365 

3°S 

24-4248       7-6942 

34'5 

9       22-  ,096     1  5-6302 

I  I 

11-0726       3-4057 

3360 

4 

13-7183     19-4974 

34'6 

4       22*6798 

i  5-8010 

4t 

11-4564 

3-5419 

3361 

6 

5-1107     20-9043 

5 

16-0695       8-6568 

34'7 

10       23-2  100 

16-0753 

10 

12-0090       3-7694 

336z 

6 

5-7763     20-4239 

8 

167729       8  2338 

34'8 

7 

23  6381 

15-427- 

8 

12-3775 

3-0833 

3363 

3* 

7-2077 

20-4368 

4t 

18-1987       8-3678 

34'9 

'3 

24'5Z75 

i  -;-65io 

'4 

13-2857 

3-2330 

3364 

6 

7-2718     20-4642 

10 

18-2615       8-4000 

3420 

T 

15-8571 

16-6435 

7 

4-7334       4-9703 

3365 

2I§ 

7-6191     20-7933 

24§ 

18-5780       8-7561 

79    312      9'3 

3421 

20§ 

16-8584 

16-0628 

5-6815       4-3046 

3366 

4 

12-6509     20-3547 

7 

23-6299       8-7475 

3422 

4* 

17-9304 

15-9119 

4* 

6-7336       4-0668 

5167 

4* 

5-041  5 

2i'3'74 

5 

159625       9-0608 

3423 

6 

18-0578 

16-3141 

5t 

6-8977       4-4527 

3368 

4* 

5-7792 

22-0270 

- 

166403       9-8330 

3424 

6 

18-6123     ifi'ioio 

7 

7-4314       4-1924 

3369 

8 

67142     21-3112 

15 

17-6317       91975 

3425 

4      '9-4259     '6-6569 

4 

•8-2893       4-6759 

337  = 

6 

7-2231 

21-6064 

10 

18-1125      9'5348 

3426 

4 

20-3268     16-7262 

4t 

9*1909      4-6686 

357' 

3* 

8-1632 

21-0946 

3 

19-0940      9-1041 

3427 

< 

23-0044 

17-1340 

5 

11-8987       4-8416 

3372 

7 

9-6635 

21-7652 

158 

20-5330      9-9035 

3428 

24-8941      17-2747 

44i 

13-7888       4-8150 

79    327      9'3 

3373 

5 

9-8858 

21-7101 

7 

20-7576      9-8645 

3429 

6 

15-1725     17-3050 

6 

4-1091 

5-6908 

3374 

6       10-7578     21-0588 

9 

21-6846      9-2894 

343° 

5 

16-4705      17-5756 

5 

5-4270 

5-8479 

3375 

8o§     11-4734     21-1100 

io6§ 

22-3926      9-4014 

79    319      6-0 

343' 

7      20-8030     17-6249 

6 

9-7460 

5-5217 

3376 

4      12-4664    20-8557 

6 

23-4016     ;      9-2343 

3432 

6      21  -2572     17  2326 

6 

10-1616 

5-0880 

J377 

5 

12-8007    21-2933 

8 

23-6997           96951 

3433 

4       216156     18-1520 

4 

'0'5975 

5  '97  So 

3378 

4 

13-1997       21'20SO 

6 

24-104!            9-6447 

3434 

10       21-9843     17-3820 

i8§ 

10-9005 

5-1763 

3379 

5 

I  3-3000       21-0763 

8 

24-2144 

9-5201 

3435 

3* 

24-8309     18-3804 

4 

13-8273 

5-9236 

3380 

3'§ 

4-0415       23-3362 

29S 

147976 

10-9895 

79    309      9-4 

3436 

ii       24-9247     18-3534 

10 

I3-'9I40       5-8883 

3381 

4 

I8-I7I4 

10-6317 

3437 

10 

'47595     '7-6753 

12 

37290      6-0950 

3382 

14       10-8703     21-9548 

*4§ 

2I-7I88 

10-1907 

3438 

9 

16-1179     18-0765 

IO 

5-1171       6-3768 

3383 

5       11-0250    22-6059 

8 

2I-SI7I 

10-8537 

3439 

4     '  17-6617 

17-9248 

5 

6-6401       6-0920 

3384 

4       11-9073 

22-2233 

5 

227276 

10-5451 

3440 

6 

19-6197 

18  8223 

9 

8-6683       68150 

10     j    3-6109  '  24-2288 

15 

14-2907 

"8436 

344' 

5 

20-4195 

18-2752 

6 

9-4191       6-2010 

3386 

4 

J4'4345               -3487 

3442 

i  8  °  "  •?  t  f\ 

5 

•2173     6-3052 

3387 

4 

15-873' 

"2437 

3443 

22   2072 

IB  ,349 

I  5 

'2222 

6-3075 

3388 

4 

6-5994       23-2345 

9 

'7'35'7 

''°43 

3444 

3t 

22-I942 

18-7959 

5 

•2312 

6-5667 

3389 

3* 

8-5483       23-0809 

5* 

'9'3045 

•"97 

3445 

5 

•5392 

6-5132 

339° 

'3 

10-5014 

22-9868 

16 

21-2622 

•1894 

3446 

3* 

22-5799 

18-7329 

4           "6020 

6-4676 

339' 

4 

'6-3713 

12-7126 

3447 

20§ 

22-5707        19-1058 

27§         -6327      6-8435 

79    325 

9'5 

3392 

4 

16-5368 

12-9298 

3448 

3* 

23-3018    |  18-5462 

4 

12-3105     j      6-2I76 

3393 

5* 

6/333 

24-2278 

9 

17-4045  !  12-1057 

3449 

4 

I2-4790 

6-1864 

3394 

4* 

21-7406 

12-0462 

345° 

4! 

23-8578        19-0678 

5 

I2-9I47 

6-6939 

3395 

7 

14-2640 

13-4961 

345' 

6 

24'2754 

19-2089 

10 

13-3393 

6-7960 

3396 

8 

4-5422 

26-072  ; 

15-0645 

'3-7554 

3452 

4 

I3-7336 

6-4/49 

3397 

6 

6-7094     25-3395 

H 

17-2849 

13-2133 

3453 

5 

247401 

18-4627 

7 

137403 

6-0135 

3398 

, 

3 

17-8881 

13-554I 

3454 

5* 

24-8950 

18-9265 

5 

13-9387 

6-4675 

3399 

3* 

"3747 

25-5440 

6 

17-9303 

•3-4753 

3455 

6 

16-3644 

19-6660 

7 

5^995 

7-9362 

3400 

3* 

9-9736 

25-6163 

5 

20-5170 

13-7619 

3456 

2'§ 

16-4629 

19-5721 

44§ 

5-5902 

7-8351 

79    323 

9-2 

3401 

4 

20-6014  ;  '3-7148 

3457 

10 

16-8640 

197550 

16 

6-0058 

7-9848 

3402 

16 

1  1  •  3  09  1 

25-4650 

20 

21-8567    13-7258 

3458 

14 

17-1802 

19-2040 

25§ 

6-271  I 

7-4051 

34=3 

10 

13-6501 

24-7750 

2I§ 

24-2485    13-2356 

3459 

8 

17-9138 

197759 

12 

7-0518 

7-9128 

34°4 

5 

'3-6457 

24-6237 

7 

24-2570    13-0853 

3460 

5 

9-0968 

7-3667 

3461 

6 

19-3146 

20-2144 

6 

8-4837 

8-2262 

37§ 

6-8543 

26-3077 

80    291 

9'I 

3462 

'3 

20*0715 

20-3760 

16 

9-2529 

8-3264 

3463 

4 

200785 

20-4659 

4 

9-2651 

8-4165 

Plate  3432.    Xo>.  3442  an>l  3443.     Measured  as  cue  mass. 

i  reseau  interval  represent  very  nearly  5'  =  io4«-8  of  R.A.  at  Dec.  +  79°,  and  ii5«-z  at  Dec.  +  80°. 
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GREENWICH  ASTHOGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    79°. 


No 

B.D. 

H.  D. 

Diftin. 

X, 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mae. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

DiAni. 

X. 

No. 

Mag. 

R.A.  9h  40'"  to  ioh  o'n  —  contd. 

R.A.  ioh  om  to  ioh  20m—con/d. 

Centre     R.A.  9h  40™  Dec.  +  79°            R.A.  ioh  om  Dec.  +  80° 

Centre      R.A.  ioh  2o"i  Dec.  +79°               R.A.  ioh  om  Dee.  +  80" 

Plate  3432.     1897,  April  18.      Phite  3934.     1898,  April  5. 

Plate  4808.     1900,  Jan.  27.          Plate  3934.     1898,  April  5. 

m. 

m. 

3464 

6 

21-6479 

20-5643 

10       10-8387 

8-3758 

3513 

4 

12-2326 

15-4230 

5* 

23'5735 

37637 

3465 

5       11-4068 

8-7987 

35'4 

3 

12-2427     15-4145 

4* 

23-5887 

3'7537 

3466 

4* 

22-4497    ;  20-6639 

4       11-6468 

8-4062 

35'5 

10 

7-3109  j  16-4864 

12 

18-5751 

4-3954 

346/ 

6 

22-5506    '  20-5683 

6       11-7412 

8-3031 

35'6 

16 

8-4500     16-1991 

•98 

19-7371 

4-2081 

3468 

4t 

22-9121       20-6593 

7 

12-1098 

8-3607 

5 

8-8362 

i5'9873 

5* 

20-1380 

4-0348 

3469 

4i§ 

24-0233  ;  20-7682 

44§ 

13-2240 

8-3735 

79    326 

8-9 

35>8 

4 

10-0923 

16-2588 

5* 

21-3686 

4-4092 

3470 

10 

14-1507 

20-9543 

15         3'4°64 

9-4121 

10-9645 

16-6752 

28§ 

22-1991 

4-9013 

3471 

i5§ 

14-9090 

20-8335 

24§ 

4-1521 

9-2268 

K  1893 

9'4 

3520 

5 

1  1-9575 

15-9463 

5 

23-2491 

4-2645 

3472 

6 

15-3194 

21-4432 

5 

4-6129 

97983 

4 

12-0173 

16-6149 

3473 

8 

I5'8795 

21-4073 

1  1 

5-1673 

9-7I53 

3522 

6 

13-4366 

15-8567 

5t 

24-7358 

4-3036 

3474 

4t 

1  6-  1  104 

21-0330 

6 

5-3644 

9-3216 

3523 

3* 

17-9728 

4* 

16-4526 

57049 

3475 

1  1 

18-4576 

20-9538 

17 

7-6957 

9-0426 

3524 

18 

5-9685 

17-3888 

ai§ 

17-I599 

5-I768 

3476 

4* 

20-4414 

2  1-4004 

4 

9-7098 

9'3"S 

3525 

4 

6-3811 

18-0023 

6 

17-5189 

5-8235 

3477 

4 

10-1585 

9-2889 

3526 

4 

8-6043 

I7-9553 

5 

19-7349 

5-9745 

3478 

6 

237970 

2P7563 

7 

13-0833 

9-3767 

3527 

53§ 

9-0773 

63§ 

20-2693 

5-3I3I 

79    329 

8-0 

3479 

9 

24-1480 

22-3242 

1  1 

13-4823 

9-9126 

4 

1  1-9460 

17-3113 

6 

23-1191 

5-6210 

3480 

6 

20-8157 

23-0263 

7 

10-2245 

10-9016 

3529 

4* 

13-8865 

16-7527 

3* 

25-1027 

5-2380 

3481 

4 

12-5599 

10-7966 

353° 

4* 

3-0612 

18-6360 

8 

I4-1559 

6-1658 

3482 

4* 

23-8189 

22-8396 

5 

13-1960 

10-4546 

353i 

8 

4-4123 

18-8451 

H 

15-4817 

6-4925 

3483 

5 

16-0095 

23-5604 

7 

5-4817 

•8460 

3532 

3* 

57"3 

18-9858 

5 

16-7696 

67472 

3484 

4 

16-8505 

22-8548 

5 

6-2598 

•0730 

3533 

ii 

5-8195 

18-8344 

15 

16-8856 

6-6042 

3485 

3t 

16-8729 

23-3440 

4 

6-3246 

'5553 

3534 

4 

17-2095 

6-4149 

3486 

6 

17-5713 

23-6360 

8 

7-0460 

7874 

3535 

4* 

7-7116 

18-6915 

5 

187838 

6-6289 

3487 

7 

I9H593 

23-4761 

9 

8-9100 

•4647 

3336 

3* 

8-7949 

18-8286 

4* 

19-8510 

6-8586 

3488 

13 

19-5194 

23-23I8 

17 

8-95I3 

•2143 

3537 

4* 

10-3264 

18-3239 

4t 

21-4213 

6-4855 

3489 

•7 

20-6871 

23-6558 

22§ 

10-1499 

3538 

6 

14-1170 

7-7105 

349° 

4* 

21-6846 

23-6018 

4 

1  1-1464 

11-4062 

3539 

4* 

3-4170 

20-4060 

8 

i4'3525 

7-962? 

349i 

5 

15-2696 

24-4144 

7 

4-8197 

12-7594 

354° 

4 

16-3830      7-2385 

3492 

23§ 

17-2454 

24-4044 

28§ 

67860 

12-5808 

80    304 

9'5 

354i 

83§ 

6*2406 

19-5224 

8g§ 

17-2460      7-3238 

79    328 

67 

3493 

5 

18-4788 

24-6026 

5 

8-0295 

12-6723 

3542 

4 

18-0503      7-3132 

3494 

4 

9-i5ii 

12-8155 

3543 

3* 

10-3881 

18-9468 

4 

21-4244 

7-1140 

3495 

5 

10-5147 

12-0153 

3544 

1  1 

11-2918 

19-6904 

15 

22-2632      7-9345 

3496 

4* 

21-8173 

25-0905 

6 

1  1-4065 

12-8743 

3545 

2I§ 

13-8421 

18-9563 

43§ 

24-8688  :  7-4258 

79    333 

9'5 

3497 

7 

n'4774 

12-6302 

3546 

3* 

4-2700 

21-0374 

7 

15-1464    8-6644 

349s 

7 

17-7618 

25-1980 

12 

7-3702 

13-3260 

3547 

6 

4-4849 

2  I-OOO3 

ii 

15-3669 

8-6459 

3499 

5 

7-4200 

13-2346 

3548 

4 

7-9700 

20-6627 

6 

18-8689 

8-6102 

3500 

4 

8-1703 

!3-4°54 

3549 

4 

21-3165 

87309 

35°i 

H 

1  8-93  1  5 

25-1932 

17 

8-5336 

13-2224 

3550 

3* 

11-3098 

20-0473 

6 

22-2489 

8-2942 

3502 

4* 

19-5980 

257577 

6 

9'243S 

13-7278 

355i 

6 

13-4361 

19-6959 

8t 

24-3988 

8-1286 

55°3 

8* 

22-8695 

26-O28I 

16 

12-5317 

13-7162 

3552 

5t 

5-6274 

21-8468 

7 

16-4288 

9-5870 



3553 

3* 

8-6610 

21-4528 

4 

19-4889 

9-4623 

3554 

4 

21-3516 

9-3476 

3555 

22§ 

12-9055 

21-4418 

29§ 

23-7153 

9-8169 

79    332 

9'5 

3556 

8 

12-8884 

20-7069 

ii 

23-7630 

9-0866 

3557 

3* 

5-3196 

22-8841 

6 

16-0315 

10-5950 

R.A.  ioh  om  to  ioh  20™ 

3558 

3* 

5-8646 

22-9733 

6 

16-5696 

10-7341 

Centre     R.A.  ioh  20™  Dec.  -+-  79°               R.A.  ioh  om  Dec.  +  80' 

3559 
3560 

4 
4 

17-6811 

17-7430 

10-2778 
10-8540 

Plate  4808.     1900,  Jan.  27.            Plate  3934.     1898,  April  5. 

3* 

10-8475 

21-9938 

5* 

21-6166 

10-1892 

fc 

o 

m. 

356z 

6 

12-2682 

2I-9II3 

10 

23-0393 

10-2335 

35°4 

10 

3-0849 

14-1362 

13 

I4-57I5 

1-6861 

3563 

8 

12-3589 

22-2594 

12 

23-1005 

10-5878 

35°5 

5 

3-2697 

14-4281 

5 

14-7310 

1-9933 

3564 

20§ 

13-5564 

21-8950 

3i§ 

24-3243 

10-3290 

35°6 

i8§ 

6-0205 

14-5374 

21 

!7'4594 

2-3424 

3565 

5 

16-0283 

1-7826 

35°7 

8 

6-1432 

I5-I720 

10 

17-5269 

2-9853 

3566 

5* 

5-6162 

237058 

8 

16-2594 

1-4366 

3508 

.  7 

3-6120 

16-3320 

10 

14-9062 

3-9181 

3567 

ii 

6-5553 

23-2463 

16 

17-2322 

1-0638 

3509 

4 

5-0118 

16-1243 

6 

16-3186 

3-8322 

3568 

5 

18-7020 

1-0699 

351° 

3* 

6-6806 

15-8787 

3* 

18-0242 

3-7229 

3569 

3* 

9-1977 

23-2703 

8 

19-8607 

1-3197 

35H 

5 

8-1098 

15^545 

6 

19-4448 

3^355 

3570 

7 

9-5834 

23-6954 

13 

2O'2I  I  I 

17761 

35'2 

5 

11-3981 

15-6242 

5 

22-7198 

3-8928 

3571 

6 

14-9743 

12-6023 

i  r&cau  interval  represents  very  neurly  5'  =  iO4«-8  of  R.A.  at  Dec.  +  79",  and  ii5«'2  at  Dec.  +  80*. 
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ZONE    +    79° 


No 

Diani. 

B.  D. 

B.  D. 

X, 

u- 

Diaiu. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diani. 

z. 

y- 

Diani. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  ioh  om  to  ioh  2om  —  contd. 

R.A.  ioh  2om  to  ioh  40™  —  contd. 

Centre       R.A.  io>»  2om  Dec.  +  79*                  E.A.  ioh  om  Dec.  +  80' 

Centre      R.A.  ioh  20"  Dee.  +  79°              R.A.  ioh  40™  Dec.  +  80' 

Plate  4808.     1900,  Jan.  27.               Plate  3934.     1898,  April  5. 

Plate  4808.     1900,  Jan.  27.         Plate  3430.     1897,  April  15. 

m. 

m. 

3572 

12f 

5-2118 

25-0371 

I7§ 

'57395 

12-7298 

3622 

6 

19-7781 

19-5327 

9 

87116 

7-4672 

3573 

5 

17-8909 

12-7656 

3623 

8 

13-2678 

7-8248 

3574 

9 

7-5294 

24-2048 

i*i 

18-1186 

12-1048 

3624 

6       (4-81  17 

20-0603 

9 

3-8092 

8-4139 

3575 

4* 

1  1  9098 

24-0489 

5 

22-4923 

12-3325 

3625 

3 

14-8899 

20-0648 

5 

3-8829 

8-4107 

3576 

'9 

12-6209 

24-37I4 

"I 

23-1782 

127140 

3626 

8 

15-2346 

19-8929 

9 

4-2145 

8-21  10 

3577 

7 

13-0605 

237468 

'3 

23-6688 

12-1337 

3627 

4 

6-1484 

8-1158 

3578 

4t 

13-8610 

23-8014 

6 

24-4620 

12-2577 

3628 

20§ 

18-0708 

20-3353 

23§ 

7-0780 

8-4139 

79    337 

9-2 

3579 

4 

15-5648 

I3'i746 

3629 

7 

14-7796 

20-9617 

7 

3-8522 

9-3168 

3580 

6* 

6-2893 

25-7563 

1  1 

16-7477 

13-544° 

3630 

!9§ 

15-8626 

21-5562 

*«| 

4-9808 

9-8148 

79    334      9'5 

3581 

49§ 

6-2964 

257973 

3«§ 

16-7517 

13-5833 

80     313 

9-0 

3631 

6 

17-5586 

21-5597 

8 

6-6706 

9-6751 

3582 

5 

'7-9743 

I3-I538 

3632 

*5§ 

17-6189 

21-7244 

*9§ 

6-7470 

9'8345 

79    336      9'3 

3583 

H 

8-9198 

25"'754 

<9§ 

19-4194     13-1941 

80     314 

9'5 

3633 

4* 

19-3064 

21-1833 

5 

8-3820 

9-1536 

3584 

33§ 

9-7800 

25-3149 

32^     20-2655  ;  '3'4°55 

80     317 

9'3 

3634 

4*     19-5211 

21-3368 

5* 

8-6098 

9-2889 

3585 

5       20-5985     13-7835 

3635 

/   _  /- 

5 

8-9407 

9-9285 

3636 

'3 

23  2703 

2  I  "4200 

'9§ 

12-3522 

9'°535 

S'§ 

2-3273 

20-9157 

79     3z6 

8-9 

3637 

6 

13-8114 

9-4702 

3638 

5 

5  1006 

10-4662 

3539 

9 

16-9860 

22-2101 

10 

6-1566 

10-3724 

R.A.  i  o11  2om  to  ioh  40™ 

364° 

4* 

17-5931 

22-8490 

5 

6-8143 

10-9562 

Centre      R.A.  io>>  20"'  Dec.  +  79°              R.A.  ioh  40™  Dec.  4-  80° 

3641 
3642 

5 

42§ 

'8-4385 

21-7181 

22-8355 
22-7909 

7 
39§ 

7-6558 
10-9204 

10-8740 
'Q'55'3 

79    34° 

9-0 

Plate  4808.     1900,  Jan.  27.         Plate  3430.     1897,  April  15. 

3643 

6 

21-7842 

22-6373 

7 

10-9708 

10-3945 

m. 

3644 

6 

11-7304 

10-3020 

3586 

15 

20-8108 

14-0723 

•33 

9-2805 

1-9400 

3645 

9 

12-9303 

10-9410 

3587 

17 

24-4225 

H'i375 

i6§ 

12-8839 

1-7005 

3646 

4 

4-7168 

11-7155 

3588 

29§ 

16-4025 

14-2296 

26§ 

4-9010 

24719 

79    335 

8-8 

3647 

4 

16-0493 

23-1650 

7 

5-3026 

11-4058 

3589 

•7 

19^6403 

14-8314 

i6§ 

8-1800 

2-7967 

3648 

9 

16-2079 

23-6263 

1  1 

5-5013 

1  1-8509 

359° 

13 

22-3753 

I5''743 

1  1 

10-9305 

2-9045 

3649 

8 

16-6003 

23-473' 

12 

5-8785 

1  1-6621 

359' 

A* 
T 

23'3254 

14-4622 

5* 

ii  8210 

2-1177 

3650 

4 

19-3823 

23-I285 

7 

8-6203 

11-0818 

3592 

2I§ 

23-3619 

14-5462 

i9§ 

11-8612 

2-1982 

365J 

19 

21-7975 

23-29I2 

20§ 

11-0403 

1  1-0430 

Kzo34 

9'5 

3593 

20g 

14-0055 

15-4843 

3»§ 

2-6184 

3-9214 

3652 

+43 

zi-8888 

23-5251 

363 

11-1527 

1  1-2664 

80    332 

8-6 

3594 

16 

19-5199 

15-9603 

•9§ 

8-1532 

3-9325 

3653 

8 

22-1423 

23-9755 

•38 

11-4430 

11-6945 

3595 

1  1 

19-5337 

15-9590 

'3 

8-1687 

3-9265 

3654 

3* 

22-2670 

23-3328 

4* 

11-51  10 

11-0438 

3596 

i7§ 

21-1392 

'5  4535 

20 

9-7236 

3-2868 

3655 

'9 

22-7320 

23-7274 

20§ 

12-0105 

11-3988 

80    333 

9'5 

3597 

3* 

21-5726 

15-9025 

5 

10-1941 

3-6985 

3656 

8 

17-9378 

23-9723 

10 

7-2517 

12-0455 

3598 

4 

22-0746 

1  5-6196 

5 

10-6694 

3-3746 

36>7 

36§ 

21-4889 

24-495  I 

28§ 

10-8342 

12-2688 

80    331 

9  "4 

3599 

8 

22-9470 

I5'3384 

9 

n-5'33 

3"O22O 

3658 

1  1 

15-0959 

25-2316 

1  6$ 

4'53°3 

'3-5440 

3600 

4* 

22-9564 

15-5589 

5 

11-5442 

3-2439 

3659 

18 

16-1401 

25-I335 

20-j 

5-5606 

i3'355o 

80    325 

9'  5 

3601 

6 

23-4398 

I5-5377 

8 

I2-O2IO 

3-1782 

3660 

7 

6-5000 

13-0235 

3602 

5 

23-9450 

15-4804 

7 

I2-52IO 

3'0758 

3661 

6 

7-7301 

13-2538 

3603 

9       i5'823i 

16-2035 

9 

4-4904 

4-4825 

3662 

6 

8-0613 

13-5718 

3604 

4* 

18-9394 

16-0970 

5        7-5885 

4-I173 

3663 

5 

18-6532 

25-I268 

10 

8-0658 

13-1399 

360; 

4 

19-1592 

16-2918 

5 

7-82O1 

4-2920 

3664 

5 

8-1870 

i3-2754 

3606 

3607 

4* 

22-4616 

16-5383 

5 
5 

"'1337 
1I-5503 

4-2586 

4'°473 

3665 
3666 

23 

19-8934 

25-8648 

l*ojj 

9-35I5 
9'3645 

i3759'l 
13-7686} 

80    329 

9'5 

3608 

2  nnri 

3* 

"7  nS 

23-5587 

H'  "7  7  oX 

16-8166 

i  f\    r  A  f  i 

6 

,5« 

I2-2505 
1  2*O  1  7  1 

4-4447 

t  *  i  /"iSo 

*7  n        "9  A  "9 

9»  r 

3667 

18 

20-0833 

25-4401 

20§ 

9-5168 

13-3272 

80    330 

9'5 

3°°9 
3610 

Z9b 
18 

£,  i  \JO 

19-4899 

ID   542  1 
I7-2I9I 

2  3s 

20§ 

i  z  937  i 
8-2306 

4-     1  \JO\J 

5-1862 

79    342 

5 

361  1 

3 

20-1672 

17-6770 

4 

8-9450 

5-5836 

361  2 

4* 

20-62 

17-8539 

6 

9'4'75 

5-7229 

36l3 

'3 

21-3603 

18-1741 

'3 

10-1724 

5'9789 

3614 

3*     22-2445 

18-0989 

4 

11-0523 

5-8306 

R.A.  ioh  40m  to  nh  om 

36'5 
3616 
3617 

ii        14-2742 
9      18-0410 
3*     207723 

18-0810 
17-9352 
18-9995 

>5§ 

10 

5 

3-1086 
6-8478 
9-6567 

6-4863 
6-0228 
6-8549 

Centre      R.A.  nh  om  Dec.  +  79'               R.A.  ioh  40"  Dec.  +  80' 
Plate  3085.     1896,  April  21.      Plate  3430.     1897,  April  15. 

3618 

6 

13-7390 

6-0460 

o 

m. 

3619 

12 

I5-3551 

19-2049 

'3 

4-2774 

7-5148 

3668 

29§ 

3-8451 

14-0230 

25§ 

15-2503 

1-5448 

79    344 

9'4 

3620 

6 

18-8417 

19-8162 

7 

7-8013 

7-8318 

3669 

13 

3-8769 

I5-I346 

II 

15-1786 

2-6544 

3621 

3 

19-1605 

i9-5834 

5* 

8-1010 

7-5726 

3670 

21 

4'253° 

15-8567 

I7§        15-4868 

3-4061 

Plate  4808.     Nos.  3665  and  3666.     Measured  as  one  mass. 

i  riseau  interral  represents  rery  nearly  5'  =  IO4«'8  of  R.A.  at  Dec.  +  79*,  and  ii5»'2  at  Dec.  +  So*. 
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GRKKNWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE. 


ZONE   +79° 


B.D. 

13.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

!/• 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

*.                         !/• 

Diam. 

z. 

V- 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  ioh  40'"  to  nhom  —  contd. 

11.  A.  ioh  40m  to  i  ih  om—  contd. 

Centre      K.A.  nh  om  Dec.  +79'               K.A.  ioh  40'"  Dec.  +  So* 

Centre     R.A.  nh  o'"  Dec.  +  79°                R.A.  lo^  4om  Dec.  -f  80° 

Plate  3085.     1896,  April  21.        Plate  3430.     1897,  April  15. 

Plate  3085.     1896,  April  21.          Plate  3430.     1897,  April  15. 

o 

m. 

m. 

3671 

12 

8-2840       I5-22OI 

11       I9-556'   1    3-15S7 

373° 

5 

16-0948 

13-5766 

3672 

6 

9^459 

I5-S7JO 

373' 

28            /'0498      25-2857 

20§ 

17-3729 

13-0560 

3673 

7 

1  1-5  136 

'5'9*85 

3732 

12 

8-1695 

257484 

12 

18-4453 

13-6247 

3674 

22§ 

12-9850 

I5-5993 

39S 

24-1987           3-9753 

79    35' 

9'5 

3675 

"I 

13-5766     15-9460 

9 

24-7530          4-3798 

3676 

5* 

3-3978     16-9013 

5 

I4-5310          4-3654 

36/7 

8 

5-1331     16-4073 

5* 

16-3031           4-0376 

3678 

'9 

5-1763     16-4668 

17      16-3428      4-0977 

3679 

9 

8-8528 

16  2228 

9     i  20-0285      4-2057 

LA.    IIh   Om  tO    IIh   20m 

3680 
3681 
3682 

10 

2i§ 

2I§ 

9-5256 
9-8026 
10-5905 

16-8634 
16-0735 
16-2515 

9 

32§ 

3*8 

20-6385 
20-9878 
217527 

4-9048 
4-1487 

4'3961 

79    347 
79'  349 

9'S 
9'5 

Centre       R.A.  nho"'  Dec.  +79"              R.A.  nh  20™  D«c.  +  80° 
Plate  3085.     1896,  April  21.        Plat«  3435.     1897,  April  22. 

3683 

4 

12-0158 

16-7191 

o 

m. 

3684 

'9 

6-2510 

17-2482 

18 

i7'3396 

49763 

3733 

7 

14-9015        I4-3359 

5* 

3-3979 

2-6957 

3685 
3686 

9 

5 

12-7948 
12-7511 

17-2140 
17-6828 

5 
4* 

23-8559 
2377'5 

5'5674 
6-026  1 

3734 
3735 

6 

12 

16-0703 
16-7060 

I4-2577 
I4-4578 

8 

5-2048 

2-6800 

3687 

18 

4-8881 

18-1772 

>4 

15-8954 

57746 

3736 

5 

18-5961 

14-7170 

3688 

6 

6-3744  |  18-1562 

6 

17-3785 

5-8952 

3737 

i8§   !  18-6593 

14-4929 

16 

7-1525 

2-5648 

3689 

8 

9-4027 

18-2901 

9 

20-3772 

6-3149 

3738 

9     ;  19-4823 

14-0700 

7 

7-9413 

2-0785 

3690 

9 

10-3889 

18-7778 

7 

21-3125 

6-8929 

3739 

30§     22-3851 

14-2378 

27§ 

10-8487 

2-0240 

79    359 

9'5 

3691 

1  1 

10-6155 

18-7977 

ii 

21-5378 

6-9368 

374° 

H 

2S-3385 

14-1437 

8* 

137816 

1-7042 

3692 

32§ 

8-1580 

19-0295 

35§     19-0706 

6-9350 

79    346 

9-2 

374' 

20§ 

14-6587 

15-0877 

20 

3-2132 

3-4659 

3693 

55§ 

10-3611 

19-1037 

55§ 

21-2552 

7-2164 

79    34s 

7'3 

3742 

4 

I5-0350 

15-5427 

3694 

3* 

3-4776    20-6267 

5 

14-2598 

8-0818 

3743 

8 

15-933'  ;  15-3446 

7 

4-5019 

3-6248 

3695 

7 

4-7651     20-2488 

8 

15-5769 

7-8265 

3744 

198 

17-4908 

I5-39" 

H 

6-0598 

3-5527 

79    354 

9'S 

3696 

3* 

5-4601     20-9074 

4 

16-2063 

8-5467 

3745 

10 

20-2237 

15-4711 

6 

8-7858 

3'4'87 

3697 

6* 

6-0001     20-7694 

5     '  16-7566 

8-4637 

3746 

6 

22*8244 

I5-3950 

4 

11-3778 

3-1445 

3698 

«9 

8-1451     20-8070 

14^     18-8889 

8-7022 

3747 

4 

24-1204 

157453 

4 

12-6921 

3-3954 

3699 

3700 

6 
«4 

10-4272  ;  20-8391 
10-7559  !  20-6281 

6 
»4 

21-1572 
21-5054 

8-9505 
8-7714 

3748 
3749 

5 

32§ 

247993 
25-1757 

15-6758 
1  5-0638 

4 

22§ 

13-3645 
13-6930 

3-2745 
2-6323 

79    36o 

9'5 

3701 

4* 

11-3536  120-7904 

4* 

22-0837 

8-9890 

375° 

7       24-1828 

16-9908 

7 

12-8544 

4-6265 

3702 

13 

12-3222    I  2O'l  222 

15 

23-1119 

fc-j.15? 

375' 

8        16-6928 

17-2979 

7 

5-4095 

5-5140 

37°3 

4o§ 

4-2;43 

21-4464 

27§ 

14-9580      8-9707 

79    343 

9'5 

3752 

5 

16-8715 

17-8264 

3* 

5-6244 

6-0267 

37°4 

28 

5-700I 

21-5307 

23§     16-3867 

9-1921 

3753 

16 

22-4683 

17-5566 

7 

1  1  •  1  8  M  3 

5-3254 

37°5 

1  1 

6-461  I 

21-9313 

10       17-1049 

9-6622 

3754 

5           ;     '7-8425 

18-6351 

4* 

6-6593 

6-7559 

3706 

10 

6-8608 

21-4257 

9 

17-5511 

9-1970 

3755 

4 

18-6507 

18-7063 

3707 

38§ 

7-2538 

21-2313 

32§ 

17-9623 

9-6400 

79    345 

9-2 

3756 

'3 

14-6220 

19-9668 

8 

3-55oi 

8-3349 

37o8 

5* 

9-6748 

21-3112 

5* 

20-3647 

9-3-I-79 

3757 

3i§ 

16-8838 

'9-3777 

38§ 

57595 

7-5681 

79    352 

8-0 

3709 

5 

10-I7O7 

21-4084 

4 

20-8489 

9-4929 

3758 

22 

21-4047 

19-5144 

16 

10-2778 

7-3563 

371° 

«4 

10-7250 

21-6982 

12 

21-3710 

9-8347 

3759 

20 

22-191  1 

19-4866 

12 

1  1-0582 

7-2726 

37" 

6 

12-0968 

21-9010 

5 

22-7161 

10-1656 

3760 

18 

23-9134 

19-1580 

10 

12-7517 

6-8077 

37'2 

20§ 

I2-6I9O 

21-5782 

22§ 

23-2692 

9-8877 

376i 

3 

13-2810 

"•'549 

3713 

6 

13-9072 

22-1993 

6 

24-4924 

10-6328 

3762 

6       19-0797 

2°-5!35 

5 

8-0375 

8-5349 

37H 

4 

18-4650 

•8891 

3763 

6       19-2370 

20-9140 

5 

8-2219 

8-9185 

37i5 

4 

8-8690 

23-7156 

6 

19-3299 

•6648 

3764 

3°§     20-5679 

20-7541 

20g 

9-5386 

8-6606 

79    357 

9'S 

3716 

4* 

10-7537 

23-0124 

4* 

21-2798 

•1416 

3/65 

7     ,20-9135 

2O-2  I  29 

5 

9-8402 

8-0946 

3717 

'9 

10-9850 

23'5'74 

i6§ 

21-4590 

•6686 

3766 

ii       15-0860 

21-7088 

9 

4-1448 

10-0340 

37i8 

'5 

Il'l  136 

23-3187 

15 

21-6057 

•4810 

3/67 

ii       I8-3334 

2I-5127 

7 

7-3696 

9-5858 

3719 

4* 

I2-8I51 

23-2484 

4* 

23-3033 

•5770 

3/68 

7       19-6043 

21-3983 

6 

8-6295 

9-3753 

3720 

23i5 

13-9623 

23-6200 

26§ 

24-4121 

12-0519 

3/69 

27      22-6446 

21-7294 

15 

11-6814 

9-4748 

372i 

34; 

6-3291 

24-9151 

22$ 

16-6903 

12-6193 

377° 

7 

23-2087 

2I-892I 

6 

12-2563 

9-5935 

3722 

58§ 

6-6303 

247837 

5°S 

17-0048 

12-5168 

80    338 

7'5 

377i 

7t 

23-7920 

2I73IO 

5 

1  2-8279 

9-3859 

37*3 

4* 

7-8106 

24-8183 

5 

18-1719 

12-6645 

3772 

5 

14-8788 

22-7473 

3 

4-0220 

1  1-0852 

3724 

3* 

IO-507I 

24-5270 

5t 

20-8839 

12-6290 

3773 

5 

17-1169 

22-1088 

5 

6'2OOO 

10-2743 

3725 

'9 

12-3063 

24-4322 

20§ 

22-6863 

12-7028 

3774 

22§ 

20-1412 

22^0567 

13 

9-2139 

9-9878 

3726 

23 

I3-1429 

24-2587 

22§ 

23'5359 

12-6096 

3775 

6 

23-4129 

22-7971 

5 

12-5298 

10-4768 

3727 

'4 

I3-4334 

24-8167 

'3 

23-7725 

'3'!939 

3776 

5!§ 

24-7821 

22-1407 

24§ 

13-8457 

9-7156 

79    36i 

9-0 

3728 

6* 

3-8966 

z5-495i 

7 

14-2136 

12-9668 

3777 

4t 

17-1368 

23-5263 

4 

6-3296 

11-6864 

3729 

5* 

5-4561 

25-9009 

9 

'5-7275 

13-5189 

3778 

5       17-2606 

23-9663 

4 

6-4869 

I2'I  193 

I  reVax  iiiteiTa!  riprestuts  verv  nearly  5'  =  iO4«'S  of  R.A.  at  Dec.  +  79*,  and  ii5"2  at  Dec.  +  80*. 

GREENWICH  ASTKOGKAHHIC  CATALOGUE,  1900. 
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ZONE    +    79°. 


B.  D. 

TtiB-n 

B.  D. 

Duuu. 

*•               y- 

Xo. 

jijg. 

No. 

IHun.             z.                     y. 

Lfiam. 

Xo. 

Mag. 

11.  A.  i  ih  o1-1  to  i 

[ih  20m  —  contd. 

R.A.  nh  2om  to  i 

Tii  ^om  —  contd. 

•;       R.A. 

M«-O-»  Dec.  +  79'              R.A 

1  1  h  20ra  D.-C.  +  80* 

Outre        R.A.  ii>  40™  Dec.  +79* 

R.A.  iib  lo™  Dec.  +  80' 

Plate  3085.     iS96,  April  21.       Plate 

3435.     1897,  April  22. 

Plate  4893.     1900,  April  15.           Plate  3435.     1897,  April  22. 

c                        •*'- 

o 

m. 

3779 

8 

19-0617 

23-9973 

7 

8-2841      12*0090 

3827 

7 

13-0502     17-1800 

3780 

4 

20-2599 

23*4241 

4 

9-4332      11*3452 

{8x8 

10 

4-3219     18*7862 

4* 

15*3103        6-3538 

378, 

12 

20-7218 

23-5943 

7 

1    99095      11*4806 

3829 

7 

5-3211     18-3941 

378* 

4 

I4-7799 

,  24*0630 

4 

4*0198      12*4022 

3830 

ii 

9-1788     18-3687 

7 

20-1851        6-3469 

3733 

3t 

16-0831 

24-5509 

4 

5*3567      12*7880 

{831 

5 

9-4411     187221 

3* 

16-4283 

24-3668 

4 

5*6875      12-5797 

3832 

i6§ 

11*6541     18*4603 

8 

22-6445        6-6477 

3785 

10 

16-4897 

24-4942 

7 

57593     127006 

3833 

8 

13-7504     18*5283 

3786 

9 

20-4138 

24'4'  54 

6 

9-6633     12-3243 

J834 

5 

13-9316     18-0403 

9 

22-0814 

24*0075 

7 

11*2995     1  1-7866 

3835 

3-4959     19*3933 

•9§ 

14-4380        6*886l 

79    362 

9'5 

3788 

8 

24'6755 

24*7986 

8 

13-9423     12-3755 

80    354      9"5 

3836 

13         3-5243     196810 

6 

14-4405        7*177- 

6 

15-0874 

25-0135 

5 

,    4-4008     13-3272 

3837 

7        4-3379     I9'i9l8 

3 

15-2908        67565 

379° 

1  C 

197546 

25-7841 

8 

9-1132     137374 

3838 

33§ 

4*4809     19-0790 

18 

I5'4444       6*6583 

79    364 

9*5 

379' 

26 

19-9;-! 

25-3655 

17 

9-2315     13-3079 

80    351       9-5 

3839 

22§ 

7-5990     196283 

'5 

18*5060       7*4697 

3792 

6 

11-3592     13-8675 

3840 

34§ 

7-6146     19-9905 

19$ 

18*4900       7*8307 

79    368 

9'5 

3793 

7* 

24-3085 

25-2875 

6 

13-6127     12-8897 

3841 

IO 

8-9343     19-0723 

4* 

19-8824      7-0266 

3794 

35 

22-9418 

26-0185 

20§ 

12*3071     13*7254 

80    352      9-4 

3842 

10 

9-3891     197896 

4* 

20-2759       77821 

3843 

7 

9-7162     19-5007 

3844 

10-0954     19*8249 

18 

20-9768       7-8760 

3845 

7 

10-8116     19-1326 

3846 

n 

11-9890     19-4253 

4 

22-8971       7-6405 

3847 

3 

12-5502     19-5055 

3848 

6      11-4710    20-2456 

R.A.    II1'  20m 

to    I  I  h  J.O"1 

3849 

5      12-8964    20-4253 

Centre        R.A.  ii>>  4o">  Dec.  +  -9"           R.A.  nh  2O*->  Dec.  +  80" 
Plate  4893.     1900,  April  1  5.        Plate  3435.     1897,  April  21. 

3850 
3851 
3852 

9 
20 

5 

7-5626     21-1131 
9-0502     21-6426 
9-7018  '21-9415 

»' 

18*3439      8*9455 
19*7851       9-6005 

o 

ra. 

3853 

30§     12-74.6-;     21-0028 

25-; 

23*5192 

9*2733 

79    371 

9'5 

3795 

4°§ 

5-8402 

14-9840 

26 

17*1472 

2-6926 

79    365 

9'3 

3854 

O 

13-5704  ,21-1231 

4 

24-3273 

9'4634 

3796 

5 

6-1700 

!4"3C33 

3855 

9 

13*9288     21-9140 

3* 

24*6138 

10*2784 

3797 

6 

6-4113 

14-3832 

3856 

10 

6-2060     22*2298 

4* 

16-8965 

9-9425 

3798 

4°§ 

6-4635 

14-4407 

34§ 

17-8121 

2-2046 

79    367 

8-7 

3857 

21 

6*8445     22*3462 

9 

17*5260 

10*1138 

3'99 
3800 

4 

4«i 

8-147: 

14-5791 
14-9649 

4U 

19-4476 

2-8649 

79    369 

9'' 

3858 
3859 

6 

7^277     22-3004 
11*0890     22-1854 

5* 

18 

18*6069 
21*7665 

10*1569 
10-3106 

3801 

9 

8-2344 

14-0010 

3860 

22§        13-3793       22-8C02 

6 

23-9925 

1  1*1201 

3802 
3803 

4 
16 

87613 
3-5625 

14-4667 
5  0820 

8 

14*8676 

2  '6006 

3861 
3862 

7         3-5833     23-8723 
5      :    97802     23-8290 

3* 

14*1426 

II-3577 

3804 

J 

3'9°77 

5-5063 

3863 

6       ii-3336    23-9993 

3805 
3806 

5 

12 

4-9235 
8*0895 

5-8187 

4« 

19-3536 

3-2600 

l««4 

3865 

5       12-4228    23-0496 
25§     I3"3402     23-2377 

•9 

23-9217 

11*5498 

79    3/2 

9'5 

9 

8-5533 

5-0143 

3866 

6        3-6804    24-2446 

5 

14*2098 

1  1-7360 

3808 

4 

I  I    2122 

5-7031 

3867 

IO 

4-4518     24-1045 

4* 

14-9900 

11-6638 

3809 

8 

H'5499 

15-8315 

3868 

10 

559    ~4*9  55 

6 

16*3479 

12-6620 

3810 

9 

'3-2555 

15-6303 

3869 

19 

7-2145  24-3841 

9 

177201 

12-1736 

3811 

10 

3-250I 

16-6190 

3 

•14-4233 

4-1050 

3870 

45§ 

8*1350  24-9718 

18  5891 

12-8358 

80    359      9*1 

3812 

6 

3-3755 

16-1006 

3 

14-5971 

3-5942 

3871 

5         8-3628    24-1982 

3813 
3814 

6* 
9 

4-8552 

16  5658 
16  5297 

3* 
3* 

'4-5  746 

16-0316 

4-0657 
4-1508 

3872 
2873 

22§           9*7848       24-4229 

6       12*9698     24-0385 

1  1 

20*2773 

12*4317 

3815 

6 

5-8837 

16-8868 

3874 

8 

13-6757  24*2136 

3816 

3 

7-I032 

16-0020 

3875 

3!§ 

6-5926  25-1  129 

12 

17*0413     12-8457 

3817 

5 

7-3600 

16-0200 

38/6 

18 

8*1  I  II      2C-74QO 

9 

18-4994     13*6097 

3818 

2  2j' 

9-8958 

16-1530 

12 

21-0884      4-2008 

3877 

5        8*6972     25-7923 

2* 

19-0815     13-7043 

3819 

4 

5-8677 

17-5683 

3878 

10        8*9642    25-5941 

6 

19-3600     13*5261 

;-.c 

IO-- 

6'42O2 

,_.-_,   .. 

I  I 

T—.-^.--                           ~   '    **    2     I      I 

| 

3 
3821 

7U 

10 

6-5697 

17-3503 

3 

17*6726      5-1133 

45§ 

25-7488       5-7443 

79    374      8'7 

3822 

6 

10-5459 

17*2411 

6o§ 

3  1437     22-2622 

79    36i  i    9'° 

3823 

O 

7 

I  I  -3890 

17-3420 

_  jt 

_  £.£. 

3824 

14 

I  1-9520 

17-5473 

5 

23*0170 

57663 

3825 

7 

12-OlgO 

17*2992 

3826 

- 

I2-34II 

•KM 

I  rfteau  interral  represents  very  nearly  5'  =  io4*-8  of  U.A.  at  Dec.   -r  79*,  and  n^'i  at  Dec.   + 

80'. 
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GREENWICH  ASTROGRAI-HIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    79° 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Ilium. 

X. 

y- 

Ilium. 

X. 

y. 

No. 

Diam. 

z. 

y- 

Diara. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  nh  40°-  to  i2h  om 

R.A.  nh  40°-  to  i2h  om  —  contd. 

C«ntre       R.A.  nh  40"-  Dec.  +79*            R.A.  iz>>  o"  Dec.  +  So' 

Centre       R.A.  nh  40'"  Dec.  +  79°              R.A.  izh  o""  Dec.  +  80° 

Plate  4893.     1900,  April  15.      Plate  3951.     1898,  April  15. 

Plate  4893.     1900,  April  15.        Plate  3951.     1898,  April  15. 

3879 

5 

19-8461 

14-3768 

o 

m. 

3938 

4* 

22-4325    .  2  1-0762 

3*     11-6493       8-7829 

0 

m. 

3880 

10 

23-3818 

14*0180 

4* 

1  1*9872 

1-6677 

3939 

10 

24-4391 

21-8053 

5    13-7086  ;  9-3347 

3881 

7 

23-9508 

14-0899 

394° 

7 

16-0820 

22-6840 

4.            5-4584       10-9286 

3882 

5 

14-8573 

15-3147 

394' 

20§ 

16-7813 

22-7125 

12 

6-1  599     10-8950 

3883 

3 

15-5335 

15-9109 

3942 

5 

20-8391 

22-3448 

3* 

10*1075  •  10-1850 

3884 

5_ 

17-0742 

15-3606 

3943 

59§ 

22-7205 

22-0879 

43§ 

12-0203 

9-7641 

79    38i       8-5 

3885 

i6§ 

18-1301 

15-8055 

5 

6-9046 

3*9018 

3944 

10§ 

14-2521 

23-4052 

5 

3-6989 

1  1-8056 

3886 

7 

18-7408 

15-8280 

4* 

7-5168 

3-8711 

39-1-5 

4 

15-0530 

23'5i54 

3887 

24§ 

14-1890 

16-1749 

22 

3-0105 

4-6065 

3946 

20§ 

15-8581 

23-0927 

1  1 

5-2703 

11-3541 

3888 

10 

14-8093 

16-8337 

5 

3-6812 

5-2068 

3947 

6 

16*3687 

23-35°4 

3889 

10 

15-5111 

16-1980 

5 

4-3309 

4-5166 

3948 

5 

17-5404 

23774° 

3890 
3891 

4 
5 

20-3066 
20-8365 

16-4567 
16-8744 

4* 

9-6956 

4-7326 

3949 
395° 

44§ 

18-2406 
20*2271 

23-0385 
23-3162 

33§ 
n§ 

7^399 
9-6398 

1  1-0969 
ii  2035 

79    377 

9-0 

3892 
3893 

8 
39§ 

14-0025 

14-6707 

17-0858 
17-2958 

6 
4°§ 

2-9062 

3-5889 

5-5307 
5-6843 

79    374 

8-7 

395i 
3952 

4 
8 

21-8099 
14-9818 

23-5712 
24'3675 

6 

11-2408 

4-5084 

11-3179 
12-7041 

3894 

H§ 

15-2518 

17-5744 

5 

4-1918 

5-9087 

3953 

5 

15'577' 

24-0867 

3895 

8 

15-5300 

17*3767 

4* 

4-4520 

5-6922 

3954 

27§ 

17-8823 

24-2572 

'3§ 

7-3886 

12-3441 

3896 

4 

19-2704 

17-4014 

3955 

7 

18*9485 

24"2~73 

3* 

8-4497 

12-2742 

3897 

6 

19-5611 

'7-5455 

4 

8-4802 

5-5102 

3956 

I5§ 

19*4902 

24-3336 

6 

8-9948 

12-2775 

3898 
3899 

22§ 

20-2695 
20-6410 

f  O 

17*9995 
17-4169 

i7§ 

7 

9-2255 
9-5485 

5-9020 
5-2898 

3957 
3958 

6* 

19-6339 
19-9600 

24-621  1 
24-8198 

20§ 

3 

9-1641 
9-5051 

12-5538 
12-7255 

80    369 

9'5 

3900 

4 

22-2687 

17*3336 

3959 

ii 

21-5103 

24-8062 

5 

11-0505 

12  i/  a-. 

3901 

5 

23-1793 

17-5446 

4* 

12-0859 

5"'979 

3960 

54§ 

24-4477 

247437 

24§ 

13-9695 

12-2595 

80    372 

9'S 

3902 

J9§ 

23-1970 

17*1469 

8 

12-0710 

4-8024 

3961 

14*0105 

25-1073 

8 

3-6032 

i3-5244 

39°3 

22§ 

23-4980 

17H53I 

8 

12-3951 

5-0766 

3962 

25§ 

15-3390 

25-2063 

H 

4'9329 

!3'5074 

3904 
39°5 

8 
"§ 

14-1409 
14-6697 

18-4860 
18-2692 

4* 
6 

3-1633 
3-6715 

6-9148 
6-6553 

3963 
3964 

10 

4 

15-3996 
16-1717 

25-1645 
25-2873 

6 

4-9908 

53-4576 

3906 

3 

14-8713      18-9393 

3965 

10 

16-5905 

2S'i547 

6 

6-1775 

13-348° 

3907 

4 

14-9078      18-3931 

3966 

10 

17-2816 

25'4354 

5 

6-8901 

13-5667 

3908 

6 

17-0722      18-1351 

5 

6-0518 

6-3099 

3967 

1  1 

I7-5500 

25-4850 

5 

7*1620     13-5945 

39°9 

5 

19-8000   '  18-2955 

3* 

8-7853 

6-2360 

3968 

15 

20-0672 

25*1873 

7 

9-6434     13*0843 

3910 

'3§ 

20-5606   '  18-2795 

7 

9*5402 

6-1553 

3969 

20§ 

2  I  -6OO  I 

25-4510 

7 

11-1916     13-2080 

39n 

6* 

22-5341 

18-9663 

7 

11*5678 

6-6703 

397° 

6* 

22-2576 

25-6151 

4* 

11-8613     13-3163 

3912 

4 

22-8604 

18-5440 

397i 

Z9§ 

22-4741 

25-5500 

H 

12*0731     13-2360 

391  3 

4 

17-0996 

19-0583 

J  j      J 

39'4 

22§ 

17-4983 

19-8748 

20§ 

6-6263 

8-0083 

79    375 

9'5 

39'5 

20§ 

17-5319 

19-8748 

16 

6-6613 

8-0058 

3916 

S 

18-2770 

»  Q  .  i-  £.  Q  i 

19-0695 

4* 

7-3328 

7-1375 

3917 

4 

10500! 

19-4432 

3918 

7 

18-9070 

19-6649 

5t 

8-0107 

7*6768 

R.A.   I2h  Om  to  I2h  20m 

3919 
3920 

5 
3 

I9-3253 
19-6666 

19-7060 
19-2808 

4* 

8-4329 

7*6839 

Centre      R.A.  izh  2o«-  Dec.  +  79°                R.A.  izh  o"'  Dec.  +  80' 

3921 

5 

2I-6993 

19-4663 

3* 

107756 

7'243i 

Plate  4471.     1899,  May  iz.           Plate  3951.     1898,  April  15. 

3922 

5 

23-5138 

19-8477 

3* 

12-6196 

7-4660 

m. 

3923 

4 

I6-242O 

20-9061 

3972 

33§ 

3-8634 

'4'3275 

32§ 

15-4178          2-I22I 

79    385 

9'4 

3924 

2I§ 

I7-2730 

20-4851 

9 

6-4542 

8-6361 

3973 

7 

7-1624 

14-9268 

4* 

18-6546          2-9985 

3925 

6 

I8-224I         2O7554 

3 

7*4262 

8-8237 

3974 

4°§ 

I3-9458 

14-1429 

42§ 

25-4815           2-7939 

79    391       9-2 

3926 

4 

18-9213 

207155 

3975 

10 

9-2724 

15-9805 

7 

20-6692          4-2321 

3927 

8 

19-4366 

20-6967 

4 

8-6281 

8*6631 

3976 

1  1 

3-1660 

13 

14*5423          4-1629 

3928 

3 

I9-5005 

20-8648 

3977 

5 

57893 

16-2880 

3929 

8 

19-9198 

20-1923 

5 

9-0675 

8-1153 

3978 

16 

8-0552 

16-3686 

H 

19-4209          4-5138 

393° 

23§ 

20-9453 

20-3356 

i6§ 

10-1015 

8*1717 

3979 

6 

4-2741 

17-6207 

5 

I5'5454          5-4363 

393i 

5 

21-82I9 

20-9074 

2* 

11-0233 

8-6667 

3980 

ii         7*6120 

17-7223 

9 

18-8631           5-8229 

3932 

18 

23-6004 

20-3244 

6 

12-7445 

7-9283 

16 

8-9395 

17-8884 

15 

2O*I724          6-1036 

3933 

i8§ 

I5-5348 

21-3949 

7 

4*8032 

9-6932 

3982 

20§ 

9-2726 

17*5346 

19 

20-5363           57778 

3934 

9 

I6-I067 

21-7148 

5 

5-4005 

9-9603 

3983 

7 

10*1965 

17-1744 

4* 

21-4819           5-4962 

3935 

i6§ 

16-6932 

21-7181 

7 

5-9860 

9-9H7 

3984 

IO 

I2-O24O 

17-9383 

8 

23-2394          6-4152 

3936 

5 

I7-9085 

21-5144 

3985 

8 

13-2234 

17-2464 

3937 

2i§ 

2O-9590 

21-2480 

8 

10*1915 

9-0803 

3986 

3i§ 

37269 

18-6837 

24§ 

14-9100 

6-4517 

79    384 

9'5 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  IO4'"8  of  R.A.  at  Dec.  +  79°,  and  up'i  at  Dec.  +  8oc. 
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ZONE     +    79° 


v/* 

Diam 

ni.JTH 

B.  I). 

B.  D. 

not 

uiAni. 

X. 

V- 

MUB, 

*.                   y. 

Xo 

Mag. 

No. 

I'iara. 

X. 

y- 

Diam.              z. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A 

.  1  2h  om  to  1  2h  20™  —  contd. 

R.A.  i2h  2Om  to  i2h  40™  —  contd. 

Crntrr      R.  A.  izh  20™  Dec.  +  79*                R.  A.  i2h  om  Dec.  +  80* 

Centre      R.A.  i2»>  20™  Drc.  +  79°              R.A.  izh  4°m  Dec.  +  80* 

Plate  4471.     1899,  May  12.            Plate  3951.     1898,  April  15. 

Plate  4471.     1X99,  May  12.            Plate  3474.     1897,  May  9. 

m                       m. 

o 

m. 

3987 

6 

1  1-9666 

18-0847 

4036 

44§ 

20-9570 

19-5978 

4°§ 

97907 

7-557' 

79    396 

8-8 

3988 

5 

12-8144 

18-4263 

4°37 

4     :  10-3484 

7-3054 

3989 

4 

6-9114 

19-4752 

4038 

3       11-4015      77'74 

3990 

12 

7-8266 

19-2861 

I  I 

18-9439 

7-4005 

4°39 

4       "-5875   1    7-4768 

399' 

5 

10-4640 

19-9250 

4040 

29§ 

22-8815 

20-21  33 

23S 

117629      7-9998 

79    398  i    9'4 

3992 

3o§     11-2285 

"9-5857 

35§ 

22-3092 

7-9888 

79    389 

9'5 

4041 

8* 

237199 

20-0330 

1  1 

12-5814 

7744' 

3993 

10       127619 

19-2005 

8 

23-8702 

7-7369 

4042 

4 

14-0431 

19-9953 

6 

2-9425 

8-5636 

3994 

9       '3-6332 

19-0160 

6 

24-7528        7-6268 

4°43 

5* 

'4'4574 

19-4848 

6* 

3-3113 

8-0206 

3995 

5 

137219 

'9-7657 

4044 

3o§ 

16-8905 

19-9533 

32§ 

5775' 

8-2731 

79    395 

9'5 

3996 

5 

7-7948 

20-1952 

4* 

18-8351  ;   8-3055 

4°45 

'9 

17-2392 

19-9396 

23§ 

6*1201 

8-2281 

399" 

17 

7'9945 

20-4963 

H 

19-0083      8-6197 

4046 

10 

21-4007 

20-9286 

10 

10-3494 

8-8432 

3998 

26§ 

3-7447 

21-5607 

20§ 

14-6828      9-3186 

79    383      9'5 

4047 

4 

10-8260 

8-1918 

3999 

5 

6-7568 

21  -2080 

5 

177121      9-2226 

4048 

'3 

23-1699 

20-5742 

'4 

12-0819 

8-3335 

4000 

7 

8-6358 

21-8439 

7 

19-5337     100163 

4049 

3 

12-4026 

86799 

4001 

9 

87308 

21-0232 

9 

19-6966      9-2067 

4050 

62§ 

23-6*42 

21-1496 

4«§ 

12-5851 

8-8647 

79    400 

87 

4002 

37§       9'52'3 

21-1897 

33§ 

20-4706      9-4432 

79    388 

9'3 

4051 

4 

13-3198 

8-3658 

4003 

10         5-9730 

22-2366 

8 

16-8451 

10-1837 

4052 

9 

16-2189 

21-3425 

'5 

5-2284 

97138 

4004 

3*      6-4279 

22-4388 

4 

17-2815 

IO'4?2O 

4°53 

18 

16-2765 

20-9266 

«§ 

5'25'4 

9-2958 

79    392 

9'5 

4005 

37§     12-0674 

22-8432 

3«§ 

22-8664 

11-3075 

79    39° 

9-0 

4°54 

4 

10-4729 

9-8390 

4006 

9 

12-0737 

22-1850 

g 

22-9287 

10-6490 

4°55 

6* 

23-0720 

22-0971 

8 

I2*I2O6 

98572 

4007 

22§ 

13-6554 

22-2146 

*5§ 

24-5019 

10-8152 

4056 

3       12-2180 

9-2241 

4008 

4 

'2-7457 

22-4566 

4057 

4 

12-4788 

9'5*57 

4009 

8 

5-43I3 

23-5652 

10 

16-1903 

n-4593 

4058 

5 

16-1877 

217031 

7         5-2288 

10-0761 

4010 

10 

5-5976 

23-5216 

12 

16-3616 

11-4280 

4059 

4* 

16-2779 

22-5652 

5 

5'3977 

10-9289 

4011 

1  1 

12-6932 

23-6729 

9 

23-4195 

11-1860 

4060 

4 

16-8751 

22-2943 

7 

5-9672 

10-6055 

4012 

5 

1  1-3900 

24-3296 

4t 

22-0641 

12-7312 

4061 

5 

17-8281 

22-6866 

7 

6-9525 

10-9116 

4013 

5 

13  2045 

24-7287 

4062 

>4§ 

19-8859 

22*6292 

i6§ 

8-9948 

10-6706 

4014 

9 

3-8588 

25-1084 

IO 

'4'4929 

12-8621 

4063 

5 

12-2406 

10  5465 

4015 

22 

7-8668 

25-1034 

25§ 

18-4850 

13-1995 

80    375 

9'5 

4064 

6 

I3'3749 

10-6499 

4016 

49§ 

8-1871 

25"67~3 

35§ 

18-7561 

13-7959 

80    377 

9'3 

4065 

5* 

24-7126 

22-4845 

7 

13-7921 

10-1014 

4017 

36§ 

13-0300 

25-0622 

32§ 

23-6370 

13-5986 

80    384 

9'2 

4066 

8 

14-9893     23-2168 

1  1 

4-1703 

•6910 

4067 

6 

15-6006    22-8309 

7 

4-7480 

•2541 

44§ 

19-0265 

''4544 

79    386      9-2 

4068 

37§ 

16-2430    23-0555 

36§ 

5-4055 

•4203 

79    394      9'° 

45§ 

19-3485 

2-0245 

79    387      9'i 

4069 

'9 

16-4337 

23-1186 

2i§ 

5'5998 

•4643 

6o§       1-1312 

22-2326 

79    3gi       8-5 

4070 

6 

6-2441 

60     £ 

•9610 

.-*          s 

4071 

"1 

17-2798 

23-5569 

22§ 

•4816        -8250 

R.A.    I2h   20m 

to   I  2h  4Om 

4072 

7 

17-4078 

23-3893 

IO 

6-5919        -6475 

I 

4.O73 

4 

9-8511        -4925 

Centre       R.A.  iih  2o">  Dec.  +  79°             R.  A.  i2h  40™  Dec.  +  80' 

T     /  J 

4°74 

9 

20-9420    23-0914 

12 

io'o866        -0360 

Plate  4471.     1899,  May  12.           Plate  3474.     1897,  May  9. 

4°75 

21 

21-1595     23-2376 

i8§ 

10-3152         -1657 

o                   m. 

4076 

4 

10-3423        -1854 

4018 

10      20-8387 

14-0228 

7* 

9-1827      2-0186 

4°77 

4 

10-5321         7507 

4019 

6       22-3538 

14-9641 

8 

10-7759      2-8208 

4078 

79§ 

21-5349 

23-2996 

67§ 

10-6955        -1937 

80    389 

6-7 

4020 

5       23-3170 

14-8329 

6 

11-7204      2*6042 

4079 

15 

22-5909 

23-2356 

I3§ 

11-7418        -0360 

79    397 

9'5 

4021 

13      24-4080 

14-2633 

9 

127583      1-9407 

4080 

6o§ 

23-0495 

24-1765 

4°§ 

12-2815        -9325 

80    390 

9-2 

4022 

8       24-6192 

14-7522 

9 

13-0115      2-4074 

4081 

5* 

14-4260 

24-2476 

7 

37021     12-7686 

4°23 

9       i4'6859 

15-2946 

9* 

3-1696      3-8275 

4082 

1  1 

16-1983 

23-9235 

1  1 

5-4357  i  12-2912 

4024 

4*    23-0590 

16-6267 

6 

11-6236      4-4133 

4083 

5 

'7'2544 

24-4610 

9 

6-5365     12-7289 

4025 

4 

12-3972      4-3568 

4084 

6 

17-6307 

24-2584 

ii 

6-8931     12-4948 

4026 

4*    24'29°3 

16-3350 

6 

12-8238      4-0123 

4085 

4 

9-3605     12-2271 

4027 

4 

13-0529      4*2385 

4086 

4 

10-8537     12-9765 

4028 

7       i7'9985 

'7'3533 

1  1 

6-6491      5-5842 

4087 

4°§ 

24-0233 

25-2645 

28§ 

13-3494     12-9314 

80    391 

9'2 

4029 

18       17-8839 

17-9543 

20 

6*5874      6-1957 

4088 

9* 

241894 

247947 

I2§ 

I3-4734    12-4494 

4030 

4 

11-3176      6-9935 

4089 

18 

20-3936 

25-0941 

'9§ 

97i83 

13-0841 

4031 

46§     24'7672 

'9''573 

3'§ 

13-5480      6-7795 

79    402 

9'5 

4090 

10 

20-4050 

25-8859 

I2§ 

9-8005     13-8698 

4032 

8*     25-0011 

19-0410 

•Si 

13-7689      6-6466 

4091 

4 

11-7109     13-9580 

4°33 

12       157227 

18-8044 

15 

4-5120      7-2317 

4°34 

9       18-0158 

19-5867 

*5 

6-8621       7-8071 

48§ 

1-2269     11-5783 

79    39° 

9-0 

4°35 

'9§ 

20-5159 

19-4971 

i8§ 

9^445      7-496i 

4S§ 

2-3814 

137031 

80    384 

9-2 

B.  D.  79°387.     This 

is  a  double  star.     The  components  are  not  separable  and 

are  measured  as  one  mass. 

i  rescati  interral  represents  very  nearly  5'  =  iO4!'8  of  R.A.  at  IVc.  +  79*,  and  ii5''2  at  Dec.  +  80*. 
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ZONE    +    7 


79 


B.  D. 

B.D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No.         i    Mag. 

R.A.  i2h  40™  to  i3h  om 

R.A.  I2h  40™  to  I3h  om  —  contd. 

Centre        R.A.  13!"  om  Dec.  +79°              R.A.  I2h  40"'  Dec.  +  80° 

Centre      R.A.  I3h  o™  Dec.  +  79*               R.A.  I2h  40™  Dec.  +  80* 

Plate  2018.     1894,  May  4.           Plate  3474.     1897,  May  9. 

Plate  2018.     1894,  Miiy  4.            Plate  3474.     1897,  May  9. 

o 

m. 

o 

m. 

4092 

6 

14-2706 

2-5684 

4151 

3 

12-5521 

24-2327 

5 

22-8530 

12-6068 

4°93 

27§ 

8-6631 

14-5687 

35§ 

19-8987  1    2-6179 

79    406      9-5 

4152 

4 

14-4334 

13-5851 

4094 

57§ 

9-8576 

'4-50.54 

6o§ 

2  I  -0940 

2*6640 

79    407 

7'0 

4153 

7       18-8200 

13-8245 

4095 

4 

11-0895 

14-1521 

4'  54 

5 

22-3797 

I3-5327 

4096 

5* 

3-2984 

16-1337 

7 

14-4086 

3-6633 

4097 

1  1 

3-5020 

16-1779 

13 

14-6087 

23-7710 

2-0771 

79    4°9 

90 

4098 

16 

3-6474 

16-0757 

•4 

14-7614 

3-6404 

49§     25-4980 

6-2661 

79    4i3 

90 

4°99 

4t 

8-5212 

1  5-0070 

5* 

I9-7II5 

3-0392 

7Z§ 

1-9768 

21-4849 

79    400 

8-7 

4100 

6 

12-2561 

14-8184 

6* 

23-4523 

3-2101 

78S 

1-9656 

24-5690 

80    389 

67 

4101 

'5 

13-1098 

15-2516 

1  1 

24-261  3 

3"7'/o 

4102 

29§ 

3-9968 

16-5972 

24§ 

1  5-0598 

4-1940 

4103 

7 

5-5839 

16-5498 

9 

16-6448 

4<2955 

R.A.  i3h  om  to  i3h  2om 

4104 
4105 
4106 

8 
'5 

7-35I4 
9-6265 

16-2473 
16-4552 

1  1 

20 
4 

'8-4315 

20-6782 
15-8570 

4'l635 

4-5860 

5-1569 

Centre       R.A.  i3h  om  Dec.  +79°                R.A.  13''  20™  Dec..  +  80° 
Plate  2018.      1  894,  May  4.            Plate  3491.      1897,  May  18. 

4107 

4 

18-9305 

5-7222 

c 

111. 

4108 

19 

10-5115 

17-2055 

20 

21-4888 

4155 

I  2 

21-5199 

H-3492 

8 

10-0350 

2   3302 

4109 

4 

I3-1947 

17-0205 

5* 

24-1785 

5-4893 

4156 

5       21-7009 

14-8490 

4 

10-2519 

2-8I33 

41  10 

4 

14-0703 

6-4746 

41  57 

26§     11-9174 

H'4935 

2" 

10-4423 

2-4429 

4111 

5 

3-2639 

19-3051 

7 

14-0718 

6-8193 

4158 

4      24-3642 

15-2121 

4 

12-9395 

2-9760 

4112 

45§ 

4-3483 

19-3313 

«S'»483 

6-9443 

79    4°4 

9'3 

4'59 

14       14-6893 

I4-7452 

10 

3-2541 

3-2408 

4113 

3* 

5-4018 

18-8931 

5 

16-2398 

6-6133 

4160 

4       14-9028 

J4"O533 

4114 

4* 

6-9122 

19-0250 

5 

17-7295 

6-8872 

4161 

7       16-1411 

14-0050 

3* 

4-6533 

3-4659 

4115 

9 

8-2571 

19-0000 

10 

19-0720 

6-9900 

4162 

13       16-3576 

157942 

41  16 

3t 

10-1376 

18-1737 

4 

21  -0203 

6-3443 

j 

4l63 

10       16-6527 

15-5753 

5* 

5-2765 

3-920I 

4117 

2I§ 

11-5761 

18-4046 

22-4316 

6-7124 

79    4°8      9'5 

4164 

24§     16-7961 

15-3086 

3i§ 

5-3984 

3"645° 

79    4i5 

9'5 

4118 

8 

12-0048 

I7-9352 

10 

22-9035          6-2874 

4165 

28§     19-6968 

15-5521 

35§ 

8-3071 

3-6670 

79    4i6 

9'5 

4119 

18 

'3-9713      17-7469 

26 

24-8794   !     6-2863 

4166 

2I§       2I-08I3 

15-0771 

24§ 

9-6539 

3-0893 

4120 

4 

15-1878 

7-2836 

4167 

6 

14-6003 

15-6267 

5 

3-2317 

4-1241 

4121 

4 

15-2393 

7-8089 

4168 

13      18-1516 

16-3264 

10 

6-8258 

4-5566 

4122 

4 

15-6765 

7-4671 

4169 

63$ 

21-6370 

16-7932 

7o§ 

'0-3371 

47556 

79    418 

7'5 

4123 

1  1 

6-5507 

19-6158 

13 

17-3110 

7-4394 

4170 

4 

23-3396 

17-0040 

6 

12-0478 

4^376 

4124 

3* 

10-1878 

19-1571 

3* 

20-9810 

7-3279 

4171 

26§ 

14-1099 

16-8023 

36§ 

2-8321 

5-3361 

79    412 

9'5 

4125 

4°§ 

13-1348 

19-2592 

48§ 

23-9035 

7-7112 

79    410 

9-0 

4172 

22§ 

15-5028 

16-5923 

25 

4-2046 

5-0195 

4126 

13 

4-8322 

20-8215 

1  1 

15-4887 

8-4755 

4173 

5       23-2108 

17-3534 

6 

1  1-9490 

5-I976 

4127 

26 

5-4141 

21-2509 

20§ 

16-0290 

8-9570 

4'74 

26§ 

23-7643 

17-5738 

24§ 

12-5151 

5  3759 

4128 

3 

9-1013 

20-6359 

4 

19755s 

8-6974 

4175 

388 

14-5810 

17-6695 

49§ 

3-3690 

6-1639 

79    4i3 

9-0 

4129 

IS 

10-5590 

20-0838 

16 

21-2602 

8-2856 

4176 

1  1 

15-1136 

18-1777 

6         3-9342 

6-6291 

4'3° 

7 

4-0690 

21-6818 

8 

14-6456      9-2605 

4177 

10     i  15-9818 

18-1427 

6         4-7980 

6-5288 

4'3i 

7 

8-1674 

21-0951 

7 

18-7829      9-0663 

4178 

6       19-2802 

18-3530 

4t       8-1044 

6  4926 

4'32 

7t 

8-5167 

21-3809 

6 

19-1043      9-3846 

4179 

8       19-3083 

18-1086 

6         8-1130 

6-2451 

4'33 

5 

u-8888 

21-6747 

7 

22-4309      9-9970 

4180 

6      20-5534 

l8'4935 

6        9-3833 

6-5374 

4134 

4 

13-5/23 

21  -O2O8 

5* 

24-1705      9-5062 

4181 

5      22-5001 

18-8437 

9       11-3511 

67366 

4'35 

16 

I3-7957 

21-3469 

12 

24-3610      9-8509 

4182 

4 

12-9069 

6-4165 

4136 

35§ 

6-6999 

23-0483 

22-J 

17-1388     10-8672 

4'83 

16       18-9743 

19-0208 

ii         7-8468 

7-1805 

4  '37 

9 

1  1-1509 

22-4838 

II 

21-6203     10-7321 

4184 

5     '.  20-9642     19-8051 

4*      9-8903 

7-8128 

4138 

7* 

4-6963 

23-5775 

8 

1  5-0920 

•2054 

4185 

4*     16-3631     19-8060 

4*       5-3036 

8-1638 

4139 

24 

6-3099 

23-4064 

i8§ 

16-7127 

•1901 

4186 

5       'I-5558 

8-6028 

4140 

4 

17-3922 

•4768 

4187 

4        4-0196 

9-2515 

4141 

4* 

8-1323 

23-1214 

6 

18-5579 

•o/93 

4188 

20       15-8781     21-4799 

19         4^477 

9-8649 

4142 

4 

19-4432 

•4168 

4189 

20       16-4780    21-3172 

2OS           5-5337 

9'6593 

79    4H      9'5 

4'43 

3 

20-4984 

•4462 

4190 

1  1 

16-9850 

.21-3358 

II             6-0388 

9-6385 

4'44 

3* 

10-3793 

23-2519 

5 

207791 

•4201 

4191 

8       20-3608 

21-3857 

8         9-4078 

9-4346 

4'45 

23 

10-9480 

23-3498 

i8§ 

21-3361 

-5736 

4192 

10 

14-8587 

21-8995 

10         3-9645 

10-3592 

4H6 

7 

12-6339 

22-9342 

8       23-0526 

1-3203 

21 

16-2740 

22-2055 

!9§       5-3959 

10-5568 

4H7 

8 

13-6316 

23-4315 

9t    24-0003 

1-9092 

4194 

6 

19-7887 

22-3608 

8         8-9117 

10-4482 

4.48 

4* 

10-0433 

247581 

5 

20-3014 

12-8908 

4'95 

4        9-6545 

IO'2OI  I 

4H9 

4 

20-698; 

i  2-01:82 

4196 

5 

22-0833 

24-0330 

15       11-3262 

11-9405 

4150 

4* 

10-5215 

247771 

6      20-7782     12-9550 

4<97 

17 

22-8965     23-0015 

18       12-0580 

10-8495 

i  rtstau  interval  represents  very  nearly  5'  =  io4»'S  of  R.A.  at  Den.  +  79*.  and  it5'-2  at  Dec.  +  So*. 
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ZONE    +    79° 


B.  I). 

B.  D. 

No. 

Diam.               x. 

»• 

Diam. 

X. 

y- 

-V» 

Diam. 

X, 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

So. 

M«B. 

No. 

Mag. 

R.A.  i3h  om  to  i3h  2Om  —  contd. 

R.A.  13''  20m  to  i3h  40™  —  contd. 

Centre        R.A.  i3h  om  Dec.  +  79*                 R.A.  I3b  zom  Dec.  -f  80. 

Centre       R.A.  i3h  40™  Dec.  +  79°              R.A.  i3h  20™  Dec.  +  80' 

Plate  2018.     1894,  May  4.            Plate  3491.     1897,  May  18. 

Plate  4477.     1899,  May  25.          Plate  3491.    1897,  May  18. 

•                     m 

o 

m. 

4198 

6 

8-8070 

1-5100 

4247 

6 

8-4991 

18-9410 

4199 

6 

10-2519 

'•3739 

4248 

6 

9-1  1  16 

I8-3556 

4200 

s 

15-5681       24-5047 

5        4-8659 

2-9001 

4249 

12 

10-6349 

18-9730 

6 

21-6157      7-2071 

4201 

4     i    7-2700      2-5966 

4250 

12           12-2951 

18-4246 

9 

23-3179      6-8081 

4202 

5     i    9'9793  !    2-9027 

425' 

6       12-5368 

18-4606 

4t 

23-5546      6-8645 

4203 

6       10-4150       2-8662 

4252 

3 

13-7977 

18-0834 

4204 

43§ 

22-3542       24-2910 

32$      11-6150     12-1766 

So    407 

9'5 

4253 

9 

3-5982 

19-2775 

6 

14-5771       6-8848 

4205 

12 

1  5-8661       25-0732 

12         5-2055     13-4491 

4254 

3 

6-9319 

19-6326 

4206 

5 

10-6210     13-5184 

4255 

6 

8-4370 

19-2261 

3* 

19-4070      7-2658 

4207 

ii       10-7174     13-8211 

4256 

7 

9-0323 

19-3265 

4* 

19-9883      7'42i8 

4208 

15       13-5782     13-4303 

4257 

4 

10-5014 

19-8169 

3* 

21-4083      8-0362 

4209 

78§ 

24-2368 

2575H 

53§    ;  13-6010     13-4933 

80    409 

8-9 

4258 

4 

12-1479 

19-5339 

4259 

12 

4-4194 

20-0763 

5 

'5'5244      77546 

58§ 

2-0443 

7-8587 

79    410 

9-0 

4260 

17 

4-5657 

20-1446 

9 

15-4651       7-8349 

49§ 

26-3174 

15-1564 

79    421  !    9'° 

4261 

23 

4-7060 

20-6681 

18 

I5-5579      8-3709 

4262 

17 

4-9095 

20-8057 

10 

157493      8-5267 

4263 

5 

4-9818 

207317 

5 

15-8273      8-4562 

R.A.  13^  2Om  to  1  3h  40™ 

4264 

6 

5-8687 

20-2959 

3* 

16-7485       8-1038 

4265 

40§ 

6-8944 

20-1236 

52§ 

17-7889      8-0175 

79    424 

9'3 

Ceutio      R.A.  1  3h  40"'  Dec.  +  79'             R.A.  i3h  zom  Dec.  +  80* 

4266 

12 

11-1351 

20-0968 

6 

22-0098      8-3714 

I'latc  4477.     1899,  May  25.         1  'late  3491.     1897,  May  18. 

4267 

5       1*7183 

20-4825 

f  ^; 

r 

„                   m. 

4268 

5       13-0615 

20-5766 

42  I  o 

II          4-1678      148068 

7 

15-5405     2-4846 

4269 

5       13-0878 

20-2006 

421  l 

6        6-0338     14-8635 

4270 

20§   >  13-4295 

20-0053 

'9 

24-3087      8-4846 

4212 

5     j    8-9250     14-4677 

4271 

23§       3-4048 

21-2351 

20 

14-2119 

8-8201 

4213 

10     i  10-2418     147793 

6* 

21-5943     2-9928 

4272 

25§ 

3'5292 

21-1951 

21 

14-3390 

8-7886 

79    420 

9'5 

421  + 

22j;      10-8210      14-6282 

*6§ 

22-1838       2-9000 

79    4*6      9'5 

4273 

7 

6-8865 

21-2336 

4 

17-6816 

9-1276 

4215 

14       10-9408     14-7084 

9 

22-2959       2-9910 

4274 

20 

7-2122 

21-5662 

'7 

'7-9735 

9-4871 

4216 

5       12-2688     14-7347 

4275 

22§ 

8-4685 

21-3953 

21 

19-2420 

9-4280 

4217 

4        127142      14-9355 

4276 

19 

9-0625 

21-4450 

IO 

19-8306 

9'53'S 

421  8 

7       '  3-6563     '4  '4867 

4277 

23§ 

12-2194 

21-7270 

39§ 

22-9490 

10-0907 

4219 

5         2-8016     1  5-2  140 

4278 

8 

5-2520 

22-1  14! 

4 

15-9708 

9-8566 

4220 

4°S       3'53'6     i5"'538 

45§ 

14-8795 

2-775i 

79    421 

9-0 

4279 

10 

7-0760 

22-0736 

7 

17-7928 

9-9800 

4221 

5     :    6-2923     15-4861 

4280 

7 

87614 

22-0636 

5 

19-4738 

10-1195 

4222 

'4§       77°°7     i5'°468 

10* 

19-0403       3-0362 

4281 

9 

11-2235 

22-0503 

7 

21-9280 

10-3251 

4223 

12        i      9-5I12        15-6673 

8 

20-7871      3-8196 

4282 

3 

11-8724 

22-I266 

4224 

5       10-8332     15-0814 

4283 

10 

5'54'2 

23-2406 

6 

16-1619 

1  1  -0048 

4225 

20§        13-7975        I5-8ll6 

21 

25-0428     4-3413 

79    4*7 

9'5 

4284 

8 

6-1529 

23-9995 

5 

16-7041 

1  1-8129 

4226 

6        4-1476 

16-0158 

4* 

15-4139      3-6861 

4285 

24§ 

6-9298 

23  8936 

21 

17-4865 

11-7800 

4227 

18         6-0250 

16-7254 

1  1 

17-221  1 

4-5606 

4286 

9 

7-3615 

23-7586 

7 

17-9278 

11-6832 

422S 

94§       6-1199 

16-0861 

"9§     '7'3757 

3'93'5 

79   422      6'o 

4287 

'3 

10-3405 

23-7422 

8 

20-8965 

11-9275 

4229 

39§ 

6-5837 

16-8010 

42§ 

17-7723 

4-6844 

79    423      9'4 

4288 

6 

1  1-6039 

23-1961 

423° 

5 

8-3480 

16-3538 

4289 

IO 

4-3695. 

24-7262 

IO 

14-8627 

12-3809 

4231 

4 

8-4571 

16-2414 

4290 

6 

4-8822 

24-8767 

5 

iS'S^H 

12-5734 

4232 

6 

8-8980 

16-9402 

4291 

4 

8-9545 

24-6170 

3* 

19-4367 

12-6774 

4233 

3 

9-8185 

16-9718 

4292 

16 

9-4694    24-9627 

8 

19-9196 

13-0680 

4234 

6       11-3918 

16-4541 

4*     22-5928 

47683 

4293 

9 

10-3578    24-2717 

6 

20-8636 

12-4618 

4235 

4       12-2424 

16-1521 

3* 

23-4694 

4^477 

4294 

5 

11-8411 

Z4-3943 

4* 

22-3345 

127158 

4236 

3       127300 

16-0974 

4295 

35§ 

12-0133 

24-91  1  6 

42§ 

22-4600 

13-2448 

80    415 

9'5 

4237 

4       '3-8317 

16-5250 

4296 

583 

12*2192 

24-2653 

6o§ 

227221 

12-6213 

80    417 

7'5 

4238 

4         6-1069 

'7'43'2 

4297 

6 

4-1428 

25-6508 

5 

'4'5554 

I3'2"84 

4239 

6         8-0318 

17-3481 

4* 

19-1657 

5-3568 

4298 

8 

4-4805 

25-1150 

5 

14-9380 

'27774 

4240 

5         8-3592 

17-6329 

4* 

19-4649 

5-6688 

4299 

24§ 

7-4477 

25-3236 

18 

17-8760 

13-2496 

4241 

3 

9-4083 

17-6128 

4300 

16 

9-8047 

25-1499 

ii 

20-2386 

13-2876 

4242 

H 

9-4426 

17-1722 

12 

20-5882 

5-3079 

4243 

4 

12-3070 

17-2003 

73§ 

26-1625 

7-0423 

79    428 

9«o 

4244 

5 

12-4798 

17-8777 

64§ 

3-2117 

25-9468 

80    409      8-9 

4H5 

4 

5-2740 

18-6769 

4246 

5        6-7466 

18-4851 

3* 

17-7816 

6-3768 

i  reseau  interval  represents  v«ry  nearly  5'  =xo4*-8  of  R.A.  at  Dec.  +  79*,  and  ii5a<2  as  Dec.  +  80*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


Z  O  N  E    +    79°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

X. 

!<• 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No.              Ma;;. 

R.A.  i3h  4om  to  i4h  om 

R.A.  i3h  40™  to  i4h  om  —  contd. 

Centre        R.A.  I3h  40™  Dec.  •+-  79*                R.A.  i4h  om  Deo.  +80* 

Centre      R.A.  i3h  40™  Dec.  +79*               R.  A.  i4h  o™  Dec.  +  80' 

Plate  4477.     1899,  May  25.           Plate  3931.     1898,  April  4. 

Plate  4477.     1899,  May  25.          Plate  3931.     1898,  April  4. 

m. 

m. 

43°' 

5 

14-7269 

H'5544 

4360 

35§ 

16-7244     20-9988 

29§ 

6-0328 

9-3651 

79    429 

9'3 

4302 

6 

177243 

14-0378 

4361 

6 

17-2429    20-6736 

r 

6-5232       9-0006 

4303 

26§ 

18-2120 

14-7599 

26§ 

7-0088 

3-0260 

79    430 

9'5 

4362 

6 

18-5696 

20-2805 

10* 

7-8121 

8-5017 

4304 

4 

18-5932 

14-5400 

4363 

16 

20-1391 

20-3558 

13 

9-3819 

8-4465 

43°5 

4 

20-6182 

14-9658 

4364 

i8§ 

21-0360 

2O-2I97 

12 

10-2675 

8-2379 

4306 

7 

23-2216 

14-1627 

4* 

11-9506 

2-0208 

4365 

6 

21-3505 

2O-O073 

5 

10-5610 

7-9992 

43°7 

7 

24-51  10 

14-0668 

4 

13-2289 

1-8258 

4366 

10 

21-9360 

20-5793 

8 

11-1913 

8-5232 

4308 

6 

16-6690 

15-0918 

4367 

12 

23-3601 

20-1988 

8 

12-5789 

8-0253 

43°9 

i6§ 

17-5299 

15-1451 

'5 

6-3612 

3-4663 

4368 

II 

15-4675 

21-5557 

9        4-8256 

10-0235 

43'° 

5 

18-0103 

i5-23'3 

4 

6-8468 

3-5123 

4369 

'9 

17-0676 

2I-13II 

13        6-3860 

9-4709 

43" 

5 

18-1499 

15-0763 

437° 

6 

19-2080 

21-5681 

5         8-5515  j    9-7316 

43  12 

4 

18-8343 

15-281  1 

4371 

4 

14-2982 

22-OI35 

4313 

'3 

21-0645 

I5-3058 

12 

9-8963 

3-3384 

4372 

i8§ 

15-0065   122-8687 

15        4-4730 

11-3721 

43'4 

5 

21-0990 

15-1  196 

4373 

23§ 

20-5560 

22-3I54 

'7§       9'959° 

10-3649 

4315 

5 

22-1983 

I5-3794 

4374 

i8§ 

20-8390 

22-5225 

12       10-2569 

10-5472 

43'6 

5 

23-1794 

15-7826 

4375 

6 

20-9520 

22-0408 

5       'o-3299 

10-0587 

4317 

12 

23-3663 

'  5-49  5  3 

9 

12-2047 

3-3386 

4376 

5 

21-1481 

22-I672 

T                        J  J  TT 

10-1722 

43  '8 

12 

23-6949 

15-6140 

8 

12-5401 

3-4290 

4377 

18 

23-0060 

22-4387 

II 

12-4081     10-2882 

43'9 

'3 

23-8720 

15-6904 

10 

12-7241 

3-4933 

4378 

12 

24-4598 

22-6086 

7 

13-8708     10-3373 

4320 
4321 
4322 

9 
'4 
6 

I4-53'5 

I4-6377 
'6-9325 

16-0843 
16-7564 
16-7232 

6 

4* 

3-45I8 
3-6094 

5-8917 

4-6487 
5-3067 
5-0838 

4379 
4380 

I9§ 

i8§ 
6 

14-3195 
15-9071 

16-9493 

23-6463 

23-4272 

16 

12 

5 

3-8516 

5-4I75 
6-4610 

12'2Ol8 

•8533 
•8740 

4323 

5 

17*1986 

16-7181 

4* 

6-1580 

5-0629 

4382 

8 

19-9303    23-7854 

6 

9-4552 

•8826 

4324 
4325 
4326 

5 
4* 

I7-3149 
17-9978 

19-6392 

16-6774 
16-8859 
16-0338 

5* 
4t 
4* 

6-2695 
6-9664 
8-5326 

5-0079 
5-1605 
4-I837 

4383 
4384 
4385 

40§ 

21-5681 

22-2OI2 

23-7060 
23-I525 

i8§ 
4 

11-0795 
11-6643 

12-3775 

•6666 
•0648 
"5957 

80    423 

9'5 

4327 

21§ 

20-8430 

16-6299 

20 

9-78I3 

4-6746 

4386 

1  1 

23-6618 

23-0243 

7 

13-1115 

10-8166 

4329 

3 
67§ 

21-3753 
23-1I58 

16-0850 
16-3762 

47§ 

12-0248 

4-2368 

79   43S 

8-1 

4387 
4388 

i8§ 
6 

14-0973 
17-8625 

24-3058 
24-3406 

16 

5 

3-6820 
7-4406 

12-8768 
12-6038 

4330 

17§ 

I4-2375 

17-9158 

'3 

3-3021 

6-4974 

4389 

25§ 

18-1690 

24-6536 

18 

7-7681 

12-8884 

433' 
4332 
4333 
4334 
4335 
4336 
4337 
4338 

4 

5 
4 
4 
5 
7 
16 

16-4920 
18-6655 
18-7008 
20-6714 
20-9478 
21-4615 
22-1187 
23-4H3 

17-6282 
17-0430 
17-8406 

I7-3839 
17-2068 
17-4940 
17-2758 
17-9382 

18 

4t 
6 

4t 
4 
4t 
5* 

5-5294 
7-6481 

77486 
9-6714 
9-9298 
10-4673 
1  1-1081 
12-4.405 

6-0253 
5-2660 
6-0565 
5-4402 
5-2433 

5-2160 
C-76QC 

439° 
439' 
4392 
4393 
4394 
4395 
4396 

23§ 

6* 
4* 

23§ 
12 

'5 

18-9290 
19-0685 

20-7775 

237121 
14-4889 
22-7310 

24-0794 
24-2565 

24-5644 
24-2091 
24-8271 

25-4996 

12 

7 
4 

12 

9 

8-4801 
8-6316 
10-3596 
13-0907 

4-1412 
12-3864 

12-2575 
12-4226 
12-5859 
12-0090 
12-61  1  1 
13-6926 
13-3596 

4339 

4 

14-1570 

18-2906 

TT  7  J 

J    f        S  J 

62§ 

1-8111 

12-9893 

80    417 

7'5 

4340 

7 

14-6223 

18-0488 

T  Q  '  t  r\  1   1 

9 

.  -.0 

3-6970 

6-5981 

o 

O 

x       7  •* 

434i 

4°^ 

15-1501 

i  o  40  1  3 

4°3 

4-2502 

6-9043 

79    428 

9-0 

4342 

8 

15-3476 

I8-8635 

8 

4-4898 

7-3528 

R.A.   I4h  Om  to  I4h  20m 

4343 
4344 

8 
4 

15-4516 
177430 

'8-4933 
I8-14I6 

7 
4* 

4-5609 
6-8I03 

6-9723 
6-4311 

Centre     R.A.  i4h  2om  Dec.  +  79*              R.A.  i4h  om  Dec.  +  80' 

4345 

7 

21-0350 

I8-2456 

7 

IO'IO22 

6-2684 

Plate  3480.     1897,  May  12.        Plate  3931.     1*98,  April  4. 

4346 

5 

21-6484 

18-4964 

. 

m. 

4347 

!7§ 

21-9310 

I8-I850 

13 

10-9910 

6-1363 

4397 

6 

5-6310 

14-3889 

4348 

6 

23-1903 

18-8367 

4 

I2-3OOO 

6-6835 

4398 

2I§ 

7-58i5 

14-6332 

24 

19-1428 

2-6419 

4349 

4 

24-0135 

I8-08I9 

5 

13-0583 

5-8640 

4399 

7 

8-0868 

14-7180 

435° 

7 

I5-5284 

19-8IO2 

4 

47433 

8-2797 

4400 

12 

8-1926 

14-8948 

5 

197291 

2-9550 

435' 

7 

'6-3430 

I9-0563 

5* 

5H97J 

7-4634 

4401 

'9§ 

8-4442 

14-2092 

16 

20-0410 

2-2925 

4352 

4 

I  8-0900 

I9-O9I8 

4402 

25§ 

9-3454 

14-4863 

33§ 

20-9133 

2-6483 

4353 

10 

I9-III3 

I9-6I56 

6 

8-2992 

77937 

44°  3 

36§ 

I4-2578 

46§ 

21-1297 

2-4392 

79    440 

9'3 

4354 

4 

19-2127 

I9-4837 

4404 

12 

11-1930 

14-9925 

7* 

227108 

3-3I32 

4355 

6 

19-6173 

19-9665 

5t 

8-8303 

8-1009 

4405 

7 

13-1129 

14-0935 

4356 

74§ 

19-6485 

I9-8932 

638 

8-8548 

8-0245 

79    43' 

6-6 

4406 

10 

2-5808 

15-8392 

6 

14-0550 

3"4I24 

4357 

5*8 

22-2954 

I9-7255 

43§ 

1  1-4807 

7-6428 

79    434 

7'7 

4407 

6 

47236 

I5-6152 

5 

16-2087 

3-3730 

4358 

29§ 

23-1173 

1977" 

2I§ 

12-3025 

7-6171 

K  2449 

10 

4408 

28§ 

5-4852 

15-9908 

28§ 

16-9375 

3-8137 

79    438 

9'5 

4359 

6 

16-6878 

20-8637 

6* 

5-9836 

4409 

20§ 

5-6509 

157528 

21 

17-1232 

3-5896 

. 

i  rtaeau  interval  represents  very  nearly  5'  =  io4»'8  of  R.A.  at  Dec.  +  79°,  and  n^'-z  at  Dec.  +  So*. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

*. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

z. 

y. 

Diam. 

x.                 y. 

No. 

.Mae 

No. 

Mag. 

R.A.  i4h  om  to  i 

4h  2Om  —  contd. 

R.A.  i4b  om  to  i4h  20m  —  contd. 

Centre      R.A.  i4h  2om  Dec.  +  79°              R. 

A.  i4ii  Om  Dec.  +  80' 

Centre         R 

A.  i4h  20™  Dec.  +  79°                R.A.  I4h  om  Dec.  +  80* 

Plate 

3480.     1897,  May  12.          Plate  3931.    1898,  April  4. 

Plate  3480.     1897,  May  12.            Plate  3931.     1898,  April  4. 

4410 

6 

7-8958 

15-8258 

• 

in. 

4469 

10 

11-3593      24-2480 

7 

22*0693 

12-5515 

• 

m. 

441  I 

5 

8-0249 

'5  "47  59 

4470 

7* 

3-7325      25-0751 

7 

14*4050     :   I2*7IOI 

4412 

AMI" 

15 
16 

12-4705 

15-9980 

1  f\  'f\  -»-••» 

9* 

23-8979        4-4248 

447' 

1  1 

10-9940     25-3983 

14      21*6068     13-6657 

44  '  3 

1  «J 

3'5235 

10  02,  3 

'3 

14-9258    '    4*2778 

4472 

5 

I  2-9358      25-23  16 

6t       23   355,        13-6653 

44'4 

IO 

3-5844 

16-0793 

6 

I  ***o*i  ;  *t 

7"73f>I 

44'5 

5 

4''495 

167799 

r>    j;>  j       j  4  j"  • 

48§     11-2259     26-0363 

57§     26-8157     12-1077 

79    446  |    9-0 

4416 

4 

5-5887 

16-4280 

80   429      9-1 

44'7 

O 

17§ 

5-6404 

16-8473 

£,    O 

16 

17-0183       4-6803 

4418 

'3 

"4237 

i6'8  1  10 

'3 

17-8005       4-7098 

44'9 
4420 
4421 

*0§ 

4 

10-2621 

10-6330 
1  1-2940 

16-2683 
16-1744 

16-2387 

23§ 

22-0480 

44448 

R.A.  i4h  20m  to  i4h  40°- 

Ceutre      R.A.  I4h  2o»*>  Dec.  +  79'               R.A,  i4h  4Om  Dec.  +  80' 

4422 

7* 

11-8541 

16-5035 

4* 

23-2379 

4^769 

Plate 

3480.    1897,  May  12.            Plato  3507.     1897,  May  22. 

4423 

3o§ 

12-5  106 

16-6408 

44  j 

23-8795 

5-0720 

79    44* 

9  ' 

m. 

4424 

7 

12-6390 

16-3164 

4473 

IO 

14-7627 

14-1396 

7        3-3325      2-5352 

442? 

2O§ 

3-6965 

17-4250 

'7 

15*0288 

5-OS65 

4474 

18 

14-9035      14-2533 

23         3*4810      2-6345 

4426 

I  1 

10-5367 

17-5776 

9 

21-8305  !    5-8319 

4475 

'3 

17-3470     14-3146 

10        5"9'96      2-4862 

4427 

5 

4-5923 

18-2771 

4* 

15-8485       60139 

44/6 

5 

19-122.7      14-4933 

6        7-7029      2-5119 

442  « 

1  1 

5-4I30 

18-3249 

7 

16-6609       6-1323 

4477 

7 

22-5902      14-9973 

6      11-2032      2-7222 

4429 

'4 

5-6608 

18-1773 

8 

16-9203       6-0063 

4478 

7 

22-9575      '4-2496 

7       11-5041       1-9445 

443° 

12 

7'0325 

18-3307 

10 

18*2743       6-2813 

4479 

10 

22-4788      15-4966 

ii       11-1318      3-2245 

443' 

9 

8-379' 

18-1851 

6 

19-6284       6-2517 

4480 

7 

23-3509      15-5402 

6      12-0100      3-1960 

4432 

1  1 

9-1803 

'8-3957 

6 

20-4109       6-5264 

4481 

12 

23-4618      15-3957 

12           12-1053          3-0437 

443' 

4 

9-2507 

18  2032 

4482 

6 

17-3904      16-0445 

7        6-1133      4-2045 

4454 

'9? 

9-8128 

18-6945 

18 

21-0133 

6-8802 

4483 

6 

18-6880      16-6821 

7 

74561             47304 

4435 

7 

11-6196 

18-1  190 

4* 

22-8616       6-4653 

4484 

8 

18-9482      16-5853 

1  1 

7-7098            4-6ll8 

4456 

245 

12-3681 

18-5660 

28 

23-5694       6-9753 

79    44' 

9'5 

4485 

5 

19-6668      167615 

6 

8-4399     '      ^7273 

4437 

5t 

4-3898 

19-3605 

4 

15-5518       7-0751 

4486 

3°S 

22'2l88      16*2511 

36§ 

10-9393             3-9995 

79   448 

9'5 

443* 

15 

4-9268 

19-4004 

12 

16-0825       7-1618 

4487 

15 

23-6371      16-0813 

16 

12-3388            3-7080 

4439 

38§ 

5-1600 

19-0318 

27§ 

16-3485       6-8148 

79    437 

9'5 

4488 

21 

24-4932      16-7740 

22 

I3-2502            4-3253 

444° 

Z4.i5 

6-6985 

19-205  i 

23§ 

17*8663 

7-I183 

4489 

18 

24-6898      16-7524 

20 

I3-44I7 

4-2878 

444' 

24? 

8-1855 

'9'5635 

20 

19-3330 

7-4062 

4490 

4e* 

24-9123      16-5359 

4* 

I3-6477 

4-0519 

4442 

to§ 

9-82  10 

199740 

'5 

20-9116       8-1564 

449' 

15-3310      17-3210 

37§ 

4-I685 

5-6540 

79   445 

9'5 

4443 

7 

12-1725 

19-0848 

4* 

23-3257       7-4768 

4492 

7 

15-7390  ;  17-2861 

9 

4"5706 

5-5838 

4444 

10 

'3-2537 

19-5821 

6 

24-3629 

8-0645 

4493 

5 

16-2594    17-2375 

4* 

5-0879 

54946 

4445 

31! 

13-6186 

19-5070 

4°;s 

247321 

8-0228 

79    444      9'5 

4494 

4* 

18-6736  !  17-1842 

4* 

7-4890 

3-234' 

4446 

5 

4-8666 

20-8441 

4* 

15-8986 

8-5944 

4495 

21-4830 

17-7190 

4* 

IO-33I9 

5'5247 

444" 

6 

6-7296 

20-9340 

4t  1 

17-7466 

8-8451 

4496 

5 

II-8271 

5-1252 

4448 

2O<5 

9-6322 

20-6266 

'7§    ! 

20-6669 

8-7923 

4497 

5* 

24-4190 

I7-5739 

4 

I3-243I 

5-I273 

4449 

5 

6-5845 

21-0260 

4 

I7-5937 

8-9224 

4498 

4 

14-4760 

18-0343 

445° 

20§ 

9-48*1 

2l'2l8c 

22§ 

20-4696 

9-3675 

79    439 

9'5 

4499 

4 

15-8530 

18-8330 

4 

4-8I92 

7-1140 

445' 

28< 

10-9513 

21-6550 

24-3        2I*89OI 

.500 

18 

17-3901 

'8-5394 

*'§ 

6-3228 

6-6931 

445- 

5 

11-5623 

2I-2588 

4* 

22-5335 

9-5918 

45°' 

20§ 

18-0698 

18-2131 

23§ 

6*9738 

6-3069 

4453 

9 

5-2175     22-5674 

7 

16-0963 

'0*3393 

4502 

'9 

18-8695 

18-2825 

2'§ 

77744 

6-3090 

4454 

4'3 

5-3453     22-6040 

24§ 

16-2214 

10-3907 

79    436 

9'5 

4503 

4 

I9-4445 

18-4376 

4* 

8-3628 

6-4176 

1455 

4* 

7-1673     22-4980 

4*' 

18-0459 

10*4448 

4504 

5 

20-7843 

18-4769 

5 

9*7003 

6-3427 

4456 

'4 

9-8692     22-2923 

9      20-7550 

10*4712 

4505 

5 

14-8750 

19-4257 

4 

3-8957 

7*7881 

445" 

~ 

10-4078     22-7882 

6      21-2499 

1  1-0130 

506 

5 

16-3699 

I9-3455 

5* 

5-3776 

7-5828 

445s 

9 

1  1-8890  |  22-9770 

5       22-7092 

11-3293 

5°7 

9 

173500 

19-7041 

8 

6-3828 

-•8556 

4459 

5 

12-1075     22-5638 

5*    22-9605 

10*9338 

508 

10 

17-6678 

19-8700 

9 

6-7118 

7  '993  5 

460 

10 

13-1578     22-6852 

5°9 

10 

19-2820  i  19-1906 

'4 

8-2641 

7-1762 

446' 

'3 

'3-5255  :  22-7849 

8      24-3570 

11-2828 

510 

4 

20-2277 

19-0048 

4* 

9-1885 

6-9128 

4462 

'5 

4-1418  23-0460 

10 

14-9862 

107241 

5" 

5* 

21-0583 

19-3834 

5 

10-0490 

7-2180 

4463 

-* 

4-1609  23-3741 

5 

14-9756 

1  1-0565 

512 

5 

21-2992 

'9''543 

4464 

8* 

7-4496  23-0541 

5       18-2804 

11-0195 

45'3 

4* 

21-7965 

19-6036 

5 

10-8024 

7-3754 

4465 

ii 

9-9008  23-9325 

9      20-6462 

12-1085 

45'4 

5 

23-8625 

19-2659 

8 

12-8325 

6*8638 

4+66 

44§ 

13-0045  23-5596 

44>     237696 

12-0065 

9    443      7-8 

45'5 

10 

14-0765 

20-1784 

ii 

3-1612 

8*6098 

446" 

45$ 

7-7236  24-0388 

30-?      18-4679 

12-0258 

80    428   ;     9-5 

4516 

6 

157683 

20-9143 

6 

4-9117      9*1950 

4468 

4* 

9-1809  24-5256 

4       19*8763 

12*6364 

4517 

7 

17-2100 

20-1969 

6 

6-2843 

8-3574 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  iO4'-8  of  R,A.  at  Dec. 

+  79°,  and  115'  '2  at  Dec.  +  80°. 
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ZONE    +    79° 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diaui. 

X. 

y- 

I  Main. 

X. 

V- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

V' 

Dijtiu. 

-t. 

y. 

No. 

Mac. 

R.A.  i4h  20m  to  i4h  40"'  —  contd. 

R.A.  14'  40m  to  i5h  om 

Centre      R.A.  I4h  2om  Dec.  +  79'              R.A.  I4h  40™  Dec.  +  80* 

Centre        R.A.  ish  om  Dec.  -f  79'               R.A.  i4h  40-"  Dec.  4-  80* 

Plate  3480.     1897,  May  n.          Plate  3507.     1897,  May  22. 

Plate  4475.     1899,  May  17.         Plate  3507.     1897,  May  22. 

o                    n> 

O 

m. 

4518 

25§ 

19-5882 

20-4030 

22§ 

8-6713 

8-3578 

4564 

6 

4'4835 

14-2580 

9 

15-7814 

1-9171 

4519 

IO 

19-6392 

20-9803 

9 

8-7709 

8-9310 

4565 

5 

5-9895 

'-f'3953 

5* 

17-2701 

2-1876 

4520 

6 

20-5522 

20-1269 

7 

9-6094 

8-0043 

4566 

9 

6-8295 

14-2143 

9 

18-1243 

2-0830 

4521 

12 

21-6582 

20-6948 

10 

10-7600 

8-4752 

4567 

24§ 

5-3305 

15-4364 

3«§ 

16-5249 

3-1670 

4522 

IS 

21-6929 

20-7055 

•5 

10-7949 

8-4796 

4568 

13 

S'9345 

15-2200 

12 

17-1448 

3-0046 

4523 

5 

11-0335 

7-8934 

4569 

8 

10-6384 

14-9908 

1  I 

21-8489 

3-1869 

4524 

5* 

22-6421 

20-3454 

5* 

11-7108 

8-0378 

457° 

5 

12-1766 

'5-4563 

45*5 

5 

22-9203 

20-3996 

5 

1  1-9898 

8-°733 

4571 

9 

3-1003 

17-3750 

»sl 

14-1305 

4-9038 

4526 

35§ 

22-9498 

20-4850 

35§ 

12-0280 

8-1554 

79   449 

9'5 

4572 

4* 

3-6880 

17-2810 

6 

14-7215 

4-8588 

45*7 

22§ 

24-1405 

20-7034 

>ii 

13-2327 

8-2693 

4573 

20§ 

6-8403 

'6-3455 

3o§ 

17-9500 

4-2045 

4528 

5* 

24-1768 

20-6918 

7 

13-2689 

8-2563 

4574 

4* 

7-'732 

16-3452 

5 

18-2807 

4-2345 

4529 

5°§ 

24'9257 

2O'OI^O 

44§ 

'3-9555 

7'5'59 

79    45  i 

9'3 

4575 

6 

11-3302 

16-1467 

6* 

22-4375 

4'4°  3  i 

453° 

5 

16-1374 

21-1445 

5 

5-29*3 

9'3945 

4576 

4°§ 

11-8948 

15-8300 

59§ 

23-0303 

4''339 

79    457 

9-I 

45  3  ' 

5 

16-7503 

21-6212 

5 

5-9508 

9-8164 

4577 

5* 

12-3317 

16-3295 

5* 

23-4201 

4-6679 

4532 

33§ 

18-0873 

21-3824 

39$ 

7-2593 

9-4643 

K  2506 

9-8 

4578 

1  1 

13-3369 

15-6561 

ii 

24-4789 

4-0823 

4533 

4* 

'9'3954 

21-2784 

5 

8-5579 

9-2474 

4579 

9 

3-1571 

17-6205 

'3 

14-1649 

5-1512 

4534 

1  1 

21-3173 

2I-8333 

15 

10-5179 

9-6350 

4580 

"I 

4-3685     18-0618 

22§ 

15-3346 

5-6960 

4535 

4* 

*i-4993 

21-3263 

4 

10-6544 

9-1163 

4581 

5* 

4-4027     17-4932 

8 

15-4192 

5-'346 

4536 

5* 

2i'5703 

21-3485 

6 

107297 

9'  '344 

4582 

10 

7-4495     17-6635 

9 

18-4408 

5-5681 

4537 

5 

1  1-6419 

9'3307 

4583 

1  1 

9-8573     17-4614 

15 

20-8557 

5-5759 

4538 

52§ 

23-8564 

21-2485 

46§ 

12-9973 

8-8377 

79    45° 

87 

4584 

3* 

5-1371     18-5265 

6* 

16-0591 

6-2319 

4539 

•4 

24-5609 

21-9833 

18 

13-7603 

9-5066 

4585 

4* 

6-2197     18-7817 

4 

17-1195 

6-5738 

454° 

5* 

i5'9423 

22-9643 

8 

5-2591 

1  1*2232 

4586 

9 

6-5906    18-2940 

H 

17-5274 

6-1231 

454' 

8 

16-2810 

22-8o62 

14* 

5-5819     11-0368 

4587 

4 

6-6355     I8-3443 

8 

17-5682 

6-1757 

4542 

7 

167823 

22-0978 

10 

6-0225     10-2897 

4588 

4 

18-1092 

6-5729 

4543 

6 

17-7305 

22-6609 

7 

7-0155 

10-7656 

4589 

5 

9-2300    18-2953 

7 

20-1581 

6-3550 

4544 

6 

17-7718 

22*6038 

4 

7-0513 

10-7072 

4590 

9 

9-7060    18-2238 

12 

20-6385 

6-3237 

4545 

5* 

19-5636 

22-8866 

5 

8-8611     10-8361 

4591 

6 

11-0325     17-8750 

6* 

21-9886 

6-0957 

4546 

12 

19-7709 

22-4451 

16 

9-0303     10-3788 

4592 

4 

in  163 

18-6717 

4547 

22 

22-0805 

22-3972 

2I§ 

11-3236   ;  10-1349 

4593 

9 

13-1035 

I7-9473 

H 

24-0460      6-3460 

4548 

32§ 

22-5189 

22-5520 

Jlj 

11-7742      10-2507 

4594 

4* 

13-2793 

18-2800 

4* 

24-1911      6-6931 

4549 

5* 

15-5488 

23-1141 

5 

4-8790      11-4053 

4595 

IO 

13-3701 

17-8758 

13 

24-3199   !    6-3003 

455° 

4°§ 

16-0475 

23-3956 

53§ 

5-4001      11-6442 

79   446 

9-0 

4596 

«7i 

13-8901 

18-5049 

'7 

24-7818       6-9740 

4551 

4* 

16-8317 

23-7542 

5 

6-2124 

11-9345 

4597 

38§ 

3-6071 

20-0160 

39§ 

14-4043       7-5780 

79    452 

9'3 

4552 

6* 

I7-5738 

23-4106 

6 

6-9221 

1  1-5300 

4598 

!5 

3-8369 

20-0150 

20§ 

14-6324       7-5972 

4553 

6 

16-4618 

24-8548 

7 

5-9399 

13-0625 

4599 

3°§ 

4'H44 

20-0598 

25§ 

14-9375       7-6673 

4554 

'9 

17-1028 

24-9463 

20§ 

6-5847 

13-0991 

4600 

5 

7-0630 

i9'5355 

8 

17-8907   1    7-4001 

4555 

2I§ 

17-1203 

24-0718 

23§ 

6-5287 

12-2263 

4601 

6 

9'2523 

19-1667 

8 

20-1050       7-2270 

4556 

6 

17-4408 

24-9933 

IO 

6-9268 

'3'i'55 

4602 

6 

9-5103 

19-1034 

9 

20-3660 

7-»839 

4557 

21 

19-7696 

24-2038 

20§ 

9-1789 

12-1322 

4603 

9 

9^275 

19-4404 

13 

20-7508 

7-555I 

4558 

33§ 

20-0723 

24-4344 

28§ 

9'4993 

12-3339 

4604 

3i§ 

10-4519 

19-4146 

40§ 

21-2782       7-5760 

79    456 

9*5 

4559 

6 

21-5209 

24-3136 

7 

10-9316 

12-0934 

4605 

8 

10-6239 

19-6650 

ii 

21*4265 

7-8420 

4560 

5 

15-5899 

25-5854 

6 

5-1327 

13-8645 

4606 

3* 

10*7085 

19-4544 

4* 

21-5271 

7-6356 

4561 

4* 

19-7094 

25-2469 

4* 

9-2068 

13-1750 

4607 

9 

11-5604 

19-5063 

H 

22-3727 

7-7640 

4562 

6* 

21-4520 

25-8836 

5* 

i  rooi  5 

13-6658 

4608 

ii 

11-8700 

18-7843 

21 

22-7428 

7-0730 

4563 

5 

1  1-1760 

13-5048 

4609 

5* 

12-2647 

18-7447 

5* 

23-1391 

7-0676 

4610 

4°§ 

4-6813 

20-4463 

39§ 

'S'4397 

8-1015 

79    453 

8-8 

io4§   i    7-2625 

1-4257 

79    447 

6-8 

461  1 

7 

15-7966 

8-5689 

55§ 

1-3010 

5-2184 

79   442 

9'1 

4612 

4 

16-4677 

8-6900 

62§ 

2-3837 

12-0673 

79    443 

7-8 

4613 

6 

16-5737 

8-5359 

47§ 

26-3528 

20-7240 

79    453 

8-8 

4614 

9 

6-9828 

20-9055 

>4 

17-6909 

87585 

54§ 

20-0275 

26-8452 

80    443 

9-0 

4615 

38§ 

8-4786 

20-1576 

38§ 

19-2458 

8-1457 

79    455 

9'5 

4616 

4 

8-6822 

20-4655 

5* 

19-4234 

8-4671 

4617 

i6§ 

9'4325 

20-5858 

20§ 

20-1589 

8-6557 

4618 

3* 

10-2005 

20-1491 

4* 

20-9636 

8-2879 

4619 

'9§ 

1  1-9063 

20-5119 

20§ 

22-6289 

87964 

4620 

7 

13-6357 

20-0468 

I  I 

24'3924 

8-4861 

4621 

6* 

3-8092 

21-8316 

9 

14-4438 

9-4038 

4622 

IS 

4-0625 

22-0388 

'7§ 

14-6814 

9-6330 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  IO4«'8  of  R.A.  at  Dec.  +  79*,  and  ii5»'i  »t  Dec.  +  $0°. 
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ZONE   +    79° 


B.  D. 

Duun. 

B.  D. 

W». 

IMalu. 

x.                      y. 

Diam. 

X. 

y. 

No.             Mag. 

>'o. 

Diun. 

X. 

»• 

*• 

-Vo. 

Mag. 

R.A.  i4h  4om  to  i5h  om  —  contd. 

R.  A.  1  5h  o™  to  1  5h  20™  —  contd. 

Centre      R.A 

.  15!"  o"  Dec.  +  79°                  R.A.  i4h  40™  Dec.  +80* 

Centre      R.A.  15"  o"  Dec.  +79°               R.A.  i5h  20™  Dec.  +  80' 

Plate 

4475.     1899,  May  17.            Plate  3507.     1897,  May  22. 

Plate  4475.     1899,  May  17.             Plate  4016.     1898,  June  3. 

Hi. 

m. 

4623 

23 

47830 

22-2401 

24§        15-3838 

9"8947 

• 

4674 

'7 

*  1  7443 

14-1462 

21§ 

10-2654 

2-0674 

4624 

5 

17-3009 

97781 

4675 

4'§ 

23-5930 

14-9073 

5'§ 

12-1701 

2-6749 

79    463 

9'2 

4625 

5 

8-4402 

21-7915 

7       19-0658 

9-7699 

4676 

8 

23-6395 

14-7672 

14 

12-2043 

2-5340 

4626 

»<* 

9-8030     21-6142 

23§   120-4389 

97131 

4677 

6 

23  8709 

13-9765 

8 

12-3701 

1-7295 

4627 

8 

97792      21-2732 

12          20-4452 

9-3706 

4678 

10 

13-3058 

2-7113 

4628 

5 

9-7880      20-9056 

7       20-4844 

9-0040 

46/9 

'9 

i4'4523 

15-0582 

3° 

3-0724     3-5718 

4629 

17 

1  1-4376    20-9403 

20       22-1243 

9-1823 

4680 

4 

18-1176 

•5-3357 

6f 

6-7456  1  3-5538 

4630 

6f 

12-6714     20-7030 

9      23-3769 

9-0538 

4681 

22§ 

21-9593     15-1997 

28§ 

10-5634     3-0999 

4631 

9 

12-8225     20-8654 

10      23-5125 

9-2272 

4682 

7 

21-9741 

15-2442 

IO 

10-5811     3-1439 

4632 

6 

13-4908     207435 

7       24-1902 

9-1661 

4683 

4 

22-2004 

'S-3643 

7 

10-8164     3-2459 

4633 

10 

3-8379     22-5239 

18       14-4171 

10-094; 

4684 

8 

10-9552      3-2606 

4634 

10       14-7987 

10-1969 

4685 

4 

23-4860 

15-5624 

6 

12-1159     3-3370 

4635 

7       "SW2 

10-9873 

4686 

6 

12-9489      37561 

4636 

»35 

6-0985     22-4566 

23§     16-6720 

10-2265 

4687 

10 

25-1569 

I5-8735 

16 

138066      3'5'37 

463: 

7       17-2041 

10-2148 

4688 

7 

25-2385     16-0178 

ii 

13-8991       3-6513 

4638 

1  1 

7-3972     22-4099 

14       179710 

10-2940 

4689 

6 

15-8585     16-3529 

12 

4-5779  ':    47438 

4639 

.* 

5 

7-4143     22-5887 

12           17-9768 

10-4721 

4690 

5 

18-5508     16-5884 

1  I 

7-2785      47624 

4640 

4          22'2IIO 

10-5358 

4691 

4t 

18-6589     16-1853 

7 

7'354«      4-3520 

4641 

4* 

3-6802 

23-6722 

8       14-1531 

•2290 

4692 

4* 

21-4543     167903 

7 

10-1897      47273 

46|2 

7       15-5607 

•6078 

4693 

9 

14-0799     16-8035 

22 

2-8400      5-3413 

4643 

MS 

5-2120 

24-0760 

23§     >  5-6503 

•7593 

4694 

16 

14-1317     I7'3634 

24§ 

2-9396  !    5-8935 

4644 

-- 
/ 

5'2345     25-553o 

ii       15-7180 

•H33 

4695 

5 

14-4658     16-7165 

10 

3-2168      5-2246 

4645 

-* 

5 

5-8382     24-2358 

10 

16-2571 

•9770 

4696 

6 

^4-6204 

17-5005 

9 

3-4347      5-99  l8 

4646 

12 

8-9095     23-8946 

20^ 

19-3489 

•9041 

4697 

7 

15-1004 

17-0635 

16 

3-8808      5-5172 

4647 

4* 

9'45'7  '  23-3546 

7 

19-9355 

'4'  39 

4698 

5 

167440 

17-5865 

'5 

5-5601       5-9034 

4648 

4* 

9-4897  :  23-1957 

14 

19-9900 

-2599 

4699 

7 

18-1398 

17-4933 

i5 

6-9432 

5-0962 

4649 

23§ 

10-2801     23-2083 

»7l 

20-7721 

•3403 

4700 

6 

8-1999 

5-8915 

4650 

8 

11-7190 

23-4271 

1  1 

22-1879 

•6849 

4701 

5 

20-5017 

I7-4454 

10 

9-2951 

5-4570 

4651 

i8§ 

12   7740 

23-5420 

2i§ 

23-2284 

•8909 

4702 

7 

9'5525 

57'73 

4652 

9 

14-7489 

12-6218 

4703 

4t 

22-0166 

17-9436 

7 

10-8405 

5-8300 

4653 

9 

l6-2IOO 

12-8995 

4704 

5 

10-8923 

5-9142 

4654 

2S§ 

6-0943 

24-7.58 

25$ 

16-4712 

12-4763 

47°5 

10 

22-3501 

17-8061 

i7§     11-1674 

5-6661 

4655 

-* 
/ 

6-6252 

25-1901 

12 

16-9610     12-9950 

4706 

1  6      23-4768 

17-5522 

2O§        12-2689 

5-3233 

4656 

10 

6-6383     i  24-4960 

13 

17-0300 

12-3072 

4707 

16      247336 

I7-4456 

2i§     i3'5"8 

5''i34 

4657 

8 

6-6984       24-3634 

1  I 

17-1052 

12-1765 

4708 

9      25-0365 

17  9282 

i4§     13-8546 

5-5700 

4658 

-i* 

3 

8-1377 

24'4447 

St 

18-5281 

12-3830 

4/09 

6        2  9490 

6-0970 

4659 

4* 

I  1*7600 

24-4844 

5* 

22-1363 

12-7366 

4710 

3*  ;  167027 

18-1348 

10         5-5634      6-4554 

4660 

8 

II-9293 

24-2267 

•5 

22-3258 

12-5029 

47" 

5       171652 

18*2914 

9        6-0383      6-5727 

4661 

.* 

3 

I2'l  I  56 

24-0731 

10 

22-5239 

12-3648 

4712 

7 

17-2751 

18-6832 

1  1 

6-i8ri       6-9542 

4662 

29S 

I2-3009 

24-3785 

JT« 

22-6828    12-6829 

K2557       10 

4713 

4* 

I7-4493 

18-2347 

5 

6-3293       6-4825 

4663 

3* 

I3-II56 

237762 

5* 

23-5489   12-1523 

47H 

3* 

22-3991 

19-1422 

8 

11-3232       6-9960 

4664 

28§ 

I3-3382       24-4257 

39§ 

23-7119     12-8212 

80    461       9-5 

47  '5 

ii 

22-8889 

18-9900 

18       11-7988       6-8028 

4665 

12 

I3-3747       24-0948 

16 

237779     '2-4957 

4716 

6       12-4921  j    6-8856 

4666 

6* 

5-8230 

25-3927 

>3 

16  1406     13-1266 

47'7 

10 

14-5189 

19-3120 

2Q§       3'4833  i    7-8041 

4667 

7 

17-3251     13-0053 

4718 

4 

3-5548       7-4030 

4668 

5 

19-3069     13-7057 

47'9 

10 

16-5027 

18-7987 

16 

5-4I95       7-I338 

4669 

5 

20-7180     13-8885 

4720 

7 

168896 

19-2399 

'5 

5-8412       7-5402 

4670 

5 

20-8507     13-4398 

4721 

5 

7-0854      7-4627 

4671 

65§ 

I2-8592       25-1502 

73§ 

23-1727     13-4987 

80    459 

8-2 

4722 

9 

18-8338 

19-3484 

H 

77868 

7-4911 

4723 

42§ 

18-9135 

19-3381 

45§ 

7-8655 

7-475' 

79    459 

8-8 

56§ 

2-5I24 

21-3949 

79    45° 

87 

4724 

1  1 

19-5778 

'97447 

'5§ 

8-5601 

7-8241 

4725 

4 

9-1213 

7-1566 

R\        ,  _  h    ^.m    •*-         .   —  )i        ,-x.Tn 

4726 

4* 

20-3907 

19-7856 

8 

9"3739 

77976 

.A.    15     O      tO    15      2Om 

4727 

7 

21-3978 

19-9828 

12 

10-3931 

7'9'36 

Centre      R.A 

1  5>>  o"  Dec.  +  79°                R.  A  .  1  5h  zo"  Dec.  4-  So* 

4728 

'3 

22-0897 

19-8540 

16 

11-0743 

77274 

Plate  4475.     1^99,  May  17.            Plate  4016.     1898,  June  3. 

4729 

5 

3-48«5 

8-1447 

% 

TO. 

4720 

6 

4-0889 

8-6934 

4672 

5 

20-8648 

14-2908 

10        9-4004       2-2843 

473' 

'9 

18-4792 

20-3632 

22§ 

7-5172      8-5303 

4673 

4 

21-3173 

14-7265 

8         9-8862       2-6843 

4732 

5 

19-0810 

19-8951 

9 

8-0769 

8-0150 

i  rtstau  interral  represents  v«ry  nearly  5'  =  iO4i-S  of  R.A.  at  Dec.  +  79*,  and  i  i5»'z  at  Dec.  -i-  80*. 
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Z  O  N  E    +    79°. 


B.  D. 

B.  D. 

-No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

x.                   y 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

x.                    y. 

. 

No. 

Mag. 

No.             Mag. 

R.A.  i5h  om  to  i5h  20™  —  contd. 

R.A.  i5h  oln  to  i5h  20m  —  contd. 

Centre     R.A.  I5h  om  Dec.  +  79°               R.A.  ish  20™  Dec.  +  80* 

Centre        R.A.  i5h  om  Dec.  +  79°             R.A.  i;1'  20"  Dec.  +  80' 

Plate  4475.    1899,  May  17.            Plate  4016.    1898,  June  3. 

Plate  4475.     1899,  May  17.           Plate  4016.     1898,  June  3. 

o 

m. 

m. 

4733 

4* 

20-1801 

20-6638 

7 

9'2354 

8-6891 

4792 

5 

IO'I2OI 

'13-7870 

4734 

4 

9'9742 

8-5624 

4793 

4       10-5038 

13-4172 

4735 

7 

21-2991 

20-8707 

1  1 

10-3685 

8-8056 

4794 

II         21-9221 

25-8253 

I3§     11-3928 

13-6924 

4736 

6 

10-9565 

8-5°53 

4795 

6       12-6160     13-1623 

4737 

6 

11-0859 

8-7977 

4796 

10       12-7952     13-6907 

4738 

18 

22-I887 

20-5248 

20§ 

1  1-2264 

8-3907 

4797 

21 

23-8349      25-7853 

22§        13-968       13-4984 

4739 

4 

12-3915 

8-3000 

479s 

6       13-8645     13-3639 

4740 

7 

16-0090  ;  21-4874 

12 

5-1480 

9-8528 



474' 

4 

18-0168     21-3582 

6 

7-1363 

9-5610 

?8§       2-3059 

13-7584 

80    459 

8-2 

4742 

47§ 

18-0921 

20-8726 

53§ 

7-1721 

9-0682 

79    458 

8-6 

4743 

5 

18-3640 

21-0967 

8 

74607 

9-2726 

,                                             , 

4744 

4 

7-4651 

9-1740 

R.A.  i5h  20m  to  i5h  40™ 

4745 

5* 

18-4982 

21-1037 

7 

7-5954 

9-2666 

Centre         R.A.  I5h  40™  Dec.  +  79°           R.A.  ish  20™  Dec.  +  80° 

4746 

4* 

20-4330 

21-4077 

6 

9-5528 

9-4151 

Plate  3498.     1897,  May  20.        Plate  4016.     1898,  June  3. 

4747 

'5 

2  I  "0090 

21-2540 

20§ 

lO'I  102 

9-2117 

1 

0 

m. 

4748 

5 

"'4539 

9-9753 

4799 

7 

14-6398 

1-7066 

4749 

7 

1  1-5900 

9-8448 

4800 

10 

2-2653 

15-1868 

26§ 

14-O2OO 

27388 

475° 

38§ 

22-5061 

21-4141 

39§ 

11-6152 

9-2497 

79    462 

9'5 

4801 

4* 

2-6070 

15-1153 

10 

14-3630 

2-6969 

475' 

8 

13-0648 

9-6252 

4802 

6 

18-2824 

2-9014 

4752 

8 

14-6476 

22-1  138 

'4 

3-8403 

10-5848 

4803 

20 

IO-I279 

14-1069 

4'§ 

2I-9492 

2-3748 

79    469 

9'5 

4753 

5 

15-3887 

21-9391 

8 

4-5626 

10-3538 

4804 

9 

10-8466 

I4-3095 

26§ 

22-6469 

2-6425 

4754 

5         4'9°44 

10-3177 

4805 

4* 

10-8670 

14-2057 

8t 

22-6767    '      2-5382 

4755 

6 

5-1210 

10-7676 

• 

4806 

6 

H'5574 

14-1870 

22§ 

23-3654    ;      2-5822 

4756 

5 

5-1666 

10-1254 

4807 

20 

2-5263 

I6-3747 

3'§ 

I4-I7I8          3-9442 

4757 

8 

17-8337 

22-1235 

9 

7-0173 

10-3379 

4808 

8 

I4-21II           3-2559 

4758 

'5 

17-8598 

22-I32O 

•7§ 

7-0444 

10-3424 

4809 

6 

14-9605           3-3943 

4759 

7 

19-9206 

22-8769 

10 

9-1592 

10-9187 

4810 

6 

'57795       3-3727 

4760 

24§ 

23-2988 

227223 

22§ 

12-5109 

10-4886 

481  I 

4 

19-1846      3-7396 

4761 

7 

23-9324 

22-7409 

13-1435 

10-4548 

4812 

6 

IO-0278 

15-1279 

23§ 

217575 

3'383° 

4762 

3* 

14-1385 

22-9082 

6 

3-3947 

1-4187 

4813 

20 

I0-O8l8 

15-0250 

38§ 

21-8203 

3-2838 

79    468 

9'4 

4763 

6 

I5-5487 

22-8O2I 

1  1 

47958 

1-2024 

4814 

7 

14-2580 

4-6891 

4764 

4 

16-7689 

22-9110 

7 

6-0190 

1-2107 

4815 

4* 

3-4411 

'6-5334 

14 

15-0696 

4-1852 

4765 

3* 

17-0506 

23-0907 

7 

6-3146 

1-3655 

4816 

4 

15-5521 

4-3994 

4766 

5 

7-6700 

1-1505 

4817 

5 

3-9492       16-3422 

'4 

15-5929 

4-0403 

4767 

8 

I9-9873 

23-2847 

10 

9-2571 

1-3220 

4818 

6 

4-6178  :  16-8306 

'9 

16-2142 

4-5875 

4768 

8 

21-0352 

23-6802 

'3 

10-3341 

1-6299 

4819 

4       16-3107 

4'435° 

4769 

4 

11-4151 

1-2846 

4820 

18       19-5910 

4-8044 

4770 

7 

23-0455 

23-6555 

'3 

'2"3374 

1-4408 

4821 

4     :  19-701  1 

4-8340 

477' 

4 

4-3632 

12-4089 

4822 

5* 

10-2358 

16-5959 

'7 

21-8279 

4-8624 

4772 

'4 

16-1297 

24-1418 

20§ 

5-4821 

12-4869 

4823 

4 

14-7490 

5-4365 

4773 

43§ 

16-8733 

24-2143 

46§ 

6-2313 

12-5006 

80    464 

9-2 

4824 

36§ 

3-8484 

I7-4753 

35§ 

15-3899 

5-1587 

79    465 

9'3 

4774 

4 

7-9205 

12-0911 

4825 

4 

16-8139 

5-3345 

4775 

5 

197456 

24-7046 

ii 

9-I3I4 

127539 

4826 

'3 

5-9268 

17-9960 

2I§ 

17-4133 

5-8687 

4776 

7 

10-1917 

12-3852 

4827 

5t 

8-1885 

17-8089 

17 

19-6830 

5-8858 

4777 

3* 

21-6392 

24-1990 

9 

10-9810 

I2'IOl6 

4828 

13* 

8-4586 

I7-0374 

23§ 

20-0200 

5-1417 

4778 

12 

21-8500 

24-1460 

11-1847 

12-0258 

4829 

8 

21-5243 

5-57I2 

4779 

'7 

22-1450 

24-2584 

17 

11-4876 

12-1159 

80    467 

9'5 

4830 

4 

10-3400  |  17-1837 

8 

21-8816      5-4555 

478o 

6 

11-6054 

12-8536 

4831 

6 

23-3843       5-30/6 

4781 

4 

11-6883 

12-8877 

4832 

'7 

12-5919 

17-1446 

37§ 

24-1299 

5-6235 

4782 

3* 

15-6390 

24-8286 

7 

5-0481 

I  3-2120 

4833 

12 

25-4657 

5-7573 

4783 

4 

13-1842 

4834 

9 

14-1493      6-7848 

4784 

5 

5-8722 

13-7549 

4835 

5 

16-7205 

6-8677 

4785 

4 

16-4615 

25-3I49 

5-9110 

13-6297 

4836 

4 

17-4576 

6*0566 

4786 

'4 

16-8044 

25-5860 

20§ 

6-2710 

13-8728 

4837 

4 

20-1790 

6-3774 

4787 

4 

6-9553 

13-8659 

4838 

3* 

10-5566 

17-9264 

8 

22-0305 

6-2170 

4/88 

4 

7-5814 

13-4699 

4849 

'5 

11-8554 

18-4574 

28§ 

23-2761       6-8634 

4789 

S* 

I8-I7II 

25-5631 

10 

13-7366 

4840 

4 

15-2525      7-1375 

4790 

12 

19-4299 

25-0283 

'3 

8-8428 

13-1034 

4841 

'4 

5-0870 

19-9778 

20§ 

I6-3975  !    77645 

479' 

23 

19-9798 

257632 

*5§ 

9-4515 

137897 

4842 

5 

17-2108  |    7-3592 

i  riseav,  interval  represents  very  nearly  5'  =  i04»-8  of  R.A.  at  Dec.  +  79',  and  n$'-z  at  Dec.  +  80'. 
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ZONE    +    79°. 


639 


No 

DI&  111. 

Din  in 

B.  D. 

B.  D. 

X. 

y 

inam. 

x.                     y. 

Xo.            Mag. 

Xo. 

Diam. 

*. 

y. 

Diam. 

K. 

»• 

Ha. 

Mag. 

R.A.  i5h  20m  to  i 

5h  4om  —  contd. 

R.A.  15"  40m 

to  i6h  o1" 

Centre         R.A.  I5h  40""  Dec.  +  79'            R.A.  i5h  2om  Dec.  -f-  80* 

Centre        R.A.  ip  4om  Dec.  +  79°            R.A.  i6h  om  Dec.  +  80' 

Plate  3498.     1897,  May  20.          Plate  4016.     1898,  June  3. 

Plate  3498.     1897,  May  20.        Plat*  3517.    1897,  June  i. 

ru. 

o 

m. 

4843 

7 

8-0698 

19-4769 

'9§ 

19-4121 

7-S374 

4896 

4'§ 

20-2807 

14-8656 

3*§ 

9-1400 

2-8037 

79    473 

9.3 

4844 

5 

8-4590 

19-4239 

i5§ 

19-8060 

7-5172 

4897 

'5 

227065 

'474*3 

13 

"•5474 

2-4788 

4845 

7 

20-6358 

7-7001 

4898 

*4§ 

24-0923 

15-3722 

22 

12-9779 

2-9880 

79   475 

9-5 

4846 

5 

22-1436 

7734* 

4899 

6* 

24-9259 

15-0528 

10 

137856 

2-5998 

4847 

4t 

1  1*8241 

19-4769 

13 

23-1514 

7-8745 

4900 

*'§ 

16-9152 

i  5-0890 

*4§ 

5-8051 

3-3064 

4848 

21 

12-1126 

19-4659 

38§ 

23-4396 

7-8889 

4901 

*4§ 

*3'455° 

16-6992 

21 

12-4551 

4-3676 

4849 

7 

24-0514 

77307 

4902 

14-7959 

18-1  179 

*3 

3-9467 

6-5029 

79   47» 

9'5 

4850 

'7 

13-4639 

19-2653 

32§ 

7-8115 

4903 

19 

15-0208 

177126 

17 

4-1386 

6-08  1  6 

4851 

5 

16-2018 

8-3328 

4904 

5 

21-9188 

18-5739 

6 

11-0826 

6-3630 

4852 

6 

16-5629 

8-7444 

4905 

9 

20-0838 

19-4125 

12 

9-3*3° 

7-3494 

4*53 

57§ 

I2'6l22 

20-2861 

62§ 

23-8624 

87531 

79     470 

8-0 

4906 

6 

21-5831 

19-2276 

9* 

10-8005 

7-0397 

4854 

10 

*4"3394 

8-4974 

4907 

4 

23-1609 

19-9173 

7 

12-4303 

7-5967 

4855 

4* 

4-47I3 

21-7797 

1  1 

15-6210 

9-5057 

4908 

6 

18-0933 

20-3426 

8 

7-4167 

8-4444 

4856 

6 

18-6533 

9-1265 

4909 

*7§ 

18-3392 

20-2045 

*3 

7-6522 

8-2873 

79   47* 

9'5 

4*57 

7 

19-3423 

9'72;9 

4910 

3* 

18-4628 

20-2701 

4* 

77795 

8-337* 

4858 

7 

19-9518 

9-6665 

4911 

3* 

22-6886 

207851 

5 

12-0343 

8-4993 

4859 

7 

22-6063 

9-5418 

4912 

4* 

227683 

20-7087 

S 

12-1073 

8-4200 

4860 

7 

24-8500 

9-9012 

49'3 

4* 

19-5271 

21-6562 

8 

8-9562 

9-6319 

4861 

6 

25-1887 

9-1781 

4914 

20-3170 

21-5921 

*9§ 

97374      9-5018 

79   474 

9'4 

4862 

8 

15-1498 

10-2892 

49'5 

6 

19-1068 

22-8175 

6 

8-6338     10-8255 

4863 

4* 

5'4*O3 

22-3303 

I0§ 

16-5177 

10-1350 

4916 

3* 

21-3192 

22-3294 

4 

10-7997 

10-1534 

4864 

5 

16-5678 

10-9858 

49'7 

'7 

16-8768 

23-6440 

18 

6-4812 

11-8347 

4865 

12 

17-0390 

10-6253 

4918 

1  1 

19-1072 

23-9161 

ii 

87*74 

11-9179 

4866 

40§ 

6-4866 

22-3306 

42§ 

17-5766 

10-2342 

79   466      9-0 

4919 

6* 

20-3082 

23-6103 

7 

11-5134 

4867 

5 

19-5906 

10-5986 

4920 

3* 

15-8699 

24-1741 

5 

S-5*09 

12-4448 

4868 

8 

20-3355  '  10-3509 

49*  l 

ii 

17-2730 

24-5673 

'3 

6-9547 

12-7234 

4869 

20§ 

12-0728       22-4675 

33§ 

23-1301     10-8759 

49** 

5 

7-5593 

12-1386 

4870 

6 

14-4178     11-7920 

49*3 

9 

^WS 

24-2495 

ii 

9-6036 

12-1789 

4871 

9 

15-2603     11-3365 

4924 

30 

21-1130 

24-6645 

20 

107879 

12-4970 

4872 

5 

18-0490     11-2347 

4925 

5* 

14-6405 

25-3649 

6 

4-3976 

137366 

4873 

n 

8-1379       237240 

20§ 

19-0948     117709 

4926 

22 

15-0900 

25-0607 

'9 

4-8*00  ( 

13-3961 

80   483 

9'5 

4874 

4 

21-4669     11-0575 

4927 

I  I 

17-0715 

257477 

'3 

6^510 

13-9165 

4876 

7 

17-8809     12-0966 

5»§ 

1-9520 

8-8471 

79    47° 

8-0 

4877 

7 

7-2418      24-4052 

'9 

18-1431     12-3677 

I 

4878 

4 

18-2344     12-9398 

4879 

ii       13-8464     23-5967 

*4§ 

247909     12-1636 

R.A.  i6hom 

to  i6h  20™ 

4880 
4881 
4882 

16 

5-7625       25-5062 

7 
22§ 
3 

14-8175     13-1052 
16-5698     13-3324 
17-3080     13-6701 

80    472 

9'5 

Centre      R.A 
Plate 

1  6>>  2o">  Dec.  +79*                 R.  A.  1  6>>  o»  Dec.  +  80* 
3172.    1896,  June  17.           Plate  3517.     1897,  June  i. 

4883 

12 

17-3194     13-5051 

O 

m. 

4884 

9 

17-6261     13-3373 

4928 

8 

2  "947  5 

14-0175 

3* 

14-4889     2-3538 

4885 

5* 

7-43*7    25"8854 

16 

18-1985     13-8594 

49*9 

5 

4-1589 

14-2852 

4886 

4 

18-2711     13-3384 

4930 

4 

4-2725 

14-0868 

4887 

12 

19-9618     13-0848 

493' 

5 

4-6496 

14-2052 

4888 

7 

9-1818    25-3548 

'9§ 

19-9890     13-4902 

493* 

'9 

8-0473 

14-5027 

'5 

19-5104 

2-3548 

79    4«* 

9'4 

4889 

7 

20-0566     13-0420 

4933 

22§ 

11-3502 

146999 

21 

22-7787 

2-8850 

4890 

16      u-5598    25'2°35 

23§ 

22-3698     13-5541 

4934 

6 

2-8296 

15-6570 

4891 

4      "'6359    24"8557 

12 

22-4768     13-2149 

4935 

4 

3-9596 

15-0638 

4892 

5 

23-3773     I37462 

4936 

**§ 

5-1782 

5-4263 

20 

16-5619 

2-9800 

4893 

8 

23-6084     13-9403 

4937 

7 

5-8829 

5'5297 

4* 

17-2567 

3-1546 

4894 

17       13-1926 

25-3052 

*9§ 

23-9865     13-8050 

4938 

6 

6-8427 

5-347I 

4895 

8 

24-0673     13-5467 

4939 

6 

7-2311 

5-1153 

4940 

33§ 

8-2943 

5-8075 

33 

19-6263 

3-6775 

79    483 

8'9 

46§ 

21-8450       1-9090 

79    467« 

var. 

494' 

5 

8-7764 

57639 

4*§ 

21-8561       1-6748 

79    467 

9'4 

4942 

7 

11-8788 

15-5110 

4943 

6 

I  3-5666 

'573*9 

4944 

7 

5-2612 

16-1451 

3* 

16-5756     37037 

4945 

24§ 

7-8292 

16-9678 

22 

19-0430     4-7869 

79    480      9-1 

B.  D.  79°467<».  S  Urae  Minoris. 

i  reseau  interral  represents  very  nearly  5'  =  io4«-8  of  R.A.  at  Dec.  +  79",  and  H58'2  at  Dec.  + 

So0. 
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GREENWICH  ASTKOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +   79° 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

z. 

•y. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

z. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  i6h  om  to  i6h  2om  —  contd. 

R.A.  i6h  om  to  i6h  20m—  contd. 

Centre      R.A.  i6>>  zom  Dec.  +  79'             R.A.  i6h  om  Deo.  +  80' 

Centre         R.A.  16"'  20"'  Dec.  +  79°             R.A.  i6>-  o™  Dec.  +  80* 

Plate  3172.     1896,  June  17.           Plate  3517.     1897,  June  i. 

Plate  3172.     1896,  June  17.          Plate  3517.     1897,  June  i. 

4946 

8 

8-8218 

16-8523 

4 

20-0425 

4-7664 

o 

m. 

5005 

8       10-8018 

24-4838 

4* 

21-2392 

12*5612 

O 

m. 

4947 

5 

12-8069 

16-3680 

5006 

4       10-8456 

24-4131 

4948 

II 

12-8294 

16-9688 

7 

24-0200 

5-2902 

5007 

8       10-9693 

24-8956 

4* 

21-3653 

12-9871 

4949 

22§ 

3-5182 

17-7103 

IO 

14-6829 

5-O837 

79    477 

9'5 

5008 

18       13-4903 

24-3926 

10 

23-9218 

127415 

495° 

2I§ 

9-4266 

17-1132 

-9 

20-6189 

5-0853 

5009 

22§    '     4-4337 

25-3507 

16 

14-8178  :  12-7782 

80     496        9-5 

495' 

H 

12-1930 

'7'4374 

6 

23-3392 

5^934 

5010 

l6            5-0663 

25-9750 

6 

15-3850  1  13-4562 

4952 

'9§ 

12-3710 

17-2576 

18 

23-5354 

5'5344 

79    487 

9'5 

501  1 

4        6-3718 

25-0153 

3* 

16-7774     12-6426 

4953 
4954 

12 

30§ 

127396 

5-0629 

17-9165 
18-2660 

6 

22§ 

23-8353 

16-1617 

6-2213 
5-7934 

79    478 

9-0 

5012 
5013 

24§ 

15 

6-5856 
6-3267 

25-1625 

26-1645 

14 
5 

16-9755  i  12-8056 
16-6198     13-7762 

4955 

4 

5-6904 

18-0145 

5014 

20§ 

8-4452 

25-5970 

'3 

187834 

13-4291 

4956 

6 

6-1917 

18-6529 

3* 

17-2440 

6-2900 

5015 

7 

9-4411 

25-97/0 

4 

19-7360 

13-9060 

4957 

6 

6-5321 

18-3284 

4* 

17-6190 

6-0076 

5016 

5 

9-8551 

25-2805 

4* 

20-2178 

13-2551 

4958 

5 

7-5874 

18-8791 

4* 

18-61  19 

6-6579 

5017 

6 

11-0718 

25-1382 

4* 

21-4433 

13-2389 

4959 

7 

8-2865 

18-1460 

C 

10-3808 

6-0005 

T  7  J  7 
4960 

20§ 

J 

10-2628 

18-3993 

j 

'9 

y  j 
21-3200 

6-4553 

79    485 

9'3 

4°§ 

'9-4305 

1-3657 

79    481 

8-9 

.    «.X« 

4 

6-3730 

6.  .  o  ~  ._ 

19-7171 

XL. 

f                 S 

52§   '  267273 

8-1433 

79    493 

8-8 

4962 

4 

4002 

19-0440 

3* 

174916      6-7104 

* 

4963 

13 

7-8001 

19-2537 

6 

18-7830 

7-0534 

4964 

4 

8-7092 

197652 

R.A.  i6h  20m  to  i6h  40™ 

4965 

10 

8-9450 

19-3405 

5 

19-9131 

7-2553 

Centre       R.A.  i6>>  zom  Dec.  +  79°              K.A.  16''  40'"  Dec.  +  80' 

4966 
4967 

4 
3 

9-5656 
10-5894 

19-1029 
19-0748 

Plate  3172.     1896,  June  17.         Plate  3524.      1897,  June  11. 

4968 
4969 
4970 

497' 
4972 
4973 
4974 
4975 
4976 
4977 
4978 
4979 

J 

4 

24§ 

5 
5 

10 

5 

4 

5 
7 
5 

3-2865 

3-559° 
4-1562 

77015 

77937 
8-8796 
9-0265 
9-2412 
9-6378 
12-4309 
12-6617 
13-6018 

207437 
20-4809 
20-1938 
20-9463 
20-8250 
20-8295 
20-1935 
20-2451 
20-7142 
20-3669 
20-1260 
20-7163 

'5 

3* 
4 

18 

21 

4* 

14-4401 
18-5171 

18-6185 

19-9072 

20-1  180 

23-5379 

87267 
8-6155 

8-1144 
8-1855 

8-4163 

79    476 

79    483a 
79    484 

9'5 

9-2 
9-0 

5018 
5019 
5020 
5021 
5022 

5°23 
5024 

5025 
5026 
5027 
5028 

i8§ 

7 

16 

2'§ 
7* 

43§ 
23§ 

20§ 

15-0708 
16-2409 
17-5565 

2O'l6lO 

24-1063 

24-1587 

16-6326 

17-2405 

'7'4733 
19-9389 

14-5686 

H'5259 
14-7854 

14-2052 

13-9798 
14-0245 
14-4086 
15-7286 

«5-3723 
14-8277 
15-4042 

29 
20 

5t 

5* 
16 

26 
5* 

3°§ 

21§ 

3-7082 
4-8721 
6-2077 
8-7615 

12-6814 
12-7363 

'3-9574 
5-3477 
5-9285 

6-1226 
8-6195 

2-9480 
2-8261 
2-9888 
2-2327 
17300] 
17694] 
2-0714 

39955 
3-5962 
3-0388 
3-4403 

79°  49' 

79    5°3 

79    494 
79    495 

Hi, 

9'5 

9'5 

9-2 
87 

4980 

4 

'3-9338 

20-7644 

5029 

26§ 

23-0652 

15-2213 

333     11-7200 

3-°4i3 

79    5°« 

9'5 

4981 
4982 

5 
4 

6-3898 
7-0370 

21-8065 
21-6838 

5030 

"I 

23-9212 
24-8703 

15-5121 

15-4086 

19      !  12-6007 

39§     13-5398 

3-2740 
3-1042 

79    504 

9-0 

4983 

4984 
4985 

4986 

4987 
4988 

4989 
499° 
4991 
4992 

5 

4 

5 
7 
10 
10 

37§ 
22(5 

5 

8-2841 
87711 
9-0290 
9-4190 
9-8686 
10-4305 
11-3912 
13-1087 

13-4103 
5-0368 

21-9129 
21-5378 

21-5333 
21-2248 
21-2761 
21-1590 
21-9840 

2  1-2361 
21-6922 
22*0292 

7 

4 

5 
5 
35§ 

V 

19-5185 

20-6361 
21-2095 
22-0791 

23-8643 

24-1  178 
'57559 

9-4262 

9-2752 
9-2173 
10-1335 
9-5646 
10-0471 
9-5347 

79    489 
79    490 

8-8 
9  '4 

5032 
5°33 
5°34 
5°35 
5036 

5037 
5038 
5039 
5040 
5041 

I* 

7 
io3§ 

8 
5 

10 

1  1 
16 
16 

17-3270 
18-6617 
19-1080 
20-3555 

22-5453 
25-0210 
14-6157 
16-8084 

1  1  '2  I  2O 

22-9355 

15-8878 
16-5665 
16-8616 
16-1863 
16-471  1 
16-8602 
17-1597 
17-2972 
17-2636 

'7-9735 

Q 

»7§ 
6 

6 

13 
16 

'9 

0-0505 

7-4324 
7-8962 
9-0913 
1  1-2966 
13-7902 

3-4355 
5-6303 
10-0195 
11-7907 

4-1080 
4-6875 
4^543 
4-1933 
4'3252 
4-537I 
5-5652 

5-55I2 

5-2056 

5-7940 

79    498 

5'5 

4993 

4 

97437 

22-5036 

5042 

5 

23-3227 

17-4332 

5      12-1403 

5-2285 

4994 
4995 
4996 

6 

24§ 

6 

13-0954 
13-1278 
13-2225 

227674 
22-9625 
22-1088 

4* 

22§ 

23-6950 

237083 

1  1  -09  1  9 
1  1-2831 

79    488 

9'5 

5°43 
5044 

5°45 

4 
9 
'4§ 

24-0160 

I4-5936 
I5-7227 

'7'4524 
18-0648 
17-8231 

5      12-8305 
10     i    3-4799 
19        4-584° 

5-1987 
6-4690 
6'i  5  16 

4997 
499  8 

4999 

i8§ 
4 

7-8013 

"'3595 

12-1767 

23-6339 
23-6895 

23'5255 

7 

21 

'8'34'7 
21-8766 

1  1-4092 
1  1-8267 

79    486      9'3 

5046 

5°47 
5048 

7 

2I§ 

5 

19-5650 

22-92  1  5 
23-5440 

18-3017 
18-5419 
18-2883 

6* 
lag 

4* 

8-4518 
11-8170 
12-4203 

6-3585 
6-3624 
6-0678 

5000 

23-9773 

5049 

5* 

23-8044 

18-5445 

5* 

12-6970 

6-2999 

5001 

9     :    47683 

24-6050 

5050 

7* 

14-1094 

187473 

6*      3-0430 

7-1873 

5002 

14        6-0951 

24-4660 

6 

165584 

12-0646 

5051 

22§ 

'4'4°53 

19-3093 

Z5§   i    3'377i 

77244 

5003 

14        6-1473 

24-6039 

4 

16-5963 

12-2087 

5052 

15-5630 

18  9072 

5004 

9 

10-6653 

24-8829 

5* 

21-0643 

12-9430 

5°53 
5°54 

45§ 

15-8107 
17-2286 

I9-53I4 
19-1781 

4Z§    !    479  '4 
44§       6-1821 

7-3955 

79    493 
79    496 

8-8 

8-7 

i  rttcau  interval  represents  very  nearly  5'  =  104"  8  of  R.A.  at  Deo.  +  79°,  and  1158-2  at  Dec.  +  80°. 

GREENWICH  ASTKOGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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ZONE    +    79C 


B.  D. 

B.  D. 

Mo. 

X. 

Diam. 

X. 

y- 

So. 

M»g. 

No. 

Diam. 

*•        V* 

DIM  111. 

X. 

No. 

JI  ag. 

R.A. 

16''  20™  to  i61'  40m—co»tcl. 

R.A.  i6u  40" 

'to  i  /h  o"1 

•e   K.A.  16''  2om  Dec.  -(-79°       R.A.  i6h  40'" 

Dec.  +  80' 

Centre  R.A. 

1  7"  o-  Dec.  +79*      K.A. 

iS^o1"  Dec.  +  80' 

Plate  3172.  1896,  June  17.      Plate  3524.  1897,  June  n. 

Plate  3202.  i8y6,  July  13.    I'late 

3514.  1897,  June  n. 

a             111. 

m. 

5055 

45§  20-1912 

19-8395 

_  ^ 

9-1851 

7-8471 

79  499   9'° 

5111 

15 

3-1362   14-0008 

17 

14-6732    1-4733 

5056 

7*  25-9084 

19-1413 

6* 

12-841  1 

6-8895 

5112 

8 

9-2495  H'2145 

6* 

20-7387   2-2746 

5°57 

6   22-6288 

20-1  176 

7 

11-6537 

7-956o 

5  13 

12 

10-9553  14-4564 

16 

22-4101    2-6829 

i8.§  i5'5253 

2O  0450 

21 

4-5442 

8-3773 

5  H 

25§ 

11-5225  14-4670 

4° 

22-9738   2-7470 

79  520 

9'4 

5°59 

13   15-9049 

19  7202 

15 

4-9003 

8-0270 

5  1  5 

383 

13-0476  14-7633 

53 

24-4665    3-1897 

79  523 

9'3 

5060 

ii   15-8972 

20-6804 

15 

4-9610 

8-9900 

5  16 

136891  14-6022 

45 

25-1  192 

3-09  '5 

79  525 

9'3 

5061 

12     17-3860 

20-5810 

IO 

6-4384 

8-7834 

5  '7 

1  1 

2-6327  15  0688 

4* 

14-0685    2-4862 

506: 

10   20-8441 

20*2852 

1  1 

9-8660 

8-2471 

5118 

8* 

4-6418  15-1182 

9 

16-0650   2-7307 

506? 

5*  22-0974 

2O-52IO 

6 

11-1504 

8-3941 

5"9 

84§ 

4-6538  15-6527 

S6§ 

16-0*30   3-2648 

79  5'i 

6-3 

5064 

2l§  ;  14-3110 

20-9252 

2I§ 

3-3943 

9'3434 

5  120 

6 

4-7121  15-1461 

6* 

16-1306   2-7657 

5065 

12 

14-6067 

2  I  "0403 

»7 

3-6979 

9-4388 

5121 

13 

67134 

15-3528 

i> 

18-1025 

3-1642 

5066 

6* 

14-9829 

20-9978 

6* 

4-0695 

9-3696 

5122 

9 

9-5655  '5-1520 

9 

20-9598 

3-2407 

5067 

18   16-9863 

2I-2828 

2l§ 

6-0868 

9-5119 

5123 

243 

11-3053  15-3685 

37$ 

22-6731 

3-6226 

79  519 

95 

5068 

12 

17-1033 

20-9082 

H 

6-1777 

9  '273 

5124 

43f 

12-0815  15-8143 

O7^ 

23-4017   4-1406 

79  521 

9-0 

5069 

16 

17-5191 

21-6165 

18 

6-6426 

9-8078 

3-9397  16  6845 

ft  OH 

15-2131   4-2192 

79  5°9 

9'5 

5070 

•71 

18-8383 

21-2950 

18 

7-9377 

9'3923 

llll 

i6b 

4-2154 

16-8535 

17 

15-4705   4-4152 

5071 

i93' 

20-0538 

21-3775 

»9§ 

9-1544 

9-3899 

5127 

243' 

4-7087  16-5570 

22§ 

15-9903 

4-1693 

5°7  = 

6   21-1089 

21-8616 

6 

10-2383 

9-8010 

5128 

5 

5-9740  16-5484 

4* 

17-2501 

4-2836 

J°73 

6   21-5100 

21-4421 

7 

10-6105 

9-3557 

5129 

.* 

77033 

16-7146 

4* 

18-9581 

4-6168 

5  =  74 

7 

>3'35°5 

9''547 

5130 

8 

9-7013 

16-3856 

12 

20-9793 

4-4783 

44§  -444;? 

22-0860 

13-5865 

9-7896 

79  5°5   94 

5131 

9 

12-7165  16-7802 

IO 

23-9418 

5-1639 

5076 

5   I4-4955 

21-9150 

4* 

3-6497 

10-3177 

4 

12-8618  166888 

5°77 

22-5501 

4* 

5-1405 

10-8483 

5133 

4 

13-0264  165796 

5078 

7   15-995^- 

22-3146 

3 

5-1695 

10-6098 

5134 

32§ 

2-8047  17-2449 

25§ 

14-0295 

4-6693 

79  506 

9'3 

5°79 

9 

16-6916 

22-1668 

6 

10-4167 

5135 

28§ 

3-0955  17-2589 

22§ 

14-3199   4-7112 

5080 

i6§ 

16-8159 

21-9958 

18 

5-9700 

10-2340 

5136 

13 

34945  i7-5565 

15 

14-6875  !  5-0458 

5081 

6 

17-3519 

22-6778 

6* 

6-5491 

10-8762 

5137 

13 

4-5289 

I7-I051 

17 

15-7605   4-6954 

5=;'- 

36§ 

19-6549 

»*7977 

4°§ 

8-8562 

10-8369 

79  497   8-9 

5138 

.* 

4-9542  17-9661 

9 

16-0993   5-5938 

5085 

ii 

21-2422 

22-1156 

1  1 

10-3924 

10  0456 

5139 

27§ 

6-5119  17-8289 

24§ 

17-6633   5-6104 

5084 

24§  ;  22-9675 

22-6745 

23§ 

12-1503 

10-4801 

79  502   9-5 

5140 

7-7867   7-9785 

3°3' 

18-9190   5-8769 

5085 

i8§  22-9755 

22-6728 

I9§ 

12-1601 

10-4783 

5'4J 

6 

10-8088   7-4468 

-* 

21-9756   5-6451 

5086 

6 

13-6825 

10-6452 

5'42 

6 

11-7566   7-3204 

4* 

22-9311   5-6081 

5087 

6* 

14-4334 

22-8864 

5 

3-6556 

•2931 

5  '43 

20$ 

11-8471   7-6183 

24§ 

22-9923   5-9148 

5088 

9   '5'4259 

22-79-0 

ii 

4-6360 

•1326 

5  '44 

23§ 

12-9092 

7-4013 

32 

24-725   5-8004 

79  522  (  9"3 

5089 

n* 

16-1504 

22'7579 

11 

5'35S9 

•0398 

5!45 

5 

13-2088 

7-4380 

4* 

24-3698   5-8677 

5090 

8* 

19-3894 

23-6985 

9 

8*6534 

•7532 

5146 

1  1 

3-4050 

18-0530 

10 

'4->500   5-5310 

5091 

1  1 

20-1890 

23-5253 

12 

9-4387 

•5227 

5H7 

343' 

3-6218 

18-5806 

1'S 

14-7140   6-0766 

79  5°7   9'1 

5092 

26§ 

20-6481 

23-9510 

25§ 

9-9273 

•9185 

5148 

54$ 

4-8043 

18-9154 

463- 

15-8564   6-5259 

79  510 

8'5 

5°93 

5t 

21-1673 

23-6496 

5 

10-4217 

•5821 

5H9 

20 

5-0682  18-4617 

213- 

16-1643   60980 

79  5^ 

9'5 

5094 

8   21-4187 

23-6373 

10 

10-6744 

"55°4 

5150 

23§ 

6-5461 

I8-I768 

233- 

17-6648 

5-95*5 

5C95 

8*  23-2641 

23-8984 

10 

12-5307 

5151 

16 

67794 

18-3916 

i8§ 

17-8763   6-1948 

5096 

6 

I3-9384 

•4699 

jii2 

5 

7-1097 

I8-I257 

5* 

18-2294   5-9638 

5097 

13 

14-9070 

24-4916 

'3 

4-2396 

12-8585 

5'53 

6 

7-6238 

18-9053 

4 

18-6667 

67863 

7   i5"239i 

24-0416 

8 

4-5379 

12-3852 

5i54 

12 

10-5586 

I8-OI43 

12 

21-6524 

6-1820 

5099 

12   17-6828 

24-3993 

13 

7-0000 

12-5716 

5155 

5* 

11-6177 

18-0556 

4 

227205 

6-3288 

5100 

5*  19-31=4 

24-1184 

4* 

8-6070 

12-1809 

5156 

79§ 

3-9930 

I9'243^ 

72§ 

15-0215 

67735 

79  5°8 

7-8 

5101 

ii   22-52*2 

24-6562 

1  6^ 

11-8531 

12-4863 

7 

4-0328  |  19-2807 

8 

15-0546 

6-8145 

5102 

ii   23-7638 

25-0445 

i8|j 

13-1  128 

12-7881 

5158 

35§ 

5-I385 

19-0400 

29S 

16-1798 

6-6815 

79  513 

9'4 

5103 

IO 

13-2508 

12-0684 

5159 

8-0956 

19-1307 

IO 

19-1131  !  7-0560 

5104 

4o§  17-1164 

25-2684 

4°§ 

6-4955 

I3-4785 

80  508   8-8 

5160 

3°§ 

8-5253 

19-6979 

3'§ 

19-4865    7-6645 

79  5'4 

9-2 

5105 

24S 

19-1801 

25-1163 

2  I§ 

8-5466 

13-1842 

80  510   9-4 

5161 

7 

3-3357 

2O-626l 

6 

14-2290    8-0847 

5106 

9 

10-3593 

13-0218 

5162 

5* 

4-4923 

20-8396 

4* 

I5-3598 

8-4105 

5I07 

1  1 

12-15;- 

13-1095 

5163 

10 

5-9525 

20-461  1 

8 

16-8503 

8:1737 

5108 

8o§ 

23-3983 

26-1629 

85§ 

12-8254 

13-9297 

80  519   7-0 

5164 

9^ 

67953  !  20-1665 

9, 

177185  !  7-9640 

5109 

5 

12-9579 

13-5755 

5165 

8-1386 

20-4422 

2I§ 

19-0300    8-3655 

51  10 

9 

13-2656 

13-8441 

5166 

43§ 

IO-2283 

20'3474 

423 

21-1195    8-4729 

79  516 

8-8 

5167 

5 

IO-8053 

20-7066 

4* 

21-6572 

8-8872 

53§  26-9410 

18-9860 

79  510   8-5 

5168 

4 

6-9576 

21-2909 

70§  ;  26-0898 

'9-I775 

79  5°8 

7-8 

5169 

33§ 

7-9542 

21-5750 

27^ 

18-7360 

9'4752 

1 

i  riscau  interval  represents  very  nearly  5'  =  io4«-8  of  R.A.  ai  Dec.  +  79°,  auii  iij'-z  a;  1  K.  -r 

So'. 

ASTROGRAPHIC  CATALOGUE. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    79°. 


);.  n. 

B.  D. 

No. 

Dimii. 

X. 

y- 

Main. 

x.                   ;/. 

Nn.             Mag. 

No. 

Pi  am. 

•X  •                                •!• 

i)ijun.             x.                     i/. 

No. 

Mag. 

1 

i 

R.A.  i6h  40'"  to  i;h  om  —  cout<l. 

il.  A.  i/1'  o™  to  i;h  20'"—  could. 

C'entre       R.A.  17''  o'"  Dec.  +  79'              R.A.  i6h  40'"  D,-c.  -f-  80' 

Centre       R.A.  i7h  o'"  Di-c.  +  79°                 R.A.  i7h  20'"  Dec.  +  80' 

Plate  3202.     1896,  July  13.          Plate  3524.     1897,  June  1  1. 

Plate  3202.     1896,  July  13.              Plate  3174.     1896,  June  17. 

m. 

m. 

5170 

4 

10-4008 

21*6079 

5 

21-1724 

9-7430 

5217 

6 

22-6583 

1  5-0718 

6 

I  I-229O 

3-0095 

5171 

9 

1  1-7503 

21-6399 

n 

22-5080 

9-9063 

5218 

37§ 

22-8287 

15-4708 

35§ 

H'4345 

3-3929 

79    534 

9'3 

5172 

11-8795 

21-2151 

»8§     22-6778 

9-4961 

5219 

25§ 

24-2440     15-6476 

23§ 

12-85/2 

3-4361 

5173 

22§ 

13-1471 

21-9406 

»6     '  23-8682     10  3433 

79    524 

9-1 

5220 

14      14-4675     16-1950 

25 

3-1746 

4-8796 

5174 

H 

3-9170 

22-9778 

H 

14-5833     10-4819 

5221 

8t 

I4-5505 

16-0367 

12 

3-2425 

4-7I59 

5175 

12 

4-3370 

22-41  1  1 

7 

15-0552  :    9-9576 

5222 

19 

15-6019 

16-5681 

22              4-3397 

5-1459 

5176 

12 

22-5798 

ii 

18-5447     10-4673 

5223 

8 

157952 

16-7450 

14             4-5476 

5-3070 

5'77 

44§ 

87005 

22-4236 

5i§ 

19-3960     10-3948 

79    5i5 

8-0 

5224 

6 

16-4983 

16-3831 

12              5-2156 

4-8801 

5178 

4 

9-2861 

22-8626 

5225 

4     i  '67576 

16-9205 

5         5-5224 

5-3946 

5'79 

4 

9-5930 

22-7060 

5226 

4       '8-3565 

16-3639 

5         7-0660 

4-6893 

5180 

75§ 

10-8662 

22*0470 

79§ 

21-5876     10-2291 

79    517 

6-8 

5227 

14       248781 

16-1674 

15       '3-5383 

3-8969 

5181 

23§     12-7336    22-6256 

28^     23-3925     10-9833 

5228 

4 

16-8502 

I7-1753 

4         5-6374 

5-6394 

5182 

6 

7-2354 

237643 

6 

17-8092 

I     -5863 

5229 

14 

17-2115 

17-2608 

15         6-0053 

5-6890 

5183 

.* 

3 

7-7049 

237787 

4 

18-2752 

I     -6445 

5230 

9 

21-1779 

17-4018 

n         9-9688 

5-4652 

5184 

5        8-5907 

23-7662 

4* 

19-1562 

I     7-51 

5231 

6 

21-2971 

17-5184 

7       10-0960 

5-57I5 

5,85 

9 

8-6875 

23-0453 

10 

19-3244 

I      -OI03 

5232 

9      21-8516 

17-5284 

9       10-6527 

5'53Q2 

5186 

4 

8-9098 

23-1227 

3 

19-5388 

I     -1074 

5233 

4*    22-3212 

17-4558 

4       11-1131 

5-4I55 

5l87 

5* 

107564 

23-3196 

4*     21-3613 

I     -4822 

5234 

7 

22-8427 

17-4046 

9     |  11-6275 

5-3I45 

5188 

7 

12-1998 

23-0323 

6      22-8203 

H'3374 

5235 

4* 

23-7120 

17-0488 

4     \  12-4600 

4-8768 

5189 

8 

9-0308 

24-4216 

7 

19-5325 

I2-4I27 

5236 

4* 

23-8693 

17-1578 

4 

12-6272 

4-9733 

5190 

5 

10-9598 

24-0804 

4 

21-4835        12   2600 

5237 

5 

15-2488     18-4473 

r- 

5 

4-1605 

7-0500 

5191 

35§ 

I1-IOI3      24-3989 

34-3 

2I-595I 

I2-5883 

79    518 

8-8 

5238 

6 

17-4970 

I8-5745 

6 

6-4099 

6-9715 

5192 

«4 

11-3495       24-8676 

14 

217989 

13-0781 

5239 

4 

7-6208 

6-7168 

5193 

15 

11-4479      24-3331 

16 

21-9467 

i2'5574 

5240 

9 

19-7663 

18-8560 

1  1 

8^935 

7-0445 

7 

3-7808      25-5285 

10 

I4-2OI  I 

13-0088 

5241 

20§ 

2I'02O8 

18-0743 

20§ 

9'8"38 

6-1481 

5'95 

5* 

4-0953      25-5214 

5 

14-5166 

13-0265 

5242 

21-9890 

18-6338 

25§ 

10-8893 

6-6212 

5196 

7 

16-5356 

13-4463 

5243 

H 

14-61  15 

19-0543 

18 

3-582I 

7-7172 

5'97 

6* 

7-6987 

25-6447 

10 

I8-09I2 

13-5011 

5244 

5, 

15-0690 

19-4181 

5* 

40685 

8-0351 

5198 

5 

9-9703 

7 

20-3432 

137798 

5245 

15-6039 

197271 

27§ 

4-6299 

8-2942 

79    S28 

9'5 

5199 

7 

10-4529 

25-7195 

1  1 

20-8236 

13-8409 

5246 

2  3* 

16-6081 

19-0719 

4* 

5-5692 

7-5446 

5200 

15 

11-8876 

25-4628 

12 

22-2752 

137234 

5247 

4 

16-7350 

19-4435 

6 

5-7298 

7-9041 

5201 

6 

13-6645 

25-1513 

8 

24-0751 

5248 

7 

17-2583 

19-0508 

6 

6-2155 

7-4667 

5249 

13 

17-5203 

19-5086 

«5§ 

6-5177 

7-9001 

73§ 

26-IO35 

3-6649 

79    527 

8-8 

5250 

15 

177273 

19-3038 

i5§ 

6-7052 

7-6753 

5°§ 

2-1672 

157328 

79    5°4 

9-0 

5251 

3 

18-0970 

19-2271 

4 

7-0672 

7-5676 

1058 

2H994 

26-5810 

80    519 

7-0 

5252 

26§ 

18-8998 

19-1043 

28§ 

7-8528 

7-3694 

79    529 

9'3 

53S 

5-I50I 

267244 

80    524 

9-0 

5253 

8 

20-0747 

19-6478 

8 

9-0759 

7-8031 

5254 

6 

20-4431 

19-6713 

6 

9-4450 

7-7933 

5255 

6 

21-4176 

19-8095 

7 

10-4241 

7-8439 

R.A.  1  7  -  om  to  1  7h  20"1 

5256 

20§ 

16-1948 

20-3970 

»9§ 

5-2807 

8-9053 

/                                            / 

52  57 

7 

6-0929 

8-QIQl 

Centre        R.A.  I7h  o™  Deo.  +  79'                 R.  A.  i7h  20™  Dec.  +  So* 

J       J  1 

5258 

4 

17-3268 

20-4550 

5 

6-4149    j      8-8596 

Plate  3202.     1896,  July  13.             Plate  3174.     1896,  June  17. 

5259 

8 

17-3906 

20-7612 

8 

6-5052      9-1618 

! 

m. 

5260 

5       18-4063 

207350 

5* 

7-5139      9-0422 

5202 

258 

14-2864 

I4-7452 

37§ 

2-8605 

3  4529 

79*  526 

9'5 

5261 

6 

i9'355o 

20-3921 

8 

8  4296 

8-6141 

5203 

4* 

14-9291 

14-2051 

4 

3H533 

2-8561 

5262 

8 

19-7214 

2O'666i 

8 

8-8182 

8-8536 

5204 

8 

16-3783 

147300 

12 

4-9431 

3-2450 

5263 

23§ 

20-0030 

20-3001 

27§ 

9-0654 

8-4606 

5205 

8 

16-8655 

14-6625 

13 

5-4232 

3-1342 

5264 

4°§ 

21-3216 

20-5941 

43§ 

10-4009 

8-6334 

79    532 

8-8 

5206 

5 

19-8049 

14-2618 

7 

8-3II8 

2-4652 

5265 

5* 

23-4548 

207684 

4 

12-5433 

8-6086 

5207 

26§ 

20-5441 

I4-0573 

35§ 

9-0303 

2-1953 

79    S3' 

9"  5 

5266 

H 

24-4030 

20-1855 

I3-4334 

7-9406 

5208 

23§ 

20-6385 

14-1683 

29§ 

9-1348 

2-2987 

5267 

6 

16-8523 

21-6808 

6 

6-0530     10-1251 

5209 

7 

2f5873 

14-3230 

6 

10-0914 

2-3631 

5268 

6 

18-3464 

21-6142 

8 

7-5324  :    9-9186 

5210 

18 

22-7494 

14-7879 

2O§ 

11-2923 

27187 

5269 

5 

19-1860     21-8633 

4 

8-3919     10-0923 

52II 

7 

23-5020 

I4-5055 

9 

I2-OI55 

2-3706 

5270 

5* 

19-3728 

21-5353 

5 

8-5520      9-7461 

5212 

46§ 

14-7227 

15-0782 

58§ 

3'3245 

3-7447 

79    527 

8-8 

5271 

4 

21-5637 

21-6413 

5 

10-7406       9-6543 

5213 

17 

15-6642 

15-7062 

21 

4-3243 

4-2840 

5272 

23-5375 

21-0866 

39§ 

12-6551   |    8-9179 

79    535 

9-0 

5214 

1  1 

16-4594 

15-6264 

19 

5-1092 

4-1322 

5273 

17 

17-2383 

22-7167 

1  6 

6-5303     1  1-1202 

5215 

5 

20*1654 

15-5116 

6 

87844 

3  6767 

5274 

4 

18-8965 

22-5322 

4 

8-1662 

10-7825 

5216 

IS 

21-8672 

15-0945 

H 

10-4421 

3-1057 

5*75 

20§ 

19-3293 

22  26l6 

22§ 

8-5711 

10-4759 

i  Tistau  interval  represents  very  nearly  5'  =  io4«'8  of  R.A.  at  Dec.  +  79',  and  ii5«-2  at  Dec.  -r  80*. 

GRIKN  WICH  ASTKOGRAPHIC  CATALOG  UK,  1900. 
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B.  D. 

B.  D. 

DlHUl. 

X. 

Diam. 

x.                      y. 

Xo. 

M,, 

Xo. 

Diam. 

X. 

y- 

1  Mam  . 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A 

.  17--  om  to  i 

7h  20m  —  contd. 

R.A.  i/h  2Om  to  i7h  40°-  —  contd. 

Centre     K.A. 

,  ?h  Oui  rj,^ 

.  +  79*               R.A.  170  20""  Dec.  -f-  80* 

Centre      R.A 

.  17*  40"  Dec.  +  79'                R.  A.  i7h  20'"  Dec.  -f  80* 

Plate  3202.     1896, 

July  13.            Plate  3174.     1896,  June  17. 

Plate  4571.    1899,  July  25.             Plate  3174.     1896,  June  17. 

•                     m- 

e 

m. 

5276 

9 

H-0055 

-•3-4339 

15 

3-3793 

12-1272 

5326 

7 

11-2338 

17-5067 

ii 

22-3657     5-6219 

5277 

6 

14-1602 

23-5949 

10 

3-5488 

12-2764 

5327 

5 

11-3088 

17-3245 

6* 

2  2  '4  5  34       5-4443 

5278 

5 

17-1309 

23-8725 

8 

6-5309 

12-2815 

5328 

17 

I  1-4610 

17-5279 

20 

22-5930       5-6593 

5279 

6 

19-1238 

23-8214 

6 

8-5106  !  12-0463 

5329 

44§ 

12-0320 

17-5748 

44§ 

23"i597       5745° 

79    548  ,    8-5 

5280 

4* 

20-1433 

23-5956 

5 

9-5084       7261 

5330 

10 

6-9905      18-7040 

8 

18-0493       6-5200 

5281 

4 

20-8830 

237334 

5 

10-2541 

•8004 

5331 

44§ 

7-0569 

18-4034 

43§ 

18-1379       6-2228 

79    543      9'° 

5282 

39§ 

22-0263 

23*3205 

11-3538 

•2845 

79    533 

9'3 

5332 

55§ 

9-5898 

18-0414 

46? 

20-6892       6-0395 

79    546      8-8 

5283 

15 

22-4442 

23-2093 

»5 

11-7613 

•1352 

5333 

5 

3-2>74 

19-55I5 

6 

14-2658  t    7*1061 

5284 

3* 

23-6393 

23-5096 

5 

12-9/75 

•3217 

5334 

5 

3-8982 

19-3683 

4* 

14-9170 

6-9672 

5285 

18 

24-1333 

23-5248 

13-4712 

1  1-2948 

5335 

7 

-t"4329 

19-3263 

6t 

15-4564       6-9631 

5286 

16 

14-4053 

24-6234 

ll 

3-8885 

13-2765 

5336 

5 

4-8057 

19-7652 

5* 

157961       7'4254 

4* 

14-5837 

24-5650 

5 

4-0625 

13-2048 

5337 

6-1407      19-0010 

17-1806  ;    6-7565 

79    54°  :    7'3 

5288 

6 

167793 

24*0938 

7 

6-2034 

12-5353 

5338 

57§ 

6-3217 

19-7638 

6o§ 

17-3089  ,    7-5308 

79    542       8-5 

5289 

6 

17-2932 

24-3379 

7 

67372 

127282 

5339 

9 

10-2808 

19-3630 

13 

21-2890 

7-4077 

5*9° 

12 

18-0373 

24-6681 

•5 

7-5084 

12-9873 

5340 

6 

I  1-5837 

I9-3459 

5 

22-5909 

7-4854 

5291 

7 

18-3399 

24-8142 

8 

7-8206 

13-1077 

534i 

5 

1  1-5896 

19-8632 

5* 

22-5571 

7-9980 

5292 

16 

19-1376 

24-5366 

16 

8-5906 

127586 

5342 

45§ 

12-9510 

19-9132 

42§ 

23-9142 

8-1413 

79    55i 

8-8 

5293 

5t 

I9-635I 

24-3747 

6 

9-0723 

12-5488 

5343 

5 

3-4I73 

20-9007 

7 

14-3308 

8  4611 

5294 

r* 

22-O228 

24-4267 

5 

n-4594 

12-3861 

5344 

6 

4-2380 

20-0551 

8 

15-2105 

7-6781 

5295 

5 

12-6302 

12-4917 

5345 

3i§ 

4-9733      20-0843 

28§ 

15-9442 

7-7541 

5296 

«§ 

24-0055 

24-8459 

13-4631 

12-6158 

5346 

!9 

5-6468 

20-3248 

It 

165973 

8-0405 

5297 

5 

16-5862 

25-1906 

6& 

6-1078 

136451 

5347 

6 

6-9800 

20-2073 

6 

17-9362 

8-0183 

5298 

IS 

18-5677 

25-4011 

17 

8-1053 

13-6686 

5348 

20§ 

7-8687 

20-6135 

23§ 

187925 

8-4840 

5299 

I8-9353 

25-2966 

36§ 

8-4581 

13-5359 

79    53°      9'4 

5349 

6 

13-6691 

20-6996 

6 

24-5733 

8-9794 

5300 

4? 

19-1894 

25-4853 

4 

87278 

13-6930 

535° 

H 

3-3I34 

21*4801 

n* 

14-1869 

9-0315 

5301 

6 

20-S6I3 

25-4548 

4 

10-3905     13-5150 

5351 

20 

4-2506 

2i"7979 

16 

15-1024 

9-4163 

5302 

3 

13-2278     13-0922 

5352 

20 

7-0398 

21*6713 

2I§ 

17-8934 

9-4845 

5353 

4 

9-2629 

21-1226 

4* 

20-1508 

9-0865 

48§ 

10-6307       1-4521 

78    587      8-4 

5354 

10 

9-3433 

21*8850 

10 

20-1752 

9-8581 

82§ 

257154 

22'I2O7 

79    536      8-0 

5355 

6 

10-1703      21-6375 

6 

21-0173 

9-6681 

5356 

6 

11-1714    21-6060 

6 

22-0188 

9-7069 

i 

5357 

6 

11-7988    21-0186 

6 

22-6857 

9-1646 

R.A.  17--  2om 

to  1  7h  40m 

5358 

34§ 

12-4372     21-8848 

38§ 

23-2630 

10-0703 

79    55° 

9-0 

Centre         R.A.  i7h  40™  Dec.  +  79*              R.A.  i7h  20"  Dec.  +80' 

5359 

6 

13-0721     21-6382 

7 

23-9152 

9-8720 

Plate  4571.    1899,  July  25.          Plate  3174.     1896,  June  17. 

5360 
5361 

39§ 

13-7640    21-6788 
4-0906    22-1451 

743 

24-6017 
14-9184 

9-9668 
9T496 

79    SS2 
79    S36 

9'4 
8-0 

3 

m 

5362 

17 

4-4615     22-9553 

1  1 

15-2313 

10-5831 

53°3 

5* 

2-7391 

14*1402 

f 

14-1251 

1-6683 

5363 

15 

5-0095     22-6466 

12 

15-7990     10-3167 

5304 

8 

4-1408 

14*0891 

6 

15-5298 

I-7139 

5364 

35§ 

5-1081     22-3951 

27§ 

15-9159 

10-0722 

79    537 

9"3 

5305 

6 

4-6374 

14-1341 

4t 

l6'O20I 

1-8010 

5365 

12 

5-8560    22-4257 

9 

16-6606 

10-1538 

5306 

5*8 

5-2331 

14*4985 

48.S 

16-5917           2'2O06 

79    538 

8'5 

5366 

33§ 

5-8881  .22-2827 

Z9§ 

16-7018 

10-0103 

79    539 

9'4 

5307 

12 

9-2563 

14-0265 

6* 

20-6383           2-OII9 

536/ 

6-4474    22-7384 

2I§ 

17-2265 

10-5092 

79    541 

9'5 

5308 

10 

10-6551 

14-6484 

7* 

21-9895          27312 

5368 

6 

7-0493     22-8549 

6 

17-8233 

10-6651 

53°9 

8 

10-6824 

14-5634 

5369 

4 

7-2612     22-1369 

5310 

3°§ 

11-7498 

14-0553 

37 

23-1215           2-2I42 

79    547      9'5 

5370 

18 

7-6682     22-9392 

19 

18-4313 

107918 

53ii 

9 

4*1--- 

5-6256 

8 

15-4588          3-2535 

537i 

12 

87972     22-3205 

!4 

19-6022     10-2546 

5312 

4i§ 

7-6324 

5-0736 

4i§ 

18-9469          2-9420 

79    544      9'2 

53/2 

5 

ii-4535     22-0958 

5 

22-2636     10-2152 

5313 

4 

8*4896 

573*9 

4 

19-7500          3-6610 

5373 

16 

6-6500    23-8255 

'3 

17-3537     11-6054 

53H 

6 

8*551- 

5-5658 

6 

19-8282           3-4973 

5374 

7 

8-5823    23-9875 

6 

19-2693     11-9035 

5315 

44§ 

9-4329 

5'8477 

43§ 

20-6891           3-8417 

79    545      9'2 

5375 

20§ 

13-5675     23-6429 

21 

24-2657     11-9060 

5316 

15 

13-9793 

5-0208 

8* 

25-2788           3-3323 

5376 

13 

5-715° 

24*8033 

9 

16-3531     12-5183 

5317 

•"* 

3*1004 

16*9499 

7 

14-2902          4-4980 

5377 

9 

7-2472    24-9449 

8 

17-8737    !   I276I2 

5318 

10 

i    3'3430 

16-5055 

13 

14-5673          4-0703 

5378 

6 

8-8504  '24-1387 

5 

19-5253        12-O7OO 

5319 

6 

'    9-7208 

16-0762 

6 

20-9590          4-0895 

5379 

25§ 

12-3061     24-8872 

22§ 

22-9232        13-0598 

79    549 

9'5 

5320 

5* 

12-0865 

16-8031 

5 

23-2648    ,      4-9813 

5380 

.* 

4-0484    25-5865 

7t 

14-6339       13-1847 

532i 

1  1 

(  12-9203 

16-2957 

1  1 

24-134!           4-5276 

5381 

6* 

4-0903     25-5180 

8 

14-6806       I3-1I73 

5322 

15 

:    3'9i92 

17-3538 

12 

15-0798          4-9570 

5382 

3° 

4-3261 

25-9868 

20 

14-8862        13-5980 

5323 

20 

4-4899 

17-2461 

2O 

15-6586          4-8900 

5383 

28 

5-2085     25-2752 

17 

15-8149       I2-95OO 

5324 

17 

6-0030 

17*9362 

20§ 

17-1186          5-6850 

5384 

5 

5-3839    25-5955 

5 

15-9685        13-2852 

5325 

4 

10-2313 

17*5510 

5* 

zi-3739       5-5971 

5385 

7* 

5-6486    257475 

5 

l6*22-J9       13-4515 

i  raea.ii.  interral  represents  very  nearly  5'  =  io4»-S  of  R.A.  at  Dee.  +  79°,  and  u?'z  at  Def.  +  to*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE.  1900. 


ZONK    +    79° 


1 

B.  I). 

B.  r>. 

No. 

Iliam. 

X. 

."• 

Diain. 

X. 

V- 

No. 

Mag. 

No. 

Diain.             x.                     y. 

.'/• 

No. 

Miff. 

U.A.  i;h  20'"  to  i;h  40'"  —  contd. 

R.A.  i;h  40m  to  i8h  om—  contd. 

Centre      R.A.  i;*1  40"'  Dee.  +  79'                R.  A.  17*  20™  Dee.  +  So* 

Centre        R.A.  I7h  40™  Dec.  +  79*             R.A.  i8h  o'n  Dec.  +  80' 

Plate457i.     1899,  July  25.           Plate  3174.     1896,  June  17. 

Plate  4571.     1899,  July  25.          Plate  3190.     1896,  July  6. 

5386 

5 

18-5723 

13-5120 

o 

in. 

5436 

6 

21-3584 

17-5466 

10 

10-0780 

5-4350 

0 

m. 

5387 

2I§ 

10-3258 

25-0025 

18 

20-9382 

13-0358 

5437 

2I§ 

22-4703 

I/-7334 

22§        I  1-2032 

5-5114 

5388 

24 

1  I-5220 

25-7872 

'9 

22-0761 

13-9042 

5438 

4 

24-7490 

17-4752 

4           I3H423 

5^253 

C  A'lQ 

4- 

16-6018 

1  8-4140 

4*      c'4'n/? 

6-7764 

4«§ 

17760 

21-4744 

79    535 

9-0 

jfyjy 

544° 

3* 

16-6617 

T        T 

18-2287 

T                 J    T  J  J  J 

4*       5-4734 

6-5835 

544' 

18 

16-7600 

17-7214 

20         5-5208 

6-0651 

6,  n 

5442 

6 

16-8494 

18-4745 

'3 

5  0640 

0099 

R.A.  i;h  40'"  to  18''  om 

5443 

4 

16-8845 

18-4636 

6 

57187 

6-7921 

5444 

3* 

17-3191     18-3338 

4* 

6-1383 

6-6187 

Centre      R.A.  I7h  40"!  Dec.  +  79°             R.A.  i8h  o1"  Dec.  +  80* 

5445 

16 

17-3505     18-0633 

20 

6-1422 

6-3465 

Plate  4571.     1899,  July  25.          Plate  3190.     1896,  July  6. 

5446 

13     ]  17-6495 

177589 

'7 

6-4083 

£ 

6-0165 

s 

0 

m. 

5447 

5    :  18-7137 

18-2409 

5 

7-5167 

•3922 

5389 

15 

167374 

14-1089 

22 

5-1375 

2-4783 

5448 

8       19-2  192 

18  4058 

15 

8-0333 

6-5063 

539° 

2I§ 

22'OOQO 

14-6327 

24 

10-4271 

2-4702 

5449 

4       19-8567 

18-8737 

5        8-7131 

6-9063 

539' 

5 

23-2633 

14-7550 

6* 

1  1-6941 

2-4685 

545° 

5       20-0732 

18-8430 

8         8-9286 

6-8528 

5392 

4* 

I4-2OO4 

15-3025 

4* 

2-7288 

3-9I55 

545' 

6 

20-2705 

18-8070 

10 

9-I223 

67999 

5393 

9 

15-4271 

15-3682 

13 

3-9576 

3-8618 

5452 

"I 

21  8197 

18-6066 

26§ 

10-6429 

6-4470 

5394 

4 

l6'2225 

14-8845 

5* 

4-7028 

3-2985 

5453 

9 

22-4374 

18-3806 

9 

11-2347 

6-1576 

5395 

24§ 

I7M912 

14-8600 

38 

5-6618 

3-1780 

5454 

5 

22-5747 

18-4016 

6* 

H'3759 

6-1641 

5396 

4* 

17-8396 

15-1560 

6 

6-3396 

3-4098 

5455 

82§ 

22-6177 

18-4664 

88§ 

I1-4222 

6'2Z2  I 

79    564 

7'5 

5397 

5* 

17-8582  :  157255 

4* 

6-4128 

3-9715 

5456 

10 

23-2825 

18-3744 

»4 

I2'O76l 

6-0644 

539s 

5 

i7'9'75  :  '5-5706 

6 

6-4576 

3-8121 

5457 

5 

23-4754 

18-6271 

7 

I2-2928 

6-2999 

5399 

24§ 

l8'2Z2O       14-9663 

33§ 

6-7001 

3-1815 

5458 

16 

24-2331 

18-9765 

18 

13-08I7 

6-5726 

5400 

4 

18-9465        14-9368 

6 

7-4172 

3-0800 

5459 

3* 

24-5988 

19-3631- 

4 

I3-4753 

6-9118 

5401 

»4 

19-8322        I5-I57I 

16 

8-3215 

3-2114 

5460 

4* 

14-9484 

18-7992 

7         3-8238 

7-3255 

5402 

n      20-5271 

15-3619 

'5 

9-0308 

3-3452 

5461 

6 

15-1244 

18-7404 

I2f 

3^972 

7-2479 

54°3 

8       21-1564 

15-8005 

»3 

9-7010 

3-7187 

5462 

6 

19-0318     19-4523 

IO 

7-95I5 

7-5621 

5404 

20 

21-|695 

15-9299 

22§ 

97283 

3^449 

5463 

34§ 

19-8983 

19-3935 

37§ 

8-8077 

7-4180 

79    56i 

9'5 

54°5 

5 

21  '2227 

15-9490 

6 

9-7828 

3-8615 

5464 

22§ 

19-9523 

19-1665 

22§ 

8-8397     [       7-1893 

5406 

18 

22-2929 

'57947 

22§ 

10-8348 

3-6003 

5465 

12 

20-7047 

19-0860 

15 

9-5793     j       7-0330 

54°7 

54§ 

23-3277 

15-4403 

53§ 

11-8265 

3-'407 

79    565 

9'2 

5466 

6 

22-8597 

19-6445 

9 

I  1  -7806 

7-3713 

5408 

4 

23-4401 

15-6451 

5 

"•9583 

3'3372 

5467 

10 

23*2590 

19-8194 

15 

12-1947 

7-5088 

5409 

5 

23-5695 

16-2848 

7 

12-1490 

3-9619 

5468 

20 

23-9910 

20-1667 

21 

12-9580 

7-7808 

5410 

3°§ 

23-6798     16-1510 

3°§ 

12-24-0 

3-8I34 

5469 

7 

24-2797 

20-3654 

II* 

13-2638 

7-9480 

5411 

15 

24-1010     15-9643 

18 

12-6473 

3-5877 

547° 

6 

16-2303 

20-4942 

13 

5-2687 

8-8799 

5412 

6 

24-4068     16-0425 

10 

12-9590 

3-6348 

5471 

20§ 

16-5984 

20-5877 

2'§ 

5-6433 

8-9377 

5413 

29§ 

14-4080 

16-1858 

43§ 

3-0263 

4'7754 

79    553 

9'4 

5472 

II            16-7326 

20-4738 

H 

5-7674 

8-8IIO 

54'4 

10 

15-5297 

15-8771 

13 

4-ii35 

4-3609 

5473 

5       17-0265 

20-5633 

10 

6-Q-OO 

8  8688 

54'5 

5 

15-4903 

16-3857 

5 

4-1221 

4-8652 

5474 

4* 

19-8629 

20-2971 

4 

8-8647            S-3240 

5416 

20 

15-8498 

15-8524 

3° 

4-4283 

4-2990 

5475 

28§ 

21-6622 

20-2618 

33§ 

10-6519           8-IO49 

79    563 

9-2 

54'7 

21 

15-9025 

15-8677 

29 

4-4830 

4-3118 

5476 

2I§        14-0912 

21-1225 

32§ 

3-2O5O           97166 

5418 

4* 

16-5514 

16-1693 

4* 

5-I595 

4-5464 

5477 

5     !  15-8322 

20-7974 

8 

4-9048           9-2247 

54i9 

64;$ 

17-3070 

16-4840 

64§ 

5-9395 

47799 

79    557 

8-0 

5478 

5       16-5222 

21-4930 

5 

5-6603           9-8445 

5420 

16 

21-1578 

16-4256 

16 

9-7667 

4-34I1 

5479 

14      16-5645 

21-5382 

20 

5-7069           9-8864 

5421 

4* 

21-3726 

16-7825 

4 

10-0158 

4-6716 

5480 

27§     14-6138 

21-7494 

4I§           3-7857        10-29I5 

79    554 

9'5 

5422 

5 

21-5921 

16-5197 

9 

10-2087 

4-3895 

5481 

4*    i4-7049 

22-0649 

5* 

3-9073        IO-594I 

5423 

4* 

22-3495 

16-4437 

4* 

10-9539 

4-2375 

5482 

2I§        14-9140 

21-6381 

3i§ 

4-0753         IO-I5II 

79    555 

9'5 

54*4 

4* 

227937 

17-0264 

5 

n'4553 

4-7730 

5483 

4      i4-9695 

217346 

5        4-1386     10-2407 

S4*5 

4 

12-1981 

4-4304 

5484 

4       15-1293 

21-9245 

4        4-3176  '  i°-4I57 

5426 

4 

12-9838 

4-5690 

5485 

9       15-1818 

21-8604 

12     i    4-3639     10-3464 

5427 

4 

25-2035 

I7-2443 

6 

13-8692 

4-7480 

5486 

3       17-0570 

22-4825 

5        6-2905  !  i°7754 

5428 

5 

14-3075 

16-9868 

7* 

3-0050 

5-5832 

5487 

13       19H544 

21-9568 

14        8-6240     lo'oi  53 

K  2986 

9'5 

5429 

16 

15-2609 

17-4562 

22 

4-0033 

5-954I 

5488 

12          20-5297 

22-1839 

12 

9-7149        IO-I326 

543° 

«5§ 

16-2971 

17-1130 

86§ 

4-9950 

5-5065 

79    556 

7'3 

5489 

21§       21-3944 

22-6175 

21§ 

IO-62I2        10-4754 

543i 

5* 

16-8176 

16-7062 

6 

5'4758 

5-0508 

549° 

II          23-0338 

22-3100 

16 

I2-2193         IO-OO7O 

5432 

1  1 

17-9710 

17-4639 

'7 

6-6993 

5-6907 

5491 

5 

I3-9I79        IO-073I 

5433 

26§ 

17-9965 

17-5241 

32§ 

67298 

57475 

5492 

10       14-9391 

23-4936 

ii 

4-2837        II-99I3 

5434 

29§ 

19-2166 

'77459 

3i§ 

7-9683 

5-8481 

79    559 

9'3 

5493 

34§     17-3436 

23-1325 

39§ 

6-6407 

11-3925 

79    558 

9'5 

5435 

3 

20-8483 

17-8839 

4 

9-6041 

5-8204 

5494 

6       21-5816 

23-3048 

8       10-8751 

11-1425 

I  reteau  interval  represents  very  nearly  5'  =  I04"8  of  R.A.  at  Dec.  +  79*,  and  ns'-z  at  Dec.  +  80*. 
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ZONE    +    79° 


No. 

X.                               i/. 

B.  D. 

B.  D. 

No. 

Mag. 

\O. 

Diani. 

X. 

y. 

X* 

Ho. 

Mag. 

R.A.  i;h  40™  to  i8h  om  —  contd. 

R.A 

i8h  om  to  i8h  20m  —  contd. 

Centre        R.A.  17*40™  Dec.  +79°             R.A.  i8h  o™  Dec.  +80" 

Centr*         R.A.  i8h  2O*»  Dec.  +  79*           R.A.  i8h  o°>  Dec.  +  80* 

Plate  4571.     1899.  July  25.           Plate  3190.     1896,  July  6. 

Plate  1747.     1895,  July  9.         Plate  3190.    1896,  July  6. 

m. 

o 

m. 

5495 

3* 

21-8515 

23-5137 

5       11-1651 

1  1  -3206 

5543 

7 

3*3477 

17-3238 

7 

14-3767 

4-7760 

5496 

3°§ 

23-2197 

23-8998 

24§     12-5630     11-5696 

5544 

9 

3-5607 

16-8952 

15       14-6200 

4-3670 

5497 

5 

16-4957 

24-2139 

7         5'9025     I2'5544 

5545 

5* 

4-2889 

16-9679 

9      15-3404 

4-4988 

549s 

'7 

17-6587 

23-9863 

16        7-0398     12-2123 

5546 

12 

7-1240 

16-2473 

'7 

18-2252      4-0080 

5499 

'7 

I8-4-1-35 

24-8517 

14        79085     '29935 

5547 

5* 

8-7506 

16-9699 

8     |  197870      4-8577 

5500 

8 

18-7104 

24-0776 

8        8-0978     12-1994 

5548 

6 

9-2112 

167606 

7     1  20-2635       4-6865 

5501 

4        9-0280     12-3666 

5549 

10 

9'557° 

16-6865 

17 

.20-6136      4-6373 

5502 

5* 

20'3549 

24-6835 

6         9'7929 

•2-6365 

555° 

6 

10-2228 

'6-5365 

6*    21-2898      4'54'7 

5503 

5 

2O"gl  i  i 

24-2039 

5       10-2976     12-1041 

555' 

i6§ 

12-3769 

159640 

44§   :23'4845      4"I4I9 

55°4 

1  1 

21-8231 

247553 

12       11-2626 

12   5629 

5552 

6* 

3-3573 

18-3712 

7       H'2989      5'8223 

5505 

5       11-7709 

I2-1358 

5553 

4* 

3-9211 

18-2534 

6      14-8724      5*7478 

5506 

12 

23"'397 

24-4709 

13       12-5426 

12-1464 

5554 

4* 

4*335° 

17-7269 

5     ii5-325°      5'2569 

55°7 

5 

'4-7339 

24-8329 

4-2172 

13-3445 

5555 

5-1029 

18-3169 

27§     16-041  5       5"9o8T 

79    567 

9-o 

5508 

6 

14-9160 

247434 

5        4-3870 

'3'2375 

5556 

8 

6-0305 

17-9295 

7       17-0010      5-5961 

55°9 

'9 

'5-359I 

25-2904 

2I§           4-8842 

137388 

5557 

6* 

8*0026 

18-1573 

10     ,18-9513       5*9798 

55'° 

4        7*5611 

13-6128 

5558 

7 

8-1647 

17-7726 

12           19-1396          5-6089 

55" 

4 

'8-9574 

25-1466 

6         8-4475 

13-2374 

5559 

4* 

9-0936 

17-0969 

8*       20-1211           5*0075 

5512 

3'S 

'9'39'4 

25-9100 

24§ 

8'9573 

13-9520 

79    560      9-5 

5560 

4 

9'44°7 

17-4830 

4*     20"4334       5'4i62 

55'3 

3 

'9744' 

25-6419 

4 

9-2767 

13-6486 

5561 

1  1 

13-2362 

17-2815 

15       242342       5*5263 

55'4 

44§ 

20-9298 

25-8053 

32§     10-4750 

13-6948 

79    562      9-5 

5562 

6* 

3-6126 

19-3500 

6       14*4774      6-8214 

55'5 

4* 

22-6308 

25-4972 

7       12-1365 

13-2170 

5563 

4* 

47269 

18-9093 

5*     15-6233       6-4703 

5564 

n 

6-5159 

18  3642 

14       17-4515       6-0684 

53§       1-9480 

8-6311 

79    55'       8'8 

5565 

20§ 

7-8405 

19-0601 

37§     187147 

6-8679 

79    573 

9  '4 

47§       I-6343     10-6424 

79    55°      9'° 

5566 

II 

8-7117 

18-4465 

13       19-6311 

6'3243 

9'§ 

26*2500 

24-5918 

79    566      8-8 

5567 

5 

12-6601 

18-0581 

6* 

23-601  1 

6-2575 

5568 

42S 

13-9948 

18-5729 

73§ 

24-8929 

6-8734 

79    579 

8-3 

5569 

4* 

3-6289 

20-0285 

5 

14-4368 

7H989 

R.A.  i8hom  to  i8h  20m 

5570 

7* 

3-7216 

19-8279 

9 

14-5460 

7-3066 

Centre      R.A. 

i8h  zom  Di-c.  +  79°            R.A.  i8*»  om  De.-.  +  80° 

557' 

5572 

6 
ii 

5-2071 
7-0913 

19-9440 
19-^626 

8 

17 

16-0198 
17-9049 

7-6075 

Plate 

2-4-.     1895,  July  9.          Plat"  3190      1896,  July  6. 

5573 

7 

7'4492 

20^0996 

10 

18-2403 

7-87.8 

o 

m. 

5574 

9 

7-5617 

19-6253 

12 

18-3897 

7-4082 

5516 

1  1 

3-8709 

14-4702 

'3 

15-1220       1*9765 

5575 

5 

9-3863 

'97237 

7* 

20-2OIO 

7-6532 

55'7 

6* 

4-0924 

H7I54 

5       15-3236      2-2408 

5576 

6 

1  1-2091 

19-5894 

4 

22-O285 

7-6648 

5518 

4 

4-5120 

H-5054 

5577 

10 

5-4033 

21-3389 

ii       16-1011 

8-9448 

55'9 

'5 

4-8806 

14*6250 

23§ 

16-1178 

2-2085 

5578 

5 

6-4475 

20-8427 

7       17-1805 

8'5329 

5520 

5* 

5-0406 

14-7600 

6* 

16-2683 

2-2578 

5579 

7 

8-1311 

20-8819 

9       18-8589 

87053 

5521 

7 

5-6055 

I5-3335 

6 

167830      2-9753 

5580 

7 

9'3457 

20-9768 

7       20-0629 

8-8994 

5522 

39§ 

14-6993 

56§ 

17-0285       2-3573 

79    568 

8-8 

5581 

5 

9'5739 

20-4201 

6      20-3324 

8-3602 

5523 

2  8-3 

5-9818 

14-0298 

39§ 

17-2646       1-7045 

78    625 

9-2 

5582 

6 

97490 

20-5413 

6      20-4991 

8-4976 

5524 

17 

7-9090 

14-3129 

27 

19-1606 

2-1415 

79    575 

9'5 

5583 

6 

10-5743 

2o*3535 

7*    2i'335° 

8*3772 

5525 

12 

22-5563 

2-3087 

5584 

8 

11-1755 

20-4484 

6      21-9263 

8-5185 

5526 

6* 

1  1-9926 

14-7859 

8* 

23-1950      2-9365 

5585 

6* 

ii-335i 

20-6897 

8 

22-0656 

87728 

5527 

7 

3-6149 

16-2358 

7 

147294      3-7153 

5586 

20§ 

I  2  '6008 

19-8164 

38§ 

23-4016 

8-0025 

5528 

5 

3-6517 

16-1114 

6 

'4-7779      3-593I 

5587 

'7 

'3'3952 

19-7737 

30 

24"i953 

8-0228 

55Z9 

6 

4-1212 

16-1  132 

7* 

15-2410      3-6305 

5588 

6* 

3-7966 

22-0435 

6 

14-4416 

9-5199 

553° 

4* 

47525 

5-5550 

4* 

15-9130      3-1290 

5589 

6* 

4'4772 

22-0831 

7 

'5*i'93 

9-6115 

553' 

5-0543 

5H593 

20 

16-2266      3"°533 

559° 

5 

5-5828 

21-5946 

6* 

16-2610 

9-2141 

5532 

ii 

5-2005 

5-8946 

20 

'6"5345       3-5000 

559' 

7 

8*8165 

22-0958 

10 

19-4415 

9-9710 

5533 

33§ 

7-6107 

5-5363 

46$ 

18-7664      3-3362 

79    572      8-5 

5592 

10 

8*9329 

21*6326 

'3 

19-5983 

9-5197 

5534 

1  1 

8-5200 

5-4760 

'9 

19-6798 

3'3475 

5593 

4 

19-6521 

9-0487 

5535 

5°§ 

9-0806 

5-2071 

72§ 

20-2618 

3-1226 

79    576      8-2 

5594 

6 

9-9092 

21-3627 

5* 

205915 

9-3277 

5536 

4* 

10-4906 

5-3842 

4* 

21-6438 

3-4.85 

5595 

6 

10-1920 

21-6639 

6 

20-8509 

9-6518 

5537 

10 

10-7281 

5-1699 

18       21-9017 

3   222O 

5596 

6 

'o*5753 

21-1645 

5 

21-2684 

9-1830 

5538 

7 

1  1*1252 

5-2768 

9*    22-2917 

3-3573 

5597 

7 

1  1-0604 

21-5419 

9, 

21-7262 

9'5993 

5539 

8 

U-5445 

'5'5389 

8*     22-6877 

3-6>37 

5598 

20§ 

13-6475 

20-7605 

24-3691 

9-0255 

79    578 

9-2 

554° 

10 

12-6400 

'5'5934 

19       237764 

37959 

5599 

6* 

3-8941 

23-0586 

10 

14-4575 

10-5417 

554' 

-* 

2-9616 

17-0064 

6 

14-0113      4-1429 

5600 

2  j 

4-0859 

22-8722 

22§ 

14-6652 

10-3682 

• 

5542 

12 

3-3164 

17-3636 

'4 

14-3410      4-8146 

5601 

1O 

4-1847 

22-9347 

1  1 

14-7598 

10-4399 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  io4«'8  of  R.A.  at  Dec.  +  79°,  and  ii5«'2  at  Dec.  +  80*. 
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ZONE    +    79° 


B.  1). 

B.  D. 

No. 

Diam. 

V. 

Diam. 

•. 

y. 

No. 

Diaui. 

X 

y- 

Diam.             *.                    «. 

No. 

fee. 

No. 

Mag. 

R.A.  i8h  om  to  i8h  20m  —  conttl. 

R.A.  i8h  20m  to  i8h  40m  —  conttl. 

Centre       R.A.  i8l>  20™  Dec.  +  79*               R.A.  i8h  om  Dec.  +  80' 

Cent™        R.A.  i8h  20'"  Dec.  +  79"              R-A.  18"'  40"'  Dee.  +  80' 

Plate  2747.     1895,  July  9.            Plate  3190.     1896,  July  6. 

Plate  2747.     1895,  July  9.             Plate  2754.     1895,  July  12. 

5602 

7* 

4-54I4 

22-6729 

10 

I5-I354 

10-2077 

o                         It). 

5652 

5 

17-11  18 

15-2250 

5 

5-6386 

3-5274 

o                          '"- 

5603 

15 

47854 

22-9397 

17 

15-3576 

10-4920 

5653 

24§    ,  17-5493 

15-2650 

38§ 

6-0763 

3-5278 

79    582      9-5 

5604 

29§ 

6-6848 

23-2483 

38§ 

17-2268 

10-9523 

5654 

20§     ,   17-9325 

15-4356 

26 

6-4747  i    3-6641 

79    583      9'5 

5605 

7 

8-5488 

22-7262 

9 

19-1254 

10-5783 

5655 

4*     17-9862 

15-5763 

4 

6-5409      3-7969 

5606 

ii 

10-8942 

22-0158 

15 

21-5215 

10-0565 

5656 

53§     19-1670 

15-3064 

58$ 

7-6943      3-4253 

79    585       8-5 

5607 

5 

10-9037 

22'1222 

6* 

21-5215 

10-1651 

5657 

47§     197853 

15-2674 

53§ 

8-3046 

3-3308 

79    586      9-0 

5608 

20§ 

12-0488 

21-9317 

25§ 

22*6790    ;  IO-O666 

5658 

82§     20-0025 

15-8984 

79§ 

8-5771 

3-9457 

79    5^7      7'o 

5609 

22§ 

12-1902 

21-9858 

298 

22-8179    '  IO-I292 

79    577 

9'5 

5659 

6 

20-1520 

15-9411 

10 

87280 

5610 

6* 

13-3128 

22-0946 

12 

23-9292       10-3285 

5660 

24§ 

20-7257 

15-1066 

3  '§ 

9-2256 

3-0908 

79    589      9'5 

561  I 

53§ 

5-1882 

24-3762 

59§ 

'S^SS             '9535 

79    566 

8-8 

5661 

4 

217937 

157402 

4 

10-3477 

3-6282 

5612 

17 

5-3532 

23-6092 

22§ 

15-8695             -2036 

5662 

7 

1  1-5531 

3-5365 

5613 

6 

6-6570 

237071 

1  1 

I7-I620             -4081 

5663 

13       247019 

15-6684 

'7 

13-2349 

3-3016 

5614 

42§ 

7-0844 

23-8364 

58§ 

I7-5773         '5696 

79    569 

8'4 

5664 

9 

25-0849 

15-6175 

IO 

13-6138 

3-2203 

5615 

5* 

9-2446 

23-8414 

7 

19-7308         -7474 

5665 

34§     25-3350 

16-1757 

3°§ 

13-9119 

37508 

79    597 

9'5 

5616 

9 

9-3555 

23-9302 

IO 

19-8328    ;        -8425 

5666 

6       17-9123 

15-8566 

7 

6-4933      4-0836 

5617 

17 

9-9356 

23-2259 

2I§ 

20-4706 

•1885 

5667 

13       19-1566 

16-3006 

18 

7-7697 

4-4177 

5618 

13 

10-6549 

23-3971 

18 

21-1748 

•4162 

5668 

7     '  20-0608 

16-0460 

9 

8  6485 

4-0873 

5619 

15 

5-9299 

247587 

15 

16-3532 

I2-3952 

5669 

8     !  20-9324 

167471 

'3 

9-5/62 

4-7087 

5620 

*9§ 

6-8114 

24-8021 

26§ 

17-2297 

12-5088 

5670 

5 

12-6477 

4-6079 

5621 

5*      68511 

24-5880 

6 

17-2870 

12-3000 

5671 

6 

24-1259 

17-2316 

9 

12-8034 

4-9087 

5622 

5 

17-4483 

12-3607 

5672 

9 

14-2340 

15-8151 

'7 

12-8236 

4-3676 

5623 

18 

7-9-31 

24-2154 

19 

18-3723 

12-0133 

5673 

5* 

24-8771 

17-1397 

6 

I3-5438 

4-7523 

5624 

5* 

8-6953 

24-2305 

7 

19-1512 

12-0878 

5674 

5* 

25-3040 

16-8710 

7     i  13-9429 

5625 

25§ 

10-2235 

24-1637 

27§ 

20-683  ' 

12-1437 

5675 

5* 

19-7841 

17-4672 

6*      8-4971 

5-5283 

5626 

8 

10-8505 

247245 

9 

21-2618 

127539 

5676 

8 

I4-4735 

18-0158 

IS         3-2548 

6-5391 

5627 

16 

117835 

24-4629 

18 

22-2I26 

12-5665 

5677 

4* 

14-8790 

17-5409 

5*      3-6146 

6-0300 

5628 

4* 

13-3106 

23^374 

5* 

237743 

12-1662 

5678 

ii        5-7553 

6-0877 

5629 

6 

137735 

23-9465 

9* 

24-2366 

12-2129 

5679 

2I§ 

17-0812 

18-4638 

27§       5-8908 

6-7566 

5630 

8* 

4-2361 

26-2540 

12 

H'5445 

13-7495 

5680 

6* 

19-8603 

17-9686 

14        8-6142 

6-0205 

5631 

5* 

4-7311 

26-2797 

5* 

15-0375 

13-8154 

5681 

29§ 

21-3165 

18-1925 

33§ 

10-0873 

6-1138 

79    59° 

9'5 

5632 

6* 

5'.i657 

26-3216 

7 

15-4629 

13-8927 

5682 

8 

18-3504 

IO 

1  1-2230 

6-1/23 

5633 

4* 

6-22OI 

25-5997 

9 

16-5727 

•3-2585 

5683 

10 

23-5005 

18-5427 

1  1 

12-2924 

6-2706 

5634 

95§ 

7-6006 

26-0628 

looij 

17-9172 

13-8239 

79    570 

6-5 

5684 

3* 

23-4839 

18-8049 

5 

12-3005 

6-5339 

5635 

f       >* 

IIO§ 

7^547 

26-0978 

n8§ 

17-9720 

13-8724 

79    57i 

6'5 

5685 

5 

23-5227 

19-2641 

6 

12-3784 

6-9880 

5636 

49§ 

8-2070 

25-6091 

62§ 

18-5556 

13-4279 

79    574 

8-5 

5686 

23-8765 

'9"2455 

2I§ 

12-7304 

6-9354 

79    595 

9'5 

5637 

f       O 

4* 

8-5770 

26-1096 

6 

18-8852 

13-9578 

5687 

8 

24-6743 

18-6627 

8 

13-4729 

6-2875 

5638 

22§ 

11-8778 

25-6841 

20§ 

22-2091 

137900 

5688 

5 

14-1383 

18-9843 

6* 

3-0064 

7-5310 

5639 

6 

12-3169 

25-1806 

6* 

22-6838 

13-3308 

5689 

10 

I5-3963 

19-4115 

'7 

4-2956 

7-8510 

5640 

15 

127095 

25-7189 

18 

23-0350 

I3-8943 

569° 

8 

15-4565 

18-9865 

1  1 

4-3168 

.  ,/C  -*  Q  ,-. 

7-4210 

"7§ 

26-3449 

2-5882 

78    632 

77 

5691 
5692 

3 

15-7780     ioyy/y 
16-8930     19-4713 

5 

4  0389       /  ^.u}/ 
57916       77764 

5693 

6 

17-0623     18-9873 

6 

5-9192  :    7-2805 

5694 

16 

I97I94 

19-5305 

17 

8-6141 

7-5869 

R.A.  i8h  2om  to  i8h  40"' 

5695 

..* 

21-9012 

19-3828 

4 

107762 

7-2478 

i 

Centre     R.A.  ig»  20™  Dec.  +  79'            R.A.  ,8t  40™  Dec.  +  80°. 
Plate  2747.     1895,  July  9.           Plate  2754.     1895,  July  iz. 

5696 
5697 
5698 

27J§ 
7 
5* 

23-8422 
24-8609 
25-0870 

19-9049 
19-6290 
19-6207 

22§ 
IO 

6 

12-7520 

I3-7434 
13-9675 

7-5976 
7-2053 

79    593 

9'5 

5641 
5642 

5643 
5644 

5645 
5646 

5647 
5648 
5649 

7S§ 
45§ 
7 

6 
ii 

'4 

»nS 

15-0980 
18-1385 
I9-I539 
20-8530 
23-5588 
237044 
24*2420 
25-5282 
147564 

¥    A    *Qs*Q~ 

14-1910 

14-0827 

H-6925 

H-5760 

H7238 
15-1909 

14-5616 

8i§ 

9 
6 

12 

26§ 
22 

H 

3-5377 

6-5584 
7-6252 
9-3074 
12-0167 
12-2055 
12-6488 
13-9612 
3-2299 

2-6709 
2-2964 
2-8183 

2-5555 
2-4610 
2-9137 
1-8584 
2-0846 
3-0710 

78*  632 
78    637 

m. 

77 
8-5 

5699 
5700 

5701 
5702 
5703 
5704 
5705 
5706 
5707 
5708 

8 

4* 
74§ 

3* 

5 

6* 
6 
8* 

H7493 
20-5187 
21-1629 
21-2885 

23-4511 

24-4439 
24-8101 
24-9822 

20-4974 
20-3250 
20-7667 
20-1445 
20-5142 
20-9481 

21-2901 

20-4144 

21-11  l6 

IO 

5 
8o§ 

4 
24§ 
7 
4 
8 
6 

7 

37472 
9H784 
10-1585 
10-2290 
12-3691 
12-4554  i 
13-2780 

I3H774 
13-7614 
13-9965 

8-9860 
8-3062 
8-6942 
8-0624 
8-2425 
8-6713 
8-8420 
8-9230 
8-0218 
8-7011 

79    59°« 
79    592 

7'5 
9'5 

5650 
5651 

2O§ 

14  0902 

16-5617 

I5-0305 

3i§ 
35 

3-4422 

5-0723 

3-8483 
3-38I2 

79    5«o 

9-' 

5709 
5710 

4 
H 

16-7282 
18-6162 

21-6824 
11-0668 

12 

16 

5-8231 

7-6487 

9-9910 
9-2128 

i  riseau  nterval  represents  very  nearly  5'  =  iO4"-8  of  R.A.  at  Dae.    f  79°,  and  ii5»'2  at  Dec.  +  So". 
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B.  D. 

B.  D. 

*f  o. 

Diiii). 

X. 

X, 

y- 

No. 

Mae- 

Nfo. 

Diara. 

X. 

y- 

Diam, 

X. 

y- 

No. 

Mac. 

K.A. 

1  8h  2om  to  1  8h  40m- 

-contd. 

R.A.  i8h  40m  to 

I9h  om  —  contd. 

Outre      R.A. 

,gh  20m  J)cc   _|_  79'              R  A. 

i8>>4o"'  Dec.  -4-So" 

Centre      R.A.  I9h  o™  Dec.  +  79'              R.A 

.  i8h  4omDec.  +80* 

Plate 

2747.     1895,  July  9.          Plate 

2-54.     1894,  July  12. 

Plate  3544.    1897,  June  16.        Plate 

2754.     1895,  July  ii. 

m. 

o 

m. 

"II 

4* 

19-2084 

21-1784 

4 

8-2512 

9-2766 

5760 

6 

12-0681     14-4527 

16 

23-3704 

2-6167 

;-  1  2 

6 

19-6315 

20-9481 

6 

8-6498 

9-0083 

576. 

6 

5-6721     15-8705 

14 

16-8890 

3-5567 

5713 

8 

19-8710 

21-5820 

8 

89445 

9-6169 

5762 

6        6-6695     15-4989 

12 

17-9085        3-2634 

57H 

5 

1  1-0968 

9  4066 

5763 

7     ;    7-0870    15-9143 

II 

18-2928        37045 

57'5 

18 

24-061  8 

21-5535 

13 

13-1  161 

9-2222 

5764 

6 

8-4622     15-8855 

9 

19-6699        3-7774 

5716 

6 

146546 

21-9945 

7 

3-7848 

10-4854 

5765 

4 

8-8303 

15-5400 

9 

20-0623        3-4607 

5717 

5 

I4-7974 

22-2445 

4 

3-9512 

10-7217 

5766 

4 

9-7213 

I5-3934 

5* 

20-9608        3-3840 

5718 

16 

14-8147 

22-2519 

I9§ 

3-9664 

10-7265 

5767 

9-9300 

15-6844 

40§ 

21-1507        3-6858 

79   603 

9'4 

5~>9 

4* 

16-4162 

21-8135 

5 

5-5232 

10-1  505 

5768 

34t 

10-9504     15-5594 

7 

22-1724        3-6386 

"20 

5t 

17-6454 

22-5308 

6 

6-8101 

10-7568 

5769 

4 

11-3304     15-0901 

5t 

22-5902        3-1961 

5721 

5 

19-1798 

22-0163 

7 

8-2935 

10-1129 

5770 

13 

3-3511     17-1711 

H 

14-4772        4-6823 

5722 

4* 

19-5601 

22-1454 

5 

8-6836 

10-2028 

5771 

5 

4-3691 

17-4075 

8 

15-4701        4-9955 

5723 

8 

21-7366 

22-3566 

10 

10-8696 

10-2247 

5772 

6 

16-9010        4-2338 

:724 

ii 

21-7799 

22-9490 

12 

10-9675 

10-8093 

5773 

4 

18-3903        47341 

48§ 

21-8948 

22-7631 

56S 

1-0630 

10-6152 

79    59  l       7'8 

5774 

20§ 

10-2916     16-7385 

29§ 

21-4305        47652 

5"26 

4* 

22-1  526 

22-9059 

4* 

1-3359 

10-7404 

5775 

5t 

13-1384  ;  16-6329 

9 

24-2735        4-8671 

5727 

5* 

22-7I42 

22-9864 

6 

1-9007 

10-7663 

5776 

26§ 

13  4609     16-7300 

44§ 

24-5921        4-9893 

79    608 

9'5 

5728 

1  1 

23-2343 

22-3994 

1  1 

2-3650 

10-1383 

5777 

4 

15-0856        5-1514 

5729 

8* 

23'2559 

22-3693 

8 

2-3838 

10-1054 

5778 

4* 

4-1685     177251 

5 

15-2491        5-2953 

575° 

35§ 

23-6583 

22-5208 

»7S 

12-8008 

IO"22  17 

79    594      9'4 

5779 

4t 

4-4291     17-9799 

4 

'5-4904      5-5679 

573' 

6 

14-3029 

23-0183 

7 

3-523° 

•5358 

578o 

4 

18-1559 

5-7498 

H* 

15-8507 

232386 

17 

5-0850 

•6.74 

^781 

6 

9-7647     17-1253 

14 

20-8772 

5-1105 

5733 

6 

16-6532 

23-3033 

6 

5-8898 

'6151 

5782 

ii 

10-4288     17-8365 

16 

21-4825 

5-8693 

5734 

7 

17-2135 

23-4173 

8 

6-4567 

•6-62 

5783 

5 

12-2308     i7-255' 

6 

23-3240 

5-4266 

5735 

5* 

17-6800 

23-2914 

5* 

6-9108 

•5122 

5784 

5 

13-9405     17-2461 

8t 

25-0295 

S-54I8 

5736 

9 

20-2981 

23-0883 

9 

9-5020 

•0790 

5785 

4 

14-3740      6-8632 

5737 

7 

21-5756 

23-5384 

9 

10-8139 

•4141 

5786 

2I§ 

3-7100 

>9<I534 

20§ 

14-6885      6-6819 

5738 

6 

1  1-2204 

•4072 

5787 

5 

16-0951       6-3^62 

5739 

6 

11-2297 

"4°47 

5788 

5 

5-4576 

19-2029 

6 

16-4282      6-8649 

574° 

6* 

23-7384 

24-1645 

9 

13-0235 

8483 

5789 

4 

17-3829      6-7874 

5741 

4 

13-8185 

•1994 

579° 

4*      6-7117 

18-5834 

6 

17-7249      6-3371 

?742 

7 

15-3076 

24-1695 

9 

4-6244 

2-59I3 

579i 

4 

17-8732      6-3658 

5743 

5 

16-0513 

24-2555 

6 

5-3706 

2-61  29 

5792 

4t 

69484 

18-2685 

6t 

17-9817      6-0455 

5744 

6 

17-7791 

24-6230 

6 

7-1264 

2-8275 

5793 

4t 

"•3572 

18-9957 

4 

'8-3353      67970 

5745 

'3* 

19-9957 

24-2539 

'4 

9-3015 

12-2688 

5794 

18 

7-9530     18-1824 

i8§ 

18-9923      6-0303 

5746 

4* 

20-3632 

24-2279 

7 

9-6674 

12-2079 

5795 

4 

8-9028     18-4506 

5 

19-9200 

6-3700 

5747 

4* 

21-3795 

24-4706 

5 

10-7010 

12-3607 

5796 

4!     10-2690     18-1732 

6 

21-2992      6-1936 

5748 

9 

21    5760 

246329 

9 

10-9104 

12-5074 

5797 

10  6662 

17-9861 

5* 

21-7075      6-0380 

5749 

578 

23-9672 

25-1  106 

37§ 

I3-3335 

12-7702 

79    596 

9'3 

5798 

4 

1  1-1905 

18-3160 

5 

22-2117      6-4055 

575° 

14 

H7474 

24-7528 

16 

4-1186 

13-2242 

5799 

6 

12-1984     18-1188 

1  1 

23-2294  |    6-2817 

575i 

5 

167415 

25-0618 

6 

6-1336 

'3-358i 

5800 

4 

14-7266 

7-8226 

5752 

I7-4997 

25-61  56 

47§ 

6-9362 

13-8415 

79    584 

8-2 

5801 

5 

15-1179 

7-8I35 

5753 

Y* 

18-7014 

25-4086 

6 

8-1154 

13-5326 

5802 

4         4-2216     20-2464 

6 

15-1194      7-8135 

5754 

4 

11-0778 

13-0566 

5803 

5 

4-4891     20-2425 

6 

15-3836 

7-8283 

5755 

4 

15-2858 

13-0128 

5804 

6 

7-5182     19-3073 

7 

18-4731 

7-1182 

5756 

29 

23-8853 

26-2732 

22  § 

'3-3532 

13-9377 

5805 

4 

8-4498 

19-2968 

5 

19-4038 

7-1814 

5806 

6* 

11-8572 

19-0367 

8 

22-8178 

7-1735 

53§ 

4-1137 

1-4139 

78    634 

8-5 

5807 

4 

14-4407 

8-1658 

j6§ 

2-8265 

7-1340 

79    579 

8-3 

5808 

1  1 

3-6648     207345 

12 

14-5258 

8-2571 

43§ 

16-2772 

25-7921 

79    581 

9-0 

5809 

24§ 

4-9720    20*8685 

20§ 

15  8196 

8-4902 

5810 

*5§ 

5-2038     20-3680 

22§ 

16-0890 

8-0070 

i*     \           oh     •  rt  n 

to}| 

5811 

3* 

7-6134 

20-5071 

4 

I8-4773 

8-3817 

i.  A.   i  on  40" 

19°  o~ 

5812 

5 

8-4455 

20-1659 

7 

19-3350      8-0460 

Centre          K.A.  igh  o'n  Dec.  +79°               U.  A.  i8t>  40"! 

Deo.  +  80° 

5813 

4 

20-0714 

8-6155 

Plate  3544.     1897,  June  16.        Plat*-  2754.     1895,  Julv  12. 

5814 

1  1 

10-2719 

20-9548 

13 

21-0988 

8-9685 

o                          I'1- 

5815 

23-6180 

8-8300 

5757 

8 

4-6310 

14-0980 

9 

1  5-9820 

1-7137 

5816 

4 

14-2326 

9-7627 

5758 

4 

10-3164 

14-5662 

7 

21-6163 

2'6ooo 

5817 

22 

3-4607     21-8762 

'9 

14-2388 

9-3828 

5759 

(5*) 

10-9911 

13-9659 

1  1 

22-3331 

2-0555 

5818 

4* 

4-0689 

21-5364 

4 

14-8680 

9-0888 

Plate  2747.     So. 

.,,,                          .     .,         ...      ,     .    .                                             Plate  1544,  No.  5759.     The  6m  falls  on  a  re'seatt  line.     The  diameter  giren 
5732.  The  3m  image  coincides  with  a  fault  m  the  film.                                                                      is  that  of  tbe  jm  in]aj,e 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  io4»'8  of  It.  A.  at  Dec.  +  79*,  and  ii5»'2  at  Dec.  -t-  80*. 
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B.  IX 

B.  D. 

No. 

Diam, 

X. 

v- 

Diam. 

X. 

."• 

No. 

Mag. 

Bfe, 

Diam. 

X. 

y. 

Diani.             x. 

\ 

y- 

No. 

Mai;. 

R.A.  i8h  40m  to  i9h  om—contd. 

K.A.  i9h  om  to  19''  20m  —  contd. 

Centre      R.A.  igh  o'»  Dec.  +  79°                  R.  A.  i8h  40"'  Dec.  +  80° 

Centre      R.A.  19'-  o"1  !><-.  +  79°             R.A.  i9h  20"'  TVc.  +  80° 

Plate  3544.     1897,  June  16.            Plate  2754.     1895,  .July  12. 

Plate  3544.      1897,  June  16.       Plate  3222.      1896,  Aug.  n. 

m. 

O 

Ill 

5819 

'9 

4-3583 

22-0150 

14         15-1223         9-3886 

5868 

'3 

20-7163 

I4-7358 

17      9-1299 

2-7236 

5820 

4       I5'349I       9-2347 

5869 

13      9-3726 

2-2954 

5821 

4t 

5-1910 

22-0973 

5 

15-9492      9-7324 

5870 

10 

21-5175 

14-2082 

ii      9-8732 

2-1  160 

5822 

6 

5-8686 

21-6852 

6 

16-6500      9-3697 

5871 

4 

23-5406 

15-2552 

6       11-9940      2-9515 

5823 

20 

5-9398 

21-3993 

i9§ 

16-7431       9-0881 

58/2 

9 

15-2888 

15-2302 

13         37769       37546 

5824 

4 

17-1667      9-8103 

5873 

16 

16-1351 

15-1758 

21              4-6183          3-6149 

5825 

7 

7-8587 

21-5274 

6 

18-6499      9-3616 

5874 

4*§ 

16-3915 

14-8099 

44§       4'8338       3-2284 

78    665 

8-9 

5826 

7 

8-1909 

21-9045 

9 

18-9533      9757° 

5875 

20 

167003 

I4-6343 

22              5''241 

3-0215 

5827 

4 

19-3132      9-0976 

5876 

4 

19-7821 

14-9615 

4         8-2239  <    3-0386 

5828 

40§ 

8-7826 

22-0853 

Jl§ 

'9"53>3      9-9818 

79    601       9-3 

5877 

9 

19-91  10 

1  5-8909 

10         8-4468       3-9520 

5829 

7 

8-7696 

21-6372 

10 

19-5526      9-5360 

5878 

4 

21-7295 

15-2700 

4       10-1929 

3''5'4 

5830 

9 

9-1018 

21-5656 

13 

19-8889      9-4885 

5879 

4 

23-3360 

I5-5368 

4       11-8188 

3-2528 

583' 

37§ 

9-2398 

21-4390 

35§ 

20-0338      9-3737 

79    602 

9'3 

5880 

6 

23-5596 

15-9745 

9       12-0819 

3-6687 

5832 

3* 

10-4654 

21-3448 

5 

21-2622      9-3718 

5881 

5 

23-8902 

15*133 

7       12-3742 

3"2747 

5833 

5 

14-6620     10-8627 

5882 

9 

*4'*37S 

15-6279 

ii        12-7213 

3-255° 

5834 

3* 

7-2864 

22-9601 

4 

17-9708     10-7434 

5883 

5 

24-3707 

15-4851 

10       12-8353       3-0981 

5835 

5 

8-2245 

22-1912 

6 

18-9665     10-0468 

5884 

10 

25-1665 

16-0801 

12 

13-6933 

3-6113 

5836 

4 

19-0548     100760 

5885 

9 

25-4225     16-4933 

12 

13-9918 

3-9928 

5837 

7 

9'3oo5 

22-9865 

10 

19-9805     10-9260 

5886 

8 

17-3400 

16-2422 

10 

5-9215 

4-5574 

5838 

5 

11-4438 

22-6063 

6 

22*1445     10-7018 

-  Q  C™ 

5887 

18 

17-6189 

16-1905 

21 

6-1929 

4'4774 

5839 

29§ 

128793 

22-1586 

38§ 

23-6075     10-3642 

79    607      9-1 

5888 

20 

17-7221 

16-5159 

22 

6-3283 

4-7921 

5840 

4 

13-4251 

22-5367 

4 

24-1276     10-7788 

5889 

6 

20-9933 

16-7002 

9 

9-6029 

4-6466 

5841 

3* 

13-5076 

21-8441 

4 

24-2598     10-0945 

5890 

4 

21-8749 

167457 

5 

10-4841 

4-6039 

5842 

5 

17-0783     1  1  -6840 

5891 

10 

22-5117 

16-4776 

12 

1  1-0902 

4'2733 

5843 

22              7-0400 

23-8117 

20§ 

17-6630 

11-5769 

79    598 

9'5 

5892 

16 

23-1426 

17-1716 

17 

11-7914 

4-8983 

5844 

5 

7-6400 

23H935 

6 

18-2857 

11-3053 

5893 

8 

24-2378 

"7-3345 

I  I 

12-8971 

4-9525 

5845 

23 

7-6478 

23-4634 

20§ 

18-2933 

n-2743 

79    600 

9-5. 

5894 

6 

24-3310    16-7260 

9 

12-9256 

4-3386 

5846 

I00§ 

10-1003 

23-9122 

9'§ 

207057 

1  1-9008 

79    604 

6-5 

5895 

16 

25-0248     17-2259 

17 

13-6700 

4-7649 

5H7 

12 

4-5497 

25-3273 

1  1 

15-0675 

1  1-9008 

5896 

»i§ 

15-2738 

16-8043 

24 

3"9234 

5-3243 

5848 

5 

15-4088 

12-1753 

5897 

46§ 

16-6813     16-8932 

42§ 

5-3309 

5-2724 

79    610 

8-8 

5849 

28§ 

7-2109 

H-5I83 

20§ 

17-7828 

12-2937 

79    599 

9'5 

5898 

16 

19-2165 

i/'3'37 

18 

7-8974 

5-4357 

5850 

4* 

7-1590 

24-2773 

5 

177471 

12-0500 

5899 

4 

19-7298 

I7-3493 

4 

8-4147 

5'4'93 

5851 

22§ 

8-3I93 

24-2740 

»i§ 

18-9045 

12-1329 

5900 

6 

20-2867 

17-3806 

9§ 

8-9688 

5-3959 

5852 

6 

1  1-8346 

24-7047 

8 

22-3817 

12-8251 

5901 

33§ 

20-9328 

18-0428 

3°§ 

9'6795 

5-9880 

79    617 

9'4 

5853 

4 

22-7776 

12-6123 

5902 

>7 

237393 

18-3085 

'7 

12-4961 

5-97I3 

5854 

4 

22-92  1  8 

12-1271 

5903 

6* 

24-0094 

18-2678 

7 

12-7642 

5-9021 

5855 

32§ 

12-4019 

23-8715 

34§ 

23-0058 

12-0355 

79    606 

9'4 

5904 

4t 

24-7266 

17-5672 

5 

13-4004 

5-I358 

5856 

5 

I5-3783 

13-6020 

5905 

21 

25-1691 

18-2206 

H 

13-9107 

57403 

5857 

5 

I6-5345 

13-4324 

5906 

10 

16-3710 

17-9125 

1  1 

5-1284 

6-3179 

5858 

5* 

6-0749 

25-3361 

5 

16-5890 

13-0265 

5907 

8 

17-4464 

18-3441 

10 

6-2399 

6-6367 

5859 

3 

16-5978 

13-0090 

5908 

4 

17-7206 

187332 

8 

6-55H 

6-9958 

5860 

24 

7-1922 

257967 

20§ 

17-6709 

13-5700 

5909 

8 

18*1008 

17-9658 

1  1 

6-8522 

6-1968 

5861 

4 

107560 

25-2156 

6 

21-2640 

13-2548 

5910 

6 

18-7050 

18-5790 

7 

7-5142 

6-7446 

5862 

3* 

10-7604 

25-2253 

4 

21-2707 

I3-2593 

5911 

4 

19-8038 

18-5642 

3* 

8-6055 

6-6205 

5863 

7 

12-8265 

257637 

7 

23-2887 

I3-9523 

5912 

4 

21-5821 

18-735' 

i  8-^8-  i 

8 

10-3917 

i  i  •  •»  A  T  r 

6-6123 

6*4.8  20 

38§ 

17-8282 

1-5124 

78    650 

9-0 

59!3 
59H 

5 

3o§ 

22-4367 
24-3972 

i  o  uo  i  3 
18-8623 

7         •  '  "r"  3 
2I§        13-2046 

6-4585 

79    622 

9'5 

59§ 

11*2991 

26-4341 

79    6°5 

8-0 

59'5 

24§ 

14-5701 

19-3125 

32§       3'4748 

7-8912 

79    609 

9'5 

5916 

6 

17-2039 

19-0359 

7        6-0664 

7-3535 

59'7 

10 

18-0315 

18-9705 

12             6-8856 

7-2045 

R.A.  i9h  om  to  19''  2Om 

Centre        R.A.  i9h  om  Dec.  +79"             R.A.  19''  20'"  Def.  -f  80' 

5918 

59'9 
5920 

4 
6 

«§ 

18-7187 
19-1796 
19-6413 

'8-9555 
19-2800 

19-0213 

7        7'5676      7'"83 
6        8-0572      7-3965 

2O§          8-4899         7-092! 

Plate  3544.    1897,  June  16.         Plate  3222.     1896,  Aug.  1  1. 

5921 

53§ 

20-2070 

I9'9543 

6o§       9-1498       y9623 

79    614 

7'5 

ni. 

5922 

12 

20-2280 

19-8238 

12    '  9-1552  :  7-8309 

5864 

16 

167313 

14-0521 

22 

5-0962 

2-4382 

O 

5923 

19 

22-9767 

19-8741 

17     11-8938     7-6060 

5865 

6 

16-7525 

13-9833 

9 

5-1117 

2-3677 

5924 

23 

23-5931 

19-6351 

20§ 

12-4852 

7-3063 

79    621 

9-5 

5866 

4* 

"7-4574 

14-0328 

6t 

5-8163 

2-3472 

5925 

6      24-5084 

19-4321 

7 

13-3742      7-0108 

5867 

8 

7-3534 

2-1314 

5926 

9 

15-8496 

19-6317 

13 

4-7796      8-0809 

i  r&cau  interval  represents  very  nearly  5'  =  ie>4Sl8  of  R.A.  at  Dec.  +  79',  and  u$*'2  at  Dec.  4-  80°. 

GREENWICH  ASTROGRAFHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    79°. 


649 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

tr. 

Diiim. 

X. 

y. 

No. 

Diam. 

z. 

y. 

niani.             z. 

y- 

So. 

Mas. 

No. 

Mat. 

R.A.  i9h  om  to  i9h  20m  —  cnntd. 

R.A.  i9h  2Om  to  19*-  4Om  —  contd. 

Centre         R.A.  19''  om  Dec.  +  79*              R.A.  i9h  zom 

De,-,  +  80* 

Centre         R.A.  i9h  40™  Dee.  +79*            R.A.  i^>  20'"  Dec.  +  80' 

Plate  3544.    1897,  June  16.          Plate  3222.    1896,  Aug.  n. 

Plate  6080.     1902,  Aug.  2-.        Plate  3222.     1896,  Aug.  n. 

m. 

o                     '"• 

5927 

4       18-4586 

20-6771 

7         7-4808 

8-8603 

5977 

20§ 

10-5896     14-1610 

26 

21-8088      2-2387 

5928 

8       20-1672 

20-5728 

8         9-1705 

8-5822 

5978 

7 

3-1595    16-0113 

6 

14-2645 

3-5566 

5929 

17     23-2827 

207392 

13 

12-2839 

8-4370 

5979 

32§ 

3-2730     16-1302 

25§ 

I4-37I7 

3-6840 

79    624 

9  '4 

5930 

6* 

18-8702 

21-0349 

6 

7'9255 

9-1729 

598o 

ii 

3-3436   16-1187 

'5 

'4'44'9 

3-6760 

593' 

26^ 

20-2009 

2I-1682 

29§ 

9-2634 

9-1730 

79    615 

9*0 

5981 

4* 

4-2276     16-1846 

4       '5-3189 

3-8087 

5932 

5 

9-6661 

9-9170 

5982 

33§ 

4-4285     16-2132 

29§     '5'5'83       3'S448 

5933 

12 

22-7195 

21-4782 

1  1 

11-8019 

9-2289 

5983 

6        5-1608     15-8980 

4       16-2706      3-5873 

5934 

3o§     227889 

21-5580 

24§ 

11-8782 

9-2988 

79    620 

9'5 

5984 

5        5-5826    15-4650 

4*     16-7230 

3-i833 

5935 

4       16-8303 

22   3861 

5 

6-0333 

107244 

5985 

4        6-0752     16*0605 

4       '7-1737 

3-8132 

5936 

13       17-2002 

22-440I 

'3 

6-4054 

107378 

5986 

5* 

8-7394   15-3614 

5 

19-8773 

3'3°67 

5937 

12           I7-8444 

21   8550 

13 

6-9880 

10-0937 

5987 

10 

9-4400    15-8590 

1  1 

20-5395 

3-8506 

5938 

6       18-5987 

21-8394 

7 

77357 

10-0005 

5988 

20§ 

10-3858    15-2568 

26 

21-5300 

3-3181 

5939 

6 

8-2586 

107960 

5989 

4 

4-6720     16-6235 

4 

15-7296 

4-2740 

594° 

7 

22-6490 

22-5397 

6 

11-8367 

10-2887 

599° 

9 

6-7827    16-4993 

12 

17-8479 

4-3012 

5941 

ii 

23-9308 

23-2778 

ii 

13-1866 

10-8990 

599' 

8* 

6-8880 

16-3547 

8 

17-9630 

4-1641 

594Z 

13*    24-3094 

23-0278 

6* 

I3-5399 

IO'6l2O 

5992 

5* 

127285     16-4828 

3* 

237790 

47101 

5943 

6i§ 

24-3448 

22-9133 

42S 

13-5623 

10-4939 

79    623 

8-8 

5993 

6 

12-8992     16-1513 

6 

23-9710 

4-3895 

5944 

6 

15-0155 

23-1  128 

6        4-3010 

•6275 

5994 

«7i 

3-4322 

18-1496 

*'§ 

14-3879 

5-7078 

K   3262     9-5 

5945 

6 

17-4985 

23-0258 

7        67616 

•2923 

5995 

7* 

3-7984 

17-8970 

5 

14-7689 

5-4848 

i 

5946 

9 

17-8624 

23-7056 

10        7-I937 

•9320 

5996 

4»§ 

4-2999 

18-2477 

4°§ 

15-2458 

5-8674 

79    625 

9-0 

5947 

6 

18-1  150 

23-0078 

7 

7  3763 

•2125 

5997 

6 

8-9963   17-4398 

6 

19-9840 

5-3989 

5948 

2lS        18-5763 

23-4869 

2I§ 

7-8818 

'6426 

79    613 

9*S 

5998 

5* 

10-3186     16-9655 

5* 

21-3395 

5-0220 

5949 

10     i  18-691  5 

23-7490 

9 

8-0223 

•8879 

5999 

7 

10-6283     17-6163 

7 

21-6007 

5-6908 

595° 

15 

20-8923 

23-6555 

10 

IO'2O2O 

•5776 

6000 

20 

12-2889    16-8808 

*4 

23-3097 

5-0767 

5951 

13 

21-1530 

23-5691 

12 

10-4510 

-4645 

6001 

27§ 

7-1982     18-6207 

22§ 

l8'I  102 

6-4476 

5952 

2  I 

23-0698 

23-7060 

19          12-3726 

•4110 

6002 

H3§       7-2461 

18-9928 

'°9§ 

18-1320 

6-8217 

79    628 

6-3 

5953 

8t 

24-2137 

Z4-0745 

9       I3-5497 

•6594 

6003 

7 

8-2793 

19-0010 

9 

19-1609 

6-9023 

5954 

5 

I4'3479 

23-5648 

5        3-6860 

12-1450 

6004 

36§ 

1  1-9165 

18-0188 

38§ 

22-8582 

6-1815 

79    635 

9'5 

5955 

12 

'57954 

24-4149 

13        5-2049 

12-8432 

6005 

4* 

3-7845 

20-2351 

5 

14-5908 

7-8I33 

5956 

5 

16-5813 

237097 

7         5-9188 

12-0621 

6co6 

5 

16-6159 

7-8316 

5957 

4 

16-8804 

24-5145 

7        6-2959 

12-8333 

6007 

4* 

6-5486 

20-1710 

5 

17-3508 

7-9470 

5958 

10 

17-0873 

24-0653 

ii     !    6-4563 

12-3680 

6008 

9 

6-7630 

197753 

9 

17-5923 

7-5654 

5959 

7 

18-4478 

24-0748 

9        7-8125 

12-2388 

6009 

6* 

7-0696 

20-0337 

5 

17-8785 

7-8471 

5960 

5     i    8-6440 

12-9830 

6010 

7 

8-2103 

19-1986 

6 

190799 

7-0959 

5961 

8* 

23-0104 

25-1382 

9     ,  12-4623 

12-8415 

6011 

4* 

9-8271 

i9"4325 

4* 

20-6715 

7H456 

5962 

4        5-1092 

13-7830 

6012 

4 

10-2268 

197176 

4 

21-0535 

77556 

5963 

17 

16-7536 

24-9150 

17        6-2  101 

13-2463 

79    6n       9*5 

6013 

21 

10-2333 

19-0993 

20 

21  -ioi  5 

7-I399 

5964 

«4§ 

16-8433 

25-4617 

23§       6-3529 

137794 

6014 

29§ 

13-0108 

19-0430 

36§ 

23-8775 

7-2817 

79    637 

9'5 

5965 

13* 

17-3508 

25'0133 

II       ;     6-8143 

13-2810 

6015 

5* 

5-2207 

20-9034 

4 

'5-9755 

8-5815 

5966 

6 

17-8647 

25-6157 

6         7'39'3 

13-8304 

6016 

8* 

5-5136 

20-5788 

5 

16-2893 

8-2811 

5967 

6 

19-1384 

25-0558 

7        8-5998 

13-1512 

6017 

28§ 

6-2023 

20-7222 

20g         16-9683          8-4718 

5968 

43§ 

20-0013 

25-4492 

38§       9-4958 

13-4508 

79    616      9*1 

6018 

ii 

8-2218 

20-4122 

12          19-0013 

8-3069 

5969 

24 

20-5318 

25-2886 

2I§        IO-OO48 

13-2393 

79    618 

9'5 

6019 

5* 

8-501  1 

20-5466 

4       19*2814 

8-4613 

597= 

9* 

22-7833 

26-0168 

8       12-3212 

13-7369 

6020 

8 

87522 

20-3238 

7 

19-5359 

8-2544 

597i 

6* 

23-5905 

25-6665 

6       13-0880 

13-3121 

6021 

64§ 

8-8159 

20-9935 

6i§ 

19-5549 

8-9298 

79    6z9 

8-0 

5972 

22 

237654 

26-1  126 

18       13-3046 

13-7324 

6022 

4* 

10-6353 

20-8875 

4* 

21-3740 

8-9541 

6023 

6 

10-6916 

20-8883 

7 

21-4330    8-9473 

54§ 

26-4835 

18-4825 

79    625 

9*0 

6024 

8* 

11-6076 

20-0376 

6 

22-4074      8-1730 

6025 

15 

13-0867 

20-4483 

19       23-8540  ;    8-6882 

6026 

4* 

4'3743 

21-6345 

5     iiS-0782 

9-2550 

R.A.  igh  20™  to  i9h  40m 

6027 
6028 

2I§ 

4* 

11-1734 
3'9'4' 

21-0773 
22-8740 

2C§       21-9005 

4       14-5286 

9-1807 
10-4582 

Centre       R.A.  19"  40™  Dec.  +  79'             K.  A.  I9h  20™  Dec.  +  So* 

6029 

10 

6-0938 

22-4523 

13 

16-7367 

10-1931 

Plate  6080.     1902,  Aug.  27.        Plate  3222.     1896,  Aug.  n. 

6030 

38§ 

6-3260 

22-3961 

28§     16-9735 

,,                          X- 

10-1517 

79    627 

^ 

9'3 

m. 

6031 

3'§ 

8-9280 

22-4915 

23$     19-5601 

10-4318 

79    630      9'3 

5973 

8 

5^373 

14-8645 

8 

I7-II92 

2-6096 

6032 

24§ 

10*51  14 

22-8296 

20§       2riI72 

10-8809 

79    633       9'3 

5974 

6 

6-4698 

14-0518 

6* 

I7--090 

1-8371 

6033 

6 

10-6467 

22-8935 

4      21-2474 

10-9548 

5975 

9 

6-2630 

15-1265 

10 

17-4261 

2-8944 

6034 

4* 

11-3313 

22-7388 

4       21-9402 

10-8473 

5976 

i8§ 

7-0185 

14-4086 

20 

18*2292 

2-2342 

6035 

5 

11-6892 

22-4775 

7 

22-3124 

10-6153 

i  Ti;Si;au  interval 

represents  very  nearly  5'  =  i04'-8  of  R.A.  at  Deo.  +  79°,  and  ii5a-2  at  Dec.  +  80". 
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GREENWICH  ASTROGUAI-HIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    79°. 


B.  U. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

L)  lit  ni. 

.'/• 

No. 

M,,, 

\o. 

Duuu, 

_     X. 

!/• 

Sc.              Ma:;. 

R.A.  19"  20m  to  i9h  40'"  —  contd. 

R.A.  i9h  40'"  to  20h  om  —  contd. 

Centre       R.A.  I9h  40'"  Dec.  +  79'             R.A.  ig1"  20™  Dec.  +  80* 

Centre        R.A.  i9h  40'"  Dec.  +  79°                R.A.  20!"  o'»  Dec.  -f  80' 

Plate  6080.     1902,  Aug.  27.          Plate  3222.     1896,  Aug.  n. 

Plate  6080.     1902,  Aug.    27.           Plate  3218.     1896   Aug.  10. 

6036 

19 

11-7992 

22-4047 

19 

22-4291 

I0'5474 

0 

m. 

6082 

6 

14-6130     18-8223 

5 

3'5539 

7-3602 

• 

m. 

6037 

4* 

4-0876 

23-7408 

6 

14-6452 

•332i 

6083 

5 

15-8178     18-3482 

4 

4-7041 

6-7658 

6038 

5-2757 

23'9'75 

20§ 

"5934 

79    626 

9'5 

6084 

'4 

16-2305    ;  18-6441 

>3 

5-I473 

7-0183 

6039 

19 

7-6474 

23-8761 

'3 

18-1839 

•7195 

6085 

2  1 

17-7427      18-5886 

18 

6-6425 

6-81  13 

79    643 

9'4 

6040 

H 

8-335' 

23-3337 

10 

18-9098 

•2262 

6086 

I  I 

18-0265      18-9643 

10 

6-9623 

7-1590 

6041 

6 

9-9102 

23-6779 

6 

20-4564 

•6868 

6087 

«9 

18-0385      18-1863 

14 

6-8975 

6-3847 

6042 

4* 

10-2561 

•23-0730 

5 

20-8451 

"1072 

6088 

16 

187966      18-7686 

9 

7-7065 

6-8897 

6043 

45§ 

10-3340 

23-6045 

34§ 

20-8825 

•6406 

79    631 

9-0 

6089 

IO 

18-8264    .  18-4987 

4 

7-7105 

6-6167 

6044 

12 

10-4885 

23-8172 

10 

2I'O22O 

•8636 

6090 

4 

19-2088    :  18-5057 

6045 

4 

22-4829 

•7970 

6091 

21§ 

19-6992      18-2907 

15 

8-5589 

6'3245 

6046 

4 

22-5374 

•8532 

6092 

55§ 

23-0173      18-3204 

37§ 

11-8637 

6"O22O 

79    649 

9-0 

6047 

II 

12-6998 

23-1569 

IO 

23-2767 

•3634 

6093 

13 

23-6571 

18-9236 

8 

12-5609  ;    6-5608 

6048 

4* 

5-6193 

24-3549 

4 

16-1294 

2-0527 

6094 

H 

25-1046 

18-4079 

9 

'3-9498 

5-9040 

6049 

4* 

7-2948 

247003 

4* 

I7-774I 

12-5175 

6095 

5 

14-821  I 

19-6019 

6050 

4* 

9-6693 

24-1  1  1  1 

5 

20-1830 

12-0957 

6096 

'4 

15-1615 

19-38-2 

10 

4-1546 

7-8642 

6051 

7 

11-8574 

24-3042 

6 

22-3541 

12-4489 

6097 

18 

15-9238 

19-4454 

15 

4-9175 

7-8465 

6052 

23 

67789 

25-3256 

16 

I7-2I59 

13-1028 

6098 

8 

17-2814 

I9-8772 

6 

6-3125 

8-1430 

6053 

8 

7-6904 

5 

iS-i  192 

13-2800 

6099 

3°§ 

17-2907 

19-6947 

20§ 

6-2987 

7-9533 

79    642      9-4 

6054 

28 

9-6069 

25-4583 

'9§ 

20-0290 

I3-4391 

6100 

16 

17-4622 

I9-56I2 

10 

6-4602 

7-8o8l 

6055 

49§ 

10-5126 

25-4885 

46§ 

20-9281 

I3-5334 

79    632 

9-0 

6101 

8 

19-3309      19-3928 

6 

8-3021 

7-4571 

6056 

5* 

11-2504 

25-7231 

5 

21-6476 

13-8213 

6102 

2I§ 

20-0867      19-2811 

13 

9-04'3 

7-27IO 

6057 

18 

11-8896 

25H976 

'7 

22-3017 

13-6391 

6103 

21 

22-6791  ;  19-6741 

IO 

1  1-6612 

7-4052 

6104 

A.'jQ 

2  V2  I  24.       IQ"?7?  s 

^  -i§ 

12-1829 

7-2556 

79    6;o       8-8 

62§ 

16-1360 

1-1772 

78    676 

8-1 

6105 

24 

JT           7    j  /  J  J 
23-5089        I9-4479 

16 

12-4666 

7-0963 

'    S               J 

68§ 

26-6444 

11-6885 

79    640 

8-0 

6106 

22 

23-8881 

I9-O502 

12 

12-8054 

6-6654 

6o§ 

24-4274 

13-4894 

79    638 

7'5 

6107 

33§ 

24-9860        19-2131 

2O§ 

13-9125 

6-7152 

79    651 

9'5 

64§ 

2-9490 

22-9810 

79    623 

8-8 

6108 

7 

19-1677 

20-8875 

5 

8-2877 

8-9605 

39§ 

10-605  1 

26*0790 

79    632 

9-0 

6109 

25§ 

I9-I80O 

20-9250 

15 

8  3060 

8-9960 

6110 

6 

19-6526 

20-2648 

5 

8-7098 

8-2832 

rv 

61  ii 

10 

2I757I 

20-1355 

6 

10-7916       7-9520 

R.A.  i9h  40™  to  20h  om 

6l  12 

7 

24-6185 

20-7576 

6 

13-7008 

8-2878 

C«ntr«        R.A.  igh  40""  Dec.  +  79*                R.A.  2oh  om  Dec.  +  80' 

61  13 
6114 

9 

7 

16-8291 
18-3527 

21-9270 
2I-8O94 

6 

5 

6-0671 
7-5696 

10-2259 
9-9590 

Plate  6080.     1902,  Aug.  27.         Plate  3218.     1896,  Aug.  10. 

6115 

4 

9-6373 

9"'549 

m. 

6116 

7 

21-5674 

2P2318 

4 

10-7108 

9-0658 

6058 

12 

14-8856     14-6354 

10 

3-4023 

3-1641 

6117 

6 

2I-9033 

2I-I525 

4 

10-0375 

8-9570 

6059 

8 

15-6675 

H'8353 

5 

4-2081 

3-2849 

6118 

43§ 

23-9308 

21-9448 

20 

12-1351 

9'54°7 

K  3403 

IO 

6060 

15 

19-6199 

H-3423 

9 

8-0884 

2-4031 

6119 

9 

14-4784 

22-O330 

6 

37364 

10-5646 

6061 

6 

20-2755 

14-2167 

5 

87263 

2-2155 

6120 

'9 

21-4955 

22-4917 

10 

10-7656 

10-3253 

6062 

23 

21-0762 

14-6880 

'9 

9-5717 

2-6040 

78    693 

9'5 

612  1 

IO 

147722 

23-3204 

7 

4-1590 

•8157 

6063 

9 

16-1492 

15-9768 

7 

4-7997 

4-3737 

6122 

66§ 

I6-O823 

23-2432 

47§ 

5-4529 

•6083 

79    640 

8-0 

6064 

6 

17-8727 

15-4796 

4 

6-4653 

3-7061 

6123 

6i§ 

16-9471 

23-4203 

43§ 

6-3290 

•7001 

79    641 

8-5 

6065 

7 

17-8868 

'5'4793 

7 

6-4753 

3-7042 

6124 

9 

16-9633 

237140 

6 

6-3778 

•9918 

6066 

5          2O'2OI  1 

15-3816 

6125 

24§ 

19-8581 

23-9343 

1  1 

9'2/94 

•9260 

6067 

7       >4'5'°9 

16-0577 

6126 

16 

20-24O5 

23-II37 

8 

9-5776 

•0681 

6068 

24§ 

H7I34 

16-2781 

24 

3-4012 

4-8143 

79    639 

9'5 

6127 

IO 

20-3I33 

23-933I 

5 

9-7318 

•8755 

6069 

8 

15-6067 

16-7819 

5 

4-3397 

5-2311 

6128 

6 

2O-5OOO 

23-4920 

4 

9-8734 

•4170 

6070 

4 

16-1554 

16-5785 

6129 

8* 

23-4488 

23-4094 

6 

12-8002 

•0450 

6071 

6 

167840 

167955 

4* 

5-5II5 

5-1245 

6130 

ii 

I5-568I 

24-2860 

6 

5-0460 

12-6978 

6072 

IO 

19-3867 

16-9608 

9 

8-1183 

5-0325 

6131 

23 

16-4610 

24-5945 

13 

5-9665 

12-9164 

6073 

8o§ 

20-5833 

16-6138 

56§ 

9-2759 

4-5697 

79    648 

7-0 

6132 

1  1 

I6-8237 

24-0432 

8 

6-2694 

12-3326 

6074 

18 

23-6697 

16-8830 

IS 

12-3716 

4-5292 

6133 

20 

I8-4723 

24-2I29 

8 

7-9293 

12-3361 

6075 

7 

24-3594 

16-4120 

5 

13-0120 

3-9923 

6134 

ii 

18-7603 

24-3102 

5 

8-2255 

12-4070 

6076 

25§ 

25-1697 

16-1665 

i8§ 

13-7912 

3-6667 

6135 

13 

19-8196 

24-II32 

8 

9-2588 

12-1070 

6077 

8 

14-6678 

17-6835 

9* 

3-4930 

6-2172 

6136 

27 

20-83I9 

24-5048 

«7 

10-3069 

12-3971 

6078 

ii 

17-7547 

17-7839 

8 

6-5758 

6-0138 

6137 

'9 

2I-I746 

24-8313 

IO 

10-6801 

12-6840 

6079 

8o§ 

19-1696 

17-5651 

6o§ 

7-9598 

5-6533 

79    645 

7'5 

6138 

4 

10-7494 

12-0340 

6080 

4°§ 

2O'21OI 

17-8313 

25§ 

9-0210 

5-8136 

79    647 

6139 

16 

22-OO34 

24-0760 

9 

1  1-4290 

1  1-8520 

6081 

5 

217378 

I7-3493 

4 

I0'4953 

5-1826 

6140 

18 

22-3587 

24-6194 

9 

11-8352 

12-355° 

I  r*«ou  interval  represents  very  nearly  5'  =  io4«-S  of  R.A.  at  Dec.  +  79°,  nnd  1  15*-2  at  Deo.  +  So0. 

GREENWICH  ASTKOGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    79°. 


651 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

z.                        Jl. 

Main. 

X. 

y- 

.Vo. 

Diam. 

y. 

Diam.             x.                    y. 

.No. 

MaS. 

So. 

Mag. 

1 

R.A.  i9h  40™  to  201'  om  —  contt/. 

R.A.  2Oh  om  to  2oh  2om—contd. 

Centra          R.A.  19"  40"'  Dec.  +  79*              R.A.  20''  o™  Dec.  +  80' 

Centre       K.A.  2o>>  2om  Dec.  +  -9'               R.A.  201"  o™  Dec.  -f  80' 

Plate  6080.     1902,  Aug.  27.         Plate  3218.     1896,  Aug.  10. 

Plate  6074.     1902,  Aug.  20.        Plate  3218.     1896,  Aug.  10. 

„                     m. 

BO. 

6141 

6 

13-4796      12-3661 

6187 

5* 

9-6709 

18-4957 

3* 

20-6932 

6-4840 

O 

6142 

35 

24-2407 

24-9810 

'9§     13-7469     '2-5205 

6188 

•4 

10-0401     18-7557 

14      21-0416 

67722 

6143 

68§ 

I4-OO2O 

25-1936 

49§       3-5793     I3756/ 

79    638      7-5 

6189 

4 

1  1*1097 

18-3300 

6144 

23 

20-4564       25-6022 

14       10-0691     13-5198 

6190 

75§ 

13-0060 

18-0740 

6i§     24-0490 

6-3069 

79   668 

7-0 

6191 

12 

13-6154 

18-4521 

7      24-6319 

67238 

6c§ 

4-4120         2-0515 

78    689 

8-5 

6192 

23§ 

3-1881 

19-0712 

15       14-1858 

6'5957 

6;§    25-9523    16-6444 

79    652 

8-3 

6193 

8 

3-8197 

'9-57I4 

5       14-7809 

7-1378 

7'§ 

2&-6O28        17-1967 

79    655 

8-3 

6194 

10 

4-0149 

19-4421 

10       14-9850 

7-0218 

70§ 

25-5140       22-6979 

79    653 

9'° 

6195 

z6§ 

5-4750 

19-0337 

2I§       16-4707 

6-7172 

79   656 

9-5 

6196 

5'       7-2484 

19-3101 

5*    18-2198 

7-1234 

6197 

9        77875 

19-5452 

5       187419 

7-3963 

6198 

12    !  8-5267 

19-4746 

10     .  19-4835 

7-3786 

R.A.    20h  Om  to  20h   20m 

6'99 

9 

9-I534 

19-9928 

6 

20-0683 

7-9408 

Centre        R.A.  2oh  20'"  Dec.  +  79'                  R.A.  ao*  o"  Dec.  +  80' 

6200 
6201 

6 

9-5997 
10-4326 

19-4856 
19-2114 

5* 
6t 

20-5520 
21-4027 

7-4673 
7-2508 

Plate  6074.     1901,  Aug.  20.             Plate  3218.     1896,  Aug.  10. 

6202 

15 

10-5785 

19-4648 

17 

21-5296 

7-5169 

.                   m. 

6203 

24§ 

10-6802 

19-1314 

22§ 

21-6550 

7-1915 

79    664 

9'5 

6145 

5 

3-5375 

14-2950 

6204 

26§ 

11-7804 

19-6578 

22-7151 

77968 

79    665 

9'5 

6146 

5 

6-3909 

14-1366 

4* 

17-7367 

1-8967 

6205 

4 

12-2536 

19-6842 

6l47 

12 

7-7454 

14-0176 

7 

19-0962 

1-8795 

6206 

5 

13-8663 

197725 

6148 

'7 

9-I229 

14-3050 

15 

20-4488 

2-2653 

6207 

16 

37374  120-4607 

8 

14-6334 

8-0173 

6149 

24C 

10-691  5 

14-0833 

39§ 

22-0308 

2-1586 

78     705         9-5 

6208 

16 

5-4509     20-6355 

10 

16-3314 

8-3164 

6150 

5 

1  1-6505 

14-8512 

6209 

ii 

5-5752 

20-6345 

7 

16-4544 

8-3246 

6151 

12-3482 

14-0974 

35 

23-6783 

2-2885 

6210 

10 

7*6155 

20-31  58 

7 

18-5136 

8-1513 

6152 

25§ 

'2-5599 

14-7860 

23-8401 

2-9948 

78     708    ,     9'5 

621  I 

24§ 

9-0829     207999 

21§ 

19-9428 

87411 

79    662 

9*2 

6153 

8 

14-6990 

6212 

23§ 

9-0981 

20-8956 

2I§ 

19-9505 

8-8366 

6'54 

20g 

4-2186 

15-5875 

16 

15-4650 

3-1910 

6213 

5 

9-2368 

20-6853 

4 

20-1049 

8-6367 

6l55 

22§ 

6-3679 

I5-3443 

21 

17-6248 

3-1049 

6214 

4 

10-8118 

20-1  147 

4 

21-7135  :    8-1816 

6156 

9-7110 

15-5603 

4'§ 

20-9457 

3-5596 

78     702 

9'i 

621  5 

1  1 

12-2885 

20-8739 

9 

23-135°       9-0456 

6157 

26§ 

IO'O222 

I5-3OOI 

35§ 

21-2735 

3-3260 

78    7°3 

8-9 

6216 

5* 

3-9585 

21-2683 

4 

14-7931 

8-8415 

6158 

5 

I2-5222 

15-2635 

6217 

14 

4-4461 

21-9908 

1  1 

'1-2313 

9-5949 

6159 

37§       3-4i05 

16-5176 

Z3§ 

14-5916 

4-0598 

K  3408 

9'5 

6218 

22 

5-1487 

217760 

12 

15-9490      9-4317 

6160 

48§       3-4386 

16-5187 

38$ 

14-6189 

4-0644 

79    652      8-3 

6219 

15 

6-9013 

21-6491 

10 

17-7052       9-4302 

6161 

5o§       4-1766     16-9541 

4'§     15-3227      4'55" 

79    655       8-3 

6220 

4 

7-3598 

2I-2552 

6162 

9 

67033 

16-7020 

5 

17-8617 

4-4838 

6221 

5* 

7-9400 

21-0446 

4 

18-7852       8-8988 

6163 

5 

6-8904 

16-3498 

4* 

18-0769 

4-1446 

6222 

17 

11-6685 

21-8467 

1  1 

22-4471       9-9705 

6164 

34§ 

7-0516 

16-0936 

33§ 

18-2552 

3-8983 

79    659      9'2 

6223 

6 

13-1462 

Z1-29O2 

4 

23-9545       9-5*11 

6165 

13        7-/877 

16-8246 

10 

18-9337 

4-6828 

6224 

56§ 

4-0359 

22-5603 

4°§ 

14-7825     10-1320 

79    653 

9-0 

6166 

5        9-2109 

16-3277 

6225 

8* 

4'4738 

22-0282 

4 

15-2599       9-6329 

6167 

15        9'575' 

16-2654 

i" 

207554 

4'2544 

6226 

13 

5-5621 

22-3041 

8 

16-3219 

99870 

6168 

'"§     "'9435 

16-9758 

21 

23-0705 

5-1331 

6227 

9 

57547 

22-9198 

7 

16-4715 

10-6171 

6169 

29§     12-2403 

16-6504 

38-i 

23-3990 

4-8301 

79    667 

9'3 

6228 

7 

6-5504 

22-0882 

5 

17-3219 

9-8432 

6170 

22§        12-5415 

16-1144 

•22 

23-7298 

4-3173 

6229 

9 

8-4548 

22-I45I 

5 

19-2196 

10-0383 

6171 

4        12-6293 

16-8653 

6230 

12 

12-0877 

22-2211 

7 

22-8336 

10-3751 

6172 

28§     13-6088     16-3118 

43§ 

24-7782 

4-5876 

79    669  !    9-0 

6231 

2I§ 

12-9594 

22-6891 

21 

23-6730 

10-9037 

6173 

8         3-5774     '7-6945 

6 

14-6728         5-2455 

6232 

38§ 

4-3556 

23-7451 

2I§ 

15-0163 

n-3392 

79   654 

9-5 

6174 

18         3-8143     17-4107 

1  1 

14-9305         4-9795 

6235 

IS 

4-4103 

23-6516 

9 

15-0764 

1  1*2484 

6175 

53:5       5-6497     17-4524 

43§ 

16-7563         5-1457 

79   657 

7-8 

6234 

21 

23-3696 

13 

15-4420 

10-9893 

6176 

12"        6-9397   ;  17-6614 

7 

18-0305         5-4564 

6235 

7* 

5-1075 

23-2670 

5 

157993 

10-9190 

6177 

4        8-8619 

17-6865 

4* 

19-9442 

5-6213 

6236 

6* 

8-2081     23-4278 

4 

18-8795     11-3010 

6178 

22§ 

I2-I49I 

17-5140 

24 

23-2332 

5-6845 

79   666 

9"5 

6237 

10 

13-0767     23-1822 

5 

237545     11-4029 

6179 

8 

12-4376 

17-6496 

st 

23'5'52 

5-8432 

6238 

15 

5-8381 

24-6801 

8 

16-4307 

12-3775 

6iSc 

7 

12-9418 

17-5I78 

4* 

24-0263 

57446 

1 

6239 

1  1 

7-2187 

24-1589 

7 

17-8377 

11-9548 

6181 

20§ 

12-9447 

17-4659 

25 

24-0345 

5-6922 

6240 

IO 

12-3709 

24'4353 

6182 

6 

5-0427 

18-4193 

4* 

16-0824      6-0765 

6241 

14 

5-2133 

25-3328 

9 

157558 

12-9838 

6183 

10 

5-I530 

18-2008 

7 

16-2081 

5-8630 

6242 

19 

9-1675 

25-0300 

n 

19-7208 

12-9658 

6184 

5 

6-7857 

18-2505 

6243 

8 

9-5203 

25-2H5 

5 

20-0595 

I3-I747 

6185 

8o§ 

.7-1830 

18-8647 

65§ 

18-1838      6-6743 

79    660 

6-5 

6244 

6 

12-2630 

25-6484 

4 

22-7639 

13-8042 

6186 

ii 

8-5641 

18-5304 

10 

19-5868      6-4406 

6245 

5 

13-3504 

25-3203 

i  reaau  interval  represents  very  nearly  5'  =  104' 

•8  of  R.A.  at  Dec.  +  79',  and  iij"^  at  Dec.  +  80*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    70°. 


No 

Diani 

B  D. 

V' 

B.  IX 

3T. 

.'/. 

No. 

Mag. 

J>  O, 

Diani. 

jC. 

.'/• 

Dimii, 

y  '  . 

y- 

No.              Mag. 

R.A.  20h  om  to  20U  20™  —  contd. 

R.A.  20h  20m  to  20h  40™—  contd. 

'Centre      R.A.  2oh  20'°  Dec.  +  79*                R.A.  2oh  om  Dec.  +  80° 

Centre      R.A.  2oh  20""  Den.  +  79*             R.A.  20"  40"'  Deo.  -f  80' 

Plate  6074.     1902,  Aug.  20.          Plate  3218.     1896,  Ang.  10. 

Plate  6074.     1902,  Ang.  20.         Plate  3231.     1896,  Aug.  21. 

6246 

25 

3-8819 

26-1646 

12 

14-3675 

13-7169 

0 

in. 

6295 

14 

22-1063 

18-1057 

8       10-8930 

5-8511 

• 

m. 

6247 

6* 

4-5720 

26-2392 

5 

15-0517 

I3-8451 

6296 

17 

22-5675    18-3573 

10       11-3762 

6-0526 

6297 

16 

23-3296    18-2838 

8       12-1282  i    5-9046 

48§ 

25-0556 

10-9705 

79    670 

8-9 

6298 

5 

14-4828     19-9220 

57§ 

1-2366 

19-8716 

79    6S° 

8-8 

6299 

14 

17-4313    19-2939 

9        6-3596 

7-4975 

6300 

6 

17-9945    19-3895 

5         6-9280      7-5361 

6301 

4 

18-1098  :  19-5047 

R.A.    20h   20m  tO   20h  40m 

~ 

6302 

4 

187359     i9"4746 

3*  |    7-6738 

7-5471 

Centre       R.A.  2ol>  2om  Deo.  +  79*               R.A.  2oh  4Om  Dec.  +  80* 

6303 
6304 

22§ 
7 

21-1392     19-2974 
21-4835  |  19-6061 

1  6 

5* 

10-053  1 
io"4233 

7-1311 
7-4060 

Plate  6074.     1902,  An;;.  20.          Plate  3231.     1896,  Aug.  21. 

6305 

8 

2  1-9380 

19-9305 

5t 

10-9068 

7-6823 

in. 

6306 

6 

22-2842 

19-7748 

4* 

11-2352 

7-4945 

6248 

4 

15-2497 

14-1711 

6307 

9 

23-5002 

19-5963 

7 

12-4296       7-1937 

6249 

8 

16-4377 

H"3384 

4* 

4-8799 

2-6682 

6308 

4 

14-5163 

20-7594 

4*      3-6063 

9-2486 

6250 

18 

16-5631 

14-7657 

9 

5"°43i 

3-0794 

6309 

12 

14-5561 

2°'5374 

10*       3-6230       9-0221 

6251 

4t 

19-3884 

14-5283 

3* 

7-8301 

2-5616 

6310 

15 

15-7408 

20-6630 

10*       4-8142 

9-0304 

6252 

5 

21-3086 

14-9460 

3* 

9-7840 

2-7896 

631  I 

5 

16-4262 

20-7417 

6253 

6 

22-5093 

14-1090 

6* 

10-8926       1-8324 

6312 

20§ 

16-9403 

20-3489 

17 

5-9755 

8-5965 

79    672       9'4 

6254 

ii 

23-6970 

H'4574 

5* 

I2'II  l6 

2-0596 

6313 

16 

18-1874 

20-0355 

10 

7-1893 

8-1627 

6255 

10 

17-1790 

15-2533 

6* 

5-7038 

3-5030 

6314 

5       18-6126 

20-5454 

6256 

4 

17-5702 

15-1423 

6315 

13 

18-9405 

20'1  148 

IO 

7-9447 

8-1634 

6257 

«7 

17-6982 

15-1730 

10 

6-2135 

3-3692 

6316 

22§        19-1240 

20-4689 

20§           8-1621 

8-5005 

79    674 

9'5 

6258 

5 

19-3490 

15-5496 

6317 

5      i9-i4°3 

2O-S017 

3*       8-2121 

8-8259 

6259 

6 

24-1614 

1  5-5660 

5 

12-6846 

3-ii53 

6318 

10       19-5638 

20-1980 

6         8-5710  :    8-1867 

6260 

25 

24-7649 

15-6226 

i7 

13-2887 

3-1152 

6319 

3       20-5866     20-3622 

6261 

io9§ 

25-3546 

'5'3733 

83§ 

13-8501 

2-8059 

78    716 

6-9 

6320 

6       20-9178     20-8613 

4* 

9-9861 

8-7096 

6262 

4 

14-8998 

16-8462 

6321 

5      21-9768    20-2492 

3*     10-9756 

7-9955 

6263 

'4 

18-2796  1  16-6154 

10 

6-935I       47493 

6322 

1  1       23-4688  :  20-327  1 

5       12-4691 

7-9220 

6264 

21 

19-1318 

16-9181 

16 

7-8147      4-9635 

6323 

22       23-9575     20-0831 

0 

12-9312 

7-6316 

6265 

IS 

19-2400 

16-8412 

12 

7-9147      4-8753 

6324 

10 

24-2760 

20-3538 

4 

13-2776  i    7-8700 

6266 

8 

19-2594 

16-7658 

6* 

7-9270 

4-8018 

6325 

1  8       14-4419 

2I-C552 

IO 

3-5618     !       9-5520 

6267 

13 

19-3113 

16-2070 

1  1 

7-9227 

4'2378 

6326 

5       197605 

21-0245 

3* 

8-8501            8-9920 

6268 

ii 

19-3179 

16-2359 

IO* 

7-9316 

4"26/3 

6327 

6      20-8497     21-9957 

6 

IO-0328           9-8473 

6269 

5 

20-1867 

16-3495 

4* 

8-8046 

4-2921 

6328 

6                  '•       I4-2I47                 22-5996 

4* 

3-4896        1      'IO8O 

6270 

H 

20-4658 

16-9620 

'3 

9-1442 

4-8752 

6329 

44§ 

H'3449 

22-6587 

393 

3-6239        I     -1542 

79    67° 

8-9 

6271 

10 

22-1125 

16-4040 

5 

10-7319 

4-1558 

633° 

6 

15-4309 

22-8716 

4* 

4-73OP        I     -2580 

6272 

4 

22-1310 

167464 

6331 

10 

15-6472     22-4232 

8* 

48975         10-7899 

6273 

6 

22-1565 

16-0835 

4t 

10-7423 

3-8312 

6332 

5 

16-2165     22-8938 

4* 

5-5106        I      -1990 

6274 

13 

23-1607 

16-2607 

6 

117584 

3-9090 

6333 

24§ 

16-8  101 

227542 

«4 

6-0881     i    -0058 

6275 

22§ 

23-5839 

16-8435 

16 

12-2377 

4'445  * 

79    676 

9'5 

6334 

15 

18-6945     22-3616 

7 

7-9237     10-4238 

6276 

5 

24-6907 

16-321  1 

4* 

13-2859 

3-8145 

6335 

5* 

19-3729 

22-4298 

4* 

8-6037     10-4259 

6277 

7 

14-1638 

17-1658 

5 

2-8961 

5-7072 

6336 

18 

19-5691 

22-4500 

12 

8-8013     10-4248 

6278 

8* 

14-7984 

17-0408 

4* 

3'5'94 

5-5218 

6337 

8       19-8825     22-3988 

4 

.9-1123     10-3438 

6279 

6 

14-8156 

17-1293 

6338 

5       20-4210 

22-6471 

6280 

5 

15-6024 

17-1987 

3* 

4-333I 

5-5980 

6339 

9       22'i323 

22-5235 

5 

11-3622     10-2432 

6281 

zi§ 

16-4002 

1  7  '447  1 

20 

5-1496 

5-7641 

6340 

8 

23-8605 

22-2O16 

6 

13-0503  j    9-7533 

6282 

IO 

19-3599 

17-3707 

5 

8-0889 

5'3932 

634' 

10 

14-0220 

23-8710 

8 

3-4277     12-3929 

6283 

10 

19-5708 

17-4640 

7 

8-3043 

5-4658 

6342 

ii 

20-8593 

23-6145 

9 

10-2046     i   -4545 

6284 

7 

20-5058 

17-6231 

IO 

9-2506 

5-5274 

6343 

ii 

21-3888 

23-9995 

7* 

10-771  1   i  i    -7865 

6285 

9 

20-8182 

17-I957 

6 

9-5196 

5-073i 

6344 

5 

21-3891 

23-5819 

4* 

10-7285     i    -3680 

6286 

15 

21-2436 

17-8231 

9 

10*0067 

5-6536 

6345 

9 

21-6085 

23"2347 

6* 

10-9096     i    -0005 

6287 

12 

22-9870 

17-5478 

9 

11-7142 

5-2055 

6346 

7 

22-1103 

23-2063 

5 

11-4088     10-9249 

6288 

15 

24-0385 

17-9511 

9^ 

127991 

5-5023 

6347 

5 

22-5363 

23-7705 

4* 

11-8870     i   "4455 

6289 

15 

14-4881 

I8'3454 

13* 

3-3390 

6-8489 

6348 

9* 

23-5930 

23-6767 

5* 

12-9281     i   -2440 

6290 

2I§ 

14-8367 

18-9126 

20 

3-7403 

7-379° 

6349 

37§ 

157105 

247928 

24§ 

5-2002  |  13-1444 

79    671 

9'5 

6291 

5 

15-5021 

18-5705 

6350 

4 

17-4529 

24-9988 

4* 

6-9511 

13-1690 

6292] 

4 

16-0330 

18-9938 

4* 

4-9399 

7-3402 

6351 

26§ 

18-3478 

24-9210 

14 

7-8354 

13-0055 

6293 

6 

20-6507 

18-7091 

5* 

9-5044 

6-5956 

6352 

47§ 

18-9015 

24-7678 

3i§ 

8-3733 

12-7965 

79    673 

9-0 

6294 

9 

20-7027 

18-6770 

7 

9-S554 

6-5557 

6353 

8o§ 

19-5894 

247214 

7°§ 

9-0520 

12-6812 

79    675 

7'3 

% 

i  rttfau  interral  represents  very  nearly  5'  =  io4"8  of  R.A.  »t  Deo.  +  79'.  and  us"*  at  Dec.  +  80'. 

GRBENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUK,  1900. 


ZONE   +   79° 


B.D. 

B.D. 

Z. 

y- 

Diam. 

*. 

y. 

Ko. 

Mag. 

Xo. 

Diam. 

X. 

»• 

Diam. 

X* 

y- 

Ho. 

Mag. 

R.A. 

2O*1  2Om  to  2 

o1-  40™  —  contd. 

R.A.  20h  4<Dm  to 

2ih  om  —  contd. 

:e        R.A.  2oh  2o">  Dec.  +  79'                R.A.  2oh  40™  Dec.  -4-  So* 

Centra       R.  A.  2ih  o">  Dec.  +  79'              R.J 

SL.  20>>  40"-  Dec.  +  So' 

Plate 

00-4.  1902 

Au^.  20.             Plate  3231.     1896,  Au,c.  21. 

Plate  4622.     1899,  Aug.  16.         Plate  3231.     1896,  Aug.  xi. 

m. 

o                     in. 

6354 

12 

21-5567 

24-0008 

6* 

10'9345 

11-7668 

6402 

jl| 

6-4666 

24-0088 

Z4§ 

17-1346 

11-6723 

K  3602 

9-8 

6355 

6 

14-6341 

25-16/8 

4* 

4-1641 

13-6203 

6403 

5 

10-8010 

23-8451 

7 

21-4713    i  11-8175 

6356 

II 

14-8394 

25-3070 

9 

4-3842 

13-7393 

6404 

12-6410 

23-8467 

19 

23-3074    ;  I  1-9565 

6357 

6 

150715 

25-0095 

4* 

4-5848 

13-4232 

6405 

33 

5-0587 

24-5497 

23§ 

15-6945      12-1070 

79    682 

9'5 

6358 

15 

15-1032 

25-4528 

8 

4-6596 

13-8568 

6406 

10 

7-2533 

24-7216 

ii 

17-8687      12-4396 

6359 
6360 

'9 

8* 

15-1413 

25-1938 
25-5396 

ii 

4* 

4-6714 
4-8015 

i3'5965 
'3-9315 

6407 
6408 

32§ 

9-7245 

24-7846  ( 

9 

26§ 

20-3242      12-6928"! 

20-3300     i2-68o8J 

79    686 

9'3 

6361 

10 

15-5430 

25H93I 

5 

5-4002 

13-8265 

6409 

4t      4-5002 

26-3049 

8t 

15-0059     13-8198 

6362 

5 

16-9120 

25-4763 

4* 

6-4626 

137032 

6410 

10         7-7902 

25-3223 

17 

18-3625     13-0761 

79    684 

9'5 

6363 

'4 

17-6410 

25-4525 

9^ 

7-1900 

13-6045 

641  1 

6*      8-2065 

25-5337 

10 

18-7607     13-3195 

6364 

55? 

23-4908 

25-801  1 

13-0413 

13-3664 

79    677  i    9-5 

6412 

10       11-6794 

25-5005 

'3 

22-2263 

I3-538* 

37 

2-2588 

4-9091 

79    669      9-0 

52§ 

14-4355       1-0676 

/8    718 

8-5 

6iJ 

1-8340 

6-7295 

79    668       7-0 

88§ 

26-8230 

I'222I 

78    736 

8-2 

99§       2-5453 

i5-4045 

78    716 

6-9 

R.A.  2ihom 

tO  2Ih  20m 

R.A.  2oh  40™  to  2ih  om 

C«ntre        R.A.  2ih  o"  Dec.  +79'                  R.  A.  2  ih  20™  Dec.  +80' 

Centre         K.  A.  zih  o™  Dec.  +  79'                R.A.  20*  40™  Dec.  +  So' 

Plate  4622.     1899,  Aug.  1  6.           Plate  3241.     1896,  Sppt,  n. 

Plat«4622.     1899,  Aug.  16.            Plate  3231.     1896,  Aug.  21. 

o                         m- 

6413 

1  1       20-6007 

14-8459 

22 

9-0378 

28734 

K  3677      9-6 

m 

6365 

5* 

4-9898 

14'794° 

6 

16-3294 

2-374° 

' 

6414 

1  8      21-6688 

14-6489 

"§ 

10-0827 

2-5734 

78    743       9'5 

6366 
6367 

20 
43§ 

13-1124 

14-2460 
16-5130 

35 

32^ 

24-474' 
I4-4746 

2-4160 
3-9630 

79    679  -    9'3 

6415 
6416 

19      23-3982 
26§     15-0732 

14-8171 
15-0758 

43§ 

11-8182 
3-5576 

2-5745 
36316 

78    735 

9"3 

6368 

7-3998 

15-2697 

333 

18-7001 

3-0233 

78    726      9-5 

641- 

10       17-4453 

I5-4I49 

20 

5-9495 

3-7403 

6369 

6 

9-3231 

15-9249 

7 

20-5690 

3-8203 

6418 

5 

97'59   j     3-5355 

O                    f 

6370 

2I§ 

1  0-08  10 

I5-9753 

34 

21-3250 

3-9229 

78    729 

9-5 

6419 

5 

\  I-0248 

3-074' 

£ 

637I 

6372 
6373 

45S 
8 

4 

12-0183 

13-4539 

7-0779 

14-9753 
15-1270 
16-3104 

60$ 

12* 

7* 

23-3295 
-4-7495 
18-3030 

3-0614 

3-3192 
4-0368 

8-6 

6420 
6421 
6422 

41 

16-4694 
19-5896 

15-8526 
16-3038 

5 

23§ 

II-3007 
5-O2OO 
8-I706 

37629 
4-2684 
4-4163 

78   739 

9-0 

6374 

5 

10-5928 

16-6486 

9 

2,7876 

4-6298 

6423 

5* 

23-3201 

16-3082 

8 

I  I.-8827 

4-0710 

O  £  £ 

6375 

8 

;  11-8088 

16-8609 

'5 

22-9855 

4-9287 

6424 

4 

I2-4390 

£ 

4-5866 

6376 

4* 

12-7977 

16-0019 

6* 

24-0313 

4''454 

6425 

7 

12'0295 

A*  r  A.O  ^ 

o 

6377 

5 

3-4053 

18-1157 

10 

14-5032 

5-67,4 

6426 

6 

o 

4-0558 

s 

6378 

6 

4-3215 

17-4794 

10 

15-470, 

5-0058 

6427 

5 

'3  7789      4-204° 

63~9 

1  2 

9-4851 

18-0065 

18 

20-5799 

5-9036 

6428 

32.* 

16-9620 

17-0805 

38§ 

5-6298     5-4437 

79   697      9-3 

6380 

4* 

5-5394 

18-4018 

6* 

16-6222 

6-0104 

6429 

6 

8-8414      5-8240 

6381 

9-3311 

18-2617 

12 

20-4100 

6-1450 

6430 

4 

20-2633 

17-2251 

9 

8-9293  i  5-2737 

6382 

4* 

11-3789 

18-3970 

6* 

22-4424 

6-4301 

6431 

4 

11-3319     5-2059 

6383 

13 

11-5905 

18-1734 

23 

22-6710 

6-2238 

6432 

4 

11-4493     5-2263 

6384 

127923 

18-8143 

37§ 

23-8216 

6-9520 

79    688 

9'3 

6433 

5 

24-5810 

18-0577 

12 

13-3078     5-6854 

£                                 £                  £  £ 

6385 
6386 

Y* 
-* 

3 

3-7937 
.66 

196578 
20-1800 

9 
9 

14-7887 
16-6791 

7-135° 

6434 
6435 

4 
5 

9-562!           65466 
10-9768          6-4328 

6387 

5 

i  10-2823 

19-4257 

9 

21*2762 

7-3793 

6436 

4* 

24'5355 

18-4910 

9 

I3-3038 

O'I2IO 

O      £. 

6388 
6389 

22§ 

7 

4-6849 
i    6-9925 

20-47:- 
20-7436 

20 

12 

15-6178 
17-8966 

8-0143 
8-4506 

79    680 

9'5 

6437 
6438 

10 

6 

16-3143     19-4224 
16-9655     18-6842 

*'§ 
'4 

5-2094 
57882 

7-8362 
7-0412 

£ 

6390 

6t 

i    8-6524 

20-8850 

1O 

19  5434 

87163 

6439 

4 

77833 

7^564 

6391 

4* 

9-8509 

20*2608 

9* 

20-7847 

8-1801 

6440 

9 

20-2108     19-0013 

'5 

9*0480 

7-0450 

6392 
6393 

18 
15 

10-9598 

:  4-8210 

20-4952 
21-8946 

20 

"7 

21-8723 
•15-6500 

8-4934 
9-4451 

79    68i 

9'5 

6441 
6442 

I4 

21-4823     19-9528 

4 

97630 
10-4064 

77343 
7-8671 

79    698 

9'5 

6394 

5 

17-2903 

979'9 

6443 

3 

21-7154     19-5865 

6 

10-6024      7'4»49 

6395 

25? 

10-4525 

21-4138 

•9§ 

21-3013 

9-3-2 

6444 

6 

1  1-4101 

7-9040 

8£ 

6396 

16 

12-4047 

20-9823 

20 

23-2797 

9-082  1 

6445 

4 

4-9003 

'6252 

6397 

9 

!  3-7570 

23-0340 

12 

14-5057 

10-5022 

6446 

20§ 

16-3778 

19-7837 

24§ 

5-3087 

8-1905 

79   695 

9'5 

6398 

7 

167887 

10-0969 

6447 

1  1 

187054    20-6033 

15 

77054 

8-7840 

6399 

14. 

!    8-5957 

22-5108 

18 

19-3697 

10-3320 

79    685 

9'5 

6448 

4* 

20-5020 

20-7963 

7 

9-5104. 

8-8053 

6400 

!     3-8615 

24-0665 

15 

145368 

11-5383 

6449 

14 

207732 

20-5743 

•9§ 

97589 

8-5549 

6401 

5* 

5-5I35 

24-1817 

10 

16-1738 

11-7728 

6450 

4 

io-4754 

8-6372 

i 

Plate  4622.     Xos.  6407  and  6408.'    Measured  as  one  mass. 

i  rescau  interval  represents  very  nearly  5'  =  104"  8  oi  R.A.  at  Dec.  +  79*,  and  ii58-2  at  Dec, 

+  So0. 

654 


GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONK    +    79°. 


No 

1  >i  '  u  i 

B.  D. 

Xrw 

DlHlll  . 

B.  D. 

Z. 

y- 

DwDQ. 

y. 

No. 

Mag. 

O. 

IMu  111  . 

X, 

X, 

No. 

Mas. 

R.A.  2ih  om  to  2ih  20m  —  contd. 

R.A.  2ih  20m  to  2ih  40"'  —  contd. 

Centre          R.A.  2ih  c-m  Dec.  +  79*              R.A.  2ih  zo™  Dec.  +  80° 

Centre         R.A.  2ih  40'"  Dec.  +  79"               R.A.  21''  2om  Dec.  +80. 

Plate  4622.     1899,  Aui;.  16.       Plate  3241.     1896,  Sept.  ii. 

Plate  3232.     1896,  Aug.  ti.           Plate  3241.     1896,81-14.  ti. 

ni. 

ni. 

6451 

6 

10-6388 

8-5680 

6498 

5 

4-0920 

17-0530 

6       14-9958       4-6325 

6452 

4 

10-8087 

8-0148 

6499 

4        4'5'95 

16-8308 

4       15-4396       4-4524 

6453 

4 

12-3724 

8-4803 

6500 

9        7'6944 

17-0645 

ii       18-5805       4-9545 

6454 

10 

3-7019 

9-5045 

6501 

4         9-3764 

16-0743 

4*     20-3468       4-1059 

6455 

7 

3-9075 

9-4059 

6502 

9 

4-4586 

18-1376 

14       15-2647       5-7452 

6456 

40§ 

16-3427 

21-5756 

37§ 

S'445  ' 

79    696 

9-2 

6503 

18-1983 

10       '5"3377       5'8°9' 

6457 

7 

6-4730 

9-3333 

6504 

i6§  i    5-6806 

18-1910 

21§     |   16-4805           5-8985 

79    704 

9'5 

6458 

1  1 

I7-7588 

21-0849 

15 

6'8ioo 

9-3538 

6505 

I4§       5-6872 

18-1963 

i8jj      16-4883       5-9063 

6459 

6 

6-8186 

9-8343 

6506 

6 

6-0952 

18-0135 

5 

16-9086 

57635 

6460 

7 

14-6402 

22-1337 

12 

3-8052 

10-6954 

6507 

12 

9*843  1 

17-1765 

18 

20-7108 

K  3752 

9-6 

6461 

5 

15-5082 

21-5258 

12 

4-6103 

10-0078 

6508 

6 

10-8181 

16-8526 

6* 

21-7108 

5-O08I 

6462 

u 

16-9155 

21-6623 

16 

6-0260 

10-0070 

6509 

8 

11-4637 

'7'34°7 

8 

22-3104          5'55OO 

6463 

6 

'87923 

22-1939 

12 

7-9418 

10-3568 

65  10 

"4 

137897 

17-4521 

23 

24-6240 

5-8599 

6464 

7 

12-3405 

10-8007 

65,1 

15 

3-4520 

19-4504 

16 

I4-I537 

6*9650 

6465 

6 

12-6928 

10-5395 

65  12 

25§ 

•8-4735 

22§ 

>5-35'3 

6-0880 

79    702 

9'5 

6466 

6 

12-7961 

10-3345 

6,  13 

'7 

4-6620 

18-9648 

18 

15-3985 

6-5863 

6467 

20 

23-6467 

22-5948 

2I§ 

12-8126 

10-2893 

6514 

4 

6-6837 

18-3141 

4* 

17-4715 

6"i  139 

6468 

J4§ 

'5-3243 

23-1425 

34§ 

4-5825 

-6355 

79    693       8-8 

6515 

5 

6-8029 

18-5874 

6 

17-5629 

6-3962 

6469 

ii 

16-3723 

22-8763 

!7 

5-6000 

6516 

35§ 

7-8288 

18-5751 

35§ 

18-5873      6-4668 

79    7°8 

9-0 

6470 

10 

16-5404 

22-7026 

18 

57503 

•0840 

6517 

4 

9-0727 

18-5525 

4* 

19-8268  1    6-5419 

6471 

4 

5-9608 

-5332 

6518 

4 

18-7393 

4 

20-0850 

6-7628 

6472 

4* 

18-4169 

23-4338 

5 

7-6869 

•6253 

6519 

34§ 

11-3968 

18-7762 

34§ 

22"!  22  I 

6-9743 

79    7" 

9-2 

6473 

7 

19-7750 

23-0832 

1  1 

9-0073 

"'475 

6520 

5 

14-0710 

7-8>  i  3 

6474 

7 

19-8007 

23-3899 

'4 

9-o635 

•4532 

652! 

10         3-8042 

19-6877 

'3 

14-4808 

7-2356 

6475 

5 

9-2987 

1-0825 

6522 

15         6-0667 

19-8350 

'9 

16-7203 

7^752 

6476 

2I§ 

14-9918 

24-3467 

22§ 

4-3690 

12-8656 

79    691 

9'3 

6523 

ii         6-1259 

I9-9433 

1  1 

I6-7701 

7-6853 

6477 

4 

47589 

12-5219 

6524 

6         8-4274 

19-6726 

7       19-0899      7-6146 

6478 

'4 

16-1652 

24-1724 

'9 

5'5'75 

12-5777 

6325 

6         9-6255 

19-2873 

u       20-3145       7-334° 

6479 

25§ 

16-9268 

24-3930 

25§ 

6-2970 

12-7259 

6526 

5     !    979" 

19-01  18 

5      20-5029      7-0715 

6480 

5 

17-5418 

23-7856 

7 

6-8510 

12-0623 

6527 

4        9-25 

19-8356 

4*    20-8998 

7-8460 

6481 

6 

9-1280 

12-2109 

6528 

5       11-1896 

19-2318 

6<8? 

7 

10-3934 

12-2965 

6529 

38§     13-4532 

18-8879 

S«S 

24-1655 

7-2641 

79    713 

9'3 

6483 

5 

11-1328 

12-1766 

6530 

18         5-5338 

20-8072 

16 

16-1090 

8-4966 

6/iR/«. 

9 

1  4-9545 

24-9476 

18 

4-3887 

13-4685 

6531 

6        6-9668 

20-4446 

6 

17-5687 

8-2566 

6485 

4 

16-3080 

24-7237 

1  1 

5-7110 

13-1152 

6532 

7        7-0558 

20-2495 

12 

17-6713 

8-0655 

6486 

4 

7-9043 

13-0115 

6533 

9     !    87703 

20-9823 

12 

19-3195 

8-9473 

6487 

6i§ 

22-0000 

25-3659 

48§ 

11-4403 

13-2052 

79   699 

8-5 

6534 

ii         9-1154 

20-8092 

'5 

19-6745 

8-8042 

6535 

8        10-0801 

207507 

8 

20-6409 

8-8257 

7'§ 

3-6382 

1-4183 

78    736       8-2 

6536 

9       10-1564 

20-71  17 

12 

2O-72I2 

8-7962 

48§ 

4-5104 

1-3846 

78    737 

9-0 

6537 

4 

10-3210 

20-3434 

5* 

20-9198 

8-4443 

6o§ 

4-7099 

I-I437 

78    738 

8-5 

6538 

27§ 

11-5077 

19-8561 

28§ 

22-14I2 

8-0617 

79    712 

9'5 

96§ 

25-2471 

25-5946 

79    7°' 

7-8 

6539 

4 

12-0735 

19-8133 

4* 

22-7078 

8-0659 

6540 

4       12-4520 

19-8201 

4* 

23-0841 

8-1073 

6541 

6 

13-6924 

20-4963 

5* 

24-2645 

8-8859 

R.A.   2Ih  2Om  tO   2Ih  40'" 

6542 

38§ 

4-2605 

2I73H 

29§ 

I476I3 

9-3102 

79    700 

9'4 

f 

Centre      R.A.  2ih  40™  Dec.  +79'            '-R.A.  zih  20"  Dec.  +80' 
Plate  3232.    i$96,  Aug.  21.       Plate  3241.     1896,  Sept.  u. 

6543 
6544 

6545 

12 

7 

25§ 

5-375I 

21-5947 
21-5296 

21-4329 

13 

7 

21 

I5-5205 
15-8885 
15-9980 

9-2371 
9-2044 
9-1135 

6488 

£         O 

34§ 

2-8482 

14-1848 

3S§ 

14-0033 

1-6655 

78°  748 

m. 
9'5 

6546 
6547 

9 

5 

6-7446 
10-9006 

22-0255 
2  1  '8  1  1  8 

7 
4* 

I7-2I25 
2I-3704 

9-8142 
9-9634 

6489 
649& 

>- 

ii 

'3§ 

3-7118 

H-5932 

'5 
18 

14-6515 
14-8792 

2-1354 
1-5448 

6548 
6549 

'3 

6* 

11-0994 
12-0055 

21  -0839 
20-8462 

5 

2I-6283 
22-5553 

9-2480 
9-0931 

K  3759 

9'5 

6491 
6492 

9 
'3 

6"25P 

'4-5409 
15-0784 

9 
'5 

15-7500 
18-0193 

2-1771 
2-9127 

6550 
6551 

'3§ 
6 

12-0994 
'3'4354 

21-1413 

20-8661 

i8§ 
6* 

22-6I97 

9-3905 

6493 
6494 

j£ 

1  1 

'7 

9-6160 
11-5311 

I4-3755 
14-0708 

12* 

18 

207289 
22-6602 

2-4366 
2-3026 

6552 
6553 

6 

5* 

I374I7 
S'3'49 

20-8700 
23-3258 

4* 
5 

24-2836 
I5-67II 

9-2585 
10-9898 

6495 
6496 

6497 

5 

5* 

6-3417 

11-1060 
4-0345 

'5-4274 
15-8068 
16-6196 

6* 
6* 

17-3760 
22-0918 

I4-9739 

3-9879 
4-I974 

6554 
6555 
6556 

5 

10 

5 

5-5994 
8-4471 

22-9635 
22-2I28 

227573 

6 
5* 

15-9883 
18-7800 
18-8441 

10-6564 
10-1355 
10-6876 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  io4»-8  of  R.A.  at  Dec.  +  79C,  and  ii5"2  at  Dec.  +  So*. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


Z  O  N  E    +    79°. 


1  ti'i  in 

B.  D. 

B.  D. 

Xo. 

nun. 

X. 

V- 

Diam. 

X. 

*' 

No. 

|b» 

No. 

Diam.             *. 

V' 

Di&n). 

Xo. 

Mag. 

R.A.  2ih  20m  to  2ih  40m  —  contd. 

R.A.  2ih  4<Dm  to  22h  om  —  contd. 

Centre         R.A.  zi1"  40™  D.-c.  +  79*               R.A.  2ih  2om  Dec.  +  80° 

Centre        R.A.  zih  40™  Dec.  +  79'              R.A.  22h  om  Dec.  +  80* 

Plate  3232.     1896,  An-;.  21.              Plate  3241.     1896,  Sept.  n. 

Plate  3232.     1896,  Aug.  21.          Plate  4607.     1899,  Aug.  10. 

6557 

5 

10-9355    22-5938 

5       21-3382     10-7384 

0 

m. 

6608 

7 

15-6455 

18-1453 

8 

4'3744 

6-5695 

• 

m. 

6558 

4* 

6-1972    24-1178 

5*     164818        -8539 

6609 

6      20-3305 

18-1041 

9 

9-0403 

6-1741 

6559 

4* 

6-2909    23-7282 

5 

16-6122         -4758 

66lO 

5       21-8691 

18-3449 

5t 

10-5994       6-3016 

6560 

Jl§ 

6-6438    23-7512 

16-9618 

•5257 

79    705 

9'S 

66ll 

5       23-4509 

18-4757 

4 

12-1797  '    6-3082 

6561 

4       '8-3751 

•2458 

6612 

8       25-0875 

18-4984 

8 

13-8170      6-2043 

6562 

4 

11-7722 

22-9399 

4* 

22-1435 

•1558 

6613 

12     !  17-3208 

19-4323 

15 

6-1400       7-7250 

6563 

6 

7-0183     24-6693 

6t 

17-2587 

12-4730 

6614 

5       18-3128 

19-8647 

4 

7-1668       8-0826 

6564 

18 

7-1174    25-0645 

17       17-3219     12-8735 

6615 

55§     21-5172 

19-8652 

6i§ 

10-3569       7-8377 

79    720 

8-2 

6565 

5       17-9326  i  12-1240 

6616 

4*     21-6980 

19-4466 

4* 

10-5073       7"4I09 

6566 

39§ 

8-7336   24-7946 

28§     18-9555     12-7445 

79    709 

9-1 

6617 

13       24-0632 

'9'5397 

I7§ 

12-8723  ,    7-3217 

6567 

:      8-7819       24-3641 

10       19-0392     12-3190 

6618 

4 

14-4669 

20-1702 

3* 

3-3539  ,    8-6772 

6568 

4' 

9-0637 

24-5H8 

36*5     19-3063 

12-4938 

79    710      9-0 

6619 

23§     14-6576 

20-2058 

33§       3-5476      8-6984 

79   7H 

9'5 

6569 

6 

io-i  104 

24-7885 

9      20-3236 

12-8553 

6620 

i8§     15-7878 

20-1511 

22§ 

4-6704 

«'5593 

6570 

5 

11-4179 

23-9226 

4      21-7032 

12-1063 

6621 

5* 

16-2878 

20-9779 

6 

5-2287      9-3451 

6571 

1  1 

13-1443 

24-6618 

'4     ,23-3597 

12-9888 

6622 

5 

17-1198 

20-5991 

6 

6-0288      8-9017 

6572 

i8§ 

13-6604 

23-7007 

29§ 

23-9571 

12-0740 

6623 

I2§        18-4082 

20-4005 

H 

7-2993      8-6070 

6573 

83§ 

4-5141 

25-5360 

68§     14-6894 

13-1207 

79    7oi 

7-8 

6624 

20§     '   19-1761 

20-4592 

»§ 

8-0695       8-6099 

79    7i6 

9'5 

6574 

15 

6-9858 

25-6085 

16       17-1436 

13-4056 

6625 

i7§     '9-3489 

20-2853 

2O§          8-2290         8-4229 

6626 

5     :  20-0575 

20-7291 

5 

8-9700      8-8083 

79§ 

1-2843 

25-9001 

79    699 

8-5 

6627 

1  1 

21-6440 

20-9678 

13 

10-5691       8-9305 

6628 

6      23-3795 

20-3105 

12*2476      8-1403 

R.A.   2Ih  4Om  tO  22!l  O'n 

6629 

25§     24-3953 

20-2336 

20§ 

13-2560      7-9883 

Of  litre         R.A.  2ih  40'"  Dec.  +  79*                  R.A.  22h  o">  Dec.  +  80* 

6630 
6631 

14-6096 
i8-;i7Q 

21-0358 
21-4639 

<7§ 

20§ 

3-5600 
7-4898 

9-6621 

Plate  3232.     1896,  Aug.  21.             Plate  4607.     1899.  Aug.  10. 

6632 

35§     23-0248    21-7904 

23§ 

12-0053 

96451 

K  3823 

97 

s 

m. 

6633 

8      23-82iq    21-3356 

5 

12-7678 

9-1313 

6575 

5 

17-0395     14-1621 

4* 

5-4596     2-4897 

6634 

>7§ 

i  5-0050 

22-1482 

2I§ 

4-0397 

10-6084 

6576 

2I§ 

18-2366     14-5413 

29§ 

6-6876      2-7787 

78    763 

9*4 

6635 

5 

17-4338     22-0847 

4 

6-4523 

10-3633 

6577 

28§ 

19-0297  ;  14-0273 

391 

7-4375     2-2047 

78    766 

9'S 

6636 

18-5780    22-1321 

«4§ 

7-5994 

10-3233 

6578 

5 

22-4813     14-5815 

6 

10-9157     2-4974 

6637 

8 

20-7751 

22-0484 

6 

9'7839 

10-0703 

6579 

7       14-0844     I5-3443 

6*      2-6081       3-8983 

6638 

4* 

14-5440 

23-3730 

3* 

3-6717 

11-8667 

6580 

I  2           14-2  1O8        1  3-4623 

23         2-7409      4-0045 

6639 

i 

'3 

19-4559     23-5832 

8-5823 

1  1-7046 

6581 

7       14-8285     15-1710 

ii         3-3378       3-6648 

6640 

22§ 

21-0447     23-1253 

22§ 

10-1372 

11-1249 

79    719 

9'5 

6582 

6       16-6187 

I5-30I5 

7         5'i303       3-6603 

6641 

5 

23-4005     23-2489 

5 

12-4894 

1  1  -07  1  6 

6583 

17-5124     15-8878 

7     !    6-0678       4-1757 

6642 

6 

14-0348     24-0540 

6 

3-2138 

12-5846 

6584 

6 

17-9700     15-5986 

6 

6-5005     3-8531 

6643 

- 

15-0307     24-2696 

5 

4-2253 

12-7227 

6585 

4'§ 

18-1416     15-7454 

58§ 

6-6820 

3*9870 

78    764      9-2 

6644 

'5§ 

'5-3465 

24-2469 

16 

4-5343 

12-6760 

6586 

5 

20-5662     15-4777 

6 

9-0790 

3-5389 

6645 

15-3512     24-2488 

6 

4'54'5 

12-6771 

6587 

3 

21-2413     159923 

5* 

9-7905 

3-9998 

6646 

-# 

19-6520     24-2591 

5 

8-8118 

12-3633 

6588 

63§ 

21-6596     15-0180 

8o§ 

10-1360 

2-9955 

78    768 

6-5 

6647 

65§ 

22-6244 

24  1404 

79§ 

1  1-7840 

12-0145 

79   721 

6-4 

6589 

6 

22-1497     15-0185 

4       10-6201       2-9593 

6648 

7 

I7-5744 

25-6458 

7 

6-8635 

I3"9°35 

6590 

5 

14-6213  >  16-6906 

6649 

18-1583     25-1227 

2I§ 

7-4045 

13-3366 

6591 

6 

14-7426     16-8899 

6* 

3-3793 

5'3854 

6650 

24^ 

23-3108 

25-8124 

"5 

12-5946 

I3-6353 

6592 

5* 

15-2532     16-3529 

4 

3-8481      4-8138 

6651 

21 

23-3535 

25-3258 

'9 

I  2  '6006 

I3-1453 

6  ro  ? 

f* 

i  r  •  r  r  ?  n      16-7/117 

4* 

4-  1  7  56  :    5*1  70  1 

5  7  J 

6594 

J             ~  J    3  3~~             ~    /  T  '  ~ 

7     1  20-7286     16-0757 

T 

IO 

9-2839       4-1199 

6595 

1  1 

21-7651    ;  16-1295 

15 

10-3224       4-0963 

6596 

5 

21-8433      16-3536 

5 

10-4187       4-3163 

6597 

5 

22-2348 

10-0423 

5*     10-8296       4-5685 

6598 

5      23-4636 

16-1342 

6       12-0158 

3-9694 

R.A.   22h  Om  tO  22h  20m 

6599 
6600 

10 
32§ 

24-2502 
24-8414 

16-3250 

16-1  108 

7       12-8160 
25?     13-3881 

4-1006 

78    774 

9'S 

Centre       R.A.  22h  20™  Dec.  +  79°              R.A.  2z>>  o™  Dec.  +  80* 

6601 

5 

14-4610 

17-0925 

6*      3-1156 

5-6142 

Plate  6072.    1902,  Aug.  17.         Plate  4607.     1899,  Aug.  10. 

6602 

7 

15-6653 

17-3728 

6        4-3385 

5-7956 

. 

m. 

6603 

9 

16-31  I  I 

17-2470 

4-9690 

5-6259 

6652 

5 

3-6801 

14-1712 

6604 

8 

16-8901 

17-5212 

13         5-5681 

5-8542 

6653 

5 

4-9083     14-2515 

6605 

6 

20-4293 

17-1084 

6        9-0651 

5-1748 

6654 

5 

4-9480     14-6584 

6606 

10 

21-4097 

17-6010 

12           10-0781     i      5-5881 

6655 

10 

5-6209     14-9648 

10 

16-9517 

27515 

6607 

23§     15-2273 

18-71  14 

33§       3-9985 

7-1666 

79    715 

9'5 

6656 

27§ 

5-8473     14-3630 

3o§ 

I7-2288 

2-1689 

78    777 

9'5 

i  rtseau,  interval  represents  very  nearly  5'  =  io4s'S  of  R.A.  at  Dec.  +  79*,  and  H5S'2  at  Dec.  +  80". 

656 


GREENWICH  ASTKOGIUPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    79° 


B.D. 

rv:,,  ... 

B.D. 

Diam. 

X.                       y. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X, 

y- 

1  MiLIll  .                       ;c. 

No. 

Mag. 

i 

R.A.  22h  om  to  22h  20"'  —  contd. 

R.A.  22h  o'n  to  22h  20"'  —  contd. 

Centre      R.A.  22h  20™  Dec.  -4-  79°               R.A.  22>>  o"1  Dec.  +  So' 

Centre     R.A.  22''  20"'  Dec.  +  79'              R.A.  22''  om  Dec.  -|-  80* 

Plate  6072.     1902,  Aug.  17.          Plate  4607.    1899,  Aug.  10. 

Plate  6072.     1902,  Aug.  17.          Plate  4607.     1899,  Aug.  10. 

m. 

m. 

6657 

9 

6-6716 

14-8326 

5* 

18-0103 

27124 

6716 

3       11-2510    21-5106 

6658 

ii 

8-4903 

14-5426 

10 

19-8461 

2-5732 

6717 

23§      11-2747     21-8739 

2IJJ        21  -9988 

IO-II58 

6659 

5 

127282 

14-9526 

3* 

24-0324 

3-3443 

6718 

5       '3'9037  ;  2i'339' 

7 

5-S4I6 

5 

16-8446 

3-0836 

6719 

4         9'54z8 

22-0849 

6661 

5 

8-O9I2 

15-4044 

4*     '9'3755 

3-4004 

6720 

6 

13-2084 

22-2648 

6662 

6o§ 

9-2794 

15-8038 

57§   120-5289 

3-8963 

78     782 

8-4 

6721 

8 

13-6504    22-8253 

5*     24-2879         -2654 

6663 

'4 

10-6295 

15-1182 

10      21-9330 

3'3289 

6722 

'9 

5-7416    23-3954 

14           16-3582              -1620 

6664 

5 

I  1-3046 

15-2212 

6723 

ii 

7-1768     23-5139 

5       177738        -4027 

6665 

5 

3-3304 

16-1239 

5       i4-57i6 

3-7116 

6724 

15 

7-7125     23-2017 

11       18-3368        -1355 

6666 

4 

3'3904 

16-2288 

6725 

1  1 

9-7825 

23-1093 

9 

20-4090             '2176 

6667 

6 

16'33'S 

4*     17-5642 

4-1763 

6726 

12 

12-2402 

23-8531 

10 

22-7909 

2-1704 

6668 

:o 

I  I-3O2  I 

16-6003 

10       22-4730 

4-8648 

672" 

34§    i  12-2946     23-3322 

25§ 

22-8900           1-6543 

6669 

12 

II-3328 

16-5829 

12           22-5046 

4-8465 

6728 

6       12-5940     23-6781 

6 

23-1571 

12-0235 

6670 

'8§ 

I  1-6996 

16-5151 

24      22-8808 

4-8118 

6729 

8       13-5883     23-0900 

5*    24-2003     1  1-5236 

6671 

7 

12-3652 

16-4014 

4*  ,23-5508 

47532 

6730 

6*      5-1031 

24-3250 

4*     15-6404     12-0322 

6672 

56§ 

13-1766 

16-0909 

6o§     24-3873 

4-5I53 

78     785 

8-0 

6731 

5         7-1063 

24-7818 

6673 

23§ 

13-1782 

16-8667 

36§ 

24-3208 

5-2869 

K  3883 

97 

6732 

3i§     10-9323     24-4494 

27§ 

21-4395 

12-6540 

79    729 

9'5 

6674 

20 

13-2854 

16-2726 

26 

24-4790      4-7038 

K  3885 

IO 

6733 

13       11-6378     24-5087 

8         22"!  356    :  I  2-7718 

6675 

42§ 

39683 

I7-44I7 

34§ 

15-0967 

5-0779 

79    724 

9*5 

6734 

4*     "7979 

24-3990 

5       22-3025     12-6808 

6676 

'3 

4-2796 

17-3240 

9 

15-4146 

4-9880 

6735 

6       i3'3437 

247381 

3*     23-8191     13-1467 

6677 

5 

7-I927 

17-9760 

4* 

18-2626 

5-8837 

6736 

21              6-4541 

25-0598 

1  1        16-9267     12-8802 

6678 

5 

7-3786 

17-6920 

5 

18-4699       5-6165 

6737 

15        i      6-7206 

26-0023 

6       17-1  1  30     13-8409 

6679 

6i§ 

12-7106 

17-2765 

6i§ 

23-8216  .    5-6575 

79    733 

8-5 

6738 

8 

12-7820 

25-1450 

5*     23-2209     13-5043 

6680 

5 

12-7267 

17-8983 

6681 

'3 

12-9390 

17-0075 

10 

24-0710 

5-4076 

io8§ 

1-2570 

24-6347 

79    72' 

6-4 

6682 

9 

I3-27IO 

17-8125 

7* 

24-3309 

6-2386 

6683 

8 

'3"5243 

17-6238 

6684 

8 

4-4652 

18-4697 

8 

15-5026 

6-1418 

R.A.   22'  2Oln  to   221'  40"' 

6685 
6686 

23 
9 

4-6964     18-6046 
7-0920     18-3000 

20          15-7210 

8       18-1331 

6-2992 
6-1990 

79    725 

9'5 

Outre         R.A.  22h  20'"  Dec.  -f-  79'                  R.A.  22''  40'"  Dec.  -f-  80° 

6687 

5*      7-9624     18-5976 

A*       IQ'Q^6o 

6-5712 

Plate  6072.     1902,  Aug.  17.              Plate  5690.     1901,  Aug.  9. 

*6S8 

4 

K-454& 

'»7353 

4*  :  '9'4524 

6-7529 

i 

.                     m. 

0089 

6 

9-5868 

18-8099 

6*    20-5760 

6-9186 

6739 

8 

14-1484     14-5266 

7        2-7245 

2-9728 

^600 

y 

v  4 

•-•2587 

18-8044 

12       23-2377 

7-1406 

6740 

25§ 

15-1813     14-0384 

44S       37098 

2-3979 

78    79°      9'5 

6691 

'4 

12-5920 

18-9870 

12          23-5573          7-3456 

6741 

5 

18-6035     i4'59" 

4*       7-1668 

2-6656 

6692 

65§ 

13-1668 

18-8139 

63§     24-1462 

7-2296 

79    734 

8-3 

6742 

r* 

D 

19-7405     14-9386 

4 

8-3305 

2-9094 

6693 

6 

6-3152 

19-4186 

4       17-2638 

7-2503 

6743 

4 

19-8584     14-4602 

6694 

7 

7-9568 

19-8525 

5       18-8644 

7-8190 

6744 

4 

20-2330     14-2120 

6695 

'7 

8-9386 

19-4936 

17     1  19-8718 

7-544I 

6745 

4 

20-4277     14-1575 

6696 

4 

10-1331 

19-4781 

4*    21-0609      7'6307 

6746 

IO 

20-7131     14-3323 

8* 

9-2499 

2-2274 

6697 

9 

11-6682 

19-6691 

10      22-5804      7"9525 

6747 

4 

20  8269        14-8074 

6698 

48$ 

11-7772 

19-0722 

44§   !22'74"       7-3667 

79    732 

9-2 

6748 

12 

22-1  147    j   14-4269 

IO 

10-6523 

2'202I 

6699 

7 

11-9097 

19-5967 

4* 

22-8227       7-8995 

6749 

4 

22-2745        14-7385 

6700 

9 

12-3315 

19-6989 

6* 

23-2370       8-0371 

6750 

5 

22-52I9 

14-0699 

6701 

7 

3-2584 

20-2663 

6 

14-1469       7-8331 

675I 

4 

22-62I6        14-8313 

6702 

'4 

3-2883 

20*1938 

6 

14-1830       7-7604 

6752 

4 

22-8I73        I4'5607 

6703 

20 

6-3619 

20-2130 

'4 

17-2456       8-0420 

7653 

'3 

24-6571        I4-3999 

8 

13-1850 

1-9605 

6704 

5 

6-9908 

20-0048 

4* 

17-8886       7-8876 

6754 

20 

24-8004 

14-1895 

18       13-3102 

17389 

6705 

12 

7-3092 

20-2179 

10 

18-1864       8-1281 

6755 

7 

25-2882        14-4040 

4*     13-8085 

I-9I55 

6706 

9 

77021 

20-9183 

7 

18-5206       8-8585 

6756 

5 

I6-0095     i   15-1290 

5 

4-6303 

3-4116 

6707 

5o§ 

9-8331 

20-7811 

20-6544       8-9042 

79    728 

8-3 

6757 

4 

17-4981        I5-5320 

6708 

2I§ 

10-4977 

207642 

22| 

21-3173       8-9439 

6758 

'4§ 

19-4397        '5-5623 

H 

8-0808 

3'559' 

6709 

32§ 

1  1-0996 

20-1217 

37§ 

21-9723       8-3552 

79    73° 

9'5 

6759 

26§ 

19-5720       15-7160 

25§ 

8-2276 

3-7004 

78    802      9-5 

67IO 

12 

12-5494 

20-0773 

12 

23-4234       8-4345 

6760 

5 

20-4927    |   15-4054 

5* 

9-II88 

3-3I30 

6711 

10 

13-0133 

20-2384 

IO 

23-8707       8-6324 

6761 

8 

21-0965        15-7688 

6 

97528 

3'6243 

6712 

20§ 

13-4240 

20-7661 

23 

24-2324      9-1939 

6762 

8 

2I-4I33 

I5-3478 

6 

10-0315 

3-1789 

6713 

4 

13-6601 

20-2967 

6763 

«§ 

22-I687 

'5'5753 

17 

IO-8O3I 

3-3445 

6714 

7 

13-8925 

20-3994 

6764 

22§ 

22-3906 

15-8834 

22§ 

1  1-05  10 

3-6318 

67.5 

12 

6-4660 

21-2250 

7 

17-2622       9-0596 

6765 

5 

23-8389 

15-5196 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  1048-8  of  R.A.  at  Dec.  +  79°,  and  ii5s'2  at  Dec.  4-  80*. 
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ZONE   +   79° 


N'rt 

B.  D. 

B.  D. 

o. 

V- 

Diun. 

X. 

y- 

No. 

M«g. 

No. 

Diani. 

*•               v- 

Diaru. 

X.                            f. 

No. 

Mag. 

R.A 

22i,  2Om  to  22h  40m  —  contd. 

R.A.  22h  20m  to  22h  40m  —  contd. 

Centr*       R.A.  zzh  20™  Dec.  +  79*             R.A.  22h  40""  Dec.  +  So' 

Centre     R.A.  i2h  iom  Dec.  +  79*              R.A.  22*  40™  Dec.  -4-  80' 

Plate  6072.     1902,  Aug.  17.          Plate  5690.     1901,  Aug.  9. 

Plate  6072.     1902,  Aug.  17.           Plate  5690.     1901,  Aug.  9. 

m. 

m. 

6766 

5 

24-2858 

15-1512 

4*     12-8819       2-7418 

6825 

6       19-7520 

20-5994 

5t      8-8187 

8-5520 

6767 

5 

14-0287 

16-1680 

6826 

3       i9'8775 

20-5961 

6768 

5 

14-0521 

16-8564 

6827 

18      21-2996 

20-9108 

16       10-381  3 

87322 

6769 

5 

i4-8533 

16-2076 

6828 

6       22-0418 

20-4915 

4*     11-0937 

8-2522 

6770 

«4 

14-9169 

16-0545 

14 

3-6155       4-4297 

6829 

5       23-8023     20-9168 

6771 

32§ 

18-5661 

16-0753 

.4°§ 

7-2546       4-1433 

78    799 

9  '4 

6830 

34§     24'4975     20-2418 

25§      13'5'47 

77958 

6772 

5 

19-9898 

16-4586 

5 

87078       4-4053 

6831 

I2§        I4-I277 

21-4234 

12 

3-2814 

9-8438 

6773 

IS 

20-9398 

16-1095 

9 

9-6223       3-9764 

6832 

5       14-6935     21-1147 

4* 

3-8205 

9-49l8 

6774 

5 

22-6948 

16-0685 

6833 

5       '5'3775    21-9123 

6775 

8 

24-8327 

16-2700 

5 

13-5152       3-8125 

6*34 

16       15-4230 

21-8467 

"4 

4*6098 

10-1591 

6776 

6 

15-9672 

17-3386 

6* 

4-7683       5-6202 

6835 

4 

157428 

21-8751 

• 

677- 

4 

16-7783 

,-4648 

3* 

5-5910       5-6727 

6836 

8       18-9995 

21-8679 

6 

8-1708 

9^777 

6778 

6* 

16-9944 

17-5401 

5* 

5-8131       5-7366 

6837 

4       I9"84'9 

21-4864 

6779 

8 

17-0527 

17-6751 

7 

5-8827       5-8640 

6838 

4       20'5Z35 

21-0385 

3* 

9-6265         8-9260 

6780 

36§ 

17-4502 

17-7190 

4<§ 

6-2818       5-8738 

79    738 

9'4 

6839 

7       23-6588 

21-5776 

5 

127911 

9-1991 

6781 

5 

17-290 

17-0980 

6t 

6-5072       5-2319 

6840 

5<>§ 

247131 

21-7036 

4°S 

13-8517 

9'2345 

79    748 

9'3 

6782 

34§ 

18-2388 

17-3412 

393 

7-0340       5-4310 

79    74' 

9"4 

6841 

5 

15-1905 

22-9403 

6783 

6 

207303 

17-2236 

6842 

4     i  '5-7223 

22-8164 

678  + 

5 

20-97;^ 

17-8367 

5 

9-8045       5-6947 

6843 

>. 

5       16-2173 

22-4491 

6785 

5 

21-0972 

17-4792 

4* 

9-8971       5-3294 

6844 

ii       16-8128 

22-2854 

7 

6-0303 

10-4773 

6786 

1  1 

21-8401 

17-9108 

9 

10-6724       5-6961 

6845 

8 

17-1651 

22-5051 

5t 

6-3992 

10-6710 

6787 

9 

22-8476 

17-9506 

9 

11-6784       5-6499 

6846 

6 

17-4298 

22-7901 

5t 

6-6891 

10-93  10] 

*7O        T  A  C\ 

9*  p 

6788 

6 

23-5861 

17-6810 

6847 

29^ 

'7-5705 

22-7767 

34S 

6-8250 

10-9028] 

/9    74° 

5 

6789 

3 

1  5-4060 

18-7149 

6848 

5 

17-6716 

227144 

6790 

5 

15-4889 

18-6814 

6849 

5 

18-8700 

22-1330 

6791 

4 

15-5184 

i8'i  105 

6850 

'9§ 

18-8913 

22-5171 

IS 

8-1198 

10-5346 

K  3934 

97 

6792 

6 

16-3222 

18-3201 

4* 

5-2096 

6-5676 

6851 

7     1  19-5258     22-1310 

6f      8-7194 

100957 

6793 

5 

16-9223 

18-1980 

4         5-7993       6-3952 

6852 

5       19-5328 

22-4670 

6794 

5 

18-0622 

18-0290 

5*      6-9191       6-1331 

6853 

5 

'97754 

22-6772 

' 

6795 

5 

19-2411 

18-3157 

4* 

8-1179       6-3189 

6854 

4°§ 

20-1328 

22-0462 

44§       9-3I78 

9'9573 

79    743 

9-0 

6796 

12 

20-5372 

18-5891 

12 

94301       6-4809 

6855 

13     |2i'3934 

22-2307 

7*     10-5885 

10-0421 

6797 

9 

20-6710 

18-6943 

-  * 

9-5727       6-5753 

6856 

7°§     24-6193 

22-5877 

65§     13-8322 

10-1213 

79    749 

8-8 

6798 

10 

24-3346 

18-8119 

6* 

13-2330       6-3870 

6857 

4 

14-8711 

237645 

6799 

9 

14-5768 

19-0828 

8        3-5323 

7-4750 

6858 

20§      15-8005 

23-1698 

18 

5-0966 

'4453 

6800 

12       15-1173 

i9'4536 

14        4-1027      7-7989 

K  3899 

10 

6859 

22§      :    I6-2044 

23-1657 

*5§ 

5-4985 

•4061 

79    736 

9-4 

6801 

5 

15-677- 

19-4996 

5 

4-6634 

7-7974 

6860 

23§ 

16-3694 

23-5853 

22 

5-6993 

•8105 

79    737 

9'5 

6802 

4       166073 

19-0707 

6861 

4 

17-4700 

23-6148 

6803 

8       16-8695 

i9'°537 

7 

5-8176 

7-2526 

6862 

9 

17-4990 

23-6202 

5 

68263 

•7506 

6804 

5       17-2893 

19-2883 

5        6-2504 

7-4545 

6863 

7 

18-0937 

23-3613 

6 

7-3996 

"4444 

6805 

4 

18-3325 

19-2716 

6864 

6       18-4113 

23-5480 

5* 

77279 

•6028 

6806 

4 

18-6600 

19-8227 

6865 

5 

18-9106 

23-0805 

3t 

8-1889 

•0939 

6807 

7       18-8314 

19-0585 

7 

7-7701       7'°925 

6866 

4 

19-7520 

23-8181 

6808 

5       19-6215 

19-9763 

6        8-6350 

7-9418 

6867 

'9§ 

199346 

23-8397 

12 

9-2704 

•7653 

6809 

4       19-9040 

19-0500 

6868 

5 

21-7426 

237173 

3t 

I  1-0639 

•4966 

6810 

5       20-0651 

19-1577 

6869 

29§ 

22-2138 

23-1317 

'9 

11-4824 

10-8684 

6811 

4 

20-0818 

19  5545 

5t       9-0586 

7-4811 

6870 

4 

22-3329 

23-1619 

6812 

25§     21-2613 

19-3997 

29^        IO'220O 

7-2277 

6871 

5 

22-8522 

23-5295 

3 

12-1506 

1  1-2156 

6813 

6      21-2687 

19-6985 

5*     10-2507 

7-5248 

6872 

5 

17-0953 

24-3649 

6814 

5       22-1765 

19  6061 

6873 

4 

17-2269    24-8306 

6815 

33§     22-2436 

19-4143 

35§ 

11-2045 

7-1609 

79    746      9'5 

68/4 

5     !  18-1939    24-7255 

6816 

8       23-0549 

19-6231 

4*     12-0247 

7-3024 

6875 

12       I9V593     24-4645 

8 

9-1486 

12-4045 

6817 

17       23"'394 

19-3398 

13       12-0878 

7-01  10 

6876 

6 

22-4473  i  24-4398 

6818 

•* 
/ 

23  1762 

19-2245 

5       12-1133 

6-8949 

6877 

'4 

22-6294  i  24-6945 

6 

I2-O268 

12-3906 

6819 

46§ 

23-3485 

19-1518 

55§     12-2801 

6-8080 

79    747      8-8 

6878 

6 

22-8360    24-4099 

4* 

12-2084 

12*0892 

6820 

14-0524 

20-2555 

4t       3-1112 

8-6884 

6879 

5 

23-3471 

24-6913 

6821 

7 

16-3218 

20-0752 

6t       5-3566 

8-3155 

6880 

12 

24-1275 

24-6907 

6 

13-5I94 

12-2599 

6822 

4 

19-1093 

20-9353 

6881 

i7§  j  16-2604 

25-2277 

12 

57284 

'3-4571 

6823 

35§ 

19-1656 

20-5501 

42.^       8-2300      8-5519 

79    742 

8-8 

6882 

4       i7'°635 

25-7509 

4* 

6-572S 

13-9075 

6824 

5 

19-3509 

2O'l  IZ2 

4*       8-3797   .    8-1005 

6883 

4       '7-4334 

25-2866 

i  reseau  interral  represents  very  nearly  5'  =  iO4»-g  of  R.A.  at  Dec.  -r  79*,  and  ii5»-2  at  Dec.  +  So*. 
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GREENWICH  ASTROGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    79°. 


Nrt 

Tlin  in 

B.  D. 

B.  D. 

o. 

IJiani. 

X. 

y- 

Diani. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diaiii. 

x.                     ?/. 

Dixiii.               *. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  22h  2om  to  22h  40™  —  contd. 

R.A.  22h  40"'  to  23h  om  —  contd. 

Centre       R.A.  22>>  20™  Dec.  -f-  79*             K.A.  22h  40™  Dec.  +  80' 

Ceutie       R.A.  *3h  om  Dec.  +  79°               R.A   22h  40'"  Dec.  +  80' 

Plate  6072.     1902,  An<r   17.          Plate  5690.     1901,  Aug.  9. 

Plate  3594.    1897,  Aug.  27.           Plate  5690.    1901,  Aug.  9. 

m. 

o 

m. 

6884 

IO 

18-0585 

25-2506 

5 

7-5196 

13-3286 

6931 

4* 

6-5157 

19-2899 

7       '7'4863 

7-0914 

6885 

7 

18-1588 

25-5096 

6 

7'6394 

13-5781 

6932 

7 

7-5968 

19-6479 

10       18-5327 

7-5373 

6886 

24§ 

18-8819 

25-0367 

'7 

8-3212 

'3'0455 

6933 

3* 

9-6549 

19-6791 

5!     20-5819 

7-7428 

6887 

1  6 

20-6135 

25-3693 

9 

10-0758 

13-2312 

6934 

2I§ 

13-1921 

19-3694 

3?S     24-!3i7 

7-7378 

79    760 

9'5 

6888 

35§ 

20-8604 

25-3899 

M§ 

10-3224 

13-2300 

K  3945 

9'7 

6935 

15' 

4-1688 

20-5649 

15       15-0363 

8-1590 

6889 

45§ 

21-1377 

25-5700 

4->8 

10-6143 

13-3870 

79    744« 

9'5 

6936 

16 

4-1741 

20-4753 

15       '5"°493 

8-0703 

6890 

19 

21-5150 

25-1271 

6 

10-9563 

12-9135 

6937 

13 

8-4072 

20-0208 

14       19-3098 

7-9783 

6891 

44§ 

21-6675 

257030 

4'§ 

11-1544 

I3-4745 

79    745 

9'5 

6938 

IO 

8-6834 

20-0060 

16       19-5864 

7-9870 

6892 

6* 

21-7259 

25-8087 

4 

11-2176 

13-5768 

6939 

4* 

10-0433 

20-2948 

7       20-9133 

8-3882 

6893 

6 

23-2088 

25'3464 

5 

12-6606 

12-9918 

6940 

ii 

"•4633 

2o"553^ 

1  1       22-3098 

8-7691 

6894 

6 

23-5608 

25'5759 

4*  :  13-0297 

13-1823 

6941 

5 

11-9268 

20-7777 

3*     22-7502 

9-0339 

6942 

7 

12-4501 

20-0710 

9       23"3328 

8-3717 

67§       1-8839      4-6118 

78    785 

8-0 

6943 

H 

13-3090 

20-0755 

16       24-1876 

8-453i 

66§ 

1-5209      5-8320 

79    733 

8-5 

6944 

6t 

47493 

21-7233 

7       15-5182 

9-3638 

68§       2-1025      7'3247 

79    734 

8-3 

6945 

7       15-6884 

9-2791 

95§ 

26-1778 

25-5002 

79    75° 

7-0 

6946 

35S 

5  -0700 

21  '8205 

50$      15-8291 

9-4872 

79    75' 

9-I 

6947 

i3 

9'6353 

2I'43'5 

13       20-4145 

9-4864 

6948 

3°3 

4-2213 

22-8054 

34§     14-9006 

10-3965 

R.A.   22h  4Om  to  21h  Om 

6949 

6* 

4-3360 

22-3521 

7       15-0508 

9-959o 

«J 

Centre       R.A.  Z3h  o-n  Dee.  +  79°                R.A.  22h  40™  Dec.  +  80' 

6950 
6951 

z6§ 

24§ 

6-2311 

7'459° 

22-8423 
22-3695 

37§     16-9008 
37§     18-1634 

10-6041 
10-2388 

79    753 
79    755 

9'5 
9'5 

Plate  3594.     1897,  Aug.  27.           Plate  5690.    1901,  Aug.  9. 

6952 

7 

9-1539 

22-8886 

7       19-8083 

10-9009 

o 

m. 

6953 

48§ 

9-9426 

22-5313 

6g§     20-6239 

IO'6l  I  2 

79    758 

7-8 

6895 

15 

2-6100  14-0841 

21 

14-0380 

1-5696 

6954 

5 

1  1-6209 

22-1040 

7      22'3325 

10-3272 

6896 

10 

5-8382  14-6474 

'5 

17-2077 

2-4044 

6955 

4 

13-5160 

22-2884 

6*     24-2066 

10-6734 

6897 

24§ 

6-5812  14-5214 

37§ 

17-9598 

2-3428 

78    811 

9*5 

6956 

4 

13-8169 

22-3355 

3t     24-5018 

10-7436 

6898 

6 

6-9508 

H'3343 

8 

18-3441 

2-1877 

6957 

•4 

13-9970 

22-4376 

21§        24-6709 

10-8629 

6899 

4* 

9-4050 

14-4824 

7* 

20-7732 

2-5440 

6958 

5* 

4-7561 

23-3696 

4t 

'5-3834 

1-0058 

6900 

6 

1  1-4900 

14-6614 

8t 

22-841  1 

2-9004 

6959 

4* 

8-IS99 

23-1388 

5* 

187954 

1-0639 

6901 

5 

12-0525 

14-2714 

8 

23-4304 

2-5658 

6960 

10 

8-9435 

23-6917 

1  1 

'9'53'S 

1-6809 

6902 

13 

iz'4357 

14-9870 

24 

23-7521 

3-3049 

6961 

25§ 

9-3790 

23'9855 

34§ 

19-9383 

2-0123 

79    757 

93 

6903 

26$ 

3-1191 

15-2255 

36§ 

H'4473 

2-7505 

78    807 

9'5 

6962 

9 

9-6491 

23-6879 

10 

20-2316 

1-7368 

6904 

l8j 

3-6791 

'S'8342 

25§ 

I4-9535 

3-4042 

6963 

5* 

10-0207 

23-3148 

7 

20-6355 

i'3972 

6905 

4 

5-57I7 

15-7124 

7t 

16-8526 

3'4439 

6964 

8 

10-5379 

23-1866 

9 

21-1603 

1-3163 

6906 

S 

9-8603 

15-9868 

8 

21-0997 

4-0844 

6965 

63§ 

12-6277 

23-6839 

78§ 

23-1976 

1-9835 

79    759 

7'5 

6907 

16 

4-7969 

16-3567 

21 

16-0223 

4-0195 

6966 

17 

12-6608 

23-8444 

i8g 

23-2201 

12-1499 

6908 

'4 

4-8288 

16-1  191 

18 

16-0740 

3-7867 

6967 

5 

13-3721 

23-6575 

6* 

23-9468 

12-0273 

6909 

5 

5-6893 

16-1812 

5 

16-9278 

3-9208 

6968 

5* 

5'54I5 

24-9456 

6 

16-0347     12-6406 

6910 

7 

8-6483 

16-1393 

'3 

19-8822 

4-I343 

6969 

5* 

7-7629 

24-9486 

5 

18-2464     12-8326 

691  1 

36§ 

9-6173 

16-4304 

53§ 

20-8210       4-5021 

78    815 

9-1 

6970 

62§ 

7-8729 

24-1905 

86§ 

18-4212 

12-0870 

79    756 

7-2 

6912 

5 

10-8750 

16-7019 

7* 

22-0470      4-8817 

6971 

4* 

87346 

24-9471 

6 

19-2179 

12-9145 

6913 

5 

11-1350 

16-1767 

6* 

22"353'  i    4"379° 

6972 

St 

9-3088 

24-9086 

7 

19-7865     12-9286 

6914 

4* 

11-6488     16-2793 

4* 

22-8577 

4-5226 

6973 

12 

10-9315 

24-9890 

16 

21-3983 

13-1461 

6915 

43§ 

12-1536     16-4505 

6o§ 

23'3475 

4-7390 

78    818 

9'3 

6974 

10 

11-1617 

24-9855 

15 

21-6303 

13-1639 

6916 

10 

4-0040 

17-6616 

IS 

15-1228 

S'2S44 

6975 

7°§ 

5-1613 

25-2318 

93§ 

15-6304 

12-8934 

79    75° 

7-0 

6917 

H 

4-0165 

17-7812 

'7 

15-1249 

S'3737 

6976 

4* 

8-6364 

24-9476 

4 

19-1149 

12-9096 

6918 

35§ 

5-6795     17-3225 

5o§ 

16-8209 

5-0582 

79    752 

9'4 

6977 

16 

8-8407 

25-1565 

17 

19-3018 

'3''335 

6919 

i6§ 

6-6523     17-5639 

24§ 

'777°9  i    5-38oi 

6978 

18 

H'4493 

25-1012 

2O§ 

21-9048 

13-3003 

6920 

7 

10-1355     i7'98io 

13 

2  I  '2068    '     6-0900 

6979 

18 

12-8328 

25-2231 

21 

23-2767 

I3-539I 

6921 

3* 

11-5517     17-3456 

6 

22-6689        5-5795 

6980 

IO* 

6-5863 

26-1788 

8* 

16-9679 

13-9597 

6922 

5* 

12-8868     17-9441 

5* 

23-9482        6-2901 

6923 

5* 

13-7286  !  17-5253 

6* 

24-8232 

5-9461 

6924 

7 

4-3001     18-1287 

7 

15-3782 

5-7406 

5>§ 

24-8705 

107705 

79    762 

9-0 

6925 

1  1 

4-7590  i  18-9413 

'7 

157651 

6'5937 

5o§ 

1-3063 

19-4536 

79    747 

£•8 

6926 

3* 

5-9075     18-8945 

5* 

16-9132 

6-6426 

55§ 

3''34' 

22-6240 

79    749 

8-8 

6927 

f           D 

i8§ 

11-1443  i  18-2835 

24§ 

22-1851 

6-4788 

6928 

7        1  1  -i  342   .  18'ooiy 

9 

22-1910 

6-2787 

6929 

10     ;  12-0068     18-8840 

ii 

22-9910 

7'i524 

6930 

7       12-2293  .  18-3797 

ii 

23-2559        6-6687 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  io4«'8  of   !.A.  at  Dec.  +  79*,  and  ii5"'2  at  Dec.  +  80*. 
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VA 

r»i«m 

B.  D. 

Di&n). 

B..D. 

.>  o. 

X. 

»• 

Liiani. 

X. 

y- 

-N'o. 

Mac. 

No. 

MHBL 

*•      y- 

x.         j/. 

No. 

Mag. 

R.A.  23h  o™  to  23h  2om 

R.A.  23h  on  to  23h  20™  —  contd. 

Centre   R.A.  23h  o™  Dec.  +  79'       R.A.  23>"  20™  Dec.  +  So' 

Centre    R.A.  23h  o™  Dec.  +79*      R-A.  23h  2o'»>  Dec.  +  So* 

Plate  3594.  1897,  Aug.  27.    Plate  5777.  1901,  Sept.  30. 

Plate  3594.  1*97,  Aug.  ;-.    Plate  5777.  1901,  Sept.  30. 

o 

m. 

o 

m. 

6981 

4   23-5177 

14-0108 

4 

12-0582  ,  1-6468 

7040 

4*  15-0364 

18-7638 

12      4'O245  '   7-I2l6 

6982 

7   24-2483  H"3539 

1  1 

12-8166   1-9245 

7041 

5*  16-4500 

18-8722 

5    5-4426   7-1071 

6983 

12 

25-2008  14-1303 

1  5 

137456   1-6197 

7042 

2i§  18-0268 

19-8731 

19   7-0995 

7-9635 

6984 

12     14-3522   14-1682 

12 

2-9410   2-6031 

7043 

6    7-1208 

7-8290 

6985 

14  16-4294  ;  13-9953 

IO 

4-9938   2-2500 

:°44 

4 

18-1325 

19-8717 

6    7-2060 

7-9535 

6986 

4* 

18-1284  14-7941 

7 

6-7577   2-8982 

7°45 

2I§    I8-3438 

I9-5448 

22§     7-3887 

7-6092 

79  770 

9'5 

6987 

5* 

18-3060  14-4545 

6 

6-9018   2-5421 

7046 

,* 
3 

19-6085 

19-4993 

9    8-6413 

"•4563 

6988 

5   18-2885  14-7641 

7 

6-9133   2-8554 

7°47 

4    87435 

7-0808 

6989 

7   18-6122  .  14-7171 

9 

7-2343   2-7756 

7048 

4* 

20-8820 

19-4332 

6    9-9020 

7-2771 

6990 

14   20-5738  14-2298 

18 

9-1446    2'I  2l6 

7049 

4 

10-4444 

77482 

6991 

4*  21-4515  14-2854 

6 

IO-O24O    2-0995 

7350 

5 

22-3233 

19-7194 

9 

11-3674 

7-4387 

6992 

23   23-4509  15-2803 

*4§ 

12-1O23    2-9163 

7051 

6 

11-7421 

7-4949 

6993 

5*  24-7885  14-6726 

9 

13-3826    2-1969 

7052 

3 

1  1-9290 

7-0493 

6994 

6 

I3-4420    2-9823 

7C53 

•7§ 

14-9108 

20-2518 

2i|;   4-0306 

8-6143 

6995 

8*  14-3038  15-1223 

14 

z'9787   3'5589 

7°54 

4   16-8908 

207352 

6    6-0456   8-9222 

6996 

6*  15*8910  15*6973 

'3 

4-6095   3-9955 

7°55 

<;    6-5200 

8-1139 

6997 

4 

5-9532   3-5644 

7056 

13   20-2038 

20-9498 

17    9-3632   8-8485 

6998 

7   19-0185  15-1757 

IO 

7-6777   3-1997 

7°57 

4 

20-5126 

207349 

6    9-6521   8-6064 

6999 

56§  i9-3293  >  5-199' 

46§ 

7-9895   3->937 

78  823   8-5 

7058 

20 

23-2222 

21-1982 

17   12-3909   8-8296 

7000 

14   19-6954  15-4561 

'9 

8-3778   3-4207 

7059 

6   13-7906   8-4065 

7001 

4 

8-4161   3-5881 

7060 

4 

14-0738 

21-4738 

9    3-3009 

9-9050 

7002 

9 

21-2256  15-9181 

9 

9-9413   3-7467 

7061 

6    4M-55' 

9-0345 

;oc; 

10   21-4125  15-2177 

'4* 

10-0696   3-0311 

7062 

3* 

17-1419 

20-9248 

5  ;  6-3102 

9-0903 

7004 

4   22-5210  15-5483 

7 

1  1-2015 

3-2694 

7063 

4* 

19-1  165 

21-5685 

5    8-3319 

9-5602 

7:05 

5 

15-6483  16-6353 

10 

4'447i 

4'9465 

7064 

34§ 

20-4742 

21-9905 

32§ 

97244 

9-8580 

79  775 

9'5 

7006 

5 

5-2016 

4-8100 

7065 

5* 

20-54.22 

21-6931 

6 

9-7655 

9'5593 

4* 

17-1715 

15-8873 

5 

5-9005   4-0720 

7066 

3*  20-7761  21-3163 

5 

9-9670 

9-1630 

7008 

i- 

17-5455  16-2037 

20 

6-2998   4-3528 

7067 

,» 

20-8289  21-3512 

5 

10-0198 

9-1930 

7009 

19-1482 

16-3633 

20$ 

7-9097   4-3714 

7068 

42§ 

21-7798  21-3347 

42§ 

10-9683 

9-0926 

79  776 

8-5 

7010 

23§ 

19-2401 

16-0260 

1+$ 

7-9718   4-0258 

78  822 

9'3 

7069 

14   22-5409  21-5986 

'4 

11-7288 

9-0904 

7011 

4 

90508   4-9483 

7070 

14   22-8691  21-8357 

>S 

12-0940 

9-4969 

7012 

22§ 

20-3859 

17-0470 

2I§ 

9-2030 

4-9425 

79  773 

9'5 

7071 

5   14-0158  22-0645 

8 

3-2965 

10-4990 

7013 

4 

11-2870 

4-8527 

7072 

36§  14-1909  22-3265 

40§ 

3-4920 

107465 

79  762 

9-0 

7014 

30§ 

23-6028 

16-4956 

23§ 

12-3597 

4-ii57 

7073 

6*  15-6780  22-0302 

6 

4-9483 

10-3201 

7015 

6* 

23-6434  16-7847 

9 

12-4265 

4-3985 

1 

7074 

15   15-7528  22-01  13 

17 

5-0225  10-2938 

7016 

3°§ 

23-6430  16-8032 

23§ 

12-4297 

4-4183 

78  827   9-5 

7°75 

2§§    16-7026   22-1336 

27§ 

5-9810 

10-3316 

79  767 

9-0 

7017 

7 

23"9405  >6'7794 

8 

12-7200 

4"3694 

7076 

16 

17-2325  '22-3718 

«4 

6-5280 

10-5214 

7018 

33§ 

23-8932 

17-3694 

H§  12-7256   4-9578 

79  778   9-5 

7077 

5 

6-9249 

10-9122 

7019 

26§ 

15-3801 

16-9340 

36^  4-2084  !  5-2685 

79  765 

9'2 

7078 

14 

18-1917  j  22-2362 

12 

7-4724 

10-3036 

7020 

10 

16-3986 

16-9345 

16    5-2201   5-1817 

7°79 

22§ 

l8'5755  22-9500 

20§ 

7-9129 

10-9803 

7021 

3* 

17-6480 

16-8843 

5    6-4609 

5-0228 

7080 

4 

8-2452 

10-8242 

7022 

6   6-5817 

5-5846 

7081 

6 

9-6503 

10-5152 

7023 

5 

19-3670 

I7-4949 

7 

8-1278 

5-4806 

7082 

4 

9-9561 

10-6876 

7024 

4*  19-6008 

17-6438 

5 

8-4730 

5-6042 

7083 

4    IO'212O   10-0733 

7025 

14   20-9015 

17-6859 

i8j 

97731 

5-5363 

K  4099   10 

7084 

3*  21-2797  22-6563 

5   10-5793  !  10-4624 

7026 

83§  22-4449 

18-2093 

79S 

n-3543 

5-9204 

79  777 

7-8 

7085 

16   23-2207  23-1801 

13   12-5624 

10-8025 

7027 

6   22-8940  17-7835 

14 

1  1-7667 

5'4596 

7086 

4'§ 

'4-3308 

22-9573 

44§   3-6887 

11-3588 

79  763 

9-2 

7028 

19   23-1332  177493 

i5 

12-0013   5-4045 

7087 

5    5-4626 

11-9425 

7029 

5   12-7673   5-9^75 

7088 

3* 

16-9400 

*3-i573 

5    6-3034 

•3329 

7030 

4* 

H74I3 

18-1178 

8    3-6763 

6-5063 

7089 

4   7-7232 

•7841 

7031 

5 

4-8383 

6-7116 

7090 

12* 

19-5330 

23-1168 

10    8-8846 

•0629 

7032 

4   16-2135 

18-6136 

7 

5-1844 

6-8683 

7091 

39§ 

20-2452 

23-2588 

32§    9-6055 

•1423 

K.  4096 

9-6 

7033 

4 

6-1774 

67570 

7092 

6 

20-1928 

23-8870 

8    9-6094 

•7765 

7034 

3* 

17-6872 

18-6080 

5 

6-6495 

6-7353 

7°93 

4* 

207235 

Z37429 

6   10-1258 

•5817 

7°35 

H 

18-1412 

18-6443 

17 

7-1072 

67294 

7094 

6   10-2001 

"3  '59 

7036 

5*§ 

20-0570 

18-1772 

5'§ 

8-9732 

6-0981 

79  772 

8-7 

7095 

3 

117076 

•8/35 

"03; 

7 

21-1082 

18-6301 

IO 

10-0618 

6-4585 

7096 

5 

117997 

•5833 

7038 

4 

10-6298   6-1803 

7097 

6 

12-4368 

11-3530 

7°39 

3 

12-1465   6-6430 

7098 

5 

3-4809 

12-0773 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  iO4s'8  of  R.A.  at  Dee.  +  79*,  and  H58'2  at  Dec.  +  8oe. 
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ZONE    +    79° 


No. 

Diam 

B.  D. 

N_ 

B.  D. 

X. 

y- 

Di.'un, 

X. 

y- 

No. 

Man. 

o. 

Diani. 

x.                   y. 

1  'Kill  I  . 

X, 

V- 

No. 

Mag. 

R.A.  23h  om  to  23h  2om  —  contd. 

R.A.  23h  20In  to  23h  40m  —  contd. 

Centre         E.A.  23h  om  Dec.  +  79*                R.A.  Z3h  iom  Dec.  +  So' 

Centre        R.A    23h  40™  Dec.  +  79"              R.A.  23h  20™  Dec.  +  So* 

Plate  3594.     i$97.  Antr.  27.         Plate  5777.     1901,  Sept.  30. 

Plate  5696.      1901,  Aug.  10            Plate  5777.     1901,  Sept.  30. 

in. 

o 

m. 

7099 

25§ 

15-8782 

24-0908 

23§ 

5-3273 

'2-3548 

79*  766 

9'4 

7146 

7* 

11-3172 

15-4069 

7       22-6909 

3-6440 

7IOO 

5 

5-5772 

12-1214 

7H7 

4* 

II-5IO2 

15-7962 

4*     22-8462 

4-0479 

7101 

3* 

16-4250 

24-5252 

7 

5-9103 

127369 

7148 

5t 

11-7037 

15-9483 

i*     23-0329 

4-2168 

7102 

3 

6-3637 

12-1789 

7H9 

'7 

12-2468 

15-9965 

H       23-5659 

4-3128 

7103 

3* 

20-9094 

24-8989 

5 

10-41  10 

12-7230 

7150 

»*§ 

13-8031 

15-0215 

19       25-2001 

3-4742 

7104. 

6 

1  1-1782 

12-5499 

7151 

'3 

13-9392 

15-8837 

ii*  :  25-2618 

4-3408 

7105 

5 

12-5372 

12-3655 

7152 

6 

3-5598 

16-3256 

4*     14-8829 

3-9068 

7106 

3 

12-6366 

12-9195 

7'53 

'5 

37718 

16-4173 

8       15-0893 

4"°'33 

7107 

5* 

'4'55°5 

24-8380 

8 

4-0703 

13-2162 

7154 

'5 

4-0728 

16^0943 

9       '5"4'43 

3  7'89 

7108 

9 

15-1800 

24-7200 

12 

4-6856 

13-0428 

7155 

16 

4-4817 

16-4789 

11            ;     15-7903 

4-1356 

7109 

4* 

15-5052 

25-0964 

10 

5-0468 

13-3894 

7156. 

39§ 

8-2712 

16-7989 

26,^            I9-5390 

4-7737 

K  4  1  69 

9-6 

71  10 

'4 

15-5207 

25-47I5 

'4 

5'09i3 

13-7606 

7157 

10 

8-6738 

16-3060 

9 

19-9818 

4-3196 

7111 

3* 

15-6330 

25-2070 

5 

5-1822 

13-4878 

7158 

5 

9-4838 

16-5038 

4 

20-7708 

4-5830 

7112 

4* 

16  6027 

25-4355 

5 

6-1673 

13-6290 

7i59 

9 

9"5558 

16-8039 

6* 

20-8168 

4-8893 

7113 

5* 

16-9220 

25-6521 

9 

6-5067 

13-8178 

7160 

'5 

10-0410 

16-8522 

8 

21-2991 

4-9800 

7114 

5* 

18-7213 

25-4343 

10 

8-2774 

1  3  '4448 

7161 

18 

12-7665 

i6-4357 

16 

24-0468 

4-7957 

7115 

4°§ 

18-7477 

25-5528 

3'§ 

8'3'3' 

13-5590 

79    77' 

8-8 

7162 

'7 

12-8306 

16-9061 

16       24-0755 

5-2688 

71  16 

9 

18-8474 

25-3112 

12 

8-3923 

13-3100 

7'63 

2/§ 

3-2596 

17-3050 

17       14-5030 

4-8563 

7117 

5* 

20-2024 

25-6879 

8 

97758 

13-5687 

7164 

5 

4-5501 

17-2218 

5*     157904 

4-8818 

7118 

5 

10-3528 

13-2703 

7165 

S* 

4-8732 

17-5141 

5       16-0901 

5']997 

7119 

5* 

23-9484 

25-9873 

1  1 

13-5320 

13-5365 

7166 

78§ 

5-oi53 

17-2131 

63§     16-2591 

4-9112 

78    835 

7'5 

7167 

7 

7-6158 

17-8151 

6       18-7981 

5-7329 

7o§ 

2  0526 

12-2307 

79    759 

7'5 

7168 

5 

7-8446 

17-8361 

47§ 

25-4120 

14-8760 

78    831 

8-8 

7169 

9 

8-0190 

17-5107 

7       19-2284 

3-4629 

72§ 

26-5094 

22-0575 

79    78i 

8-8 

7170 

7 

8-4994 

17-2070 

5* 

197312 

5-2018 

9°§ 

16-8502 

26-3790 

79    769 

7'5 

7171 

5 

9-6005 

17-8468 

4* 

20-7684 

5'93'8 

7172 

5 

9-6823 

17-6814 

4* 

20-8699 

5-7757 

7173 

7 

9-8295 

17-6710 

5 

21-0165 

5-7796 

RA     2  3*1   2Om  to   2  °h  /inm 

7i74 

'3 

10-3680 

'7-I474 

'4 

21-5969 

5-3004 

«  J-A-.      ^  .)              ^           bw     ^  ^         tl-Vx 

Centre         R.A.  23''  40""  Dec.  -f  79'              R.A.  23h  2om  Dec.  +  So0 

7i75 
7176 

16 
8i§ 

1  1-0465 
11-6131 

17-5815 
17-2073 

15 

72§ 

22-2383 
22-8343 

5-7889 
5-4663 

79    79° 

8-2 

Plate  5696.     1901,  Aug.  10.          Plate  5777.     1901,  Sept.  30. 

7i77 

1  1 

1  1-6169 

17-4604 

8* 

22-8181 

5-7171 

* 

m. 

7178 

9 

'2-9743 

17-2877 

1  1 

24-1803 

5-6615 

7120 

5 

8-1019 

'3-9755 

5* 

19-6070 

''9453 

7179 

5 

13-4082 

17-7814 

7121 

52§ 

2-5699 

14-8440 

36§ 

14-0225 

2-3448 

78  831 

8-8 

7180 

2I§ 

4-5I59 

187645 

'3 

15-6310 

6-4162 

7122 

7 

4-6630 

14-8105 

6* 

16-1  105 

2-4883 

7181 

'7 

4-93I5 

18-8862 

10 

16-0328 

6-5717 

7123 

72§ 

47473 

14-1893 

58§ 

16-2465 

1-8767 

78  834 

8-0 

7182 

24§ 

5-4029 

18-6530 

18       16-5233 

6-3794 

7124 

5 

5-1377 

14-4580 

4* 

16-6109 

2-1778 

7i83 

10 

5-8236 

18-5750 

6*     ;    16-9498 

6-3380 

7125 

8 

6-5358 

14-0703 

5* 

18-0377 

1-9108 

7184 

52§ 

6-4123 

18-4668 

4°§ 

I7-5444 

6-2802 

79    "82 

9-0 

7126 

39§ 

6-6428 

'4-4I3I 

38§ 

18-1183 

2-2601 

78  837 

9'5 

7185 

7 

6-9292 

18-8677 

5 

18-0253 

67214 

7127 

10 

6-8968 

14-2318 

6 

18-3848 

2-1019 

7186 

5* 

8-5222 

18-4781 

5t 

19-6435 

6-4721 

7128 

8 

9-0660 

14-9521 

5* 

20-4839 

3  0052 

7187 

7 

8-9165 

18-1958 

7 

20-0613 

6-2223 

7129 

4 

9-2297 

'4'353' 

7188 

44§ 

10-3896 

18-4208 

39§ 

21-5113 

6-5717 

79    787 

9-0 

7130 

16 

9-5785 

14-1790 

'3 

2  1  -06  1  6 

2-2752 

7189 

6 

11-2363 

'8-5394 

5* 

22-3456 

67582 

7131 

10 

11-0580 

14-6795 

7* 

22-4924 

2-8997 

7190 

7 

11-3904 

18-3036 

8 

22-5184 

6-5374 

7i32 

8 

"'4332 

14-6378 

5* 

22-8704 

2-8883 

7191 

1  1 

13-2936 

18-5982 

8 

24-3897 

6-9943 

7'33 

'4 

11-4639 

i4'2557 

10 

22-9343 

2-5078 

7192 

1  1 

3-0115 

'9'3538 

9 

14-0788 

6-8757 

7'34 

5 

12-2090 

14-4290 

7'93 

23§ 

3-3295 

19-6430 

16 

14-3727 

7-1902 

7135 

4 

12-2266 

14-7679 

7'94 

6 

3-4707 

19-9705 

5 

14-4868 

7-5310 

7136 

1  1 

'2  2399 

'47384 

6t 

23-6669 

3-0567 

7195 

5* 

3-5222 

19-6743 

4 

14-5608 

7-2371 

7137 

8 

I3-3633 

14-8780 

7196 

16 

4-3031 

19-6564 

9 

I5-3438 

7-2864 

7i38 

7 

3-5538 

15-9723 

6 

14-9043 

3-5535 

7197 

ii 

5-0902 

19-4496 

7 

'6-1433 

7-1477 

7139 

'7 

3^585 

15-8270 

'4 

15-0240 

3HI75 

7198 

6* 

5-7728 

19-7966 

5 

16-7954 

7-5498 

7140 

5 

6-0658 

'5'3773 

4* 

17-4602 

3-1757 

7199 

5 

6-5884 

19-1794 

4     117-6603 

7-0103 

7141 

'4 

6-9185 

15-0490 

ii 

'8-3383 

2-9169 

7200 

12 

7-1265 

19-3107 

5 

18-1849 

7-1814 

7142 

18 

8-2315 

15-2838 

15 

19-6247 

3-2640 

7201 

7 

77363 

'97454 

5* 

18-7556 

7-6669 

7'43 

7 

8-6206 

15-0485 

5* 

20-0320 

3-0588 

7202 

48§ 

8-6864 

197275 

33§ 

197052 

7-7269 

79    784 

9'3 

7H4 

5°§ 

9-1845 

i5'477o 

5o§ 

20-5596 

3-5354 

78   841 

9-0 

7203 

st 

10-3921 

19-2733 

5* 

21-4446 

7-4180 

7H5 

'7 

11-2742 

'S'5977 

15 

22-6314 

3-8319 

7204 

5* 

10-5598 

19-6071 

4* 

21-581  1 

77658 

i  rfse.au  interval  represents  very  nearly  5'  =  iO4'-8  of  R.A.  »t  Dec.  +  79*,  and  ti5«'i  at  Dec.  +  80*. 
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No 

1  Millll. 

B.  D. 

B.  D. 

y- 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diani. 

I.                        V. 

Diani. 

X  . 

.y. 

No. 

Mag. 

R.A.  23h  20™  to  23''  40™  —  contd. 

R.A.  23h  2Om  to  23h  40m  —  contd. 

Centre        R.A.  Z3h  40™  Dec.  +79*              R.A.  23''  ao"  Dec.  -f  So' 

Centre      R.A.  23h  40™  Dec.  +79*             R.A.  23''  2o'»  Dec.  +  80' 

Plat*  5696.     1901,  Aug.  10.          Plate  5777.     1901,  Sept.  30. 

Plate  5696.     1901,  Aug.  10.         Plate  5777.     1901,  Sept.  30. 

ni. 

m. 

7205 

2I§ 

IO-63OO 

19-8775 

15 

21-6267 

8-0430 

7264 

31         3-3211 

23-8976 

13          14-0068 

I  1-4296 

7206 

6 

IO-84OI 

19-0398 

4* 

21-9043 

"'2274 

7265 

4*  \    3*5594 

23-1237 

4*     14-3092     10-6789 

7207 

56§ 

10-9526 

19-2694 

4°8 

22-0018 

7-4652 

79    788 

9-1 

7266 

44$       4-0608 

23-5756 

26$       14-7704        ri7IO 

79    779 

9'5 

7208 

4* 

11-1993 

19-8441 

4* 

22-2004 

8-0572 

7267 

24§       4-2700 

23-4934 

12         14-9870 

I-I070 

7209 

4* 

I1-5412 

19-4998 

5*    22-5662 

7746o 

7268 

*'§       6-6707 

23-5702 

11         17-3694         1-3851 

7210 

9 

12^047 

19-6735 

9*    23-9109 

8-0303 

7269 

5         6-6782 

23-9685 

5       17-344°       '-7805 

72II 

1  1 

13-0785 

19-1978 

1  1       24-1246 

7-573I 

7270 

22              6-9575 

23-4216 

12          17-6691 

1-2633 

7212 

12 

I3-I970 

19-0875 

10       24-2511 

7-4744 

7271 

21§          7^247 

237520 

12          18-5060 

1-6670 

7213 

5 

4-4400 

20'8l  10 

5* 

I5-3799 

8-4473 

7272 

15             g-IIO) 

23-5628 

10 

19-8000 

1-5854 

7214 

27§ 

4-4408 

207855 

i8§ 

15-3851       8-4242 

7273 

8         9-2634 

23-0485 

7215 

8 

4-5839 

20-3100 

6*     15-5690       7-9618 

7274 

7*       9-6409 

23-0480 

.* 
3 

20-3751 

II-II91 

7216 

»4 

4-9818 

20-41  12 

7       15-9582       8-0964 

7275 

7     •  1  1-4070 

23-9401 

6* 

22-0568    1  12-1578 

7217 

6* 

5-3587 

2O  6404 

4*     16-3059 

8-359' 

7276 

13       11-7715     23-5207 

7 

22-4576    '  I  17688 

7218 

6 

5-45IO 

20-9132 

4*     16-3786 

8-6378 

7277 

4 

12-4693    23-9825 

7219 

4 

57893 

20-7789 

4       167331 

8-5362 

7278 

17 

12-7099    23-0873 

12 

23-4292       I  1-4161 

7220 

26§ 

5-8l82 

20-724I 

19       16-7604 

8-4811 

K4i52 

9-6 

7279 

ii 

127609 

23-0055 

8 

23-4861       11-3402 

7221 

7* 

5-9613 

20-1719 

4*     16-9507 

7-94I7 

7280 

5 

137579 

23-7520 

4 

24-4193    |  12-1711 

7222 

8 

6-4502 

20-3167 

5*     17-4263 

8-1249 

7281 

5 

13-8860 

23-9571 

5* 

24-5289       12-3843 

7223 

37§ 

7-8315 

20-3051 

263     18-8034 

8-2322 

79    783 

9'5 

7282 

4* 

37467 

24-5441 

4*     I4-37I6 

12-1085 

7224 

5 

8-OO6O 

2O'3  148 

5       18-9770 

8-2581 

7283 

5* 

4-0927 

24-4193 

4*     14-7269 

I2-OI63 

7225 

4 

8-O75O 

20-7922 

7284 

25§ 

4-1372 

24'i559 

12           14-7986 

n-7575 

7226 

5* 

8-5IOO 

20-3814 

4       19-470° 

8-3664 

7285 

6 

4-5222 

24-4503 

4*     15-1520 

12-0790 

7227 

10 

8-8008 

20-3585 

7       197656 

8-3665 

7286 

8 

5-6102 

24-6835 

4 

16-2199 

12-4048 

7228 

2O§ 

9-4709 

2O-O235 

1  5       20-4609 

8-0914 

7287 

38§ 

5  "9  34° 

24-2242 

«7§ 

16-5801 

11-9765 

7229 

16 

9-7I03 

207006 

13      20-6404      8-7864 

7288 

'4 

6-5620    24-0362 

9 

17-2197 

11-8448 

7230 

6 

IO-O732 

20-4306 

5*    21-0219      8-5475 

7289 

1  1 

9-6841     24-6186 

8 

20-2844 

12-6880 

7231 

23§ 

11-4772        20-3098 

18     122-4355       8-5425 

7290 

48§ 

9-8784    24-7689 

39§ 

20-4638 

12-8530 

79    786      8-2 

7232 

20g 

I2-O325        2O-332I 

12          22-9890         8-6131 

7291 

*3§ 

10-5304    24-9798 

18 

21-0977 

13-1181 

7233 

23§ 

13-2098        20-5540 

19       '  24-1402          8-9350 

79    79i 

9'5 

7292 

27§ 

10-6970 

24-5878 

20$ 

21-2980 

12-7386 

7234 

5* 

4-4504        21-5680 

4* 

15-3204 

9-2045 

7293 

10 

H'3443 

247i45 

5 

21-9282 

12-9225 

7235 

6i§ 

4-8766        21-7295 

46g 

157394 

9-4012 

79    78i 

8-8 

7294 

2I§ 

12-1335 

24-7005 

'5 

227182 

12-9763 

7236 

5* 

5-OI27        21-8424 

4* 

15-8639 

9-5266 

7295 

7 

12-4427 

24-2149 

4* 

23-0638 

12-5  160 

7237 

5 

5-7069        2I-6lO4 

5* 

16-5767 

9'3527 

7296 

6 

13-3730 

24-4516 

5      23-9765 

12-8317 

7238 

20§ 

6-4900        21-5709 

15 

I7-3597 

9-3780 

K  4155 

9'5 

7297 

26 

6-8936 

257605 

12       i7'4°73 

13-5872 

7239 

«5§ 

7-0100        21-7965 

10 

I7-S555 

9-6497 

7298 

7 

8-8458 

25-2707 

5       i9'3928 

13-2654 

7240 

5* 

7-5442        21-8992 

4* 

18-3808 

97971 

7299 

1  1 

10-6955 

25-6153 

8       21-2079 

13-7682 

7241 

6 

7-8558        2I-7280 

5 

18-7086 

9-6528 

7300 

36,§ 

107766 

25-6179 

2O!j       21-2890 

I3-775I 

7242 

24§ 

7-8648        2I-1883 

16       18-7624 

9-1130 

7*43 

6* 

8-6209        2I-8697 

4*     19-4584 

9-8577 

;ss 

22-3753 

2-0871 

78    843 

8-8 

7244 

13        9-5925     217372 

8       20-4346 

9-8081 

64§ 

9-6624 

26-4059 

79    785 

8-8 

7245 

4       10-9296     21-8407 

4*     217604 

10-0251 

7246 

6       11-1402     21-3823 

5*    22-0074 

9'5855 

7247 

13       12-8673     21-0762 

8*     137524 

9-4265 

R.A.  23h  40™  to  oh  om 

7248 

5       12-8881:     21-8300 

/      T 

7249 
7250 

j 

6 

5 

j 

12-9291 
13-11  16 

21-9543 
2I-7462 

6       ;  23-7402       10-3078 

4*     23-9383     10-1147 

Centre         R.A.  23h  40™  Dec.  -4-  79°                  R.A.  oh  o"1  Dec.  +  80° 
Plate  5696.     1901,  Aug.  10.             Plate  3608.     1897,  Sept.  i. 

7251 

5* 

4-7827 

22-7349 

4*     15-5635     10-3900 

o 

m. 

7252 

8 

5-4462 

22-5565 

5       16-2338     10-2737 

7301 

36§ 

15-2515 

14-0791 

46 

3-8407 

2-4873 

78  845 

9-5 

7253 

10 

5-57ii 

22-8916 

6*     16-3299     10-6150 

7302 

4 

15-4627 

14-7081 

7254 

5 

9-05I5 

22-9963 

4*     197854     11-0143 

73°3 

I  2 

15-9895 

147526 

6 

4-6351 

3-0951 

7255 

8 

9-2989 

22-3843 

5       20-0896     10-4268 

73°4 

5 

167521 

14-9126 

7256 

'3 

9-4935 

22*2009 

8 

20-2979     10-2617 

73°5 

12 

17-1672 

14-4471 

7 

57806 

2-6896 

7257 

28§ 

9-5382 

21-9898 

20§ 

20-3610 

10-0533 

7306 

17 

18-0138 

14-1176 

12 

6-5968 

2-2909 

7258 

8 

10-1817 

22-I57I 

5 

20-9885 

10-2750 

7307 

6 

20-1941 

14-2507 

7259 

26§ 

1  1-6625 

22-I52I 

20§ 

22-4632     10-3982 

79    789 

9'5 

7308 

6 

23-0877 

14-1014 

7260 

2I§ 

13-0093 

22-17l6 

17 

23-8032     10-5295 

7309 

7 

23-7669 

14-9194 

3*     12-3999      2-5987 

7261 

9 

13-1833 

21-9945 

7* 

23-9919     10-3678 

7310 

6 

24-0994 

H"4344 

7262 

5 

13-8103 

22-8312 

4* 

24-5453     11-2563 

73H 

37§ 

25-1569 

14-0317 

36§     13-7069       1-5995 

7263 

4* 

13-9782 

22-228O 

4* 

24-7614     10-6692 

7312 

7 

1  5H485 

15-6315 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  io4«-g  of  R.A.  at  Dec.  -f  79°,  aud  H58'2  at  Dec.  -f-  So". 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E   +   79°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  23h  4om  to  oh  om  —  contd. 

R.A.  23h  40m  to  oh  om  —  contd. 

Centre        R.A.  23h  40""  Dec.  -4-  79°                R.A.  ot>  onl  Dec.  +  So' 

Centre       R.A.  23h  40™  Dec.  +  79'               R.A.  oh  o">  Dec.  +  80* 

Plate  5696.     1901,  AUL;.  10.          Plate  3608.     1897,  Sept.  i. 

Plate  5696.     1901,  Aug.  10.         Plate  3608.     1897,  Sept.  I. 

o 

m. 

1 

o 

m. 

73'3 

5 

15-7217 

15-5803 

7372 

17 

22-2152     19  1989 

8 

1  1*2141 

6-9953 

73H 

17 

157532 

15-0850 

18 

4-4277 

3-4480 

7373 

7 

22-7869     19-1730 

7315 

6 

16-2617 

15-8459 

7374 

7* 

22-9727     19-0280 

4 

11-9518 

6-7616 

7316 

10 

16-5917 

15-2637 

4* 

5-2765 

3'5482 

7375 

24§ 

23-0293    19-7495 

«9 

12-0705 

7>779 

73'7 

6 

17-0852 

'5-3548 

7376 

6 

23-581  5     19-8201 

3* 

12-6285 

7  '4999 

73l8 

5 

i9"0373 

15-7160 

7377 

27 

24-2899     19-2079 

18 

13-2815 

6-8291 

73'9 

4 

19-4482 

1  5-6032 

7378 

22 

24-4332 

19-7320 

13 

13-4689 

7-3394 

7320 

6 

19-9885 

1  5-6067 

4* 

8-6895 

3-6079 

7379 

4 

14-0463 

20-8508 

7321 

17 

20-0133 

I5-7854 

'3 

8-7291 

37809 

7380 

«9§ 

i4"3545 

20-6285 

15 

3-5029 

9-0881 

7322 

8 

20-3318 

15-3658 

4 

9-0108 

3-3399 

738i 

16 

14-5798 

20-1599 

6 

3-6877 

8-6038 

7323 

6 

20-7166 

15-0738 

7382 

'4 

14-8282 

20-3837 

5 

3-9542 

8-8030 

7324 

10 

21-3936 

15-1699 

7383 

5 

•57*45 

20-8938 

7325 

16 

22-2921 

15-6044 

ii       10-9895 

3-4>o4 

7384 

i8§ 

16-3857 

20-1953 

18 

5-4910 

8-4842 

7326 

39§ 

22-8542 

'57383 

4°§ 

11-5585 

3-494' 

78  853 

9'5 

7385 

•I| 

16-3996 

20-2039 

22 

5'5°43 

8-4907 

7327 

•71 

24-1  8211  15-9548 

23 

12-8977 

3-5978 

7386 

4 

16-5375 

20-6034 

I  I 

5-6772 

8-8788 

7328 

12 

15  4453     16-8683 

6 

4-2711 

5-2501 

7387 

6 

16-8406 

20-2745 

7329 

9 

19-4208 

16-8105 

7 

8-2265 

4-8523 

7388 

16 

18-0148 

20-5318 

IO 

7-1418 

8-6804 

733° 

37§ 

19-7581 

16-1544 

38§ 

8-5086 

4-1708 

K4245 

9-6 

7389 

7 

19-7831 

20-5093 

4 

8-901  1 

8-5094 

733' 

79§ 

20-8486 

16-5779 

82§ 

9-6303 

4-4996 

78    851 

7-8 

739° 

39§ 

21-6322 

20-0765 

39§ 

10-7080 

7-9196 

K  4255 

9  "4 

7332 

12 

21-5370 

16-0275 

8 

10-2702 

3'89'3 

739' 

24 

23-1469 

20-2793 

14 

12-2358 

7-9955 

7333 

4 

22-2918 

16-4155 

739Z 

5 

237342 

20*1079 

7334 

«98 

15-0635 

17-7912 

22 

3'9705 

6-2040 

7393 

H 

24-0677 

20-9953 

5 

13-2141 

8-6296 

7335 

7 

15-1109 

17-1907 

4* 

3-9637 

S'5955 

7394 

2I§ 

14-8498 

21-4214 

20§ 

4-0648 

9-8347 

7336 

24§ 

I57'83 

17-3102 

3>§ 

4-5802 

5-6644 

K  4209 

97 

7395 

8 

15-3009 

21-1850 

5 

4-4933 

9-5614 

7337 

5 

17-4677 

17-6293 

7396 

5 

15-5603 

21-4667 

4* 

47753 

9-8193 

7338 

'9 

17-7320 

17-2432 

13 

6-5797 

5-4298 

7397 

o 

16-1782    21-8318 

4* 

5-4222  '  10-1343 

7339 

9 

17-8001 

17-8719 

5 

6-7025 

6-0493 

7398 

4 

16-6012    21-0710 

734° 

12 

17-8974 

17-1607 

8 

67383 

5-3302 

7399 

7 

16-9898    21-3419 

734i 

78§ 

18-5275 

17-4067 

8o§ 

7-3876 

5-5234 

79    796 

8-3 

7400 

32§ 

19-4478    21-8319 

32§ 

8-6800      9-8541 

79    797 

9'5 

7342 

6 

19-0681 

17-3054 

7401 

22§ 

19-6084    21-4714 

20 

8-8094 

9-4825 

7343 

6 

19-6230 

17-3840 

7402 

5 

21-2951  ,  21-5752 

7344 

6 

20-3639 

'•/•91  75 

7403 

6 

21-5466  |  21-4758 

4 

10-7409 

9-3242 

7345 

6 

20-7998 

'7-7793 

4* 

9-6816 

5-6998 

7404 

16 

24-7540    21-3649 

5* 

13-9267 

8-9389 

7346 

7* 

20-9737 

17-0269 

5* 

9-7926 

4-9374 

74°5 

8 

14-8645  ,  22-7768 

4* 

4-1957 

11-1880 

7347 

9 

21-6270 

17-0790 

6 

10-4488 

4-9308 

7406 

18 

14.9158     22-4349 

8 

4-2181 

10-8403 

7348 

16 

22-7489 

17-4289 

13       11-5940 

5-1879 

7407 

6 

15-4873     22-0645 

7349 

6 

22-8993 

17-6522 

7408 

18 

15-8575     22-8976 

8 

5-1927 

1  1-2214 

735° 

6 

14-5509 

18-8943 

4* 

3-5510 

7-3485 

7409 

8 

16-3011     22-2629 

3* 

5-579° 

10-5514 

735' 

9 

14-6899 

18-0563 

6 

3-6197 

6-4998 

7410 

5 

16-9785     22-0840 

7352 

6 

14-9213 

18-7002 

4* 

3-9020 

7-1184 

7411 

«9 

17-0567     22-0193 

21 

6-3126 

10-2445 

7353 

20 

15-7196 

18-0480 

16 

4-6446 

6-4003 

7412 

6 

17-0812     22-5462 

7354 

8 

16-5410     18-5703 

4* 

5-5087 

6-8494 

74i3 

12 

17-9888     22-7313 

5 

7-3013 

10-8730 

7355 

5 

16-6209     188418 

4*      5-6098 

7-1154 

74H 

20§ 

18-3817     22-6199 

18 

7-6857 

10-7304 

7356 

7 

18-2314     18-5360 

7415 

8       18-4792     22-0225 

7357 

»4 

18-4479  :  18-9883 

6 

7-4404 

7-1068 

7416 

6 

18-8064    22-4136 

7358 

7 

19-1  194  ;  18-5884 

4*  j    8-0748      6-6503 

74'7 

«3 

19-1019    !  22-8653 

6 

8-4244 

10-91  51 

7359 

«4 

19-4653 

18-2613 

6*      8-3923 

6-2948 

7418 

"9 

19-5922      22-8869 

8 

8-9138 

10-8958 

7360 

7 

20-1382 

18-8497 

4*      9-1153       6-8266 

74'9 

6 

20-7336      22-1974 

736, 

15 

20-5477 

18-8574 

8 

9-5201       6-7994 

7420 

'7 

21-6095      22-9423 

6 

10-9293 

107789 

7362, 

4 

20-8361 

18-4009 

7421 

i7 

23-0215      22-1704 

6 

12-2711 

9-8893 

7363 

5 

22-7571 

18-5607 

4* 

11-7006      6-3184 

7422 

39§ 

23-1385      22-2777 

28§ 

12-3925 

9-9843 

K  4263 

9'3 

7364 

21 

24-1916 

18-5421 

1  1 

13-1288 

6-1787 

7423 

n* 

23-1646      22-0084 

6 

12-3986 

97'74 

7365 

25 

24-4813 

18-4068 

16 

13-4053 

6-0170 

7424 

20 

23-6913      22-7015 

9 

12-9834 

10-3614 

7366 

18 

15-9405 

19-2459 

9 

4-9670 

7-577J 

7425 

5 

24-1594      22-3584 

7367 

17 

17-3186 

19-5661 

6-3658 

77784 

7426 

6 

14-2489 

23-6291 

7368 

2I§ 

17-5516 

I9'5°35 

22§     .      6-5918 

7-6954 

7427 

7 

15-0495 

23-8813 

4* 

4-47I7 

12-2688 

7369 

4 

17-7255 

19-2132 

7428 

8 

!5"5994 

23-8209 

6* 

5-0127 

12-1623 

7370 

4       19-4087 

19-8748 

7429 

4°§ 

16-3308 

23'5524 

46§       57219 

11-8328 

79    794 

9'5 

737i 

7 

20-4477 

'9'3792 

7430 

8 

16-3412 

23-3395 

5         57107     11-6195 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  iO4s'8  of  R.A.  at  Dec.  +  79°,  and  ii5s-2 

at  Dec.  +  80°. 
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B.  O. 

B.  D. 

y- 

y- 

No. 

Mag. 

y- 

y- 

No.             Mag. 

R.A.  23h  40™  to  oh  om  —  contd. 

R.A.  23h  4Om  to  ob  om  —  contd. 

C»ntr«        R.A.  Z3h  40"°  Dec.  +  79*            R.A.  oh  o™  Dec.  +  80' 

Centre        R.A.  23h  40™  Dec.  +  79*             R.A.  oh  o™  Dec.  +  80' 

Plate  5696.     1901,  Aug.  10.       Plate  3608.     1897,  Sept.  i. 

Plate  5696.   1901,  Aug.  10.         Plate  3608.    1897,  Sept.  i. 

•                    m- 

,                   ra. 

7431 

7       16-4175 

23-9933 

4*       5-8435 

12-2678 

7451 

15       16-6118 

24"5'74 

7         6-0820 

12-7706 

7432 

7       16-8873 

23-2300 

4         6-2487 

•4650 

7452 

29§     '7-3743 

24-5646 

24§           6*8466 

12-7513 

7433 

7       17-0385 

23-3429 

4*       6-4073 

•5655 

7453 

6       17-8046 

24-1467 

7434 

26§     17-5248 

23-1668 

25§       6-8792 

'3497 

79    795 

9'5 

7454 

13       18-1325 

24-0895 

4*       7-5612 

12-2178 

7435 

18       20-0478 

23-8621 

9-4496 

•8249 

7455 

25§   '  18-2084 

24-7441 

20             7-6922 

12   8609 

7436 

9      20-1771 

23-3402 

5*      9-5340 

•2989 

7456 

20       18-661  1 

24-1922 

10         8-0996 

12-2732 

7437 
7438 

6      21-0305 
8      21-2726 

23-7623 
23-2398 

4*     10-6193 

•1019 

7457 
7458 

2715     19-6694 
7      20-3183 

24-9048 
24-5828 

18         9-1629 
4*       9-7807 

12-8983 

7439 

ii       22-0672 

23-2872 

6       11-4125 

•0820 

7459 

13      21-5003 

24-5384 

6       10-9571 

I2-38l8 

7440 

12       23-1217 

23-3144 

5*     12-4692 

•0194 

7460 

15       22-5708 

24-2950 

744J 
7442 

8i§     23-4132 
46§     23-4312 

23-0560 
23-1046 

88§      127339 
43S     127564 

107323) 
I07826J 

79    799 

7'5 

7461 

7462 

21           22-68I9 

7      23-1272 

24-1637 
24-4392 

7          12-1010 

4*     12-5690 

II-9043 

12-1393 

7443 

38§     23-4340 

23-8543 

23§     12-8245 

11-5321 

7463 

20       17-7691 

25-6097 

13        7-3288 

13-7600 

7444 
7445 
7446 

7      24-4495 

20         24-5526 

7       14-8960 

237345 
23-0895 
24-4624 

4*     13-8238 

6       I3-8737 
4*      4-3676 

10-6749 
12-8601 

7464 
7465 
7466 

17       17-9208 
17       18-8483 
25       21-1761 

25-2613 
25-4362 
25-8103 

10        7-4495 
7     .    8-3918 
10     |  10-7421 

I3-40I7 
I3-4986 
I  3-6702 

7447 

II       15-0430 

247152 

7        4-5377 

13-1022 

7467 

10*     23-2280 

25-4442 

4*     127508 

I3-1338 

7448 

29§     15-1486 

24"57'9 

29§       4-6286 

12-9488 

7468 

66§     23-4909 

25-5088 

44§     13-0208 

13-1735 

79    800      9-3 

7449 

5       '5-4619 

247084 

745° 

9      16-5162 

24'34'3 

4        5-9729 

12-6034 

76§     15-8926 

26-1167 

79    793       8-3 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i04»-8  of  R.A.  at  Deo.  +  79*,  and  H5S'2  at  Dec.  +  80*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE  +  80°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Dfam. 

X, 

v< 

1  >]:i  111  . 

X. 

V- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam.              x. 

.'/• 

Dirllll.                          X. 

V- 

No. 

Mag. 

1 

R.A.  oh  om  to  oh  2om 

R.A.  oh  om  to  oh  2Om  —  coutd. 

Centre      R.A.  o''  om  Dec.  +  80°                  K.A.  oh  20"  Dec.  +  8  1' 

Centre       R.  A.  oh  om  Dec.  +  80°                R.A.  o>>  20™  Dec.  +  81* 

Plate  3608.     1897,  Sept.  i.            Plate  4119.    1898,  Srpt.  21. 

Plate  3608.     1897,  Sept.  i          Plate  4119.     1898,  Sept.  zi. 

m. 

o 

m. 

I 

4 

14-2006 

'4-2499 

49 

18 

22-8180 

19-24  10 

8 

127715 

6-8136 

2 

4 

I4-3033 

14-6740 

5° 

6 

23-4372 

19-1829 

4 

13-3819 

67023 

3 

15 

17-3918 

14-2457 

10 

6-9301 

2-3138 

5' 

16 

23-4725 

19-3098 

10 

13-4309 

6-8244 

4 

1  1 

18-1833 

'47456 

6 

7-7606 

2-7426 

52 

63§ 

14-2124 

2O'2I  l8 

+I§ 

4-2865 

8-5354 

80    793 

8-8 

5 

16 

19-0486 

14-0948 

10 

8-5664 

2-0195 

53 

7 

I4-33I7 

20-1784 

4 

4-4028 

8-4901 

6 

7 

14-2968 

15-2150 

4* 

3-9328 

3-55I0 

54 

'3 

1  5-2290 

20-5314 

8 

5-3257 

8-7657 

7 

7* 

17-9974 

'5'3577 

7 

7-6321 

3-3677 

55 

5 

17-2018 

20  8023 

4 

7'3'63 

8-8614 

8 

12 

18-9012 

15-2962 

6 

8-5252 

3-2291 

56 

26§ 

17-4800 

2O'l  174 

'7 

7'53'5 

8-1552 

9 

2I§ 

20-469! 

15-2216 

M 

10-0790 

3-0165 

57 

4 

17-5966 

20-6091 

4* 

7-6884 

8-6347 

10 

4 

20-5484 

I5-4I73 

58 

4 

17-9125 

20-2698 

5 

7-9765 

8-2705 

1  1 

4 

21-5698 

15-4884 

3* 

11-1997 

3-'853 

59 

27§ 

18-2198 

20-4456 

171 

8-2967 

8-4163 

12 

47§ 

217066 

15-9528 

33§ 

"'3756 

3-6349 

79        6 

9-0 

60 

'7 

21  '9203 

207652 

7 

I2'O1  1O 

8-4107 

13 

4 

22'I  136 

I5-2434 

61 

'9§ 

21-9805 

20-3556 

8 

12-0358 

7-9960 

'4 

4 

22-7003 

15-7218 

3* 

I2'3455 

3-3I74 

62 

7 

23-4262 

20-8632 

5 

«n«98 

8-3761 

'5 

8 

23-0130 

15-2185 

5 

12-6159 

2-7902 

63 

5 

16^4065 

21-0498 

3 

6-5432 

9''773 

16 

36§ 

23-6387 

15-5207 

27§ 

13-2629 

3-0345 

79        9 

9'5 

64 

26§ 

16-8685 

21-8695 

i6§ 

7-0759 

9-9545 

17 

5 

14-8222 

16-8939 

5 

4-6024 

5-I779 

65 

22§ 

I7-49I4 

2I-3342 

'7 

7-6512 

9-3658 

18 

47§ 

H"9237 

1  6-1  149 

33§ 

4-6338 

4'39'9 

79    8°3 

9'2 

66 

'5 

19-0690 

21-0566 

7 

9-1964 

8-9518 

'9 

4* 

15-0700 

16-1548 

3* 

4-7822 

4-4168 

67 

'4 

I9-2886 

21*2426 

6 

9'43'6 

9-1  180 

20 

10 

15-2791 

16-0513 

6 

4-9830 

4-2991 

68 

16 

19-3254 

217135 

7 

9-5110 

9-5833 

21 

6 

16-4117 

16-4888 

4 

6-1511 

4-6337 

69 

44§ 

iO-6738 

21-9352 

28g 

10-8736 

9-6844 

80        6 

9'' 

22 

4 

17-2496 

16-9327 

3* 

7-0222 

5-0025 

70 

9 

21-1759 

21-5098 

5 

n-3359 

9-2175 

23 

8 

20-0215 

16-1785 

5 

9-7186 

4-0068 

7' 

48§ 

21-8897     ,  2I-090I 

25§ 

12-0095 

87361 

80        7 

9-2 

24 

5* 

21  '1909       16-6999 

3* 

10-9283 

4-4251 

72 

55§   122-4198    21-8739 

33§ 

12-6047 

9-4718 

80        8 

9-0 

*5 

'7 

22-3029    '   l6-6o88 

9 

12-0278 

4-2350 

73 

25§ 

16-3055        22-IO93 

'9§ 

6-5380     10-2429 

80        i 

9'4 

26 

5 

15-6348       177855 

74 

3 

I9-4I37       22-5609 

27 

4 

18-9575        17-1425 

4* 

8-7401 

5-0614 

75 

17 

I5-I546 

23-5624 

9 

5-5184  !      -7905 

28 

6       19-2785     17-2973 

4* 

9-0750 

5-1855 

76 

5 

15-4110 

23-I744 

3* 

57382  ;     -3832 

29 

13       19-8998     17-4594. 

8 

9-7105       5-2948 

77 

9 

I6-20I2 

23-733* 

5 

6-5775 

•8704 

3° 

6 

20-86O7       17-1600 

5 

10-6409       4-9112 

78 

4* 

l67l8l 

23-7396 

3* 

7-0912 

•8286 

3i 

4      20-9865  !  17-7086 

79 

8          2O-2OII        23-4-40 

4 

10-5378 

-2594 

32 

26§     21-5867  ;  17-8068 

i6§ 

1  1-4200 

5-4928 

80 

8 

I6-1229       24-0856 

4 

6-5289 

12-2250 

33 

14      23-9103  ;  17-9568 

7 

13-7496 

5-4377 

81 

32§ 

16-4311        24-9467 

i9§ 

6-9118 

13-0562 

34 

ii       14-2437 

18-7312 

7 

4-2077 

7-2586 

82 

25§     17-1514    24-5829 

1  1 

7-5987 

12-6325 

35 

9       17-3902 

18-9462 

7 

7-3393 

6-9950 

83 

5 

ig-lSol        24-1306 

4* 

9-5795 

12-0035 

36 

6       17-6464     18-5087 

5 

7-5574 

6-5361 

84 

6o§ 

20-2437       24-9231 

42§ 

10-7064 

12-6980 

80        4 

9-0 

37 

6      20-0053  |  18-4606 

5 

9-901  1 

6-2830 

«5 

16       20-3871     24-0040 

6 

10-7705 

11-7731 

38 

4       20-0453     18-0153 

3* 

9-9036       5-8356 

86 

13       21-9938     24-6093 

6 

12-4233 

12-2339 

39 

3       20-0691     18-2583 

3* 

9-9492       6-0749 

87 

6       i7'3747     25-0629 

3* 

7-8607 

13-0885 

4° 

6       21-4919 

l8'3535 

6 

u'3755 

6-0455 

88 

21           18-6140 

25-9174 

9 

9-1719 

13-834° 

4i 

14       21-8726 

18-8209 

6 

11-7941 

6-4772 

89 

5       18-8442 

25-5238 

3' 

9-3686 

'3-4234 

42 

35§     23-1556 

18-1093 

»§ 

13-0100 

5-6553 

90 

10       19-5214 

25-4182 

6 

10-0335 

'3-2554 

43 

42§   ;23'4°58 

18-35I7 

22§ 

13-2814 

5-8763 

80       9 

9-2 

44 

33§ 

23H999 

18-3101 

20§ 

13-3706 

5-8259 

96§     25-4832 

24-5178 

80      10 

7'9 

45 

29§ 

15-6546 

19-3206 

20§ 

5  '644  5 

7-5216 

46 

4 

20-4513 

19-4490 

4 

10-4316 

7-2265 

47 

45§ 

2O-8IOO 

19-8792 

28§      10-8275 

7-6260 

80        5 

9-2 

48 

5 

21-8665 

19-2386 

4       11-8231 

6-8942 

No.  42.     This  star  appears  to  be  double.    The  components  are  not  separable  and 

are  measured  as  one  mass. 

i  rtttau  interval  represents  very  nearly  5'  =  n5«-2  of  R.A.  at  D«e.  +  80°,  an  1  i27''8  at  Dec.  +  81°. 
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No. 

li.  D. 

B.  D. 

,y- 

Diftni. 

X. 

If. 

No. 

Mag. 

No. 

Diuni. 

X. 

y- 

Diani.              x. 

y* 

No. 

Mag. 

R.A.  oh  20™  to  oh  40™ 

K.A.  oh  2Om  to  o1'  40""  —  contd. 

Centre       R.  A 

.  oh  40"!  Dec.  -f  80'              R.  A.  o'i  20™  D«c.  +  81° 

Centre      R.A.  oh  40™  Dec.  +  80*              R.A.  oh  2o">  D«-c.  +  81° 

Plate  366!.     1897,  Oct.  5.        Plate 

41  19.     1898,  Sept.  21. 

Plate  3661.     1897,  Oct.  5.         Plate  4119.     1898,  Se)>t.  zi. 

9' 

12 

6-1788 

14-8910 

8 

16-4312        2-5939 

0 

m. 

150 

49§ 

12-7688 

18-2113 

4°§ 

22-72  — 

64525 

So  °   17 

m. 

8-8 

92 

43S 

6-3850 

14-0575 

32§ 

16-7097        1-7761 

79      '2 

9'5 

'5' 

'7 

1  2  '9  1  40 

18-1690 

9 

22-8723 

6-4202 

93 

I  I 

6-5859 

14-2314 

1,2 

5 

'3"435° 

18-0153 

94 

8 

7-0691 

14-5436 

5 

17-3495        2-3193 

'53 

5 

13-5928 

18-0617 

95 

8 

7-1293 

'47774 

4* 

17-3899        2-5509 

'54 

39§ 

4-1091 

19-1600 

20§ 

14-0145 

6-6733 

96 

3'§ 

7-6703 

14-5697 

26 

17-9466        23954 

'55 

22 

4-9887 

19-4242 

10 

14-8684 

7-0080 

97 

8 

7-8300 

>4''444 

,56 

6 

5-3283 

19-05  18 

4* 

15-2397 

6-6685 

98 

"4 

8-9600 

14-2669 

8 

19-2575        2-2045 

'57 

IO 

7-0943 

'9-7519 

6 

16-941  1 

7-5121 

99 

6 

10-9047 

14-1  167 

158 

5 

7-1600 

'9-93so 

IOO 

9 

1  1-2199 

14-7096 

4* 

21-4743        2-8321 

"59 

8 

8-7962 

19-2607 

4 

18-6768 

7-1666 

ICI 

1  1 

11-5823 

14-9057 

1  60 

4 

8-9180 

19-5050 

102 

5 

"'9545 

14-5779 

161 

4 

12-0992 

19-0626 

I03 

16 

11-9618 

14-1283 

5* 

22-2627        2-3140 

162 

26$ 

5-6047 

20-1073 

'5 

15-4272 

774'3 

104 

6 

4-1278 

5-9840 

4* 

14-2969        3-5123 

I 

163 

5 

5-8436 

20-7405 

lOj 

9 

4-6934 

5-8832 

4 

14-8707        3-4"- 

,64 

4 

6-8802 

20-3678 

1O6 

'9 

4-9012 

5-1301 

12 

I5-I4I7        2-7239 

165 

4 

7-1887 

20-1040 

107 

10 

8-1273 

5-0665 

'3 

18-3603        2-9281 

166 

26§ 

7-5937 

20-8473 

16 

'7-3489 

8-6455 

108 

35§ 

8-2097 

5-4908 

26§ 

18-4090 

3-3596 

K       78 

10 

167 

5 

8-1414 

20-3261 

109 

5 

9"33i° 

5-5008 

168 

9 

8-3136 

20-2603 

5 

18-1  141 

8-1209 

I  JO 

5 

10-1287 

5-1185 

169 

'9 

8-9187 

20-9875 

9 

'8-6545 

8-8946 

1  1  1 

8 

10-8007 

5-6879 

A  * 

4 

20-9723        37709 

170 

10 

8-9198 

20-6333 

5 

18-6881 

8-5440 

12 

7 

10-8540 

5-5631 

'7' 

'3 

9-1001 

20-0615 

6 

18-9139 

7-9863 

'3 

5 

I  IM229 

5-6929 

172 

39§ 

9-2171 

20  0440 

21 

19-0313 

7-98I5 

80         15 

9'5 

'4 

10 

4-6913 

16-9497 

6 

'47799 

4'5'7i 

'73 

223 

9-6569     20-2398 

14 

19-4525 

8-2124 

IS 

4 

5-1I38 

16-5520 

'74 

5 

9-7310    20-0615 

16 

24§ 

5-3605 

16-6768 

18 

15-4706      4-3005 

'75 

5 

9-7666     20-6970 

17 

13 

57800 

16-8720 

7 

15-8712      4-5317 

176 

4 

10-3622     20-6864 

18 

4 

6-1705 

16-1353 

'77 

5 

11-0683     20-3464 

'9 

15 

6-6374 

16-8794 

10 

16-7240      4-6115 

178 

22£ 

11-2473     20-1093 

15           21-0487 

8-2151 

120 

25§ 

7-4620 

16-0203 

21 

17-6200      3*8236 

'79 

12 

13-3883     20-3900 

6        23-1593 

8-6743 

121 

6 

9-4628 

16-8161 

4 

'9"5459      4-7853 

180 

4 

13-5422 

20-2574 

- 

122 

9 

10-4466 

16-3123 

3* 

20-5801      4-3655 

181 

5 

13-7981 

20-1957 

123 

17 

10-6950 

16-8620 

8 

20-7702 

4'935' 

182 

6 

6-4544 

21-6213 

124 

7 

I  1-4269 

16-2233 

183 

8 

8-8389    21-2996 

4 

18-5491 

9-1996 

125 

1  1 

12-7640 

16-2167 

5* 

22-8899      4-4624 

184 

8 

8-9377 

21-9275 

4 

18-5965 

9-8342 

126 

13 

4-1985 

'7-4593 

7 

14-2437      4-9860 

185 

8 

I3-6I45 

21-5717 

127 

6 

4-3102 

'7-9345 

2 

14-3168       5-4697 

1  86 

56§ 

137241 

21-2307 

43§ 

23-4234 

9-5418 

80        19 

8-4 

128 

4 

V4839 

17-4269 

'87 

5 

7-3817 

22-4821 

129 

9 

S^,^ 

17-9162 

4 

15-3482       5-5358 

188 

7 

7-6124 

22-1  171 

4 

17-2610 

9-9141 

13° 

33§ 

7-25S5 

17-3905 

'9 

17-3006       5-1737 

189 

7 

8'5599 

22-0748 

3 

18-2080 

9-9490 

I3I 

«9 

7-6492 

17-8202 

1  1 

17-6541       5-6345 

190 

4 

9-1957 

22-26O2 

132 

1  1 

7-96II 

17-1673 

7 

18-0210       5-0098 

191 

7 

9-6989 

22-8293 

5 

19-2782     107954 

133 

5 

8-8332 

I7-9945 

192 

18 

9-8521 

22'I  140 

10 

19-4919     10-0978 

'34 

4 

9-0170 

17-0459 

'93 

6 

10-9645 

22-247O 

3* 

20-5906     10-3226 

'35 

5 

9-0278 

17-3188 

194 

4 

11-3695 

22-2069 

136 

4 

9''737 

17-1647 

'95 

5 

11-5498 

22-0485 

3 

21-1916     10-1703 

1  37 

23§ 

10-7661 

1774*9 

18 

20-7674 

5'8'55 

196 

ii 

1  1-7360 

22-2595 

6 

21-3581 

10-3975 

138 

16 

11-2418 

17-4810 

'3 

21-2638       5-5956 

197 

6 

11-7470 

22*0628 

3t 

21-3861 

10-2047 

139 

2'§ 

13-9603 

17-2796 

18 

23-9895       5-5987 

198 

4 

12-3041 

22-67O2 

140 

7 

4-8870 

18-501  1 

3* 

14-8450      6-0833 

199 

6 

13-0861 

22-8109 

4* 

22-6556 

1  1  -06  1  6 

141 

'5 

5-2349 

18-5465 

7 

15-1907       6-1562 

200 

5 

57983 

23-0068 

142 

4* 

6-5181 

l8'2OOO 

3* 

16-4927 

5-9'79 

2CI 

10 

6-5432 

23-9092 

5 

16-0423  ,  I  rooSS 

'43 

4 

7-1760 

18-1562 

2O2 

5 

6-6690  :  23-4503 

144 

5 

87586 

18-1912 

203 

28§ 

7-1992 

23-6452 

'4 

16-7199     11-4012 

'45 

7 

9-4920 

.18-7994 

204 

5 

7-6203 

23-4689 

146 

22 

97584 

18-7969 

'5 

19-6746 

6-7833 

20, 

5 

9-5892 

23-9202 

H7 

8 

9'8397 

18-0465 

4* 

19-8184 

6-0429 

2O6 

8 

9-6125 

23-4032 

3* 

19-1456 

11-3625 

148 

6 

1  1-1701 

18-7807 

3* 

21-0821 

6-8859 

2O7 

25§ 

10-0934 

23-8426 

'5 

19-5875 

11-8388 

149 

"3 

1  1-481  1 

18-7032 

7 

21-4011 

6-8345 

208 

5 

11-1767 

23-6965 

i  reseau,  interval  represents  very  nearly  ;'  =  ii5'-z  of  R.A.  at  Dec.  +  So0,  ami  i2;5'8  at  Dec.  +  81°. 
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VA 

B.  D. 

B.  D. 

no* 

I  Mam. 

X. 

V- 

Diuin.      x. 

!/• 

No. 

Mag. 

No. 

Diani. 

X. 

V- 

Diam. 

X. 

.  "• 

No. 

Mag. 

R.  A.  oh  20m  to  oh  40m  —  contd. 

R.A.  oh  40m  to 

jh  Om  contd. 

Centre    K.A.  o1'  40'"  Dec.  +  80°      R.A.  oh  2om  Dec.  +  $1° 

Centra   R.A.  oh  40'"  Dec.  +  80'      R.A 

,h  Om  DC(,_  +  81' 

Plate  3661.  1897,001.5.    Plate  4119.  1898,  Sept.  21. 

Plate  3661.  1897,  Oct.  5.   Plate  4114.  1898,  Sept.  20. 

o 

111. 

m. 

209 

5 

II79I2 

23-7772 

3* 

21-2879   1-9169 

256 

4«§ 

17-9418 

15-5207 

44§ 

7-6207    3-5607 

79°  21 

9-0 

2IO 

7 

I  I'9IO5 

23-5676 

5 

21-4211   1-7164 

257 

6   18-6802 

15-4119 

4 

8-3484   3'39°8 

21  I 

7 

I2'O69I 

23-7068 

4   21-5697  ;,  1-8700 

258 

5  123-5505  15-0695 

4* 

13-1691   2-6237 

212 

34§ 

I3-4805 

23-1048 

24§  23-0235   1-3862 

80   18 

9-5 

259 

16   23-6679  15-2178 

1  1 

13-2979   2-7587 

2I3 

7 

I3-6709 

23-8230 

3* 

23-1529   2-1193 

260 

18 

237167 

15-8810 

17 

i3-4033   3-4160 

214 

9 

5-2428 

24-3928 

5 

14-7084   1-9833 

261 

5 

17-6953 

16  6208 

4* 

7-4718   4-6787 

215 

77§ 

6^095 

24-1476 

59§ 

15-8899  :   1-8346 

80   10 

7-9 

262 

5°§ 

19-3686 

16-8511 

43§ 

9-1582   4-7627 

79   23 

8-6 

216 

40§ 

6-6308 

24-4109 

2I§ 

16-0887   12-1157 

80   ii 

9-4 

263 

26§ 

20-7596 

16-7680 

24$ 

10-5367   4-5579 

79   25 

9'5 

2iy 

45§ 

6-9600 

24-6989 

24§ 

16-3922 

12-4290 

80    12 

9-4 

264 

5 

16-3770 

17-3269 

4* 

6-2182   5-4973 

218 

4 

77120 

24-0507 

265 

1  1 

16-5164 

17-6192 

1  1 

6-3823   5-7763 

2I9 

7 

TW8 

24-2141 

266 

10 

I7-5543 

17-2162 

7 

7-3842   5-2837 

22O 

6 

8-8402 

24-3702 

4 

I8-29I2 

I2-26O7 

267 

20§ 

18-8634 

17-8842 

19 

8-7457   5-8349 

221 

8 

8-9403 

24-2135 

4 

18-4077 

I2-I  136 

268 

5 

20-6914 

I7-3336 

4t 

10-5195   5-1275 

222 

7 

9-2390 

24-5799 

4 

18-6744   12-5027 

269 

18 

21-3475 

17-9918 

12 

11-2283   57253 

223 

23§ 

9-9290 

24-7206 

12 

19-3508   12-6997 

270 

12     217637 

17-8125 

4 

11-6298   5-5086 

224 

6 

11-2906 

24-7988 

3 

2O-7OIO   12-8933 

271 

7 

21-9452 

17-0098 

6 

11-7402   4-6956 

225 

22§ 

11-6373 

24-1316 

5 

2I-IO33   12-2567 

272 

8   14-4886 

18-2620 

5 

4-4199   5-5947 

226 

15 

1  1-6494  24-0580 

9 

2I-I2O7   12-1848 

273 

21 

14-9520 

18-3387 

i9 

4-8886   5-6280 

227 

II 

11-8642  24-8970 

5 

21-2644   13-0378 

274 

5 

19-1097 

18-1245 

4* 

9-0097   6-0540 

228 

25§ 

13-7408  24-4814 

15 

23-1705 

127815 

275 

5 

19-3  106 

18-7057 

4* 

9-2613   6-6134 

229 

H 

13-8128  ;  24-7629 

7 

23-2190 

13-0667 

276 

12 

19-4697 

iS'3795 

9 

939'5   6-2755 

230 

7 

6-3037   25-64/4 

4 

15-6614 

13-3233 

277 

5 

20-0145 

18-4934 

6 

9-9428   6-3416 

23I 

20 

8-5402   25-3381 

10 

17-9136 

I3-2O06 

278 

12 

20-2528 

18-5845 

10 

10-1904   6-4124 

232 

31$   8-9469  25-2062 

16 

18-3310 

13-IO26 

279 

7   21-7491 

18-9423 

5* 

11-7130   6-6387 

233 

6  I  9-7629  25-7010 

3 

I9-I047 

I  3-6638 

280 

4   22-1625 

18-1868 

4* 

12-0592   5  8485 

234 

ii 

ii-9345 

25-2382 

6 

2I-3055 

I3-3843 

281 

12   i  22-6191 

18-6693 

8 

12-5546 

6-2896 

235 

21 

12-0831 

25-4033 

9 

21-4407 

13-5627 

282 

8   23-5004 

18-6382 

4 

13-4302 

6-1808 

236 

8 

13-3298 

25-4569 

5 

22-6774 

I37I68 

283 

17 

24-1108 

18-1513 

9 

13-9960  I  5-6428 

237 

7* 

4-8585 

26-3894 

4 

14-1606 

1  3-941  3 

284 

5* 

I4-353I 

19-0403 

4* 

4-3557  !  7-3*16 

238 

6* 

6-1596 

26-2728 

3* 

I5-4633 

I3-9340 

285 

4 

14-4010 

19-7623 

4* 

4-4640  8-0959 

286 

4 

157787 

19-5496 

3* 

5-8163 

7-7641 

54§ 

1-2275 

16-3515 

79   6   9-0 

287 

21   18-2517  19-8435 

18 

8-3067   7-8413 

6o§ 

2-9383 

22-0665 

80    8   9-0 

288 

4   18-9265  j  19-5510 

.,* 

3 

8-9518  7-4903 

87§ 

1-3138 

25-4410 

80   4   9-0 

289 

19  19-8959  19-7712 

'4 

9-9393   7-6247 

290 

4 

20-1795  19-8890 

3* 

10-2305 

77181 

291 

65§ 

20-6589 

19-7728 

6o§ 

10-6989 

7-5613 

80   26 

8-5 

, 

292 

16 

217710 

19-2777 

12 

i  17624 

6-9685 

u.A.  cr  40™  to  ih  om 

293 

9 

22-1613 

19-9405 

7 

12-2102 

7-5953 

Centre   R.A.  oh  40™  Dec.  +  80°     R.A.  ih  om  Dec.  +  81' 

294 

8 

22-5894 

19-1668 

5 

12-5686 

6-7860 

Plate  3661.  1897,  Oct.  5.   Plate4ii4.  1898,  Sept.  20. 

295 
296 

4 

4 

22-6954 
14-1802 

19-5901 

20-6783 

3* 

12-7I04 

7-1974 

0 

m. 

297 

12 

1  5-1600 

20-3508 

8 

5-2707 

8-6183 

239 

10 

14-0540 

H'9372 

6 

3-6983 

3-3190 

298 

7 

I5-4730 

20-6800 

5 

5-6lOI  |   8-9151 

240 

4 

15-0768 

14-3109 

299 

6   16-9173  '  20-9830 

6 

7-0780 

9-0930 

241 

4 

15-8093 

14-2887 

300 

4* 

17-0449 

20-0384 

4 

7-12I4 

8-1400 

242 

'9 

16-8504  14-3477 

•7 

6-4299 

2-4854 

301 

10 

17-1748 

20-5307 

5 

7-2932 

8-6195 

243 

5 

17-7148  14-3198 

4 

7-2905 

2-3881 

302 

6 

17-4202 

20-9030 

244 

i°4§ 

20-3968  14-2657 

io8§ 

9'957« 

2-0972 

79   24 

6-5 

3°3 

H 

18-0703 

20-0755 

9 

8-1461 

8-0862 

245 

6 

20-9175  '  14-1833 

304 

4 

18-2798 

20-6453 

3* 

8-4082 

8-6386 

246 

5 

21-8283  ;  14-7680 

4* 

11-4233 

2-4741 

305 

«9 

21-0253 

20-9390 

H 

11-1654 

8-6883 

247 

24 

22-6346  14-4949 

25 

12-2065 

2-1293 

K  171 

10 

306 

8 

21-4012  20-9660 

7 

II-54II 

8-6852 

248 

7 

22-7940  ;  14-3227 

5* 

12-3507 

1-9441 

307 

5* 

21-5452  20-1516 

4* 

11-6168 

7-8596 

249 

9 

14-3786   15-8500 

7 

4-1000 

4-2006 

308 

6 

21-8291 

20-9343 

4 

1  1-9663 

8-6152 

250 
251 

5 

25§ 

14-7847   15-0838 
15-5963   15-6774 

22 

5-2960 

3-9238 

K  133 

10 

309 
310 

8 
6 

14-0313 
14-7709 

21-7104 
21-6615 

5 

4-2659 

10-0694 

252 

5* 

'S7H3  I5'4l89 

3* 

5-3969 

3-6515 

3H 

4 

1  5'4665 

21-5188 

253 

6 

16-9138  ,  1  5-6904 

6* 

6-61  13 

3-8217 

312 

10 

16-5290 

21-6424 

8 

6-7477 

9-7844 

254 

'4 

17-2920  15-7215 

15 

6-9925 

3-8185 

3'3 

6 

17-9490 

21-9795 

5 

8-1921 

9-9950 

ZSS 

17 

17-5579  'S'3542 

17 

7-2216 

3-4289 

3H 

7 

18-2293 

21-5490 

5 

8-4338 

9-5409 

I  r(.vau  interval  ri-jnvscnis  very  nearly  5'  =  115'  2  of  R.A.  :it.  Dec.  +  80',  and  izj-'S  »t  Dee.  + 

Si*. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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VA 

B.  D. 

B.  D. 

J>O. 

Dutn. 

X. 

Diani. 

X. 

y- 

No 

Mag. 

No. 

Dialll. 

X. 

y- 

Diani. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  oh  40m  to  ih  om—contd. 

R.A.  ih  om  to  i 

n  2Om  —  contd. 

Centre        R.A.  oh  4Om  Dec.  +  So*             R.A.  ih  o1"  Dec.  -4-  81* 

Centre       R.A.  ih  20™  Dec.  +  80'                R.A.  ih  o™  Dec.  +  81'    ' 

Plate  3661.     1897,001.5.        Plate  4114.     1898,  Sept.  20. 

Plate  3642.     1897,  Sept.  26.        Plate  4114.     1898,  .Sept.  20. 

m. 

A 

m. 

3'  5 

13 

19-801  1 

2  I  -0606 

IO 

9-9583 

8-9186 

36l 

2O 

6-9590     14-4810 

17 

17-3250      2-2512 

316 

12 

20-6053 

21-0893 

IO 

10-7601 

8-8766 

362 

6 

9-0841     14-6392 

3'7 

6 

20-8527 

21-4203 

4* 

n-0357 

9-1840 

363 

IO 

9-7892    14-3560 

6* 

2O-1593           2'j622 

JI8 

46§ 

21-1038 

21-0248 

35§ 

11-2503 

8-7668 

80        28         9-5 

364 

13 

12  9630    l    14-2701 

7* 

23-3244          2-5452 

3'9 

5 

21-5390 

217878 

3* 

11-7531 

9-4900 

365 

6 

3-8802 

'5'5479 

4* 

14-1689          3-0571 

320 

6 

14-7890 

22-0813 

+* 

5-0526 

10-3750 

366 

6 

6-OI45 

15  2039 

4* 

16-3244          2-8937 

321 

7 

15-0620 

22-8939 

4* 

5-3985 

11-1598 

367 

36§ 

6-6324 

15-9040 

32§ 

16-8810       3^6415 

322 

H 

i  5-1018 

22-7692 

8 

5-4240 

11-0317 

368 

17 

7-0983 

15-1512 

13 

17-4090       2-9291 

323 

21 

16-3095 

22-1959 

18 

6-57^6 

10-3551 

369 

8 

8-2582 

'5-535° 

tit 

18-5312       3'4'32 

3H 

5 

16  8864 

22-1727 

4* 

7-1515 

10-2808 

370 

6 

I1-7622    !   15-4446 

3^5 

12 

16-9585 

22-0340 

6 

7-2091 

10-1372 

371 

'9 

I2-3520 

15-0698 

14 

22*651  1 

3-2891 

326 

4 

17-1  121 

22-2405 

4* 

7-3807 

10-3273 

372 

6       12-8173 

15-0178 

327 

4°§ 

17-4080 

22-9495 

39§ 

7-7376 

11-0075 

80      24      9-1 

373 

8       13-5219 

15-261  1 

328 

6 

17-7856 

22-9491 

4 

8-1139 

10-9750 

374 

3 

4-8009    j   16-6993 

329 

4t 

19-4/50 

22-1983 

4* 

9-73ii 

10-0790 

375 

'7 

5-3832        16-1376 

14 

15-6185 

3-7663 

33° 

5 

I9-5I97 

22-8364 

4* 

9^336 

10-71  1  1 

376 

5 

6-2730       16-7034 

331 

4 

20-0303 

22-1529 

3* 

10-2809 

9-9851 

377 

8 

7-2809        16-2562 

5* 

17-4962       4-0426 

332 

17 

23  3953 

22-1578 

12 

13-6322 

9-6959 

378 

8 

7-6056       I6-26OI 

4* 

17-8206 

4'°747 

333 

5°§ 

14-8065 

23-6379 

5'§ 

5-2061 

•9226 

80      20      9-1 

379 

!5 

IO-3602        16-7193 

"4 

20-5290 

4-7658 

334 

22 

15-6214 

23-1495 

16 

5-9780 

'3647 

380 

5 

12-3625        16-3184 

335 

12 

17-8301 

23-2675 

7 

8-1868 

•2877 

381 

4       12-7008 

16-1600 

336 

7 

18-2007 

23-0778 

4* 

8-5397 

•o655 

382 

'9 

I3-I272 

16-7191 

18 

23-2835 

4-9975 

337 

4 

19-5766 

23-7015 

4* 

9-9637         -5698 

383 

4>§ 

13-5899        16-1284 

49$ 

237978       4-4473 

79      44 

9-4 

338 

5* 

21-0234 

23-6733 

3* 

11-4053         -4149 

384 

7 

4-3991  ;  17-2371 

6t 

H'5436"  J    47832 

339 

7 

22-0995 

23-8175 

.* 

12-4873         -4638 

385 

IO 

5-6086    17-6861 

7 

i57i°4 

5-3296 

34° 

10 

16-1061 

24-8557 

8 

6-6091       3-0225 

386 

22 

5-8936    17-8924 

18 

15-9790 

5-5606 

341 
342 

10 

16-6855 

24-6560 

-•* 
5* 

7-1621 
7-1683 

12-7732 
12-7714 

387 
388 

22§' 
6 

5-9069    17-4805 
8-3873    17-0910 

20§ 

16-0263 

5-1502 

343 

32§ 

19-9885 

H'373° 

22§ 

10-4327 

I2'202O 

389 

5         8-5396     17-2956 

4* 

18-6624 

5-1865 

344 

8 

21-5008 

24-3220 

4* 

n-9332 

12-0160 

39° 

14        9-2384     I7-5338 

9 

I9-3399       5'4835 

345 

8 

21-5366 

24-5716 

6 

11-9963     12-2646 

391 

5*      9-6201     17-0331 

4* 

19:7604      5-0161 

346 

26§ 

22-4376 

24-7710 

19       12-9071     12-3839 

392 

13       10-0433     17'5°38 

9 

20-1475       5'52ii 

347 

6 

17-4488 

25-4799 

393 

20§   |  10-4020     17-5508 

18 

20-4996       5-5980 

348 

6 

19-0743 

25'544i 

4     '    9-6245     13-4486 

394 

19       11-0395     i7'3I27 

18 

21-1532       5-4153 

349 

5 

217514 

25-6331 

4       12-3021      13-3001 

395 

7       12-9044 

17-5015 

35° 

16 

22-2855 

25-2521 

13       12-8001      128759 

396 

4 

13-0520 

17-8122 

35' 

7       19-6887 

26-0040 

6       10-2795     13-8523 

397 

IO 

13-5277    177472 

5* 

23-5966      6-0590 

352 

21       20-0597 

26-0848 

14         ;    IO-6550         I3-9OO1 

398 

6 

7-1890    18-3508 

4* 

17-2284      6-1237 

•  353 

28 

23-0836 

26-0168 

19             I  3-660O         I  3-5670 

399 

3 

7-7868    18-3675 

3* 

17-8231 

6-1900 

400 

6    ;  8-6274    187224 

4* 

18-6323 

6-6172 

47§ 

2-7003      6-6942 

80       17       8-8 

401 

89^     8-8671    18-1723 

86§ 

18-9184  !    6-0868 

80      35 

7-3 

5°§ 

3-9193      9-6191 

80       19       8-4 

402 

i°5§       9'°753     l8'553i 

IOC§ 

19-0912   '    6-4873 

80      36 

6-7 

62j     25-8259 

19-9641 

80      31        8-7 

403 

20§   ;    9-1546     18-3486 

18 

19-1899   .    6-2876 

65§      15-2085 

26-7882 

80        21          8-9 

404 

5     !    9-5062     187737 

4* 

19-5014 

6-7432 

i 

405 

5      11-4718     18-0205 

406 

«4 

12-8907    15-2495 

15 

22-9271 

•5051 

4°7 

7       I3'i'46     18-3309 

5* 

23-I344 

6-6052 

R.A.  ih  om  to  ih  2om 

408 

21 

4-8447  '•  19-9610 

18 

I4-7585 

7-5340 

Centr.      K.A.  ih  20™  Dec.  +  So*                K.A.  ih  o'"  I).-c.  +  81* 

4°9 
410 

2I§ 

39§ 

5'3723 
5-7912 

19-4223 
19-0923 

17 

26§ 

15-3307 
157754 

7-0407 
6-7459 

80      30 

9'5 

Plate  3642.     1897,  Sept  26.       Plate  4114.     1898,  Sept.  20. 

411 

6o§ 

5'9253 

19-6319 

55§ 

15-8614       7-2979 

^                O            —.•£.£'£. 

80      31 

87 

•                     m. 

412 

6        6-1532     i9'4»3» 

6 

16-1018       7'i686 

354 

7         5-0160 

14-2692 

3* 

15-4084 

1-8742 

413 

18         6-9793  :  19-6298 

13 

16-9131       7-3835 

355 

8         5-5965 

14-1006 

414 

8 

8-5584 

19-5154 

5* 

18-4967  1    7-4005 

356 

5         5-8588 

14-1046 

4i> 

8 

9"i735 

19-6511 

5 

19-0995       7-5876 

357 

8 

5-9319 

14-1489 

6 

16-3336 

I-8327 

4,6 

20§ 

10-9790 

19-1625 

!9 

20-9366       7-2542 

358 

5 

6-0683 

I4'2744 

4«7 

37§ 

11-6778 

19-5684 

32§ 

2  I  -6OOO         7-7165 

80      39 

9'5 

359 

17 

6-0853 

14-2527 

9 

16-4731 

I-950I 

418 

8 

12-7103 

19-9600 

5* 

22-5971          8-1943 

360 

7 

67214 

14-3866 

419 

6 

12-7466 

19-0030 

Plate  3661.     No>.  341,  342.     Measured  as  one  m;i~>. 

i  reseau  ititerral  represents  very  nearly  5'  =  1155-2  of  R.A.  at  Dec.  +  80*,  and  i27'-8  at  Dec.  +  Si3. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    80°. 


B.D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Drum. 

X. 

V- 

No. 

Diam. 

X. 

!/. 

Diam. 

*.                        !/. 

No.             Mag. 

No. 

-Mag. 

R.A.  ih  om  to  ih  20m  —  contd. 

R.A.  ih  om  to  ih  20m  —  contd. 

Centre       K.A.  ih  20'"  Dec.  +  So0                R.A.  ih  o«>  Dec.  +  Si- 

Centre     R.A.  ih  20"'  Dec.  +  80°              R.A.  ih  om  Dec.  +  Si* 

Plate  3642.    1897,  Sept.  26.       Plate  4114.      1898,80111.20. 

Plate  3642.     1897,  Sept.  26.      Plate  4114.     1898,  Sept.  20. 

o 

m. 

o 

m. 

420 

II         137705 

19-7789 

7 

23-6683 

8-I050 

479 

8 

13-2064 

25-1513 

5*    22-6501 

13-4087 

421 

7        4-5499 

207033 

5 

14-4015 

8-2479 

480 

13 

13-9564 

25-0596 

12         23-4066 

13-3823 

422 

5         5-3024 

20-0855 

423 

14        7-0690 

2O'I  123 

8 

16-9603 

7-8704 

45§ 

25-8840 

I2-2O29 

80     48 

9-0 

424 

14        9-2169 

20-7390 

1  1 

19-0495 

8-6750 

9°§ 

8-6672 

26-5/20 

80      34 

8-0 

425 

9       I2'7544 

20-9723 

7 

22-5534 

9-2061 

426 

1  8       13-0693 

20-6886 

ii 

22-891  I 

§•9496 

427 

4 

13-4288 

20-8818 

428 
429 

53§ 
8 

13-5150 

13-5500 

20-2450 
207894 

4«§ 
4* 

23-3738 
23-3599 

8-5471 
9-0931 

80      43 

8-6 

R.A.  ih  20m  to  ih  40™ 

43° 

3 

13-9234 

20-6995 

Centre      R.A.  ih  2om  Dec.  +  80°                 R.A.  ih  40'"  Dee.  +  Si* 

43i 

7 

4-3566 

21-9395 

4* 

14-1054 

9-4637 

Plate  3642.     1897,  Sept.  26.         Plate  4121.     1898,  Sept.  21. 

432 

4'§ 

5-2006 

21-4007 

27§ 

14-9903 

8-9^78 

433 

5 

7-5269 

21-5635 

0 

m. 

434 

12 

8-3328 

21-5556 

6 

18-0995 

9-4153 

481 

6 

15-3353 

14-8901 

435 

2C§ 

9-5823 

21-7921 

17 

19-3237 

97560 

482 

7 

16-3910 

I4-OOOO 

436 

437 
438 

7 
3 

7 

9-6894 
9-8093 
9-9190 

21-4509 
21-1675 
21-3195 

4* 
4 

19-4604 
19-6999 

9'4247 
9'3'25 

483 
484 

485 

16 
U 

17-2236 

17-4173 

18-0380 

14-7902 
14-8510 
14-8275 

6t 
6* 

7-0805 
7-6965 

2-9019 

2-8236 

439 

9 

10-4914 

21-7970 

6 

20-2308 

9-8381 

486 

5 

18-0393 

14-4450 

440 
441 

7 
5 

1  1-0213 

11-7780 

21-8821 
21-2385 

5 

20-7505 

9-9700 

487 
488 

4 
35§ 

18-8871 
19-1637 

14-0870 
14-8120 

27 

8-8I52 

2-7088 

K    243 

9'5 

442 
443 

8 
5 

11-8174 

12-3952 

21-8409 
21-5901 

5* 

21-5487 

9-9947 

489 
49° 

4 

12 

20*2286 
20-9665 

13-9735 

14-3876 

5 

10-5749 

2-1328 

444 

«9 

6-2017 

22-2038 

10 

15-9206 

9-8833 

• 

491 

14 

217170 

14-0883 

4* 

11-2954 

1-7665 

445 

27 

7-7486 

22-9624 

23§ 

I7-399I        10-7694 

80      33 

9'4 

492 

6 

21-7189 

14-6873 

446 

6 

9-2062 

22-0583 

3* 

18-9254         9-9912 

493 

66§ 

21-8594 

14-5692 

473 

II-479I 

2-23I4 

79      5° 

9-0 

447 

21 

9-3107 

22-2503 

17 

19-0145       lO-lSgg 

494 

4 

21-9625 

14-0188 

448 

21 

10-5848 

22-4692 

18 

20-2675 

10-5145 

495 

8 

22-1289 

14-8172 

449 

16 

11-1714 

22-0325 

ii 

20-8890 

10-1312 

496 

5 

23-7518 

H'3398 

450 

2g§ 

13-7916 

22'I  I  I  6 

26§ 

23-4940 

10-4308 

80      44 

9'5 

497 

4 

14-0745 

15-2055 

45i 

9 

6-9417 

23-3480 

4* 

16-5646 

1-0847 

498 

4 

16-2089 

15-4911 

452 

1  1 

9-5038 

23-6733 

7 

19-0863 

1-6240 

499 

4 

16-3843 

15'1363 

453 

1  1 

10-7905 

23-0919 

8* 

20-4204 

•I53i 

500 

4 

18-2535 

I5-3145 

454 

'5 

10-9021 

23-0931 

10 

20-5316 

•1650 

501 

4 

18-4361 

I5-9355 

455 

6 

11-8457 

23-3208 

4 

21-4520 

•4685 

502 

5 

19-2764 

157734 

456 

IS 

12-4522 

23-7598 

ii 

22-OI95 

•9606 

5°3 

5 

20-7261 

i5'3°53 

457 

18 

12-6282 

237242 

13 

22-1969 

"9391 

504 

5 

20-8832 

15-1672 

458 

20 

12-6503 

23-9725 

18 

22'2OOO 

2-1882 

5°5 

7 

21-4401 

15-2847 

459 

4i§ 

13-2058 

23-8466 

4°§ 

22-7616 

2-1076 

80      42 

9'4 

506 

49§ 

22-2007 

I5-5336 

32§ 

1  1-9027 

3-1626 

79      S2 

9'3 

460 

'9 

5-1401 

24-0425 

12 

I4-7IOO 

1-6243 

507 

5 

23-2789 

15-1517 

461 

6 

5-1880 

24-9057 

4 

14-6859 

12-4897 

508 

20§ 

23-8250 

15-9420 

6 

13-5586 

3'4275 

462 

5* 

6-2746 

24-7734 

4* 

15-7767 

12-4482 

509 

5 

15-6497 

16-4676 

463 

«7 

7-1493 

24-2152 

510 

4 

16-2793 

16-4316 

464 

7 

7-8192 

24-8970 

4* 

!7-3°54 

12-7006 

5H 

16 

16-7444 

16-4960 

5 

6-5540 

4-5984 

465 

ii 

7-9222 

24-1059 

5* 

17-4749 

11-9247 

512 

i8§ 

17-6668 

16-7326 

7 

7-4918 

4-7524 

466 

17 

8-4881 

24-9147 

1  1 

17-9720 

127775 

5'3 

7 

18-0108 

16-3112 

467 

10 

10-1105 

24-8812 

5* 

19-5894 

12-8817 

5H 

7 

18-1362 

16-7820 

468 

5, 

10-9375 

24-9350 

515 

6 

18-3401 

16-4319 

469 

6o§ 

11-5326 

24-1439 

54§ 

21  -O7OO 

12-2657 

80      38 

8-4 

5i6 

7 

18-4477 

16-6683 

4* 

8-2654 

4-6200 

47° 

7, 

13-2440 

24-1536 

5* 

22-7739 

12-4207 

517 

5 

19-0554 

16-4798 

47i 

5'§ 

4-7474 

25-8283 

24§ 

14-1690 

13-3678 

80      29 

9'5 

518 

5 

19-2279 

16-8514 

3* 

9-0578 

4-7349 

472 

27 

5-6727 

25-0891 

15 

I5-I526 

12-7128 

5'9 

5 

19-2898 

16-5613 

473 

55 

7-4485 

25-6408 

44§ 

16-8745 

!3-4H4 

80      32 

9'3 

520 

6 

20-3843 

16-1525 

4* 

IO-I5O2 

3-939° 

474 

4* 

7-6042 

257564 

4* 

17-0164 

I3'54i2 

521 

6 

20-3919 

16-9469 

3* 

IO-2287 

4-7277 

475 

5       10-0303 

25-3833 

4* 

19-4659 

13-3725 

522 

7 

22-6791 

16-8270 

3* 

12-4952 

4-4086 

476 

7* 

10-4003 

25-0341 

4* 

I9-868I 

13"°54I 

523 

10 

14-4108 

17-8092 

5* 

4-34I5 

6-1133 

477 

26§ 

10-7498 

25-5742 

'9 

20-1698 

13-6243 

5Z4 

4 

14-7191 

17-9261 

478 

»4l 

11-6842 

25-041  I 

22§  ;  21-1432 

13-1731 

525 

«§ 

16-3751 

17-9803 

i> 

6-3164 

6-1093 

i  rfseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  ii5"-2  of  B.  A.  at  Dec.  +  80*,  and  i27s'8  at  Dee.  +  81*. 
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Vo 

rtiom 

B.  U. 

B.  D. 

?/. 

jjiaru. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

ObWL 

i.                      y. 

Diam.             x.                    y. 

No. 

M«g. 

li.A.    Ih  20m  tO   1 

h  40m  —  contd. 

R.A.  ih  20m  to  ih  40™  —  contd. 

Centre      R.A 

ih  2om  Dec.  +  80'                  R.A.  ih  40"  Dec.  +  81* 

Ceutre      R.A.  ih  2oro  Dec.  +  80°               R.A.  ib  40"  Dec.  -4-  81* 

Plate 

3642.     1897 

.  26.           Plate  4121.     1898,  Sept.  21. 

Plate  3641.    1897,  Sept.  26.         Plate  4121.     1898,  Sept.  21. 

m. 

o 

m. 

526 

9 

16-4028 

17-2342 

3* 

62787      5-3671 

585 

9      16-0288 

21  -4/06 

4* 

6-2780 

9-6170 

527 

4 

16-4140 

I7-7422 

586 

18      16-3638 

21-4413 

6 

6-6088 

9-5594 

528 

12 

16-6964 

I7-III4 

4 

6-5606      5-2176 

587 

9       16-6362     21-7491 

4 

6-9045 

9-8404 

529 

H 

17-5142 

>~75C3 

4 

7-4312      5-7803 

588 

7     i  i8-3505 

21   0323 

2* 

8-5472 

8-9805 

53° 

5 

17-6990 

'••7537 

589 

4       18-5448 

2r6ll4 

53' 

10 

18-3489 

17-3231 

4* 

8-2223 

5'2835 

590 

4       18-8807 

21-2438 

S32 

'5 

18-7256 

'77'95 

5 

8-6344 

5-6  +  37 

591 

12           19-0623 

2'"5933 

4* 

9-3089 

9"4742 

533 

4 

20-1560 

17-91/2 

59Z 

2I§        2P1712 

21-1664 

8 

11-3711 

8-8637 

534 

2'§ 

21-2431 

i7'33'9 

7 

1  1-1103 

5  0380 

593 

3       14-0908 

22-5652 

535 

5 

22-5824 

'7-5742 

594 

3       14-3606 

22-4352 

536 

22§ 

22-9059 

'7-9334 

10 

12-8167 

5'49°4 

595 

4       16  0738  '  22-0618 

537 

49§ 

23Ti63 

17-0115 

2/§ 

'3'5423 

4-5014 

79      53 

9'4 

596 

4       17-0505     22-9868 

538 

5o§ 

23-7391 

17-9888 

3°§ 

'3'65'4       5-4738 

80      56 

9'5 

59" 

4       17-2330    22-2496 

539 

9 

'4'5535 

'8-5257 

4* 

4-5484      6-8139 

598 

4       I7-59-36 

22-1  Ig8 

54° 

3o§ 

14-5903 

I8-4353 

2  I 

4-5791       6-7188 

80     45 

9'4 

599 

20          18-3487 

22-2996 

7 

8-6594 

10-2379 

541 

3'§ 

147792 

18-4714 

2O 

47695 

6-7409 

600 

•6      18-9810 

22-0768 

542 

6 

15-2287 

18-0576 

601 

10       19-8122     22-3126 

4* 

10-1177 

10-1243 

543 

i8§ 

15-4700 

18-2282 

7 

5-4369       6-4363 

602 

45§ 

20-1499      22-3740 

33§ 

10-4599 

10-1558 

80     52 

9"' 

544 

4 

17-34I4 

18-4068 

603 

7      20-2422  |  22-0468 

545 

1  1 

18-0489 

18-5668 

.* 

8-0352 

6-5467 

604 

9      20-6538 

22-6752 

3*     11-9892 

10-41  1  6 

546 

'4 

18-9259 

'8-5594 

6 

8-9078 

6-4639 

605 

10 

22-3654 

22-23I3 

3* 

12-6566 

9-8191 

547 

6 

20-3283 

18-1450 

606 

•3 

22-9480 

22-7277 

5t 

13-2790 

10-2646 

548 

6 

20-7891 

18-1753 

607 

1  1       23-0143 

22-4125 

4 

13-3204 

9-9438 

549 

7 

20-8196 

18-1823 

608 

6       14-3156 

23-0693 

4* 

4-7107 

11-3606 

55° 

4 

20-9094 

18-6585 

609 

16       14-3505 

23-5705 

6 

4-7871 

11-8559 

55' 

4 

23'8795 

18-5974 

610 

7       '4-9645 

23-5270 

3* 

5-398o 

11-7565 

552 

6 

14-6676 

'9"34'2 

4* 

47347 

7-6170 

611 

4'§ 

16-3264 

23-6723 

21 

6-7663 

11-7852 

80    48 

9-0 

553 

6 

14-6693 

19-9161 

612 

21§ 

16-5500 

23-7546 

9 

6-9968 

1  1  -8464 

554 

5 

15-2409 

197907 

613 

8 

17-1444    23'498' 

4t      7-5638 

"•5389 

555 

'7§ 

15-4109 

19-4716 

8 

5-4859 

7-6819 

6,4 

4 

I7-3449    237H2 

556 

7 

15-8135 

19-8221 

4* 

5-9187 

7-9959 

615 

7 

18-0886    23-1078 

4* 

8-47'S 

11-0674 

=o7 

29§ 

18-7044 

'9'33'4 

'7 

87534 

7-2506 

616 

8 

18-2722     23-4923 

558 

4 

197937 

19-6959 

617 

16 

187192     23  1433 

5t 

9-1023 

11-0473 

559 

20§ 

20-3205  i 

19-4804 

10 

10-3776       7-2589 

618 

6 

19-1233     23-4429 

560 

4 

21-0133 

'97351 

619 

'7 

19-6088    23-4084 

5*    10-0104 

11-2328 

561 

4 

22-3188 

19-6585 

620 

9 

21'4732     23'57°° 

3*     11-8852  :  1  1-2296 

562 

6 

23-1090 

19-6680 

2* 

13-1699 

7-1991 

621 

5 

22-3123     23-6527 

563 

8 

23-2136      ' 

19-7408 

5* 

I3'2834 

7-2658 

622 

6 

23-3800 

23-6907 

564 

99§ 

23-50I2 

19-1029 

74§ 

13-5103 

6-6038 

80      55 

7'5 

623 

6 

I5754° 

247283 

565 

6 

23-82OO 

19-2218 

3* 

13-8401 

6-6955 

624 

6 

'57753 

24-3340 

566 

2I§     j 

I5-5II6 

20-7326 

12 

5-6976       8-9280 

80      46 

9'5 

625 

48§ 

16-0245 

24-2342 

28§       6-5140 

12-3701 

80     47 

9-4 

567 

*8S 

I6-257O 

20-2668 

18 

6-3980       8-3974 

626 

9 

'7'3233 

24-1958 

6* 

7-8044 

12-2199 

568 

4 

I6-4IO9 

20-9800 

627 

27§ 

'7-4558 

24'3752 

'3 

7-95  '5 

12-3861 

569 

10 

16-5366 

20-6934 

5* 

67133       8-7965 

628 

5 

18-1378 

24-8201 

570 

12 

I7-I479 

20-8007 

4 

7-3309  !    8-8539 

629 

9 

18-9153 

24-9602 

4        9'4563 

12-8420 

57i 

7 

I9-5007 

20-4353 

3t 

9-6440       8-2827 

630 

10 

19-1328 

247739 

5*       9-6582     12-6358 

?72 

7 

20-2874 

20-4681 

63, 

42§ 

22-5305 

24-1817 

18       12-9910     1  17463 

80      54 

9-5 

573 

35§ 

20-3973 

20-5926 

i8§ 

10-5510      8-3601 

80      53 

9"2 

632 

20§ 

14-1778 

25-2151 

8     |    47608 

13-5085 

574 

7 

2O-84I9 

20-9477 

4* 

11-0232       8-6737 

633 

6 

14-4416 

25-3000 

575 

'4 

2I-3928 

207874 

5 

11-5601 

8-4667 

634 

'5 

15-4720 

25-3790 

6        6-0638 

13-5622 

576 

'9 

2P87OO 

20-4060 

6* 

I2'OOO2 

8-0444 

635 

6 

16-2792 

25'37'4 

577 

10 

21-881- 

20-1553 

4t 

II-993I 

77966 

636 

6 

16-5991 

25-5158 

3*  !    7-'99' 

13-5965 

578 

15 

22-92O6 

20-5320 

6 

1  3-0600 

8-0768 

637 

10 

17-2818 

25-8927 

4* 

7-9I37 

13-9140 

579 

'9 

22-926O 

20-3383 

9 

13-0476 

7-8834 

638 

12 

17-9017 

25-5035 

4t 

8-4966 

'3'4725 

580 

12 

23-2482 

20-3638 

4 

13-3706 

7-8819 

639 

99§ 

18-6141 

25-2166 

82§       9-1787 

13-1198 

80      50 

7-4 

581 

6 

I4-OI35 

21-7400 

640 

'3 

21-8431 

25'5784 

5      12-4296 

13-2021 

& 

6 

I4-4593 

2I'22l6 

641 

4' 

21-9817 

25-5934 

14      12-5986  :  13-2032 

583 

6 

'4-6554 

21-71  16 

642 

39§ 

22-1990 

25-0827 

8       1*7403 

12-6749 

584 

2'§ 

Ij-glOO 

21-3390 

1  1 

6-1457 

9'4954 

643 

8 

22-5598 

25-7296 

3*    I3-I557     i3'2878 

i  rt&au  interral  represents  rery  nearly  5'  =  ii5«-2  of  R.A.  at  Dec.  +  So*,  and  127"-*  at  Dec.  +  81*. 
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B.  D. 

];.  D. 

No. 

Diani. 

X. 

y- 

Diain.             x. 

y- 

No. 

Diani. 

X. 

11. 

Diani. 

*.                y. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  ih  20m  to  ih  40™  —  contd. 

R. 

A.  ih  40'"  to  2h  om  —  contd. 

Centre       R.A.  ih  20™  Dec.  +  80°                R.A.  ih  40""  Dec.  +  81* 

Centre      R.A.  2h  o™  Dec. 

4-  So*                  R.A.  ih4o«i  Dec.  +  81' 

Plate  3642.    1897,  Sept.  26.          Plate  4121.    1898,  Sept.  21. 

Plate  3644.     1897,  S.-pt.  26.        Plate  4121.     1898,  Sept.  21. 

644 

io6§ 

Z3-4535 

25-0015 

7'§ 

i  3-9810 

12-4826 

80*    57 

m. 

7'5 

693 

4 

9-4654 

18-2753 

0 

m. 

645 

lot 

22-6551 

26-3927 

3 

i  3-3080 

13-9409 

694 

10       10-2168 

18-4396 

5*    20-3229      6-4852 

695 

8       13-6194 

18-3074 

36§ 

3-6649 

8-6170 

80      43 

8-6 

696 

32§       4'4833 

19-4703 

2O       !  14-5225         7-0295 

4°§ 

2-0330 

12-6747 

80      38 

8-4 

697 

76$    ,    6-3345 

19-2800 

62§ 

16-3828       6-9958 

80     58 

6-8 

88g 

26-3275 

>9"7455 

80      58 

6-8 

698 

23$       6-6642 

19-9043 

'3 

16-6596       7-6458 

80      59 

9'5 

699 

12'        8-1805 

19-91  10 

5 

18-1697       77803 

R.A.  ih  4om  to  2h  om 

700 

5 

10-9318 

19-6967 

701 

6 

12-7558 

19-1110 

Cuntre        R.A.  2h  o™  Dec.  4-  80'              R.A.  ih  40™  Dec.  4-  81* 

702 

4 

13-5882 

19-8095 

Plate  3644.    i$97,  Sept.  26.      Plate  4121.     1898,  Sept.  21. 

703 

16 

8—      O 

19-2923 

n* 

22*0572 

i  O    O  Crt  O 

7^485 

8,  _  _         Q 

7°4 

4 

9398 

20-4449 

3* 

1  o  boOo 

3748 

646 

37§ 

37699 

14-7796 

23 

14-2070 

2-2963 

0 

705 

7 

9-6929 

20-3004 

4* 

19-6431 

8-2960 

647 

4 

5-3475 

14-2989 

706 

32§ 

9-~53i 

20-7532 

2I§ 

19-6672 

87509 

648 

'4 

5-4824 

14-8625 

5* 

15-9037 

2-5252 

707 

6o§ 

10-0508 

20-2840 

43§ 

20-0033 

8-3073 

80     61 

8-6 

649 

15 

S-9S48 

'4-8932 

6* 

16-3743 

708 

1  1 

10-3419 

20-0535 

5 

20-3122 

8-1035 

650 

6 

14-9140 

709 

2I§ 

11-3819 

20-9773 

'9 

21-2708 

9'"33 

65I 

20 

6-3924 

14-7660 

13 

16-8202 

2-5016 

710 

9 

13-2144 

20-2385 

652 

7 

7-7006 

14-6744 

711 

'7 

4-6422 

21-5883 

5 

14-5008 

9''537 

653 

654 

21 

20 

7-9368 

14-1428 
H'9975 

H 
9 

18-3108 
18-3402 

2-0048 
2-8646 

79     S6 

9'5 

712 
713 

33§ 
9 

5-2307 
6-1418 

21-1513 

21-8622 

20 
4 

15-1270 
15-9728 

87655 
9-553I 

655 

6 

8-2515 

14-4905 

7H 

16 

8-1215 

21-0768 

5 

18-0^20 

8-9353 

656 

657 

18 

7 

10-4518 
11-3414 

14-9613 
14-4356 

12* 

20-8512 

3-0371 

7'5 
716 

7 
13 

12-6491 
6-7058 

21-3304 
22-4234 

5* 
4 

22-5019 

16-4877 

9-5724 
10-1605 

658 

12 

12-9580 

14-1817 

7'7 

5 

7-2609 

22-2763 

659 

5 

13-1097 

14-4693 

718 

7 

7-9218 

22-3530 

4 

17-7060 

10-1905 

660 

6 

13-5964 

14-1113 

719 

19 

7-9423 

22-5085 

7 

17-7139 

10-3483 

66  1 

8 

11-2581 

15-8094 

720 

10 

9-9520 

22-5287 

5* 

19-7173 

10-5372 

662 

8 

12-8858 

15-2145 

721 

4 

13-6636 

22-2883 

663 

4 

7-0525 

16-3988 

722 

'3 

7-4002 

23-7678 

4t 

17-0659 

11-5571 

664 

5 

8-3225 

16-9375 

723 

27§ 

7-4373 

23-7218 

16 

17-1083 

1  1*5140 

665 

7 

9-6576 

16-8395 

724 

4 

8-0420 

23-3660 

666 

3 

11-5046 

16-7958 

725 

10 

8-5964 

23-0193 

3*     18-3208 

10-9131 

667 

6 

11-8346 

16-5890 

726 

19 

9-4210 

23-6002 

6       I9-0945 

11-5605 

668 
669 

15* 

1  1-8520 
11-8602 

16-2713 
16-3271 

74§ 
5* 

22-1370 
22-1382 

4-4610 
4-5176 

79      61 

7'5 

727 
728 

20 

10-9520 
12-625  ' 

23-7842 
23-8582 

10       20-6054 
ioi§     22-2665 

1  1-8730 
12-0868 

80     64 

6-1 

670 

6 

12-8918 

166573 

729 

'5 

6-7916 

24-6192 

4       16-3898 

12-3546 

67, 

23§ 

13  8607 

16-1132 

24 

24-1510 

4-4719 

730 

5       12-2413 

24-2700 

4* 

21  '8496 

12-4657 

672 

12 

4-1878 

17-0195 

5 

H-4357 

4-5643 

73' 

26§     12-8518 

24-1245 

2O§        22-4697 

12-3727 

673 

39§ 

4-3088 

17-8030 

20§ 

14-4887 

5-3540 

732 

15       13-2907 

24-0826 

5* 

22-9093 

12-3695 

674 

21 

5-8397 

17-8790 

9 

16-0078 

5'5574 

733 

19        5-4150 

25-1548 

6 

I4-9728 

127727 

675 

23§ 

6-4884 

17-3761 

1  8 

16-6974 

5-1107 

734 

25         8-2830 

25-5064 

'3 

17-7998 

13-3653 

80     60  i    9-3 

676 
677 

8 
5 

7-1270 
7-2946 

17-6395 
17-4485 

4* 

17-3100 

54259 

735 
736 

6       12-1003 
43§     13-1023 

25-4247 

25'343J- 

29§ 

22-6I55 

13-6083 

80      66      9-2 

678 

2'Jj 

7-5407 

17-0915 

17 

177699 

4-9161 



679 

'5 

8-0830 

17-2284 

8 

18-2995 

5-0980 

7i§       '-0448 

M'9445 

79      So      9'° 

680 

18 

8-2435 

17-8725 

6 

18-4031 

57538 

98§       3'439' 

19-1318 

80      55      7'5 

68  1 

4 

87769 

17-3564 

3* 

18-9797 

5-2872 

ioi§  j    4-4023 

24-9530 

80      57      7-5 

682 

22§ 

i  o-oo  1  8 

17-5861 

i8§ 

20-1809 

5-6139 

99§   :  13-0320 

26-1078 

80      65 

6-7 

683 

6 

10-6737 

17-4423 

684 

4°§ 

10-8435 

I7-0943 

32§ 

21-0608 

5-1942 

80     62 

9'3 

685 

4 

12-9095 

I7-4778 

R.A.    2h  0"'  tO  2h  20m 

686 

5 

I3-3474 

17-2602 

687 

4 

13-6677 

17-0698 

Centre         R.A.  2h  om  Dec.  4-  80°               R.A.  2"  20'"  Dec.  4-  ST 

688 

CO 

23§ 

4-4808 

18-5095 

12 

14-6011 

6-0725 

Plate  3644.     1897,  Sept.  26.        Plate  4138.     1898,  Sept.  28. 

689 

S 

5-8895 

18-5679 

o 

m. 

690 

6 

6-5793 

18-0787 

3* 

16-7290 

5-8167 

737 

n 

'4'3!74 

14-3219 

9 

3'8775 

2-6862 

691 

18 

7-1756 

18-6829 

9 

17-2714 

6-4696 

738 

'4 

15-9790 

14-7675 

1  1 

S'57'3 

2-9830 

692 

22 

7-2003 

18-1416 

13 

,7-34'6 

S'9335 

739 

4* 

18-1743 

14-1915 

4* 

7-7088 

2-2191 

Plate  3644.     No.  669.     The  3"'  image  coincides  with  the  6m  image  of  No.  668. 

I  riteau  interval  represents  very  nearly  5'  =  ii5«-2  ol'K.A.  at  Dec.  +  80°,  aud  127'  '8  at  Dec.  +  81°. 
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riia  til 

B.D. 

B.  D. 

So. 

L/lWll. 

z. 

y- 

Diain. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diani. 

x.         y. 

Diain. 

X, 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  2h  Om  tO  2h  2Om  ( 

wntd. 

R.A.  2h  om  to  2h  20m  —  contd. 

:e    R  A.  2h  om  Dec.  +  80*        R.A.  2h  20™  Dec.  +81* 

Centre   R.A.  2h  om  Dec.  +  So'      R.  A.  2h  20-"  Dec.  +  8  1* 

Plate  3644.  1897,  Sept  26.     Plate  4138. 

1898,  Sept.  28. 

Plate 

3644.  1897,  Sept.  26.   Plate 

4138.  1898,  S<-pt.  28. 

m. 

0 

i» 

-4  = 

25§ 

19-5993 

14-1644 

26§   9-1229 

2-0637 

799 

4* 

17-1552 

I8-9555 

5 

7-1097 

7-0490 

-41 

39§  20-2988 

14-1480 

34?   9-8i93 

1-9845 

79   67 

9'5 

800 

5 

17-6494 

19-1986 

5* 

7-6224 

7-2478 

74* 

4   22-2179 

I4-5591 

4*  11-7674 

2-2269 

80  1 

19-4579   I9-3739 

43§ 

9-4410 

7-2656 

80  72 

87 

-43 

425  23-6423 

14-0358 

36§  ,  13-1410 

1-5810 

79   7i 

9-2 

802 

4* 

20-5121   19-7295 

4 

10-5209 

i  7"5254 

744 

6 

14-0210 

I4-7437 

-* 

3-6195 

3-1343 

803 

20-6597   19-3002 

10-6308 

7-0850 

9 

14-7306 

5-0130 

7 

4"3492 

804 

5 

20-9438   20-1306 

4 

10-9865 

7-8858 

20§ 

14-7203 

5-5848 

16 

4-3895 

3-9081 

805 

16 

21-0168 

19-8767 

ii 

11-0375 

7-6283 

19 

I5-9357 

5-7052 

15 

5-6084 

3-9203 

806 

10 

21-5499  19-6789 

9 

11-5509 

7-3846 

748 

12 

17-2885 

5-3392 

8 

6-9255 

3-4378 

807 

3 

12-0470 

7-1120 

2I§ 

18-1485 

5-3748 

20§ 

77838 

3-3952 

808 

5 

12-7368 

7-1204 

19 

18-2852 

5-5728 

17 

7-9380 

3-5810 

809 

7. 

23-1305 

19-5906 

8 

13-1195 

7-I57I 

751 

8   18-7608 

5-3822 

6 

8-3944 

3-3503 

Sio 

4t 

23-4734  20-4570 

5 

13-5361 

7-9898 

13   19-5022 

5-2950 

10 

9-1247 

3-1991 

8n 

20 

23-8855  20-3600 

H 

13-9370 

7-8570 

17   20-1348 

5-4449 

13 

9-7691 

812 

25§ 

23-9062  20-3273 

i9§ 

I3-9533 

7-8225 

754 

11   20-5892 

5-9783 

8 

10-2699 

3-7833 

813 

15 

15-4017  20-0265 

15 

5'459i 

8-2717 

755 

7   21-6092 

16-0625 

6 

1  1-2912 

3-7708 

814 

5 

17-5289   2O'OI  13 

6 

7-5728 

8-0687 

756 

4* 

21-443 

16-2934 

5 

11-4501 

3-9960 

815 

14 

20-0398   20-4804 

1  1 

io*i  181 

8-3161 

757 

7>§ 

21-9318 

16-2813 

6o§ 

11-6327 

3-9670 

79   69   8-3 

816 

4* 

21-9742   2I-OI75 

4 

12-0910 

8-6804 

758 

9 

23-13  13 

16-3266 

6 

12-8308 

3-9088 

817 

4* 

22'l6ll   20-7395 

4* 

12-2512 

8-3881 

759 

5 

15-0245 

16-1  570 

5! 

474  12 

4-4288 

SiS 

7 

14-5848   21-3150 

8 

4-7579 

9-6275 

760 

6 

17-0783 

15-9885 

.* 
.1 

67724 

4-1018 

819 

15 

H5895   2I-423I 

13 

477'9 

97357 

761 

4 

17-6896 

16-1686 

5 

7-4000 

4-22-1 

820 

4 

15-3726   21-1207 

-* 

5-5258 

9-3635 

762 

5* 

18-6104 

16-4085 

4* 

8-3338 

4  3964 

821 

6 

15-9113   2I-0350 

8 

6-0554 

92344 

763 

20-2887 

16-1707 

16 

9-9860 

4-0015 

822 

9 

16-3303   21-2585 

9 

6-4917 

9-4162 

7«4 

20 

20-4659 

16-2248 

17 

10-1676 

4-0400 

823 

20§ 

165941 

2I-2350 

19 

6-7509 

9-3695 

765 

10 

20-6287 

16-3419 

7 

10-3399 

4-1438 

824 

5 

16-9915 

21-7627 

5 

7-1951 

9-8631 

766 

18   21-5285 

16-5742 

H 

11-2560 

4-2940 

825 

4* 

18-2385   2I-727I 

5* 

8-4327 

9-7162 

767 

6   21-6980 

16-3936 

6* 

11-4107 

4-0984 

826 

5 

18-4052   2I-l8l4 

5 

8-5512 

9"'  595 

768 

5*  21-6664 

16-8064 

4* 

1  1-4196 

4-5143 

827 

25§ 

19*1762 

21-8509 

«§ 

9-378o 

97555 

80  71 

9'5 

769 

8   21-7208 

17-2975 

6 

11-5103 

4-9978 

828 

H 

19-3290   21-8436 

ii 

9-5282 

97365 

770 

2i§  22-2::- 

17-3282 

18   12-0138 

829 

12 

20-3793   21-2557 

9 

10-5231 

9-0589 

6   22-4881 

17-0113 

5   12-2511 

4-6437 

830 

12 

20-3642   22-0696 

9 

10-5809 

9-8690 

"2 

22   2r6oi6 

16-8621 

16 

13-3472 

4-3995 

831 

4* 

20-9331 

217507 

4 

11-1187 

9-5009 

7-3 

3   23-7512 

I7-345I 

4t 

13-5412 

4-8668 

832 

22-8294 

21-9945 

24§ 

130305 

9'5772 

80  75 

9'5 

7~4 

3i§  14-H94 

17-0195 

35§ 

4-0430 

5-37-4 

833 

6 

15-3763 

22-4306 

5 

5-6486 

10-6719 

17-3522 

10 

4-4540 

834 

28§ 

16-0098 

22-4728 

28§ 

6-2782 

10-6570 

80  67 

9'5 

776 

1°   14-995° 

17-6229 

1  1 

4-8416 

5-9136 

835 

4* 

16-1454 

21-8953 

5 

6-3636 

10-0672 

777 

5*  16-1737 

17-0169 

5* 

5-9609 

836 

7 

16-5983 

22-4854 

8 

6-8656 

10-6156 

5*  16-2831 

'7-5991 

5* 

6-1227 

"79 

837 

9 

17-4215 

22-3637 

8 

7-6751 

10-4236 

779 

4*  16-4401 

17-3196 

4*   6-2527 

5-4873 

838 

12 

18-1399 

22-2325 

1  1 

8-3791 

10-2279 

780 

4*  17-6222 

I7-1557 

3*   7-4I34 

5-2161 

839 

4* 

190552   22-6952 

4 

9-3323 

10-6056 

781 

3°§  17-8228 

17-4011 

26§   7-6394 

5-4433 

840 

6 

2O-I27I  '  22-3305 

7 

10-3674 

10-1494 

84b<  18-4078 

17-2918 

74§   8-2107 

5-2846 

80   70 

77 

841 

7 

20-9465   22-6694 

7 

1  1-2136 

10-4171 

783 

21;   18-4422 

17-0150 

21    8-2223 

5-0035 

842 

7 

20-9555   22-8290 

10 

11-2354 

io-5747 

5*  19-3251 

-91 

4*   9-1698 

5-6878 

843 

14 

21-9490 

22-9349 

10 

12-2356 

10-5937 

19   21-4998 

17-5703 

12   11-3146 

5-2876 

844 

8 

I4-OI5I 

23-07II 

7 

4-3445 

•4265 

5   13-7002 

5-5653 

845 

17 

15-4585 

22-9114 

14 

5-7685 

•1414 

5   13-8849 

5-2448 

846 

16 

16-1572   237124 

12 

65341 

•8/63 

788 

4   24-0996 

17-77*0 

5   13-9273 

5-2627 

847 

5* 

19-02!  I 

23-4560 

6 

9'3700  , 

•3653 

8*  I4-335I 

18-0350 

10   4-2204 

6-3827 

848 

4* 

19-3885 

23-4182 

5* 

97261 

•2992 

79° 

6 

14-3803 

18-1446 

6    4-2751 

6-4857 

849 

18 

20-0793 

23-1996 

13 

10-3970 

•0198 

"91 

19   15-5774 

18-0370 

18    5-4564 

6-27:4 

850 

15 

20-4622 

23-4696 

10 

10-8014 

•2562 

792 

24§    16-6554 

18-8300 

2I§    6-6003 

6-9695 

851 

5 

2I-67II 

23-5932 

5 

12-0163 

•2729 

793 

2Q^    17-6204 

18-7787 

*4§   7-5579 

6-8332 

So   68 

9'5 

852 

4°§ 

21-9129 

24-3277 

24§ 

12-3209 

•9845 

80   73 

9'3 

794 

16 

18-3884 

18-1411 

16    8-2681 

6-1329 

853 

6* 

22-3431 

23-9554 

8 

12-7200 

II-5743 

795 

18 

18-5318 

18-9145 

i8§   8-4778 

6-8861 

854 

4 

13-1176 

11-7871 

796 

6   22-0350 

19-3307 

6 

I2'OO20 

6-9948 

855 

4* 

16-9461 

24-5885 

5 

7-3991 

12-6795 

79" 

4i§  22-8807 

19-3588 

27§    12-8491 

6-9459 

856 

6 

177070 

24-8461 

6 

8-1785 

12-8710 

798 

4*  16-4854 

19-0494 

4*   6-4503 

7'2O2O 

857 

4* 

18-6551 

25-0005 

5t 

9-I355 

"•9395 

i  riteau  interyal  represents  very  uearly  5'  =  n^'2  oi'K.A.  at  Dec.  -r  80°,  nnii  i2-'-S  at  Dec.  + 

81°. 
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Wr* 

B.D. 

Diuiii. 

]'.  i). 

JM>. 

UlUlll. 

X- 

V- 

I  Mi'llil.       x. 

-No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X.          !/• 

X  . 

W* 

No. 

Hag. 

R.A.  2h  Om  tO  2h  20m  COnta?. 

R.A.  2''  20'"  to  2h  40™  —  contd. 

Centre  R.A.  2h  o™  Dec.  +  80°       R.A.  2h  20"'  Dee.  +  81° 

Ci-ntre   R.A.  2h  40'"  Deo.  +  80'       R.A.  2h  2om  Dec.  +  Si* 

Plate  3644.  1897,  Sept.  26.    ri!ite4i38.  1898,  Sept.  28. 

Plate  3658.  1897,  Oct.  -\.     Plate  4138.  1898,  Sept.  28. 

o 

m. 

*> 

m. 

858 

15 

18-8150  24-9690 

12      9-2932 

12-8955 

905 

39§ 

9-4108   16-4251 

35§ 

19-6393 

4-4460 

859 

23§ 

19-6753 

24-8989 

'7§ 

10-1422 

127499 

906 

20§ 

1O-0578  ;  16-4,28 

19 

20-282  1 

4-5280 

860 

5 

10-4433 

12-3572 

907 

4 

11-8958    16-1566 

861 

18 

20-3584 

24-6861 

'4 

10-8038 

12-4769 

908 

IO 

12-4704    I6-8O28 

7* 

22-6578   5-0830 

862 

4  1  6-5127 

13-3506 

909 

6 

12-6402  16-6698 

863 

18 

18-5090  25-4402 

ii    9-0290 

I3-3933 

910 

15 

4-3415  17-8690 

10 

14-4668   5-4591 

864 

20  '  19-0598  26-0098 

16 

9-6272  :  13-9091 

911 

7 

5-4390  17-9833 

5 

I5-5495 

6-6666 

865 

4* 

19-4094  25-5778 

5 

9-9396  13-4486 

912 

6 

6-7710  17-9733 

6 

16-8788 

5-7688 

866 

5 

11-5709  13-3170 

913 

7 

7-4243  17-3249 

6 

17-5857   5-1/55 

867 

4*  21-1597 

25-4185 

6 

11-6682 

I3-I359 

914 

5 

7-4989  17-3388 

4   17-6593   5-J9/6 

868 

22    21-3924 

25-5556 

15 

11-9105 

13-2527 

9'5 

18 

8-0935  17-7164 

14   18-2184   5-6250 

869 

58§  23-0000 

24-4994 

2gJ 

13-5063 

13-053' 

80  76 

9'4 

916 

47§ 

8-6104  17-3921 

43§ 

18-7603 

5-3443 

So   83 

9'4 

870 

9 

22-9685  24-8743 

13 

13-5099 

I3-4334 

9i7 

9-5401  17-1877 

7 

19-7045 

5-2166 

918 

5 

9-6830  17-6314 

3* 

19-8093   5-6726 

58§ 

2-3282 

1-9907 

79  62 

9-0 

919 

'9§ 

10-3287 

17-8066 

'9 

20-4383 

5-8990 

9»§ 

1-5914 

4-8434 

79  61 

7'5 

920 

4 

10-4608 

17-8406 

3* 

20-5635 

C  *Q  J.6  J. 

io9§ 

3-0265 

12-3331 

80  64 

6-1 

921 

6 

10-4658  17-7680 

5* 

20-5785 

C  *8  7  7  O 

922 

7 

12-6830  17-4575 

5* 

22-8124 

5-7527 

923 

6 

13-5303  17-6492 

5* 

23-6393 

6-0148 

924 

4 

13-6014  17-0541 

R.A.  2h  2Om  to  2h  40™ 

925 

H 

4-8000  18-8396 

10 

14-8420 

6-4645 

T 

Centre   R.A.  2h  40'"  Dee.  +  80°       R.A.  2h  20™  Dec.  +  8  1° 

926 
927 

1  1 

5-1475  18-4952 
5-3401  18-5008 

9 

20§ 

15-2157 
15-4090 

6-1520 
6-1743 

80   79 

9'5 

Plate  3658.  1897,  Oct.  4.     Plate  4138.  1898,  Sept.  28. 

928 

6 

5-5032  18-0868 

4 

1  5-6078 

5-7736 

m. 

929 

8 

5-5914  187527 

6 

15-6374 

6-4448 

87I 

6 

3-6727 

14-1775 

93° 

4 

7-3475  18-5721 

4 

1  7  -40  1  1 

6-41  19 

872 

7 

4-1449 

14-4801 

6 

14-5563   2-0688 

93' 

5 

77515  18-3040 

4 

17-8256 

6-1810 

873 

4 

4'3°32 

14-7827 

932 

3 

7-8393  18-1697 

3* 

17-9248 

6-0521 

874 

H§ 

4-6386 

14-8554 

12 

15-0135 

2-4833 

933 

9 

8-3310  18-6968 

7 

18-3710   6-6212 

875 

5* 

5-1638 

H'9532 

3* 

15-5293 

2-6249 

934 

4 

9-2275  i  18-3531 

3* 

19-2964 

6-3527 

876 

H 

5-3901 

13-9868 

9 

15-8383 

i  -68  1  1 

935 

5 

12-6142  18-4881 

877 

6 

5-4805 

14-0068 

4* 

15-9288 

1-7028 

936 

6 

6-5075  19-8612 

6 

16-4569 

7-6264 

878 

'9§ 

6-1659 

13-9888 

H 

16-6103 

17463 

937 

4- 

7-4754  i9'5!55 

3* 

I7-4493 

7-3652 

879 

16 

6-3001 

14-2165 

12 

16-7253 

1-9845 

938 

4* 

7-6179 

19-6212 

3t 

I7-5835 

7-4817 

880 

4 

6-5132 

H'5547 

939 

5 

7-8677 

19-2733 

4* 

17-8618  •  7-1559 

881 

4 

7'9J57 

H7495 

3* 

18-2908   2-6558 

940 

6 

9-0875 

19-2408 

6 

19-0803   :   7-226O 

882 

5 

8-0215 

H'3973 

5* 

18-4278   2-3097 

941 

56§ 

9-6569 

19-4504 

48$ 

19-6297     7-4828 

80   85 

9-0 

883 

20§ 

8-7218 

14-0813 

12 

19-1503   2-0553 

942 

6 

1  1-4908 

19-8607 

5 

2I-4229     8-0465 

884 

4 

8-7910 

14-6895 

943 

'9 

4-3994 

20-7/34 

10 

I4-2790 

8-3568 

885 

4 

10-4279 

14-9598 

944 

7* 

4-8959 

20-6682 

5 

14-7809 

8-2947 

886 

8 

12-1776 

14-2502 

4* 

22-5780   2-5157 

945 

5 

5-8220 

20-5285 

6   15-7172 

8-2344 

887 

5 

4-331  1 

iS-2977 

4* 

14-6703   2-8990 

946 

7* 

8-9954 

20-0298 

7   18-9233 

8-0038 

888 

7 

5-3043 

15-0190 

5* 

15-6656   2-6999 

947 

9-5080 

207867 

20§  19-3693 

8-8023 

80   84 

9'5 

889 

9 

5-8907 

'S'5797 

5 

16-2026   3-3061 

948 

10 

10-2305 

20-5525 

6   20-1093 

8-6274 

890 

J9§ 

7-9703 

15-2769 

17 

18-3008 

3-1815 

949 

5   10-4958 

20-7462 

4*  >0'3565 

8-8454 

891 

7 

10-0750 

15-7110 

5* 

20-3626 

37893 

95° 

4   13-8227 

20-681  1 

892 

25 

10-3620 

15-0147 

24§ 

20-7060 

3-1222 

79   79 

9  '4 

951 

6    4-3119 

21-2479 

5   14-1528 

8-8227 

893 

10 

117803 

15-6067 

IO 

22-0705 

3-8300 

952 

'9 

5-0140 

21-1575 

13   14-8606 

87915 

894 

28§ 

137086 

15-0903 

33§ 

24-0330 

3-4784 

79   85 

9'2 

953 

4* 

6-7188 

21-0738 

3*  16-5685 

8-8554 

895 

IO 

'3-8953 

15-0043 

8 

24-2305 

3-4079 

954 

6    8-0448 

21-9805 

6   17-8100 

9-8678 

896 

25§ 

3-9920 

16-2139 

2O§ 

14-2590 

3'7797 

955 

6    8-1140 

21-4935 

4   17-9188 

9-3882 

897 

4 

5'3954 

16-9180 

3* 

I5-5937 

4-6021 

956 

20§  1  10-3684 

21-0595 

17   20-2022 

9-H55 

898 

4 

5-9615 

16-5216 

4* 

16-1988 

4-2556 

957 

8 

1  1-9660 

21-0495 

6   21-7976  ,  9-2696 

899 

4 

6-0690 

16-9775 

4* 

16-2608 

4-7173 

958 

4 

12-0370 

21-3692 

3* 

2I-8376 

9-5959 

900 

5* 

6-6904 

16-0838 

4* 

16-9588 

3-8784 

959 

6 

137783 

21-4196 

5* 

23-5700 

9-7929 

901 

4 

6-7448 

16-7639 

3* 

16-9593 

4-5574 

960 

6* 

5-0244 

22-0932 

5 

147903 

97257 

902 

4* 

6-8199 

16-2357 

3* 

17-0772 

4-0405 

961 

'5 

6-0738 

22-8128 

9 

157759 

10-5316 

9°  3 

'3 

6-9218 

16-6519 

9 

17-1410 

4'4653 

962 

8 

6-2675 

22-8039 

6 

15-9698 

10-5384 

904 

6 

8-6633 

16-2929 

5*  18-9084 

4'2559 

963 

9 

6-8884 

22-0788 

6 

16-6491 

9-8665 

I  r&eau  interval  represents  verv  nearly  5'  =  ii5''2  of  R.A.  »t  Dee.  +  80*,  and  1275-8  at  Dec.  +  81*. 
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No. 

Diam. 

X. 

v- 

Diam. 

x.                    y. 

B.  D. 

No. 

Diam.             x.                     y. 

Diam. 

X. 

!/• 

B.  D. 

No.            Mac. 

No. 

Mag. 

R.A.  2h  2om  to  2h  40™  —  contd. 

Ceutre      R.A.  i>  40™  Dec.  +  80'                 R.A.  2>>  20""  Dec.  +  81* 
Plate  3658.    1897,  Oct.  4.            Plate  4138.    1898,  Sept.  28. 

R.A.  2h  40™  to  3h  om  —  contd. 

Centre         R.  A.  2h  40™  Dec.  +  80°                R.  A.  3h  om  Dec.  +  8  1* 
Plate  3658.     1897,  Oct.  4.           Plate  4172.     1898,  Nov.  i. 

m. 

1 

t 

m. 

964 

6        7-2041 

22-6317 

5*     16-9189 

10-4462 

1009 

28§      18-8997 

14-1063 

18            8-4518         2-1158 

965 

5*      7-3330 

22-5067 

3*     17-0563 

10-3346 

IO1O 

5       19-4219 

14-3699 

966 

9        9-0450 

22-2789 

7     :  18-7802 

10-2489 

101  I 

7'§   i  20-7741 

14-5365 

65$       IO-357I         2-3777 

79      90 

8-8 

967 

21            I  I'l  256 

22-4474 

16      20-8400 

10-5931 

1012 

17       22-2642 

14-2997 

5!     11-8208      2-0146 

968 

15           U-1475 

22-9470 

10     '  20-8195 

11-0933 

1013 

10      22-6694 

14-5406 

969 

4       11-6530 

22-5451 

3*    21-3588 

107371 

1O14 

17       23-0395 

14-1763 

6t 

12-5807       1-8218 

970 

6       128436 

227836 

4*     22-5228 

•0754 

1015 

5       23-3622 

H'4445 

97' 

6     ;    6-7907 

23-3999 

5     j  16-4410 

•1766 

10l6 

18      23-4305 

14-2033 

6* 

12-9737 

1-8155 

972 

6    ;    7-3923 

23-8358 

3*     17-0013 

•6604 

IOI7 

26§     23-5242 

'4''593 

'5 

13-0637 

17631 

973 

7        7-5964 

23-1901 

5*     17-2603 

•0359 

I0l8 

6      23-5915 

14-2175 

974 

16 

87657 

237954 

9       18-3767 

7360 

1019 

13 

16-4808 

5-6239 

6* 

6-1750 

3-8420 

975 

12 

9-8162 

23-6253 

7 

'9-4373 

•6551 

I02O 

'5 

17-0713 

5-3487 

6* 

6-7387 

3-5156 

976 

8 

9-8920 

23-3910 

6 

19-5329 

•4273 

1O2I 

27§     18-4274 

5-910^ 

'9 

8-1397 

3-955° 

977 

6 

10  3405 

23-0558 

4 

20-0073 

•1305 

1O22 

35§     '8-735' 

57342 

28 

8-4299 

37529 

978 

24§ 

12-07  18 

23-2426 

20§ 

217169 

H653 

1023 

5       18-9565 

5-2956 

979 

23§ 

12-3212 

237376 

>7 

21-9237 

•9815 

IO24 

5       19-1829 

5-98S5 

980 

6-0820 

24-6380 

8 

15-6282 

12-3510 

1O25 

5       19-6776 

5-1695 

98, 

8 

6-6614 

24-8572 

5 

16-1895 

12-6172 

1026 

ii       19-6838       5-4338 

5* 

9-3515 

3-3714 

982 

1  6* 

67638 

24-0312 

9 

16-3613 

1  1-8050 

1027 

12          20-2168 

5-0925 

983 

9 

8-8259 

24-7862 

18-3513 

127274 

1028 

5      20-5076 

5-9*98 

984 

4* 

9-5637 

24-8956 

4* 

19-0775 

12-9054 

1029 

4      21-5790 

5-5650 

985 

7 

I3-0275 

24-2025 

5 

22-5873 

12-5023 

IO3O 

5 

21-9765 

5-6340 

986 

4* 

13-0970 

24-1041 

3*    22-6625 

12-4139 

IO31 

7 

24-0688 

5-9823 

987 

4* 

13-8003 

247646 

5*    23-3098 

13-1254 

1032 

53§ 

24-1003 

5-2422 

40       137312 

27887 

79      93 

9'4 

988 

4       15-0235 

13-4468 

i°33 

8 

14-8793 

16-5789 

989 

46§ 

7-2028 

25-9330 

32§   .  16-6390 

137345 

So      81 

9'4 

1034 

8 

17-0863 

16-9194 

4*       6-8908 

5'°774 

990 

9 

11-6853 

25-0924 

4     121-1751 

13-2756 

i°35 

12 

17-4246     163659 

5*      7''8°5 

4-4955 

991 

'3 

117312 

25-3035 

8 

21-2023 

13-4912 

1036 

5 

18-2805     i6"8oo6 

992 

8 

11-8269 

25-6515 

6 

21-2701 

13-8458 

1037 

Q 

18-8109 

16-8019 

4*       8-6007 

48076 

993 

'5 

12-2614 

25-1409 

9 

217444 

13-3744 

1038 

17        19-4181 

16-2912 

7        9''585 

4-2480 

994 

6 

12-6278 

25-2903 

4* 

22-0992 

I3-5546 

1039 

5       197019 

16-9500 

995 

29 

5-6080 

26-2381 

16 

15-0215 

13-9055 

80      78 

9'5 

1040 

9 

20-7376     16-1802 

4*     10-4632 

4-0214 

996 

29 

8-2062 

26-0593 

18 

17-6265 

I3-94-55 

80      82 

9'3 

1041 

7 

22-1231      16-6588 

4*     11-8878 

4-3751 

1042 

5 

23-0278 

16-0490 

7o§ 

26-7653 

57842 

80      90 

8-3 

i°43 

6 

23-5462 

16-4296 

6o§ 

25-6413 

10-3916 

80      89 

8-0 

1044 

5 

23-9087 

16-4936 

52§ 

26-4905 

13-2084 

80      92 

9-0 

1045 

'5 

14-4931 

177458 

7 

4-3827 

6-1287 

82§ 

1-3917 

16-6204 

79      69 

8-3 

1046 

'4 

16-1070 

17-2625 

5 

5-9462 

5-5063 

i°5§ 

108571 

26-3609 

80      86 

5'9 

1047 

63§ 

16-6219 

17-1569 

45§ 

6-4515 

5-3550 

80     90 

8'3 

52§ 

1  1-5870 

26-1213 

80      87 

9-0 

1048 

«4 

167498 

17-5901 

r 

6-6169 

57749 

1049 

'7 

17-3652 

'7-5994 

9 

7-2299 

57288 

1050 

10 

17-3672 

17-6131 

S 

7-2325 

57435 

R.A.  2h  40™  to  3h  o 

in 

1051 

'5 

18-3509 

'77425 

8 

8-2237 

57859 

Centre         R.A.  2h  40""  Dec.  +  80'              R.A.  3h  om  Dec.  +  81° 

1052 
i°53 

6 

18-7923 

20-8820 

I7-8793 
17-9235 

Plate  3658.     1897,  Oct.  4.        Plate  4172.     1898,  Nov.  i. 

i°54 

23§ 

21-2615 

177505 

16 

11-1235 

5-5374 

K    437 

10 

m. 

1055 

'5 

21-8685 

17-5950 

9 

11-7145 

5-33I2 

997 

5 

14-1664 

14-2119 

1056 

5 

23-8269 

17-4650 

998 

25§ 

14-1912 

14-737° 

J5     ;    3-8174 

3-1581 

1057 

9 

14-1769 

18-5892 

999 

8 

14-6270 

147989 

1058 

8 

14-8236 

18-2199 

4* 

47547 

6-5739 

1OOO 

24 

15-2844 

14-1862 

15     |   4-8588 

2-5  126 

1059 

6 

15-0413 

18-3510 

1OOI 

25§ 

i  5-6909 

14-1  120 

18         5-2560 

2-4036 

1060 

4'§ 

16-5569 

187499 

29§ 

6-5251 

6  "947  3 

80     91 

9'' 

IOO2 

9 

157095 

14-2622 

4* 

5-2887 

2-5539 

1061 

6 

17-0808 

18-5998 

1003 

47§ 

16-5083 

14*1264 

43 

6-0714 

2-3465 

79      87 

8-8 

1062 

9 

19-5676 

18-8749 

5* 

9-537I 

6-8063 

1004 

5 

17-1290 

I4-4I79 

1063 

24§ 

23-1823 

18-0523 

16 

13-0643 

5-6707 

1005 

9       I7-4359 

14-0583 

1064 

5 

14-9525 

19-7980 

1006 

9      18-1328 

I4-5I74 

1065 

10 

157784 

19-2115 

4 

57897 

7-4761 

1007 

17     :  18-6918 

14-6788 

5 

8-2967 

27047 

1066 

1  1 

19-0018 

19-4033 

6 

9-0190 

7-3872 

1008 

8 

187714 

H'5599 

1067 

9 

19-2688 

19-2642 

I  riteau  interval  rtpresents  very  nearly  5'=  H5'-2of  R.A.  at  Dec.  +  80°,  and  ii7s'8at  Dec.  +  Ji*. 
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GREENWICH  ASTROGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    80°. 


Kn 

1  '1:1  111  . 

B.  D. 

•vr  -. 

niom 

B.  D. 

pio. 

£.                  j/. 

1  >l;i  in  . 

X, 

V- 

No. 

Mag. 

.NO. 

uiani. 

y. 

I'jlltll                       J.  . 

y- 

>'o. 

Mag. 

RA.  2h  40m  to  3h  om  —  contd. 

R.A.  3h  om  to  3h  20In 

Centre        R.A.  zh  40"  Dec.  +  80*                 R.A.  3h  om  Dec.  +  81' 

Centre      R.A.  3h  20"'  Dec.  -f  80'                   R.A.  3''  o™  Dec.  +  Si* 

Plate  3658.     1897,  Oct.  4.             Plate  4172.     1898,  Nov.  i. 

Plate  4145.    1898,  Oct.  2.              Plate  4172.     1898,  Nov.  i. 

o 

in. 

o 

m. 

1068 

13 

20-4017 

'9-3336 

5 

IO-4O5O             7-I928 

1  1  1  6 

I  I 

4-0403    i  14-1267 

13 

14-4105       17718 

1069 

8           22-1021 

19-1496 

4* 

I2-O8O6             6-8546 

1117 

8 

67323 

14-3810 

9 

17-0700      2-2548 

1070 

II           22-5164        I9-9395 

5* 

12-5656             7-6058 

1118 

23§ 

7-1631 

14-7251 

42§ 

17-4699      2-6336 

79     97 

9'3 

1071 

6      22-9343     19-0463 

4* 

I2-9043              6-6803 

1119 

4 

7-4874 

14-7430 

1072 

21 

237491      19-3433 

1  1 

137403              6-906I 

1  1  20 

'3 

irn88 

14-7801 

15 

2  I  -4048 

3-0283 

I°73 

19 

14-7956 

20-2775 

10 

4-9056 

8-6258 

I  121 

17 

"•3683 

14-9043 

26 

21-6418 

3-1727 

79    102 

9'5 

1074 

38§ 

17-2133 

20-4933 

28§ 

7-3327 

8-6278 

80      93 

9'4 

I  122 

3 

11-8501   ;  14-4432 

1075 

9 

18-0380 

20-2130 

4* 

8-I278 

8-2755 

1123 

4 

13-8122 

14-6275 

1076 

10       18-1608     20-3327 

5 

8-26I4 

8-3847 

I  124 

5 

4-6173 

15-1212 

4t 

14-8971 

2-8065 

1077 

5       19-8688    20-7307 

II25 

*9§ 

7-95°3 

15-0248 

43§ 

I8-2259 

3-0013 

79      98 

9-I 

1078 

H 

21-9768     20-4400 

6 

I2-O722 

8-1542 

I  126 

4 

9-2499 

15-3193 

4 

I9-4975 

3-4054 

1079 

9 

15-4876 

21-4056 

1127 

6 

9-9386 

15-4024 

5* 

20-1769 

3-5450 

1080 

69§ 

15-8919 

21-8403 

57§ 

6-I338 

10-0865 

80      89 

9-0 

1128 

12 

10-1031 

15-6740 

«9 

2O-3l8l 

3-83°' 

toSi 

ii 

18-3157 

21-9092 

5* 

8-5571 

9'9445 

I  129 

3* 

11-2173 

15-2662 

5* 

21-4621 

3-52°7 

1082 

2I§ 

187703 

21-4003 

1  1 

8-9636 

9'3954 

80     95 

9'5 

I  I3O 

26§ 

6-5910 

16-9895 

3i§ 

16-7064          4-841  I 

80      IO2 

9-4 

1083 

46§ 

19-3824 

217452 

4r§ 

9-6037 

9-6840 

80     96 

8-8 

II3I 

26§ 

87796 

16-6054 

38§ 

18-9180 

4-6467 

80      105 

9'3 

1084 

5 

20-5405 

217313 

1132 

10 

97603 

16-3651 

15 

19-9170 

4-4890 

1085 

13 

22-3856 

21-3740 

6* 

I2-56OI 

9-0474 

I'33 

5 

11-6568 

16-8449 

7 

21-7633 

5-i3°9 

1086 

8 

23-1418 

21-5967 

4* 

i3'3333 

9-2037 

H34 

7 

1  1-8570 

i6-4953 

!3 

21-9948 

47988 

1087 

'3 

157274 

22-7063 

6* 

6-0477 

10-9605 

H35 

3 

4'4'93 

17-8240 

4t 

I4-4702 

5-4857 

1088 

20§ 

19-1228 

22-1219 

8 

9-3797 

10-0822 

I  136 

10 

6-1195 

17-2923 

H 

16-2091 

5-1028 

1089 

7 

20-1917 

227110 

H37 

17 

10-0625 

17-1740 

27 

20*1487 

3-3219 

80      IO7 

9'5 

1090 

21 

20-3196 

22-6861 

9 

10-6197 

10-5361 

1138 

5 

10-8208 

1  7  -4°5  3 

7 

20-8828 

5-6172 

1091 

'7 

20-6079 

22-0720 

5 

10-8527 

9-9010 

H39 

5 

11-1837 

17-6140 

8 

2I-227O 

5-8561 

1092 

4* 

2I'l6O2 

22-0305 

7 

11-3990 

9-8127 

I  140 

4* 

11-2648 

17-1590 

4 

21-3454 

5-4094 

1093 

*6§ 

21-3917 

22-0598 

12 

11-6328 

9-8216 

I  141 

6 

12-8785 

177740 

10 

22-9033 

6-1633 

1094 

38§ 

22-6085 

22-3725 

21 

12-8701 

10-0250 

I  142 

3t 

5-1019 

18-8206 

4 

15-0654 

6-5379 

1095 

39§ 

23-1319       22-3432 

21 

13-3910 

9-9476 

80     99 

9'5 

"43 

10 

5-6498 

18-5340 

16 

I5-6335 

6-2987 

1096 

39§ 

I5-0812       23-5455 

26§ 

5-4768 

11-8544 

80      88 

9-2 

"44 

44§ 

6-8805 

iS-3345 

52§ 

16-8788 

6-2050 

80      103 

8-6 

1097 

16 

17-2344    i  23-6066 

6 

7-6289 

117285 

1145 

4       :     9-0148 

18-6465 

7 

18-9788 

6-7000 

1098 

7 

I7-61I3       23-1475 

1  146 

4        9-8635 

187350 

5 

19-8172 

6-86u 

1099 

15 

17-9813       23-7615 

7 

8-3864 

1  1-8150 

1147 

20§        12-4283 

18-8150 

3o§ 

22-3637 

7-1600 

80    108 

9  '4 

IIOO 

5 

18-08I3       23-9638 

1148 

9 

12-4814 

18-8290 

H 

22-4168 

7-1807 

IIOI 

21      20-0370  !  23-8330 

8 

10-4407 

1  1-7066 

1149 

25§ 

'3-3419 

18-2933 

47§ 

23-3209 

67178 

80    109 

9-0 

I  IO2 

13      14-6512    24-9657 

6 

5-1724 

13-3059 

1150 

5 

4-403i 

19-5666 

6 

14-3015 

7-2226 

IIO3 

5     !  i4738i    24-9665 

1151 

4 

5-9248 

19-3556 

4 

15-8399 

7-I436 

1104 

9      147482    247067 

4* 

5'*449 

13-0399 

1152 

6 

7-2497 

19-2960 

5 

17-1615 

7-1970 

80    104 

9'5 

1105 

22          16-7009 

24-9095 

8 

7-2100 

13-0702 

H53 

4 

57565 

20-1248 

6 

15-6039 

7-8923 

I  I  06 

52§     16-9765 

24-5792 

4»§ 

7H546 

12-7160 

80     92 

9-0 

1154 

6 

67153 

20-3673 

6 

16-5390 

8-2175 

1107 

6       17-8612 

24-6926 

H55 

30§ 

97737 

20-3066 

44§ 

19-5907 

8-4197 

80    106 

8'9 

1108 

12          18-5577 

24-2012 

1  156 

6 

12-6090 

20-5398 

7 

22-3961 

8-8951 

109 

7       18-9863 

247305 

1157 

9 

4-3504 

21-5791 

12 

14-0774 

9-2236 

no 

5       i9'43*6 

24-5499 

1158 

5 

4-5989 

21-8001 

8 

14-3051 

9>633 

III 

i7 

21-5886 

24-0830 

7 

12-0033 

11-8166 

1159 

5 

5-2509 

21-5646 

4 

14-9788 

9-2853 

112 

7* 

23-1884 

24-9830 

4* 

13-6730 

12-5739 

1  1  60 

16 

6-1383 

21-9830 

20 

15-8222 

97757 

113 

9 

I9-9328 

25-1773 

4* 

10-4532 

I3-0555 

1  161 

4 

8-3826 

21-0592 

4 

18-1408 

9-0510 

114 

1  1 

2I'"OI  I 

25-8032 

5* 

12-2684 

13-5240 

1  162 

4 

1  1-9803 

21-5565 

4 

21-6811 

9-8556 

"5 

Ml 

22-1816 

25-9123 

25 

127558 

13-5879 

80      98 

9*5 

1163 

4 

22-5902 

9'9333 

1  164 

4 

47752 

22-0711 

6 

I4'4595 

97511 

74§ 

26-9288 

14-2747 

79     96 

8-1 

1165 

4 

6-1263 

22-3846 

5t 

157771 

10-1756 

82§ 

26-9354 

18-9198 

80    103 

8-6 

1166 

4 

97111 

22-4751 

5 

19-3407 

10-5746 

77§ 

24-2676 

26-1635 

80    100 

8-8 

1167 

6t 

5-4853 

23-0466 

6 

15-0832 

10-7782 

1168 

4 

13-1811 

23-8309 

4 

22-6830 

12-2249 

1169 

7 

13-85** 

237902 

7 

23-3565 

12-2397 

1170 

8 

8-6907 

24-6274 

12 

18-1402 

12-6289 

1171 

5 

9-0103 

24-2101 

8 

18-4924 

12-2431 

1  172 

5 

9-2285 

24-3840 

4 

18-6979 

12-4341 

i'73 

4 

10-8409 

24-1855 

5 

20-3220 

I2'3755 

1174 

12 

11-4581 

24-2496 

'9 

20-9285 

12-4933 

Plates  4145,  4172.     There  is  no  star  on  these  plates  corresponding  to  B.  D.  80°  1010. 

mag.  9-5.    There  is  a  small  star  on  the  Chart  Plates  taken  on  1898,  Oct.  30  and 

31,  which  may  possibly  correspond  to  B.  D.  80°,  ioia. 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  1151-2  of  R.A.  at  Dec.  +  So*,  and  ii7"8  at  Dec.  +  81'. 
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Di&IIl                    X 

Diam.             r. 

• 

B.  D. 

B.  D. 

y- 

y- 

No. 

»* 

X. 

y- 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  3h  om  to  3h 

2Om  —  contd. 

R.A.  3h  20m  to  3h  40™  —  contd. 

Centre      R.A.  3h  20^  Dec.  +  So"                  E 

A.  3hon>  Dec.  +81' 

Centre      R.A.  3h  20™  Dec.  -4-  80°                R.A.  3h  40™  Dec.  +  81* 

Plate  4145.     1898,001.2.            Plate  4172.    1898,  Nov.  i. 

Plate  4145.    1898,  Oct.  2.          Plate  4206.     1898,  Dec.  22. 

0                                   >»• 
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'3 
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52§ 
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9"° 

1230 
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61' 
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8-3 

1231 

4*     19-7240    22-6840 

4* 

10-0241     10-6503 

1232 

6      20-0917    22-1926 
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1233 
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jcv.^i.  3    20 

to  3h  40m 

1234 

4 
5 

I77I77    23-0043 
19-1517    23-7840 

:' 

8-0505 

1-1432 
1-7960 

Centre      R.A.  3h  20™  Dec.  +  80°                  R.A.  ^  40"  Dec.  +  81* 

1236 

4*    20-3522     23-8614 

5 

10-7475 

17690 

Plate  4145.    1898,  Oct.  2.            Plate  4206.    1898,  Dec.  21. 

>237 

O 

IO 

Jt 
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ii 
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m. 

1238 

5* 
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23§     19-6968 
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2-1449 

1241 

12 

18-4162 
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I243 
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'  185 

9 
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14-0636 

7 
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1-8841 

I244 

4 

11-1494 

12-842! 
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10 

23-3680 

i4"9775 

8f 
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26581 

1245 

5* 

22-1804 

24-0633 

7 

12-5907 

1  1  -8  1  60 

187 

7 
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'4'4934 

6* 

13-3058 

2-1  506 

1246 

5* 

157567 

25-4680 

6 

6-3114 

13-7660 

188 

3i§ 

16-6566 

57038 

44§ 

6-3659 

3-9620 

79    106 

8-3 

1247 

1  1 

16-5129 

25-2164 

!4 

7-0420 

13-4523 

189 

6 

18-6063 

5-2740 

6* 

8-2713 

3-364I 

1248 

st 

184156 

25-6571 

7 

8-9750 

13-7252 

190 

25§     20-8452 

5-«742 

4°§ 

10-4928 

3-0740 

79    108      8-9 

1249 

5 

1  1-0390 

13-6254 

191 

10      21-4869 

5'447- 

9 

11-1575 

3-2936 

1250 

5 

12-3093 

13-1498 

192 

5       21-8718 

-* 

"'5755 

3-6454 

1251 

5 

21-8308 

257467 

7 

12-3868 

13-5213 

193 

15 

16-2758 

16-8128 

22 

6  0819 

5-0996 

1252 

9t 

21-8717 

257512 

15 

12-4278 

13-5199 

'94 

10       17-5464 

16-7744 

IO 

7-3444 

4-9526 

IZ53 

16 

21-8992     257246 

21 

12-4507 

13-4929 

80      119 

9'5 

'95 

6       19-1463 

16-8497 

-* 

8-9477 

4-8867 

196 

ii       I9-7959 

16-8972 

12 

9-59/8 

4-8824 

56§ 

4-9126 

1-6623 

79    I04 

9'° 

'97 

6 

21-1487 

16-8227 

•J 

10-9391 

4-6879 

52§ 

3-2878 

6-8251 

80    109 

9-0 

1  98 

5t 

21-5726 

16-2097 

4 

1  1-3084 

4-04I2 

85§ 

26-4584 

25-9340 

80      121 

7-8 

199 

15 

21-8707 

16-4090 

21 

1  1-6222 

200 

5 

22-3247 

16-0513 

5 

120432 

3-8l8l 

I2OI 

20-2748 

"3023 

" 

10-1095 

5  2433 

R.A.  lh  40™  to  4h  om 

I2O2 
I2O3 

4* 
15 

21-6663 
21-8452 

7-5471 

4* 
18 

11-5144 
11-6945 

5-3381 
5-3530 

80    117 

9'5 

\J        ~ 

Centre          R.A.  4h  o™  Dec.  +  80*                R.A.  3h  40™  Dec.  +  81* 

I2O4 

6 

23-6879 

7-8643 

5 

13-5608 

5-5069 

Plate  4222.    1899,  Jan.  10.         Plate  4206.     1898,  Dec.  22. 
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'3 

24-0868 
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1  5 
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5-274" 

m. 
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12 

6-5762 
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14-6652 

4* 
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Mi 
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237213 
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4 

H'4539 
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4        3-8533     15-6500 

5* 

14-1714 

3-2071 
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6t 

20-4134 

19-8673 

5 

10-4673 

7-7859 
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5*      6-2192  ]  16-0854 

8 

16-4908 

3-8465 
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5* 

20-5688 

19-0858 

5 

io-5539 

6-9938 

1259 
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17-1409 

3-8965 
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16-0950 
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18-0243 

3-9868 

1214 

15 

18-1723 

20-8034 

'9 

8-3I33 

8-91  12 
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12-3344 

15-4823 
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22-6334 
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18-2906 

20-3231 
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8-3921 

8-4240 
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12-5817 

15-2233 
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22-9025 

3-5333 
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9t 

23-8128 

20-4475 

8 

13-9053 

8-0707 
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23-7314 

3-3066 

121- 
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15-4962 

21-9557 

5* 

5-7490 

10*2914 

1265 

2I§        13-8382 

15-4088 

23 

24-1382 

3-8272 
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9'4 

I2l8 

'4 
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21-8775 
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5-8547 

IO-2O42 

80    in 

9'5 

1266 

18         8-3193 

16-4951 

20 

I8-5479 

4-4352 

1219 

5 

16-7685 

21-4172 

6 

6-9698 

9^43  2 

1267 

4       10-0713 

16-6239 

4* 

20-2838 

47120 

1220 

22§ 

19-6109 

21-0738 

32§ 

9-7716 

9-0598 

80    115 

9'4 

1268 

7 

12-8268 

16-5845 

7*  , 

23-0314 

4-9080 

1221 

5 

19-7699 

21-9325 

5 

10-0048 

9-9001 

1269 

2O§ 

6-0433 

17-9860 

25§ 

16-151  1 

572+7 

1222 

4* 

20-3751 

21-2809 

4* 

10-5509 

9-2024 

1270 

16 

12-1529 

17-6641 

22-2679 

5-9300 

i  reseau  interral  represents  Tery  nearly  5'  =  ii5«-2  of  R.A.  at  Dee.  +  80*,  and  H7'-8  at  Dee.  +  81*. 
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B.  D. 
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No.  I  Diam. 

!  IT  -i  ti  i 

B.  D. 

No. 
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X. 

y- 

Diain. 

*. 
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No. 

M.'IL'. 

X. 

y- 

1J1U111. 

X, 

!/• 

No. 

Mag. 

R.A.  3h  40m  to  4h  om  —  contd. 

R.A.  4h  om  to  41'  20m 

Centre    B.A.  4h  o™  Dec.  +  80°       R.A.  3h  40™  Dec.  +81' 

C«ntre    R.A.  4h  o"»  Dec.  +  80'       K.A.  4''  20'"  Dec.  +  81* 

Plate  4222.  1899,  Jan.  10.     Plate  4206.  1898,060.22. 

Platt  4222.  1899,  .Ian.  10.    Plate  4241.  1899,1311.24. 
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16 

2O-2223 

16-7715 

H 

9-9528 

4-6251 

1287 

'4 

1  1-6694 

20-9890 

18 

21-5004 

9-2019 

1342 

1  1 

23-2349 

16-0146 

8 

12-8884 

3-6i35 

1288 

5 

12-0390 

21-0270 

6 

21-8655 

9-2694 

1343 

76§ 

H-5623 

.17-3470 

69§ 

4-3632 

5-6880 

80  127 

6-8 

1289 

7 

14-2749 

10-5390 

'344 

5 

16-6712 

>7'4434 

1290 

6* 

4-9003 

23-3667 

1  1 

14-5501 

10-9885 

1345 

'5 

I7-4I94 

17-5641 

1  1 

7-229I 

5-6567 

80  131 

9'5 

1291 

23 

8-3200 

23-0075 

23§ 

17-9885 

10-9236 

1346 

"3 

17-4506 

17-4761 

9 

7-2527 

5-5672 

1292 

59§ 

9-5041 

22-4706 

66§ 

19-2172 

10-4873 

80  123 

8-3 

'347 

6 

17-9980 

17-2269 

5* 

77736 

5-2693 

1293 

10 

11-3199 

22-4585 

10 

21-0235 

10-6349 

1348 

20§ 

18-8159 

17-0163 

«9 

8-5729 

4'99J3 

1294 

4* 

11-9324 

22-6482 

5 

21-6195 

10-8770 

'349 

6 

20-82I8 

17-9060 

4t 

10-6484 

5-7050 

1295 

20§ 

12-0408 

22-4963 

26§ 

217391 

107356 

'35° 

2I§  !  I5'38l3 

18-1270 

18 

5-2470 

6'39H 

1296 

22JJ 

12-5985 

22-2764 

Jij 

22-3133 

10-5637 

I351 

8   :  15-8302 

18-1539 

5 

5-6974 

6-3804 

1297 

9 

6-33I5 

23-3469 

13 

!5"9775 

•0895 

1352 

16 

18-1984 

18-1790 

»4 

8-0562 

6-2053 

1298 

4 

16-8525 

"7931 

1353 

5* 

19-8515 

18-6450 

4 

97455 

6-5258 

1299 

6 

7-5402 

23-3926 

9 

17-1778 

•2399 

'354 

16 

2O'436l 

18-5824 

14 

10-3205 

6-4092 

80  135 

9'5 

1300 

18 

7-6221 

23-5030 

2I§ 

17-2509 

'3557 

1355 

7 

2I-8037 

18-0160 

4   n-6335 

57303 

1301 

4* 

10-0453 

23-7352 

7 

i9-6435 

7976 

1356 

5* 

22-6196 

I8-5353 

5   12-4953 

6-1749 

1302 

10 

10-8738 

22-9743 

H 

20-5366 

•1085 

'357 

8 

22-8760 

18-4627 

6   12-7404 

6-0810 

1303 

5* 

ii  -0608 

22-8926 

7 

20-7279 

•0438 

1358 

4* 

17-3724 

19-5165 

3* 

7-3509 

7-6088 

1304 

16 

11-5861 

23-3077 

*9 

2  I  '2l6l 

•5047 

'359 

36§ 

2I-I324 

19-2744 

33§ 

11-0749 

7-0432 

80  137 

9  ' 

1305 

4 

2  I  '2  I  66 

7966 

1360 

7 

21-6870 

19-2647 

5 

11-6246 

6-9855 

1306 

13 

13-5440 

23-2153 

16 

23-1754 

•5805 

1361 

13 

22-3025 

19-1269 

8 

12-2272 

6-7950 

1307 

5 

14-8093 

12-3544 

1362 

27§ 

24-0123 

19-3947 

22§ 

i3'9578 

6-9127 

80  141 

9'5 

1308 

10 

5-3180 

247375 

16 

14-8477 

12-3878 

1363 

4 

16-0134 

20-7219 

5* 

6-1012 

8-9256 

1309 

7 

87362 

24-0924 

1  1 

18-3094 

12-0385 

1364 

16 

I7-2O06 

20-7891 

H 

7-2856 

8-8887 

1310 

12 

13-6077 

24-1058 

18 

23-1615 

12-4710 

1365 

22 

22*2246 

20-3442 

20 

12-2547 

8-0130 

1311 

6 

13-7146 

24'557' 

9 

23-2296 

12-9318 

1366 

4* 

23-6801 

20-0157 

3 

13-6773 

7-5641 

1312 

10 

13-9327 

23-9347 

H 

23-4999 

12-3298 

1367 

5 

16-1  106 

21-4515 

5 

6-2582 

9^395 

1313 

9 

14-4963 

13-2853 

1368 

25§ 

18-2454 

2I-OI20 

»i| 

8-3462 

9-0223 

I3H 

6 

14-8836 

13-2826 

1369 

86§ 

18-7409 

21-1460 

84§ 

8-8543 

9-1165 

80  133 

5'7 

1315 

6* 

6-4988 

26-0869 

12 

I  5-9098 

13-8331 

1370 

5 

19-3200 

21-3492 

4 

9-4485 

9-2643 

1316 

4* 

6-6138 

25'5255 

7 

16-0725 

13-2850 

1371 

5* 

2I'Ol6l 

2I-I276 

5  iu-ii5i 

8-8967 

1317 

6 

16-3388 

13-6571 

1372 

5 

21-7473 

21-5178 

5 

11-8793 

9-2251 

1318 

S'§ 

7-5488 

25-4679 

54§ 

I7-OIO3 

13-3080 

8O   121 

7-8 

'373 

43§ 

22-0687 

21-I725 

33§ 

12-1690 

8-8541 

80  138 

87 

1319 

3 

17-5600 

13-4780 

iJ74 

6* 

23-3776 

21-4219 

5 

1  3^934 

8-9865 

1320 

4 

'8-2533 

13-0270 

1375 

10 

16-5324 

22-6326 

8 

6-7804 

107789 

1321 

4* 

8-9359 

25-5354 

7 

I8-3833 

!3'4954 

1376 

16 

17-9046 

22-8908 

'3 

8-1708 

10-9222 

1322 

27§ 

6u 

9-6396 

25-8872 

3i8 

19-0573 

13-9045 

80  122 

9'3 

1377 

5 

19-5489 

22-2664 

6 

97515 

10-1569 

i323 

* 

10-2297 

25-61  14 

9 

19-6659 

13-6810 

1378 

72§ 

19-8344 

22-5485 

7*1 

10-0630 

10-4142 

80  134 

7'4 

i324 

.«. 

f 

5 

21-0285 

13-6342 

'379 

76§ 

23-335! 

22-3700 

7o§ 

'3-5341 

9'9373 

80  140 

7'4 

132S 

5* 

13-6242 

25'5994 

7 

23-0513 

13-9608 

1380 

10 

15-0015 

23-1  101 

10 

5-2983 

11-3898 

1381 

20 

15-9800 

23-8418 

12 

6-3342 

12-0332 

1382 

3* 

17-0228 

23-6014 

4 

7-3539 

1  17046 

77§ 

26-4373 

4-5887 

80  129 

8-3 

1383 

9 

17-8154 

23-7946 

7    8-1605 

11-8305 

I04§ 

24-6980 

5-8206 

80   127 

6-8 

1384 

6* 

22-7816 

23-3281 

6   13-0660 

10-9382 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  ii5'-z  of  R.A.  at  Dec.  +  80°,  and  i27»'8  at  Dec.  +  81°. 
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Dlam              x 

Ilia  tn 

B.  D. 

B.  D. 

171  A  111. 

i.                    ji- 

No. 

Mag. 

No. 

1  >iam. 

x.                     y. 

No. 

Mag. 

R.A.  4h  om  to  4h  20m  —  contd. 

R.A.  4h  20m  to  4h  40™—  contd. 

Centre       R.A.  4h  o™  Dec.  +  80*                   R.A.  4h  20™  Dec.  +  81* 

Centre         R. 

A.  4h  40"*  Dec.  +  80'               R.A.  4h  20'"  Dec.  +  81* 

Plate  4222.     1899,  Jan.  10.              Plate  4241.     1899^311.14. 

Plate  6:58.     1903,  Feb.  17.          Plate  4241.     1  899.  Jan.  24. 

m. 

m. 

1385 

7* 

23*2679 

23-7228 

7 

13-5859    :  I  1*2882 

"435 

I  I 

9*2111     20*8633 

10 

18-9688  j    8*8638 

1386 

4* 

15-4166 

24-6847 

.* 

5*8456  ;  12-9217 

1436 

4 

9"2394 

20*1061 

6 

19*0638      8-1135 

1387 

ii 

16*0195 

24*8674 

7 

6*4615    13-0530 

'437 

10 

10*8093 

20*4177 

12 

20-6015  '    8*5604 

1388 

7 

20*0313 

24-8282 

8 

10*4534 

12*6691 

1438 

4t 

4-8990 

22*0177 

6 

I4-5733 

9*6353 

'389 

16 

20*3112 

24-0078 

'4 

10*6649 

11*8283 

•439 

.3* 

5-o839 

22-1546 

4 

14*7436 

978/9 

1390 

6* 

21  'OOo6 

24*3020 

8 

11-3767 

12-0635 

1440 

5 

14-8423 

9-8735 

1391 

6 

12-7760 

12-2687 

1441 

12 

6*4628 

21-6745 

H 

16-1602 

9-4*97 

1392 

*7§     ij'5594 

25-6643 

*3§ 

6*0709 

13-8873 

80     128    ;     9*3 

1442 

43§ 

7*8088 

22-0055 

47i5 

17*4717 

9-8776 

80      146 

8*0 

"393 

22 

17-8044 

*5-4754 

'9 

8*2909 

13*5055 

80     132        9-5 

"443 

'4 

9*8741 

21*9079 

17 

i9'5383 

9*9645 

"394 

12 

l8  O2OO 

25-1880 

12 

8*4814 

13-2014 

'444 

12*1934 

20-9830 

20 

21*9285 

9*2467 

80      151 

9'5 

•395 

5 

8*8376 

13-2978 

'445 

4 

6*7471 

22*5021 

5 

16-3708 

10*2797 

| 

1396 

7 

11-2568 

13*4856 

1446 

23 

11*0205 

21-9802 

Z9§ 

20-6716 

10*1365 

80      150 

9-4 

'397 

4* 

20*88l5 

250945 

6 

11-3255 

12-8610 

"447 

9 

11-0513 

22-4712 

6 

20*6622  !  10-6274 

'398 

8* 

21*6783 

25*0007 

10 

12*1  I  15 

12*7010 

1448 

10 

13-8622 

21*7277 

1  1 

23'5279 

10*1373 

1399 

10 

21*8451 

25-8360 

10 

12*3472 

J3'5l83 

•449 

4 

7*8112 

24-0558 

6 

17-2936 

I  1*9187 

1400 

23 

2*7554 

25-8252 

19     13*2534 

80    139      9*5 

1450 

22§ 

8*1605 

23-8561 

26§ 

17-6602 

U7537 

1451 

5 

i    8-7313    24*0575 

7       18*2121     12*0038 

• 

64 

24-9795 

26-0700 

80    143       8*8 

1452 

13 

i    8*8098 

24-8337 

16 

18-2206     12*7840 

"453 

5 

19*4209    12*7239 

'454 

29§ 

13*1158 

23*6946 

33§ 

22-6089     12*0293 

80      152 

9'4 

R.A.  4h  20m  to  4h  40™ 

H55 

3 

13*4208 

24*0932 

6 

22-8797 

12*4508 

• 

Centre         R.A.  4h  40"  Dec.  +  80°            R.A.  4h  20"  Dec.  +  8  t* 
Plate  6158.     1903,  Feb.  17.        Plate  4241.     1899,  Jan.  24. 

1456 

'457 
1458 

6 

37§ 
3i§ 

13*5662 
6-1520 
9*4107 

24*1774 
25*7667 
25*7041 

9 

35§ 
35§ 

23*0150 

iS'491  5 
187429 

12*5485 
13-4816 
13*7038 

80     143 

So    148 

8*8 
9*1 

.                     m. 

"459 

ii 

i  13*9495 

25-0954 

16 

23-3168 

13*4964 

80    153 

9'5 

1401 

"7§ 

4-4533     14-2220 

i9§     14*8148 

1*8306 

79    146 

Q-; 

1402 

/  u 

4 

4*4012     15-1145 

3*     14-6847 

J 

2-7152 

/   .7           T 

7   J 

59§     26-9698 

10-2597 

80    156 

9*1 

1403 
1404 

"3 
i6§ 

5*5071 
5-9313 

15*1799 
14*6095 

14       15*7798 
18       16*2534 

2-8789 
2*3460 

4*§ 
37§ 

3*4203     14*9248 
2*4343     21-4530 

79    HS 
80    138 

8-5 

8*7 

'4°5 

6        64335     14-0278 

4*     16-8035 

1*8094 

3*8907     22-4131 

80    140 

7'4 

1406 

10 

9*1906     14*0218 

to       19-5500 

2-0475 

O  A 

"4°7 

25§ 

5*8552     15-5824 

3*§     16*0925       3'3°99 

80    144 

9'5 

1408 

"3 

5*4539     16*8165 

16       15*5813       4*5029 

R.A.  Ah  Aom  to  =;h  om 

1409 
1410 
141  1 

i8§ 

5 
5 

7*0983  |  16*2905 
8*5627     16-2666 
11-1908     15-9855 

20§ 

5* 
6* 

17*2679 
187270 

4-1253 
4-2287 
4*1785 

80    145 

9'5 

Centre       R.A.  4h  40™  Dec.  +  80*               R.A.  5"  om  Dec.  +  81* 
Plate  6158.    1903,  Feb.  17.         Plate  4253.     1899,  Jan.  26. 

1412 

6 

11*7735 

15-4085 

• 

c                   n*. 

1413 

4 

12-7269 

15-8386 

1460 

12 

16-7782     14-2633 

10 

6-2949      2*4940 

1414 

6 

5-3305 

17-5704 

7     I15-3943 

5-2445 

1461 

8 

17*0563    14-4480 

6 

6*5872       2-6542 

6 

7-1645 

17-6521 

St     17-2150 

1462 

5 

22*8334    14*3354 

5* 

12*3323 

2*0569 

1416 

6       11-6832 

17*4747 

7t 

2i73°3      57039 

1463 

9 

23-5578    14*0578 

10 

13*0315 

1*7191 

H1: 

7        4-597I 

19-2547 

8 

14*5169      6-8554 

1464 

7 

15-7200    15*0874 

6f       5-3091 

3-4055 

1418 

4      14*6098      6-6845 

1465 

23§ 

18*4340    15*2123 

4*       8*0213 

3-2977 

1419 

4        6-5462     18-7479 

1466 

4 

18*8574    15-1749 

5 

8-4408      3-2209 

1420 

6        6-5834     18*2390 

6 

16-5809      6*0170 

1467 

5 

19-6039    15-2437 

5         9"!932       3-2326 

1421 

4         6-6739     "8'444° 

4 

16-6574      6*2303 

1468 

4 

21*6066    15-9355 

5 

11*2432 

37523 

1422 

43§       8*2463     18*3021 

42§ 

18*2332 

6*2281 

80    147 

7'9 

•469 

6 

23*2177  :  16*1774 

9 

12*8679 

3-8611 

1423 

7         8*4728 

187716 

8 

18-4197 

6*7160 

1470 

3* 

20*1959  •  16*6313 

5* 

9-8951 

4-5643 

1424 

5        4-7984 

19*6087 

6 

14-6864      7*2263 

'471 

6 

22*4893    16*9918 

8 

12*21  13 

4-7292 

1425 

3 

16-9795      7*4962 

1472 

9 

14-5467    16*7215 

6 

4*2756 

5*1283 

1426 

4        8*2813 

19-6552 

5 

18*1495      7*5820 

1473 

4 

16*3614    17-344* 

5* 

6*1378 

5-5986 

1427 

43§       9'8324     19-6076 

46§ 

19*6992      7-6707 

80    149 

8-1 

'474 

5 

18-1802 

17-4650 

9 

7-9585 

5-5636 

1428 

4       12*2764 

19-5023 

"475 

'9 

18*4626 

17*8585 

*1§ 

8*2727 

5-9336 

80     158 

9'5 

1429 

6        4-9I37 

21*3779 

7 

14*6440      8*9980 

1476 

6 

21*7250 

17*8860 

8 

11*5259 

5*6844 

1430 

7 

6-3059 

21*1271 

6 

16-0532      8*8705 

H77 

16 

22*3922 

17*9568 

18 

12*1978 

57007 

80     162 

9'5 

1431 

12 

16-7534      8-8187 

1478 

4 

12*3723 

5-3458 

T  J 

1432 

4 

16-9248      8-5583 

"479 

4 

157348 

i8-4473 

4* 

5*6035 

6*7479 

'433 

5 

8-0591 

20-6521 

9 

17-8410      8-5530 

1480 

7 

18*3889 

18*3565 

9 

8*2411 

6*4346 

80     1  60 

9'5 

H34 

14        8-8766    20-6116 

H 

18-6602      8-5837 

1481 

4 

19*8385 

18-6644 

8 

9-7120         6*6203 

No.  1465.  This  star  appears  to  be  vaiiable. 

i  rcseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  ii5«-2  of  R.A.  at  Dec.  +  80*,  and  i27'*8  at  Dec.  +  81*. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diaui. 

X. 

V- 

Diain. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diani. 

X. 

If. 

No. 

Mag. 

R.A.  4h  40™  to  5h  oln  —  contd. 

R.A.  5h  om  to  5h  20m  —  contd. 

Centre       R.A.  4h  4o°>  Dec.  +  80'                  R.A.  5h  om  Dec.  +  81' 

Centre         R.A.  5h  2om  Dec.  +  80'               R.A.  5''  o1"  Dec.  +  81" 

Plate  6158.     1903,  Feb.  17.           Plate  4253.     1899,  Jan.  26. 

Plate  3732.     1897,  Nov.  29.         Plate  4253.     1899,  Jan.  26. 

m 

0 

m. 

1482 

4 

21-4113 

18-5798 

5* 

11-2727 

6-4056 

1531 

3 

9-5190 

16-3687 

H83 

6 

22-0363 

I8-345I 

8 

11-8745 

6-1181 

1532 

22§ 

137078 

16-9530 

12 

23-7720 

5-4240 

1484 

6 

16-8648 

19-7198 

9 

6-8382 

7-9223 

1533 

6* 

5-3953 

4* 

15-4589 

1485 

44§ 

18-1594 

19-7553 

46§ 

8-1292 

7-8480 

80      159 

8-6 

'534 

7 

7  °993 

7-3009 

4* 

17-1554 

5-2519 

1486 

4 

19-6903 

19-3958 

7 

9-6268 

7-3630 

1535 

i9§ 

8-4888 

7-2562 

1  1 

18-5416 

5-3I88 

1487 

7 

23-9039 

20-1175 

1  1 

13-8842 

7-7260 

1536 

6* 

8-5926 

7-0398 

5* 

18-6669 

5-I078 

1488 

7 

15-6352 

20-5918 

12 

5-6870 

8-8939 

1537 

47§ 

10-8572 

7-6270 

39§ 

20-8762 

5-87I5 

80      170 

9-0 

1489 

39§ 

17-3024 

21-5491 

42§ 

7-4284 

97083 

80      156 

9'i 

1538 

15 

12-6480 

7-9557 

7 

22-6327 

6-3429 

'49° 

2O§ 

17-4745 

21-1024 

24§ 

7-5610 

9'2474 

80      I57 

9'5 

'539 

40§ 

13-0438 

7-7661 

230445 

6-1831 

80      171 

9'5 

'49' 

6 

17-5644 

21-3859 

1  1 

7-6751 

9-5239 

1540 

4 

13-1513 

7-547I 

1492 

3°§ 

147298 

21-6898 

3i§ 

48749 

10-0643 

80      154 

9'2 

i54i 

6 

4-9840 

18-4329 

4* 

H'9559 

6-2122 

'493 

4 

14-8628 

217641 

5* 

5-0158     10-1287 

1542 

5 

6-4638 

18-6795 

4* 

16-4121 

6-5795 

1494 

5 

157487 

22-0275 

5* 

5-9219 

10-3140 

'543 

5 

7-8290 

18-1941 

4* 

17-8092 

6-1979 

'495 

4 

157999 

22-2167 

7 

5-9863 

10-4995 

'544 

7 

8-8269 

18-5958 

4* 

I8-7751 

6-6801 

H96 

5 

16-4487 

22-4756 

6 

6-6544    10-7015 

1545 

9-2338 

18-3264 

'7 

19-2034 

6-4439 

80    166 

9'5 

H97 

4 

17-2664 

227443 

5 

7-4927  i  10-9001 

1546 

5 

9-2606 

18-2478 

1498 

3 

7-9306 

10-6378 

'547 

5 

9-6899 

18-6882 

1499 

4 

19-1969 

22-7042 

5 

9-4099 

10*6964 

1548 

20 

10-1053 

187567 

H 

2O-O381 

6-9400 

1500 

7 

15-6591 

23-1839 

13 

5-9275 

11-4714 

'549 

16 

13-0260 

18-5894 

10 

22-9623          7-0045 

1501 

15 

21-3679 

23-9353 

18 

11-6788 

n'7434 

80    161 

9'5 

1550 

43§ 

13-2792 

18-6671 

38§ 

23-2084          7-1006 

80    173 

9-5 

1502 

10 

217071 

23-9777 

17 

I2-O2OO 

117562 

15 

5H693 

19-6829 

10 

15-3413          7-4980 

1503 

6 

I2-2I9I 

1  1-4699 

1552 

15 

5-8099 

19-8918 

10 

15-6647     '      77342 

1504 

5 

16-0323    23-7893 

10 

6-3499 

12-0458 

'553 

10 

6-4540 

19-1429 

6* 

16-3687 

7^355 

1505 

4 

17-2907    24-5261 

7 

7-6646 

12-6759 

'554 

7 

67434 

19-4649 

4* 

16-6308 

1506 

4* 

20-4466 

25-0731 

6 

10-8595 

12-9583 

'555 

9 

7-8014 

19-5014 

5 

17-6813 

7-4994 

1507 

4 

15-6732 

25-5153 

6 

6-1387 

137966 

1556 

7 

12-5897 

19-6761 

4* 

22-4399 

8-0494 

1508 

5 

16-0078 

25-6963 

1  1 

6-4885 

I3-9473 

1557 

13 

12-7939 

19-6371 

6* 

22-6471 

8-0284 

1509 

4* 

16-1479 

25-1  196 

5 

6-5787 

13-3656 

1558 

5 

5^798 

20-9835 

4t 

I5746I 

8-8358 

1510 

5 

21-1075 

25-9535 

13 

11-5894 

137749 

'559 

8 

7-2607 

20-4976 

5* 

17-0635 

8-4532 

1560 

10 

7-9768 

20-2555 

5 

177973 

8-2660 

32§ 

23-9279 

21-6325 

80    163 

9-1 

1561 

5* 

97853 

20-6510 

4* 

I9-57I3 

8-8021 

'03§ 

147987 

26-3170 

80    155 

5'5 

1562 

14 

10-0800 

20-5919 

10 

19-8671 

87668 

1563 

15 

10-8151 

20-3973 

7 

20-6144 

8-6341 

1564 

4i§ 

4-3040    21-5141 

z6§ 

I4-0350    i      9-2335 

80    163 

9'1 

R.A.  5h  om  to  5h  2om 

1565 

9 

6-3723  ,21-5049 

5 

16-0990 

9-3858 

Centre       R.A.  5''  20™  Dec.  +  80*                   R.A.  e*  om  Dec.  +  81" 

1566 
1567 

5* 
15 

67254  ;  21-3790 
8-4080    21-9385 

4* 
'   7 

16-4608 
18-0922 

9-2863 

Plate  3732.     1897,  Nov.  29.          Plate  4253.     1899,  Jan.  26. 

1568 

9 

87977     21-2551 

6* 

18-5380 

9-3271 

m. 

1569 

38§ 

8-8794    21-0731 

24§ 

18-6310 

9-1522 

80    165 

9'i 

15" 

21 

6-3906 

14-6392 

15 

16-6578 

2-5451 

1570 

7 

10-2462    21-6546 

4* 

19-9491 

9-8389 

1512 

10 

6-4985 

14-7257 

4* 

167619 

2-6382 

1571 

2I§ 

11-1787    21-6738 

1  1 

20-8776 

9-9345 

1513 

30§ 

6-9254 

I4-9458 

21 

17-1672 

2*8900 

'572 

5 

1  1-7691     21-6991 

1514 

3'§ 

10-5823 

14-4289 

26§ 

20-8560 

2-6626 

80    169 

9'5 

'573 

5 

12-7240  '  21-3868 

4* 

22-4429 

9-7682 

'5'5 

8 

117159 

14-9114 

'574 

18 

5-0760 

22'2O27 

9 

147542 

9-9770 

1516 

7 

12-3922 

14-1528 

1575 

6* 

5-2431 

22-3225 

4 

14-9081 

10-4117 

1517 

'3 

13-3880 

14-4745 

1576 

3°§ 

7-9903 

22-5163 

2'§ 

17-6315 

10-5213 

80    164 

9'5 

1518 

12 

137034 

14-5841 

'577 

6 

8-0178 

22-6447 

4 

17-6496 

10-65  16 

'5'9 

5 

137910 

14-9259 

1578 

i7 

5-9068 

23-2660 

8 

I5-4952 

1  1-1043 

1520 

7 

5-0560 

15-1213 

4* 

15-2916 

2-9165 

'579 

9 

7-3253 

23-5414 

4 

16-8875 

11-4927 

1521 

13 

9-5048 

15-5109 

7 

19-6953 

1580 

6 

9-0766 

23-3776 

1522 

25§ 

9-5908 

157139 

15 

19-7631 

3  "86  5  -4- 

1581 

9 

12-3726 

23-I057 

5 

21-9566 

n'4549 

1523 

16 

12-4295 

15-9047 

7 

22-5768 

4-"27  8  3 

1582 

18 

13-2999 

9 

22-8608 

117759 

1524 

5 

12-6593 

15-2289 

1583 

1  1 

24-8642 

6 

14-8025 

12-6524 

1525 

5 

12-7030 

15-3706 

1584 

12 

5-9390 

24-2336 

6 

I5-4509 

12-0723 

1526 

6 

13-5115 

15-1883 

1585 

4* 

5-9531 

4* 

I5-4478 

12-3117 

1527 

3°§ 

7744° 

I6-5344 

26 

17-857I 

4-5404 

1586 

6 

8-5079 

24-0505 

4* 

18-0241 

12-0886 

1528 

5 

8-8474 

16-1348 

1587 

5* 

9-0916 

24-2016 

3* 

18-5966 

12-2873 

1529 

16 

8-9675 

16-5500 

7 

19-0758 

4-6520 

1588 

5* 

12-9826 

24-4630 

4* 

22-4549 

12-8444 

'53° 

5i§ 

9-2389 

16-4632 

42§ 

19-3571 

4-5850 

80    167 

9-2 

1589 

3i§ 

13-2902 

24-2856 

«§ 

22-7762 

12-7010 

80    172 

9'5 

i  raeau  interral  represents  very  nearly  5'  =  n^-i  of  R.A.  at  Dec.  +  80°,  and  i27>-8  at  Dec.  +  81°. 

GREENWICH  ASTKOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    80°. 


679 


B.  D. 

Vo 

B.  D. 

9* 

mm 

No. 

Mag 

y- 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  5h  om  to  5h  2Om  —  contd. 

R.A.  5h  20m  to  5h  40"-  —  contd. 

Centre         R.A.  5h  20™  Dec.  +  80'                R.A.  5h  o">  Dec.  +  81* 

Centre        R.A.  5h  201"  Dec.  +  80'              R.A.  5h  40™  Dec.  +  81* 

Plate  3732.     1897,  Nov.  29.          Plate  4253.     1899.  Jan.  26. 

Plate  3732.    1897,  Nov.  29.          Plate  4284.    1899,  Feb.  21. 

m. 

m. 

1590 

12 

8-2585     25-6366 

7 

17-6517 

13-6524 

1639 

7 

19  2905     20-8944 

4* 

9-4504       8  8848 

1591 

12 

9-8549    25-5194 

8 

19-2522 

13-6614 

1640 

7 

20-1367    20-4842 

3 

10-2570 

8-4001 

1592 

6i§ 

10*6261     25-5470 

45§ 

20-1183 

137522 

80    168       8-4 

1641 

75§ 

20  7168 

20-9813 

5*1 

10-8791       8-8435 

80    181 

7'9 

1593 

7t 

10-7921     25-1039 

4 

20-2215 

13-3235 

1642 

5 

23-3859 

20-1064 

4* 

13-4609       77260 

l643 

13 

14-2048 

21-8430 

5 

4-4773 

10-3042 

1644 

4       16-2803 

21-4469 

3'§ 

24-3175     12-4770 

80    175 

9*0 

1645 

9 

16-6318 

21-2614 

5 

6-8379 

9-4992 

1646 

10 

16-4895 

22-0581 

5* 

6-7721     10-3074 

1647 

14 

17-6551 

22-8964 

5* 

8-0078     11-0331 

R.A.  5h  20m  to  5h  40"- 

1648 

9 

18-3355 

22-8147 

4t 

8-6798     10-8875 

\J                                         \s           i 

1649 

'7 

187267 

22-1147 

6 

0-0023     10-1550 

Centre       R.A.  5h  2om  Dec.  +  80*              R.A.  5h  4om  Dec.  -f  81' 

1650 

16 

19-1451 

22-2060 

8        9-4282     10-2062 

Plate  3732.     1897,  Nov.  29.        Plate  4284.     1899,  Feb.  21. 

1651 

5 

19-3127 

22-1705 

O 

m. 

1652 

4 

19-3519 

22-4281 

3* 

9-6552     10-4063 

1594 

'9 

1  6-  1  002 

14-8764 

9 

57'99 

2-1932 

1653 

9 

207598 

22-6127 

5t 

11-0741     10-4620 

1595 

6 

17-6576 

14*1144 

1654 

12 

21-9324 

22-1542 

6 

12-1983 

9-8966 

1596 

1  1 

'9''379 

147937 

3* 

87346 

2-8239 

1655 

44§ 

22-7278 

22-3267 

2I§ 

13-0063       9-9958 

80    185 

9'5 

'597 

8 

19-2213 

14-5208 

1656 

9 

23-0934 

22-1953 

5 

13-3591       9-8297 

1598 

7 

19-6333 

14-1823 

1657 

4'§ 

14-8098 

23-9382 

24§ 

5-2718     12-3345 

80    175 

9-0 

'599 

38§ 

20-1460 

14-4866 

26 

97114 

2-4297 

80    178 

9'4 

1658 

8       17-8521 

2  3  -007  5 

3* 

8-2157     11-1257 

1600 

333 

20-3546 

147072 

26 

9-9393 

2-6295 

80    179 

9'5 

1659 

15 

20-2334 

23-8297 

8 

11-6605     11-7244 

1601 

24§ 

20-7002 

14-2752 

13 

10-2428 

2-1692 

79    186 

9'5 

1660 

ii 

22-6899    23-0095 

5 

13-0310 

10-6792 

1602 

5 

207810 

14-1998 

1661 

14 

14-6663  !  24-6799 

5t 

5-I994 

13-0875 

1603 

20-9134 

14-6416 

22 

10-4893 

2-5133 

80    180 

9'5 

1662 

13 

19-3182 

24-1737 

5 

9-7821 

12-1502 

1604 

6 

21-2058 

14-4966 

1663 

10 

19-6478 

24-6089 

8 

10-1511 

12-5557 

1605 

10 

22   5847 

14-7847 

4 

12-1657 

2-497° 

1664 

8 

14-0365 

25-4025 

5 

4-6396 

13-8632 

1606 

5 

1  7  -9004 

157968 

1665 

6* 

16-0189 

25-3754 

3* 

6-6092 

13-6570 

1607 

10 

18-6652 

15*5198 

• 

1666 

32§     16-1261 

25-1039 

'9 

6-6910 

I3-3748 

1608 

/• 

25§ 

19-4562 

I5-9537 

16 

.  -«•- 

9-1613 

3-954° 

_  ._  >._ 

1667 

£Sn 

24       17-2901     25-4813 

'4 

7-8847 

13-6445 

1609 

9 

227045 

1  5  3^5  * 

4 

12-3398 

3-0674 

l668 

6*     19-2777     25-6041 

yo/,1       135005 

1610 

9 

15-3404 

16-4369 

669 

12           19-4411        25-0045 

6        9-9835     12-9663 

1611 

37§ 

16-4442 

16-8154 

23§ 

6-2415 

5  -0902 

80    176 

9'5 

670 

5*    22-4090    25-3312 

5*     12-9708     13-0171 

1612 

15 

17-8485 

16-6147 

5 

7-6198 

47615 

( 

16,3 

5 

17-9236 

16-3644 

7i§     25-7942     14-6403 

79    188 

9-0 

1614 

6 

18-1882 

16  6648 

1615 

H§ 

19-1858 

16-9159 

12 

8-9795 

4-9378 

1616 

10 

21-1879 

16-9133 

4t 

10-9709 

47495 

R.A.  5h  40-°  to  6h  om 

1617 

16 

21-8010 

16-2866 

5t 

11-5241 

4-0677 

/ 

1618 

23-1079 

16-5906 

21 

12-8545 

4-2479 

80    184 

9'3 

Centre        R.A.  6h  om  Dec.  +  80'                  R.A.  5h  40"-  Dec.  +  81* 

1619 

32§ 

237321 

16-9049 

'7 

13-5049 

Plate  4290.     1899,  Feb.  22.           Plate  4284.     1899,  Feb.  21. 

1620 

2I§ 

15-4026 

17-6875 

'5 

5-2833 

6-0550 

.                   m. 

1621 

5 

16-4500 

17-4893 

3* 

6-3130 

57614 

67I 

17         4-4328 

I4-I973 

8 

14-9061       1-8422 

1622 

6 

22-5072 

17-2970 

672 

43§       4'89I3 

14-3760 

38§ 

15-3481       2-0590 

79    1  88 

9-0 

1623 

44§ 

22-5792 

17-0141 

34§ 

12-3679 

47207 

80    183 

8*8 

673 

9 

9-4780 

H'5749 

6t 

19-8989       2-6522 

1624 

62§ 

18-0756 

18-1088 

42§ 

7'9855 

6-2285 

80    177 

8-2 

6/4 

45§ 

9-8408 

14-5164 

5'§ 

20*2677       2*6261 

80    190 

8-7 

1625 

9 

18-6857 

18*3919 

5* 

8-6212 

6-4542 

675 

1  1 

9-9683 

14-1478 

8* 

20-4245       2*2743 

1626 

3 

21-1639 

18-9795 

676 

17 

10-5933     14-9840 

12 

20-9773       3-1580 

80    191 

9'5 

1627 

6 

22*2173 

18-6316 

4* 

12-1588 

6-3607 

677 

5 

1  1-9705    14-9868 

1628 

«4 

23-0511 

'8-2633 

8 

12-9515 

5-9210 

678 

9 

12-0245 

14-5351 

7* 

22-4420       2-8309 

1629 

13 

23-1195 

18-6917 

6 

13-0617 

6-3398 

679 

5 

12-6396 

147070 

1630 

2I§ 

14-4186 

19-8525 

'3 

4-5042 

8-3030 

680 

3 

137795 

'47375 

1631 

16-2504 

19-8386 

7 

6-3265 

8-1182 

681 

47§ 

13-8180 

14-0483 

68§ 

24-2716 

2-5048 

80    198 

8-5 

1632 

2O 

16-2876 

19-6028 

12 

6-3421 

7-8793 

682 

6 

5-0873 

15-4944 

4* 

15-4427 

3-I946 

1633 

17 

18-0190 

19-6448 

7 

8-0703 

77612 

683 

5 

5-4567 

'57839 

1634 

8 

18-4488 

19*9583 

5* 

8-5260 

8-0328 

684 

7 

5-8837 

15-8052 

5 

16-21  17 

3*5668 

1635 

20 

19-2185 

19-6858 

1  1 

9-2677 

7-6929 

685 

5 

7-4189 

I5-3734 

1636 

3°§ 

20-9263 

19-8847 

18 

10-9870 

77318 

686 

«4 

97839 

15-5865 

8 

20*1188 

3-6911 

80    189 

9'5 

1637 

4°§ 

22-2823 

19-4059 

22§ 

12-2925 

7-1293 

80    182 

9'5 

687 

12 

11-4313 

15-5852 

8* 

217592 

3-8303 

1638 

8 

I4-5397 

20-2188 

3* 

4-6588      8-6555 

, 

688 

'5 

4-8419 

16-0278 

8 

15-1562 

3^979 

i  rtitau  interval  represents  very  nearly  5'  =  n5«-2  of  R.A.  at  Dee.  +  80',  and  ii7«"8  at  Dee.  +  Si*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    80°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Dlam. 

X. 

y- 

Wain. 

X, 

y- 

No. 

Di»m. 

X. 

!'. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

- 

No. 

Mag. 

R.A.  5h  40™  to  6h  om  —  contd. 

R.A.  6h  om  to  6h  20™—  contd. 

Centre        R.A.  6>>  o™  Dec.  +  80'                    R.A.  5h  40™  Dec.  +  Si*. 

Centre        R.A.  6>>  o™  Dec.  +  80'                 R.A.  6''  20"'  Di-c.  +  81' 

Plate  4Z90.    1899,  Feb.  22.            Plate  4284.     1899,  Feb.  21. 

Plate  4290.     1899,  Feb.  22.          Plate  4383.     1899,  Marcli  15. 

o                  m. 

Q 

m. 

1689 

8 

12-1993 

16-4857 

5* 

22-4435 

47938 

1734 

4 

17-7332 

'5-4315 

1690 

47§ 

12-9750 

16-1340 

53§ 

23-2502 

4-5079 

80     192        87 

1735 

7 

21-3722 

15-8198 

4 

11-2256 

3-5902 

1691 

8 

6-7231 

17-4470 

5 

16-9098 

5-2753 

1736 

1  1 

23-4827 

I577II 

1  1 

13-3249 

3-3632 

1692 

22§ 

7-1698 

17-0790 

18 

17-3818 

4-9490 

1737 

4 

15-6418 

167044 

1693 

'3 

7-9615 

17-5042 

6 

18-1358 

5-4378 

1738 

7 

17-9973 

16-1375 

5 

7-8868 

4'  '947 

1694 

1I§ 

8-1415 

I7-9375 

22 

18-2788 

5-8875 

1739 

4 

18-3253 

16-3402 

1695 

4 

4-2614 

18-5108 

3t 

14-3615 

6-1224 

1740 

24§ 

14-3026 

17-5641 

SI§ 

4"33°8 

5-9272 

1696 

H 

7-6394 

18-5017 

1  1 

17-7283 

6-4042 

1741 

10 

14-9758 

17-7700 

10 

5-0178 

6-0770 

1697 

4 

13*1744 

18-4959 

1742 

22§ 

15-1214 

17-4061 

2I§ 

5-1326 

5-7022 

8O      2OI 

9-2 

1698 

i7 

13-2205 

18-4026 

1  1     I  23-2986 

67907 

1743 

32§ 

15-9400 

17-2718 

28§ 

5-9373 

5-4964 

8O      2O3 

8'9 

1699 

4°§ 

i3-57°7 

18-0953 

43       23-6745 

6-5166 

80     196 

9-1 

1744 

5 

16-3703 

17-5142 

1700 

4 

6-3982 

I9-555  + 

4       16-4002 

7-3486 

1745 

16 

18-0325 

17-3601 

1  1 

8-0278 

5-4102 

1701 

6 

8-9785 

19-0901 

4!     19-0086 

7-1064 

1746 

6 

19-4194 

17-8060 

4 

9-4470 

5'7343 

1702 

i7 

10-3191 

19-0508 

12       20-3492 

7-1859 

1747 

5 

19-6163 

17-1248 

3* 

9-5872 

5-C377 

1703 

5* 

5-9790 

20-0479 

5       15-9395 

7-8050 

I748 

28§ 

21-3468 

17-6456 

23§ 

n'3534 

5-4108 

1704 

18 

7-1123 

20-0793 

14       17-0663 

7-9340 

'749 

62§ 

15-0478 

18-6205 

538 

5-1608 

6-9168 

8O      2O2 

7-8 

1705 

16 

8-2001 

20-1754 

12           18-1418 

8-1237 

1750 

4* 

19-8614 

18-0042 

3* 

9-9029 

5-8953 

1706 

4 

9'6534 

20-0420 

1751 

43§ 

19-8651 

18-3516 

36§ 

9-9396 

6-241  1 

8O      2O7 

8'3 

1707 

5 

11-3924 

202439 

5* 

21-3144 

8-4679 

1752 

35§ 

22-9965 

18-0/95 

26§ 

13-0352 

5-7029 

80      212 

9  '4 

1708 

5 

12-5005 

20-0852 

5 

22-4322 

8-4063 

'753 

6 

17-8752    19-6734 

4 

8-0687 

77255 

1709 

5 

127711 

20-0745 

'754 

5* 

18-9525     19-9687 

3 

9-1692    ;    7-9321 

IJIO 

4°§ 

13-5613 

20-9898 

36§ 

23'4'H 

9-4000 

80    195       8-6 

'755 

20§ 

22-0667     19-8803 

18 

12-2624       7-5763 

I7II 

5 

13-7868 

20-7278 

5* 

23-6579 

9"'579 

1756 

9 

15-8326 

20-0650 

6 

6-0666        8-2895 

1712 

6t 

6-0077 

21-8867 

5 

15-81  10 

9"6377 

1757 

4 

17-5879 

20-9137 

4* 

7-8874       8-9847 

1713 

26§ 

7-5398 

21-9334 

22 

I7-3304 

9-8155 

80    187 

9'5 

1758 

8 

19-4684 

20-51  19 

6 

97257        8-4264 

1714 

4 

7-8835 

21-3343 

•759 

20§ 

20-3488 

20-8766 

12 

10-6353        8-7160 

'7'5 

5 

I  I  '60  I  2 

21-3835 

5 

21-4257 

9-6201 

1760 

9 

21-2870 

20-8324 

7 

11-5667        8-5923 

1716 

37§ 

I3-52I2 

21-3377 

35§ 

23-34I3 

97436 

80    194 

8-7 

1761 

H 

23-2471 

20-4688 

1  1 

13-4893        8-0659 

80      213 

9'5 

1717 

5 

5-6292 

22-4106 

4 

15-3835 

io'i  259 

1762 

'9 

14-0480 

21-6381 

12 

4-4223      10-0088 

I/l8 

1  1 

8-5662 

22-3038 

9 

18-3220 

10-2739 

1763 

29§ 

14-6587 

21-6469 

22§ 

5-03i5 

9-9668 

8O      199 

9'3 

1719 

12 

10-4893 

22-4321 

10 

20-2275 

10-5690 

1764 

2?S 

14-7245 

21-3304 

«I§ 

5-0700 

9-6437 

8O      20O 

9'3 

1720 

4* 

I  I  -9015 

22-4498 

4 

21-6314 

10-7072 

1765 

6 

17-4090 

21-3965 

5 

7-7500 

9-4835 

1721 

9 

13-2302 

22-9445 

6 

22-9123 

II'3I53 

1766 

7 

18-3712 

21-4358 

5 

8-7098 

9-4409 

1722 

5* 

4-9353 

23-5954 

5 

14-5922 

11-2454 

1767 

4* 

20-6996 

21-4357 

3 

11-0313 

9-2429 

1723 

6* 

5751° 

23-4846 

6 

I5-4I34 

1  1-2049 

1768 

57§ 

22*2304 

2I-9I73 

44§ 

12-5984 

9-5945 

SO      2IO 

7-2 

1724 

7 

8-1703 

23'H5> 

5 

17-8538 

11-0785 

1769 

26§ 

23-1948 

21-5270 

2i§  ;  13-5251      9-1225 

8O      214 

9'4 

1725 

7 

10-3426 

24-7470 

6 

19-8794 

12-8622 

1770 

37§ 

14-0426 

22-7758 

ii$ 

4-5141 

11-1431 

80      197 

9'4 

1726 

5* 

12-9081 

23-9964 

3t 

22-5007 

12-3390 

1771 

34§ 

16-9923 

22'I  2O6 

25§ 

7-3973 

10-241  1 

80      205 

9-1 

1727 

5 

15-2176 

13-8462 

1772 

1  1 

17-0765 

22-5695 

ti 

I 

7-5184 

io"68o6 

1728 

6* 

5*8410 

25-5387 

6 

15-3296 

13-2591 

1773 

5* 

22-9585 

22-7837 

4 

13-4000 

10-3960 

1729 

13 

6'3°54 

25-2154 

ii 

15-8177 

12-9788 

1774 

6 

16-9718 

23   8009 

5 

7-5I77 

11-9151 

173° 

6 

7-8540 

25-9232 

6 

17-2984 

13-8197 

1775 

24§ 

22-6207 

23-0828 

'9§ 

13-0865 

10-7208 

8O      211 

9'5 

1731 

16 

9"2935 

25-4469 

13 

187721 

13-4699 

80    188 

9'5 

1776 

8 

15-6404 

24-5511 

7 

6-2560 

12-7756 

1777 

4* 

15-9319 

24-4719 

3 

6-5403 

12-6744 

1778 

5* 

16-0989 

24-5117 

4 

6-7095 

12-6966 

6o§ 

26-5895 

4-5853 

80    204 

8-1 

'779 

7 

18-1822 

24-2379 

5 

8-7622 

1  2-2470 

39§ 

26-1049 

5-9007 

80    203 

8-9 

1780 

5 

18-3656 

24-354' 

4 

8-9523 

12-3462 

7i| 

25-0973 

7-1672 

80    202 

7-8 

1781 

8       19-6824 

24-3507 

6 

10-2677 

12-2337 

4°§ 

2-1533 

17-2850 

80    183 

8-8 

1782 

36§     20-3164 

24-0530 

23§ 

10-8718 

11-8838 

80      209 

9"1 

78§ 

1-0273 

21-5236 

80    181 

7'9 

1783 

7*    22-5019 

24-1675 

6 

13-0607 

11-8137 

1784 

3* 

18-0828 

25-9297 

4 

8-8046 

13-9380 

1785 

55§ 

18-1757 

25-0080 

4'§ 

8-8207 

13-0165 

80      2O6 

8-1 

R.A.  6h  om  to  6h  2om 

1786 

24 

20-1366 

25-8818 

20§ 

10-8478 

13-7198 

80      208 

9'4 

Centre       R.A.  6h  ora  Dec.  -4-  80*                 R.A.  6*  20™  Dec.  +  81* 

57§ 

3-S482 

2-4652 

80      198 

8'5 

Plate  4290.     i°99,  Feb.  22.         Plate  4383.     1899,  March  15. 

47§ 

2-8854 

4-6148 

8O      192 

87 

o 

m. 

29§ 

3-87I5 

9-7556 

8O      194 

8-7 

1732 

5 

10-1019     14-7170 

4°§ 

3-8814 

9-4060 

80      195 

8-6 

1733 

44§ 

16-3079 

15-9184 

4i§       6-1885 

4-1189 

80    204 

8-1 

38§ 

24-3106 

17-6363 

80      215 

8-8 

Elates  4290,4284.     Ihere  is  no  star  on  these  plates  corresponding  to  B  D    80"  192 
Mag.  9-5,  nor  on  the  Chart  Plates  of  the  same  field  taken  on  1900  Jan.   17,  and 
1902  Feb.  28. 

i  rescnu  internal  represents  very  nearly  5'  =  us1'2  of  R.A.  at  Dec.  +  80°,  and  1278-8  at  Dec.  +  81°. 
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B.  D. 

B.  D. 

.NO. 

Din  ni. 

X. 

11. 

Diam. 

«•               »• 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

!/• 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  6h  20m  to  6h  40m 

R.A.  6h  20m  to  6h  40m—  contd. 

Centre         R.A.  6>>  40'"  Dec.  -f-  80'                  R.A.  6h  zom  Dec.  +  81° 

Centre       R.A.  6*  40™  Dec.  +  80*              R.A.  6*  zom  Dec.  +  81* 

Plate  4781.     1900,  Jan.  17.           Plate  4383.     1899,  March  15. 

Plate  4781.     1900,  Jan.  17.         Plate  4383.     1899,  March  15. 

ni. 

o 

m. 

1787 

5 

9-6002 

13-9688 

1846 

7 

12-3927     18-7610 

788 

2'§ 

4'59°° 

14-7296 

11          I  5^0760 

2-3583 

1847 

9 

6-9111     19-8051 

4       '6-9424 

7-6i57 

789 

3 

$•3600 

>4'3447 

1848 

8 

7-0360     19-3349 

4       17-1096 

7-1567 

79° 

4 

6-8(46 

14-8912 

1849 

9 

8-6739  i  >9"J573 

4       187563 

7-1253 

791 

7 

8-3010 

14-9290 

1850 

10 

10-0825  '  19-7979 

6      20-1037 

7-8873 

792 

I  2 

8-3033 

14-2855 

5t     18-8129 

2-2385 

1851 

6 

10-7565     19-9052 

793 

i6§ 

8-8814 

14-0040 

6f  l  19-4158 

2-0065 

1852 

6 

11-9903     19-5555 

794 

2  43 

9-5540 

14-6483 

16      20-0288 

2-7116 

i*53 

6 

12-3900     19-0661 

1795 

5 

10-1296 

14"0533 

1854 

»4 

13-3503     '9'3°46 

6 

23-3997 

7-6816 

1796 

9 

10-1300 

142591 

1855 

7 

13-4800     19-8445 

1797 

7 

1  1-6032 

I4-5758 

1856 

4 

13-6239     19-3761 

179* 

5 

11-7416 

I4-3740 

1857 

5 

6-1513 

20-3244 

4*     16-1416 

8-0662 

1799 

8 

12-4903 

14-7196 

1858 

7 

8-1672 

20-8O5O 

4*     18-1061 

8-7222 

1800 

9 

12-7100 

'4"4953 

1859 

5 

10-2813 

207578 

4*    20-2194 

8-8607 

1801 

13 

I3-349+ 

'4"4'97 

1860 

6 

107790 

2O-I7I4 

1802 

5 

13-4615 

14-0413 

1861 

10 

11-4731 

20-3153 

6       21-4426 

8-5258 

1803 

»i§ 

5-3312 

5-1588 

'3       '5'7757 

2-8485 

80    216 

9'  5 

1862 

6 

12-2597     20-1661 

4!     22-2401 

8-4456 

1804 

4 

6-3538 

5-5119 

1863 

8 

6-9803 

21-7992 

5       '6-8353 

9-6094 

1805 

6 

6-6206 

5'4478 

1864 

10 

7-8298 

21-4186 

6       17-7169 

9-3044 

1806 

5 

7-6889 

5-4020 

1865 

7 

11-7403 

2  I  '6  1  40 

4*    21'5956 

9-8389 

1807 

i5 

8-0631 

5-1510 

9 

18-4993 

3-0798 

1866 

i8f 

12-0088 

21-0446 

13      21-9115 

9-2977 

1808 

4 

8-7341 

5-9167 

1867 

4 

i3'9778 

z'-3337 

1809 

7 

9-1058 

5-9213 

5* 

19-4681 

3-9422 

1868 

3'§ 

5-2006 

22-4564 

•41 

15-0088 

10-1069 

1810 

5 

9-2498 

5-7699 

1869 

9 

6-4367 

22-3328 

5 

16-2503 

10-0888 

181  1 

163 

10-2374 

5-9843 

7 

20-5908 

4-0998 

1870 

4 

12-5697 

22-2655 

1812 

5 

13-5803 

5-0981 

1871 

1  1 

'3'2555 

22-7250 

5 

23-0078 

1  1-0814 

1813 

20§ 

13-6313 

5->953 

13       24-0424 

3-6138 

SO      220         9-5 

1872 

'9§ 

13-5494    227853 

12 

23-2937 

1  1-1665 

1814 

178 

fS5>3 

16-6534 

9      14-8672 

4-2696 

1873 

5 

13-5770    22-0530 

1815 

5 

4-6165 

16-4088 

1874 

25 

4-6895     23-0805 

10 

14-4421 

10-6828 

1816 

23» 

5-3200 

16-2707 

20      15-6680 

3-9553 

1875 

ii        9-9500    23-9510 

6 

19-6049 

12-0128 

1817 

'4§ 

5-9521 

16-3255 

8 

16-2927 

4-0655 

1876 

5       10-4325    23-6074 

1818 

5 

6-5931 

16-0343 

1877 

23§     117230    23-2203 

13      21-4387 

11-4387 

1819 

7 

6-7200 

16-5050 

4* 

17-0416 

4-3099 

1878 

9      12-2866 

23-6845 

5 

21-9575 

11-9491 

1820 

7 

7-8518 

I6-3543 

5      18-1825 

4-2606 

1879 

7       13'4'S1 

23-4355 

1821 

«5S 

7-8543 

16-4200 

8     .18-1797 

4-3255 

1880 

5        7-8195     H'587o 

4* 

17-4312 

12-4562 

1822 

5 

8-8876 

16-4965 

1881 

14        7'9695     Z4'4755 

7 

17-5875 

12-3607 

1823 

7 

9-7760 

16-5837 

1882 

4       12-0631     24-7301 

1824 

4 

137588 

16-4850 

1883 

ii       13-2572    24-3483 

6 

22-8657 

12-6977 

1825 

39§ 

4-0696 

I7-5833 

24§ 

14-3078 

5-1527 

80     215 

8-8 

1884 

i9§     13-2885     24-0070 

1  1 

22-9261 

12-3618 

1826 

7 

7-5703 

17-221  1 

5 

17-8260 

5-1021 

1885 

10       13-8023 

24-4936 

5 

23-3986 

12-8883 

1827 

i5 

9'4323 

17-2615 

7 

19-6778 

5-3024 

1886 

7 

4'7310 

25-6374 

4* 

14-2587 

13-2370 

1828 

4 

10-3812 

79226 

1887 

6 

4-9743     257148 

5 

14-4951 

'3'33i9 

1829 

4 

1  1-3960 

7-3965 

1888 

10        9-5140    25-2386 

5 

19-0605 

i3-2554 

1830 

4 

11-7248 

7-8382 

1889 

5t     iz'5252     25"°627 

4* 

22-0735 

13-3462 

1831 

18 

i  2-4600 

7-2314 

9 

22-6961 

5'5392 

1890 

8       12-9783     25-1928 

5 

22-5120 

13-5148 

1832 

6 

12-9943 

7-0608 

1891 

5       137503  i25'20I4 

i833 

'9 

4-2044 

8-0581 

10 

14-4013 

5-6373 

1892 

4 

13-9210 

25-01  10 

1834 

_  n  „  _ 

9 

.  _(j 

5-9905 

18-6829 

i  Q  •  -  r  r  j~i 

5 

-  -.ff 

16-1249 

6-4159 

1893 

5* 

6-8800 

26-1426 

4 

'6-3574 

13-9253 

183, 
1836 

23S 

6o§ 

7-2520 
8-4703 

18  5,50 
18*0899 

2O§ 

4>§ 

i7'3932 
18-6468 

O'4.OO2 

6-0445 

So    217 

7'3 

69§       2-7569 

22-1579 

80      210 

7'2 

1837 

4 

9-3182 

I8-I050 

5o§     13-7486 

26-5115 

8  1    227 

8-8 

1838 

5 

9'3697 

18-0425 

1839 

»9§ 

97682 

187752 

24.* 

19-8801 

6-8381 

80    218       9-5 

1840 

7 

9-8644 

18-4868 

5* 

20-0006 

6-5622 

1841 

5 

9-8687 

I8-0886 

4* 

20-0406 

6-1660 

1842 

4 

10-4297 

18-3655 

1843 

5 

10-5203 

18-5706 

1844 

7 

10-8763 

18-8955 

4* 

20-9716 

7-0562 

1845 

26§ 

12-0478 

18-3382 

3o§ 

22-1918 

6-6041 

80    219       9-5 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  1158-2  of  R.A.  at  Dec.  +  80°,  and  izy'-S  at  Dec.  +  Si*. 
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"Wn 

B.  D. 

"NT-. 

Iti-irn                       •»• 

B.  D. 

Pi  O. 

1  M.'llll  . 

>       x-               y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

piO, 

I  *i.'i  ni. 

X 

y- 

JM.Ull.                     X. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  6h  40m  to  7h  o'" 

H.A.  6h  40'°  to  7h  om  —  contd. 

Centre        B.A.  6&  40™  Dec.  +  80*                R.A.  :h  om  Dec.  +  81* 

Centre      R.  A.  6h  40™  Dec.  +  So*                 R.  A.  7h  o™  Dec.  +  8  1' 

Plate  4781.     1900,  Jan.  17.          Plate  6249.     1904,  March  10. 

Plate  4781.     1900,  Jan.  17.          Plate  6249.     '9°4>  March  10. 

o 

in. 

m. 

1894 

27§ 

'47553 

14-5218 

37 

4-3859 

3-0005 

80    223 

9'4 

'953 

6o§ 

20-3900 

22-4648 

7°§ 

10-7416 

10-3766 

80      227 

8-6 

1895 

4 

14-8264 

14-3982 

'954 

7 

21-8038 

22-3387 

8 

12-1382 

10-1205 

1896 

7 

15-0095 

H'4759 

'955 

3* 

2'-9323 

22-4263 

5 

12-2710 

10-1951 

1897 

9 

17-0403 

'4"5653 

5 

6-6630 

2-8265 

1956 

5 

21-9455 

22-7428 

6 

12-3172 

10-5085 

1898 

5 

18-6357 

14-4038 

'957 

5 

12-9325 

10-1583 

1899 

4 

20-0503 

14-9688 

1958 

'5 

23-5065 

22-9760 

20§ 

13-8928 

'Q-5953 

So    229 

9'5 

1900 

8 

20-2797 

14-9600 

5* 

9-9244 

2-9144 

'959 

4'§ 

14-8503 

23-9138 

47§ 

5-3623 

12-3411 

80      222 

9'3 

1901 

6 

20-5534 

14-6525 

1960 

8 

15-6844 

23-5185 

7 

6-1556 

11-8715 

1902 

15 

20-7304 

14-5560 

10 

10-3358 

2-4746 

,96, 

4 

18-3065     23-7796 

5 

8-7894 

11-8842 

1903 

16 

1  5-1308 

15-8655 

'5 

4-8833 

4-3022 

1962 

4 

18-4118     23-5195 

5 

8-8708 

11-6143 

1904 

4'§ 

'7  3051 

'5'635' 

55§ 

7-0253 

3-8662 

80    225 

9-2 

1963 

4* 

21-4117 

23-0551 

5 

11-8163 

10-8715 

1905 

5 

18-8341 

15-4308 

1964 

5 

12-3220 

117231 

1906 

5 

20-9246 

15-0874 

1965 

6 

22-4992 

23-4275 

8 

12-9280 

"''355 

1907 

2o§ 

22-2649 

15-4728 

18 

11-9498 

3-2400 

1966 

23§ 

14-6536     24-4102 

24§ 

5-2148 

12-8548 

80      221 

9'4 

1908 

4 

23-6275 

15-3814 

1967 

5* 

16-8989     24-0029 

5 

7-4095 

12-2369 

1909 

5 

23-7071 

15-8175 

1968 

5 

17-0430 

24-2392 

4 

7-5768 

12-4616 

1910 

5 

14-4102 

16-3159 

1969 

7 

17-9800 

24-3458 

8 

8-5183 

12-4763 

191  1 

5 

17-8626 

167879 

3* 

7-7072 

5-0480 

1970 

4 

18-2918 

24-1201 

5 

8-8086 

12-2209 

1912 

6 

17-9485 

16-2963 

1971 

12 

2O'8l  56 

24-2342 

12 

11-3313 

'  12-0968 

'9'3 

'3 

21-0425 

16-5162 

15 

10-8316 

4-3954 

1972 

5 

12-0478 

12-8423 

1914 

9 

21-5185 

'67535 

10 

11-3252 

4-5857 

'973 

5 

'2-5243 

12-2433 

1915 

17 

21-9925 

16-8454 

23 

11-8073 

4-6342 

'974 

6* 

22-1821    24-8181 

7 

12-7477 

12-5538 

1916 

«4 

22-6818 

16-0238 

12 

12-4165 

3-7482 

'975 

7 

8-8367 

13-2648 

1917 

4 

22-7286 

16-0108 

1976 

4* 

18-7700     25-0859 

5 

9-3761 

13-1382 

1918 

7 

23-8010 

16-1085 

5 

I3-5383 

3-7293 

'977 

5* 

'9-4349 

25-4448 

4 

10-0730 

13-4328 

1919 

'4 

16-4872 

17-7291 

'3 

6-4099 

6-0310 

1978 

5* 

22-8218 

25-5046 

7 

'3-4493 

13-1752 

1920 

4 

18  2718 

I  7"s277 

7 

1921 

T 

7 

18-2831 

/    tit 

17-8804 

6 

8-2130 

6-0125 

99§ 

26-3308 

24-2838 

80      230 

7'4 

1922 

36§ 

19-2144 

17-0654 

43§ 

9-0626 

5-1137 

80     2Z6 

9-1 

8o§ 

24-4082 

26-9120 

81     239 

7-8 

i923 

22§ 

21-3461 

s  s 

17-6739 

S                 f 

3'§ 

11-2418 

5-5i63l 

80   228 

9'5 

1924 

21§ 

21-3664 

17-6936 

25§ 

1  1-2626 

5"5344J 

7    J 

1925 

4 

14-5690 

18-4130 

1926 

6 

15-2262 

18-1188 

3*. 

5"'936 

6-5367 

R.A.  ;h  om  to  7h  2om 

1927 
1928 

4 
4 

18-3727 
20-8436 

18-0025 
18-4244 

Centre         R.A.  7h  20™  Dec.  -f-  80°                 R.A.  7h  o™  Dec.  +  81° 

1929 

10 

21-7839 

18-0543 

'3 

11-7137 

5-8534 

Plate  3911.     1898,  March  21.       Plate  6249.     I9°4>  March  10. 

1930 

7 

22-0497 

'87333 

8 

12-0423 

6-5057 

0 

m. 

'93' 

5 

22-1945 

18-3109 

4* 

12-1455 

6-0740 

'979 

4 

6*6492 

14-4774 

1932 

4 

I579°3 

19-1350 

1980 

4 

8'IOI2 

14-5626 

'933 

*'§ 

16-3529 

I9-5393 

25 

6-4474 

7-8455 

1981 

7 

8-7886 

14-1705 

4* 

I9-H53 

2-1448 

1934 

16 

18-6304 

19-8930 

'5 

8-7473 

7-9840 

1982 

'4 

12-0108 

14-0917 

12 

22-3717 

2-3057 

1935 

4 

187237 

19-8902 

1983 

4 

13-1167 

14-5927 

1936 

3 

18-7758 

19-7161 

1984 

9 

13-5272 

14-7858 

1937 

4 

19-5080 

19-3122 

1985 

4 

13-9408 

14-7789 

1938 

22§ 

20-3643 

19-2152 

*5 

10-4108 

7-1446 

1986 

16 

5-8718 

15-5940 

H 

i6-i347 

3'333° 

1939 

4 

20-7381 

19-7151 

1987 

10 

6-4068 

15-8644 

7* 

16-6452 

3-6438 

1940 

20§ 

21-3070 

19-3485 

22§ 

11-3613 

7-1892 

1988 

4 

6-7463 

15-3885 

1941 

4 

15-2921 

20-3086 

1989 

12 

6-8796 

15-3107 

it 

17-1595 

3'i253 

1942 

8 

21-2332 

20-6082 

8 

1  1-4070 

8-4501 

1990 

5 

7-6788 

15-8924 

'943 

20 

16-0687 

2  1-0657 

23§ 

6-3065 

9-3924 

1991 

5 

8-4431 

15-4080 

1944 

8 

19-5692 

21-0065 

8 

9-7860 

9-0040 

1992 

5 

8-9225 

15-1123 

'945 

4 

20-6030 

21-3894 

4 

10-8528 

9-2871 

'993 

'3 

9-1266 

15-5988 

1  1 

19-3777 

3-5882 

1946 

5 

21-1592 

2I-75I9 

4 

11-4389 

9-5944 

'994 

23§ 

10*2109 

15-4278 

28 

20-4755 

3-5014 

'947 

4 

21-3376 

21-7194 

5 

11-6134 

9-5450 

'995 

25§ 

10-9071 

I5-5476 

33 

21-1574 

3^733 

K  1326 

97 

1948 

5 

14-1108 

22-1347 

1996 

4 

12-2331 

I5-8374 

1949 

5 

'7'2447 

22-886I 

5 

7-65'3 

11-0932 

1997 

12 

12-3790 

i  5-9690 

10 

22-5899 

4-2097 

1950 

6 

20-3003 

22-7218 

8 

10-6740 

10-6410 

1998 

12 

12-7632 

15-6422 

1951 

5* 

20-3021 

22-1526 

5 

10-6233 

10-0733 

1999 

7 

3-9883 

16-6751 

5* 

14-1714 

4-2640 

1952 

5 

10-6934 

10-4170 

2OOO 

5* 

4-1121 

16-8867 

4* 

14-2805 

4-4841 

Si°. 

i  rtsevn  interval  represents  very  nearly  5'  =  115-2  ot  K.A.  at  Dec.  +  80°,  and  i27'-8  at  Dee.  + 

GKBKNWICH  ASTKOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900 

ZONE     +    80°. 


683 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

N_ 

ni*m 

fliani 

y- 

X. 

y- 

Mo. 

Mag. 

_  o. 

ui&ni. 

X. 

y- 

i^laUIl. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

i 

R.A.  7h  om  to  7h  20m  —  contd. 

R.A.  7h  o™  to  7h  20™  —  contd. 

Centra      R.A 

.  7h  2on>  Dec.  +  80*                 R.  A.  7h  o">  Dec.  -f  8  1* 

C«ntra      R.A.  7h  2om  Dec.  -f  80*               R.A.  7h  o°>  Dec.  +  81" 

Plate  3911.    1898,  March  n.       Plate  6249.     "9°4>  March  10. 

Plate  3911.     1898,  March  21.      Plate  6249.     "9°4i  March  10. 

m. 

m. 

2OOI 

'9 

4-4297      16-5093 

16       14-6238 

4"<337 

2060 

5* 

11-8609     23-0263 

6      21-5334     11-2052 

2OO2 

33S 

7-2207      16-0005 

44§     1  7  -4488 

3-8390 

80     231 

9'5 

2061 

14      11-9504    23-1941 

14          21-6074       II-3773 

2003 

6 

9-9503      16-3264 

2062 

8       13-6505     23-4452 

10       23-2816  ;  11-7631 

2004 

22§ 

11-3798   |  16-7787 

30      21-5369 

4-9408 

2063 

8         5'4576     24-9860 

7       H'9933     12-6647 

2005 

193 

12-5522      16-9441 

21           22*6930 

5''934 

2064 

13 

8-2715     24-0427 

12           17-8723        ir9427 

2006 

8 

4-1  127      17-2169 

7       I4-2557 

4-8115 

2065 

5       18-5483     12-7441 

2007 

18 

4'4742 

177204 

15       14-5762 

5-3426 

2066 

5       '3-i39-     24-5233 

5      22-6906 

12-7951 

2008 

9 

5-2697 

57-4359 

6       15-3904 

5-1109 

2067 

9 

6-1178     25-2643 

8       15-6311     12-9930 

2009 

*ii 

10-3502 

17-9376 

20 

20*4196 

6-0158 

2068 

6* 

6-4510     25-6384 

8 

I5-9355       I3-3948 

20IO 

5 

11-2649 

17-7282 

2069 

14        8-1593     25  1520 

»5 

17-6780       13-0348 

201  I 

4 

12-2801 

17-0584 

2070 

4*      8-3466    25-1988 

4     i  I7'857o  :  I3'0997 

201  2 

10 

12-7436     17-6014 

9 

22  8317 

5-8649 

2071 

14        9-6127     25-3982 

15       19-1069     13-3944 

201  3 

'7 

7-2354     18-4539 

'7 

17-2722 

6-2886 

2072 

16       10-1404    25-1905 

19       19-6476     13-2295 

2014 

»4 

7-4883 

18-6942 

H 

'7-5055 

6-5464 

2073 

5       '3-3823     25-2253 

6       22-8770     13-5152 

2015 

7 

8-0128     18-6037 

6 

18*0363 

64964 

2074 

29        5'6735    26-0657 

22§        15-1280       13  7552 

20l6 

6 

8-1014 

18-4225 

,.* 

18-1377 

6-3241 

2017 

18 

8-2420 

18-0260 

17 

18*3097 

5-9412 

69§ 

26-1608 

11-8379 

80    233       8-0 

2018 

4 

10-0692 

18-7141 

93§ 

1-0390 

*3-0357 

80    227       8-6 

2OI9 

1  1 

10-6263 

18-22-3 

13 

20-6718 

6-3256 

68§ 

5-7590     26-7324 

81    239       7-8 

2O2O 

>ii 

11-5258     18-6581 

24 

21*5365 

6-8243 

2O2I 

4 

12-5004 

18-4460 

2O22 

8 

13-0895 

18-5647 

6* 

23-1023 

6-8541 

R\                                                                 V 

2O23 

10 

7-0178 

19-3402 

7* 

16-9869 

7-I542 

.A.  7h  20m  to  7h  40™ 

2O24 
2O2, 

7 
26jj 

8-3386 
8-4922 

19-5512 
10-0:82 

5 

27§ 

18-288, 
18*4792 

7-4663 
6  9893 

Ceutre        R.A.  7h  20™  Dec.  +  80°                    R.A.  7h  40™  Dec.  +  Si* 

2O26 

2O;j 

8-8319     19-6592 

2'§ 

18-7718 

7  6142 

Plate  3911.     1898,  March  21.          Plate  5986.     1901,  March  13. 

2027 

14 

10-9576     19-2095 

12 

20-9260 

7-3322 

• 

m. 

2028 

10 

12-7466     19-5256 

11           22-6843 

7-7829 

2075 

5 

14-8400     14-6656 

2O29 

5 

7-0325     20-1940 

4       16-9358 

8-0068 

2076 

16 

15-8259     14-4847 

10         5-2616 

2*8105 

2O3O 

6 

8  -04;  2 

20-7496 

7       i7'9OI5 

8-6407 

2077 

8 

16-9368 

14-3670 

5*      6-3584 

2-5921 

203  1 

16 

9-2463 

20-2263 

18       19-1412 

8-2131 

2078 

17 

18-6758 

14-7007 

ii        8-1175 

2-7708 

2032 

8 

9-3918 

20-2578 

7     .  19-2847 

8-2555 

2079 

5 

>9'3558 

14*4895 

2033 

4 

97935 

20-1679 

2080 

18 

20-3194 

14-2672 

'3        97173 

2*1909 

2034 

i8§ 

9-9470 

20-5953 

16 

19-8I20 

8-6339 

2081 

13 

20-4681 

14*8939 

9     |    9'92'7 

2*8011 

203; 

10 

107570 

20-2868 

12 

20-6425 

8-3853 

2082 

5 

21-8842     14-1141 

2036 

4 

12-0810 

20-7946 

2083 

13 

H'5877 

15*8085 

6f  i    4"'47o 

4-2427 

203; 

7 

12-9293 

20*1211 

6 

22-8220 

8-3924 

2084 

12 

19-1316 

15-1863 

7     i    8*6171 

3*2133 

2038 

13 

5-0093 

21-2008 

16 

'4-8383 

8-8541 

2085 

7 

2IMZ22 

15-7800 

4      10*6521 

3-6238 

2039 

7 

51727 

2''3365 

6       15-1918 

9-0160 

2086 

6 

2I-I8O7 

15*1849 

4* 

10-6587 

3-0283 

2040 

4       16-4861 

8-8719 

2087 

5 

l6-l802 

16-4630 

204] 

1  1 

7-5310     21-8025 

11 

17-3084 

9-6491 

2088 

7 

177834 

16*5596 

5* 

7-3978 

4*7007 

2042 

16 

7-5830     21-2883 

12       '  17-4006 

9-1421 

2089 

29§ 

20-9317 

16-2689 

24§ 

10-5066 

4*1272 

80    236 

9'S 

2043 

6 

10-5545     21-8946 

7       20-3166 

9-9745 

2090 

4 

20-9/15 

16-8194 

2044 

8 

10-8705     21-3449 

9*  120-6734 

9-4521 

2091 

'5 

21-9632 

167646 

Q 

U-5775 

4-53" 

204; 

15 

11-8990     21-5202 

16      21-6853 

9-7046 

2092 

7 

22-9144 

16*7504 

5 

I2-52I4 

4*4302 

2046 

H 

13-0498     21-8294 

15      22-8081 

10-1040 

2093 

'5 

22-9337 

16-6356 

9 

12-5350 

4-3130 

2047 

12 

4-8082     22-4030 

'3*     '4-5459 

10-0351 

2094 

7 

23-5I20 

167554 

6 

I3-II90 

4*3830 

2048 

6* 

4-3964     22-8147 

5       14-1057 

10-41  56 

2095 

*3§ 

2373H 

16-1539 

18 

13*2860 

3-7628 

2049 

5     ,  16-0983 

10-3711 

2096 

6 

14-8688 

17-6833 

6*  i    4-5976 

6-0834 

2O5O 

7 

10-6437 

22-8737 

6       20-3310 

10-9568 

2097 

i3 

20-6894    i  17-1851 

8       10*3474 

5*0640 

20,1 

15 

10-6554 

22-2494 

17       20-3905 

10-3348 

2098 

6 

2I-6867     ;    I7-0220 

6*  i  11-3256 

4-8125 

2052 

4 

11-3038 

22-7135 

2099 

4 

22-2I85         17-4651 

4 

11*8955 

5-2035 

20,3 

16 

13-0220 

22'5053 

16      22-7296 

10-7752 

2100 

8 

22-2332 

17-3936 

5 

I  1*9038 

5-1323 

20,4 

10 

13-0511 

22-5035 

10       22-7588 

107750 

2IOI 

4 

22-633I          17^379 

2055 

16 

4-5062 

237475 

17       14-1421 

"'3554 

21  O2 

6 

I577I9         I8-0653 

2056 

74? 

7-2043 

23-8135 

7o§ 

16-8264 

11-6285 

80     230 

7  '4 

2IO3 

7 

16-8466 

18-0145 

6 

6-5911 

6*2333 

20,7 

3* 

8-8709 

23-1141 

6 

18-5464 

11-0553 

2104 

6 

18-8724 

18-7702 

5* 

8-6/81 

6*8044 

20,8 

6 

9-5507     23-6516 

6       19-1  815 

11-6465 

2IOJ 

6 

217264         18-9733 

6 

11-5389 

6-7518 

2059 

4 

9-9888     23-6063 

6       19-6180 

1 

11-6376 

2IO6 

8 

22-O26O         I8-67O2 

6 

1  1  -8  1  10 

6*4219 

i  T'Miu  interval  represents  very  nearly  5'  =  U5»-2  of  R.A.  at  Dec.  +  So*,  and  I27S'S  at  Dec.  +  81'. 
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GREENWICH  ASTKOGIUPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    80°. 


No 

I  'run 

B.  1). 

B.  D. 

X, 

.v. 

1  'Til  n  . 

X, 

No. 

-Mag. 

No. 

Diani. 

X. 

.v. 

Dunn. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  7h  20m  to  7h  40m  —  contd. 

R.A.  71'  40™  to  Sh  om  —  contd. 

Centre       R.A.  7h  2om  Dec.  +  80*                 R.A.  7h  401"  Dec.  +  Si- 

Centre        R.A.  S1"  om  Dec.  +  80°                  R.A.  7h  40'" 

Dec.  +  8  1* 

Plate  3911.     1898,  March  21.         Plats  5986.     1902,  March  13. 

Plate  3833.     1898,  Jan.  22.           Plate  5986.     1902,  March  13. 

1 

m. 

:,                     in. 

2107 

7       15-9/23 

19-9708 

5* 

5-8991 

8-2604 

2  l  56 

12 

13-2372 

14-4858 

II     23-4323 

^5785 

2108 

6       17-9437 

19-6085 

6t 

7-8278 

77220 

2157 

64^5 

5-4481 

15-8992 

63*    15-558^ 

So    240       6-5 

2109 

4       18-3810 

19-8387 

2158 

4* 

8-2925 

15-7041 

4*     18-4110 

3  4221 

21  IO 

6      20-9938 

197961 

6 

10-8817 

7-6345 

2159 

7 

8-3957 

15-235' 

7       '8-5503 

2-9600 

21  II 

25§ 

24-1219 

19-4290 

16 

13-9667 

6-9885 

2160 

96319 

15-0540 

3*8     19-7972 

2-8749 

21  12 

12 

14-5621 

20-6146 

8 

4-5530 

9-0275 

2161 

4* 

16-6470 

4*     14-4858 

4-0713 

2113 

5 

15-1084 

20-8452 

3 

5-1185 

9-2059 

2162 

7 

4-5216 

16-1  139 

5       14-6209 

3'544' 

ZII4 

'4 

15-5654 

20-3379 

IO 

5-5268 

8-6619 

2163 

'4§ 

7-1761 

16-9002 

19      17-2081 

4-5268 

2115 

18 

15-5897 

20-5488 

20 

5-5680 

8-8715 

2  164 

23§ 

11-4478     16-6337 

37§    ;  21-4900 

4-5814 

So    245       9-5 

21  l6 

22§        19-0013 

20-7644 

J9§ 

8-9868 

8-7780 

2165 

9 

77954     17-6721 

1  1 

17-7672 

5-3450 

2117 

27§     19-2844 

20-3031 

23§ 

9-2274 

8-2938 

80     234 

9'5 

2166 

4 

8-8888 

'7'4653 

5 

18-8715 

5-2233 

2118 

4 

19-3273 

20-4379 

4* 

9-2847 

8-4224 

2167 

6 

'3-I958 

4* 

23''3'3 

6-0263 

21  19 

21 

20-8716 

20-5175 

17 

10-8267 

8-3648 

2168 

4 

4-2376 

18-0443 

4* 

14-1911 

5-4471 

2I2O 

95§ 

237995 

2O'5453 

8o§ 

'37375 

8-1320 

80     238 

6-5 

2169 

4* 

6-6279 

18-4446 

4* 

16-5468 

6-0269 

2121 

9 

14-1  141 

21-5349 

8 

4-1878 

9-9835 

2I7O 

i6§ 

9-2141 

18-0736 

19-1501 

5-8544 

2122 

2I§ 

14-2619 

21-9475 

20 

4'37'4 

10-3828 

2171 

8 

10-5510 

'8-3535 

IO 

20-4616 

6-235' 

2123 

7 

14-7121 

21-4226 

6 

4-7752 

9-8172 

2172 

22§ 

10-8163 

'8-1333 

28^ 

20-7430 

6-0350 

So    244       9-5 

2124 

5 

15-2970 

21-5823 

5* 

5-3694 

9-9239 

2173 

13 

11-7415 

18-1632 

'3 

21-6646 

6-1352 

2125 

23§ 

15-5802 

21-4950 

20§ 

5-6448 

9-8129 

2174 

6 

11-8908 

18-0643 

5* 

21-8227 

6-0459 

2126 

6 

I7-4741 

21-3584 

6 

7-5185 

9-5067 

2175 

2>§ 

6-4748 

19-4050 

16-3195 

6-9738 

2127 

5 

17-6963 

21-5/92 

3* 

77595 

97039 

2176 

'4 

8-2869 

19-1717 

1  6° 

18-1417 

6-8778 

2128 

20§ 

I77I95 

21-9252 

'4 

7-8140 

10-0505 

2177 

6 

8-6016 

19-2687 

7       18-4513 

6-9968 

2129 

5* 

20-4566 

21-0137 

6       10-4569 

8-8982 

2178 

4 

87395 

19-0418 

4!     18-6052 

6-7798 

2I3O 

24§ 

14-3798 

22-2136 

24§       4-5125 

10-6357 

80     232 

9'5 

2179 

7 

9-0746 

19-5468 

8       18-8988 

7-3122 

2131 

5 

14-7001 

227430 

4* 

4-8797 

"•'333 

2180 

4* 

10-2434 

19-7043 

4 

20-0521 

/•5569 

2132 

'9 

16-8407 

22-2610 

H 

6-9675 

10-4624 

2181 

4 

4-6682     20-4603 

5 

14-4385 

7-8866 

2133 

7 

16-9104 

22-6819 

6 

7-0772 

10-8747 

2182 

7 

7-2386 

20-1040 

IO 

17-0270 

7-7268 

2'34 

4 

18-1476 

22-5869 

4 

8-2973 

10-6708 

2183 

87247 

20-1954 

388 

18-5023 

7-9330 

80    242 

8-9 

2'35 

n| 

18-2142 

22-1  l82 

16 

8-3241 

10-1960 

2184 

10 

9-6687 

20-4307 

i3 

19-4244 

8-2387 

2136 

6 

22-1924 

22-0961 

6 

12-2859 

9-8187 

2185 

4* 

4'5°57 

21-8830 

4t 

14-1642 

9-2964 

2137 

5* 

22-2583 

22-4524 

4* 

12-3819 

10-1672 

2186 

4* 

6-2786 

21-7887 

5 

15-9397 

2138 

'9 

14-1298 

237256 

'3 

4-3994 

12-1660 

2187 

6 

7-8602  :  21-6077 

7 

I7-5333 

9-27.68 

2139 

49§ 

16-5227 

23-3009 

42§ 

6-7464 

•5264 

80     233 

8-0 

2188 

n     i    8-3085     21-5377 

1  1 

17-9845 

9-2411 

2140 

'7 

177420 

2  3-04'  3 

8 

7'9358 

•'578 

2189 

9 

12-8225 

21-8860 

IO 

22-4604 

9-9282 

2141 

12 

19-2271 

23-9988 

7 

9-4995 

•9783 

2190 

4* 

77028 

22-6065 

5 

17-2990 

10-2618 

2142 

7 

20-6644 

23-2478 

4 

10-8638 

•1016 

2191 

4* 

8-2806 

22-8647 

3 

17-8559 

10-5627 

2143 

S'§ 

22-1505 

23-3880 

29§ 

12-3568 

•i  109 

80     237 

87 

2192 

16 

8-3212 

22-5080 

18       17-9252 

10-2073 

2144 

38§ 

22-1765 

23-2292 

22§ 

12-3679 

10-9480 

2193 

14        9-3093     22-8902 

16       18-8797 

10-6642 

2145 

7 

22-5313 

2373" 

5 

127672 

11-4167 

2194 

5t  '  10-1436    22-3672 

5       19-7508 

10-2072 

2146 

7 

14-9788 

24-3346 

6 

5-2993 

12-6925 

2195 

12           13-5531        22-6961 

19      23-1279 

107929 

2147 

O 

15-8319 

24^547 

5 

6-1608 

127372 

2196 

3*      5-1926    23-6414 

4 

147196 

•1005 

2148 

12 

I5-8357 

24'4O77 

IO 

6-1594 

12-6897 

2197 

3*      77013     23-8356 

6* 

17-2032 

•4853 

2149 

3'§ 

'9-5138 

24-6090 

22§ 

9-8398 

12-5594 

80     235 

9*5 

2198 

n         8-6872     23-5606 

H 

18-2099 

•2856 

2150 

6 

16-1491 

X 

25'555i 

5 

6-5751 

13-8033 

2199 

24§       9-3912 

23-9427 

23§ 

18-8819 

7189 

80    243 

9'4 

2151 

1  1 

17-9765 

25-1  1  1  1 

9 

8-3536 

I3-1993 

220O 

7 

10-0701 

23-9663 

8 

I9-5557 

•7961 

2152 

1  1 

19-5584 

25-4079 

8 

9-9558 

I3-3541 

22OI 

33§ 

5-8307 

SO    T     F*  /-\ 

24-1  184 

.  Q  £*£*  i 

24§ 

15-3200 

•6252 

80    239 

9'5 

^                 n 

22O2 

13 

ol  CO 

24  0004 

13          10  *  jo<j 

12-5975 

°58 

26-0308 

15-9950 

80     240 

6-5 

2203 

5t  ,  107440 

24-5560 

6      20-1836 

12-4367 

22O4 

4!     11-8670 

24-1066 

5       21  3397 

12-0741 

22O5 

1  1 

13-1257 

24-8027 

16    ;  22-5404 

12-8626 

T>      A            I 

22O6 

5 

14-4862 

12-8939 

K.A.  7n  4om  to  8h  om 

22O7 

6 

14-5424 

12-9095 

Centre         R.A.  8»  o'»  Dec.  +  So"                  R.A.  7h  40"  Dec.  +  Si- 

2208 

IO 

5-8074 

25-1  161 

13 

15-2193 

12-6172 

Plate  3833.     1898,  Jan.  22.         Plate  5986.     1902,  March  13. 

2209 
22IO 

IO 

5* 

7-4586 
8-0825 

25-6362 
25-5959 

IO 

4 

16-8231 
17-4490 

13-2643 
1  3-2706 

2153 
2154 
2155 

6 
8 
5 

6-3629 
8-9823 
11-6833 

14-4042 
14-9948 
147728 

5t 
8 

4* 

16-5862 
19-1525 
21-8656 

1-9812 

27677 
27510 

0 

in. 

2211 

2212 
2213 
2214 

4t 
5t 

2I§ 

9-4251 
9-5772 
9-8703 
9-9600 

25-4708 
25-0905 
25-5099 

257582 

5 
9 
7 
15 

18-7988 
18-9790  ' 
19-2397 

13-2442 
12-8786 

13-3194 
13-5742 

81    261 

9'5 

i 

• 

rtaeau  interval  represents  very  nearly  5'  = 

n5'-2  of  R.A.  at  Dec.  +  *8o,  »ndi27»'8  at  Dec.  +  81*. 
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ZONE     +     80°. 


B.  D. 

B.  D. 

Xo. 

Diam. 

X. 

y- 

Diun. 

X. 

y. 

So. 

Diam. 

•r. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

Xo. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  7h  4om  to  8h  om  —  contd. 

R.A.  8h  0™  to  8h  20m  —  co-aid. 

Centre       R.A.  8h  o"  Dec.  +  80'                R.A.  7h  40™  Dec.  +  81' 

Centre           R.  A.  8>»  om  Dec.  +  80*               R.A.  8t>  2om  Dec.  -4-  81* 

Plate  3833.    1898,  Jan.  22        Plate  5986.    1902,  March  13. 

Plate  3833.     1898,  Jan.  22.         Plate  4328.     1899,  March  i. 

o                   m. 

o                        m- 

2215 

6 

'5-847 

25-0295 

5       23-1806 

I3-I369 

2264 

16 

187915 

23-5384 

6        9-11851  1-2750 

6-6465 

26-2816 

24§      15-9662      13-8431 

81    259       9-5 

2265 

20§ 

i  20-0755 

23-0268 

6       10-3489     10-6453 

22  I  ~ 

5* 

6-6907 

26-1  132 

6       16-0238  i  13-6786 

2266 

20-2421 

23-4245 

9      10-5518     11-0263 

8O      250          9-5 

2267 

'3 

20-5775 

23-4755 

5       10-8890 

1  1-0440 

8O      252          9-5 

74$ 

4-9943 

207538 

80    238       6-5 

2268 

24§ 

207333 

23-8650 

12         11-0803      11-4174 

80      253 

9'5 

47S 

;       2-8390 

23-8280 

80    237   ;    87 

2269 

8 

22-1  IO2 

23-2838 

4       12-3986     10-7123 

2270 

5* 

I5-II36 

24-2218 

4*       5*5204     12-2902 

2271 

4 

16-4342 

24-1626 

4*         6-8275       12"!  l6o 

R.A.  8h  om  tn  Sh  ?r>™ 

2272 

26§ 

19-3249 

24-5515 

13      9-741°    12-2325 

80    248      9*4 

•i-e         R.A.  8h  om  Dec.  +  80"                 R.A.  8»>  ID™  Dec.  +  81' 

2273 

2274 

1  1 

19-37I4 
16-6628 

24-1647 
257991 

25§       9"7516  i  11-8426 
6        7-2078     13-7202 

80    249 

9'3 

Plate 

3833.    1898,  Jan.  22.          Plate  4328.     1899,  March  i. 

m. 

2218 

4 

15-0643 

;  14-4776 

22  19 

5 

15-0870 

14-0802 

2220 

9 

'5  6394 

14-0625 

2221 

6 

16-0880 

14-3269 

R.A.  8h  20m  to  8h  4.om 

2222 
2223 

1  1 

5 

16-7128 
16-7816 

14-8161 
14-8000 

6 

6-2410 

2-7820 

I 

C«ntre       R.A.  8">  40™  Dec.  +  80*                 R.A.  8h  20™  Dec.  +  81* 

2224 

•3 

18-2072 

14-3184 

5 

7-6817 

2-1482 

Plate 

3413.    1897,  April  10.           Plate  4328.     1899,  March  i. 

2225 

5 

19-0935 

14-5258 

1 

e                           m. 

2226 

8 

19-1703 

'4'5975 

3* 

8-6697 

2-3388 

2275 

20§ 

4-1642      14-0893 

12 

I4-S787 

1-6935 

80    260 

9'3 

2227 

4 

20-5099 

I4-2453 

2276 

6 

4-5034 

14-5383 

2228 

>7§ 

22-9303 

147607 

7 

12-4272 

2-1489 

2277 

6 

4-5930     '4-5'75 

2229 

I9§ 

23-5848 

14-4834 

9 

•3-0533 

I-8103 

So    256 

9'5 

2278 

2I§ 

4-9513     I4-3349 

'4 

1  5  '344° 

2-0038 

80   261 

9'5 

2230 

22  J 

23-9993 

14-2548 

'5 

I3-4478 

1-5469 

80    257 

9"5 

2279 

II 

6-8614     14-6687 

4* 

17-2178 

2-5005 

2231 

'3§ 

•5'54'3 

5*534 

6 

4-9538 

37388 

2280 

5 

6-9390     14-0626 

2232 

8 

15-9171 

5-2834 

5* 

5'49O7 

3-3I85 

2281 

4 

77039 

14-8454 

2233 

'3 

16-1141 

5-2070 

6 

5-6822 

3-2263 

2282 

10-1467     14-2666 

44 

20-5255 

2-3752 

80   266 

8-4 

2234 

8 

18-2510 

5-7785 

5 

7-8621 

3-5954 

2283 

6 

10-2681     14-0055 

2235 

6 

19-5961 

5-8833 

4*       9-2103 

3-5762 

2284 

6 

12-0103     '4-2612 

2236 

9 

19-9890 

5-8086 

5        9'59'8 

3-4654 

2285 

'9§ 

13-9775     14-6027 

13* 

24-3127 

3-0353 

2237 

'9 

22-4202 

5-7985 

6 

12-0150 

3-2310 

2286 

24§ 

4-I599     'S-37'o 

'7 

14*4648 

2-9685 

80    259 

9'S 

2238 

10 

17-6933 

16-7626 

5 

7-3966 

4-6279 

2287 

'5 

6-9267     15-6300 

6 

17-2011 

3-4629 

2239 

5 

15-8564 

17-6665 

4*      5-6509 

5-6960 

2288 

4 

10-7017 

15-9192 

2240 

4 

18-5984 

17-6028 

2289 

4 

12-0623     15-1763 

2241 

6 

14-7070 

18-6192 

4* 

4-5957 

67541 

2290 

16 

5-2418     16-6039 

7 

15-4401 

4-2895 

2242 

'3§ 

17-2425 

18-8195 

8         7-139° 

6-7I79 

2291 

4 

6-1372 

'6*7472 

2243 

4 

18-8517 

'8-4947 

3*       87159 

6-2447 

2292 

20§ 

9-9105     16-8497 

16 

20-0708 

4-9283 

So    265 

9'5 

2244 

12 

20-2283 

18-7242 

5       10-1020      6*3462 

2293 

1  1 

12-4615     16-3712 

7 

22-6544 

4-6706 

2245 

12 

207443 

18-7118 

6 

10-6150 

6-2850 

2294 

4 

12-6228     16-0133 

2246 

6* 

207814 

18-0349 

3* 

10-5901 

5-6064 

2295 

5 

3-9505 

17-0310 

2247 

16 

23-7698 

18-3412 

7 

13-5926         5-6356 

80    255 

9'5 

2296 

1  1 

4-8117 

17-0848 

4* 

14-9740      47300 

2248 

23§ 

18-0428 

19-4704 

17 

7-9970         7-2913 

80    247 

9'5 

2297 

'4 

5^744 

17-4930 

7 

'5-3974      5-1789 

2249 

2<5§ 

20-4642 

'9'9595 

tl| 

10-4509    \     7-5552 

80    251 

9'5 

2298 

8 

5-8379 

17  1313 

3* 

15-9902      4-8632 

2250 

5 

22-7220 

19-7402 

2299 

6 

6-5530     17-0215 

2251 

5 

14-6515 

20-5852 

2300 

i6§ 

977'2     17-2955 

10 

19-8949      5-3633 

2252 

6 

14-6636 

20-4006 

2301 

5 

107996     17-2957 

2253 

12 

19-9765 

20-3901 

5 

10-0075         8-0298 

2302 

4 

10-9264     17-0553 

2254 

7 

22-6389 

20-8431 

4*     12-6979      8-2312 

2303 

'9§ 

11-9130     17-3174 

16 

22-0270 

5-5649 

2255 

9 

14-6819 

21-3525 

S 

4-8230 

9H763 

2304 

3 

6-1887 

18-1976 

2256 

5 

14-8616 

217734 

2305 

4 

6-1943 

18-7528 

2257 

5 

20-6744 

21-6452 

2306 

4 

7-0908     18-8310 

2258 

4 

17-6280 

.22-1073 

2307 

7 

7-4172     18-5453 

3* 

17-4442 

6-4071 

2259 

18 

18-0638 

22-8334 

9 

8-3283 

IO-6378 

2308 

6 

8-8760 

18-3148 

226O 

4 

19-3792 

227582 

2309 

5 

11-0788     18-4241 

226l 

5 

19-6741 

22-8169 

2310 

20§ 

11-1502     18-6946 

15     121-1518 

6-8728 

2262 

37§ 

21-8379 

22-9730 

22§ 

12-0980 

IO-4259 

80    254 

9-2 

2311 

4 

11-8879  i  187034 

2263 

5 

16-8925 

23-8640 

2312 

44§ 

I2-I974  !  '8-4555 

43§ 

22*2136 

67232 

80  268 

8-3 

2229,  2230.     B.D.  80°  256  and  257.     The  E.A.  of  these  stars  given  in 

the  B.D.  appears  to  be  about  im  too  large. 

i  rcseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  1  15«"2  of  R.A.  at  Dee.  +  80  *,  and  iZ7"-8  at  Dec.  +  81*. 
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GREENWICH  ASTKOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    80°. 


B.  1). 

B.  D. 

No. 

Diam. 

*. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  8h  2olu  to  8h  40m  —  contd. 

R.A.  8h  40m  to  9h  om 

C«ntr«       R.A.  8h  40™  Dec.  +  80'               R.A.  8>>  2om  Dec.  +  81° 

Centre        R.A.  8h  40™  Dec.  +  80*               R.A.  9h  o"'  Dec.  +  Si* 

Plate  3413.     1897,  April  10.       Plate  4328.     1899,  March  i. 

Plate  3413.     1897,  April  10.        Plate  4311.     1899,  Feb  26. 

o                   m. 

1 

o                     m. 

*3*3 

4 

127380      18-2428 

2361 

26§ 

14-5^20  ;  14-9953 

37§ 

4'3744 

3-3612 

80     274         9-0 

*3H 

4 

6-9908      197482 

2362 

4      22-2636     14-4280 

2315 

5 

8-4471       19-0580 

2363 

5       23-4078     14-6844 

2316 

12 

9-4677      19-5171 

6 

19-4038 

7-5486 

2364 

6 

14-0632     1^-4587 

2317 

4 

97660      197570 

2365 

i6§      14-6969     15-6740 

20 

4-5445 

4-0300 

2318 

4 

9-9084      19-1326 

2366 

3       16-1464     15-5160 

2319 

5 

10-2275     I9'I053 

2367 

4       16-1619     '5'3655 

3* 

5-9792 

3-6132 

2320 

6 

5-8398    20-7941 

2368 

10       17-5801     1  5-1  585 

7 

7-3750 

3-2753 

2321 

5 

7-6718    20-8874 

2369 

14       17-9505     15-3852 

7 

77644 

3H729 

K  1694 

9'7 

2322 

9 

9-9705    20-4712 

3 

19-8227 

8-543° 

2370 

10       19-2316     15-4828 

8 

9-0-176 

3-4616 

80    278 

9'5 

2323 

10 

10-2816    20-6349 

3 

2O'I2O6 

8-73^3 

2371 

4       I9-3335     '5'3"6 

4* 

9-1376 

3-2852 

2324 

24§ 

11-1636    20-3701 

22 

21'O2O5 

8-5439 

2372 

25§     i9'35'5     '5-8773 

29* 

9-2020 

3-844: 

80    280 

9'4 

2325 

4 

137306    20-6142 

2373 

6      20-8973     15-7418 

4* 

10-7265 

3-5893 

2326 

4 

13-9575    20-3882 

2374 

5 

20-9752    15-2784 

4* 

10-7659 

3-1188 

2327 

4 

5-5820    217151 

2375 

5 

20-9863    15-3451 

4* 

10-7842 

3-1842 

2328 

5 

8-i  104     21-3990 

2376 

15 

23"4949     '5'5937 

15 

13-3053 

3-2170 

2329 

6 

9-9144    21-1298 

2377 

20§ 

14-2777     16-1034 

25 

4-1604 

4-4893 

80    271 

9  '4 

2330 

4 

10-4221     21-4869 

2378 

>4§ 

15-3794     163289 

7 

5-2773 

4-6257 

2331 

10 

1  1  -1218     21-4948 

4* 

20-8830 

9-6630 

23/9 

12 

17-1711 

16-3741 

1  1 

7-0676 

4-52i5 

2332 

6 

12-7792 

21-3170 

2380 

4 

18-9913 

16-0938 

2333 

10 

13-3115 

21-0735 

5 

23-1026 

9-4257 

2381 

6 

19-3465 

16-3736 

4 

9-2360 

4-3420 

2334 

5 

57697 

22-3814 

2382 

4 

19-4466  ,  16-6570 

4* 

9-3557 

4-6192 

2335 

4 

6-1749 

22-5816 

2383 

6 

19-5713     16-1987 

4 

9-4461 

4-1486 

2336 

23§ 

6-7899 

22-4800 

16 

16-4845 

10-2755 

80     262        9-5 

2384 

4 

21-4338    ;  16-1338 

2337 

4 

8-9100 

22-1838 

2385 

5 

14-6595      17-9049 

2338 

'9§ 

9-3250 

22-4072 

10       19-0170 

10-4164 

2386 

4 

16-1531    |17-24I9 

2339 

6 

9-6371 

22-0460 

2387 

7 

19-6592    |  17-3574 

5 

9-6284 

5-2960 

234° 

9 

9-6675 

22-9577 

5 

19-3102 

10-9955 

2388 

10 

20-0105  '  '7-91  '7 

10 

10-0248 

5-8182 

2341 

4 

10-4924 

22-9130 

2389 

5 

227370 

172649 

4* 

12-6872 

4'95°7 

2342 

i6§ 

1  1-2640 

22-5215 

6 

20-9405 

10-6947 

2390 

3«§ 

227791 

17-1635 

37§ 

12-721  1 

4-8414 

80    283 

8-9 

*343 

'9§ 

12-6632 

22-6906 

'3 

22-3187 

10-9838 

80     269        9-3 

2391 

2I§ 

23-9375 

17-2725 

«7 

13-8861 

4-8548 

2344 

5 

13-5169 

22-5153 

2392 

63§ 

I4-3757 

18-7958 

~8§ 

4-4820 

7-1684 

80    272 

7'3 

2345 

4 

6-3637 

23-1272 

2393 

i9§ 

14-9430 

18-4934 

21 

5-0245 

6-8185 

80    275 

9'5 

2346 

7 

7-0385 

23-6222 

2394 

9 

20-5536 

18-2926 

5 

10-6001 

6-1506 

2347 

4 

7-8336 

23-9164 

2395 

4 

21-0656 

18-3235 

2348 

2I§ 

8-8211 

23-4727 

13 

18-4243 

11-4360 

80     264        9-5 

2396 

8 

23-0463 

18-7500 

5 

13-1187 

6-4010 

2349 

5 

9-0498 

23-2241 

2397 

5 

18-9012 

19-2120 

4 

9-0290 

7-2053 

2350 

42§ 

1  1-5916 

23-9150 

39§ 

21-1483 

12-1143 

80     267         8-3 

2398 

5 

19-0278 

19-6169 

2351 

6 

1  1-6501 

23-3860 

2399 

7 

20-5561 

19-0273 

6 

10-6592 

6-8824 

2352 

7 

"7153 

23-4756 

3* 

21-3065 

11-6845 

2400 

5 

20-8019 

19-2606 

5 

10-9275 

7-0971 

2353 

6 

7-3654 

24-4193 

2401 

24§ 

21-8315 

19-7693 

20§ 

11-9958      7'5l62 

80    282      9-1 

2354 

12 

9-6879 

24-1  186 

4 

19-2320 

12-1538 

2402 

6 

22-2170 

19-0674 

5t 

12-3201       6-7867 

2355 

5'§ 

10-9812 

24-1998 

43§ 

20-5153 

12-3434 

8  1    270       8-0 

2403 

4 

14-1409 

20-2929 

4* 

4-3822      8-6794 

2356 

9 

13-5259 

24-4756 

2404 

4 

15-5233 

20-4973 

2357 

5 

13-6110 

24-2020 

2405 

1  1 

15-8222 

20-8728 

9 

6-0978      9-1171 

2358 

18 

5-03I3 

25-8816 

7 

14-4439 

i3-5>53 

2406 

6 

16-6502 

20-8149 

4*      6-9165       8-9932 

2359 

6 

6-9587 

25-545I 

2407 

6 

1  7H477 

20-3546 

5         7-6746      8-4643 

2360 

9 

7-9945 

25-9990 

5 

I7-3837 

13-8824 

2408 

5 

-  -Q 

20-8004 

20-6128 

4* 

11-0375      8-4426 

2409 

20^ 

15*1  oo  i 

21-2445 

2O 

5-4093      9-545° 

4i 

24-8843 

3-477I 

80    274      9'o 

2410 

l6£ 

I5-345I 

21-6134 

17 

5-6844      9-8947 

69§ 

24-3543 

7-2458 

80    272      7-3 

2411 

8 

1  7'49  5  5 

21-7668 

5 

7'8394 

9-8695 

16 

23-9965 

10-7563 

80    270 

9'4 

241  2 

5 

17-7924 

21-3744 

4* 

8-1024 

9-4527 

4'§ 

2-43I7 

23-0030 

80  254 

9-2 

24'3 

6 

19-0644 

21-242  1 

5 

9-3569 

9'2'53 

2414 

35§ 

19-1223 

21-6624 

37§ 

9-4512 

9-6302 

80    279      9-4 

2415 

5 

20-5178 

21-1956 

4     i  10-8023 

9-0475 

2416 

20§ 

14-3165 

22-3242 

'9 

4-7162 

10-6891 

80    270      9-4 

2417 

6 

15-4115 

22-0550 

4 

57935 

10-3296 

2418 

4 

I5T436 

22-0055 

4* 

6-1153 

10-2525 

2419 

7 

16-0906 

22-5029 

6 

6-5003 

107193 

I  rtsemi  interval  represents  v<-ry  nearly  5'  =  1158-2  of  R.A.  at  Dec.  +  80*,  and  I278'8  at  Dec.  +  81*. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUB,  1900. 

Z  O  N  E    +    80°. 


687 


Diani. 

B.  D. 

a  D. 

y. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diaiu. 

X. 

y. 

Diani.              x. 

y. 

Ko.            Mag. 

R. 

A.  8h  40™  to  9h  om  —  contd. 

R.A.  9h  om  to  9h  20™  —  contd. 

.    Centre       R.A.  »h  40™  Dec.  +  80'                R.A.  9"  o™  Dec.  +  Si' 

Centre       R.A.  9h  20™  Dec.  +  80*                 R.A.  9h  o">  Dec.  +  81* 

Plate  3413.     1897,  April  10.        Plate  4311.     1899,  Feb.  26. 

Plate  3884.     1898,  March  i.           Plate  4311.     1899,  Feb.  26. 

1 

m. 

o 

m. 

i.    2420 

12         17-3502 

22-3859 

7 

7-7460     10-4986 

2466 

I  I 

9^443 

18-3757 

6       :  20-0433         6-4815 

j    2421 

5       19-2009 

22-7873 

4 

9-6215    10-7445 

2467 

6       12-2972 

'8-6453 

1   2422 

8 

19-3503 

22-4301 

7 

9-7431    10-3756 

2468 

6       12-3104 

18-2398 

24-3 

26§ 

20-2155 

22-256 

23§ 

10-6274    10-5954 

80      28l 

9'5 

2469 

36§       4-6112 

I9'3556 

22§ 

'4-6455 

6-9880 

24-4 

5 

21'5359 

22-3773 

4* 

11-9135     10-1401 

2470 

6 

7-8262 

19-9224 

5       17-8010 

7-837I 

.   2425 

6 

21-6237 

22-9615 

5 

12-0531     107170 

18 

8-6172 

197256 

10       1  8-60  1  8 

7-7091 

|   *426 

"§ 

I4-6553 

23-1566 

22§ 

5-1243   11-4898 

80      273 

9'5 

2472 

3 

9-5243 

19-8627 

24-~ 

5 

14-9299 

:  23-8945 

4* 

5-4567    12-2017 

2473 

8 

1  1-1309 

19-3031 

4*     21-1471 

7-5044 

2428 

9 

18-2555 

i  23-0987 

4 

8-7068     11-1336 

2474 

3 

11-6375 

19-3021 

2429 

4 

16-61  14 

24-0405 

4* 

7-1482     12-2117 

2475 

'9 

12-04-3 

19-8768 

15       22-0070 

8-1627 

2430 

9      17-3196 

24'4749 

6 

7-8891     12-5829 

2476 

i8§ 

12-2853 

19-6053 

13       22-2695 

7-9038 

2431 

'4 

19-3382 

24-2448 

IO 

9-8803    12-1848 

24/7 

6 

12-6638 

19-4504 

2432 

6t 

22-5287 

24-6557 

5 

13-0944   12-3304 

2478 

8       127848 

'9"3374 

4*     227924 

7-6887 

2433 

4 

16-7093 

25-3469 

3* 

7-3504 

13-5008 

2479 

6 

1  3-5710 

19-0418 

*434 

8 

17-8821 

25-8470 

5 

8-5642 

13-9042 

2480 

12    !  13-7189 

19-9355 

7      23-6661 

8-3678 

2435 

'3 

22-3446 

25-5857 

14 

12-9905 

13-2697 

2481 

6 

4-5619 

20-0460 

4       14-5364 

7-6734 

2456 

6* 

22-4815 

25'5750 

5 

13-1244 

13-2485 

2482 

4 

5-1864 

20-3958 

2483 

6 

6-2875 

20-5196 

4* 

16-2156 

8-2951 

37§ 

7-6037 

1-2143 

80    277 

9-1 

2484 

4 

7-9177 

20-0180 

6o§ 

2-2825 

7-0105 

80    268 

8-3 

2485 

16 

8-1046 

20-3859 

4 

18-0366 

8-3206 

58$ 

1-5506 

12-8340 

8  1    270 

8-0 

2486 

59§ 

9-1811 

20-6367 

53§ 

19-0867 

8-6666 

80    287 

7-8 

53§ 

2-1347 

12*5009 

80    267 

8-3 

2487 

4 

97467 

207846 

35§ 

26-0790 

i7-2547 

80    284 

9-2 

2488 

10 

10-4237 

20-9322 

4 

20-2979      9-0688 

2489 

7 

4-2898 

21-2777 

7 

14-1571 

8-8750 

2490 

9        4-8085 

21-8760 

5      14-6208 

9-5I79 

R   A     nh  nm  tr>  nh  ^o"1 

2491 

20             5-2112 

21-6730 

14      15-0398 

9-3493 

.:e         R.A.  9h  2om  Dec.  +80'                    R.A.  9h  om  Dec.  +  81* 

2492 
2493 

5        6-1396 
37§       6-6520 

21-8723 

21-1103 

4      i5-9485 
25§     16-5252 

9-6289 
8-9153 

80    286 

9'4 

Plate  3884.     1898,  March  i.             Plate  4311.     1899,  Feb.  26. 

2494 

4*      7-8510    21-4647 

3*     17-6844 

9-3769 

m. 

2495 

4 

8-8321     217292 

5 

4-5789 

14-1812 

. 

2496 

2o§       8-9094    21-8349 

ii     '  18-7093 

9-8346 

15 

6-0315 

14-2262 

9      16-5089 

2-0070 

2497 

8 

9-8572 

21-1750 

5      197114 

9-2605 

2439 

IO 

12-4870 

14-6197 

2498 

8 

9-8785     21-1948 

6       I973I7 

9-2834 

2440 

4 

12-7955 

14-6799 

2499 

5 

10-5875     21-9063 

2441 

4 

13-1583 

14-3236 

2500 

'5 

10-7137    21-6266 

9 

20-5259 

97854 

2442 

10 

3-6978 

5-8348 

4 

14-0438     3-4048 

2501 

4 

11-5125 

21-1990 

2443 

IO 

4-1886 

5-4565 

5 

14-5671      3-0682 

2502 

10 

I3-6334 

21-6961 

.* 

23-4293 

10-1125 

2  444 

4 

5-3485 

5-9223 

2503 

1  1 

13-8401 

21-0865 

-* 

23-6871 

9-5230 

2  44  5 

IO 

5-8148 

5-0726 

4* 

16-2194 

2-8310 

2504 

5 

5-6642 

22-7619 

4* 

15-3986 

10-4751 

2446 

8 

6-4589 

5-1429 

4* 

16-8554     2-9579 

2505 

21 

5'8754 

22-0774 

IO 

15-6670      9-8108 

244" 

6        8-6014 

5'2937 

2506 

6 

6-4010 

22-9255 

4       16-1159     10-7004 

2448 

12           11-3561 

5 

21-6980 

3-8082 

2507 

10 

6-8553 

22-2978 

6       16-6238     10-1153 

2449 

18 

12-7056 

5-4182 

9 

23-0561 

3775° 

2508 

4 

7-2627 

22-8441 

_ 

1450 

7     ,12-9320 

5-8339 

2509 

20 

8-3149 

22-0348 

10 

18-0994      9-9818 

*45i 

$7738 

16-9139 

28§ 

16-0165       4-6583 

80    284 

9'2 

2510 

4 

1  1-1015 

22-724 

2452 

'5 

5-9920 

16-8968 

8 

16-2370      4-6606 

80    285 

9'5 

2511 

4 

1  1-2920 

22-4466 

2455 

7 

8-8264 

16-9415 

2512 

5 

11-8050 

22-1372 

2454 

7 

9-3503 

16-1061 

2513 

18 

12-3812 

22-2341 

IO 

22-1321 

10-5383 

2455 

6 

10-3891 

16-0806 

3* 

20-6905 

4-2336 

2514 

6 

127197 

22-4152 

4* 

22-4547    107501 

2456 

10      12-7714 

16-7904 

25'5 

'9 

13-2387 

22-8010 

IO 

22-9368     1  1-1762 

2457 

10 

3-9'9' 

I7-9557 

6 

14-0786 

5-5346 

2516 

22 

7^397 

23-21  1  1 

ii     1  16-9255     1  1-0591 

2458 

5 

£ 

4-4765 

I7'473I 

25'7 

21 

87278    23-5703 

ii       18-3765     11-5475 

2459 

4 

479'4 

I7-2975 

2518 

I  I 

10-3350    23-5596 

7 

19-9808     11-6776 

2460 

4 

7-4203 

17-5969 

2519 

6 

10-3949    23-9453 

2461 

24§ 

9-8272 

17-1251 

21 

20-0370 

5-2231 

80    288 

9'4 

2520 

19 

10-6473    23-7606 

15 

20-2731     11-9050 

2462 

6 

I  I-6679 

I7-/434 

4* 

21-8150 

6-0007 

2521 

16 

1  1-6165 

23-5461 

8 

21-2569    117788 

2463 

26§ 

4-3III 

18-8855 

'4 

14-3879 

6  '4944 

2522 

6 

11-6865 

23-2697 

2464 

4 

9-5OIO 

18-8524 

2523 

7 

4-7446 

24-9016 

4 

14-2897     12-5250 

2465 

5 

9-5587 

18-6128 

2524 

6 

77587 

24-7739 

5* 

17-3029    12-6623 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  ii5s'2  of  R.A.  at  Dec.  +  80*,  and  i27»-8  at  Dec.  +  81*. 
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GREENWICH  ASTKOGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    80°. 


No. 

Diam. 

X. 

- 

Diam. 

X. 

V- 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

V. 

Diam. 

X. 

* 

B.  D. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.  A.  9h  om  to  9h  20m  —  contd. 

R.A.  9h  20m  to  9h  40"'  —  contd. 

Centre         R.A.  gh  2om  Dec.  +  80*                  R.A.  9h  om  Dec.  +  81° 

Centre         R.A.  gh  20™  Dec.  +  80*               R.A.  9''  40™  Dec.  +  81. 

Plate  3884.     1898,  March  i.            Plate  4311.     1899,  Feb.  26. 

Plate  3884.     1898,  March  i.         Plate  4326.     1899,  Feb.  28. 

in. 

o 

in. 

2525 

13 

9-5991      24-8414 

7 

19-1323 

12-8900 

2572 

171 

19-4187 

17-6629 

16 

9-2388       5-6153 

2526 

8 

10-4045    '  24-6962 

5 

19-9473 

12-8174 

2573 

9 

197578 

17-7345 

5 

9-5834       5-6542 

2527 

10 

13-6597      24-5348 

7 

23-2059     12-9428 

2574 

5 

20-3550 

17-8918 

4* 

10-1902       5-7612 

2528 

46§ 

5-1841      25-6127 

23§ 

14-6679     13-2711 

81    286 

9-2 

2575 

6 

15-5662 

18-0793 

5* 

5-4379 

6-3684 

2529 

'9 

9-8409      25-1128 

i.3 

19-3520  1  13-1809 

2576 

6 

15-6782 

18-4381 

5 

5-5826      6-7193 

2530 

54§ 

10-6144      25-6768 

4°§ 

20-0703 

13-8135 

81    295 

8-6 

2577 

4 

16-1756 

18-1642 

2531 

6* 

11-1187      25-7625 

4* 

20-5668 

13-9426 

2578 

4* 

16-2893 

18-3851 

4* 

6-1898      6-6092 

21 

11-1889      25-1033 

16 

20-6930 

13-2918 

2579 

5 

17-0524 

18-8329 

3t 

6-9868      6-9908 

2533 

7 

12-4840      25-3704 

5 

21-9605 

13-6691 

2580 

4 

20-3596 

18-6757 

5t 

10-2666      6-5414 

2534 

1  1 

13-3700      25-1858 

6 

22-8609 

13-5638 

2581 

7 

20-8665 

18-0491 

6 

10-7168       5-8728 

2535 

5 

13-9415      25-1768 

2582 

14 

1  5-0781 

19-5013 

9 

5-0788 

7-8300 

2583 

24§ 

16-3205 

19-3153 

22§ 

6-3016 

7-5655 

35§ 

23-9060 

H7423 

80    289 

8-5 

2584 

7 

16-8925 

19-3834 

5 

6-8743      7-5501 

36$ 

25-9452 

1  1-7807 

80    290 

9-0 

2585 

7 

18-3903 

19-6556 

5 

8-3918 

7-6901 

46§ 

2-5065 

17-3851 

80    283 

8-9 

2586 

6 

19-01  So 

19-5480 

5* 

9^0064 

7-5255 

44§ 

11-1830 

26-2561 

81     297 

9-0 

2587 

4 

19-1821 

19-3349 

4t 

9-1502 

7-2969 

2588 

15 

19-6643 

19-1371 

9 

9-6i37 

7-0614 

2589 

4 

19-8212 

19-8642 

4 

9-8346 

77736 

R.A.  9h  20m  to  9h  40m 

2590 

7 

20-1401 

19-7628 

4 

10-142  1 

7-6432 

Centra      R.A.  9h  20'"  Dec.  +80°               R.A.  9'-  40™  Dec.  +81° 
Plate  3884.     1898,  March  i.        Plate  4326.     1899,  Feb.  28. 

2591 
2592 
2593 

6 
3*3 

5 

20-61  19 
20-9608 
11*8796 

19-1062 
19-6109 

19-7459 

5 

5 

10-5562 
10-9469 
11-8738 

6-9465 

"•4200 

80    300 

9'4 

e 

m. 

2594 

16 

22-O12I 

19-9386 

10 

12-0255 

7-6533 

2536 

6 

15-4172 

H-5642 

4* 

4-9809 

2-8792 

2595 

5 

22-2547 

19-0828 

5 

12-1912 

6'7776 

2537 

4 

I5H937 

1  4-491  3 

2596 

9 

23-S37I 

19-6912 

8 

13-5207 

7*2728 

2538 

H 

I6-5379 

r4"345° 

1  1 

6-0772 

2-5645 

2597 

6 

15-9006 

20-3856 

4t 

5'977' 

8-6354 

2539 

7 

16-9087 

I4-1345 

5* 

6-4241 

2-3237 

2598 

4 

16-9295 

20-3140 

2540 

36§     I7-3494 

14-1888 

4°§ 

6-8712 

2-3373 

8O      291 

9-1 

2599 

4 

17-3706 

20-6569 

4* 

7-4635       8-7808 

2541 

2I§ 

18-3112 

14-6012 

23§ 

7-8659 

2-6641 

80      293 

9'5 

2600 

44§ 

19-0536 

20-8725 

4'§ 

9-1602  !    8-8438 

80    295       8-6 

2542 

9 

187285 

14-5856 

7 

8-2812 

2-6133 

2601 

5* 

22-0765 

20-4034 

4 

12-1261       8-uco 

2543 

ig§     19-6221 

14-6298 

12 

9-1751 

2-5772 

2602 

9      23-7578 

20-8986 

8 

13-8486 

8-4567 

2544 

4     '20-1479 

14-6547 

2603 

10       16-3905 

21-9725 

7 

6'6o6i 

IO-I7?0 

2545 

10 

20-4079 

H7775 

6 

9-9703     2-6551 

2604 

8       :  16-8651 

21-6494 

4 

7-0505 

9-81  29 

2546 

5 

I4-2593 

15-5484 

2605 

8       17-3911 

21-8964 

5 

7-5963 

10-0120 

2547 

i9§     15-5504 

15-6946 

19 

5-2125     3-9975 

2606 

25§     17-5926 

21-0756 

25§ 

77231 

9-1761 

80    292 

9-2 

2548 

12 

I5737I 

15-7206 

9 

5-4017       4-0058 

2607 

4       177056 

21-7369 

3t 

7-8915 

9-8302 

2549 

22§ 

I5-8l43 

15-0366 

28§ 

5-4190     3-3168 

2608 

10       17-9457 

21-0248 

6 

8-0697 

9-0950 

2550 

7 

16-9788 

15-2295 

4* 

6-5922        3-4066 

2609 

25^     20-071  1 

21-2232 

20§ 

10-2047 

9-1047 

80    296 

9'5 

2551 

13 

17-1  ioi 

15-5866 

9 

6-7572 

3-7540 

2610 

29^     20-8473 

21-0586 

23§ 

10-9632 

8-8742 

So    299 

9'4 

2552 

5 

20-1550 

15-2255 

261  1 

8       21-1528 

21-1537 

6 

11-2740    ;     8-9368 

2553 

7 

20-1604 

15-1050 

6 

97517 

3-0048 

2612 

4*     21-4698 

21-0057 

3 

11-5796         8-7639 

2554 

5 

20-8071 

•5"4752 

4* 

10-4287 

3-3I47 

261  3 

5t    22-7722 

21-9550 

4 

12-9603         9-5954 

2555 

7 

21-7063 

157755 

5 

11-3525 

3'534° 

2614 

6      14-2080 

22-1  I  l6 

5t 

4-4420      10-5052 

2556 

i9§ 

I5"1I35 

16-1158 

16 

4-8154 

4-4542 

261  5 

24§     18-4048 

22-5054 

2O§          8*6591       IO'5286 

80    294 

9'5 

2557 

4 

15-4279 

16-4076 

2616 

4t     18-6397 

22-OI7I 

4*       8-8484     10-0237 

2558 

4 

16-2192 

16-2299 

4t 

5-9277 

4-4708 

2617 

n       18-8305 

22-2489 

9        9-0600  i  10-2349 

2559 

5 

16-2906 

16-6731 

2618 

7      19-4364 

22-2654 

f- 

9-6617 

10-1967 

2560 

9 

17-2105     16-0641 

7 

6-9008       4-2178 

2619 

26g   !  14-2124 

23-3549 

20§ 

4-5578 

1-7446 

2561 

4 

18-9540     16-7613 

2620 

36§     14-2527 

23-2772 

3°§ 

4-5902 

1-6653 

80    289 

8-5 

2562 

27§ 

2o"7377     16-8948 

27§ 

10-4857 

47332 

80      298 

9'5 

2621 

5 

14-4260 

23-2733 

7 

47615 

1-6430 

2563 

28$ 

20-7904 

16-3540 

26$ 

10-4917 

4-1884 

80      297 

9'5 

2622 

4* 

14-5494 

23-8008 

4 

4-9298 

2-1627 

2564 

7 

21-0654 

16-2068 

6 

10-7512 

4-0215 

2623 

ii     .15-9199 

23-2286 

9 

6-2464 

1-4669 

2565 

8 

22-1291     16-3077 

6 

11-8177 

4-0275 

2624 

4!  i  16-0930 

23-1  I  60 

3t 

6-4102 

•3387 

2566 

2I§ 

22-7593     16-7748 

20§ 

12-4903 

4-4365 

2625 

4O§     16-2879 

23-1390 

6-6068 

•3457 

80    290 

9-0 

2567 

5 

14-8509 

17-0043 

5t 

4-6313 

5-3637 

2626 

9 

17-0498 

23-8240 

6 

7H237 

•9605 

2568 

20§ 

14-8846 

17-5889 

8 

4-7170 

5-9446 

2627 

10 

I7-I602 

23-2206 

7 

7-4805 

"3492 

2569 

6 

17-0850 

17-5459 

5 

6-9085 

5-7070 

2628 

23§ 

177328 

23-7754 

8-1010 

•8532 

8  1    306 

9'5 

2570 

2I§ 

18-6797 

17-8381 

i8§ 

8-5206 

5-8551 

2629 

9 

18-9298 

23-7456 

6 

9-2893 

•7167 

2571 

i8§ 

19-2093 

17-8899 

i8g 

9-0500 

5-8608 

2630 

8 

I9-I706 

23-1406 

6 

9-4752 

•0926 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  1158-2  of  R.A.  at  Dec.   +  So*,  and  i27s-8  at  Dec.  +  81°. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

p. 

Diam. 

X. 

*/• 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam.             x.                    y. 

Xo. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  9h  2om  to  9h  40**-  —  contd. 

R.A.  9h  4Oro  to  ioh  om  —  contd. 

Centre          R.A.  9h  2om  Dec.  +  80°                R.A.  9h  4om 

Dec.  +81' 

Cuntr*       R.A.  ioh  o'u  Dec.  +  80'                  R.A.  9h  40*"  Dec.  +  81* 

Plate  3884.     1898,  March  i.         Plate  4326.     1899,  Feb.  28. 

Plate  3934.     1898,  April  5.             Plate  4326.     1899,  Feb.  28. 

m. 

o 

m. 

2631 

6       14-9301 

24-7374 

4 

5-3930 

13-0602 

2680 

4*       6-9708 

19-5252 

4* 

168586 

7-3337 

2632 

IO 

15-7331 

24-1835 

8 

6-1460 

12-4341 

2681 

10     i    7-1280 

I9-5751 

9 

17-01  20 

7*3961 

2633 

4* 

16-3906 

24-8588 

4* 

6-8605 

13*0510 

2682 

10         7-1711 

8 

17  O2OO 

77964 

2634 

32§ 

21-2734 

2  4-7335 

'9.5 

11*7114 

12*4949 

2683 

5        9-0815 

19-1074 

2635 

.* 

21-2971 

24-6792 

4 

11-7299 

12-4358 

2684 

29§       4-4/13 

20-5747 

14! 

14-2809 

8*1715 

80    301 

9'4 

2636 

6t 

2  I  '66OO 

24-1836 

6 

1  2-0490 

1  1-9102 

2685 

4*       4-8864 

20-2557 

4* 

14*7208 

7-8884 

2637 

12 

22-7093 

24-1440 

9 

13-0905 

11-7789 

2686 

6*       6-5828 

20-4435 

5 

16-3996 

8-2173 

2638 

8* 

23-338I 

24-5389 

8 

137506 

12*1181 

2687 

13         7-1601 

20-1692 

10 

16-9915          7*9930 

2639 

7 

I4-3074 

25-3343 

5 

4-8233 

1  3-7070 

2688 

22.S           7-3184 

207945 

22§ 

17-0978 

8-6274 

80    303 

9'5 

2640 

I  2 

I7-2I92 

25-3817 

1  1 

7-7307 

13-4970 

2689 

5*      7-6524 

20-6776 

5 

174403 

8-5386 

2641 

'3 

I7-2203 

25-5186 

9 

77439 

13-6352 

2690 

7       ;      7-9308 

20-5287 

6* 

I773I2 

8*4158 

2642 

3'§ 

l8*0205 

25-1251 

20$ 

8-5080 

13*1729 

8  1     309 

9'5 

2691 

5        8-4118 

20*1098 

4* 

18-2461 

8*0372 

2643 

34jj 

18-3727 

25-3346 

22S 

8-8753 

13-3429 

81     310 

9-5 

2691 

5!       10-0309 

20*8444 

4* 

19-8005 

8-9049 

2644 

7 

I9742I 

25*1  108 

5 

10-2221 

13  0040 

2693 

7     i  10-8074 

20-3664 

5* 

2O-6l29 

8-4935 

2645 

'5 

23-0413 

25*6452 

'3 

'3-5539 

13*2466 

2694 

27§     10*9043 

20-7459 

24§ 

2O  6765 

8-8781 

80    307 

9'4 

2695 

7       11-385' 

20-4879 

46S 

25-41  '3 

16-0751 

80    302 

8-7 

2696 

12           12-6030 

20-7387 

12 

22-3706 

9-0148 

97S 

26-7882 

24-9792 

81    319 

7'4 

2697 

4 

14-9439 

9-1329 

2698 

5* 

5-6753 

21*7568 

7 

15-3818 

94488 

2699 

22§ 

7-9810 

21-4565 

'9§ 

177053 

9-3433 

R.A.  9h  4om 

to  IO11  om 

2700 

6 

9'3378 

21*1686 

4 

19-07/2 

9-1671 

\J\J       A  \J         \J 

2701 

'5 

10*0313 

21-5175 

16 

19-7421 

95758 

Centre     R.A.  ioh  o"1  Dec.  -f  80'               R.  A.  9''  40"'  Dec.  4-  81' 

2702 

35§ 

10-5719 

21-6022 

38§ 

20-2746 

9-7043 

80    306 

9'3 

Plate  3934.     1898 

April  5.          Plate 

4326.     1899,  Feb.  28. 

2703 

6 

7-8984 

22-4223 

5 

17-5430 

10-2955 

2704 

7 

8-3673 

22-OQ36 

6 

18-0365 

10-0094 

ni 

2646 

5 

4-5692 

14-7554 

O 

2705 

9-7920 

22*5619 

20§ 

I9'4I75 

10-5946 

80    305 

9  '4 

2647 

9 

10-8341 

14-8567 

8 

21-0974 

3-0055 

2706 

6 

11-0538 

22-9493 

5 

20-6441 

1  1-0912 

2648 

1  1 

1  1-2922 

14-7381 

9 

21*5642 

2-9248 

2707 

6 

1  1-6203 

22-2442 

2649 

5 

12-2669 

14-7665 

2708 

6 

21*9542 

10-6342 

2650 

44§ 

4-8693 

5*861  1 

+33 

15  0705 

3-5054 

80    302       8-7 

2709 

6* 

6-8422    23-6668 

5 

16*3848 

f          O 

'449' 

.  it  _ 

265  I 

2652 

1  1 
6 

7-2990 
11-0132 

5-2974 
5'4785 

T 

5 

'7*5392 
21-2244 

3-'477 

27  10 
2711 

5* 

7t 

7-0279    23-5011 
8*3985     23*6146 

6 

16-5839         -2901 

17-9383      -5280 

2653 

4 

11*4332 

5-2669 

3* 

21-6579 

3-4643 

2712 

12 

8-8790    23-0757 

10       18*4644         0309 

2654 

6 

13-2687 

5-1308 

2713 

ll 

1  1*7219    23-8583 

'5 

21-2321         *04»9 

2655 

24 

4-0718 

16-7855 

22§ 

14-1987 

4-3616 

IO 

13-6105     23-5805 

IO 

23-1392 

•9306 

2656 

5 

8-7098 

164594 

2715 

'9 

4-9065    24-2930 

18 

14*4044 

'9'  35 

2657 

7 

9-1157 

16-3207 

7 

19-2652 

4-3181 

2716 

4* 

5-2696    24-4419 

4 

'4'75'4 

12-0907 

2658 

23^      10*1126 

16-2655 

27§ 

20-2625 

4-3458 

2717 

65§ 

77461    24-3959 

6o§ 

17*2254 

12-2539 

81     319 

7'4 

2659 
2660 

10 

4* 

11-1436 
11-7665 

16-0476 
16-3952 

6t 

4* 

21-3064 
21-8976 

4-2163 
4-6123 

2718 
2719 

5* 
55§ 

8*1893    24*6158 
8*5521    24-6685 

4* 

17*6471 
18*0060 

12-5097 
12-5895 

/• 

81    320 

8-4 

2661 

9 

12-6747 

16-1801 

9 

22  8226 

4H725 

2720 

5       i»-7»97 

12-6545 

2662 
2663 
2664 

18 
1  1 
6 

13-0776 
4-5407 
4-6763 

16-1251 
7-6725 

21 
1  I 

4 

23-2290 

'4'59'7 
14-7263 

4H544 
5-2722 
5*2956 

2721 
2722 
2723 

7 

28§ 
22§ 

12*1056 
127384 
6-8459 

24*1474 
24-0130 
25-8439 

9 

26§ 
22§ 

21-5901 
22*2322 
16-2059 

£.             £  £ 

12*3684 
12*2861 
13*6204 

81    325 
8'    3'7 

9*1 
9'5 

2665 
2666 

7         4-8882 
11         7*1406 

774:9 
7-5826 

5 

IO 

I4-93I5 
17*1911 

5*3899 
5'4'27 

2724 

2725 

10 

8-2049 

25-6809 

4 
1  1 

16-7766 
17-5736 

'3-4457 
13-5696 

2667 

5t    ;     7*6607 

7-1168 

+t 

177482 

4*9932 

2726 

4 

18-2427 

137173 

2668 

8         7-8721 

17-1046 

6 

17-9610 

4-9948 

2727 

4* 

9-9418 

25-I3I2 

6 

19-3504 

13-1686 

s  s 

2669 

5       10-0084 

17-2202 

4* 

20-081  5 

5-2871 

2728 

4 

20-0825     13-4007 

2670 

9       10-5785 

f        O 

17-2572 

8 

20*6442 

5'3742 

2729 

1  1 

10-8771 

25*4601 

'4 

20-2555 

I3-5759 

267  I 

4       1  1  -361  8 

i7-4785 

2672 

17       12-0175 

17-1405 

'5 

22-0865 

5-3769 

47§ 

24-2327 

6*7499 

80    310 

9-i 

2673 

6       13*7412 

17-9133 

6* 

237375 

6-2925 

2674 

8         4'54i5 

'8-3459 

9 

I4-5376 

5'9545 

2675 

4 

7-3790 

18-2235 

4* 

'7'3745 

6-0727 

2676 

4°§ 

1  1*25  10 

18  3182 

42§ 

21*2255 

6-4900 

80    308 

9*2 

2677 

8 

12-5634 

18-1452 

6t 

22-5463 

6*4254 

2678 

'9§ 

12-6192 

18-8974 

22 

22-5410 

7-1782 

2679 

7t 

6-9304 

19-6287 

6 

16*8099 

7-4324 

• 

i  reseau 

interval  represents  very  nearly  5'  =  H5''2  of  R.A.  at  Dec.  +  80',  and  127"  8  at  Dec.  +  81°. 
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GREENWICH  ASTHOGHAPHIC  CATALOGUE    1900. 

Z  O  N  E    +    80°. 


B.  D. 

i 

B.  U. 

Xo. 

lii.im. 

X, 

y. 

Diain. 

X. 

y. 

No. 

Diani.              x.                      y. 

Oiam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

1 

No. 

Mag. 

R.A.  ioh  oln  to  ioh  20m 

R.A.  ioh  om  to  ioh  20'"  —  contd. 

Centre        R.A.  ioh  o">  Dec.  +  80°                  R.A.  io>>  20'"  Dec.  -f  81" 

Centre      R.A.  ioh  o'"  D^c.  -f-  80'               R.A.  io'>  20'"  Dec.  +  81" 

Plate  3934.     1898,  April  5.            Plate  6258.     1904,  Marcli  27. 

Plata  3934.     1898,  April  5.        Plate  6258.     1904,  March  27. 

2730 

8       I5-6959 

14-4419 

0 

in. 

2789 

13 

18-1  140 

22-0762 

9 

8-4358 

10-1599 

0 

m. 

2731 

5     !  16-6082 

'4-3564 

2790 

20 

21-2236 

22-1909 

12 

11-5399 

9-9/93 

2732 

2I§        I7-II17 

14-0215 

12 

6-6754 

2-2376 

2791 

'4 

22-8574 

22-2675 

12 

13-1743 

9-9036 

2733 

7      20-6914 

"4'54Z4 

2792 

7 

14-7697 

23-3432 

4* 

5-2222 

"'7353 

2734 

1  1 

21-2849 

14-6694 

5 

10-8894 

2-4829 

2793 

6* 

18-9667 

23-6353 

4 

9-4314 

1  1-6303 

2735 

7 

21-7693 

H'5547 

5* 

II-363I 

2-3234 

2794 

6 

20-0123 

23-2855 

5 

10-4407 

1  1-1847 

2736 

16 

23-6078 

14-1903 

8     i  13-1596 

1-7879 

2/95 

6* 

20-4277 

23-0371 

5 

10-8290 

10-8958 

2737 

10 

24-0693 

14-2985 

r* 
5 

13-6248 

1-854. 

2796 

8 

17-2319 

24-1639 

6 

7-7587 

12-3222 

2738 

5 

16-7595 

1  5-0824 

2/97 

29§     18-1016 

20§ 

8-6360 

12-4007 

81     332 

9'4 

2739 

6 

17-6550 

15-1015 

2798 

3°§ 

21-1935 

24-4848 

2O§ 

1  1-7300 

12*2654 

81     334 

9'5 

274° 

29§ 

18-5082 

'5'5954 

25§ 

8-2113 

3-6689 

2799 

'5 

16-1314 

25-4005 

I  I 

67732 

13-6560 

2741 

23§ 

19-6401 

I5-5547 

i6§ 

9-3376 

3-5238 

80  316 

9'5 

2800 

8 

16-6261  !  25-1705 

4* 

7-2482 

13-3824 

2742 

6 

20*  c  oo  \ 

I  ~  "4-  i  o  I 

* 

/  T 
2743 

7 

22-7327 

I  5-OO28 

i 

4°§ 

6-2738 

'•8337 

80    313 

9-0 

2744 

12 

23-5312 

15-5824 

/ 

I3-2137 

3-1833 

38§    :  16-5140      26-2184 

81     330 

9-1 

2745 

5 

16-4171 

16-8290 

I09§     26-0600  '  26-8045 

8  1    343 

6-2 

*746 

7 

16-7360 

Q  £ 

16-9983 

4 

6-5795 

5-2357 

2747 

9 

2  I'lSOO 

10-7298 

8 

1  1-0884 

4-5372 

2748 

1  1 

21-2933 

16-7222 

'3 

11-0921 

4-5279 

80    322 

9'5 

2749 

5 

21-5003 

l6l454 

R.A.  ioh  2Om  to  ioh  4om 

2750 
2751 

6 
9 

22-3837 
157584 

16-5518 
I7-3520 

5* 

12-1624 
5-6392 

4^575 
5-6780 

Centre       R.A.  ioh  40™  Dec.  +  80°             R.A.  ioh  2o">  Dec.-f  81° 

2752 

8 

16-1  172 

I7-9527 

5 

6-0573 

6-2464 

Plate  3430.     1897,  April  15.        Plate  6258.     1904,  March  27. 

2753 

ii 

17-1606    17-0794 

7 

7-0110 

5'2737 

0 

m. 

2754 

10 

17-6181   \  17-5912 

6 

7-5151 

57428 

2801 

7 

5-7269 

14-0120 

3*     16-2294 

1-7633 

2755 

6 

20-2963     17-8213 

6t 

10-2014 

57158 

2802 

4 

11-5234 

14-1971 

2756 

'5 

20-5282     17-8460 

10 

10-4375 

80  318 

9'5 

2803 

4 

12-3474 

14-4857 

2757 

1  1 

21-2156     177385 

8 

irm6 

5-5470 

2804 

7 

12-6303 

14-0700 

2758 

27§ 

14-2705     18-3287 

25§ 

4-2553 

6-7945 

80    310 

9-I 

2805 

9       '3'59o6 

14-2046 

• 

2759 

8 

14-4692 

18-2554 

2806 

4       10-6594 

1  5-2029 

276O 

'3 

14-8243 

18-3236 

5* 

4-8095 

6-7365 

2807 

15         5-1370 

16-4676 

10 

15-4495 

4-1674 

276l 

9 

20-5619 

18-0694 

7 

10-4919 

5-9424 

2808 

4       :  107733 

16-9090 

2762 
2763 

'7 
33§ 

207136 
21-0850 

18-0360 
18-4538 

'3 

10-6402 
1  1  -0502 

5-8936 

80    319 
80    320 

9'5 
9'3 

2809 
2810 

9     :    4-0233 
18     i    6-5970 

17-7016 
17-9618 

15       16-7896 

5-3120 

5-7670 

2764 

7 

H'9557 

19-0067 

2811 

20§          8-2289 

17-2227 

17       18-4732  i    5-1594 

80     326 

9'5 

2765 

9 

15-0425 

19-8384 

4* 

5-1662 

8-2259 

2812 

5        6-0897 

18-6662 

4       16-2302       6-4322 

2766 

'7 

16-1  300 

19-5  596 

9 

6-221  I 

7-8425 

2813 

38§       8-3698     187399 

33§     18-5004      6-6845 

80     327 

87 

2767 

'3 

23-4025 

19-4844 

13 

I3H554    !      7-0/97 

2814 

4         9-8168     18-5004 

2768 

25§ 

14-2906 

20-8708 

21 

4-5135    j     9-3236 

80    309 

9'3 

2815 

8       13-8493     18-5640 

2769 

22§ 

'47799 

20-2508 

18§ 

4-9419 

8-6582 

80    312 

9'5 

2816 

10         5-0155     19-9153 

10       15-0625 

/•5949 

80    324 

9'5 

2770 

8 

14-8609 

20-1576 

2817 

i9§  ;  6-4758   19-5775 

19       16-5428 

7-3730 

2771 

7 

18-3425 

207951 

4* 

8-5398 

8-8628 

2818 

8 

6-6079 

19-7800 

6       16-6590 

7-5846 

2772 

5 

'8-3633 

20-8429 

4* 

8-5701 

8-9072 

2819 

10 

9'4376 

19-9743 

7 

19-4677 

7-9998 

2773 

8 

18-8741 

20-0625 

2820 

8 

1  1-9718 

19-4910 

2774 

1  1 

21-4913 

20-4838 

8 

11-6465          8-2552 

2821 

6 

12-2990 

19-4697 

2775 

5 

22-4141 

20-3864 

4* 

12-5573          8-0722 

2822 

18       13-3020 

19-9525 

14 

23-3263 

8-2748 

2776 

6 

22-8143 

20-6406 

4t 

12-9786         8-2891 

2823 

14        4-5469 

20-3047 

9 

14-5620 

7-9478 

2777 

26§ 

14-3518    21-6042 

20§ 

4-6459       10-0472 

80   311 

9'3 

2824 

4-8585 

20-1240 

16       14-8887 

77897 

80     323       9-5 

2778 

9 

16-7105     21-0260 

4* 

6-9348         9-2457 

2825 

5 

7-0911 

20-6237 

3*     I7-0773 

8-4603 

2/79 

8 

17-1776    21-4585 

7-445° 

9-6356 

2826 

8 

8-2798 

20-8585 

6 

18-2453 

8-7913 

2780 

5 

17-9623     21-5220 

4* 

8-2292 

9-6264 

2827 

22§ 

8-9343 

20-4750 

20§ 

18-9273 

8-4582 

80    328       9-4 

2781 

29§ 

19-2796    21-0245 

23§ 

9-4962 

9-0018 

80  315 

8-8 

2828 

5 

12-2915 

20-0138 

2782 
2783 

8 

7 

19-7033     21-4302 
20-0837     21-4486 

4 
4* 

9-9564 
10-3338 

9-3662 
9'35'Q 

2829 
2830 

4 
13 

4-8/83 
7-5534 

21-8663 
21-3747 

4       14-7741 
10       17-4812 

9-5305 
9-2475 

2784 

22§ 

21-0238    21-0849 

'7§ 

11-2391 

8-8954 

80    321 

9'5 

2831 

7 

9-324° 

21-1310 

4       19-2647 

9-1400 

2785 

8 

21-7507    21-3715 

5 

I  1-9868 

9-1  146 

2832 

9 

10-9260 

21-8065 

5       20-8101 

9-9400 

2786 

10 

23-1715 

21-1146 

1  1 

13-3834 

97251 

2833 

8 

5-4867 

22-4001 

5       15-3396 

10-1072 

2787 

6 

15-1883 

22-7706 

4* 

5-5841 

11-1297 

2834 

4 

7-3229 

22-2175 

4*     17-1852 

10-0723 

2788 

*  i 

177190 

22-9772 

8 

8-1284 

11-0956 

2835 

10 

9-9768 

22-6275 

5       197979 

10-6853 

• 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  ii5s'2  of  R.A.  at  Dec.  +  8oc;  and  i275'8  at  Dec.  +  81°. 
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B.D. 

Diam.             x.                     y. 

B.  D. 

No. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

"' 

No.            Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Xo. 

Mag. 

\ 

R.A.  iob  20™  to  ioh  4Om  —  contd. 

R.A.  ioh  40m  to  i  ih  om  —  contd. 

Centre          R.A.  ioh  40™ 

Dec.  +  80*            R.A.  ioh  20"  Dec.  +  81* 

Centre        R.  A.  iob  40"'  Dec.  +  80°              R.  A.  i  ih  om  Dec.  +  81* 

Plate  3430.     1897,  April  15.       Plate  6258.     1904,  March  27. 

Plate 

343°-     l89 

i,  April  15.         Plate  4352      1899,  March  9. 

m 

m. 

2836 

'5 

10-1491 

22-0565 

12 

2O-01  38 

10-1273 

2883 

i8§ 

14-7646 

19-7563 

'3 

4-8260 

8-.  396 

2837 

8 

11-3230 

22-0385 

6 

21-1889 

10-2033 

2884 

263 

16  2495 

19-9740 

29^ 

6-3223 

8-2231 

80    336  '    9"5 

2838 

8 

12-9893 

22-7002 

5* 

227973 

10-9898 

2885 

5 

18-5992 

19-5109 

5* 

8-6226 

7-5560 

2839 

'3 

4-8894 

23-5503 

9 

14-6559 

I  1-2062 

2886 

5 

'97442 

19-5405 

2840 

5 

6-4815 

23-0920 

4 

16-2775       10-8738 

2887 

5 

16-0340 

20-9201 

3* 

6-1916 

9-1868 

284, 

1  1 

6-8513 

23-0483 

7 

16-65  13     io'86i6 

2888 

10 

'6-5332 

20-1926 

7 

6-6245 

8-4164 

2842 

'4 

7-3745 

23-5830 

9 

17-1  298 

"'4343 

2889 

20§ 

18-0213 

20-5722 

18 

8-1397 

8-6639 

2843 

4 

8-5160 

23-5262 

3* 

18-2736 

1  1-4686 

2890 

5* 

18-6142 

20-7242 

3* 

87429 

8  7620 

2844 

5 

9-6978 

23-3550 

4 

19-4685 

"•3853 

2891 

10 

19  2685 

20-0860 

8 

9'3397 

8*0702 

2845 

34? 

13-0403 

23-8519 

3'§ 

22-7593 

12-1437 

8  1     350      9-0 

2892 

5 

19-3910 

20-5516 

4* 

95057 

8-5245 

2846 

28=; 

4-8235 

24-3901 

18 

i4-5255 

12-0388 

2893 

9 

20-6580 

20-3838 

8 

10-7491 

8-2447 

2847 

9 

9-5270 

24-9213 

6 

19-1-05 

12-9350 

2894 

6 

20-8947 

20-1558 

jt 

10-9682 

7-9953 

2848 

10 

9-5408 

24-9403 

9 

19-1858 

12-9585 

2895 

6 

21-6991 

20-4457 

4* 

11-7917 

8-2115 

2849 

6* 

10-2901 

24-6122 

4* 

19-9623 

12-6835 

2896 

6 

23-6070 

20-2500 

5 

13-6756 

7-8543 

2850 

'4 

5-0810 

25-7394 

10 

i  3-4060 

2897 

20§ 

17-4482 

21-2512 

16 

7-6287 

9'39'5 

2851 

_* 

5-4698 

25  7508 

5* 

15-0638 

13-4466 

2898 

2'§ 

18-5788 

217942 

20 

8-8020 

9-8334 

80    345 

9'3 

2852 

4* 

10-2761 

2  5  "3474 

4* 

19-8858 

13-4159 

2899 

5* 

'9'44  '5 

21-6662 

4* 

9-6518 

9-6270 

2853 

94J5 

10-9282 

25'39'4 

86.S 

20-5345 

13-51  iO 

81    349      6-2 

2900 

5 

23-1123 

21-5542 

2854 

5 

I  I'2O2O 

25-5614 

4* 

20-7949 

137039 

2901 

23-6860 

21-0713 

16 

13-8252 

86595 

80    348 

9'5 

2902 

5 

14-8205 

22-5402 

6* 

5-1309 

10-9063 

6o§ 

25-8728 

37489 

80    335       8-8 

2903 

5* 

14-8230 

22-8893 

3* 

5-1588 

11-2552 

55§ 

26-9343 

II-4530 

80    339      8-5 

2904 

7t  ; 

14-9694 

22-9859 

5* 

S"3"7 

11-3360 

39§ 

26-2571   i  13-1955 

81    354      8-9 

2905 

17-1462 

22-8379 

4°§ 

7H695 

10-9978 

So    339 

8-5 

9°§ 

7-247I 

26-2805 

81    343      6-2 

2906 

'7 

17-1926 

22-9777 

13 

7-5280 

11-1348 

80    340 

9'5 

2907 

8 

18-8713 

22-2754 

4 

9  HO' 

10-2849 

2908 

37§ 

19-0974 

22-6594 

33§       9'39b5 

10-6463 

80    346       8-8 

R.A.  ioh  jom 

to  1  1  h  om 

2909 

9 

19-9788 

22-4255 

6       10-2513 

10-3363 

Centre       R.A 

I     ~ 

.  ioh  40"'  Dec.  +80°              R.A.  iihonl  Dec.  +81° 

2910 
291  I 

7 

12 

14-3035 
16-9168 

23-8844 

6*      4-6782 
9        7-3333 

11-7250 
12-0590 

Plate 

3430.     1897,  April  15.         Plate  4352.     1899,  March  9. 

2912 

12 

21-8396 

23-5965 

13       12-2093 

11-3392 

•                   m. 

2913 

9 

22-0025 

23-5352 

10 

12-3082 

11-2634 

2855 

4 

14-1489 

•4-3749 

29H 

8* 

227932 

23-9567 

5 

13-1918 

11-6139 

2856 

10 

17-5130 

'4-7077 

6* 

7-1176 

2-8675 

2915 

10 

14-1376 

24-4258 

7 

4-6126 

12-8447 

2857 

32S 

'4'5744 

363 

8-0153 

2-6552 

80    343       9-1 

2916 

39§ 

16-6098 

24-6292 

3°§ 

7-0918 

12-8303 

8'    354 

8-9 

2858 

- 

18-9306 

'4-4799 

2917 

6 

18-6075 

24*1900 

5 

9-041  5 

12-2155 

2859 

5 

20-5403 

14-4906 

2918 

5* 

19-3235 

z.4-4564 

4* 

97786 

12-4206 

2860 

23^ 

23-5146 

14-1616 

2C 

'3-0473 

'•7941 

2919 

18-6867 

25-3507 

'5 

9-2231 

13-3646 

2861 

'3 

14-8580 

15-2632 

7 

4-5191 

3-6562 

80    334      9-5 

2920 

6 

21-4793 

25-8573 

7t 

12-051  1 

13-6253 

2862 

42§ 

15-4930 

15-2444 

473 

5-1508 

3"5784 

80    335       8-8 

2863 

'7 

16-6977 

15-5117 

1  1 

6-3784 

3'74'  3 

36§       3-4699 

12-3717 

8  1    350  •    9-0 

2864 

20§ 

20-8661 

'5-8735 

'4 

10-5602 

72§ 

23-5398 

26-1565 

81    360  I    8-6 

2865 

9 

23-0316 

15-5225 

7 

12-6864 

3-1926 

2866 

10 

24-1  161 

15-3721 

6 

137520 

2-945I 

R.A.  i  ih  om  to  i  ih  20m 

2867 
2868 

55J 
6 

19-3996 
21-1089 

16-6041 
16-8038 

633 

9-1638 
10-8822 

4-6378 

80    347      7-8 

C«ntr«        R.A.  nh  20™  Dec.  +  80*                R.A.  nb  o"° 

Dec.  +81' 

2869 

6 

22-6037 

16-0666 

5* 

12-3067 

37748 

Plat*  3435.     1897,  April  22.          Plate  4352.     1899,  March  9. 

2870 

"• 

15-7809 

17-1960 

3* 

5-6124 

5-5009 

o                    m. 

2871 

4 

15-8316 

'7-3795 

2921 

«§ 

3-7211 

14-4000 

20          14-1054 

2-0265 

2872 

16-3695 

17-8279 

3°3 

6-2531      6-0772 

80    337      9-2 

2922 

6 

4-8192 

14-1611 

4*     15-2195 

1-8814 

2873 

5 

16-7088 

17-2098 

2923 

6 

8-5973 

14-6348 

5*     18-9413 

2-6698 

2874 

17-6713 

17-8907 

21 

7-5562      6-0243 

80    341       9-5 

2924 

7 

10-8171 

14-9502 

8 

21-1290 

3-1701 

2875 

4o3 

18-6999 

17-9178 

34-; 

8-5826      5-9593 

80    344      8-6 

2925 

7 

117541 

14-8742 

7* 

22-0701 

3-1709 

2876 

'3 

14-0512 

18-0205 

8t 

3-9619      6-4739 

2926 

5 

5-8139 

15-3923 

4*     16-1089 

3-1889 

2877 

14-5712 

18-0482 

2927 

4 

7-6760 

15-8346 

4* 

17-9238 

3-7860 

2878 

4 

14-8148 

18-4643 

2928 

33§ 

8-2581 

15-0396 

44§     18-5721 

3-0430 

80    350 

8-0 

2879 

6 

16-6032 

18-2154 

2929 

4 

10-6825 

15-6718 

2880 

12 

18-0712 

18-0390 

8 

7-9653      6-1379 

80    342      9-5 

2930 

9 

13-9128 

16-1092 

12       24-1174 

4'5834\ 

80     tCC         «vr 

2881 

~ 

I9-2543 

18-2841 

.* 

3 

9-1654      6-2764 

2931 

9 

I3-9758 

16-1052 

12          24-1792 

4-5855/ 

'     333 

7  3 

2882 

4 

'473*3 

19-3018 

2932 

9 

5  -o  1  1  8 

17-9046 

12           15-0963 

5-6269 

• 

l  reteau 

interval  represents  very  nearly  5'  =  ii5«-i  of  R.A.  at  Dec 

.  +  to",  and  i2;»-8  at  Dec.  +  81". 
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1  li  •.  1  1- 

B.  D. 

B.D. 

No. 

Diam. 

X, 

y. 

Diet  111. 

x.                    y. 

No. 

Hag. 

Nf. 
o. 

X. 

y- 

I'i;i  M.                 X, 

y- 

Sc.             Ma-. 

R.A.  i  ih  om  to  i  ih  20™  —  contd. 

R.A.  nh  20m  to  nh  40m—  contd. 

Centre       R.A.  uh  20™  Dec.  +  80°                R.A.  nh  om  Dec.  +  81° 

Centre        R.A.  nh  2om  Dec.  -f  80°             R.A.  nh  40™ 

Dec.  +  Si* 

Plate  3435.     1897,  April  22.           Plate  4352.     1899.  March  9. 

Plate  3435.     1897,  April  22.       Plate  4401.     1899,  March  23. 

o 

m. 

o 

in. 

2933 

7 

7-2900       17-5405 

9 

17-3990 

5-4550 

2982 

4 

15-6196     20-9535 

6*      5-8164 

9-2317 

2934 

4 

9-5591 

17-6408 

4* 

19-65  1  1 

57454 

2983 

8 

16-3224     1  0-2  1  37 

1  1         6-4444 

8-43  16 

2935 

4 

5*3734 

18-5668 

6 

15-4014 

6-3  162 

2984 

7 

16-3304     20-8755 

10         6-5155 

9-0927 

f 

2936 

4 

7-9148 

18-3223 

4 

17-9563 

6-2865 

2985 

5 

1  8-9286  ;  20-4199 

5         9-0615 

8-4075 

2937 

8 

8-0933 

I  8'IO2O 

9 

18-1517 

6-0812 

2986 

10 

18-5209    21-7108 

20              8-7699 

9-7296 

2938 

1  1 

8-0085 

19-7465 

17 

17-9293 

77129 

2987 

2* 

18-5658    21-3045 

4         8-7769 

9-3221 

2939 

8 

S'5343 

19-1644 

8 

18-5010 

7-1760 

2988 

20§ 

19-8902    21-4663 

25^ 

10-1115 

9-3636 

80    361 

9'4 

2940 

12 

7-3393 

20-2875 

'5 

17-2156 

8-1970 

2989 

36^ 

23-5014    21-0625 

43§ 

13-6749 

8-6445 

80    363 

9-0 

2941 

16 

13-0873   '  20-9525 

198 

22-8880 

9-3421 

80    353 

9  "4 

2990 

4 

15-9251    22-5267 

5* 

6-2544 

10-7720 

2942 

4 

13-9895     20-9050 

4* 

23-7910 

9-3680 

2991 

4t 

17-4383    22-2143 

6        7-7369 

10-3276 

2943 

5 

5-2543 

21-1959 

6 

15-0592 

8-9256 

2992 

3* 

18-1351    22-2452 

4*       8-4342 

10-2949 

2944 

178 

8-4703 

21-1764 

20$ 

18-2688 

9"'775 

80    349 

9'5 

2993 

5* 

16-0876  ,  23-9056 

6-5390 

12-1320 

2945 

5 

13-2191 

21-4797 

6* 

22-9753 

9-8755 

2994 

5t 

18-7932     23-5670 

9        9-2074 

11-5561 

2946 

4 

10-1133 

22-7516 

6 

'97733 

10-8837 

2995 

26§ 

20-6460 

23-6208 

30-3     11-0563 

I  1-4428 

81    382 

9'5 

2947 

4 

12-5087 

22-0845 

4* 

22-2I  IO 

10-4180 

2996 

3       '37597 

I  1  -2909 

2948 

7 

9-9728 

23-5273 

8 

19-570I 

1  1-6466 

2997 

20§ 

16-0990     24-2966 

25§       6-5886 

12-5215 

81    372 

9'3 

2949 

1  1 

11-6794 

23-9453 

'4 

21-2329 

12-2085 

2998 

3* 

16-4207 

24-1396 

4* 

6-8913 

12-3360 

2950 

4 

117371 

23-2177 

4 

2I-35I5 

1  1-4870 

2999 

10 

17-7163 

24-0973 

16 

8-1795 

12-1807 

8'    374 

9'5 

2951 

4* 

7"2377 

24-0363 

6       16-8009 

1  1-9219 

3000 

4t 

17-9437 

24-4145 

5 

8-4344 

'2-4733 

2952 

8 

13-5192 

24-1053 

ii       23-0517 

12-5180 

3001 

25§ 

18-2736 

24''3'3 

33S 

87383 

12-1631 

81     376 

9'3 

2953 

4 

13-1130 

25-4211 

4*    22-5381 

13-7965 

3002 

7 

8-8187 

12-9890 

2954 

4 

13-7909 

25-1572 

3003 

4°§ 

20-4922 

24-7498 

4°§ 

1  1-0023 

12-5819 

81     381 

9-0 

2955 

4-7276 

26-0706 

4O§     14-1288 

'3739' 

81    360 

8-6 

3004 

4* 

21-2928 

24-6747 

8 

11-7974 

12-4369 

3005 

6 

1  1-8334 

12-5346 

59§     24-3603 

6-3125 

80    356 

8-4 

3006 

8 

18-2982 

25-2253 

18 

8-8591 

'3'2493 

47§ 

26-8400 

8'3173 

80    358 

8-3 

R.A.  i  ih  2om  to  i  ih  40'" 

Centre      R.A.  i  ih  20'"  Dec.  +  80'             R.A.  i  ih  40™  Dec.  +  Si* 

m 

R.A.  ii    4Om  to  12    c 

111 

Plate  3435.     1897,  April  22.         Plate  4401.     1899,  March  23. 

Centre      R.A. 

izh  om  Dec.  +  80°            R.A.  iih  40™  Dec.  -4-  81° 

2956 

6 

15-0088 

14-6785 

8         4-6482 

3-0403 

0 

m. 

Plate  3951.     1898,  April  15.       Plate  4401.     1899,  March  23. 

2957 

I  6|$ 

16-8618 

14-1567 

28         6-4515 

2-3524 

80    357      9'5 

O 

m. 

2958 

15 

19-1036 

'4-3569 

25     '    8-7004 

2-3549 

80    360      9-5 

3007 

6 

6-1966 

14-8827 

6*     '6-3993 

2-5684 

2959 

5 

23-0185  !  14-8109 

5*     12-6396 

2-4584 

3008 

12 

6-6856 

14-9805 

12           16-8792 

2-7055 

80     366 

9-5 

2960 

4 

23-0439 

14-9710 

5       12-6795 

2-6181 

3009 

4 

7-8175 

14-4967 

2961 

4 

15-1214     15-8813 

4*       4  8679 

4-2254 

3010 

1  5 

9-2993 

14-8687 

17           19-494' 

2'8l  10 

2962 

5 

'6-8345 

15-4549 

301  I 

6 

11-4999 

14-8812 

7*     21-6823 

3-0061 

296.3 

4 

19-0826 

15-7448 

4*       8-8001 

374°' 

3012 

7 

12-1876 

14-6957 

7*     22-3878 

2-8765 

2964 

8       19-8127     15-4324 

8         9-5029 

3-3616 

3013 

2O§ 

13-2191 

14-82  12 

27       23-4070 

3-0838 

80     371 

9-5 

2965 

12           21*1  256 

15-4296 

ii       10-8058 

3-2458 

3014 

20ij 

6-6470 

I5-8255 

27^      16-7697 

3-5445 

80     367 

9-5 

2966 

3       21-4564 

15-2552 

3t     11-1187 

3-0410 

3015 

6 

7-4634 

'S'7794 

6* 

17-5888 

3-566-1 

2967 

4       15-4007 

16-9274 

4*       5-2402 

5-2457 

3016 

4* 

8-5388 

I  5-8023 

4* 

18-6574 

3-6771 

2968 

4*     18-0381 

16-6271 

3*       7"8397 

4-7104 

3°'7 

5* 

10-9100      15-7246 

4* 

21-0283 

37955 

2969 

6 

21-3083 

16-7192 

7       11-1027 

4-5099 

3018 

1  1-2956 

I5-8662 

77§ 

21-4010 

3-9688 

80     370 

7-5 

2970 

5       Z3-3I75 

16-5462 

6       13-0893 

4-1622 

3019 

5 

5'49'3 

16-2573 

5* 

'5-5834 

3-8780 

2971 

37§     14-2998 

17-8120 

63$       4-2184 

6-2196 

80    356 

8-4 

3020 

6 

5-6702 

16-5184 

7 

15-7396 

4-1527 

2972 

5       '5-5I70 

17-9820 

5*      54492 

6-2827 

3021 

z8§ 

8-9020 

16-9230 

39§ 

18-9295 

4'8243 

80     368 

9-0 

2973 

8       15-5322 

17-2565 

7 

5-40I2 

5-5582 

3022 

'3 

10-6784 

16-4242 

16 

20-7398 

4'4745 

2974 

4       '8-7325 

17-5985 

5* 

8-6189 

5-6167 

3023 

7 

12-9725 

16-2970 

9* 

23-0358 

4-5371 

2Q75 

3*     21-4366 

17-5523 

5 

I  1-3060 

5-3289 

3024 

4 

16-2830 

5-7708 

2976 

7       '9-9534 

18-2465 

9 

9-8896 

6-1527 

3025 

25§ 

4-165! 

18-7306 

33§ 

14-0586 

6-2347 

80     364 

9  "4 

2977 

20§     22-4390 

18-2655 

25 

12-3677 

5-9497 

80    362 

9'5 

3026 

8 

7-2247 

18-9768 

10 

17-0850 

6-7308 

2978 

5       23-0985 

18-2853 

5 

13-0280 

5-9104 

3027 

6 

127277 

187558 

6 

22-5875 

6-9660 

2979 

5       16-2969  |  19-4470 

6* 

6-3546 

3028 

3 

9-1244 

19-4864 

4* 

18-9356 

7-3958 

2980 

23§     16-9406 

19-5992 

4°§ 

7-0095 

7-7677 

80    358 

8-3 

3029 

4 

10-7812 

19-4679 

2981 

6      22-1321 

19-9151 

8 

12-2096 

7-6207 

3030 

4* 

5-3527 

20-4794 

5 

15-0957 

8-0734 

i  rtseau  interval  represents  very  neady  5'  =  U58'2  of  R.A.  at  Dec.  +  80°,  mid  127*-$  at  Dec.  +  81°. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

|u 

.. 

^ 

¥V 

y. 

>*., 

Mis. 

X. 

y- 

y- 

No. 

Mat. 

R.A.  i  ih  40"-  to  i2h  om  —  coiitd. 

R.A.  i2h  om  to  i2h  20m  —  contd. 

Outre      R.A 

izh  o™  Dec 

:.  +  80°                R.A.  n>>40m 

Dec.  +8  1* 

Centrt      R.A 

I2hom  Dec.  +  80°             R.A.  izh  20™  Dec.  +81* 

Plate 

3951.     1898 

,  April  15.         Plate  4401.     1899,  .\Iarch23- 

Plate  3951.     1898,  April  15.        Plate  4439.     1899,  May  4. 

o 

to. 

m. 

3051 

4 

5'4/85 

20*4853 

6       15-2206 

8-0913 

3°79 

63.? 

19-8570 

22*3554 

76§     100713     10-1942 

80     381 

8-3 

3032 

10 

6*2621 

20-5673 

10       15-9975 

8*2412 

3080 

7 

21-6813 

22*891  5 

10      11*9357     10*5642 

3033 

12 

92967 

20-7776 

1  1        19*0025 

8*6978 

3081 

20 

23-4697 

23*0841 

2!§     i3"7321     '0-5950 

80     385 

9'5 

3034 

9 

9'593i 

20-3201 

10       19*3351 

8*2667 

3082 

4 

17-6629 

23*0955 

4        7-9555     n-'253 

3035 

6 

10-6502 

20-4620 

10       203763 

8*4950 

3083 

4         9*9682     11*7360 

3036 

7 

4-3162 

21-1516 

7        14*0068 

8-6594 

3084 

5       11*2012     11-0698 

3°37 

z6§ 

5-3375 

23'23i5 

32§      148550 

10*8183 

80  365 

9-3 

3085 

35§ 

22-0228 

23*6160 

33§     12*3407 

11*2550 

8  1    396 

9-0 

3038 

4" 

;  10-3536 

23-0462 

4       19*8688 

11*0457 

3086 

5        4*4926     12*0964 

3039 

6       15-3104 

12-4844 

;  •  >- 

2i§ 

14-4894 

24-3925 

22§          4*9058       12*6964 

81    391 

9'4 

3040 

12 

8-3772 

24-3011 

15       I7-7948 

12-1344 

3088 

5 

18-4270 

24*8277 

6        8-8654     12*7808 

3041 

5       18*9810 

12-6663 

3089 

4t 

19-1739 

24*8236 

6        9*6136     12*7111 

3042 

4* 

10-0845 

24-6375 

5       19*4648 

12*6132 

3090 

4       10*3964     12*8450 

13 

11-8281 

24-6255 

14      21*2062 

12*7429 

3044 

4t 

12-5632 

24-3928 

5      2i'959° 

12*5699 

5o§     13-0586 

1-1355 

80    384 

9-2 

3045 

1  1 

12-6162 

24*5037 

13      22*0025 

12*6859 

3046 

4       14-6843 

13-3651 

3047 

7 

12*5800 

25*0716 

9      21*9185 

13-2494 

3048 

3* 

13*6122 

25*4043 

4       22*9192 

13-6660 

3049 

12 

13*8769 

25-0/43 

23*2124 

I3"3599 

R.A.    I2h  20m  tO   I2h  40m 

39§ 

3*9818 

21*1631 

4i§ 

26*8204 

9-1564 

80    374 
80    363 

9-2 
9-0 

Outre      R.A. 
Plate 

12"  40™  Dec.  -4-  80"               R.A.  i2h  2om  Dec.  +  81* 
3474.     1897,  May  9.              Plate  4439.     1899,  May  4. 

56^ 

1*6451 

25*3086 

Si    381 

9-0 

. 

m. 

3091 

6 

8*7989 

14-7270 

3092 

i9§ 

9-4074 

14*9658 

26§ 

19-9520      2-9955 

80    388 

9'5 

R.A.    I2h  Om  tO    I2h  20m 

3093 

4 

9-9798 

'47534 

3094 

9 

10*7484 

14*2679 

5 

21-3449 

2-4147 

Centre     R.A. 

12^  jtn  Dec. 

+  80'              R.A.  i2h  zom  Dec.  +  81° 

3°95 

1  1 

4-5811 

15*6949 

6 

15-0786 

3*3104 

Plate  3951.     1898,  April  15.           Plate  4439.     1899,  May  4. 

3096 

5 

5-6416 

15*5089 

m. 

3°97 

4 

5-9332 

15*8097 

3050 

. 

14*3244 

5 

'2-9457 

I  8741 

3098 

5 

6-3914 

15*7508 

3051 

4 

15*2127 

H-3455 

4* 

47345 

2-6247 

3099 

4 

8-3015 

15*4371 

3°52 

4 

21*1098 

14-6115 

4       10-6303 

2-3647 

3100 

4 

9-2146 

15-4321 

3°53 

163 

16-7935 

14-9013 

25§       6*3596 

3-0385 

3101 

7 

1  1-6989 

15-7421 

3°54 

9 

21*9040 

16-0293 

- 

H'5493 

3*7081 

3102 

7 

12-5039 

15-4673 

3°  5  5 

12 

24*1207 

16-1068 

15 

13-7627 

3*5911 

3103 

9 

7-7764 

16-9508 

7 

18-1534 

4'8353 

3056 

4 

17*4087 

16-1432 

3104 

3 

10-3074 

16-3368 

3057 

27§ 

21*2793 

17-2181 

4°§ 

1  1*0298 

4'9479 

80    382 

9'2 

3105 

5-3985 

17-6370 

12 

15-7226      5*3121 

3058 

9 

1  5*5423 

I7-5348 

12 

5-3492 

5-7685 

3106 

5 

6-4007 

I7-8754 

5 

16-7046      5-6357 

3059 

6 

15-7707 

16-8949 

6        5-5195 

5-1156 

3107 

7 

10-1621 

17*2221 

5* 

20-5083       5*3058 

3060 

5 

16-2883 

17-0451 

6 

6*0478 

5*2216 

3108 

4 

12-8446 

17-2750 

3061 

i 

16-4976 

17-1648 

6 

6-2649 

5-3213 

3109 

5 

3-9340 

18*2160 

4 

14-2212      57651 

3062 

8 

19*2069 

17-4242 

7         8*9885 

5-3387 

3110 

5 

6-0345 

18*6923 

4*     16*2715       6*4192 

3063 

5* 

23-8505 

18-6453 

6       i3-7'76 

6-1442 

3111 

4 

77615 

i8*3544 

3       18*0200  i    6-2288 

3064 

4* 

16-3902 

19*7370 

5 

6*3896 

7-8941 

3112 

6 

10*0265 

18-6543 

4       20*2496 

6*7210 

3065 

5 

18-8618 

19*8349 

6 

8*8591 

7-7670 

3"3 

i9§ 

8*1982 

19*6093 

22§ 

18-3491 

7-5I57 

80    386 

9'5 

3066 

8 

20-0884 

19*3222 

10 

10*0313 

7*1486 

3114 

5 

8-6537 

19-4534 

4* 

18-8148 

7-4016 

3067 

24§ 

17*1251 

20-5858 

7*1929 

8*6704 

80    374 

9-2 

3"S 

25§ 

8-9292 

19-0581 

38§ 

19-1254 

7-0285 

80    387 

9'5 

3068 

«7§ 

18-1889 

20--J722 

T^ 

8-2494 

8*5629 

80    376 

9'5 

3116 

5 

12-2807 

20-2389 

t* 

22-3630 

8-4922 

3069 

2I§ 

18-8000 

20-1745 

28§    ;    8*8257 

8-1137 

80    378 

9'4 

J»7 

6 

7-8922 

21-7162 

5 

17-8639 

9'5925 

3070 

»3§ 

19-6915 

20-9808 

283       9*7833 

8*8360 

So    379 

9'5 

3118 

16 

IO*4I  12 

21*2409 

18 

20-4157 

9-3325 

3071 

4       12-0841 

8*6596 

3119 

3 

13-8366 

21*3032 

3072 

38? 

22*1948 

21-1753 

4°§ 

12*2965 

8-8092 

80    383 

8-5 

3120 

16 

7*ll87 

22*1  136 

'4 

17-0600      9*9182 

3073 

5 

16-8222 

21-1962 

6        6-9479 

9*3071 

3121 

7 

9*4803 

22*9442 

5 

19*3405     10*9478 

3°74 

4 

7-7712 

9-7456 

3122 

13 

12*1982 

22*1743 

10       22*1127     10*4151 

3°75 

4t 

19*7081 

21-6416 

4 

9*8610 

9'4955 

3I23 

9-5623 

23*6867 

73§      19*3600     11-6957 

8  1    400 

6-8 

3076 

24§ 

15*6606 

22-3453 

28§ 

5-8904       ; 

10-5552 

80    373 

9'4 

3124 

3 

13*5608 

23*4085 

3077 

4 

18*9332  i 

22-1353 

6 

9-I333 

10*0535 

3125 

5 

8-9745 

24*1431 

4       18*7317     12*0983 

3078 

48§ 

19*8293 

22-3175 

62§ 

1O*O4O8 

10*1566 

80    380 

8-4 

3126 

5 

-  -  3  1  2 

25*172I 

5       17-4066 

13*0185 

i  riscau  interval  represents  very  nearly  5'  =  H53*z  of  R.A.  at  Dec.  +  80°,  and  i27»-8  at  Dec.  +  Si". 
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No. 

I  H;iiii 

B.D. 

B.  D. 

V- 

y- 

No. 

Mng. 

I)i;tm. 

X. 

v- 

Diani, 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i2h  2om  to  i2h  40™—  contd. 

R.A.  i2h  40™  to  I3h  om  —  contd. 

Centre      R.A.  I2h  40"'  Dec.  +  80°               R.A.  i2b  2om  Dec.  +  81° 

Centre         R.A.  izh  40™  Deo.  +  80'              R.A.  13''  0™  Dec.  +  Si' 

Plate  3474.     1897,  May  9.               Plate  4439.     1899,  May  4. 

Plate  3474.     1897,  May  9.          Plate  4421.    1899,  April  18. 

ill. 

o                   m. 

3127 

12 

10-1390 

25-5109 

16 

19-7776     13-5628 

3'74 

48§     21-5273     19-6525 

54§ 

11-7119 

7-3175 

80     398         8-3 

3128 

i8§ 

10-9795 

25'0473 

2I§ 

20-6547 

13-1723 

8  1    401 

9'5 

3'75 

9       21-6080     19-0671 

6 

11-7415 

6-7257 

3176 

5       22-7961      19-6236 

7o§ 

24-6471 

4-1274 

80    393 

8-3 

3'77 

6       23-3923     19-2293 

3* 

I3-5357 

6-7349 

7°§ 

25-1011 

8-1189 

80    395 

7'4 

3178 

5      14-4384    20-3620 

47§ 

2-2792 

21-4145 

80    383 

8-5 

3'79 

4      17-1762     20-7680 

4S§ 

2-5342 

23-8479 

81    396 

9-0 

3180 

7       18-6010     20-4294 

3181 

4       21-3966     2o-i  308 

3182 

i6§     14*3711     21*0040 

1  1 

4-7020 

9-2830 

R.A.  i2h  40™  to  i3h  om 

3183 

5       14-51  13     21-2501 

Centre         R.A.  I2b  4om  Dec.  -4-  80°                R.A.  J3h  om  Dec.  -f  81' 

3184 
3185 

6       15-2306    21-3215 
5     517-0558     21*3133 

Plate  3474.    1897,  May  9.             Plate  4421.     1899,  April  18. 

3186 

9       '5"37'6    22*0986 

5 

57940 

10-2870 

0                               111. 

3187 

7 

15-4830    22*1890 

5 

5-9135     10-3059 

3129 

i6§ 

14-4455  !  H'33'8 

15 

4-1973       2-6309 

3188 

7 

17-6500     22-6761 

4 

8-1112     10-6658 

3130 

7 

16-7593    14-4200 

3  '89 

'4 

21-7321     22-0738 

7 

12-1271      9-7085 

3*3' 

5 

16-9525    14-5142 

3190 

8 

23-3624     22*1869 

4 

13-7613     9-6833 

3132 

2O§ 

17-3827    14-0488 

'7 

7-1002 

2-0935 

80    397      9-5 

3'9' 

i8§ 

14-1615    23-0643 

9 

4-6710    1  1-3546 

3'33 

'7§ 

19-3468 

14-2952 

8 

9-0763  i    2-1689 

3192 

9 

14-8343   23-2773 

5 

5-3628     11-5069 

3'34 

7 

21-0395 

14-0750 

3'93 

7 

17-4354    23-3045 

4* 

7-9560     11-3070 

3'35 

6 

23-2304 

14-4263 

3'94 

28S) 

19*5265     23*0065 

23§ 

10-0093     10-8297 

3'36 

3^^ 

14*1821 

15-6949 

493 

4*0533       4-0113 

80    393       8-3 

3'95 

5 

22-61,8  !  23-7579 

i 

3'37 

2O^S 

14-2481     15-5725 

42$ 

4-1077       3-8913 

80    394      9-2 

3196 

5      23-1081     23*61  17 

3*     13*6310     11*1250 

3'38 
3'39 

8 
11 

'4-5303 
21-1310 

'5'3577 
15-9730 

3'97 
3198 

4* 
4* 

15-1695    24-0298! 
15-1716    24-0288} 

4*      5*7615     12*2270 

3140 

3'§ 

22-3591 

15-4462 

29§ 

12*1793       3-0555 

80    400      9-1 

3'99 

5       18-6963    24-3502 

3*      9-3017     12-2416 

3'4' 

8 

23-6910 

I5-7750 

4* 

'3-5355       3-2645 

3200 

6 

20-7484     24-0978 

4*     11-3200     11-8096 

3142 

5 

23-8647 

'5-2434 

3201 

5 

21-0905    24-3376 

3'43 

7 

23-9057 

15-6091 

'    3* 

137305 

3-0845 

3202 

6 

21-6143     24*8516 

4*     12*2506     12-4865 

3  '44 

I7§ 

14-1717 

16*3803 

8 

4*1010 

4-6948 

80    392      9-5 

3203 

1  1 

15-4424 

25-5958 

6 

6-1682     13-7644 

8  1    404 

9'5 

3'45 

5 

14*2160 

16-8997 

3204 

54§ 

16-9403 

25-4395 

54§       7-6458     13-4792 

8  1    407 

7-6 

3H6 

5 

14-3363 

16-5219 

3205 

9 

20*9439 

25-0120 

5       11*5967     12-7093 

3'47 

7 

14-3810 

16-0428 

3206 

21-1158 

25-0792 

117721    12-7589 

81    411 

9-3 

3'48 

4 

16*5600  >  16-3355 

3207 

7 

21-5183 

25-9142 

6       12-2433     13-5538 

3H9 

3 

1  8*c  c  i  c 

1  O-7  1  •}•> 

•J       is 

3150 

10 

-  /  -  j- 
19-4605     16-9280 

5 

9-4177 

4-7817 

3'5' 

4 

19-5097 

16-5933 

3152 

5 

_  P 

20-2212 

I6-8574 

3'53 

23§ 

2i"8  165 

16-5536 

'9§ 

11*7319 

4-2045 

80    399 

9'5 

3'54 

5 
4 

23-0318 
23-2048 

I6-IO43 
16-7146 

R.A.  13''  om  to  13''  20ln 

3156 

6 

16-2891 

I7-3623 

Centre        R.A.  ijh  20™  Dec.  +  So'            R.A.  i3h  o™  Dec.  +[8i' 

3'57 
itcfi 

8 

If 

I9-II54 

17-6149 

4* 

9*1325 

5H945 

Plate  3491.      1897,  May  18.         Plate  4421.      1899,  April  18. 

3150 

1 

20-1593 

I7-I257 

6 

10*1308 

4-9179 

o 

in. 

3'59 

4 

15'1314- 

18-5050 

3208 

4 

1  1-0976 

14-7680 

3160 
3161 
3162 
3163 
3164 

„,/-.. 

'9§     '6-1033 

12           16-5832 

4       18-3182 
13       19-9297 
45§   :  I4-9778 

l8*2123 
18-4045 
18-0360 
18-9607 
19-6312 

5 

7 
45§ 

6-1849 
6-6802 

10*0608 
5-1858 

6-3509 
6-5033 

67644 
7-8631 

80    396 
80    395 

9'5 
7'4 

3209 
3210 
3211 
32I2 
3213 

7 
5 
4 
27§ 
4 

11-7723 
12-6052 

5-5252 

7-3354 
8-5150 

14-8656 
14-4297 
15-9189 
15-8092 
I5-5745 

2I§ 

17-6486 

3-5836 

3165 
3166 

x- 

4     '•  15-3010 
8       17-7788 

I9-I738 
19-7694 

3214 
3215 

4 
4 

13-2652 
4-6195 

15-2516 
16-1376 

3'67 
3168 
3169 
3170 

5 
8 
i6§ 

. 

17-7908 
17*8462 
18-6689 
18-8712 

f 

I9-I42I 

19-0093 
19-6595 

4t 
'3 

8-0621 
8*8103 

7-8382 
6-9240 

3216 

3217 
3218 
3219 

6 
66§ 

5*4201 
9-4246 
1  1*0901 

3-8734 

16-5098 
16-2345 
16-4615 
17-0534 

4t 

18 

20§ 

15-6800 
19*6924 

21-3348 

14*0916 

4-1211 

4'l834 
4-5501 
4-5320 

80  404     7-5 

80   401      9-5 

3171       s 

19-9653 

f     ff. 

'9-3393 

4* 

10-1295 

7-1429 

3220 

7         6*4791 

17-1250 

3172       4 

20-6468 

I9-3901 

3221 

33§       7-1846 

17-8619 

24§ 

17-3238     5*6173 

80    402 

9'3 

3'73     '3 

21-4239     19-4954 

6 

11-5979 

7-1680 

3222 

7 

10-0916 

17-7841 

Plate  4421.     Nos.  3197  and  3198.     Measured  as  one  mass. 

i  rteeau  interval  represents  very  nearly  5'  =  1158-2  of  R.A.  at  Dec.  +  80°,  and  i27'-8  at  Dec.  +  Si*. 
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Z  O  N  E    +    80°. 


B.  D. 

Tkt-B-m 

*.                   y. 

B.D. 

Jfo. 

y. 

Diani. 

X. 

y- 

So.            M»g. 

Mo. 

Diani.             x. 

y. 

uiftin. 

Ho. 

M«. 

R.A. 

1  3h  o1"  to  1  3h  20m—contd. 

R.A.  i3h  20°-  to  i3h  40*-°- 

-contd. 

Centre         R.A.  i3b  zom  Dec.  +  80°           R.A.  I3h  om  Dec.  +  81° 

Centre      R.A.  I3h  zom  Dec.  -f  80'              R.  A.  1  3h  40™  Dec.  +  81* 

Plate  3491       1897,  May  18.       Plate44ii.     1899.  April  1  8. 

Plate  3491.    1897,  May  18.            Plate  4447.    1899,  May  5. 

3223 

20§ 

12-0905 

17-598' 

IO 

22*2358 

5-7684 

o 

m. 

327I 

22?'        20-5898        17-4995 

26-3 

10*4391 

5-3667 

80°  413 

m. 
9'4 

3224 

I  1 

5-6335 

18*9162 

8 

15*6898 

6-5348 

3272 

3*     21-6824     17-7521 

5 

11-5484 

5-5212 

S22^ 

4 

6-4956 

18-6174 

3273 

37S     22-8534  !  17-5400 

39§ 

12-6945 

5-2090 

80     418 

9'  3 

3226 

6 

11-2450 

18-7836 

3274 

10       14-9295     17-9009 

14 

4-8347 

6*261  1 

l**7 

5 

11-7908 

18-0513 

3275 

5     |  15-1830  :  17-8187 

4 

5-0795 

6-1558 

3228 

6 

13-0378 

18-1986 

3276 

12           20-5375        18*1691 

20 

10-4427 

6-0388 

3229 

4 

13-3251 

•8-4*57 

3277 

14          20-6944       18-4773 

'9 

10-6280 

6*3319 

3230 

5 

5-2920 

19-0546 

3278 

7       21-1301     18-4162 

8 

1  1-0569 

6-2340 

3231 

7 

6*3108 

19*6207 

4t 

16-3047 

7'2945 

3279 

6*    23*3414     19-0304 

8 

13-3118 

6-6540 

3-32 

i6§ 

6-5892 

19-0038 

9 

16-6327 

6*7029 

3280 

5       14-4018     19*0921 

5 

4-4127 

7"4929 

3233 

i8J 

10-2807 

19*0330 

1  1 

20-3103 

7-0453 

3281 

4oj     14-4510     19-0394 

45§ 

4'4586 

7-4363 

80     410 

9'1 

3234 

15 

I  1*1  I  52 

19-4443 

6 

21-1089 

7*5248 

3282 

4       H'9334 

19*2290 

6 

4-9528 

7-5831 

323; 

7 

II-2700 

19-5720 

3283 

4       16-1748 

19-2913 

6 

6-1975 

7*5359 

3236 

9 

4-4635 

20*9130 

6 

14-3569 

8-4259 

3284 

26§     17-3236 

18-9037 

3°§ 

7-3064 

7-0505 

80     411 

9'3 

3237 

6 

6-5712 

20-6040 

6       17-7205 

19*4927 

9 

7'7523 

7-6032 

3238 

57§ 

8-4850 

20-7562 

44§ 

18-3776 

8*6092 

80    403       8*8 

3286 

10-2899 

7-8662 

3239 

25§ 

11-2274 

20-9615 

20§ 

2  I  '0900 

9'°455 

80   406      9*5 

3287 

4 

1  1*0610 

7-6433 

3240 

9 

13-4058 

20-6825 

.* 

23-2900 

8-9525 

3288 

4 

14-2061 

20*2972 

3 

4-3198 

8-7080 

3241 

6 

13-4637 

20*8122 

3*89 

4*     14-4967 

19-8249 

5 

4-5691 

8-2189 

3242 

8 

67345 

21-7551 

6 

16-5495 

9-4388 

3290 

5*     14-5I37 

20-0289 

9 

4-6064 

8-4165 

3243 

4 

87292 

21-1400 

3291 

9      15-4846 

20*4729 

i6§ 

5-6112 

87719 

3244 

9 

9-2673 

22'4377 

5 

19-0135 

io-3535 

3292 

5       '57943 

20*5512 

6 

5-9263 

8-8262 

3245 

37S 

97224 

22-6228 

*4§ 

19-4524 

80    405      9*4 

3293 

7       17-878* 

20-0080 

12 

7'954° 

8*1033 

3246 

5 

11-0445 

22-1850 

3294 

26§     20-9323 

20-9417 

28§ 

1  1-0780 

8*7664 

80   414      9*5 

3247 

*3§ 

13-2250 

22-4562 

*o§ 

22-9563 

10-7035 

80    408 

9'5 

3295 

4 

11-5879 

8*8417 

3248 

4 

13-5494 

22-5453 

3296 

4 

7-5499 

9*2873 

3249 

18 

10-6/30 

23-6308 

IO 

20-3140 

11-6572 

3297 

6       17-6121 

21*1173 

7 

7-7858 

9*2325 

3250 

6 

I  1-0250 

23-9095 

3298 

49 

18*1716 

*i'3575 

44§ 

8-3647 

9-4219 

80   412 

8-8 

44? 

13-1806 

:  23-7717 

36§ 

22'800O 

I2'OI  13 

81    420 

9'' 

3299 

4 

9-1236 

9'393' 

3252 

4 

13-3349 

23-4066 

4* 

22-9866 

11-6575 

3300 

18 

23*6774    21*7*18 

*4 

13-8815 

9-3029 

3253 

341 

13-8214 

23-4061 

25§ 

23-4693 

II-70I7 

81    421 

9*1 

3301 

5 

14-0700  i  22-1522 

8 

4-3483 

10-5691 

3254 

2  5? 

9*2082 

24-8618 

20§ 

18-7468 

12-7618 

81    414       9-3 

3302 

4t 

I9-5333 

22-6293 

7 

9-8309 

10-5664 

3255 

15 

7-7447 

26-0010 

9 

I7-1973 

13-"723 

33°3 

8 

19-7792 

22-9995 

18 

10-1100 

10*9156 

33°4 

5 

10-6386 

10-4637 

47.§ 

24-0881 

I-8059 

80    409      8*9 

33°5 

6 

20-7164    22-2954 

IO 

10-9810 

10-1324 

72§ 

'7354 

200288 

80    398      8-3 

3306 

34§ 

21*8304 

22-5698 

35§ 

I  2'  I  146 

1  10-3104 

80   416 

9'3 

I00§ 

9-9439 

26  0525 

81    416 

6-3 

33°7 

13 

147550 

23-4138 

21 

5-1403 

1-7662 

33°8 

33§ 

18-8681 

23-8296 

36§ 

9-2729 

i    1-8250 

8'    433 

9-0 

33°9 

22§ 

188862 

23-6143 

26§ 

9*2729 

i  -6064 

81    432 

8*9 

R.A.  i  ih  20m  to  i  3h  <iom 

3310 

6 

9-3*97 

1-9973 

Contre      R.A. 

•^r                                                            \s 

i3h  2om  Dec.  +  80*              R.A.  i3h  40™ 

• 

Dec.  +  8  1* 

33ii 
3312 

4* 

19-4909 

23-8903 

7 
5 

9-8986 
10-I328 

1-8296 
;    1-8940 

Plat* 

3491.     1897,  May  18.            Plate  4447.     1899,  May  5. 

3313 

4 

10-8390 

1-8498 

.                    m. 

33H 

6* 

23-2510    24-0841 

12 

13-6595 

1-6950 

32,6 

16*6864 

'  I4'2525 

6 

6-268I 

2-4739 

33i5 

32§ 

14-5697 

23-6793 

34§ 

4-9795 

12-0477 

81    423 

9'3 

3257 

4 

20*7350 

14-6162 

3316 

47 

15-2947     23-9937 

6 

57292 

12-2959 

3258 

'4 

207794 

14-6609 

16 

10-3804 

25248 

33i7 

6 

15-5044    24-6608 

1  1 

5-9950 

12-9425 

3259 

5 

21*5817 

14-6530 

5* 

1I-I766 

2-4453 

3318 

4t 

15-7716    !  24-6177 

6 

6*2597 

12*8782 

3260 

i8§ 

14-6390 

15-3619 

24 

4-324I 

3-7561 

6 

16-8871    (23-8548 

1  1 

7-3027 

12*0225 

3261 

7 

6-6808 

3-6696 

3320 

8 

17-8932    ,24-4082 

16 

8*35*7 

12*4848 

3262 

7 

17-1226 

14-8305 

6 

67510 

3-0125 

9 

'7'955S    24-7762 

'4 

8-4473 

12-8462 

3263 

6 

17-2990 

15-2013 

5* 

6-9624 

3-3654 

3322 

t  1  5 

20*0746 

24*1650 

42.-' 

10*5050 

12*0523 

81    435 

8*9 

3264 

5 

19-2794 

15-3563 

5 

8-9468 

3323 

4 

1  1-1980 

12-5127 

3265 

23-8005 

15-6876 

48§ 

13-4~85 

3-28^5 

80     419 

9*5 

3324 

2  I  § 

20*7826 

24*7141 

*7§ 

11-2588 

12*5363 

81    438 

9'5 

3266 

12 

14-8164 

16-5468 

H" 

4-604! 

4-9232 

3325 

5 

11-4612 

12*8298 

3267 

4* 

17-9369 

16-6470 

4t 

77220 

4-7480 

3326 

16 

21*0876    24*7341 

2  1  j 

1  1*5626 

12-5,298 

81    439 

9'5 

3268 

6 

18-1748 

16-3202 

6 

7-9283 

4-4043 

3327 

8 

21-3598     24*5265 

16 

11-8165 

12*2984 

3269 

ii 

20-5093 

16-3058 

15 

IO-2532 

4-1849 

3328 

IO 

14*4809 

*5'3*35 

'9 

5-0333 

13-6938 

3270 

5 

16-5683 

16-9530 

5 

5''754 

3329 

5 

5*8815 

13-1204 

i  riseav.  interval  represents  very  nearly  5'  =  ii58*z  of  R.A.  at  Dec.  +  So",  and  ii7'-8  at  Dec. 

+  81°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    80°. 


Wrt 

B.  D. 

B.  D. 

.no. 

I  M'uii. 

X.                        ;/. 

Diam. 

X. 

V- 

No. 

Mag. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X, 

No. 

Mag. 

R.A.  i3h  2Om  to  i3h  4om  —  contd. 

R.A.  i3h  40™  to  i4h  o"1—  contd. 

Centre         R.A.  i3h  20™  Dec.  +80'            R.A.  i-^  40™  Dec.  +  Si' 

Centre        R.A.  14''  o"'  Dec.  +  80*                R.A.  13''  40"'  Dec.  +  81' 

Plate  3491.     1897,  May  18.          Plate  4447.     1899,  May  5. 

Plate  3931.     1898,  April  4.             Plate  4447      1899,  May  5. 

m. 

o                      "I. 

3330 

46§ 

16-5584 

25-6865 

45§ 

7-I335 

'3'8733 

8l'   427 

9-2 

3379 

5 

12-0581 

20-6643 

333' 

4 

9-3549 

I3-4548 

8 

12-6551    20-3715 

12 

22-3303 

8-5842 

3332 

5 

12-5786 

13-0875 

3381 

6 

5-3534   21-4915 

7 

14-9563 

9-0879 

3333 

52§ 

22-2755     26-1997 

53§ 

12-8717 

13-8857 

8l      440 

8-7 

3382 

1  1 

8-4309       2  I  -7876 

1  1 

I7-9985 

9-6443 

3383 

5 

II-48IO       2I-8803 

4* 

21-0318 

9-9912 

65§ 

3-1269 

1-9850 

80     409 

8-9 

3384 

4 

II7785        21-0535 

4* 

21-3927 

9-1919 

7°§ 

24-7036 

22-9670 

80     421         7-1 

3385 

7 

I2-I540       21-0956 

7       21-7694 

9-2678 

3386 

5* 

5-1/82       22-7149 

8     !  14-6783 

10-2949 

3387 
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15-9490 

19-1461 

4* 

6-0964          7-37II 

3545 

6 

10-9778 

24-2475 

5 

20-51  10 

12-3367 

359° 

29§ 

17-7873 
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29§ 

16-4226 

13-3469 
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«§ 
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18-7569 
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33§ 

9-0288 

8-6948 
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9'4 
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4-9865 
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9-1870 

8-0808 

46§ 
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80     450 

8-9 

3597 

1  1 

19-0989 

20-1683 
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8-1161 
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3-5501 

18-2612 

80     436 

9-1 

3598 

5 

i9"3459 

20-5659 
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9-6001 

8-4880 

<M§ 

2-8625 

20-0335 

80      432 

8-3 

3599 
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19-3571 

20-9340 

6 

9-6434 

8-8548 

62§ 
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26-6037 

8  1      477 

8-6 

3600 

4 

21-1896 

20-1950 

62§ 

11-2902 

26-0550 

81      483 

8-7 

3601 

21 

23-7662 

2O-  1  I  §O 

13 

13-9678 

7:6602 

80    462 

9'5 

3602 

4 

i4-3783 

21-2727 

3* 

4-7192 

9-6454 

3603 

6 

15-8049 

21-0570 

R.A.  iAh  A0m  to  ish  om 

3604 

12 

17-4651 

2I-1733 

1  1 

7-7805 

9-2601 

^J 

Centre      R.A.  14*  40™  Dec.  +  So*                R.A.  1511  o™  Dec.  -4-  *i* 

3605 
3606 

22§ 

44§ 

>9"9755 
14-2144 

21-1932 

22-7291 

'9§ 
44§ 

10-2830 
4-6798 

9-0590 
1  1-0928 

So    450 

8-9 

Plate  3507.    1897,  May  22.              Plate  4452.    1899,  May  5. 
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22-8350 
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4* 
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6 
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14-7969 

361  1 

8 

16-2313 
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3612 
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6 
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3555 
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3556 

12 
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14-6255 
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8 
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4t 
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3557 

II 
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14-6180 

6 
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7 
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22-0175 

4 

11-1460 

9-8123 

3558 

IS 
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14-6850 

8 

10-6006 

2-5032 
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44§ 

22-4609 

22-3276 
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12-8587 

9-9743 
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5 
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14-9010 

3618 

4 

22-9004 

22-1414 

3* 

13-2840 
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/• 

6 

21-4181 

H'3999 

3619 

15 

23-0353 

22^738 

13 

I3-4874 
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18 

I4-3718 

15-5142 

Q 
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3-8927 

3620 

6 

17-1317 

23-3754 

3* 
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11-4844 

3562 

9 
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5* 
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4-2321 

362  1 

21 

18-8146 

23-6771 

17 

9-3433 

11-6366 

80    457 
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3563 

9 

16-0225 

15-2409 

-* 
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3-4744 

3622 

4* 

19-7019 

23-8166 

3* 

i°'2439 

1  1-7020 

3564 

£ 

8 

I8'33i9 

1  5-6109 

4 

8-1618 

3-6435 

3623 

4       14-2208 

24*5908 

3565 

£  S 

4 

20-3701 

15-1648 

3624 

1  1     ,  14-6122 

24-3833 

7 

5-2194 

12-7048 

3566 
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5 

*6§ 

20-4980 
20-7778 

15-4827 
15-1480 

25§ 

10-5590 

2-9670 

3625 
3626 

6 

4* 

15-3859 
17-6680 

24-1809 
24-1244 

3* 
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8-2414 

12-4350 
12-1815 

3568 

4 

14-0210 

16-0795 

3627 

12 

20-8594 

24-6722 

10 

11-4673 

12-4468 

3569 

13 

14-8232 

16-2721 

7 

47223 

4-6059 

3628 

5* 

21-4381 

24*2001 

3* 

12-0029 

11-9244 

357° 

6i§ 

14-9800 

16-5340 

6i§ 

4-9020 

4-8535 

80      451 

7-0 

3629 

20 

14-5656 

25-4016 

18 

5-2610 

13-7242 

357i 

44§ 

17-0550 

16-5126 

44§ 

6-9678 

4-6530 

80      452 

8-5 

3630 

32§ 

17-9940 

25-5715 

23§ 

8-6907 

13-5942 

8  1    491 

9'3 

3572 

5 
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16-8940 

3573 

5 

s 

17-9673 

16-8576 
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I2'8OOI 

1-1168 
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3574 

«5 

£ 

21-8149 

16-1133 

'9 

11-6733 

3-8381 

'       O 

00§ 

1-9282 

3-6634 

80    448      6-3 

3575 
3576 

l6 

29§ 

21-9470 
22-6788 

16-5154 
16-9943 

'4 

24§ 

11-8394 
12-61  14 

4-2302 
4-6409 

80      458 

9'4 

53§ 
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2-3448 

2-2126 

8-7530 
1  1-9810 

80    447 
80    444 

8-9 
8-5 

3577 

-    M    O 

6 

15-3729 

!7'53°4 

3«§ 

2-3474 

11-8849 

80    445 

8-5 

3578 

i  rR 

17-3001 

17-0713 

3* 

7-2597 

5-1860 

3579 

!5S 

17-7650 

17-2415 

15 

7'739' 

5-3I59 

358o 

5      23-2293 
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"  

ristau  interral  represents  wy  nearly  5'  =  nS«-2  of  R.A.  at  Dec.  +  80*,  and  H7«-$  at  Dec.  +  81*. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diarn. 

JC. 

• 

Diain. 

i.                   y. 

-No 

Mag. 

No. 

Plum. 

T.                     y. 

Xo. 

Mag. 

R.A.  15"  om 

to   I5h  20m 

R.A.  i5h  om  to  i5h  20m  —  contd. 

Centre        R.A.  15''  20"'  Dec.  +80'               R.A.  i5h  o™  Dec.  +81' 

Centr«        R.  A.  1  5h  zom  Dec.  +  80*           R.A.  I5h  om  Dec.  +  81* 

Plate  4016.     1898,  June  3.            Plat*  4452.     1899,  May  5. 

Plate  4016.     1898,  June  3.        Plati-  4452      1899,  May  5. 
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21-3639          8-6048 
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14-0705 

3692 

6 
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9       13-1470 
6       13-3762 

I8-3594 
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R.A.  i5h  20m  to  i5h  40™ 

3676 

7        4"c 

19-3766 

5" 

14-0606 

6-8593 

Centre         R.A.  I5h  2om  Dec.  +  80'              R.A.  ish  40™  Dec.  -4-Si* 

3677 
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8         5-1083 
5         7-6319 

19-2314 
19-1413 

r  *Jt 

15-1401 

6-8020 

Plate  4016.    1898,  June  3.           Plate  4429.    1899,  April  :i. 
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3684 
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373i 
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6 
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1-9060 
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9'3 

3686 

8 
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4 

14-3097     7-5260 

3733 
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22-1285    HH200 
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'5 

15-3412  .  7-6987 
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22-3431    14-1464 
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3688 

8 
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20-2506      8-8849 
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i  rtxau  interval  represent*  very  nearly  5'  =  H5»-z  of  R.A.  at  Dec.  +  80*,  and  iz;'-8  at  Dec.  +  Si*. 
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No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

B.  D. 

No.  1  Diam. 

X. 

.'/. 

l>i«m. 

X. 

.'/• 

B.  D. 

No. 

Mi,g. 

No. 

Mag. 

11.  A.  15''  so"1  to  15''  40™  —  contd. 

R.A.  i5h  20m  to  15''  40'"  —  contd. 

Centra    R.A.  15''  20"'  Deo.  +  So'      R.A.  15''  40"'  Dec.  +  Si* 

Centre   R.A.  15''  2om  Dec.  +  80*      R.  A.  15''  40"'  Deo.  +  Si* 

Plate  4016.  iSgS,  June  3.    Plate  4429.  1899,  April  21. 

Plate  4016.  1898,  June  3.     I'late  4429.  1899,  April  21. 
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9-3766 

374° 

6 

15-4560 

'5-7947 

4* 

5-1607 

4-0126 

3799 

20§ 

17-8088  21-3877 

'4 

8-0060 

9-3686 

3741 

'9§ 

15-4562 

15-5912 

'4 

5'H'5 

3-8058 

3800 

32§ 

18-7345  21-0603 

»7§ 

8-8-979 

8-9598 

So  475 

9'5 

3742 

4 

16-1729 

15-9067 

380. 

8 

19-0923  21-2453 

5 

9-27.4 

9-1092 

3743 

6 

18-7099 

15-4812 

4t 

8-373' 

3-4057 

3802 

20§ 

19-5729  21-4912 

'4 

9-7716 

9-3'25 

3744 

4 

2O-I  109 

15-7709 

3803 

9 

23-0407  21-8621 

5 

13-2597 

9-3706 

3745 

52§ 

20-4107 

15-4856 

52§ 

10-0645 

3-2555 

80  478 

7-8 

3804 

'9§ 

14-2581  22-5979 

'5 

4-5784 

10-8936 

3746 

8 

20-425.) 

15-8581 

4 

io-i  148 

3-6262 

3805 

3 

14-0780  22-4488 

3747 

6 

23-7476 

15-4167 

5 

'3-3843 

2-8891 

3806 

i6§ 

16-2895  22-0540 

'3 

6-5530 

10-16/1 

3748 

i6§ 

14-6151 

16-6796 

18 

4-4014 

4'9653 

3807 

12 

17-3161  22-5982 

6 

7-6234 

10-6191 

3749 

8 

18-7173 

.6-7738 

5 

8-4950 

4-6915 

3808 

8 

17-5779  22-4587 

5 

7-8706 

10-4551 

375° 

24§ 

19-3081 

16-8782 

223 

9-0915 

47440 

80  477 

9'5 

3809 

i8§ 

18-0255  22-6967 

12 

8-3392 

10-6531 

3751 

'9§ 

«9'3H3 

16-3107 

'9 

9-0487 

4-1759 

So  476 

9'5 

3810 

11 

18-7702  22-3828 

6 

9-05  10 

10-2693 

3752 

5 

19-8700 

16-3687 

38,1 

'5§ 

19-4935  22-4984 

8 

97838 

IO-3233 

3753 

'5§ 

22-3572 

16-1950 

'3 

12-0673 

37871 

3812 

6 

20-0340  22-6081 

5  '10-3318 

10-3842 

3754 

'4 

22-5044 

16-5462 

6 

12-2469 

4-1249 

3813 

6t 

21-8024  22-0240 

4 

12-0395 

9'643i 

3755 

5 

23-1608 

16-3580 

4 

12-8830 

3-8790 

3814 

8 

23-0300 

22-3936 

5 

13-2969 

9-8986 

3756 

3 

14-6185 

17-2850 

38i5 

44§ 

14-6626 

23-4339 

**§ 

5-0572 

1  1-6874 

80   470  8-7 

3757 

7 

14-9010 

17-713° 

6 

4-7803 

5-9680 

38.6 

10 

16-4450 

23-6778 

5 

6-8530 

11-7711 

3758 

23§ 

16-5059 

17-8847 

23§ 

6-39.7 

5'9958 

80  473 

9'5 

3817 

4 

16-9090 

23-8655 

4* 

7'33" 

•9146 

3759 

o 

17-0385 

17-0053 

6 

6-8429 

5-°739 

38.8 

49§ 

17-3306 

23-9032 

46§ 

77576 

'9'43 

80   474 

8-6 

3760 

6 

18-4976 

17-9483 

4 

8-3824 

5-8827 

3819 

9 

17-9405 

23-9390 

6 

8-3674 

•8955 

3761 

4 

19-4700 

17-1850 

3820 

8og 

21-2643 

23-6676 

84§ 

1  1-6505 

•3276 

80  480,  7-0 

3762 

8 

20-3138 

17-7078 

5 

10-1697 

5H772 

3821 

7'§ 

21-3640 

23-6918 

658 

11-7516 

•3426 

80   481  8-3 

3763 

4 

20-5993 

17-3962 

3822 

12 

21-7871 

23-6195 

6 

12-1687 

-2337 

3764 

4 

21-2902 

17-8139 

4* 

11-1499 

5H943 

3823 

7 

22-5918 

23-2443 

4t 

12-9296 

10-7838 

3765 

6 

23-4886 

17-3900 

4 

13-3005 

4-8748 

3824 

22§ 

22-5997 

23-1358 

'5§  12-9320 

10-6764 

3766 

6 

23-6910 

17-5756 

4t 

13-5220 

5-0413 

3825 

10 

'4'2353 

24-3241 

6    4'7"4 

12-6136 

3767 

4 

16-2217 

18-7031 

3826 

5 

'4-8593 

24-9698 

4    5'39°x 

i  3-2008 

3768 

4 

17-1096 

18-6241 

3* 

7-0598 

6-6779 

3827 

7 

15-1216 

24-3993 

4    5-6009 

I2'6lOO 

3769 

'4§ 

17-3518 

18-5172 

8 

7-2919 

6-5519 

3828 

*7 
/ 

15-7023 

24-3968 

5  ,  6-1798 

'2-5549 

377° 

'4§ 

17-378' 

18-4647 

10 

7-3.18 

6-4959 

3829 

5 

16-0942 

24-8586 

4!   6-6112 

12-9775 

377' 

4 

18-0293 

18-2602 

383° 

10 

'7'339' 

24-5345 

5    7-8215 

12-5448 

3772 

9 

19-3613 

18-8944 

6 

9-3282 

6-7446 

3831 

IO 

l8'22IO 

24-0360 

5 

8-6540 

11-9693 

3773 

7 

1  9H93  5 

18-2945 

4 

9-4059 

6-1358 

3S32 

3°§ 

18-7208 

24-7535 

2I§ 

9-2175 

12-6367 

81  5'3  ,  9'5 

3774 

3 

19-9598 

18-5329 

3* 

9-8884 

6-3313 

3833 

5 

19-5649 

24-3229 

3* 

10-0164 

12']  330 

3775 

22§ 

20-0188 

18-7137 

'9 

9-9670 

6-5055 

3834 

'5§ 

14-6835 

25-6947 

12 

5-2813 

13-9370 

3776 

4 

2O-I22O 

18-1640 

3* 

10-0179 

5-9456 

3835 

5t 

'5'5949 

25-5786 

4 

6-1768 

'374'S 

3777 

4 

20-6019 

18-8595 

3* 

10-5561 

6-5993 

3836 

5 

16-7217 

25-7420 

3* 

/•3i57 

13-8013 

3778 

4t 

22-5002 

18-7386 

4* 

12-4389 

6-3093 

3837 

9 

17-6485 

25-7063 

5 

8-2326 

13-6799 

3779 

4 

23-7922 

18-8665 

3* 

13-7400 

6-3185 

3838 

'3 

'97595 

25-3793 

8 

10-3081 

13-1672 

378o 

7 

23-8841 

18-2522 

5 

13-7740 

5-6964 

3839 

5* 

20-8490 

26-2210 

3 

11-4647 

13-9050 

378i 

7 

14-9141 

19-3017 

4t 

4'9346 

7-5484 

3840 

4°§ 

20-9808 

25-6822 

26§ 

11-5505 

'3'3587 

81  516 

9-2 

3782 

4 

15-3002   19-8911 

3841 

22§ 

21-0858 

25-7452 

14! 

1  1  -6600 

'3'4"9 

3783 

4 

15-5570   19-7342 

3842 

3* 

22-0715 

25-4768 

3* 

12'6l2I 

13-0485 

^784. 

20§ 

l6-26:i7 

IQ'7O27 

258 

6*  3  2.O2 

7-8868 

80  A7  1 

9-1 

J  1   T 

3785 

70 

20§ 

j  / 
16-8407 

*  7  /  ***/ 

19-3897 

*  5o 

'6§ 

6-8613 

7-4643 

T/  * 

T 

52§ 

I-I373 

9-6556 

80  466   8-1 

3786 

4 

18-8717 

19-2750 

3* 

8-8714 

7-1669 

4'§ 

4-1494 

9-8384 

80  468 

8'5 

3787 

i3§ 

20-2335 

19-5487 

8 

10-2535 

7-3184 

I02§ 

26-7638 

18-3307 

80  487 

6-7 

3788 

4 

14-6493 

20-6234 

3* 

4-7931 

8-8872 

I02§ 

24-8929 

25-8144 

81  523   7-3 

3789 

6 

15-3416 

20-7096 

4* 

5-4876 

8-9131 

379° 

I7-7726 

2O-I22O 

4 

7-8567 

8-1114 

379' 

1  1 

21-1122 

2O-2OO4 

6 

11-1891 

7-8913 

. 

3792 

'6§ 

22-3787 

20-7188 

10 

12-4972 

8-2909 

3793 

7* 

22-4755 

20-7063 

3t 

12-5936 

8-2703 

3794 

7 

22-8176 

20-0787 

4 

12-8737 

7-6139 

3795 

3°§ 

14-0278 

2I-OI5O 

29§ 

4-2070 

9-3374 

So  469 

9'4 

i  re'stiu  interval  represents  very  nearly  5'  =  ii5«'i  of  R.A.  at  Dec.  +  So",  and  i27"-8  at  Dee.  +  Si". 
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B.D. 

B.  D. 

Xo. 

Diam.             x.                    y. 

Diam. 

X. 

V. 

Xo. 

Diam. 

x.                   y. 

l>:..m. 

x.                   y. 

K& 

Mig. 

Xo. 

Mag. 

R.A.  i5h  40™  to  i6h  om 

R.A.  15''  40"'  to 

1  61'  om  —  contd. 

Centre      H.A.  i6h  om  Dec.  +  So'           ll.A.  15''  40'"  Dec.  +  Si' 

Centre         R.A.  i6l>  o'»  Dec.  +  80*              R. 

A.  I5h4°'"  Dec.  +  8  1* 

Plate  3517.     1897,  June  i.       1^64429.     1899,  April  21. 

Plate  3517.     1897,  June  i.        Plate  4429.     1899,  April  21. 

3»H3 

«§ 

4-4202 

14-7203 

31         14-8632 

2-3047 

o                     m. 

3902 

14         10-2424      24-5525 

20 

19-8312 

'2'5935 

• 

m. 

3s  44 

4 

IO-0300       14-8443 

4t     20'4437 

2-8993 

39°3 

67§       5"9295    25'4654 

77§ 

'5'457' 

'3-1353 

81    523 

7'3 

3845 

3 

6-5057        |6-2086 

4       16-8153 

3-9625 

3904 

5        8-2113     25-2867 

1  1 

1  177445 

13-1519 

3846 

27§       7'9°67     16-0175 

4i§     18-2289 

3-8920 

80     488 

9'5 

39°5 

4 

18-2279 

13-8209 

3847 

14        8-1692       5-8864 

24      18-5007 

37835 

3906 

5 

18-3861 

I3-5777 

5         8-3379       5-2436 

9       18-7223 

3-1567 

39°7 

5 

19  9868 

13-6302 

3^49 

3        9-5887       5-6854 

7       i9'9322 

37037 

3908 

6 

20-2471 

13-8463 

385< 

10-5689      4-9564 

ii       20-9708 

3-0623 

3909 

10 

12-4/36    ,  25-2669 

20 

21-9960 

I3H934 

3851 

6       11-6035       5-5542 

9      21-9523 

3'7432 

3910 

4 

22-7257 

13-0885 

5852 

18       12-7978       5-2568 

34      23-1672 

3-5468 

80     492         9-5 



3S53 

17       12-8846     14-9472 

32       23-2792 

3-M7 

80    493      9-5 

53§ 

25-4107 

8-6474 

80    497      87 

3S54 

3         7-3788     16-2147 

6     .17-6866 

4-041  8 

• 

57§ 

24-0761 

'3-4370 

81     536  i    8-7 

3855 

3*       9-9564     16-2500 

5       20-2491 

4-2970 

84§ 

1-9828      23-9855 

80    480      7-0 

3856 

5       10-2332     16-7311 

n       20-4833 

4-8023 

68§ 

2-0878 

23-9890 

80    481 

8-3 

3S57 

8        12-8859      16-2190 

'3       23-1735 

4-5128 

3858 

'5 

13-0994       10-4919 

29       23-3630 

-1-8033 

So    495      9-5 

3859 

73§ 

6-470I-        177719 

85§     16-6477 

5'5i64 

80    487      67 

R.A.    l6h  Om  tO   l6h  20m 

?           I  S'^Q^  ^ 

5-6208 

j 

3861 

J                      J7JJ 

6      21-1669 

5-9500 

Centre       R.A.  :6h  o™  Dec.  +  80'              R.A.  i(&  20'"  D«c.  +  81* 

3862 

6       'S'5447 

6-0800 

Plate  3517.     1897,  June  i.            Plate  4044.     1898.  July  7. 

5863 

3       18-9637 

6-9595 

• 

m. 

3864 

22§ 

9-0898 

18-2205 

32§     19-2207 

6-1859 

80    490 

9-2 

39" 

5 

5-6508 

2-6925 

3865 

4      22-5877 

6-5262 

3912 

18 

16-7076 

'  4-49  '3 

26§ 

6-2504 

2-7222 

3s66 

4       1  3-0220 

17-9863 

9      23"i549 

6-2881 

39'3 

7 

19-6792 

14-3350 

14 

9-1988 

2-3095 

4*     13-9353 

17-9890 

6      24-0695 

6-3655 

39'4 

8       19-8066     14-2599 

18 

9-3194       2-2252 

3868 

3* 

7-9579 

19-5434 

6       17-9803 

7H074 

3915 

5 

10-1028 

2-9733 

3869 

5 

8-I129 

20-1019 

6       18-0862 

7-9773 

39'6 

5 

1  1-7205 

2-6629 

3870 

52§ 

8-3796 

19-2630 

63§     18-4243 

7-1649 

So    489 

S-o 

39'7 

20 

22-6534      14  6278 

27§ 

12-1854       2'3444 

80    502 

9'5 

3871 

'3 

9-8856 

19-9685 

2o§     19-8653 

7-9963 

39'8 

4 

22-7055      14-5528 

9 

12-2306       2-2650 

3872 

5 

11-4256 

19-5404 

12       21-4335 

7-6987 

3919 

4 

12-7702       2-2934 

3S73 

3*     12-0824 

19-5831 

6      22-0857 

7-7990 

3920 

6 

13-6408       1*8247 

3874 

4       14-9168 

8-2159 

3921 

3* 

23-8744 

'47749 

9 

13-4110       2-3850 

3875 

I  2 

5-43" 

21-354° 

19       15-3091 

8-9985 

80    485. 

9'5 

3922 

5 

16-8558      15-3110 

10 

6-4699       3-5258 

3876 

4       15-4705 

8-1595 

3923 

10 

18-4542      I4-9745 

20§ 

8-0330       3-0535 

3877 

6 

7-0228 

20-6167 

n       16-9555 

8-4006 

3924 

5 

19-8854      16-0245 

I  I 

9-5490       3-9760 

5 

17-8632 

8-1432 

3925 

6 

9-7056 

3-3554 

3S79 

*  it 

8-7670       20-7594 

6 

18-6834 

8-6880 

3926 

1  1 

23-0922      15-6767 

20§ 

i*7'33 

3"3504 

3880 

12 

H'9475       207385 

21 

21-8547 

8-9390 

So    491 

9'5 

3927 

6t 

15-8328      16-0191 

1  1 

5-5I33 

4-3184 

}88i 

o 

6-28l8       22-0704 

I  I 

16-0976 

97837 

3928 

5 

18-8844     '6-5477 

12 

8-5989 

4-5845 

5882 

4     j    6-8012     21-7927 

10 

16-6373 

9-5534 

3929 

6 

19-6390     16-2544 

'5 

9-3221 

4-2250 

3883 

5         8-1888     21-6468 

9 

,18-0310 

9-5238 

393° 

6 

10-9848      4-5379 

3884 

5 

2O'l  243 

9"5275 

3931 

5 

21-5597 

16-7910 

1  1 

11-2816 

4-5958 

3885 

4      11-1231     21-5677 

6 

20-9630 

96927 

3932 

6 

ii  7271 

4-387S 

3886 

7       1  1-2263     20-8731 

'5 

21-1249 

9-0123 

3933 

6 

I3''748 

4-2649 

3887 

8       118420 

20-9543 

'7 

2I73I2 

9"i435 

3934 

10 

23-5620     16-8563 

20§ 

13-2845 

4-4867 

3888 

4 

'8-4593 

10-9595 

3935 

33 

23-7202 

17-2369 

38§ 

13H738 

4-8514 

80    505 

8-8 

3889 

6t 

10-6868  (  22-0409 

12 

20-4893 

10-1270 

3936 

4 

13-6199 

4-4102 

3890 

8 

10-9512     22-7840 

IO 

20-6889 

10-8897 

3937 

4* 

i4-5905 

'7'5927 

7 

4-4093 

5'9925 

3891 

4 

21-4785 

10-7016 

3938 

6* 

14-9100 

17-0311 

»S 

4-6800 

5-4064 

3892 

4 

21-5012 

10-7467 

3939 

4* 

14-9695 

17-3956 

6 

4-7709 

5-7689 

3893 

6 

I4-5479 

•9823 

3940 

6 

6-2282 

5'7553 

3^94 

3 

14-6098 

•5890 

394-' 

4 

6-5284 

5-4476 

3895 

3'§ 

5-7262 

23'34'4 

37§ 

I5-4350 

•0018 

80    486 

9  '4 

3942 

4 

6-7878 

5-3984 

3896 

5 

19-0615 

•i  '47 

3943 

4 

17-2012 

177354 

10 

7-0208 

5-9108 

3897 

1  1 

9-4493     23-9353 

'7 

19-0928 

•9119 

3944 

5t 

'8-5394 

17-3689 

10 

8-3217 

5-4318 

3898 

23§     12-8473     23-0874 

35§ 

22-5520 

•352/ 

So    494      9-5 

3945 

6 

10-4674 

5-0756 

3899 

38S       5-4443     24'444° 

373 

I5-0593 

12-0773 

80    484 

9"3 

3946 

5 

11-7405 

5-3916 

3900 

3*      7-7735 

25-1292 

6       17-3224 

12-9603 

3947 

5 

I3-6733 

57577 

3901 

12        i      7-8078 

H-2374 

'9 

'7'4324 

12-0745 

3948 

6 

13-6929 

5-9563 

i  riseau  interyal  represents  very  nearly  5'  =  ii5"-2  of  R.A.  at  Dec.  +  to',  and  i27"'8  at  Dec.  + 

8ip. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

T>iam. 

X, 

tl 

TMiiin 

"Vrt 

rr-  1               ~ 

.'/• 

No. 

M«c. 

i>0. 

Di&ni.             x. 

.'• 

9' 

No. 

Matf. 

11.  A.  i6h  om  to  16''  2Qm—cont(l. 

R.A.  i6h  o"1  to  i6h  20m  —  contd. 

Centre      R.A.  i6h  o"  Dec.  +80'              R.A.  i6h  20'"  Dec.  +81' 

Centre      R.A.  i6h  o"'  Dec.  +  80°            R.A.  16''  20'"  Dec.  -f  81* 

Plate  3517.    1897,  June  i.           Plate  4044.    1898,  July  7. 

Plate  3517.     189-,  June  i.          Plate  4044.     1898,  July  7. 

4 

m. 

e 

m. 

3949 

3 

14-5044 

18-2044 

7         4-3773 

6-6109 

4008 

st 

14-8499    24-1084 

"         5-2314 

12-4638 

395<> 

12 

16-9192 

18-0918 

19         6-7746 

6-2902 

80   499 

9'5 

4009 

6t 

15-0033     24-4986 

14         5-4228 

:  12-8417 

395' 

4 

17-9404 

18-8526 

9        7-8576 

6-9630 

4010 

49§ 

17-5466    24-7971 

66§       7-9783 

12-9190 

81     54'       7'3 

3952 

6        8-2664 

6-184; 

401  1 

4* 

17-9170 

24-5221 

9        8-3234 

12-6103 

3953 

8         9-1617 

6-5672 

4012 

5         8-4825 

12-8034 

3954 

4* 

19-6495 

18-1172 

6        9-4962 

6-0820 

4013 

5        8-9388 

12-4810 

3955 

6 

11-5099 

6-9860 

4014 

4* 

21-1933    24-7173 

8       1  1-6053 

12-5222 

3956 

6 

I3'5589 

6-5268 

4015 

6       11-6283 

12-6285 

3957 

4t 

14-21  14 

19-2695 

10 

4-1772 

7-6986 

4016 

8t 

22-3245     24-3565 

i7§     12-6996 

12-0653 

3958 

4 

47802 

7-9443 

4017 

7       i3-4647 

12-7044 

3959 

6 

6-4045 

7-8672 

4018 

46§ 

I4-5445     25-0343 

63§       5-0060 

13-4118 

81    536       8-7 

3960 

4* 

17-1133 

19-3186 

1  1 

7-0720 

7-4963 

4019 

6 

14-5381     25-1829 

14        5-0130 

13-5614 

3961 

5 

7-6882 

7-1488 

4020 

4t 

15-1194    24-6831 

9         5-4623 

13-0165 

3962 

6 

8-9810 

7-5753 

4021 

7 

18-5797 

25-1602 

15         9-0368 

13-1892 

3963 

5 

10-5298 

7-0505 

4022 

4        9'°723 

13-4291 

3964 

5* 

20-7908 

19-8444 

1  1 

10-7761 

7-7004 

4023 

5       10-1763 

13-4039 

3965 

7 

10-8005 

7-6448 

4024 

8       11-6723 

13-2328 

3966 

17 

21-4759 

'9'3543 

2'§ 

1  1-4201 

7-1561 

80    501 

9"5 

4025 

6o§ 

2i-537i  :  257331 

64*5      12-0310 

'3'5°'5 

81     542       8-5 

3967 

6 

12-3894 

7  '°443 

4026 

9       12-3102 

>3'4958 

3968 

g 

23-0798 

19-8774 

17 

13-0638 

7-5385 

4027 

7       '3  -34°8 

13-139' 

3969 

3 

13-2112 

7-4046 

4028 

4       13-6862 

13-5422 

3970 

16 

15-3526 

19-9750 

*3§ 

5'3747 

8-3025 

397i 

3o§ 

15-4672 

20-1490 

42§       5-5024 

8-4659 

80   497 

8-7 

3972 

4 

5-5639 

8-4853 

3973 

7 

7-6915 

8-3402 

3974 

4 

8-3389 

87242 

3975 

_      _  s 

5 

10-5686 

8-7982 

11.  A.  16'  20'"  to  i6h  40"' 

~ 

3976 

6 

I0"7235 

8-0350 

3977 

5 

'3-4525 

8-5770 

Centre         R.A.  i6'>  40™  DUL'.  +  So0            R.A.  i6h  20'" 

Dec.  +  8  1* 

3978 

6 

4-I725 

9-5684 

Plate  3524.     1897,  June  n.           Plate  4044.     1898,  July  7. 

3979 

4 

5-2647 

9'3°5° 

( 

m. 

3980 

4     ,    5-3814 

9-7070 

4029 

18 

4'5654 

14-2387 

i8§ 

14-9112 

1-8822 

3981 

«3§ 

15-4299 

21-1013 

3°§       5-5492 

9'4'79 

80   498 

9'3 

4030 

5* 

4-3842 

14-9784 

6 

14-6656 

2-6047 

3982 

6 

'5'9234 

21-3089 

1  1 

6-0598 

9-5826 

4°3l 

4* 

4-4007 

14-6634 

5 

14-7060 

2-2943 

3983 

rt      O 

5 

7-7923 

9-8957 

4032 

5 

4-8512 

14-8249 

5 

15-1452 

2-4895 

3984 

4 

10-0980 

9-2125 

4°33 

4 

5-7211 

14-8686 

3985 

O  £ 

4 

10-9065 

9-7808 

4°34 

6       13-8956 

14-1962 

3986 

5t 

20  8l62 

21-3841 

10 

10-9393 

9'2353 

4°  3  5 

3*      4-3ii6 

I5-8I37 

4       14-5224 

3-4299 

3987 

O  O 

19 

20-8738 

22-0506 

«7§ 

11-0548 

9-8942 

4036 

3*      47633     16-1492 

4       i4-9425 

3-8013 

3988 

O 

.«. 

6 

"•5033 

9-7539 

4°37 

4         5-4173  •  16-1994 

6       15-5921 

3-9052 

3989 

3* 

22-1295 

21-8424 

9 

12-2886 

9-5798 

4038 

6   ;  5-5043 

'5'97'S 

8       15-6984 

3-6877 

399° 

4 

16-4344 

21-9382 

ii 

6-6208 

10-1640 

4°39 

4t       5-9780     16-2021 

5       16-1518 

3-9575 

3991 

12 

16-6254 

22-3091 

'9§ 

6-8461 

10-5163 

4040 

9        6-0901     15-7839 

'4§ 

16-2979 

3-5520 

3992 

4 

7-6902 

10-0745 

4041 

2i§       6-2027     15-4721 

*l§ 

16-4361 

3-2505 

3993 

'4 

18-3969 

22-2077 

20§ 

8-5994 

10-2655 

80    500 

9'5 

4042 

10        7-3541     15-9026 

'3 

I7-5475 

3-7764 

3994 

5 

9-4081 

10-5716 

4°43 

i8§    ,    9-4382     15-1851 

24§ 

19-6842 

3-2401 

3995 

s 

6 

97227 

lO'IOIO 

4044 

9       10-7213     15-0303 

12 

20-9775 

3-1950 

3996 
3997 
3998 

'9 
6 

22-8029 
iS'5273 

22-4218 
23-0496 

1  1 
25§ 
'3§ 

12-2366 
13-0080 

5-8I39 

10-9222 
10-0960 
I-35H 

80    504 

9'5 

4045 
4046 

4047 

10      ;  1  1-9900   ;  15-525  I 

4       12-3079     I5'64°4 
5       12-9185   :  15-0348 

16 

-* 

^ 

7* 

22-1981 
22-5026 
23-1630 

3-7990 
3-935I 
3'39'5 

3999 
4000 

8 

16-6714 

23-7518 

8 

«s§ 

6-3530 

7-0148 

1-0605 
1-9540 

4048 
4049 

"§     i3-2754     I5'I5°3 
zo§     13-3293     '5-4309 

3'§ 
33§ 

23-5120 
23-5396 

3'5354l 
3'8i97j 

So    520 

9'5 

400  1 
4002 

ii 

12-3232 

23-6851 

10 
2I§ 

8-3501 
12-6397 

1-8960 
1-3976 

80    503 

9'5 

4050 
4051 

8     '    4-3068 
3*      4-446» 

16-6158 
17-1888 

9 
6 

14-4501 
14-5398 

4-2271 
4-8100 

4003 

7 

12-9495 

1-3709 

4052 

12 

4-5398 

16-9224 

i6§ 

14-6564 

4'5527 

4004 

6 

13-0518 

1-6249 

4°53 

4 

17-5687 

4-8188 

4005 
4006 
4007 

4* 
30 

23-2629 
23-2859 

23795' 
24-0220 

5 
'4 

3*§ 

'3'44'9 
13-5821 

13-6284 

1-2039 
1-4221 
1-6473 

80    506 

9'5 

4°54 

4°55 
4056 

'7§ 
4 
'5§ 

7-7815 

"•0373 
12-3826 

16-5134 
16-5099 
16-4252 

23§ 

6 

2'§ 

17-9220 
21-1620 
22-5127 

4-4225 
4-6956 
4-7283 

i  rcseutt  iniLivui  U'pn-aeuia  very  nearly  5'  =  ii5'-z  of  R.A.  at  Dec.  +  So*,  and  i*7''8  at 

Dec.  +  8  1*. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE    +    80°. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Uiani.             x.                   y. 

Ilium. 

*.                   y. 

So. 

Dlam. 

i. 

y- 

Diaui.             x. 

y- 

No. 

Mag. 

I 

No.             Mag. 

R.A.  i6h  2om  to  i6h  40™  —  contd. 

R.A.  i6h  20m  to  i6h  40™  —  contd. 

Centre         R.A.  :6h  40"  Dec.  +  80* 

R.A.   i6l>  2om  Deo.  -1-  Si* 

Centre        R.A.  i6k  40""  Dec.  +  80*              R.A.  i6h  zom  Dec.  +81' 

Plate  3514.     1897,  June  ii.             Plate  4044.     1898,  July  7. 

Plate  3524.     1897,  June  n.            Plate  4044.    1898,  July  7. 

m. 

Q 

m. 

4°57 

4 

'3-2735 

15-6400 

.  -* 
3 

23-4682 

4-0198 

41  16 

15          12-0634 

20-7522 

2C§      21-8259        9-0130 

4058 

5 

14-0861 

5-4302 

4117 

6 

12-8642 

21-2269 

7       22-5828      9-5553 

4059 

4 

5-1385 

17-5127 

6 

15-2023 

VigiS 

4118 

24§     I3-2774 

21-2629 

3i§     22-9898       9-6244 

80      521 

9'4 

4060 

6 

I7-2003         58175 

4119 

3*      6-6564 

22-5095 

5 

16-2850     10-2968 

4061 

46§ 

7'3"i 

17-4069 

4*§ 

17-3760 

5^727 

.80     509 

87 

4120 

5 

16-8010  ,  10-3202 

4062 

4 

8-4580 

17-3187 

5 

18-5284 

5-2830 

4121 

'9 

8-7901 

22-0536 

>9§ 

18-4525     10-0294 

4063 

12 

""'354 

'7-0343 

20 

21'2l6l 

5-2262 

4122 

10 

9-7481 

22-6615 

IO 

I9-3533     '0-7159 

4064 

5 

12-3304 

16-7918 

7 

22-4299 

5-0909 

4123 

ii       12-0678 

22-3939 

II 

21-6896     10-6488 

4065 

4 

13-0847  :  17-4048 

5 

23-I27I 

57645 

4124 

3 

12-1406 

22-5089 

5 

21-7517     10-7713 

4066 

23§ 

13-8444    17-3542 

358 

23-8889 

5-7794 

So    522 

94 

4125 

»5§ 

12-3150 

22-5125 

«75 

21-9241     10-7882 

4067 

3* 

5'5434     '9-I993 

6 

5'4593 

6-9045 

4126 

5 

22-1950     10-0438 

4068 

7* 

5-6410 

18-2978 

7 

5-6342 

6-0168 

4127 

Z5 

4-6738 

24-1263 

2'§ 

14-1728        -7408 

80      507 

9'5 

4069 

5 

5-7090 

6-6609 

4128 

5 

15-4760        -5503 

4070 

i9§ 

6-1845 

18-9108 

*i§ 

6-1229 

6-6740 

4129 

4 

15-9208        -2357 

4071 

5 

7-2266 

18-1799 

8 

7-2272 

6-0355 

4'3° 

6 

6-8447 

23-4662 

ii 

16-3915         -2682 

4072 

7 

8-2667 

18-6981 

9 

8-2172 

6-6412 

4131 

6 

7-0300 

23-58i7 

7 

16-5657        -4016 

4°73 

4 

8-4307 

18-6654 

5 

18-3858 

6-6225 

4'32 

5t 

7-1630 

24-0703 

6 

16-6559        '8993 

4074 

3* 

9-0278 

18-8489 

6 

18-9622 

6-8554 

4133 

6t 

10-0831 

23  8322 

7 

19-5878        -9112 

4075 

25§ 

9-4190 

17-9865 

3o§ 

19-4265 

6-0305 

4'34 

6      19-8247        -2187 

4076 

6 

20-1626 

6-7481 

4135 

4      20-9698         -5963 

4°77 

3* 

11-6639 

18-2084 

5 

21-6431 

6-4423 

4136 

5 

11-9625 

23-0571 

Q 

21-5253         -3003 

4078 

28§ 

11-8326  .  18-1166 

37§ 

21-8208 

6-3655 

80     513 

9-1 

4137 

3* 

12-1643     23-2556 

5 

217126 

•5160 

4°79 

36§ 

12-0288     18-5580 

43§ 

21-9792 

6-8225 

80     514 

9-0 

4138 

8 

13-0485     23-6046 

12 

22-5617 

•9390 

4080 

3t 

13-6885  :  18-0539 

5t 

23-6721 

6-4634 

4'39 

4* 

12-9768 

22-7153 

5 

22-5661 

•0487 

4081 

10 

6-8814    19-5003 

i3§ 

167675 

7-3226 

4140 

st 

6*i  101 

24-8758 

IO 

15-5402 

2-6126 

4082 

6 

7-1339    19-6734 

7 

17-0043 

7-5156 

4141 

34§ 

7-0511 

25-0563 

32§ 

16-4620 

12-8709 

8  1     548 

9'5 

4083 

7 

7-4025     19-3734 

8 

17-2998 

7-2363 

4142 

5* 

7-2389 

24-6039 

7 

16-6889 

12-4363 

4084 

5 

177151 

7-2720 

4H3 

6* 

8-0403 

24-0980 

8 

I7-53I3 

I2'OOIO 

4085 

4 

9-4825     19-7753 

6 

I9-3358 

7-8167 

4144 

-* 

3 

10-1635 

24-3230 

7 

19-6281 

12-4069 

4086 

6 

9-4911     19-7962 

7 

'9'3439 

7-8391 

4H5 

3* 

11-2586 

24-2281 

5       207234 

I2-4II7 

4087 

1  1 

9-4859    19-0461 

iSl 

19-4034 

7-0898 

4146 

4 

12-1965 

24-6909 

7       21:6178 

12-9487 

4088 

3* 

10-8499     19-8215 

4 

20-6951 

7'9784 

4'47 

3t     12-4181 

24-2639 

6      21-8769 

12-5387 

4089 

23§ 

11-4350    19-6212 

28§ 

21-2957 

7-831S 

4148 

ii       12-7516 

2374/2 

13       22-2538 

12-0546 

4090 

3* 

II-6686     19-7479 

5 

21-5192 

7-9793 

4149 

5       23-4069 

127396 

4091 

36§ 

12-3534     '9'5'49 

4»l 

22-22IO 

7-8024 

80     515 

9'2 

4150 

8       14-4078 

13-3221 

4092 

20? 

12-5404     19-5199 

27§ 

22-4055 

7-8242 

80     5I7 

9'5 

4<5' 

3 

5-3426 

25-6359 

5       147117 

I3-2959 

4093 

8 

4-6130    20-7956 

10 

I4-397S 

8-4165 

4152 

6       17-4587 

I3-4957 

4094 

4 

16-2380 

8-3010 

4'53 

5* 

8-2341 

25-8888 

ii       17-3697 

13-8039 

4°95 

16 

6-6520    20-8045 

'4§ 

16-4296 

8-6018 

4'54 

56§ 

9''974 

25-4637 

57§   :  '8-5647 

13-4596 

81    552 

8-5 

4096 

'9 

7-1186     20-4712 

*9§ 

16-9230 

8-3090 

4'55 

7       I9-393I 

«3''543 

4097 

55§       9-1891     20-9362 

64§ 

18-9465 

8-9495 

80     511 

7'8 

4156 

3* 

10-1003 

25-I793 

5       19-4893 

I3-2549 

4098 

3!       97410     20-2983 

5 

19-5485 

8-3587 

4'57 

5      20-0290 

13-0080 

4099 

24§     10-8904     20-1017 

3o§ 

20-7II9 

8-2637 

80     512 

9'5 

4158 

'3 

11-5177 

25'6435 

14      20-8604 

13-8385 

4100 

23§     1  1-4066     20-5264 

26§ 

2I-I9OO 

87334 

4i59 

6 

1  1-8991 

247803 

10      21-3166 

i3-oi35 

4101 

29§        I2-347I        19-8553 

4°§ 

22-1840          8-1417 

80     516 

9'4 

4160 

4* 

12-0223 

25-6671 

5      21-3659 

13-9012 

4102 

4t     12-6753 

20-5619 

7 

22-4507          8-8741 

4161 

7 

12-7491 

25-4156 

10      22-1090 

137180 

4103 

38§     12-6584     20-1173 

45§ 

22H722 

8-4293 

80     518 

9-0 

4162 

4* 

12-9352 

25-0969 

8       22-3206 

13-4161 

4104 

5       13-1027     20-3078 

7 

22-8964 

8-6588 



4105 

9       13-9767     i9'8°7° 

18 

23-8113 

8-2353 

5i§     16-9017 

1-2871 

So    508  •    8-8 

4106 

3       13-1830     19-9427 

5* 

23-0116          8-2994 

'°9§ 

23-1695 

2-2767 

80    519  '    7-0 

4107 

4* 

4-6396 

21-6030 

5 

I4-3590          9-2238 

6o§ 

257472 

2-9040 

80    524       9-0 

4108 

24§ 

4'9364 

21-6821 

«8 

14-64.30          9-3268 

4°§ 

3-3879 

17-3206 

80    505       8-8 

4109 

3* 

6-5260 

21-3376 

4t 

I6-26O2 

9-1192 

86§ 

2-6883 

26-0686 

80    542 

8-5 

4110 

9 

6-7280 

21-6557 

10 

16-4316          9-4553 

41  1  1 

9 

7-1778 

21-9855 

9 

16-8523          9-8227 

41  12 

4 

19-0545          9-6446 

4'"3 

1  1 

9-6907 

21-8292 

i6§ 

19-3688          9-8834 

4114 

3* 

9-6994    21-4937 

5 

19-4038          9-5483 

4115 

4 

10-3799 

2I'I  193 

4 

2O-I138          9-2367 

i  rescau  interval  represeuti  very  nearly  5    =  ii5"2  of  R.A.  at  Dec.  +  80°,  and  \z-''l  at  Dec.  +  81°. 
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W-. 

B.  D. 

B.  D. 

.no. 

Dijuii. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

V- 

No. 

Mag. 

No. 

Diani 

*' 

DuuHi 

X, 

y' 

No. 

Mag. 

R.A.  i6h  40™  to  i/u  o111 

R.A.  i6h  40™  to  i/h  o'n  —  contd. 

Centre         R.A.  16''  40"'  Dec.  -f  So'                  I!.  A.  17''  o'"  Dec.  +  Si* 

Centre        R.A.  16''  40™  Dec.  +  80*                R.A.  i7h  o'" 

Dec.  +  81' 

Plate  3524.     1897,  June  ii.             Plate  4039.     1898,  June  28. 

Plate  3524.     1897,  June  1  1.           Plate  4039.     iSgS,  June  28. 

in. 

0                            ID. 

4163 

14 

14-3114 

147971 

12 

3-9251 

3-2270 

4222 

5 

14-0610     22-5826 

5 

.4-35ii 

10-9990 

4^4 

6 

14-6552 

14-6971 

4223 

4 

i67757     22-3544 

5 

7-0370 

IO-5378 

4165 

3ig     15-4477 

'4-3309 

40§ 

5-0170 

2-6619 

80      524 

9-0 

4224 

24* 

187271     22-3358 
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437' 

5 

20-381  1 

^0-4336 

4 

10*3061 

8-4349 

4372 

7 

21-6546 

20-1632 

4 

n-5553 

8-0770 

4373 

6 

22-8722 

20-4535 

4*  12-7926 

8-2797 

4374 

7 

17-7665 

21-0930 

5 

77462 

9-2790 

i  reseau  interral  represents  very  nearly  5'  =  11^-2  ot  I'.A.  at  Dec.  +  to',  and  i27*-8  at  Dec.  -f-  81*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E   +   80°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Uiam. 

9, 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

!/• 

Want 
3.111. 

X.                                    I/. 

No. 

Mag. 

R.A.  i;h  20m  to  17''  40"'  —  contd. 

R.A.  i;h  40m  to  i8h  &*—  contd. 

Centre     R.A.  i7h  20'"  Dec.  +  80'              E.A.  I7h  40™  Dec.  +  81* 

Centre       R.A.  i8h  onl  Dec.  +  So*                 R..A.  I7h  40™  Dec.  +  81* 

Plate  3174.     1896,  June  17.          Plate  4056.     1898,  July  14. 

Plate  3190.     1896,  July  6.             Plate  4056.     1898,  July  14. 

o 

in. 

0 

m. 

4375 

8 

18-2873 

21-6323 

6        8-3002      9-7766 

4424 

IO 

9-9703 

15-5608 

6       20-2570 

3-6241 

4376 

7 

18-9186 

21-9186 

8 

8-9523 

10-0208 

4425 

z8§ 

10-6101 

I  5-0401 

31       20-9458 

3-1691 

4377 

4 

20-4905 

21-3959 

4426 

9 

10-8038 

I5-88l8 

6*    21-0525 

4-0274 

4378 

8 

21-7913 

21-4778 

6 

11-7845 

9-3795 

4427 

18 

5-6978 

167370 

15       15-8866 

4-3665 

4379 

9 

22-5099 

21-3316 

7 

12-4899 

9-I834 

4428 

10 

5-7148 

16-32I3 

6       15-9456 

3^543 

4380 

8 

23-i593 

21-9718 

7 

13-1867 

97755 

4429 

6 

6-8654 

I6-I87I 

5t     17-1063 

3^355 

4381 

21 

237239 

21-0477 

H 

13-6839 

8-8138 

443° 

26§ 

8-1241 

16-5876 

25§     18-3157 

4-4625 

4382 

4°§ 

23-9713 

2  I  -468  I 

32§ 

13-9590 

9-2162 

80  551 

9'3 

443' 

20§ 

8-3708 

16-1899 

18       18-6021 

4-0920 

4383 

i6§ 

14-2421 

22-2I76 

H 

4-3081 

10-6458 

443  2 

2g§     11-6990 

16-4406 

3i§   '21-8886 

4-6697 

4384 

5 

14-6429 

22-8O59 

4 

4-7510 

11-2057 

4433 

2°§        I37590 

16-6339 

18 

23-9198 

4-0708 

4385 

19 

15-3861 

22-9291 

20 

5-4989 

11-2755 

4434 

8 

3-9948 

I7-57I6 

8 

14-1  IO3 

6-0308 

4386 

9 

i5'5305 

22-9505 

10 

5^437 

11-2877 

4435 

6 

6-1783 

177440 

4387 

10 

16-6085 

22-7926 

8 

6-7080 

11-0557 

4436 

3 

8-7238 

17-3299 

4388 

10 

18-0603 

22-4014 

8 

8-1290 

10-5626 

4437 

72§       9  '°475 

17-9493 

63§ 

19-0974 

5-9080 

80    555 

7-0 

4389 

'5§ 

18-2352 

22-3347 

13 

8-2989 

10-4829 

4438 

2i§     11-8444 

I7-3925 

21 

21-9405 

5-6322 

439° 

6 

19-2277 

22-6658 

H 

9'3H5 

10-7439 

4439 

43§   !  12-0425 

17-6739 

43§ 

22-1110 

5-9348 

80    559 

9'2 

439i 

6 

20-4374 

22-5925 

5 

10-5123 

10-5847 

444° 

8 

4-04i3 

18-3518 

7       14-0808 

6-8086 

439Z 

4 

14-4859 

23-6074 

3 

4-6499 

12-0185 

444' 

5 

6-3758 

'8-5345 

4!  '  16-3844       6-2248 

4393 

13 

i5-9523 

23-9182 

ii 

6-1329 

12-2238 

4442 

7 

11-7895 

18-3195 

6f     21-7921       6-5506 

4394 

10 

16-4259 

23-9084 

8 

6-6029 

12-1817 

4443 

22§ 

I  I'8O12 

I8-5II2 

22        '  21-7837          6-7421 

4395 

29§ 

17-7897 

23-21  10 

3°§ 

7-9156 

"-3877 

4444 

6 

12-7170 

18-8565 

5*    22-6573 

7-I799 

4396 

5* 

18-0348 

23-0409 

4 

8-1471 

1  1-2024 

4445 

36§ 

13-5362 

18-6633 

36§     23-4979 

7-0672 

80    561 

9'S 

4397 

25§ 

18-6194 

23-9202 

*5§ 

8-7907 

12-0392 

4446 

5 

13-7120 

I8-7227 

4398 

4 

i9-0475 

23-3020 

4 

9-1758 

11-3912 

4447 

'4 

4-1258 

I9-5420 

9     ',  14-0418      7-0015 

4399 

5 

21-5421 

23-6200 

4* 

11-6838 

n'5337 

4448 

6 

6-4024  '  19-1313 

5t     16-3492      6-8223 

4400 

5* 

21-7916 

23-4425 

4* 

11-9259 

11-3387 

4449 

4 

7-5687 

I9-l6lO 

4401 

18 

17-4309 

24-4837 

9 

7-6469 

12-6832 

4450 

'9§ 

8-463; 

I9-9370 

15 

18-3205 

7-8274 

4402 

4* 

18-8728 

24-6783 

4 

9-1005 

12-7791 

445i 

6 

8-7519 

i9'3'59 

5t 

18-6692 

7-2379 

44°3 

16 

I9-5739 

24-0325 

9 

97519 

12-0845 

4452 

i9§ 

9-8694 

19-1681 

17 

197953 

7-2054 

4404 

1  1 

20-7604 

24-5465 

9 

10-9742 

12-5135 

4453 

6 

10-2480 

19-0168 

4t 

20*1859 

7-0904 

4405 

5 

21-2160 

24-2551 

4 

11-4110 

12-1882 

4454 

20§ 

11-8262 

19-8797 

21 

21-6725 

8-1078 

4406 

4* 

16-5021 

25-1448 

4* 

6-7650 

13-4067 

4455 

4 

12-4969    19-4325 

4407 

6* 

16-5231 

25-0950 

4         6-7819 

13-3613 

4456 

8 

13-4035    19-0070 

5* 

23-3296 

7-3985 

4408 

22 

20-3744 

25-4254 

16       10-6487 

13-4152 

4457 

IO 

13-4968    19-7425 

8 

23-3471 

8-1369 

4409 

4'§ 

20-6699 

25-3442 

40§     10-9383 

I3-3I55 

80    547 

8-5 

4458 

5 

4-2217 

20-0178 

4t  j  I4-0945 

7-4834 

4410 

'5 

22-1151 

25-4952 

12           12-3910 

13-3658 

4459 

23§ 

5-5540 

20-8824 

20S;       15-3297 

8-4783 

80    553 

9'5 

4460 

5t 

7-2818 

20-3177 

4*     17-1034 

8-0869 

46§ 

1-2603 

5-8537 

80    542 

9-1 

4461 

20§ 

8-2896 

20-2644 

20§        I8-II53 

8-1352 

4»§ 

25-1844 

21-3857 

So    552 

8-9 

4462 

13 

8-5260 

20-2250 

9       18-3529 

8-I2I5 

4463 

12 

12-3789 

20-1286 

10       22-1990 

8-4094 

4464 

12 

13-0000 

20-7572 

13       22-7506 

9-0981 

R.A.  1  7h  40™  to  1  8h  om 

4465 

18 

13-4028 

20-2561 

18       23-2047 

8-6380 

Centre      R.  A.  i8h  o">  Dec.  +  80'               R.A.  17*  40"  Dec.  +  81* 

4466 

4467 

44§ 
15 

5-4485 

7-4755 

21-4655 
21-1841 

34§ 
1  1 

15-1660 
17-2I08 

9-0485 
8-9703 

80    552 

8-9 

Plate  3190.    1896,  July  6.             Plate  4056.    1898,  July  14. 

4468 

6* 

11-6228 

21-4187 

5t 

21-3139 

9-6186 

o 

m. 

4469 

6 

13-0105 

21-0993 

4411 

7 

4-2623 

14-1169 

4470 

52§ 

7-7105 

22-5498 

5°§ 

17-3086 

10-3540 

80    554 

9-0 

4412 

ii         6-4930 

14-9285 

8 

16-8626 

2-6485 

4471 

6 

8-0353 

22-3947 

5 

17-6464    '    IO-23O7 

4413 

5        7-0478 

'47239 

447  2 

3'§ 

10-2790 

22-8150 

27§ 

19-8396 

10-8746 

80    556 

9  "4 

4414 

5     ,    8-5463 

14-6013 

4473 

H 

10-4568 

22-8331 

9 

2O-OI28 

lO-glOO 

4415 

10        9-0460 

14-9453 

6t 

i9'3974 

2-9193 

4474 

5 

1  1-9605 

22-0463 

3* 

21-5856 

10-2764 

4416 

8         9-8347 

14-1316 

5* 

20*2630 

2-1918 

4475 

6 

12-9730 

22-3237 

4* 

22-5642 

IO-6534 

4417 

6       10-8278 

14-3860 

4476 

13 

13-2896 

22-0693 

10 

22-9095 

10-4335 

4418 

8        4'3752 

15-3297 

7 

14-7138 

2-8353 

4477 

9 

13-4703 

22"O2O8 

6 

23-0945 

10-4049 

4419 

4*      4-6517 

15-8515 

4* 

H'9339 

3-3875 

4478 

23§ 

13-6915 

22-7922 

20§ 

23-2368 

I     -1936 

4420 

13        6-5493 

15-7088 

1  1 

16-8400 

3'43oo 

4479 

10 

13-8856 

22-82I2 

6 

23-4278 

I     -2399 

4421 

24§       6-9127 

15-9152 

22 

17-1801 

3-6715 

4480 

7t 

8-8972 

23-0867 

5 

I8H353 

I     -0045 

4422 

16        8-0248 

15-9052 

«4 

18-2855 

37735 

4481 

2O$S 

10-0433 

23-1296 

15 

I9-5734 

I     -1619 

4423 

9        8'24°5 

1 

15-0923 

5t 

18-5827 

2-9855 

4482 

5* 

10-5535 

23-I42I 

4 

20-0795 

I     -2269 

i 

i  reacau  interval  represents  very  nearly  5'  =  1  15*  '2  of  R.A.  at  Dec.  +  So*,  and  12  7"  "8  at  Dec.  +  Si*. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam.             x. 

y. 

Diam.            x. 

y- 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

V- 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  i;h  40m  to  i8h  o"1  —  contd. 

R.A.  i8h  om  to  i8h  20m  —  contd. 

Centre       R.A.  i8h  om  Dec.  +  So"                 R.A.  i;l»40m 

De>.-.  +81* 

C«ntr»     R.A.  i8i>  om  Dec.  +  80*                R.A.  iS1"  20™  Dec.  +  81* 

Plate  3190.    1896,  July  6.            Plate  4056.    1898,  July  14. 

Plate  3190.     1896,  July  6.             Plate  4048.     1*98,  July  8. 

m. 

m. 

4483 

1  I 

1  1-0891 

23-4064 

9      20-5867 

1-5426 

453' 

34§ 

18-6726      18-3244 

35§ 

8-4573 

6-4585 

4484 

3  Si 

11-1635 

23-5498 

26.!$       20-6467 

1-6913 

So    558       9-5 

4532 

3*    19-5537     18-1700 

3* 

9-3270 

6-2413 

44S5 

12 

11-3692 

23-5929 

10     -20-8475 

17575 

4533 

10*     20-1936     18-0357 

8 

9-9521 

6-06  1  3 

4486 

17 

11-4989 

23-0153 

13         21-0315 

1-1948 

4534 

5* 

21-5805       18-9274 

5* 

11-4005 

6-8530 

4487 

36§ 

57668 

24'555i 

24§      I5'i732 

2-1542 

4535 

9      22-5315    18-5144 

8 

12-3196 

6-3712 

4488 

6* 

6-6685 

24-1235 

6       16-1144 

1-8130 

4536 

9    '  16-2315     19-2480 

10 

6*0892 

7-5545 

4489 

»»§ 

1  1-3026 

24-5823 

18       20-6791 

12-7348 

4537 

8       16-2875     197475 

9 

6-1827 

8-0517 

4490 

13 

12-8344 

24-6660 

13       22-1961 

12-9703 

4538 

4       16-6788     19-8838 

4 

6-5813 

8-1559 

449' 

6t 

4-6906 

25-2297 

7       14-0388 

127140 

4539 

4* 

20-1881     19-3777 

2* 

10-0434 

7-3965 

4492 

6* 

7-0095 

25-1470 

6       16-3531 

12-8673 

454° 

•7* 
I 

21-1140     19-0952 

7 

10-9443 

7-0525 

4495 

10-9098 

257305 

59.$     20-1726 

'3-8379 

80    557       8-9 

4541 

7 

14-0053     20-2710 

9 

3'9429 

87348 

4494 

47j     12-1350 

25-0208 

44S     21"4645 

13-2541 

80    560 

9'I 

4542 

18 

14-2002     20-7962 

'9 

4-1763 

9-2450 

80     363 

9'5 

4495 

17       13-5180 

25-0763 

18       22-8338 

'3-4451 

4543 

1  1 

14-2312     20-6658 

10 

4-1968 

9-1131 

4496 

21§         I.V795» 

25-3422 

18       23-0825 

13T382 

4544 

9    •  14-6525    20-4121 

1  1 

4-6001 

8-8306 

4545 

6       15-4757     20-3441 

8 

5-4170 

8-7043 

32§     23-6512 

13-4132 

80    564 

9-0 

4546 

6     |  16-9164    20-8902 

6 

6-8888 

9"'445 

58*           2-280S 

18-0375 

80    549 

8-3 

4547 

5       17-6298    20-1563 

5 

7-5496 

8-3591 

66§ 

1-6689 

z6''334 

80    547 

8-5 

4548 

7      17-6437    20-8151 

8 

7-6100 

9-0183 

4549 

4* 

20-1030     20-9063 

5 

10-0700 

8-9273 

455° 

24§ 

14-0335     21-9173 

2I§ 

4-0880 

10-3760 

80     562 

9'5 

R.A.   i8h  om  to  iSh  or.™ 

455' 

ii 

14-0385 

21-6957 

7 

4-0778 

10-1556 

Centre      R.A.  iSh  o'»  Dec.  +  So*                 R.A.  i8h  zo™ 

Dee.  -f  Si* 

4552 
4553 

42§ 

>9$ 

17-5613 
177691 

21-8354 

21  '2  l66 

36§ 
'9§ 

7-6002 
77637 

10-0415 
9-4113 

80     565 

9-1 

Plate  3190.     1896,  July  6.              Plate  4048.     1898,  July  8. 

4554 

17     :  18-1517     21-2186 

'7 

8-H55 

9-3855 

m. 

4555 

4       18-3383  ,  21-4001 

4* 

8-3463 

9-5498 

4497 

12           I4-IIOI 

147286 

9        3-6482 

3-2037 

4556 

57§     19-6230 

21-6229 

53§ 

9-6412 

9-6791 

80     571 

8-9 

4498 

38§     HH^i 

14-0203 

45§       3-9'5° 

2-4721 

K  3014 

IO 

4557 

4*     20-5175 

2I-II82 

4 

10-4968  i    9-1122 

4499 

7       14-6463 

'4'3729 

5*      4->585 

2-8070 

4558 

10 

23-5473 

21-2555 

10 

13-5299 

9-0325 

4500 

4        17-9628 

14-5118 

3*      7-4765 

27067 

4559 

34§     '8-3483 

22-8870 

29§ 

8-4623 

11-0320 

80     568         9-4 

4501 

15        22-1986 

14-7880 

13       11-7185 

2-6800 

4560 

'3 

20-1906 

22*3901 

IO 

10-2653     10-4040 

4502 

4 

16-7140 

5'4ii5 

4* 

6-2978 

3'6954 

4561 

4* 

20-3830 

227187 

4 

10-4784     10-7150 

45°3 

16       17-4861 

5-6690 

18        7-0866 

3-8955 

4562 

5o§ 

23-4968 

22-7787 

37§ 

13-5885     10-5559 

80    573 

9'3 

45°4 

6       17-8551 

5-2832 

5*      7-4246 

3-4855 

4563 

4 

I5-3045 

23-2685 

4* 

5-4532     11-6297 

45°5 

8 

18-9633 

5-238i 

6 

8-52/8 

3-3587 

4564 

«»1 

I5-5595 

23-2036 

2IJ-            57030       11-5486 

4506 

'4 

20-4787 

57893 

13 

10-0753 

3-8011 

4565 

5* 

17-1684 

23-3I9I 

4 

7-3179     H'5495 

45°7 

10 

20-5658 

5-0441 

6 

10-1095 

3-053^ 

4566 

6 

17-9835 

23-2804. 

5 

8-1281     11-4490 

4508 

4* 

20-8545 

5'5'4° 

3* 

10-4320 

3-4978 

4567 

60$ 

18-1905 

23-9708 

55§ 

8-3816     12-1248 

80    567 

8-8 

4509 

4* 

22-3430 

5-2650 

3* 

11-8995 

3-1461 

4568 

5* 

18-9043 

23-2293 

4 

9-0397     II-3344 

4510 

37§ 

22-6662 

5-6044 

32g 

12-2461 

3-4590 

80    572 

9'5 

4569 

16 

21-8601 

237693 

'3 

12-0283     11-6590 

4511 

13 

23'5454 

5-9775 

16 

13-1504 

3-7658 

4570 

6 

12-5933     11-8768 

45  12 

4*     16-1670 

16-3394 

3* 

5-8149 

4-6577 

457i 

39§ 

14-3281 

24-9620 

39§ 

4-6008     13-3925 

80    564 

9-0 

4513 

23§ 

16-2545 

16-29-- 

26 

5-9004 

4-6103 

4572 

T* 

7 

19-0235 

24-4948 

6 

9-2510     12-5846 

45'4 

4* 

17-S 

16-5015 

3* 

7>957 

47038 

4573 

38§ 

19-0507 

247038 

29§ 

9-2929     127961 

So    569 

9-2 

45i; 

5 

18-0350 

16-0443 

3* 

7-6602 

4-2309 

4574 

4* 

21-6535 

24-8099 

4 

11-8955     12-7071 

4516 

42§ 

18-5285 

16-4400 

42§ 

8-1783 

4-5889 

80    566 

9'1 

4575 

'7 

15-3/66 

25-1106 

18 

5-6586     13-4662 

4517 

5 

18-9103 

169770 

4* 

8-5972 

5-0989 

4576 

4* 

18-4289 

25-1518 

4 

87032 

13-2890 

4518 

10 

20-4342 

16-7128 

10 

10-0999 

4-7242 

45'9 

2I? 

20-9805 

16-6594 

'9 

10-6396 

4^334 

66§ 

7-9895       1-5807 

79    574 

8-5 

4520 

5* 

22-1844 

16-2555 

5 

1  1-8104 

4-I444 

'05§ 

7-3796       2-0278 

79    570 

6-5 

4521 

10 

15-0430 

I7-3376 

10 

4-7660 

5-7360 

"3§ 

7*««3 

2-0655 

79    57> 

6-5 

4522 

7 

i  5-9000 

17-0587 

6 

5-5997 

5-3972 

62§ 

26-5878 

I4-2534 

79    58' 

9-0 

4523 

+»s 

19-8015 

17-6198 

40§ 

9-5306 

5'6759 

80    570      9-5 

76§ 

25-4386 

20-8923 

80    577 

8-6 

45^4 

8 

23-5448 

17-0682 

7 

13-2270  • 

4-8551 

75§ 

25-0193 

21-6900 

80    575 

8-0 

4525 

4* 

23-7244 

17-6273 

3* 

I3-4433 

5-3966 

4526 

4* 

14-2731 

18-9923 

3* 

4-1165 

7-443° 

4527 

7 

15-3629 

18-9330 

7 

5-1988 

7-3062 

4528 

5 

16-3724 

18-3165 

4 

6-1625 

6-6179 

4529 

18 

J7-I379 

18-3873 

'9 

6-9305 

6-6334 

453° 

7 

17-5803 

18-9520 

7 

7-4136 

7-1645 

i  restau  interval  represents  very  nearly  5'  =  ii5s'z  of  R.A.  at  Dee.  +  80°,  and  i27'-8  at  Dec.  +  81*. 
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No 

ni  .1  Hi 

B.  D. 

\- 

B.  D. 

MI  tun. 

X. 

!/• 

Diani. 

X. 

11- 

So. 

Mag. 

.>O. 

Diiiiu. 

X.            .'/. 

Diain. 

*. 

y- 

No. 

-Mag. 

R.A.  i8h  20™  to  i8h  40m 

R.A.  i8h  20m  to  i8h  40"'—  contd. 

Centre   R.A.  18'"  40™  Dec.  +  So*      R.A.  18'"  20""  Dec.  +  Si* 

Centre   R.A.  i8>>  40'"  Deo.  +  80"      R.A.  iS1'  20™  Dec.  +  Si* 

Plate  2754.  1895,  Ji\ly  12.    Plate  4048.  1898,  July  S. 

Plate  2754.  1895,  July  12.     Plate  4048.  1898,  July  8. 

t 

m. 

o 

in. 

4577 

4 

5-3186 

14-3006 

4636 

8 

5-8961 

20-3618 

8 

I5'62o8 

8-0516 

4578 

36§ 

57338 

14-1265 

S3§ 

16-0598 

1-8267 

79  58i 

9-0 

4637 

10 

6-0448 

20-7028 

10 

'57343 

8-4055 

4579 

4 

8-3391 

>4-3353 

4638 

7 

7-3639 

20-7059 

8 

17-0476 

85336 

4580 

22§ 

9-3390 

H'43'7 

42§ 

19-6177 

2-4786 

79  588 

9'5 

4639 

'9§ 

7-6088 

20-3050 

««i 

'7-3305 

8-1599 

4581 

6 

10-9715 

14-8975 

4640 

6 

8-9963 

20-7547 

7 

18-6669 

87388 

4582 

6 

13-8523 

H7934 

4641 

7 

9-7611 

20-8347 

6 

19-421  1 

8-8942 

4583 

39§ 

6-1459 

15-9948 

48§ 

16-2905 

3-7264 

80  579 

9'5 

4642 

7 

9-9840 

20-2518 

6 

19-6979 

8-3360 

4584 

12 

6-4553 

15-5422 

'4 

16-6415 

3-3082 

4643 

1  1 

10-9483  \  20-5069 

12 

20-6364 

8-6805 

4585 

12 

7-2502 

i5''33S 

12 

17-4718 

2>9745 

4644 

10 

11-0776 

20-4939 

12 

20-7666 

8-6794 

4586 

11 

8-1363 

'5'593' 

'4 

18-3086 

3-5209 

4645 

12 

117188 

20-3586 

2O 

21-4195 

8-6092 

4587 

6 

10-8291 

1  5  '69  1  2 

4* 

20-9788 

3-8750 

4646 

6 

12-5-471 

20-3847 

4 

22-2384 

8-7139 

4588 

'9§ 

10-9065 

15-9928 

28§ 

21-0270 

4-1831 

80  584 

9'5 

4647 

12     12-7904 

20-8712 

'3 

22-4336 

9-2237 

4589 

23§ 

11-9283 

15-4308 

4o§ 

22-0990 

3-7220 

80  586 

9'5 

4648 

13   !  13-6568 

20-6857 

'7 

23-3129 

9-12O2 

459° 

i8§ 

13-7983 

15-6773 

28 

23-9370 

4"'494 

4649 

7 

13-8848 

20-6245 

4* 

23-5482 

9-0824 

4591 

37§ 

4-3579 

16-7773 

43§ 

14-4342 

4-3362 

80  574 

9'5 

4650 

i8§ 

4-8636 

21-2738 

i8§ 

14-5048 

8-8576 

4592 

6 

5^395 

16-3351 

6 

16-0521 

4-0448 

4651 

8 

5-0638 

21-8541 

9 

14-6459 

9-4578 

4593 

'5 

7-4796 

167935 

'9 

17-5412 

4-6526 

4652 

5°§ 

5'4342 

21-7173 

6o§ 

15-0307 

9-3577 

80  575 

S-o 

4594 

12 

7-6588 

16-0431 

12 

17-7903 

3'9242 

4653 

5* 

6-6486 

21-0328 

7 

16-3052 

87925 

4595 

i6§ 

7-9400 

16-2433 

24§ 

18-0510 

4-I493 

4654 

20§ 

7-7699 

21-7524 

22§ 

17-3518 

9-6172 

80  582  |  9-5 

4596 

8 

8-7934 

16-1393 

9 

18-9107 

4'1273 

4655 

16 

8-8217 

21-7452 

6 

18-4000   9-7105 

4597 

6 

10-2185 

16-1915 

6t 

20-3232 

4-3I49 

4656 

10  I  9-0230 

21-2898 

12 

18-6430  !  9-2757 

459s 

5 

12-0205 

16-4886 

4657 

6  j  9-3290 

21-2768 

6 

18-9510   9-2917 

4599 

6 

12-0680 

16-3743 

4658 

ii  1  9-9165 

21-7167 

13 

19-4921   9-7852 

4600 

5 

12-1258 

16-0170 

4659 

10   10-0213  21-6380 

1  1 

19-6042   9-7179 

4601 

ii 

12-8784 

16-8475 

'4 

22-9080 

5-2255 

4660 

4 

10-1381  21-1224 

4602 

6 

I3-3338 

16-4076 

4661 

'4 

10-1506  i  21-0638 

4 

19-7896 

9-I556 

4603 

4 

i3'9725 

'6-3333 

4662 

4   10-3352  21-3923 

4* 

19-9407 

9-5025 

4604 

'3 

4-6521 

17-5518 

16 

14-6521 

5-I350 

4663 

12 

10-3514 

21-8336 

'3 

'9'9'33 

9-9458 

4605 

'7§ 

57241 

17-2065 

2'§ 

15-7518 

4-8930 

4664 

3 

10-4712 

21-2151 

4606 

5 

7-8759 

17-8542 

5* 

I7-8337 

57453 

4665 

9 

10-5909 

21-5084 

10 

20-1834 

9-6447 

4607 

6 

8-3182 

17-6590 

6 

18-2910 

5'5946 

4666 

4 

10-5965 

21-3529 

3* 

20-202  1 

9-4882 

4608 

'3 

8-88n 

17-4952 

'9 

18-8669 

S-4859 

4667 

5 

11-0395 

21-4352 

3 

20-6348 

9-6143 

4609 

22§ 

9-5637 

17-5787 

3o§ 

19-5392 

5-6307 

4668 

6 

11-1837 

21-7932 

8 

20-7447 

9'9855 

4610 

'5 

10-3384 

17-6047 

20 

20-3071 

57340 

4669 

6 

11-6877 

21-1840 

4 

21-3023 

9-4254 

461  1 

i8§ 

i0'4343  ;  17'79S2 

25§ 

20-3834 

5-9325 

4670 

6 

12-0491 

21-0934 

6 

21-6730 

9-3731 

4612 

9 

10-5995 

I7-3993 

9 

20-5869 

5-555I 

4671 

7 

6-2954 

22-8792 

7   15-7767  10-5963 

46l3 

5 

12-0519 

i7-3637 

4672 

5* 

9-0030 

22-1057 

4 

18-5467  10-0873 

4614 

13 

5-6156 

18-8188 

16 

15-4902 

6-4878 

4673 

5 

9-5580 

22'1  124 

4 

19-0966 

10-1453 

4615 

5 

7-1503 

18-7740 

6 

17-0208 

6-5926 

4674 

42§ 

10-9677 

22-5365 

S'§ 

20-4582 

10-7046 

80  585 

9-0 

4616 

10 

8-4736 

18-6485 

12 

18-3510 

6-593I 

. 

4675 

5 

11-8662 

22-5255 

4* 

21-3546 

ID'7795 

4617 

6 

10-3021 

18-7586 

4* 

2O'I6O2 

6-8769 

4676 

10 

13-2454 

22-3789 

10 

227403 

10-7660 

4618 

»i| 

10-6123 

18-7760 

25§ 

20-4667 

6-9260 

4677 

6 

12-2397 

z3-3799 

6 

21-6418 

11-6655 

4619 

27§ 

10*6620 

18-7096 

4°S 

20-5235 

6-8650 

So  583 

9'5 

4678 

'3 

12-8181 

23-7924 

«5§ 

22-1786 

12-1328 

4620 

5 

11-3389 

18-3506 

4* 

2I-229I 

6-5721 

4679 

12 

5-8474 

24-603  I 

10 

15-1623 

12-2703 

4621 

2I§ 

4-2772 

19-4070 

2I§ 

I4-IOI5 

6-9460 

4680 

6 

6-2815 

24-3496 

7 

15-6175 

12-0598 

4622 

'7 

6-2863 

19-2689 

J7 

16-1120 

6-9983 

80  580 

9'5 

4681 

6 

8-6694 

24-8189 

8 

17-9498 

12-7565 

4623 

23§ 

6-6631 

'9'°433 

24§ 

16-5100 

6-8135 

80  581 

9'5 

4682 

4* 

9-2587 

24-6362 

5 

18-5514 

1  2-6310 

4624 

'3§ 

7-9000 

'97033 

i6§ 

17-6775 

7-5886 

4683 

12 

9-2670 

24-2163 

13 

18-6019 

12-2125 

4^2! 

4* 

9-5458 

19-4604 

4* 

19-3402 

7-5057 

4684 

5   9-2911 

24-1816 

5 

18-6321 

12-1774 

4020 

12 

9-9361 

'9'5553 

'3 

19-7197 

7^374 

4685 

4   10-8833 

24-«739 

6 

20-  1  500 

13-0245 

4627 

10-5507 

19-7524 

4 

20-3128 

7-8927 

4686 

5 

20-3200 

12-4194 

4628 

21§ 

10-8304 

19-7039 

Z5§ 

20-5982 

7-8696 

4687 

6*  iroooo 

24-5646 

9 

20-2973 

12-7268 

4629 

6 

I  I'2l6o 

19  0548 

4* 

21-0407 

7-2606 

4688 

10 

11-7472 

24-2893 

1  1 

21-0638 

12-5230 

4630 

6 

11-3478 

19-1556 

5* 

21*1616 

7-3748 

4689 

8 

12-1768 

24-5446 

6 

21-4677 

12-8171 

463' 
4632 

7 
5 

12-8158 
12-8678 

19-1881 
'97436 

6* 

5* 

22-6207 
22-6193 

7-5481 
8-1064 

4690 
4691 

'7 
6* 

12-9963 
5-1171 

24-4816 
25-3469 

22§ 

6 

22-2900 
14-3613 

12-8344 
12-9392 

4633 

4 

13-4702 

19-1010 

4692 

5 

15-6500 

13-7565 

4634 

35§ 

5  -6  1  2  1 

20-7115 

39§ 

15-3053 

8-37Z3 

80  576 

9-2 

4693 

4 

157025 

13-8562 

4635 

46§ 

5-7128 

20-8619 

59§ 

'S'39'3 

8-5305 

80  577 

8-6 

4694 

4 

12-2930 

25-5913 

I  rixtav.  interval  represents  very  nearly  5'  =  u5"2  of  1!,A.  at  Dec.  +  80*,  and  I27st8  at  Dec.  +  81*. 
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B.  D. 

B.  D. 

LM  it  MI  .             x. 

y- 

Diani. 

x.                   y. 

No. 

Mag. 

Diatn. 

X. 

y. 

X. 

9- 

No. 

Mag. 

11.  A.  iSh  20m  to  i8h  40°-—  contd. 

R.A.  i8h40m  to 

I9h  om  —  contd. 

Centre        R.A.  iS>>  40™  Dec.  -4-  80*              E.  A.  1  8h  2o*»>  Dec.  4-  8  1  * 

Centre     R.A.  i8h  4om  Dec.  4-  80*                RA.  i9h  o*"  Dec.  4-  81* 

Plate  2754.   1895,  July  12.         Plate  4048.    1898,  July.  8. 

Plate  2754.    1895,  July  12.         Plate  4053.     1898,  July  10. 

4695 

12 

13-2158 

25-0383 

12 

22-4567 

13-4098 

0 

ID. 

4744 

8       22-5760 

19-3699 

8 

12-5291 

7-2520 

0 

Ui. 

4696 

6 

13  8991 

25-4284 

8 

23-0981 

13-8658 

4745 

5       23-1202 

19-4252 

4 

13-0751 

7-2653 

- 

4746 

6       14-0866 

20-0263 

6 

4-1146 

8*5381 

'  59§ 

17-2843         1-6609 

79    584 

8-2 

4747 

ii       I4-9579 

20-9598 

13 

5-0510 

9-4064 

4748 

4       16-8864 

20-6895 

4749 

4       I6-9355 

20-4444 

3* 

6-9864 

8-7440 

4750 

4t     17-8889 

20-0956 

4 

;  7-9097 

8-3233 

R.A.  i8h  40™  to  19''  om 

4751 
475Z 

8       18-1497 
5       18-1729 

20-4469 

20-0603 

8 
4t 

8-1982 
•  8-1903 

8-6556 
8-2671 

Centre       R.A.  i8h  4o"»  IVc.  +  So'              R.A.  i9h  o"1  Dec.  -f  81* 

4753 

4 

I8-8675 

20-2950 

3* 

8-9045 

8-4447 

Plate  2754.     1895,  July  12.         Plate  4053.    1898,  July  10. 

4754 

4* 

20-8282 

20-7783 

4* 

10-8937 

8-7867 

8                 O 

m. 

4755 

5* 

22-2788 

20*2003 

6 

12*2940 

•0998 

4697 

9      14-8901 

14-2766 

8         4-4872 

2-7474 

4756 

35§ 

22.3538 

20*6746 

32§ 

12-4041 

8*5694 

80    597 

9'4 

4698 

7       18-0323 

14-0921 

6        7-6055 

2-3268 

4757 

4 

22-7564 

20-2576 

4699 

20§     19-0532 

14-4781 

23§       8-6503 

2-6362 

4758 

6       14-7226 

21-0576 

5 

4-8235 

9-5218 

4700 

6      20-2167 

14-8942 

4759 

5       14-7652 

21*3028 

4701 

8      20-8934 

14-1233 

6       10-4617       2-1440 

4760 

20§     15-4961 

21-6935 

22§ 

5-6417 

10-0973 

80    587 

9'5 

4702 

23§     21-3384 

14-9330 

29^      10-9621       2-9208 

4761 

4       15-6874 

21-6056 

s 

5*8267 

9-9965 

47°3 

5i§     2'7i75 

14-5090 

64§      1  1-3097       2-4677 

79    605       8"o 

4762 

7     JI5-6944 

21-3740 

4 

5-8158 

9-7647 

4704 

22       23-5170 

146553 

21        13-1143       2-4778 

4763 

4* 

I6-I396 

217748 

4 

5-2909 

10-1269 

47°5 

5       16-7638 

15-2144 

4*       6-4225 

3-54I7 

4764 

13 

I7-3334 

21-0130 

12 

7-4252    9-2832 

4706 

ig§     18-6229 

15-2442 

2  5 

8-2803 

3-4292 

4765 

7 

I8-8273 

21-8632 

6 

3-9818  10-0167 

5*"     20-4138 

1  5-3060 

4* 

10-0684 

3-3579 

4766 

5* 

I9*3267 

21-0587 

5 

9-4163    9-1759 

4708 

6      16-6761 

16-0442 

4t 

6-4001 

4-3732 

4767 

4 

19-3319 

21-6741 

47°9 

18       17-0575 

16*2487 

21 

6-7947 

4-5526 

4768 

2i§ 

20*2947 

21-6371 

25§ 

10-4256    9-6830 

80    593      9-5 

4710 

6*    17-6293 

16*9688 

6 

7-4I97 

5-2239 

4769 

19 

20-6956 

21-1252 

17 

107857    9-1430 

4711 

6       18-5121 

16*2317 

6 

8-2428 

4-4234 

4770 

8 

21*5770 

21-8259 

6 

117170      97749 

4712 

6       18-9029 

16-3959 

6        8-6449 

4-5586 

477> 

43§ 

23-4703 

21-3438 

42§ 

13-5687      9*1506 

80    599      9-2 

4713 

32§     19-0520 

16-4912 

4  iS       8-7984 

4-6443 

80    590 

9*0 

4772 

7 

16-O9II 

22-4575 

6 

6-2934     10-8148 

47H 

4715 

+8§      19-2304 
6       20-1663 

16-2870 
16-9753 

6o§       8-9623 
6         9-9485 

4'4263 
5-0436 

So    591 

8-5 

4773 
4774 

395 

2I*8293 
22-O663 

22-6869 
22-2648 

5 
40§ 

12-0305     10-6157 
12-2370     10-1767 

80    596 

8*8 

4716 

14 

20-9828 

16-6958 

4* 

10-7396        4-7037 

4775 

1  1 

22-7482 

22-5642 

10 

12-9405     10*4240 

4717 

7 

21-0055 

16*8081 

8 

10-7716 

4-8150 

4776 

•4 

I4-396I 

23-5488 

H 

4-6858     12-0313 

4718 

5 

22-3037 

167193 

st 

12-0581 

4-6249 

4777 

6 

I7-S085 

23-6317 

4 

-•7966    11-8773 

4719 

5 

22-5623 

167925 

5* 

12-3244 

4-6805 

4778 

28§ 

I8-5847 

23-9768 

27§ 

8-8936     12-1450 

80    589      9-4 

4720 

9 

23-4914 

16-1942 

8 

13-2064 

4-0150 

4""9 

4 

I9-0745 

23-6880 

it 

9-3614     11-8207 

4-21 

9 

24-1284 

16-3162 

10 

13-8517 

4-0905 

4780 

33§ 

19-6465 

23-1042 

36^ 

9-8873     11-1937 

80    592      9-3 

4722 

4       14-2601 

17-1627 

4*       4-0769       5-6741 

478i 

24 

23-O52O 

23-9589 

20§ 

13-3482     11-7915 

So    598       9-5 

47  2? 

6 

14-9950 

17-0308 

5     '    4-7963 

5-4867 

4782 

8 

I5-6582 

24-2380 

5 

5-9970     12-6237 

4724 

2i§     15-8934 

17-6301 

26.$       57348 

6-0168 

4783 

5     ,  16-3578 

24-8452 

5 

6-7385     13-1778 

20§     ,   16-2969 

I7'5549 

24§           6-I3I7 

5-9119 

80    588 

9'5 

4784 

5       16-9717 

*4'i943 

4 

7-2999     12-4823 

47-6 

8 

187188 

<77»7S 

9 

8-5589 

5-8914 

4785 

8       18-5899 

24-4728 

7 

8-9350    12-6389 

6       i97525 

I7-347I 

6 

9-5611         5-4452 

4786 

4       HT037 

25-2105 

5 

5-1159     13-6647 

4728 

5       19-8967 

17*2894 

4* 

9-7009        5-3773 

4787 

23§     16-6478 

2>'3284 

J9§ 

7-0644    13-6363 

4729 

13 

20-7444 

17-2525 

12           10-5443           5-2784 

. 

4788 

6       18-5551 

25-3995 

5 

8-9718     13-5660 

473° 

12 

22-2271 

17-7272 

8       12-0578       5-6366 

4789 

8       19-2285 

25-7484 

10 

9-6694    13-8645 

4731 

6 

23-1923 

17-8323 

7       13-0298 

5-673I 

479° 

7       I9-4743 

25-4492 

6 

9-8906     13-5457 

4732 

10 

23-6123 

17-8307 

10       13-4476 

5-6368 

479i 

,o§     20-3482 

25-4'  33 

46§ 

107591     13-4442 

80    594      8-4 

4733 

18 

24-0288 

17*2837 

17 

13-8245 

5-0597 

4792 

8       20-8020 

25-1538 

7 

11-1930    13-1515 

4734 

10 

24-1442 

17-4935 

10 

139518 

5-2621 

4793 

53§     21-1476 

25-8972 

44§ 

11-5918     13-8642 

80    595      9-3 

4735 

8 

17-5026 

18*9223 

ri  .f  0  fn 

ii         7-437I 

*             

7-1862 

4794 

6 

12-8916    13-1192 

4736 

4 

17*8560 

1  8  6008 

4 

7  77'9 

9237 

4737 

6 

20-6383 

I8*5605 

St 

10-5390 

6-5865 

54§ 

1-1902 

11-2799 

80    585      9-0 

4738 

6 

22-4451 

I8-3274 

6 

12-3234       6-2177 

47§ 

25-1540 

21-3026 

80    602      9-0 

4739 

6       i4"i727 

I9-3959 

8 

4-1530  j    7-9061 

85§ 

25-6434 

24-0200 

80    603      8-2 

4"4° 

13       15-0080 

I9-I7I3 

1  6        4-9698 

7-6207 

47-ti 

4       17-6336 

19-679I 

4*      7-6277 

7-9267 

4742 

5     :  18-7851 

I9-302I 

4        8-7418 

7-4647 

4743 

4* 

21-9095 

I9-35I3 

4 

1  1-8620 

7-2838 



I  reseau  interval  represents  veij  nearly  5'  =  1  1  58'2  of  R.A.  at  Dec.  +  80°,  and  iz7»'8  at  Dec.  + 

81°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE    +    80°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diani. 

X. 

V- 

Diani. 

*.                      y. 

No. 

Diani. 

X. 

!/• 

Oiain. 

X. 

y- 

No. 

Mae. 

No. 

Slag. 

R.A.  i9h  om  to  19''  20111 

R.A.  i9h  o1"  to  i9h  20m  —  contd. 

Centre        R.A.  19''  20"'  Dec.  +  80*              R.A.  igh  o"  Dec.  -4-  81* 

Centre      R.A. 

1  9''  20'"  Dec.  +  80°             R.  A.  1  9''  o'"  Dec.  +  8  1  ' 

Plate  3222.     1896,  Aug.  ii.         Plate  4053.    1898,  July  10. 

Plate  3222.     1896,  Auf.'.  ii.         Plate  4053.     1898 

,  July.  10. 

11!. 

m. 

4795 

'4 

37937 

14-6716 

I  I 

14-2152 

2-1245 

4854 

5 

13-2195      21-8153 

4* 

22-8772 

10-1740 

4796 

IO 

4-3378 

14-7949 

9 

2-2997 

4855 

9 

13-2610     21-0799 

10 

22-9915 

9-4468 

4797 

18 

7-1  169 

I4-5744 

19     i  17-5301 

2-3578 

79    612 

9'5 

4856 

5* 

6-9912      22-1050 

5 

16-6512 

9-8369 

4798 

43§ 

10-3657 

14-9138 

563 

20-7320 

3-0193 

79    619 

87 

4857 

4 

9-2430     22-3036 

3t 

18-8729 

10-2638 

4799 

6 

11-0003 

14-6686 

6*    21-3869 

2-8400 

4858 

1  1 

9-5699     22-4057 

1  1 

19-1864 

io-3973 

4800 

'5 

'37993 

14-4150 

i6f     24-1975 

2-8675 

4859 

5 

9-7341      22-4648 

5* 

19-3485 

i°'4755 

4801 

5 

13-8217 

14-2451 

4860 

5 

13-1729     22-1778 

6t 

22-7962 

10-5314 

4802 

'7 

6-8065 

157043 

21            I7-II27 

3-4523 

4861 

10 

13-9200 

22-8647 

1  1 

23-4722 

•2872 

4803 

IO 

87395 

15-1914 

10       19-0855 

3-I319 

4862 

3* 

13-9315 

22-8675 

3* 

23-4802 

•2965 

4804 

9 

8-91  10 

1  5-0268 

9     i  19-2702 

2-9875 

4863 

64*; 

6-4628 

23-9833 

73§ 

'5-9367 

•6556 

80    603       8-2 

4805 

6 

9-7692 

I5-5I53 

7      20-0778 

3-5594 

4864 

8 

8-1738 

23-6642 

6 

17-6711 

•5  101 

4806 

23§ 

9-9822  !  1  5-8008 

34§   :  20-2593 

3-8701 

4865 

IO 

9-2796 

23-6401 

1  1 

18-7756 

'5955 

4807 

4 

1  1-8043  !  15-2976 

4*    22-1275 

3-5440 

4866 

2I§ 

9-4016     23-8039 

20§ 

18-8795 

7695 

4808 

18 

4-1478     16-7050 

2o§   i  14-3613 

4-1798 

4867 

6* 

10-6622      23-2272 

5     i  20-1938 

•3202 

4809 

10 

5-9213 

16-0661 

8       16-1922 

37239 

4868 

4* 

11-0372 

23-6544 

4 

20-5267 

•7826 

4810 

7 

6-8066 

'67538 

4t 

17-0050 

4-4955 

4869 

11-5055 

237435 

48§ 

20-9805 

•9215 

80     608 

8-7 

481  1 

IO 

7-0438 

16-4780 

IO 

17-2692 

4-2417 

4870 

IO 

12-7200     23-0318 

1  1 

22-2577 

-3332 

4812 

16 

7-0525 

16-8704 

20§ 

'7-2374 

4-6360 

4871 

8* 

4-7707 

24-2985 

7 

14-2235 

7977 

4813 

IO 

7-6087 

'6-3338 

I  I 

17-8431          4-1580 

4872 

5 

14-3552 

127637 

4814 

12 

10-1309     16-8883 

'7 

20-30IO         4-9615 

4873 

3° 

5-3001 

24-5470 

20^ 

14-7223 

12-0992 

80     60  1 

9'5 

4815 

'3 

12-9770 

16-8519 

'7 

23-1330         5-2086 

4874 

s 

5'339' 

24-4741 

7t 

14-7696 

12*0307 

4816 

9 

13-8727 

16-4237 

9* 

24-0691          4-8732 

4875 

10-3488 

24"73'7 

24§ 

19-7286 

127871 

4817 

33§ 

4-0353 

17-7340 

39§ 

I4-1519          5-I947 

80    600      9-4 

4876 

6b 

12-3229 

24-7881 

4 

21-6843 

13-0450 

4818 

6o§ 

6-9705 

17-8905 

6o§ 

17-0540          5-6450 

80    604 

7'° 

4877 

8 

12-7874     24-4201 

8 

22-1868 

12-7222 

4819 

16 

7-4501 

17-45I3 

'7 

I7-5758          5-2528 

4878 

8 

13-3048      24-4780 

6 

22-6973 

12-8318 

4820 

8 

8-34I3 

17-8613 

8 

18-4219          5-7522 

4879 

22§ 

13-6188 

24-7162 

253 

22-9835 

13-1007 

80     6lO         9-5 

4821 

H 

"'3597 

17-0150 

19 

21-5096          5-2074 

4880 

6t 

4-8776 

25-0893 

6 

14-2481 

12-5967 

4822 

7 

12-1259 

I7-4772 

6t 

22-2264          5'748o 

4881 

21 

7-7991 

25-4767 

i9| 

17-1163 

I3-2753 

4823 

8 

5-9793 

18-6169 

6* 

15-9947         6-2684 

4882 

7* 

8-7102 

25-7374 

5 

18-0007 

13-6295 

4824 

24§ 

10-4661     18-5102 

29§ 

20-4707          6-6082 

80    605 

9'2 

4883 

18 

13-0505 

25-4195 

18 

22-3497 

13-7428 

4825 

48§ 

10-8107     18-2857 

55§ 

20-8361          6-4201 

80    606 

7-8 

4884 

7 

13-6757 

25H936 

5 

22-9628 

13-8758 

4826 

28§ 

13-9590     18-4656 

4°§ 

23-9495          6-9146 

80    611 

9-0 

4885 

6* 

5-6449 

26-2047 

8 

14-8976 

13-7836 

4827 

7 

4-3155     19-8322 

5 

I4-2I88 

7-3105 

4828 

'7 

4-7830     19-7829 

i6§ 

14-6904 

7-3068 

84§ 

26-4185 

6-0768 

80     614 

8-1 

4829 

4 

I5-3378 

7-5853 

45§ 

2-6319 

22-8814 

80    596       8-8 

4830 

4* 

6-1612     19-5965 

4* 

16-0762 

7-257I 

1-4892 

26-2813 

80    594 

8-4 

4831 

12 

7-1537     19-7486 

13 

17-0518 

7-5I02 

1 

4832 

6 

7-3501     19-9965 

5t 

I7-2I95 

77703 

4833 

8 

8-1239     !9"'683 

10 

18-0713 

7-0323 

R.A.  i9h  20m  to  19''  L 

^-\TT1 

" 

4834 
4835 

I 

10-5007     19-8908 
11-6883     19-3541 

I 

20-3694 
2I-6CO7 

7-9865 

7-5705 

C«ntre      R.A 

i9h  20m  Dec.  +  80°               R.A.  19''  40"' 

Dec.  +8  1* 

4836 

4* 

12-2075 

197177 

4* 

22'o8ll 

7-9865 

Plate 

3222.    1896,  Aug.  ii.          Plate  4042.     1898.  June  28. 

4837 

15             I2-2495         19-7086 

23§ 

22-1233 

7-9810 

0 

m. 

4838 

7 

12-3320 

19-9122 

12 

22-I862 

8-1902 

4886 

23§ 

16-8202 

14-1897 

32§   1    6-3791 

2-4342 

4839 

17 

7-9000 

20-3590 

19 

I7-7323 

8-1929 

4887 

5 

16-9465 

14-7367 

4840 

'9§ 

9-1096    20-6049 

2I§ 

18-9100 

8-5755 

4888 

9 

18-4141 

14-6912 

9        8-0068 

2-8213 

4841 

6 

9-2954  120-5143 

6 

I9-I033 

8-4858 

4889 

22§ 

20-8102 

14-5662 

24§        10-3857 

2-5247 

4842 

6 

10-0373     20-2254 

6 

19-8695 

8-2725 

4890 

27§ 

20-9790 

I4"i773 

20§     '    10-5205 

2-0760 

4843 

6g§ 

11-2831 

20-7940 

7°§ 

21-0542 

8-9660 

80    607 

7-2 

4891 

26§ 

217988      14-5746 

32§     !   II-3708 

2-4645 

79    634 

9-1 

4844 

6 

11-4207    20-3027 

5t 

21-2392 

8-4884 

4892 

37§ 

22-5664 

14-4856 

42§     12-1305 

2-3168 

79    636 

9'3 

4845 

10       11-5523 

20-1015 

ii 

21-3929 

8-3014 

4893 

6 

23-1113 

14-2386 

5*  ,  12-6546 

2-0333 

4846 

6       11-9815 

20-4975 

5 

2I778I 

8-7395 

4894 

25 

23-9165 

14-2010 

24§ 

13-4574 

1-9358 

4847 

24§ 

5-0215 

21-7164 

Z3§ 

I4-73I2 

9-2544 

4895 

5 

14-0725 

15-4283 

5* 

3-7267 

3-8685 

4848 

32§ 

5-6256 

21-2232 

33§ 

I5-3820 

8-8245 

80    602 

9-0 

4896 

H 

14-7845 

15-3016 

15     :    4-4300 

3-6923 

4849 

6* 

7-4019 

21-3055 

5t 

I7-I4I3 

9-0826 

4897 

9 

16-7381 

15-7576 

8 

6-4107 

4-0053 

4850 

4        8-6986 

21-7462 

4 

18-3852 

9-6553 

4898 

24§ 

16-9785 

15-2224 

29§      6-6130 

3^529 

4851 

6     ;  10-8987 

21-0435 

6 

20-6453 

9-'733 

4899 

16 

177551 

15-5069 

18 

7-4092 

3-6819 

4852 

79§ 

11-8621 

21-0303 

83§ 

21-6078 

9-2586 

80   609 

7'i 

4900 

18 

18-5183 

15-9330 

20§ 

8-1987 

4-0525 

4853 

4 

13-1184 

21-3942 

49°  i 

4 

18-6696 

15-7298 

5*      8-3360 

3-8374 

i  rcitau  internal  represents  very  nearly  5'  =  ii5s'2  of  R.A.  at  Dec.  +  80°,  and  I27S'8  at  Dec.  +  81°. 

GRKBNWICH  ASTKOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    80°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

Z. 

!/• 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

t. 

y. 

Diam. 

X. 

y. 

1 

Xo.            Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  i9h  20m  to  i9h  40™  —  contd. 

R.A.  i9h  20'"  to  i9h  40™  —  contd. 

Centre      R.A.  i9b  20"  Dec.  +80*               R.A.  I9h  4om  Dec.  +81* 

Ontrt       R.  A.  i9h  2om  Dec.  +  80*             R.A.  i9h  40"  Dec.  +  Si* 

Plate  3222.     1896,  Aug.  ii.        Plate  4042.     1898,  June  28. 

Plate  3222.     1896,  Aug.  ii.        Plate  4042.     1898,  June  28. 

•                     m. 

0 

m. 

4902 

9 

20-3239 

I5-9IIO 

7 

9-9975 

3-8998 

4961 

10       16-1114 

23-5885 

7 

6-3457     11-8637 

49°  3 

17 

21-9585 

'S^Sfi 

16 

11-5956 

3-347I 

4962 

5* 

16-5376 

23-8699 

4* 

6-7922     12-1133 

4904 

5 

16-061  1 

I6-8680 

4963 

27§ 

197389 

23'4325 

23§ 

9-9521       1-4450 

80     619 

9'5 

4905 

24§ 

'7-«944 

16-4094 

28§ 

6-91  19 

4-6227 

4964 

5 

11-3203       1-8841 

4906 

'4 

18-8971 

16-8241 

12 

8-6425 

4-9156 

4965 

25 

22-6691 

23-7078 

17 

12-8958       1-5109 

4907 

10 

18-9633 

16-4813 

10         8-6822 

4-5665 

4966 

4'§     23-o775 

23-0438 

36§ 

13-2534      0-8162 

80     621 

9'5 

4908 

5t 

20-9631 

l6-l685 

5*     10-6538 

4-1  102 

4967 

43§     23-3886 

23-6938 

3«§ 

13-6105       1-4423 

80     622 

9'  5 

4909 

10 

22-5403 

16-9296 

12-2835      4-7558 

4968 

19       15-1698 

24"3245 

H 

5-4600      2-6645 

4910 

5 

23-6819 

16-4617 

5 

13-3870    4-2073 

4969 

5      '6-5956 

24-2736 

4911 

5 

15-1615 

I7-4788 

4*      4-9610      5-8379 

497° 

12 

187976 

24-9790 

7 

9-1273     13-0575 

4912 

6o§ 

16-3298 

:  17-3854 

6o§       6-1208       5-6608 

80    614       8*1 

497  J 

5* 

21-0877 

24-7884 

4* 

11-3976     12-6999 

49'3 

4 

18-0458 

77034 

4    !   -'8522      5-8523 

4972 

6      21-0923 

24-8154 

4 

1  1-4051     12-7293 

49H 

10 

i  18-1264 

7-2298 

9        7-8991       5-3746 

4973 

35       21-1964 

24-7416 

22§ 

11-5001     12-6463 

49'  5 

4 

1  '9'2693 

7-6994 

4*      9-0758       5-7614 

4974 

16      14-0623 

25'37'3 

I  I 

4-4308     13-7879 

4916 

5 

'  i9"93io 

i    7-7290 

4        9-734I       57419 

4975 

21       14-7804 

25-3183 

16 

5-1461  '  13-6858 

49'7 

5 

20-2273 

7-8795 

4*     10-0415  1    5-8699 

4976 

25       i4-8393 

25-6021 

2O 

5-2224    13-9632 

4918 

4* 

23-3292 

17-7626 

3*     13-1280       5-5320 

•1977 

20          16-7677 

25-3823 

13 

7-1304    13-6039 

49'9 

6 

14-0779 

18-8952 

4t       3'98'3       7-3287 

4978 

5* 

'77I54 

25-2622 

3 

8-0672     13-4173 

4920 

8 

14-4869 

18-6005 

6     i    4-3708      7-0053 

4979 

17       19-2909 

25-7870 

ii 

9-6779     13-8244 

4921 

16 

16-3861 

1  '8-7330 

19        6-2713      6-9985 

4980 

47§ 

23-2490 

26-0567 

28§ 

13-6417     13-8090 

80     623         9-5 

4922 

25§ 

16-4636 

18-6613 

3o§ 

6-3436 

6-9228 

80    615       9-3 

4923 

6 

2Z'2l6l 

18-1416 

4* 

12-0441 

5-9869 

55§ 

10-4291 

1-4848 

79    632 

9-0 

4924 

5 

18-4352 

'9'3724 

4* 

8-3601 

7-4881 

1 

67§ 

i3'9l83 

1-1885 

79    638 

7'5 

4925 

'5 

20-2695 

19-2544 

'3 

10-1832 

7-2366 

35§ 

3-8325 

6-9068 

80    611       9-0 

4926 

23§ 

20-8193 

19-6187 

24§ 

10-7561 

7-5630 

78§ 

i'33'3 

9H239 

80    607       7-2 

4927 

5 

21    2155 

19-8783 

5 

11-1705 

7T948 

85§ 

1-9246 

9-6163 

80    609 

7'i 

4928 

12 

22-gSOO 

19-2652 

9 

12-8867 

7-0540 

53§ 

17666 

12-3493 

80    608 

87 

4929 

23§ 

'5-9554 

20-0350 

2  4s 

5-9371 

8-3284 

80    612       9-5 

52§ 

26-41  12 

•••793I 

80    627 

8-5 

493° 

10 

16-8217 

20-2442 

10 

6-8158 

8-4732 

493i 

20§ 

17-2577 

207802 

I9§ 

7-2864     8-9793 

4932 

*»| 

17-2866 

20-7048 

26§ 

7-3116 

8-8961 

80    616 

9'4 

R.A.  igh  40™  to  2oh  o™ 

4933 
4934 

16 

6 

18-4440 
18-7527 

20-6716 
20-1728 

'3 

5 

8-4647 
8-7368 

87837 
8-2631 

S             1 

Centr  »     R.A.  20*  o™  Dec.  +  80*                R.A.  i9h  40™  Dec.  +  Si* 

4935 

7 

20-4245 

20-9405 

5      io-4575 

8-9084 

Plat*  3218.    1896,  Aug.  10.           Plate  4042.     1*98,  June  28. 

4936 

5 

21-6795 

2O'I  51  I 

4* 

11-6555 

8-0356 

• 

m. 

4937 

10 

i4'733; 

21-81  18 

10 

4-8430 

10-1873 

4981 

1  1 

4-5000       14-8671 

ii 

14-7220 

2-3863 

4938 

'3 

15-238, 

21-9788 

I  2 

5-3612 

10-3163 

4982 

5 

4-6107       14-5638 

4939 

7 

15-8720 

21-9380 

6* 

5-9900 

10-2330 

4983 

'5 

7'OOO5       14-6725 

'9 

17-2330 

2H356 

494° 

20§ 

16-1665 

21-2418 

18 

6-2315 

9-5165 

80    613 

9'5 

4984 

2'§ 

77785 

14-3840 

33§ 

18-0325 

2-2257 

79    644 

9'5 

494' 

+78 

1  7  -7070 

21-5036 

48§ 

7-7880 

9-6688 

80    618 

8-8 

4985 

6 

9-7790 

14-6160 

4942 

IO 

*7'9*35 

21-6275 

5 

8-0048 

9-7755 

| 

4986 

9     |"'3;9'     I4-3I74 

IO 

2  I  '6O21 

2-5158 

4943 

5 

18-9469 

21-8472 

5 

9-0484 

9-9223 

4987 

9 

4-6179       15-2823 

7 

14-8007 

2-8073 

4944 

3i§ 

19-8851 

21-6974 

29§ 

9-9775 

97043 

80    620 

9'4 

4988 

«4 

47371          5-4367 

i7 

14-9035 

2-9750 

4945 

1  1 

20-5960 

21-0005 

•  5 

10-6331 

8-9583 

4989 

4        S-zS22       5'9'27 

5 

15-3480 

3-4947 

4946 

6 

20-8393 

21-9903 

4* 

10-9499 

9-9264 

4990 

ii         5-8523       5-6162 

13 

1  5-9975 

3-2655 

4947 

5 

21-8037 

21-5628 

4* 

11-8804 

9-4312 

499  1 

6     |    7-9342      5-3283 

5* 

18-0966 

3-1830 

4948 

6* 

23-1216 

21-9904 

5* 

13-2229 

9-7654 

4992 

5         8-8784      5-1733 

4949 

14 

23-5609 

21-2683 

10 

13-6104 

9-0125 

4993 

23:5       8-8970      5-1696 

36§ 

I9-0705 

3-1169 

79    646 

9'4 

495° 

IO 

14-1884 

22-8185 

8 

4-3728 

1  1*2320 

4994 

15         9-0218       5-3814 

21 

19-1/62 

3-3433 

495' 

-* 

5 

14-6479 

22*6421 

4* 

4-8158 

1  1-0229 

4995 

7        3-9860     16-4670 

5* 

14-0535 

3'9235 

4952 

23.§ 

17-3053 

22-5798 

19         7-4639 

107696 

80    617 

9  '4 

4996 

10        4-3494     16-0198 

9 

14-4608 

3-5i5i 

4953 

22§ 

18-6002 

22-6940 

22§           8-7652 

10-7900 

4997 

4        4-9088     16-6121 

4 

!4'9575 

4-1630 

4954 

r* 

5 

19-0211 

22-5609 

4 

9-1720 

10-6303 

4998 

8         5-5730     167250 

7 

15-6076 

4-3375 

4955 

»I| 

19-4246 

22-2124 

«9§ 

9'55  '5 

10-2512 

4999 

14        5-6881 

16-0605 

i8§ 

15-7891 

3-6863 

f 

4956 

14 

20-2595 

22-5382 

IO 

10-4062 

105144 

5000 

10         6-4158 

16-7650 

1  1 

16-4419 

4-4623 

4957 

5 

20-3103 

22-5615 

4*     10-4605     10-5348 

5001 

5     '    7-7507 

16-8337 

5* 

177647 

4-6625 

4958 

4* 

20-5201 

22-0688 

4*     10-6357 

10-0303 

5002 

5       10-4258     167040 

5*  '• 

20-4398 

47976 

4959 

-* 

3 

22-4663 

22-3410 

4       I2'5955 

10-1642 

5003 

2I§ 

IO-8286 

16-9483 

28§  ; 

2O-8l62 

5-0804 

80    634      9-5 

4960 

5* 

22-6196 

22-9848 

4 

12-7940 

107907 

5004 

3 

I3-2570 

16-3645 

1 

i  r&«au  interval  represents  very  nearly  5'  =  H5»-2  of  R.A.  at  Dec.  +  80*,  and  I278'8  at  Dec.  + 

81°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    80°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Dliim. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

v. 

No. 

Mag. 

No. 

ilafc-. 

R.A.  iQ11  40™  to  20h  om  —  contd. 

R.A.  201'  om  to  201'  201"  —  contd. 

Centre       R.A.    2ollom  Dec.  +  So"               R.A.  19''  40"'  Dec.  +  81" 

Centre      R.A.  20''  o'"  D«;.  -f  80°              R.A.  20''  20'"  Dec.  +  81° 

Plate  321$.     1896,  Aug.  10.        Plate  4042.      1898,  June  28. 

Plate  3218.     1896,  Auj;.  10.        Plate  4062.     1898,  July  15. 

o                        Hi- 

«                   m. 

5005 

3°§ 

6-2675 

17-6648 

34§ 

16-2042 

5-3399 

80  627     8-5 

5°55 

22§        16-98,8 

'4-3-48 

36.? 

6-5420 

2-6765 

79    658      9'5 

5006 

i6f 

7-3239 

17-2961 

20§ 

17-2934         5-0815 

5056 

6      17-2635     14-0208 

5* 

67943 

2-3066 

5007 

16 

7-5540 

17-6473 

2O§ 

17-4893 

5-4534 

5°57 

4 

17-8463    i  14-4456 

4*       7-4066 

2-6856 

5008 

4«§ 

8-5578      (    17-0088 

61^     18-5493 

4"92i3 

So    631 

8-0 

5058 

»7l 

l8'2202        14-2388 

22 

77633    i     2-4544 

5009 

20§ 

8-6375 

17-2606 

24S 

18-6036 

5-1745 

5°59 

25S 

I9-2755 

H'4399 

37§ 

8-8314   j     2-5759 

79    661 

9'4 

5010 

5 

97457 

17-0733 

5 

197255 

5-0965 

5060 

32§ 

20*4084 

14-6402 

43§ 

9-9760        2-6948 

79    663 

9-2 

5011 

4 

4'3742 

18-6432 

4 

14-2240 

6-1267 

5061 

4 

21-7830 

I4-5947 

5012 

10 

6-3500 

18-6750 

9 

16-1883 

6-3557 

5062 

4 

23-0278 

14-5248 

5°'3 

18 

7-9495 

18-2236 

23§ 

17-8228 

6  0640 

80    630 

9'4 

5063 

6* 

24-2460 

14-0348 

5* 

13-7605 

1-8074 

5014 

6 

9-4102     19-8966 

5 

19-1115 

7-8745 

5064 

4 

16-9615 

'5-4539 

4* 

6-5985 

3-7578 

5015 

4 

9-7705 

19-3768 

4 

19-5228 

7-3929 

5065 

i6§ 

I7-9352 

i  5-8906 

2'§ 

7-6016 

'4-1234 

5016 

3°§ 

4-9470 

20-0410 

3'§ 

14-6561 

7-5762 

80    624 

9'5 

5066 

ii 

17-9480 

15-9278 

'4 

7-6159 

4-  '577 

5017 

4 

5-9963 

zo-35'3 

6 

15-6672       7-9865 

5067 

8 

2O-I2l6 

15-4215 

6 

97438 

3-4942 

5018 

1  1 

6-4709 

20-6982 

10 

16-1068       8-3825 

5068 

7 

20-2590 

'5'3577 

10 

9-8765 

3-42i4 

5019 

5 

9-7093 

20-6489 

5 

19-3336  •    8-6518 

5069 

10 

20-4887 

15-5073 

15       10-1173 

.r5529 

5020 

10 

10-3145 

20-9825 

'4 

19-9025 

9-0440 

5070 

'4 

22-7487 

15-4860 

16 

12-3712 

3-3686 

5021 

10 

10-4431 

20-2287 

1  2 

20-1067 

8-3077 

5071 

9 

14-9283 

16-6019 

13        4'6538       5-0515 

5022 

23§ 

'3-3458 

20-8353 

4°§ 

22-9336 

9-1989 

80   636 

9-2 

5072 

9 

15-3606 

16-2418 

12              5-0570          4-6588 

5023 

8 

i3'59*S 

20-4253 

7 

23-2283 

8-8154 

5°73 

17 

15-8526 

16-1302 

21               5-5402 

4-5124 

5024 

6 

7-0153 

21-2103 

5 

16-5988 

8-9440 

5°74 

9 

I6-1025 

16-81  19 

14              5-8400 

5-I746 

5025 

6 

9-9193 

2  I  "1060 

5 

19-4980 

9-1300 

5°75 

'3 

21-9673 

'6-5734 

'5 

I  1-6719 

4-5106 

5026 

4 

10-0991 

21-5888 

5 

19-6295 

9-6254 

5076 

62§ 

23-3127 

16-0653 

7'§ 

12-9770 

3-9031 

80    648 

7-8 

5027 

7       10-1900 

zi'34'9 

6 

19-7447 

9-3873 

5°77 

4 

23-7937 

16-6414 

5     |  1  3-5006 

4-4419 

5028 

6       10-7872 

21-2588 

6 

20-3473 

9-3663 

5078 

18 

14-8130 

17-2665 

22 

4-5867 

5-7222 

80    640 

9'5 

5029 

5 

I3-5998 

21-9980 

4* 

23-0731 

10-3805 

5079 

10 

16-5002 

17-0368 

IO 

6-2521 

5-3720 

5030 

'5 

4-8811 

22-8685 

4 

14-3124 

10-3849 

5080 

5 

17-9680 

I7-0453 

5         77'45 

5-2697 

5031 

ii 

5-6612 

22-9603 

8 

15-0778 

I0'5533 

5081 

jf 

18-6301 

I77336 

6         8-4271 

5'9°93 

5032 

6* 

5-9569 

22-1519 

4* 

I5-45Z4 

9-7761 

5082 

4 

20-9037 

17-2696 

4       10-6609 

5-2816 

5°33 

20§ 

7'oi  18 

22-7443 

2I§ 

16-4452 

10-4708 

5083 

10     '  21-6489 

17-2866 

9       "-4057 

5-2454 

5°34 

20§ 

7'3507 

22-0150 

*»§ 

16-8520 

97775 

5084 

17       23-4274 

I7-533' 

18       13-1991 

5'3592 

5°35 

13 

7-3971 

22-9042 

8 

16-8094 

10-6694 

5085 

9       15-8151 

18-0728 

'3         5'6453 

6-4537 

5036 

22 

7-4103 

22-9167 

20§ 

16-8206 

10-6812 

5086 

23§     17-4320 

18-9294 

29§       7-3187 

7-1910 

80    643 

9'4 

5037 

9 

6-5792 

23-2150 

8 

'5-9635 

10-8952 

5087 

l8§ 

I7-886I 

18-1674 

22              7-7166 

6-3964 

5038 

'7 

7-6588    23-8017 

'5 

16-9800 

11-5862 

5088 

39§ 

I8-3343       1872/4 

49§       8-2042 

6-9233 

80    644 

8'3 

5°39 

2O§ 

12-7695    23-1764 

3°§ 

22-1287 

"'4737 

80   635 

9'4 

5089 

6 

19-6365    i  18-4201 

6        9-4805 

6-5205 

5040 

28             5'7OIO       24-0673 

20§ 

15-0083 

11-6573 

80   625 

9'5 

5090 

7 

19-8046 

18-2873 

7        9-639I 

6-3772 

5041 

3 

18-8181 

"7439 

5091 

6 

22-0430 

18-0884 

4*  (  11-8580 

6-0153 

5042 

5*  i    6-3485    24-4084 

7 

15-6162 

12-0640 

5092 

23§ 

22-3015 

18-9417 

27§     iz-i-68 

6-8459 

80    647 

9'5 

5°43 

7        8-3812 

24-0023 

7* 

17-6802 

11-8580 

5°93 

4 

'9-9347 

19-3929 

4        9-8496 

7-4964 

5°44 

6        9-0498 

24-1258 

7 

18-3314 

12-0508 

5094 

4 

20-3557 

19-9050 

4* 

10-3069 

7-9481 

5°45 

7       10-9253 

24-8544 

6 

20-1277 

12-9613 

5°95 

5 

16-1254 

20-3958 

6        6-1244 

8-7462 

5046 

10 

11-4909 

247288 

12 

207034 

12-8900 

5096 

i8§ 

17-9687 

20-0967 

20§       7'939° 

8-3141 

5047 

22 

7-0610 

25-9143 

'9 

16-1763 

13-6332 

80   628 

9'5 

5°97 

6 

187634 

20-8019 

4     ;    87847 

8-9603 

5048 

27§ 

7-1900 

25-9705 

25§ 

16-2997 

13-6992 

80    629 

9'5 

5098 

6 

18-9193 

20-0105 

4         8-8810 

8-1589 

5049 

4* 

9-1721 

25-1852 

6* 

18-3516 

13-1  1  50 

5099 

20§ 

14-0125 

21-4032 

26§       4-0898 

9-9060 

5050 

3* 

9-6995 

25-5940 

6 

18-8345 

13-5720 

5100 

23§ 

14-5302 

2  I  'I  504 

30§       4-5866 

9-6164 

80    638 

9-1 

5051 

20§ 

"•4797 

25-2919 

20§ 

20-6352 

'3'4459 

5101 

12 

15-8674 

21-3868 

12         5-9365 

97554 

5052 

4°§ 

13-5257 

25-2353 

+  i§ 

22-6767 

i3"594i 

80  637 

87 

5102 

8 

21-0897 

21-3466 

7       "-'4'4 

9'3369 

5'03 

6 

22-8869      2I-I079 

6       12-9168 

8-9653 

5104 

15 

23-4800  :  21-5827 

ii       I3-5432 

9-3946 

5105 

4 

17-0260    21-2019 

4t      7-1529 

10-4823 

5106 

1  1 

17-5581 

22-501  I 

9        77045 

10-7423 

_             , 

5107 

6 

18-4666 

22-0183 

5         8-5755 

1  1-1964 

K.A.  20  l  om  to  20"  20"' 

5108 

6 

16-0380 

23-7688 

7     !    6-2816 

12-1215 

Centre      R.A.  ioh  o™  Dec.  +  So°              R.A.  20'"  20™  Dec.  +  S  i° 

5'°9 

7 

16-8922 

23-9090 

6        7'i452 

12-2007 

Plate  3218.    1896,  Aug.  10.       Plate  4062.     1898,  July  15. 

5110 

6 

17-7010 

23-I395 

6 

7-893I 

11-3688 

/ 

111. 

5111 

9 

19-7332  123-2590 

6         9-9280 

11-3412 

5°53 

4 

15-0593 

14-0028 

3*       4-5950 

2-4520 

5112 

6 

22-1977 

23-3542 

6 

12-3961 

11-2577 

5°54 

'3 

16-8020 

14-7168 

17*    ;     6-3859 

3-0333 

5113 

3*§ 

14-5982 

24-4878 

36§       4-8941 

12-9430 

80    639 

9-2 

i  rtm-au  interval  represents  very  nearly  5'  =  H5"'2  of  R.A.  at  Dee.  +  80°,  and  127"  '8  at  Dec.  +  Si". 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

T. 

y- 

Xo 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No.             Mag. 

R.A.   20h  Om  to  2CP  2Om  — 

•eontd. 

R.A 

.  2Oh  20™  to  2oh  40™  —  contd. 

Centre      R.A.  2oh  o<"  Dec.  +  80*              R.A.  2o>>  2om  Dec.  +  81* 

Centre         R.A.  2oh  40™ 

Dec.  +  80*              R.A.  2oh  2o">  Dec.  +  Si* 

Plate  3218.     1896 

,  Aug.  ib.         Plate  4062.     1898,  July  15. 

Plate  3231.    1896,  Aug.  21.          Plate  4062.    1898,  July  15. 

5H4 

6       17-1722 

24-0558 

3*         7'43" 

12-3224 

* 

m. 

5161 

'9 

8-1474 

22-3859 

'9 

I7-7255 

10-3252 

o 

m. 

S  i  1  5 

10       17-6579 

24-9572 

7         7-9815 

13-1867 

5162 

16 

8-1881 

22-7613 

'4 

17-7287 

10-7038 

5116 

5       18-0540 

24-1787 

4         8-3198 

12-3788 

5163 

83§ 

11-8742 

22-8559 

99§ 

21-3858 

1*1663 

80    660  |    6-1 

5"7 

5       18-1151 

6j- 

24-3556 

5164 

6* 

5-4439 

23-5534 

5 

H'9'77 

1-2163 

5118 

194205 

24-3382 

5        9-7017 

12-4428 

5165 

363' 

6-5924 

23'97°3 

42^      16-0183 

1-7466 

80    653 

9"' 

5H9 

19       19-0058 

24-1  189 

17        9-8650 

12-2073 

5166 

9 

7-2742 

•35*39 

10 

'6-7433 

I  3700 

5120 

16       15-6800 

25-2571 

17        6-0318 

13-6306 

5167 

7 

9-8858 

23-8304 

9 

19-3102 

'"9334 

5121 

9 

10-0507 

25-5215 

9        6-4198 

13-8673 

5168 

4* 

"•4473 

23-2238 

5 

20-9245 

1-4850 

5122 

6 

17-7100 

25-0856 

5         8-0428 

13-3106 

5169 

7 

12-0650 

23-6342 

7      21-4998 

1-9560 

5123 

26 

23-3379 

25-4793 

18       13-6866 

13-2944 

So    649 

9'4 

5170 

•  Q 

12-3396 

23-4010 

_  f  o  „  f: 

53$     21-79-7 

17527 

80    662 

0_          tif.- 

9-0 

5'7' 

IS 

12-9138 

230830 

2  I 

**  33°5 

2-0916 

OO     003 

9'5 

42§       3-8803 

137637 

So    637 

87 

5  '72 

4 

13-8230 

23H594 

5 

23-2662 

1-9565 

9°§ 

24-3779 

16-8865 

80    650 

6-8 

5'73 

48§ 

6-0318 

24-2456 

603'    15-4338 

1-9663 

So    652 

8-4 

65§ 

24-4878 

17-3990 

80    651 

87 

5  '74 

7 

12-3582 

24-4065 

8 

2'7"34 

12-7551 

68;j     25-1810 

24-2858 

80    652 

8'4 

5175 

32 

9-5901 

25-6870 

28§ 

18-8324 

'37547 

80   656 

9-5 

65§ 

2-7811 

16-4698 

80  648 

7-8 

R.A.   2Oh  2Om  to  2Oh  4 

[Om 

IOO§ 

1  1-6789 

26-9389 

80    659 

5-8 

Centre      K.A.  2oh  40™  Dec.  +  80*               R.A.  2O«>  2om  Dec.  +  81* 

Plate  3231.    1896, 

Aug.  21.            Plate  4062.     1898,  July  15. 

R.A.  20h  /iom  to  2ih  n™ 

5124 

7 

4-1945 

14-1665 

9 

I4-6l  19 

1-753° 

o                   m. 

Centre       R.A 

20h  40m  Dec.  +  80*           R.A.  2i'>on>Dee.  +81' 

5125 

'5 

Jt 

7-0533 

O  £. 

14-6779 

f 

22 

I7-4036 

2-5439 

Plate  3231.    1896 

Aug.  21.        Plate  6m.     1902,  Sept.  25. 

5126 

7* 

3-9186 

15-4622 

I4.-21OO 

3-0173 

0                         |           "»• 

5127 

16 

4-2364 

'5-7833 

18 

I4-4938 

3-3666 

5176 

11 

14-1289 

14-4400 

10 

3-6834 

2-9760 

79    678  •    9-5 

5128 

8       13-3966 

I  5-8067 

10 

23-6021    ; 

4-2999 

5'77 

2I§ 

17-1100 

'4'9355 

23 

6-6906 

3-2518 

5129 

14 

5-3273 

16-1450 

16 

15-5404 

3-8311 

5178 

5 

18-9250 

14-0650 

5130 

7 

5-9135 

16-6518 

10 

16-0743 

4-3961 

5'79 

2I§     ' 

20-5496 

14-2901 

24$     10-0760 

2-3592 

K  3623 

9'4 

5131 

29§ 

7-7354 

16-6104 

36§ 

17-8905 

4'5359 

80     654        9-1 

5180 

11 

20-8095 

14-9039 

7*     10-3786 

2-9528 

5  '3Z 

82§ 

3-97I5 

17-0971 

98*5 

14-0979 

4-6455 

80    650       6-8 

5181 

7 

22-4366 

14-7108 

5*     11-9860 

2-6389 

5133 

63$ 

4-1683 

I7'5845 

74$ 

14-2463 

5-1483 

80    651       8-7 

5182 

'9 

227665 

14-5369 

18       12-3045 

2-4433 

5'34 

24§ 

8-6538 

17-6225 

32§ 

187044 

5-6339 

80    655       9-5 

5183 

5 

15-5181 

15-7119 

5'35 

198 

11-2786 

177178 

24§ 

21-3078 

5-9878 

80    658       9-5 

5184 

3* 

I5-7093 

15-7616 

3*       5-3553 

4-1806 

5136 

19 

5-8715 

18-4496 

20 

15-8546 

6-1814 

5185 

24§ 

16-391  1 

i5'5497 

24§       6-0198 

3-9166 

79    683 

9-0 

5'37 

1  5 

6-1083 

18-6178 

17 

16-0726 

6-37I5 

5186 

1  1 

20-4898 

15-6767 

8       10-1155 

3"7471 

5138 

23§ 

12-0603 

18-5125 

29§ 

22-0053 

6-8576 

80    661       9-5 

5187 

9. 

22-3187 

15-0173 

4* 

11-8910 

2-9553 

5'39 

2  I 

4-3  172 

19-2516 

233 

14-2286 

6-8251 

5188 

22-8354 

15  "44°  5 

4'§     12-4393 

3-3359 

79    687      8-7' 

5140 

7*       5-3368 

19-4262 

7 

15-2246 

7-0995 

5189 

25§ 

23-6037 

15-8703 

283-     13-2369 

3-7099 

79    689      9-5 

5141 

4t     11-418-1 

19-1x84 

4 

21-2931 

7-5071 

5190 

9* 

16-0648 

16-7687 

9        57826 

5-1628 

5142 

7       127029 

19-1  577 

6 

22-5788 

7-5660 

5191 

94§ 

20-2829 

16-1033 

9o§       9-9423 

4-1841 

80    672 

5'3 

5H3 

6f  ;    5-8202 

207142 

6 

I5-5785 

8-4266 

5192 

'3 

21-9783 

16-8754 

II          11-6885    ; 

4-8304 

5'44 

6        6-0718 

20-0502 

5 

15-8918   i 

77932 

>IQ3 

8 

17-8094 

17-1465 

5        7-5485 

5-4061 

5'45 

6-3143 

20-8780 

9 

16-0515 

8-6426 

r  i  Q  A 

12 

17-8551 

17-8507 

17        7-6471  j 

6-1051 

5146 

9        6-9585 

20-6103 

10 

167176 

8-4375 

/ 

5195 

7 

20-0138 

17-6472 

6        9-7846 

57435 

5i4" 

13         8-1768 

20-6556 

'3 

179287 

8-6056 

5'96 

8 

22-6482 

I77H9 

7     i  12-4188 

5-6172 

5         8-8246 

20-4662 

4* 

18-5896 

8-4843 

5197 

12 

22-8734 

17-4648 

ii       12-6251 

5-3528 

5'49 

6 

9-4879 

20-4675 

8 

19-2515 

8-5457 

5198 

II 

24-1088 

17-0460 

9      13-8261 

4-8438 

5150 

5 

10-6284 

20-1638 

7 

20-4163 

8-3595 

5199 

5 

16-3676 

18-3657 

4*      6-2029 

6-7290 

515' 

16 

1  1-6290 

2O'IOO8 

'9 

2I-4I94 

8-3968 

5200 

10 

16-3941 

18-5381 

9        6*2404 

6-8983 

5152 

4       12-1053 

20-0535 

4* 

21-8946 

8-3963 

5201 

6 

217808 

18-5820 

4 

11-6154 

6-5494 

5'?? 

22              5*0649 

21-6773 

20 

147282 

9-3139 

5202 

36$ 

16-7406 

'9-3585 

6-6475 

7-6904 

80    667 

9-1 

5'54 

5*      6-5821 

2  I  '4499 

4* 

16-2633 

9'2375 

5203 

'4§ 

18-3503 

19-3340 

12             8-2484 

7-5486 

5  '55 

4*     10-8191 

21-4974 

6 

20-4735 

9-7061 

5204 

20§ 

20-6008 

19-6135 

20§ 

10-5154 

7-6627 

5150 

4*     11-539° 

21-7948 

5 

2I-I  580 

10-0731 

5205 

8 

21-6534 

19-8014 

7       ii-579i 

'  "44 

51?" 

8       12-4087 

21-9738 

13 

22-OO6O 

10-3365 

5206 

5* 

22-8625 

19-2605 

5* 

I2-7432 

7-1428 

5158 

8     i  12-8413 

2  1  '6940 

10 

22-4653 

10-1019 

5207 

'4 

24-0123 

19-8265 

7 

I3-93I3 

7-6248 

80    677      9-5 

5'59 

10       13-5669 

2I-5372 

1  5 

23-20IO 

10-0203 

5208 

35§ 

14-2  i 

20-4424 

36§ 

4-2096 

8-9548 

80    664      9-1 

5160 

13       13-7661 

21-8658 

20 

23-3679 

10-3674 

5209 

IO 

14-2856 

20-3732 

9 

4-2738 

8-8823 

i  reseau  interral  represents  rery  nearly  5'  =  ii5«-2  of  R.A.  at  Dec.  +  80",  and  i27*-8  at  Dec.  +  81*. 
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i  (;..  ,  ,, 

B.  D. 

B.  D. 

o. 

uiaiii. 

X. 

y. 

Diam. 

X, 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mug. 

R.A.  2Oh  4Om  to  2ih  om  —  contd. 

R.A.  2ih  om  to  2ih  20™  —  contd. 

Centre         R.A.  2oh  4Om  Dec.  +  80'              R.  A.  21''  o"'  Dec.  +  Si* 

Centre       R.A.  2ih  20°'  Dec.  +  80*              R.A.  2ih  o»  Dec.  +  81* 

Plate  3231.     1896,  Aug.  21.         Plate  6m.     1902.  Sept.  25. 

Plate324i.     1896,  Sept.  n.         Plate  6m.    1902,  Sept.  25. 

o 

m. 

j 

m. 

5210 

8 

14-7613  \  20-4312 

7 

4-7498 

8-9024 

5260 

16 

7-2996 

18-3324 

10 

17-3991      6-0508 

5211 

12 

16-3666 

20-2505 

8 

6-3381 

8-6063 

5261 

7 

7-8839 

18-2176 

4* 

I7-9943 

5-9910 

5212 

'4 

21-7674 

20-5504 

9 

117448 

8-5130 

5262 

1  1 

9-1757 

18-7698 

8 

19-2286 

6-6707 

5213 

9 

14-1422 

21-0696 

7* 

4-1789 

9-5855 

5263 

22§ 

9-2262 

18-3546 

2I§ 

'9'3'38 

6-2590 

5214 

9 

19-4644 

21*3080 

6 

9-5030 

9'4348 

5264 

27§ 

I  I-22I2 

18-2574 

*3§ 

21-3108 

6-3541 

80    686 

9'5 

5215 

8 

19-4861 

21-5710 

7 

9-5448 

9-6957 

5265 

77§ 

12-3306 

187154 

6g§ 

22-3698 

6-9175 

80    688 

6-5 

5216 

8 

20-4815 

21-5925 

7 

I0'5395 

9-6438 

5266 

6 

I3-8574 

18-8565 

5217 

6 

22-1043 

21-3873 

4* 

12-1434 

9-3*41 

5267 

12 

19-2440 

7 

16-4128 

6-8724 

5218 

17 

17-53I3 

22-37/8 

H 

7-6538 

10-6415 

5268 

10 

6-9657 

19-2498 

7 

16-9780 

6-9348 

5219 

24§ 

18-1983 

22-4539 

*7§ 

8-3260 

10-6689 

80  669 

9'2 

5269 

27§ 

7-1272 

19-6283 

24§ 

17-1037 

7-3279 

5220 

3^ 

19-2772 

22-3976 

3i§ 

9-3979 

10-5394 

80    670 

8-8 

5270 

6 

7-1414 

19-4328 

4* 

17-1346 

7-1308 

5221 

4* 

21-5073 

22-0948 

3* 

11-5985 

10-0692 

5271 

27§ 

8-6643 

19-3027 
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18-6651 

7-1471 

80    680 

9'5 

5222 

6 

16-4524 

23-0143 

4* 

6-6257 

11-3583 

S2"2 

i8§ 

9-0088 

19-5592 

16 

18-9818 

7H362 

5223 

28§ 

22-0923 

23-4376 

24§ 

12-2793 

1  1-3670 

80   674 

9'3 

5273 

5 

10-2588 

19-7134 

3* 

20-2131 

7-7071 

5224 

20§ 

15-2200 

24-4195 

20§ 

S'4993 

12-8476 

80   665 

9'5 

5274 

10-9900 

19-9828 

14 

20-9126 

8-0488 

5225 

IO 

16-4403 

24-4529 

7 

67186 

127930 

5*75 

6 

II-O333       19-0418 

3* 

2  I  -0467 

7-1192 

5226 

23§ 

17-9272 

24-4138 

198 

8-1984 

12-6434 

80    668 

9'5 

5276 

9 

12-6135       19-2831 

5* 

22-5960 

7-5072 

5227 

7* 

18-2407 

247523 

6* 

8-5340 

12-9593 

5277 

12 

12*0906      20-3433 

9 

21-9743 

8-5119 

5228 

8* 

19-8095 

24-3400 

6 

10-0697 

12-4333 

5278 

IO 

6-6288       2I-2668 

6 

16-4486 

8-9088 

5229 

20 

20-1318 

247981 

18 

10-4257 

12-8679 

5279 

17 

6-6411       21-7666 

IO 

16-4129 

9-4084 

* 

5230 

9 

20-3299 

24-2838 

5 

10-5852 

12-3407 

5280 

..      o  _ 

12 

8-2267       2I-0955 

6 

18-0545 

8-8901 

-,281 

9 

9-5707       21-9552 

5 

I9'3'°3    !     1  °l  l"r 

9'§ 
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6-1 
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7-0 
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35§ 
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6 

10-0450 

21-7961 

4* 

'97954 
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6 
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21-8172 

4 

20-6663 

9-8689 

R.A.   2Ih  Om  to  2Ih  2Om 

5286 

4 

10-9985 

21-8745 

Centre        R.A.  2ih  2om  Dec.  +  80*              R.A.  2ih  o'»  Dec.  -f-  Si' 

3287 

6 

12-0423 

2i'5547 

Plate  3241.    1896,  Sept.  n.         Plate  6m.     1902,  Sept.  25. 
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21-9488 

10-1227 

m. 

5289 

10 

IO-I24O 

22-2642 

6 

19-8320 

10-2386 

5231 

6 

3-8575 

14-6544 
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14-3260 
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5234 

7 
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14-9698 
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7 

I2-45I4 

22-8868 

4* 

22-0876 

11-0839 

5*35 

7 

7-2080 

14-8647 

3* 

17-6388 

2-5895 

5294 

*3 

23-0133 

12 

15-6699 

10-5878 

5236 

15 

8-1286 

14-8521 

7 

18-5586 

2-6675 

5295 

6 

6-0876 

23-3013 

3 
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10-8808 

5237 

6 

13-1496 

14-8647 
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8 
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5 
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4°§ 
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75§ 
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6* 
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8 
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4 
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5* 
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3* 
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23-8046 
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22-3682 

12-0308 
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6-3 
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35§ 

4-0874    16-2040 
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14-4058 
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79    690 

8-5 

13 

I3-0523 

23-9930 

9 

22-5813 

12-2404 

5*43 

8 

5-9210    16-9720 

4 

16-1571 

4-5661 

5302 

6 

4-7460 

24-1621 

4* 

14-2958 

11-6097 

5244 

5 

7-3487     16-3603 

53°3 

6 

8-4908 

24-6734 

4* 

I7-9733 

12-4800 

5245 

6 

7-4513     16-1276 

53°4 

5* 

9'6593 

24-2721 

3* 

I9-I749 

12-1901 

5*46 

9 

8-7401     16-7538 

4*     18-9833 

4-6196 

5* 

9-9820 

24-5258 

3* 

I9-47I6 

12-4737 

5247 

10 

12-3483    16-7611 

5 

22-5738 

4-9723 

5306 

8 

1  1  -0680 

24-2053 

5 

20-5829 

12-2610 

5248 

28§ 

12-3668     16-7358 

3i§ 

22-5969 

4-9498 

80    687 

9-0 

5307 

15 

1  1-9380 

*4'4734 

1  1 

21-4241 

12-6094 

5*49 

13 

4-3151     17-1845 

7 

I4-5385 

4-6236 

8 

13-1471 

24-4365 

5 

22-6296 

12-6907 
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"9 

4-6841     17-2196 

16 

14-9025 

4-6940 
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16 

I3-3574 
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8 

22-8635 

12-4687 
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5 

4-8200    17-1598 

5310 

4 

13-4011 

24-4847 
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5-779*    17-8291 

f                                                X           i 

6 

'5-9304 
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53ii 

6 
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25-5647 

4 

14-5888 

I3-0457 
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5-9672   !  17-7648 
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16-1259 

53i* 

15 

9-1021 

25-2056 

9 

18-5324 

13-0677 

5*54 

7 

6-3108      17-5265 

4 

16-4909 

5-I539 

5313 

i9§ 

9-6288 

25-4754 

12 

19-0290 

I3-3853 

80    68  1 

9-5 

5*55 

n 

87426     177796 

6 

18-8878 

5-6422 

53H 

17 

9-6515 

*5'45°5 

10 

I9-0555 

13-3643 

5256 

10-3774     17-5676 

3* 

20-5320 

5-5883 
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49§ 

9-8892 

25-9870 

4°§ 

19-2396 
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80    683 

8-9 

5*57 
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9-2 

6 
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4* 
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5*58 

15 
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5317 
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25-8347 

7 

20-1936 
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15 

4-8761   18-0353 

7 

15-0148 

5-5231 

5 

12-5114 

25-3891 

4 

21-9049 

13-5781 

i  racau  interval  represents  very  nearly  5'  =  M5»'2  of  R.A.  at  Dec.    f  80*,  and  I27«'8  at  Dec.  +  81'. 
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Ho.             M««. 

R.A.  2ih  om  to  2ih  20m  —  contd. 

R.A. 

2Ih  2Om  to  2ih  40"-  —  contd. 

Centre        R.A.  2ih  2om  Dec.  +80*               R.A.  2i>>  om 

Dec.  +8  1* 

Centre        R.A.  2ih  20"  Dec.  +  80*                R.A.  zi*  40™  Dec.  +  Si* 

Plate  3241.    1896,  Sept.  ii.          Plate  6m.     1902,  Sept.  25. 

Plate  3241.    1896,  Sept.  ii.             Plate  4102.     1898,  Sept.  9. 
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25-1464 
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'4 
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8-2 

I   lU.16   ^  DQO.       I  QOI  ,    J\l  li^.    Q.                  I  ]HlC  4  1  1  1>.       lo^o,    OOJlt.   21. 

O 

m. 

5510 

5* 

8-5038 

13-9837 

4* 

18-9800 

!'9794 

55>i 

13 

3-9372 

14-6948 

ii 

14-3715 

2-2967 

' 

5512 

39§ 

6-7196 

H-534I 

37§ 

17-1562 

2-3746 

5513 

5* 

11-3696 

I4-5537 

4* 

21-7905 

2-7949 

i  rest/ui.  interval  represents  very  nearly  5'  =  ii5»-z  of  R.A.  at  Dec.   +  So",  and  I27»'8  at  Dec.  +  81°. 
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v_ 

T\;  -—  .. 

B.  D. 

Ttlam 

B.  D. 

-^  O. 

Diam. 

*. 

»- 

i*iani.            n.                     y. 

xo.         M:.;-. 

No. 

Diam. 

n. 

»- 

jjuun. 

X. 

y. 

No. 

M«g. 

R.A. 

22h  2Om  to   22h  ^Om  —  contd. 

R.A.  22h  40m  to  23h  o™ 

Centre         R.A.  22h  40™  Dec.  +  80*             R.  A.  zi>>  2om  Dec.  +  Si* 

Centre       R.A.  22>>  40™  Dec.  +  80*             R.A.  23>>  o™  Dec.  +  81* 

Plate  5690.     1901,  Aug.  9.         Plate  4116.     189?,  Sept.  21. 

Plate  5690.    1901,  Aug.  9.         Plata  4107.     1898,86^1.17. 

o                        m- 

o 

m. 

55'4 

6*  ,11-8435 

14*901  1 

4* 

22-2315 

3-1801 

5564 

13         22-9193 

14*1675 

20 

12-6167 

1-8756 

55  1  5 

45§     10-0195 

I5-45:-- 

443 

20-3683 

3-5770 

79    744 

9-5 

5565 

14         16-5945 

I4-7339 

21 

6-3629 

2-9873 

5516 

7     !  10-5893 

15-6791 

7 

20-9154 

3-8443 

5566 

9      17-1801 

14-7097 

12 

6-9+35 

2-9140 

5517 

«7      107435 

15-3019 

21 

t  i*io>o 

3-4831 

5567 

3'§     174856 

14-4382 

37§ 

7-2237 

2-6172 

79    754      9'5 

5518 

ii       12-1825 

15*0105 

12 

22-5599 

3-3182 

5568 

4*     19*8284 

•4T523 

9 

9-5846     2-7265 

55'9 

963      6-8694 

16*4458 

78§ 

17-1430 

4-2952 

79    739 

7'5 

5569 

7*    21-5397 

15-0312 

9 

11-3144     2-8588 

5520 

24       7-6596 

16*5339 

20 

17-9233 

4-4476 

557° 

7*     18-0695 

15*2137 

12 

7-8723     3-339° 

5521 

13     ,    8-5945 

16*3971 

16 

18-8661       4-3923 

557-1 

8      22-5953 

157609 

10 

12-4303     3-4927 

5522 

ii        9-1064 

16-5057 

]> 

19-3677      4-5443 

5572 

7*    23-1737 

16*0983 

9 

13-0365       3779° 

552? 

6       11-9617 

16-9898 

10 

22-1706      5-2724 

5573 

6*    16-3433 

15*9066 

1  1 

6-2163       4'i797 

55H 

22              4-7898 

17*3788 

18 

14-9913       5'°437 

5574 

4*     17-4564 

16*6393 

6 

7-3881   |    4-8120 

55*5 

15              6-3855 

I7-4596 

16 

16-5738      5-2603 

55o 

'9 

7-8903       4-3814 

5526 

5f      8-1449 

17*5212 

3 

18-3227       5-4699 

5576 

9       19-2522 

16-9243 

12 

9-1992 

4-9430 

5527 

53§       8-6617 

17-9805 

42§ 

18-7992       59755 

80    724 

87 

5577 

5 

9-3572 

4-94°  5 

5528 

12              9-8116 

078 

I? 

19-9670      5-8026 

5578 

ii       19-4970 

16-4463 

«7 

9-4022 

4-4428 

5529 

45§     i  3-5689 

17-0914 

49-« 

237633       5-5088 

80    730 

9-0 

5579 

8*    20-4669 

I6-2OI2 

8 

10-3486 

4-1152 

( 

553° 

9       -3-6343 

17-7367 

9t 

237732      6-1567 

5>8o 

26§     21-6968 

16-9309 

27§ 

1  1-6361 

47344 

55?" 

9       '3-8494 

I7-2733 

1  1 

24-0296       5-7111 

5581 

14      21*6860 

17-1646 

16 

11-6476 

4-9680 

5532 

19        4-8779 

18-5135 

15 

14-9820      6-1814 

5582 

no§     23*8816 

17-3008 

I05§ 

I3-8445 

4-9I45 

79    761 

7'2 

5533 

3i§       8-6290 

18*0200 

26§ 

18-7608      6-0103 

5583 

3*     16-1074 

16-9017 

5 

6-0627 

5-1927 

5534 

5         9'3395 

18-1311 

6 

19-4610      6-1845 

5584 

20 

16*6774 

17-2683 

21 

6-6653 

5-5040 

5535 

3o§   ;  11-0183 

18*1944 

28§ 

21-1275      6-3887 

80    728 

9'1 

5585 

7 

17*7823 

I7-066I 

10 

7-7488 

5-2099 

5536 

37§       8-3766 

19*5965 

27§ 

'8-3753      7-5592 

80    723 

9-5 

5586 

4* 

18*3499 

17*1462 

6 

8-3220 

5-2402 

5537 

12       10-4559 

19*0010 

!3 

20-4990 

;-i45° 

5587 

5*     '9'929 

I7*3922 

8 

9-1836 

5-4140 

5538 

3*     11-1810 

19-1419 

4 

21-2090 

-•3506 

5588 

6* 

21-2969 

17-5867 

7       11-2956       5-4234 

5539 

25§     13-4502 

19-2980 

*7§ 

23-4583      7-6982 

5589 

7* 

23*2194 

18*3132 

10       13-2764       5-9833 

554° 

4*      7-5484 

20-2120 

4* 

17-4963       8-1002 

559° 

4* 

237038 

I7*682I 

6       13-6997      5-3100 

5541 

7 

8-2461 

20-9104 

6 

18-1316 

8-8569 

559' 

23 

23*8063 

18*0693 

22§        I3-8351          5-685* 

80    748 

9'5 

5542 

19         5'546o 

21-3936 

16 

15-4017 

9-1105 

5592 

7* 

16-4212 

177761 

12* 

6-4544      6-0362 

5543 

>         6-5530 

21-0253 

4t     16-4376 

8-8299 

5593 

8* 

18-4339 

18*5692 

10 

8-5274       6-6503 

5544 

5 

67976 

21-3841 

5 

16-6494 

9-2061 

5594 

4 

8-7580      6-8656 

5545 

i5 

7-9322 

--'5545 

10 

177650 

9>739 

5595 

6 

10-1096       6-9600 

5546 

9 

10*0806 

21-3914 

9 

19-9191 

9"4943 

5596 

4* 

20*1325 

18*1468 

4 

10-1856       6-0831 

5547 

38§ 

10*7222 

21*8312 

3o§ 

20-5228 

9-9890 

80    727 

9'5 

5597 

25§ 

20*6635      18-2085 

25§ 

10-7186       6-0985 

80    736 

9'5 

5548 

- 

12-1683 

21-5026 

.* 

21-9895 

97837 

559s 

3 

11-2843       6-8427 

5549 

9 

'•5617 

22-0616 

6 

17-3517 

9-9450 

5599 

4 

12-2479 

6'9953 

555° 

45§ 

10-3941 

22-8441 

34§ 

20-1096 

10-9703 

80    726 

9  '4 

"r 

5600 

'9 

22-2305 

18*2490 

2I§        I2-28I3          6-0038 

555i 

18 

13-6328 

22-3637 

16 

23-3755 

10-7671 

5601 

43§ 

22-8130 

I9-242I 

4i§ 

12-9505  |    6-9433 

80    744 

9'5 

5552 

12 

9-1057 

23-3215 

1  1 

187832 

'335° 

5602 

5 

13-9595 

6-7207 

5553 

7 

9-2210 

23-6779 

5 

18-8675 

•7024 

3603 

6* 

16-5379 

I9-IOO2 

10 

6-6862 

7-3433 

5554 

'9 

1  1-9064 

23*0458 

18 

21-5987 

•3004 

5604 

ii 

19*1998 

19*8862 

'3 

9-4053 

7-8958 

5555 

10 

12-0346 

23-6742 

13 

21-6722 

•937i 

5605 

4 

9'57i9 

7-8623 

5556 

5* 

12-6699 

23-2100 

4 

22-3399 

•5230 

3606 

4*§ 

19*4283      19*2461 

38§ 

9-5778 

7-2386 

80    735       9-5 

555- 

59§ 

7-2156 

24*9770 

44§     167588     12-8230 

80    722 

9-0 

5607 

15 

20*6311       19-9363 

17       10-8346 

7-8224 

5558 

I  ^ 

9-8359 

24*0941 

14 

19-4451    12-1659 

5608 

24§ 

21*4558 

I9-7225 

2I§        11-6382 

7-5375 

80    741       9-5 

5559 

5       I2'4'3i 

24-8080 

4 

21-9511     13-0987 

5609 

8* 

22-2129 

2O*O252 

8     1  12-4206 

77724 

5560 

97§ 

13-5638 

24-3916 

93§ 

23-1347   127835 

80    731 

67 

5610 

4         5-1232       8-2228 

5561 

9 

13-5871 

24*7202 

8 

23-1289    13-1112 

56ll 

5         7-2906 

8-9453 

5562 

5 

11-6854 

25-1243 

4* 

21*2015 

'  3-3474 

56l2 

10 

17*9300 

20-4205 

14 

8-1846 

8-5376 

5563 

16 

12*4512 

25*4162 

H 

21*9386 

137086 

56l3 

12 

18*0373 

20*4693 

16 

8-2974 

8-5787 

5614 

3o§     20*3754 

20*8565 

28§ 

10-6593 

8-7630 

»7l 

26-1788 

1-5012 

79    75° 

7-0 

5615 

39§     22*2730 

20*8868 

33§     I2-55I8 

8-6265 

55§ 

2-8339 

157401 

79    735 

8-9 

5616 

6*    22*5846    21*0502 

8       12-8744 

8-7619 

5617 

3*     14-2589  |2i*3887 

6        4-6127 

9-8228 

5618 

4        5-3699 

9-1019 

5619 

13     !  15-8359    20*8743 

15        6-1401 

9-1708 

5620 

ii       16*5328    21*3653 

12             6-8759 

9-5998 

5621 

12           I7*82OO       2I*6254 

I4             8-1797 

9-7477 

5622 

6         8-8985 

9*6296 

i  rcteau  intenral  represents  rery  nearly  5'  =  ii5'*2  of  R.A.  at  Dec.  +  So*,  ami  I27"-S  at  Dee.  +  Si*. 
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B.  D. 

1  H  'i  in 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X, 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  22h  4<Dm  to  23h  om  —  contd. 

R.A.  23h  om  to  23h  20m  —  contd. 

Centre      R.A.  22b  40™  Dec.  +  80°                R.A.  23''  o<»  Deo.  +  81" 

Centr*      R.A.  23h  20™  Dec.  +  80'              R.A.  23h  o™  Dec.  +  81" 

Plate  5690.     1901,  Aug.  9.          Plate  4107.    1898,  Sept.  17. 

Plate  5777.     1901,86)11.30.       Plate  4107.     1898,  Sept.  17. 

i 

m. 

m. 

5623 

4* 

18-7291 

21-4632 

5 

9-0735 

9-5094 

5667 

13 

8-7687 

14-1047 

'9 

19-2338 

2-1260 

5624 

5* 

19-1907 

21-2975 

5 

9*5*47 

9-3006 

5668 

4 

10-3375 

14-4506 

3* 

20-7672 

2-6047 

5625 

24§ 

19-4203 

21-9210 

97998 

9-9050 

5669 

6 

57322 

15-385° 

7 

16-0970 

3-I38I 

5626 

4'§ 

23-4106 

21-9808 

44§ 

13-7808 

9-6169 

80     746 

9'5 

5670 

'4 

6-1597 

15-9427 

19 

16-4742 

3-733I 

5627 

4°§ 

14-4356 

22-2896 

4-8664 

107017 

80     732 

9*5 

5671 

^7§ 

6-4310 

15-3633 

88{j 

167957 

3-1760 

79    768 

7'7 

5628 

15-0124 

21-7387 

9 

5-3936 

10-1052 

5672 

8 

8-2156 

157062 

12 

18-5425 

3-6728 

5629 

1  1 

16-71  10 

21-9215 

13        7-1013 

10-1416 

5673 

24§ 

10-7098 

15-3981 

4»l 

21-0580 

3-5803 

5630 

44§ 

17-6856 

44§       8-0770 

10-1142 

80    733 

9'4 

5674 

8 

12-1539 

15-3003 

12 

22-5020 

3-6085 

5631 

15 

19-2472 

22-4323 

i5§       9-6727 

10-4294 

5675 

5 

12-3299 

15-1586 

5* 

22-6926 

3-4823 

5632 

16 

'9'3573 

22-3511 

20§       9-7748 

10-3374 

5676 

5 

I3-9520 

159412 

5* 

24-2402 

4-4000 

5633 

17 

19-9813 

22-9993 

20 

10-4545 

10-9283 

5677 

4°§ 

4'545° 

16-8059 

52§ 

14-7922 

4'45H 

79    764 

9-2 

5634 

4* 

217708 

23-1703 

5* 

12-2487 

10-9452 

5678 

6 

4-9095 

16-4472 

6 

15-1856 

4-1257 

5635 

57§ 

21-9183 

23-2101 

S'l 

12-3989 

10-9728 

80    743 

9-0 

5679 

6 

5-9603 

16-2419 

5 

16-2523 

4-0115 

5636 

5 

14-0567 

23-0745 

IO 

4-5564 

11-5161 

5680 

16 

6-0335 

16-3885 

20 

16-31  19 

4-1648 

5637 

12 

16-1038 

23-5901 

16 

6-6413 

1  1-8540 

5681 

6 

6-0883 

16-8602 

8 

16-3254 

4-6400 

5638 

5* 

19-2282 

23-8041 

6* 

97726 

11-7988 

5682 

4 

7-4780 

16-7706 

«9 

I77I72 

4-6716 

5639 

8o§ 

20-6234 

23-2578 

8i§ 

ii-i  156 

11-1277 

80    739 

7-9 

5683 

6 

7-5664 

16-8904 

9 

17-7944 

47975 

5640 

5* 

14-5489 

24-2737 

5 

5-1516 

12-6712 

5684 

6 

8-97I3 

16-1704 

c* 

19-2580 

4-1960 

5641 

16 

15-8929 

237689 

20 

6-4483 

12-0503 

5685 

28§ 

9-6167 

16-0536 

40*5 

19-9108 

4'«394 

79    774 

9'5 

5642 

5* 

16-0959 

24-2862 

5 

6-6917 

12-5474 

5686 

5 

9-9276 

16-6281 

7* 

20-I7I5 

47386 

5643 

22 

16-5903 

24-0295 

20§ 

7-1625 

12-2512 

5687 

10 

10-9760 

l6'5555 

>4 

21-22O9 

47574 

5644 

7* 

18-6286 

IO 

9-221  1 

12-3790 

5688 

16 

11-3238 

16-4636 

26 

21-5764 

4-6939 

5645 

20 

21-3747 

24-3475 

20 

11-9578 

12-1520 

5689 

5 

13-0488 

16-5584 

5646 

4* 

22-0447 

24-3869 

7 

12-1344 

5690 

9 

13-1114 

16-3439 

12 

23-3681 

47306 

5647 

6 

15-9148 

25-4186 

7 

6-6101 

13-6931 

5691 

20 

4-0811     17-8926 

20           14-2359 

5-4948 

5648 

4 

77478 

137907 

5692 

1  1 

4-8210     17-5223 

9      15-0068 

5-1894 

5649 

5* 

17-4026 

25-5475 

8 

8-1073 

13-6908 

5693 

4 

4-9178 

17-4202 

4       15-1  139 

5-0950 

5650 

26 

18-0460 

257866 

24 

87665 

13-8731 

5694 

IO 

8*5438 

17-2202 

13       187404 

5-2107 

5651 

36§ 

18-4888 

25-6243 

9-1926  i  13-6738 

80    734 

9-3 

5695 

9 

8'6773     17-0460 

13 

18-8896 

5-0478 

5652 

26 

19-3484    257366 

25 

10-0577     13-7107 

5696 

4 

10-9515 

17-1682 

5653 

5* 

19-8243    25-8457 

7 

10-5403     137761 

5697 

4 

11-3460 

'7'4575 

4* 

2I-5II9 

5-68/3 

5654 

13 

20-4506    25-2973 

13 

11-1177     I3-I/53 

5698 

12 

11-8925 

i7'3563 

22 

22-0662 

5699 

7 

13-3019 

17-0856 

6 

23-4931          5^874 

9Z§ 

5-2418 

1-2366 

79    75° 

7-0 

5700 

1  1 

I3-5328 

17-4911 

22 

23-6882 

5-9125 

49§ 

3-55i8 

S'5993 

80    730 

9-0 

5701 

7 

I3'5598 

17-2877 

8 

237347 

570/6 

95§ 

4-1817 

12  8738 

80    731 

6-7 

5702 

5 

4'43O1 

18-2522 

4 

14-5524 

5-8821 

97§ 

26-9702 

15-8237 

79    768 

77 

5703 

4 

4-6398 

18-6207 

4 

14-7309 

6-2661 

5704 

5 

5-0440 

18-9983 

4* 

15-0982 

6-6813 

5705 

4* 

6-2875 

18-0649 

4* 

16-4220 

5-8560 

5706 

5 

7-5991 

18-7661 

5 

17-6673 

6-6688 

5707 

5 

7-6303 

18-2736 

4* 

177402 

6-1849 

R.A.  23h  om  to  23h  2om 

57o8 

"9§ 

7-8361 

18-2599 

27§ 

17-9463 

6-1849 

5709 

1  1 

10-0163 

18-3478 

'7 

2O'I  I  14 

6-4613 

Centre          R.A.  23h  20™  Dec.  +  So"             R.A.  23h  o1"  Dec.  +81* 

5710 

4 

10-9279 

18-5491 

Plate  5777.    1901,  Sept.  30.         Plate  4107.    1898,  Sept.  17. 

5711 

5 

11-3036 

18-6727 

4* 

21-3637 

6-8959 

5712 

9 

12-1227 

18-5521 

'5 

22-I92O 

6-8460 

O 

m. 

5713 

7 

12-9795 

18-5446 

1  1 

23'0445 

6-9136 

5655 

7         3-5647 

I4-3385 

9 

14-0288 

1-9085 

57H 

6 

19-4576 

6 

7-0927 

5656 

15 

4-4691 

H'5744 

'9 

14-9098 

2-2226 

5 

67634 

19-5053 

5 

167724 

7-3354 

5657 

5 

5-1221 

14-2762 

7 

1  5-5857 

1-9815 

5716 

7 

7-0646 

19-8131 

8 

17-0428 

7-6649 

5658 

3 

5->334 

14-2917 

4* 

'5'5963 

1-9968 

5717 

5* 

7738i 

19-0288 

4 

17-7813 

6-9436 

5659 
5660 

5661 
5662 
5663 

S  £ 

75§ 

22 

16 
6 

6-0981 
6-4980 
6-5886 
6-8944 
7-2426 

14-8202 

H'5457 
14-9622 
14-5386 
14-6463 

7 
99§ 

20 

8 

16-5113 
16-9338 
16-9863 

i7'3295 
17-6661 

2'6lOI 

2-3681 
2-7909 
2-3947 
2-5326 

79   769 

7'5 

5718 

57'9 

5720 

5721 
5722 

5t 
18 
6 

49§ 

7-83I4 

8-0778 
8-4741 
10-5544 

'9'3465 
19-5094 
19-6047 
19-7209 
19-61  19 

6 

'9 
6 

66§ 
6 

17-8483 

I7'9373 
18-0703 
18-4552 
20-5369 

7-2681 

7-5452 
7-6956 

77682 

80    752 

9-0 

5664 

7 

7-3480     14-3123 

8       17-8008 

2-2070 

5/23 

8 

10-6879 

19-1603 

12 

2O-7IOO 

5665 
5666 

6 

7 

8-7152 
87561 

14-3388 
14-0678 

8       19-1597 
10*     19-2257 

2-3522 

2-0882 

5724 
5725 

10 
12 

4-7606 
5'i333 

20-8851 
20-5182 

9 

12 

14-6542 
I5-0570 

8-5355 
8-1996 

* 

i  rtaeau  interval  represents  very  nearly  5'  =  115-2  of  R.A.  at  Dec.  +  So',  and  i27«'8  at  Dec.  +  81". 

GRKKNWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    80°. 


719 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Dlam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  23h  om  to  2 

,h  2Om  —  contd. 

R.A.  23--  om  to  23h  2Om  —  contd. 

Crntre          R.A.  23b  2Om 

Dec.  +  80'            R.A.  23h  o"> 

Dec.  +  8  1' 

Centre      R.A.  Z3h  2o>n  Dec.  +  80*               R.A.  i3h  o">  Dec.  +  81* 

Plat*  5777.     1901,  Sept.  30.       Plate  4107.     1898,  Sept  17. 

Plate  5777.     1901,  Sept  30.         Plate  4107.     1898,  Sept  17. 

m. 

, 

m. 

5726 

II 

5-7279 

20-0827 

1  I 

15-6877 

7-8169 

5785 

'9 

10-3131      25-2199 

21 

19*8128     13*3339 

5727 

O 

25§ 

6-5388 

_.,,"_  „ 

20*1330 

28§ 
.* 

16-4919 

7-9393 

—  7-1 

80     750 

9'5 

5786 

5 

13-2104     25-1981 

6 

22*7013     13-5634 

5728 

5729 

4 

/  3°73 
7-6833 

20*8537 
20-9082 

4 

17*2539 

17-5649 

7*7* 

8-8119 

52§ 

18-8282       1-5414 

79    77i 

8-8 

573° 

17 

8-5004 

20-2204 

20 

18-4398 

8-1945 

$5§ 

3*6409      17-3491 

79   76i 

7-2 

5731 

4 

8-7709 

20-9042 

3* 

18-6518 

8-9019 

75§ 

1-4568      23*7772 

80    739 

7'9 

5732 

4 

8-9435 

20-6676 

5 

18-8414 

8-6807 

54§ 

2*7235      23-5098 

80    743 

9-0 

5733 

6 

10-1853 

20-5175 

20-0910 

8*6362 

5734 

12 

11-7782 

20-4734 

'9 

21-6832 

87312 

5735 

25§ 

12-0480 

20-6186 

35§ 

21-9370 

8-8988 

80   759 

9'5 

R.A.  23h  20m  to  23h  40™ 

5736 
5737 

28§ 

12*3433 

12-5141 

20-7228 
20-6937 

6* 

4°§ 

22-2238 

22-3967 

9-0272 
9-0138 

80   761 

9'5 

Centre         R.A.  23h  2om  Dec.  +  to'             R.A.  23h  40™  Dec.  +  81* 

j  I   J  I 

5738 

6 

13-1616 

20-6619 

7* 

23-0422 

9-0374 

Plate  5777.     1901,  Sept.  30.       Plate  4117.     ilgS,  Sept  21. 

5739 

5 

6-2329 

21*0408 

5 

16-1082 

8-8159 

e 

m. 

j  1  J  7 

57+0 

6 

21*8902 

3* 

16-1  146 

9-6698 

5787 

5 

15-2176 

14*0268 

5741 

5 

6-4475 

21-7956 

5 

16-2575 

9-5867 

5788 

8 

17*4928 

14*7865 

6 

7-0705 

2-9620 

5742 

4 

7-1906 

21-0771 

5789 

6 

19*4632 

I4-4537 

4* 

9*0062 

2-4613 

5743 

5 

8-9084 

21-5015 

6 

18-7319 

9-5075 

579° 

42§ 

20*1141 

14*4624 

52§ 

9*6519 

2-4150 

79   785 

8*8 

5744 

—  TT 

/ 

8-9960 

21-8910 

12 

18-7873 

9-9038 

579' 

5 

20*9235 

14-1068 

4* 

10*4307 

1-9918 

5745 

15 

10-3233 

21-8674 

'9 

2O'I  I  IO 

9-9965 

5792 

4 

21*4749 

14-3910 

5746 

IO 

10-3311 

21-2552 

14 

20-1724 

9-3854 

5793 

'9 

21*6315 

14-2966 

19 

11*1508 

2*1194 

5747 

1  2 

13-2662 

21-2583 

20 

23-0968 

9-6424 

5794 

5 

21-9265 

14*8953 

5748 
5749 

, 

7 

5-4590 
5-5329 

22-3018 
22-6394 

6* 
5 

15-2734 

10-0063 
10-3488 

5795 
5796 

»4 

23-8336 
14-5908 

3-9905 
5*9863 

22 

13-3205 
4*2814 

I-6255 
4-4062 

79   792 

9'3 

575° 

.* 

5 

5-6416 

22-6141 

4* 

15-3816 

'0-3325 

5797 

15-0868 

5-0538 

43§ 

4^934 

3-4343 

79   780 

9'5 

5751 

7-6484 

22-5691 

4'fcj 

17-3859 

10*4627 

80   751 

9'5 

579s 

1  1 

15-5217 

5*6381 

H 

5*1815 

3*9808 

575Z 

4 

22-5773 

3* 

18*1834 

'0-5375 

5799 

5 

17-8079 

5-5499 

5753 

26§ 

8-6939 

22-3898 

38§ 

18*4432 

10-3739 

80   753 

9'5 

5800 

5       19-596° 

5-2920 

3* 

9*2092 

3*2915 

5754 

5 

10-5660 

22-0451 

5 

20*3393 

10-1905 

5801 

6 

21*3376 

5-0753 

5 

10*9248 

2*92OO 

5755 

6 

12-6890 

22-9105 

6 

22*3810 

1  1-2366 

5802 

20 

23-5566 

5'339' 

22§ 

13*1568 

2*9923 

5756 

'7§ 

12-9859 

22-7487 

23 

22-6880 

1  1-1029 

5803 

8 

24-1215 

5-1095 

6* 

13*7015 

2-7II3 

5757 

IO 

13-5508 

22-8680 

12 

23-2419 

1  1*2702 

5804 

4* 

16-4798 

16-2878 

4 

6*1898 

4*5447 

5758 

6* 

4-4427 

23-6704 

3* 

14-0966 

11-2835 

5805 

4 

17-9227 

16-0025 

5* 

7*6031 

4-1353 

J  1  J 

5"59 

8 

23-2689 

6 

14-1829 

10-8858 

5806 

9 

18-5310 

16-6614 

9 

8*2652 

47420 

e 

5760 

6 

57828 

23-1249 

3t 

15-4802 

10-8563 

5807 

4 

18-8889 

1  6*08  1  8 

3* 

8-5718 

4-I352 

'3 

6-2751 

23-8765 

'3 

15-9041 

•6493 

5808 

9 

19-9910 

167079 

13 

9-7256 

4-6609 

5762 

46§ 

8-8201 

23-8120 

67§ 

18-4465 

•8013 

80   754 

9-0 

5809 

7 

23*0763 

16-4156 

6 

127719 

4-1065 

5763 
•> 

5 

9-8824 

23-3290 

4* 

19-5486 

•4094 

5810 

5 

14-4828 

'7-5I54 

5t 

4-3091 

5-9407 

f              n 

57°4 

1  1 

10-1384 

23-0428 

'4 

19-8274 

•1482 

5811 

12 

15-9440 

177130 

9 

57803 

6-0138 

3* 

10-3352 

23-6807 

3* 

19-9692 

'7999 

5812 

9 

16-3296 

17-4880 

7 

6*1450 

57552 

5766 

20§ 

10-4398 

23-1148 

24§ 

2O'I  2IO 

•2461 

80   756 

9'5 

5813 

+* 

17-2002 

17-6178 

4 

7-0205 

5*8049 

5767 
5768 

6 
5 

1  1-0123 

12*0063 

23-3088 
23-2134 

6 

7 

20-6728 
21-6736 

•4805 

58i4 
5815 

1  6 

'7 

17-6525 
18-0278 

17-2204 
17-9478 

'4 

2I§ 

7-4402 
7*8732 

5-3747 
6*0665 

5769 

20§ 

12-8984 

23-6883 

23§ 

2Z-52I9 

12-0285 

5816 

8 

18*1273 

177745 

8 

7-9S98 

5*8853 

5770 

4 

6-5783 

24-5999 

4 

16-1439 

•2-3945 

5817 

6 

18*7644 

17-6854 

6 

8*5873 

5-7401 

j  1  1 

5771 

22 

7-3I43 

24-3646 

20 

16-8988 

12*2225 

5818 

4 

20-3582 

17*3623 

3* 

10*1465 

5*2815 

5772 

9 

8-6002 

24-6767 

IO 

l8*I514 

12-6441 

5819 

9 

20-8359 

17*1708 

7 

10*6060 

5-0497 

j  1  1 
5773 

6 

8-8477 

24-1186 

8 

18-4467 

12-1089 

5820 

4 

21-8766 

17-6187 

3* 

11-6812 

5-4073 

j  t   f    •/ 

5774 

y 

9-2417 

24-9492 

6 

187670 

12*9725 

5821 

18 

23-3555 

17-3779 

'4 

13-1318 

5-0378 

J  1    1      I 

5775 

g 

9-4985 

24-6822 

9 

19-0473 

12*7289 

5822 

22§ 

23*6848 

17-6554 

i8§ 

13*4859 

5*2881 

f 

5776 

5 

9-8482 

24-0993 

3* 

19-4442 

12-1768 

5823 

9 

14-2597 

I8-9753 

12 

4-2106 

7-4I47 

J  f  • 

5777 

43§ 

11-6973 

24-6963 

6i§ 

2I-236l 

129303 

80   758 

8-9 

5824 

4 

15*3667 

18-6398 

4* 

5-2824 

6*9853 

5778 

9 

11-8126 

247965 

10 

21-3434 

13-0400 

5825 

15-5418 

18-5550 

43§ 

5-4505 

6*8843 

80   764 

9-1 

J  *  i 

5779 

32§ 

13-1172 

247692 

43§ 

22-6435 

13-1269 

80   763 

9'4 

5826 

9 

17-2478 

18-8415 

8 

7*1727 

7-0238 

J  1    1    7 

5780 

7 

24-8216 

12 

22-6973 

13-1849 

5827 

8 

17-5032 

18*2373 

7 

7*3788 

6-3972 

J  1 

5781 

32 

5*3728 

25-6849 

28§ 

14-8498 

13-3690 

5828 

5* 

18-0428 

18*1478 

4 

7-9070 

6*2649 

5782 

5 

8-5909 

25-8449 

5* 

18  0422 

13-8088 

5829 

12 

18*7237 

18-1056 

'4 

8-5810 

6*1634 

J  1 

5783 

15 

9-1132 

25-1613 

'5 

18-6214 

13-1695 

583° 

I  I 

19-0926 

18-6802 

9 

8-9993 

6*7050 

5784 

8* 

9-2733 

25-6287 

8 

I8-7400 

13-6510 

5831 

5 

19-3772 

18*7942 

4 

9-2907 

6-79J2 

i  rtseoM  interval  represents  very  nearly  5'  =ii5'-2  of  R.A.  at  Dec,  +  80',  ami  i27»*8  at  Dec.  +  81*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    80°. 


NA 

M__- 

B.  D. 

N- 

Diam. 

B.  D. 

0> 

•DL 

X. 

V- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

O. 

Di&ni. 

X. 

V- 

y~ 

No. 

Mag. 

R.A.  23h  20m  to  23h  4om  —  contd. 

R.A.  23h  20m  to  23"  40™  —  contd. 

Centre        R.A.  23h  20™  Dec.  +  80"              R.A.  23^  40™  Dec.  +81" 

Centre         R.A.  23h  20"'  Dec.  +  80*              R.A.  Z3h  4Om  Dec.  +  81* 

Plate  5777.    1901,  Sept.  30.          Plate  4117.    1898,  Sept.  21. 

Plate  5777.     1901,  Sept.  30.         Plate  4117.     1898,  Sept.  21. 

ni. 

m. 

S832 

4 

21-3779 

18-6834 

• 

5891 

5 

20-8622     23-0876 

4       11-1409 

10-9438 

5833 

5 

217165 

18-9610 

5 

11-6377 

67593 

5892 

5 

21-7944  i  23-4064 

2*       12-0966 

1  1-181  1 

5834 

4 

22-6301 

18-6887 

3 

12-5240 

6-4065 

5893 

7 

22-4100     23-4916 

5       12-7190 

11  2105 

5835 

5 

227696 

18-9180 

4* 

12-6836 

6-6246 

5894 

'7 

22-9790     23-5623 

'3 

13-2902 

11-2342 

5836 

1  1 

23-6272 

18-1390 

9 

13-4690 

5-7744 

5895 

73§ 

23-1178     23-2913 

77§ 

i3-4035 

10-9508 

80     780 

7-8 

5837 

54§ 

17-6708 

19-4605 

59§ 

7-6489 

7-6045 

80    770 

8-2 

5896 

5 

15-6199     24-7232 

3*       6-061  1 

13-0246 

5838 

4 

!7'9345 

19-4068 

4* 

7-9062 

7-5267 

5897 

20 

16-0275     24-4284 

I9§       6-4396 

12-6952 

80    767       95 

5839 

26§ 

19-4456 

19-8444 

22§ 

9'4497 

7-834I 

5898 

27§ 

17-9026     24-3685 

22§           8-3OO2 

12-4738 

5840 

24§ 

19-9725 

19-6493 

26§ 

9-9588 

7-5956 

80    775 

9'3 

5899 

15 

19-9720     24-4681 

9       10-3712 

12-3956 

5841 

7 

21-2820 

19-21  1  1 

6 

11-2255 

7-0450 

5900 

18 

20-2607     24-5729 

II            10-6678 

12-4746 

5842 

5 

21-2928 

19-3584 

4 

1  1-2510 

7-1922 

5901 

5 

21-3151     247595 

4       117362 

12-5707 

5843 

18 

21-6884 

19-9285 

12 

11-6907  i    7-7245 

5902 

7 

16-0823     25-1259 

5         6-5558 

13-3845 

5844 

15 

22-2879 

19-1167 

13 

12-2185       6-8646 

59°3 

21 

17-5787     25-7329 

15         8-0957 

13-8625 

5845 

5 

23-5060 

19-9245 

3* 

I3-4997       7-5657 

5904 

54§ 

19-9330    25-4951 

59§     10-4207 

13-4202 

80    776 

8-3 

5846 

5 

15-0725 

20-4956 

3* 

5'»495 

8-8573 

59°5 

22 

20-0800  !  25-5707 

i5§     10-5730    13-4844 

5847 

26§ 

154925 

20-7722 

28§ 

5-5920 

9-0979 

80    765 

9'4 

5906 

9 

23-3996     25-2901 

8       1  3-8580  !  12-9210 

5848 

12 

1  7  -09  1  o 

20-3629 

'3 

7-1496 

8-5539 

5907 

5 

23-3480   257564 

3*     i3-8477 

13-3873 

5849 

IO 

17-1792 

20-4124 

1  1 

7-2405 

8-5934 

5850 

13 

I7-3345 

20-6802 

9 

7-4197 

8-8464 

55§       2-1491 

13-3346 

80    758      8-9 

5851 

36§ 

17-5281 

20-1899 

39§ 

7-5692 

8-3439 

80    769 

9'4 

69§ 

26-3440 

14-7041 

79    793 

8'3 

5852 

4 

17-5669 

20-7224 

3 

7-6529 

8-8708 

32g 

24-2366 

21'I  5«2 

80    781       9-0 

5853 

5 

18-7268 

20-1510 

4* 

8-7584 

8-1993 

44§ 

24-4828 

21-9755 

80    783       8-7 

5854 

34§ 

18-7580 

20-3135 

40^       8-8045  !    8-3623 

80    773 

8-5 

75§ 

24-7242 

24-3603 

80    784       8-0 

5855 

O       £. 

4 

18-8197     20-2825 

3*      8-8637      8-3253 

5856 

9 

19-4863     20-1296 

9-5135       8-1153 

5857 

14 

20-0328     20-6502 

1  1 

10  1046  .    8-5853 

R.A.  23''  40™  to  oh  om 

5858 
5859 

1  1 

7 

20-7116    20-1486 
20-8831   '20-9052 

10 

7 

10-7383  :   8-0268 
10-9720      87666 

Centre          K.A.  oh  om  Dec.  +  80°                 R.A.  23^  40"'  Dec.  +  81° 

5860 

O  £ 

>9§ 

21-1330    20-0753 

'9 

7  '                               1 

11-1512       7  '9  178 

Plate  3608.     1897,  Sept.  i.            Plate  4117.     1898,  Sept.  21. 

5861 

5 

21-1659    20-4075 

O 

m. 

5862 

4 

22*1750    20-4025 

3 

12-2189       8-1540 

5908 

1  6 

3-9235    14-1582 

i5 

14-3294 

1-7232 

5863 

'4 

22-8536     20-3971 

9 

12-8930  !    8-0925 

5909 

82§       5'5°4!     H'4237 

7o§     15-8818  j    2-1185 

79    793 

8-3 

5864 

27§ 

16-5673     21-5463 

33§ 

6-7287      97757 

80    768 

9-3 

5910 

6 

6'oo8o  j  14-2738 

5       16-3965       2-0138 

5865 

5 

17-6992     217794 

4 

7-8799       9-9148 

5911 

19 

7-9078    ;    14-8006 

20 

18-2426 

2-6974 

5866 

13 

18-3104 

21-5867 

9 

8-4688 

9-6680 

80    772 

9-5 

5912 

17        9-5933     '4-9448 

»9 

19-91  18 

2-9823 

5867 

6 

19-0338 

21-9130 

4 

9-2185 

9-9293 

59'3 

18 

10-4913    14-1323 

22 

20-8774 

2-2470 

5868 

4 

19-0620 

21-1486 

59H 

6 

13-8422 

14-0225 

5869 

4 

21-7824 

21-4278 

59J5 

6 

5-3201 

15-4409 

5* 

15-6132       3-1167 

5870 

6 

14-1690 

22-2335 

5 

4'3996 

10-6660 

5916 

22 

6-0395 

15-8493 

17 

16-2961       3-5836 

5871 

*5§ 

H'5579 

22'OCIO 

27§ 

4-7650 

10-4006 

59'7 

39§ 

6-1971 

15-1644 

33§ 

16-5095       2-9143 

K  4230 

9'3 

5872 

4 

15-6530 

22-3294 

3* 

5-8883 

10-6346 

5918 

26 

7-5325 

15-8503 

23 

177833 

S7"7 

79    795« 

9'5 

5873 

34§ 

18-2232 

22-4875 

4°§ 

8-4598 

10-5718 

80    771 

9'4 

59i9 

6 

9-4373 

15-7100 

5 

19-6914 

3-733I 

5874 

4* 

18-6871 

22-0968 

3 

8-8905 

10-1417 

5920 

5 

10-0868 

15-3592 

5* 

20-3675 

3-4365 

5875 

5 

20-0338 

22-6063 

3 

10-2748 

10-5357 

5921 

23 

10-8082 

15-3260 

29 

2  I  -0904 

3-4634 

5876 

'3 

21-2403 

22-8438 

8 

1  1  -4966 

10-6672 

5922 

18 

12-5187 

15-7014 

'3 

22-7625 

3-9830 

5877 
5878 

37§ 
16 

22-3332 
22-3818 

22-8840 
22'l8ol 

25§ 

'3 

12-5901 

12-5773 

10-6144 
9-9075 

80   779 

9'4 

5923 
5924 

3o§ 

42§ 

12-5577 
13-7409 

I  5-7200 

15-9482 

29 

45§ 

22-8O07 
23-9620 

4-0038 
4-3302 

79    798 
79    802 

9'3 
9'3 

5879 

i8§ 

14-0515 

23-1788 

i9§ 

4'3633 

11-6188 

5925 

16 

5-7722 

16-0213 

12 

16-0163 

3-7324 

5880 

5 

14-4689 

23-8559 

r 

3 

4-8373 

12-2597 

5926 

14 

7-6082 

16-6634 

H 

177890 

4-5296 

5881 

5 

14-821  1 

23-2586 

4 

5-1382 

•6289 

5927 

20 

8-3616 

16-4275 

17 

18-5609 

4-3560 

5882 

5 

17-1284 

237774 

4 

7-4802 

•9508 

5928 

3>i 

117103 

16-5633 

33§ 

21-8869 

4-7719 

5883 

4 

17-5208 

23-4585 

5929 

44§ 

13-1410 

l6'2020 

42§ 

23-3432 

4'532i 

79    801 

9-1 

5884 

12 

18-0363 

23-2195 

IO 

8-3359 

'3'59 

5930 

6 

4-8272 

17-6098 

5t 

14-9395 

5-2375 

5885 

9 

18-8485 

23-745' 

8 

9'I9I3 

•7692 

593' 

21 

10-0568 

I7-5534 

21 

20-1555 

5-6204 

5886 

_   Q   O  ,_ 

4 

19-2311 

23-3148 

4 

9-5350 

•3096 

5932 

28§      11-4421 

17-4429 

27 

21-5464 

5-6258 

K  4258 

IO 

5887 
M  O  O  O 

17 

19-5607 

23-2920 

12 

9-861  1 

•2582 

5933 

7       11-7898 

17-7002 

5 

21-8705 

5-9130 

5888 

•  DO 

9 

19-9445 

23-7443 

6 

10-2818 

•6750 

5934 

19       12-9973 

17-0831 

23 

23-1249 

5-4008 

5889 
5890 

7 
#I| 

2O-I  IOI 
20-8034 

23-2855 
23-6790 

6 
45§ 

10-4095 
1  1-1326 

•2050 
'5359 

80    778 

8-5 

5935 
5936 

5 

12 

13-2200 

5-6778 

I7-0245 
187697 

10 

15-6900 

6-4635 

i  rtscau  interral  reprcseuts  very  nearly  ;'  =115-2  of  R.A.  at  Dec.  +  80*,  and  i*7»-8  at  Dec.  +  81°. 
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fin 

Diam 

T\i0i»i 

B.  D. 

V** 

B.  D. 

PI  O. 

iftrn. 

X. 

V- 

LM&iii. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

m9* 

Diftn). 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

M««. 

• 

R.A.  23h  40™  to  oh  om  —  contd. 

R.A.  23h  40™  to  o11  om  —  contd. 

Centre      R.A.  oh  om  Dec. 

+  80'              R.A.S3k40»Dae.+Si* 

Centre      R.A.  o1*  o™  Dec.  +  80*                 R.A.  Z3h  40™  Dec.  +  81* 

Plate  3608.    1897 

Sept  i.           Plate  4117.     1898,  Sept.  21. 

Plate  3608.    1897,  Sept.  i.          Plate  4117.     1898,  Sept.  21. 

• 

m. 

9 

111. 

5937 

8 

6*2141 

18-4480 

9 

16-2508 

6-1863 

5964 

IO 

6-8719 

22-0577 

10 

1  6  '6049 

9-8414 

5938 

8 

8-7246 

18-0788 

8* 

18-7856 

6-0310 

5965 

II 

7-3485 

22-6989 

9 

17*0230 

10*5189 

5939 

6 

13-3603 

18-3476 

5* 

23-3818 

6-6881 

5966 

8 

8-3561 

22-2373 

8 

18-0683 

10*1435 

594° 

20 

4-2174 

19-1766 

ii 

14-2000 

67468 

5967 

'3 

5-8580 

23'5859 

9 

i5-4643 

11*2773 

5941 

36§ 

5'4575 

19-8100 

22§ 

i5'38i5 

7-4837 

80     785 

9-2 

5968 

3° 

8-5043 

23-7700 

20§ 

18-0877 

11-6842 

80    787 

9*5 

5942 

'3 

5-9708 

19-0085 

9 

15*9620 

67267 

5969 

4 

9-3189 

23-4903 

6 

18-9200 

"•4734 

5943 

20 

8*2155 

19-2919 

18 

18-1756 

7*1982 

5970 

6i§ 

10-5907 

23-5902 

49§ 

20-1809 

11*6826 

80    791 

8*4 

5944 

3* 

10-9244 

19-2367 

4* 

20-8784 

7-3707 

5971 

13 

12-7048 

23-9708 

ii 

22-2550 

12-2383 

5945 

5 

H-I333 

19-37/7 

5 

21-0726 

7-5301 

5972 

8 

13-1598 

23-0876 

8* 

227826 

11-3973 

5946 

6 

11-5108 

i9'5345 

6 

21-4392 

7-7166 

5973 

8 

13*2488 

23-6162 

5 

22-8272 

11-9312 

5947 

6 

n'7793 

19-1698 

6* 

21-7352 

7-3748 

5974 

85§ 

5-5403 

24-2182 

7i5 

15-0955 

11-8774 

80    784 

8*0 

5948 

20 

13-3856 

19-4303 

'9 

23-3H1 

7-7709 

5975 

13 

6-5636 

24-53i3 

8 

16-0883 

12-2818 

5949 

5 

13-8488 

19*2222 

5976 

47§ 

8-0295 

24-2827 

33§ 

17*5705 

12-1553 

80    786 

9'5 

595° 

'9 

4"4594 

20-6476 

ii 

H'3'78 

8-2318 

5977 

5* 

11*641  1 

24-1592 

5 

21-1781 

12*3376 

595' 

7 

9-9640 

20*0223 

7 

19-8554 

8*0740 

5978 

«4 

12*4365 

24-0245 

«9 

21-9813 

12*2683 

595* 

8 

10-4388 

20-8440 

9 

20-2595 

8-9320 

5979 

»9 

13-5885 

24-8861 

H 

23-0583 

13*2243 

5953 

5°§ 

10-4598 

20-9187 

39§ 

20-2755 

9-0078 

80     790 

9-0 

5980 

ii 

'3-94I7 

24-9560 

IO 

23"4°77 

i3'3232 

5954 

6 

11*4294 

20-8600 

6* 

21*2447 

9-0320 

5981 

5* 

5-1621 

25*1336 

5 

14-6410 

12*7560 

5955 

4 

12-1540 

20-1536 

5* 

22-0255 

8-3885 

5982 

27 

9-9913 

25-5857 

*0§ 

19-4159 

13-6190 

80    788 

9'5 

5956 

4°§ 

4*5198 

21-1403 

32§ 

i4'337' 

87313 

80     781 

9*0 

5983 

4°J 

10-4010 

25-0498 

24§ 

19*8696 

13-1171 

80    789 

9"4 

5957 

56§ 

4-8999 

21-9017 

45§ 

14-6510 

9*5228 

80     783 

8-7 

5984 

IO 

10-5179 

25-4841 

8 

19-9493 

i3'5635 

5958 

6 

13-2292 

21*1034 

5* 

23-0165 

9-4260 

5959 

27§ 

13-2484 

21-3398 

24§ 

23-0155 

9-6616 

5960 

23 

5-4203 

22-4594 

15 

15-1249 

10-1173 

S4§ 

24-0743 

8*6190 

80    793 

8*8 

5961 

43§ 

5-7240 

22-9850 

3i§ 

15-3822 

10*6686 

93§ 

37764 

23-4339 

80    780 

7*8 

5962 

21 

6-1178 

22-5222 

16 

15*8108 

10-2420 

77§ 

1-5611 

24*2099 

80    778 

8-5 

5963 

10 

6-4272 

22*2812 

7 

16-1400 

10-0253 

I02§ 

1-0095 

26*1459 

80    776 

8*3 

i  rfyeau  interval  represents  very  nearly  5*  =  115'-*  of  R.A.  at  Dec.  +  80°,  and  I27»'8  at  Dec.  +  81*. 
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GREENWICH  ASTROGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE  +81'. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

*. 

y- 

No. 

Diara. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag 

No. 

Mag. 

R.A.  oh  om  to  oh  2om 

R.A.  oh  20m  to  oh  40m 

Centre        R.A.  o>>  20™  Dec.  +  Si*               R.A.  oh  o">  Dec.  +  82' 

Centre        R.A.  oh  20m  Dec.  +  Si*                 R.A.  oh  40™  Dec.  +  82* 

Plate  4119.     1898,  Sept.  21.        Plate  4123.     1898,  Sept.  23. 

Plate  4119.     1898,  Sept.  21.           Plate  4125.     1898,  Sept.  23. 

I 

6 

5-1973 

14-9893 

7 

14-6213 

2-6793 

0 

m. 

48 

5 

15-7204 

14-0860 

6 

6-3772 

2-3972 

0 

m. 

2 

18 

5-2887 

14-6100 

20§ 

14-7468 

2-3080 

49 

'9 

16-3710 

14-2287 

28 

7-0353 

2-4863 

3 

1  1 

9-4212 

14-4000 

'3 

18-8818 

2-4597 

5° 

5 

18-8907 

14-6338 

7* 

9-5802 

2-6706 

4 

6 

10-1490 

14-4885 

7* 

19-5997 

2*6095 

5' 

'7 

19-7632 

13-9773 

25 

10-3941 

1-9426 

5 

8 

1  1  -0610 

H-0453 

n* 

20-5482 

2-2456 

52 

12 

20-6232 

14-3128 

15 

11-281  1 

2-2023 

6 

1  1 

12-6030 

'4-3279 

1  1 

22-0605 

2*6640 

53 

4 

21-5712 

14-8105 

5 

12-2660 

2-6181 

7 

4 

13-7664  14-2685 

54 

2I§        I8-0308        15-0860 

33 

8-7617 

3-I945 

80     14 

9'5 

8 

2I§ 

9-2090 

15-6167 

3°§ 

18-5644 

3-6514 

80            2 

9'5 

55 

'3 

20-7123 

I5-9703 

20 

11-5099 

3-8446 

9 

44§ 

97187 

I5-3404 

57§     19-0990 

3-4209 

80        3 

8-8 

56 

8 

20-9552 

15-9808 

'3 

11-7516 

3-8356 

10 

5 

11-9405 

15-1552 

4*    21-3265 

3-4321 

57 

4 

20-9918 

15-4006 

4* 

11-7347 

3-2558 

ii 

6 

12-6344 

15-0540 

7*    22-0258 

3-3880 

58 

10 

21-4550 

15-2034 

ii 

12-1838 

3-0168 

12 

4 

13-6229 

I5-8337 

59 

9 

21-61  15 

15-47I5 

9 

12-3627 

3'2'7i3 

'3 

7 

7-3161 

16-5192 

7       ;    l6-6oo8 

4-3856 

60 

10 

21-6882 

15-5932 

'4 

12-4503 

'4 

28§ 

ii  2351 

I6-9935 

45§ 

20-4654 

5-1982 

81        4 

9'3 

61 

1  1 

14-7626 

16-8159 

'4 

5-6540 

5-1965 

'5 

16 

16 

5 

5-1297 
10-1806 

17-6504 
17-6664 

18 
4* 

19-3536 

5-3236 
5-7776 

62 
63 

4 
9 

15-2957 
15-5116 

16-9753 
16-2703 

7 
'9 

6-1992 

6-3537 

5'3°83 
4-5873 

'7 

6 

10-2310 

I7-4374 

64 

5 

16-3306 

16-8643 

7 

7-2202 

5-1083 

18 

6 

9-5991 

18-3402 

5 

187190 

6-3994 

65 

4 

16-8108 

16-3958 

5 

7-6599 

4-6012 

'9 

'4 

77893 

19-2445 

20§ 

16-8347 

81        2 

9'5 

66 

22§ 

17-0620 

16-6270 

7-9296 

4-8115 

80     13 

9'5 

20 

24§ 

8-2568 

19-7182 

4°§ 

17-2607 

7-6552 

81         3 

9'5 

67 

10 

21-8455 

16-3870 

'3 

12-6726 

4-1656 

21 

3 

9-0893 

197327 

3* 

18-0898 

7-7386 

68 

20 

227070 

16-4638 

25 

13-5386 

4-1661 

22 

5 

10-7875 

19-6468 

4* 

19-7884 

7-8043 

69 

20 

15-0200 

17-8897 

6-0003 

6-2454 

81         8 

9'S 

23 

23§ 

13-7656 

19-2668 

32jj 

22-7886 

7-6851 

81        5 

9'5 

"0 

4 

19-7801 

17-5736 

4* 

10-7160 

5-5203 

24 

6 

5-5829 

20-4764 

5 

14-5300 

8-1780 

7' 

7 

20-3505 

17-6069 

10 

11-2871 

5-5075 

25 

£ 

7 

7-2805 

20-7540 

6 

16-1983 

8-6010 

72 

5 

20-8310 

17-4957 

6t 

11-7590 

5-3562 

20 

8 

9-7141 

20-5831 

8 

18-6375 

8-6422 

73 

44§ 

20-8396 

17-0753 

58§ 

11-7290 

4-9361 

80      16 

8-9 

27 

_  0 

7-2741 

21-5577 

6 

l6'I21O 

9-4022 

74 

7 

21-3403 

17-9840 

10 

12-3049 

57963 

2o 

9-4014 

21-7051 

8 

18-2261 

97344 

75 

8 

14-8222 

18-6688 

16 

5-8718 

7-0368 

29 

9 

12-2627 

s 

21-0838 

10 

21-1323 

9-3650 

76 

3 

15-2432 

18-6730 

5* 

6-2904 

7-0058 

3° 

6 

12-2967 

21-3537 

6 

21-1410 

9'6353 

77 

10 

15-8506 

187527 

'7 

6-9021 

7-0333 

3' 

32 

4 

22§ 

Y  O. 

12-8422 

13-8361 

21-8708 
21-9958 

33§ 

22-6197 

10-4081 

81        6 

9'5 

78 
79 

6 

4 

19-8151 
21-6961 

18-8331 
18-5673 

6 

7 

10-8603 

12-7099 

67752 
6-3484 

33 

IB 

6-5053 

—  •  »       O  O 

22-1093 

20 

15-3079 

9-8840 

80 

6 

19-6502 

19-5439 

8 

10-7543 

7-4968 

34 

35 
36 

37 
38 

39 
40 

9 

12 
12 

'5 

4 
'4 
5 

7  1488 
8-8886 
9-5067 
1  1-6043 
12-0978 
13-4216 
13-8108 

22-3154 
22-8418 
22-8721 
22-3244 
22-2073 
22-9820 
22-0158 

6 
'3 

12 

«7 
3* 
16 

4* 

15-9300 

17-6165 
18-2292 
20-3684 
20-8698 
22-1207 

22-5929 

io-i453 
10-8227 
10-9048 

10-5432 
10-4730 
11-3561 
10-4270 

81 

82 

83 
84 

85 
86 

87 

16 

5 
10 

5 
'3 

8 

20-2741 
21-8689 
21-9928 
15-9103 
16-2522 
18-2597 
19-0380 

19-9928 
19-9213 
19-6018 

20-0523 
20-2364 
20-9803 
20-8401 

21 

5* 
'7 
7 
18 

29§ 
ii 

11-4151 

12-9973 
13-0935 

7-0730 
7-4300 
9-4912 

10-2563 

7-8909 
7-6842 

7-3546 
8-3238 

8-4779 
9-0467 

8-8421 

81      ii 

9'5 

4' 

27 

5-5304 

23-8798 

24 

14-1816 

11-5626 

88 

7 

20-6630 

20^8062 

8 

11-8731 

8-6707 

42 
43 
44 
45 
46 

47 

5 
'6§ 

7t 
ii 

7 

12 

10-0033 
7-1904 
10-4306 
10-4920 
6-9508 

23-4262 
23-1327 
24-0287 
24-4200 
24-5166 
25-1232 

3* 

'9 
6 

9 
4* 
9 

16-0193 
18-7023 
15-8211 
19-0150 
19-0698  1 

15-4892 

11-2666 
11-2064 
11-8560 
12-5282 
12-6290 
12-9247 

89 
90 

9' 
92 
93 
94 

5 
4 

9 

18 

4 
'9 

20-8553 
15-0208 
17-1727 
19-2030 
19-4828 
20-1561 

20-0530 
21-3557 
21-9763 
21-8200 
21-6439 
21-6049 

5* 
5 
10 

18 
4 

12-0005 
6-2976 

8-4958 
10-5049 
10-7677 
11-4358 

7-9008 
9-6966 
10-1320 
9-8012 
9-6035 
9-5064 

81       12 

9'5 

95 

8* 

20-9930 

217354 

9 

12-281  1 

9-5667 

96 

'5 

14-3288 

22-8184 

24 

57320 

11-2147 

i  r^eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i27»-8  of  R.A.  at  Dec.  +  Si*,  and  i43«-7  at  Dec.  +  82°. 
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Tliom 

rtia  ni 

B.D. 

w_ 

B.D. 

no. 

JJIM.IJJ. 

X, 

V- 

ui&ni. 

X. 

y. 

No. 

1U«. 

>o. 

Diam. 

z. 

y- 

Di*m. 

X. 

»• 

Ho. 

Ma«. 

R.A.  oh  2Om  to  oh  40™  —  contd. 

R.A.  oh  40™  to  ih  o™  —  contd. 

Centre       R.A 

.  o>>  20"  Dec.  +81*                 R.A.  oh  40™  Dec.  +  82* 

Centre        R.A.  ih  om  Dec.  +  81'                 R.A.  oh  40™  Dec.  +  82* 
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10-6957 
10-1155 
11-7793 
1-6321 
1-7470 

i"5373 
1-5012 

1-8940 

'•8934 
1-1715 
1-1240 
12-3358 

I2-3541 
12-5681 

12-6906 
12-8630 
12-8562 
12-2899 
12-2795 

I3-8344 

81      38 

9'5 

Plate  4127.     No.  260.     The  3™  image  coincides  with  a  defect  in  the  film. 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i27"8  of  R.A.  at  Dec.  +  81*,  and  143-7  at  Dec.  +  82". 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZO  N  E    +    81°. 
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^             , 

B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

*.               y- 

y- 

No. 

M«g. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

y- 

K.. 

Mag. 

R.A.  ih  om  to  ih  20™  —  contd. 

R.A.  ih  20™  to  ih  4Om  —  contd. 

Centre      R.A.  ih  o™  Dec.  +81*                  R.A.  i»»  20™  Dec.  +  82* 

Centre       R.A.  ih  4on>  Dec.  -f  81*               R.A.  i»  20"  Dec.  +  82" 

Plate  4114.     1898,  Sept.  20.        Plate  4127.     1898,  Sept.  23. 

Plate  4121.     1898,  Sept.  zi.        Plate  4127.     1898,  Sept.  13. 

m. 

m. 

301 

5* 

20-0530 

25'59i5 

4* 

117697 

13-4201 

346 

3* 

9-6781 

19-8657 

4 

18-6329      7-8808 

302 

7 

21-3677 

6 

13-0771 

13-2538 

347 

6      12-1636 

19-6929 

12 

21-1271       7-9250 

348 

'4 

6-8470 

21-0665 

22§ 

15-7103      8-8337 

I23§ 

2-1481 

6-6921 

81      25 

var. 

349 

4 

16-3240      8-9890 

9°§ 

3-5749 

7-5999 

81      30 

8-3 

35° 

ig§      8-6200 

20-2426 

28§ 

17-5492       8-1652 

81      45 

9'5 

74§ 

3-0290 

9-3467 

8  1      27 

8-6 

35' 

6        9-4053 

20-1043 

IO 

18-3429      8-0950 

6g§ 

3-5308 

11-0671 

81      29 

8-6 

352 

32§       9-6686 

20-8443 

49§ 

18-5405      8-8555 

81      47 

8-8 

39§     24'5992 

19-2132 

8  1      42 

9-0 

353 

'3 

9-7911 

20-8209 

18-6660      8-8435 

8  1      48 

9'3 

354 

4 

17-7426 

9-9955 

355 

6 

11-4849 

21-4500 

9 

20-2967 

9-6162 

356 

5 

14-0285 

'0'5354 

R.A.  ih  20m 

to  ih  40 

im 

357 

9        6-4078  !  22-7982 

16 

15-1221 

10-5204 

Centre        R.A.  ih  40"  Dec.  +  81*                    R.A.  ib  20™  Dec.  +  82* 
Plate  4121.     1898,  Sept.  21.            Plate  4127.     1898,  Sept.  23. 

358 
360 

5t      6-4089    22-3415 
16        6-4168    22-3519 
5*      7-6810    22-4018 

8 
6 

15-1645 
15-1700 
16-4238 

£ 

10-0663 
10-0758 
10-2364 

o  _ 

m. 

36' 

23§       7-8478    22'9735 

39§ 

16-5405 

10-8181 

81      43 

9'3 

3°3 

47H4 

14-1245 

9 

14-1843 

1-7328 

362 

6*     10-1778    22-4936 

7 

18-9060 

10-5423 

304 

6        7-8350 

14-0293 

8 

17-3033 

1-9053 

363 

7       107592    22-5461 

12 

I9-4805 

10-6453 

305 

9        6-8778 

I4-49-3 

16 

16-31  10 

2-2857 

364 

7      11-4984    22-3271 

12 

2O-2342 

10-4934 

306 

6       10-4908     14-6747 

12 

19-8936 

27810 

365 

8       12-0475 

21-9099 

'5 

2O-82OO 

10-1241 

307 

4       12-8505     14-244- 

6f 

22-2820 

2-5569 

366 

4*      6-1792 

24-0864 

6 

147839 

117832 

308 

6        7-1033 

I5-5396 

10 

16-4458 

3-346) 

367 

6* 

6-8651 

23-9718 

7 

I5-476I 

117341 

309 

'5 

77654 

15-8034 

24 

17-0808 

3-6673 

80     49 

9'5 

368 

4* 

8-3946 

23-5628 

5 

I7-0358 

11-4526 

310 

4* 

8-0566 

15-2243 

5 

17-4221 

3-1172 

369 

4 

18-8845 

11-6359 

3" 

5 

8-0803 

15-1837 

8 

17-4481 

3-0778 

370 

6 

12-4126 

22-8024 

8 

21-1043 

11-0452 

312 

5 

i4-0353 

4-8915 

37' 

25§ 

12-4549 

23-0308 

38§ 

21-1273 

11-2758 

81      54 

9-0 

3'3 

8 

5-4805 

16-9868 

•5§ 

14-7025 

4-6501 

372 

4* 

13-1426 

23-3300 

5 

2P7884 

11-6348 

10 

6-3113 

16-7061 

'9 

IS'5540 

4-444: 

373 

9 

6-0363 

24-6529 

'4 

I4-5924 

'2"3364 

3'5 

8 

7-2713 

16-8660 

16-4976 

4-6842 

374 

21 

6-5405 

24-8057 

24§ 

I5-0805 

'2-5335 

8  1      40      9-5 

3,6 

4* 

7-4324 

'6-3704 

3 

16-6987 

4-2060 

375 

'9 

6-8400 

25-1923 

20 

I5-3474 

12-9429 

81      41      9-5 

3'7 

6 

7-9805 

16-5948 

15 

17-2271 

4*476  1 

376 

ii 

6-8773 

25-2346 

14 

I5-3795 

12-9910 

4* 

9-0181 

1  6-608  1 

5 

18-2598 

4*  s  767 

377 

4 

15-3566 

12-5424 

319 

32§ 

9-8709 

16-1865 

19-1473 

4-2334 

80      51 

9"' 

378 

22§ 

8-5303 

25-0950 

3°§ 

I7-0395 

12-9923 

81      44 

9'5 

320 

4* 

13-2749 

16-4928 

8 

22-5100 

379 

9 

87538 

24-1201 

12 

I7-3453 

12-0408 

321 

6 

I3-5578 

16-5670 

'3 

22-7835 

4-9322 

'  380 

'8§ 

127540 

24-6752 

26§ 

2I-2825 

12-9390 

81      55 

9'5 

322 

6 

13-9118 

16*2560 

12 

23-1662 

4-6515 

381 

5 

I5-4827 

'37755 

323 

5 

5-6412 

18-1558 

8 

14-7612 

5-8294 

382 

8-8773 

25-1155 

'5 

I7-38I7 

13-0433 

324 

4* 

-»  ifi 

9-4759 

17-4838 

I  -  •  -•  Q  -•  r\ 

f 

18-6397 

5-4909 

5.  .   .  ¥  o 

Q   T                  J  f\ 

383 

"'5573 

257353 

67§ 

19-9978 

13-8914 

81       51 

87 

325 
326 

Z  39         i  w  w  -j  wo 
12            11*8598 

'/  3839 
17-3195 

25 

19-2215 
21-0280 

44'  8 
5-5329 

81      49 
81      52 

9'5 

9'5 

II2§ 

187232 

1-1160 

80      50 

7'4 

4t 

1  1-9721 

17-1672 

21-1513 

5-3889 

79$ 

24-6I37 

8-1035 

81      61 

6-8 

328 

4t 

5'949' 

18-4304 

6 

15-0410 

6-1301 

329 

14        6-0388 

19-0270 

21 

15-0810 

67325 

330 

4*  '    6-3358 

19*1048 

6 

15-3717 

6-8347 

33' 

23§       67023 

18-9137 

4o§ 

15-7506 

6-6755 

8  1      42 

9-0 

R.A.  ih  40™  to  2h  om 

332 

333 

4 
'5 

7-6341 
8-1715 

18-4790 
18-6720 

6 

24§ 

16-7200 
17-2392 

6'3249 
6-5625 

Centre        R.A.  ib  40™  Dec.  +  Si'                R.A.  zh  o"  Dec.  +  82* 

334 

8-5485 

18-9515 

34§ 

17-5880 

6-8719 

8  1      46 

9'5 

Plate  4121.     1898,  Sept,  21.         Plate  4135.     1898,  Sept  27. 

335 

3t 

8-8173 

18-9110 

4* 

17-8597 

6-8571 

, 

m. 

336 

4* 

10-7061 

18-4276 

4 

197837 

6-5377 

384 

7 

20-4457 

13-9790 

'3 

IO-9583 

1-8894 

337 

14 

10-8372 

18-6597 

24§ 

19-8942 

6-7822 

81       50 

9'5 

385 

6 

"-9483 

1-8257 

338 

9 

10-8880 

18-1346 

17 

19-9910 

6-2617 

386 

20 

227261 

14-1727 

29§ 

13-2445 

1-8849 

339 

4* 

11-3608     18-1744 

9 

20-4594 

6-3409 

387 

5 

14-0934 

14-3521 

12 

4-662O 

2-8I2I 

34° 

i8S 

11-9120     18-6963 

33§ 

20-9630 

6-9088 

81      53 

9'5 

388 

24§  i  '5-3723 

14-2848 

4o§ 

5-9286 

2-6319 

34' 

42§ 

13-3716 

I77H3 

62§ 

22-5023 

6-0568 

81      57 

8-6 

389 

3*     17-0306 

'4-4393 

5 

7-5958 

2-6451 

342 

9         5-32I5     19-4219 

16 

14-3329 

7-0638 

390 

4 

9-4223 

2-6l87 

343 

6        7'39'4     '9"5755 

10 

16-3819 

7-3946 

39' 

45§ 

22-4818 

14-3641 

'°3§ 

13-0173 

2-0950 

80      65 

6-7 

344 

14        9-2060     19-3544 

24§ 

18-2092 

7'33'5 

392 

4 

'37947 

2-2189 

345 

6        9'3°9'     '9-4485 

10 

18-3019 

7-4353 

393 

n 

14-0163 

15-3950 

23 

4-6723 

3-8558 

i  rfaeau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i27«-g  of  R.A.  at  Dec.  +  81*,  and  I43"7  at  Dec.  +  82*. 
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1  li  .,  ,  1  1 

B.  D. 

iy_ 

I  li  -IIM 

B.  D. 

No. 

I>i:un. 

X. 

a- 

LMalll. 

JC. 

y- 

No. 

Hag. 

rto. 

jJiam. 

X 

V- 

w* 

No. 

Mag. 

R.A.  ih  40™  to  2h  om  —  contd. 

R.A.  ih  40m  to  2h  om  —  contd. 

C«ntre       R.A.  ih  40"  Dec.  +  81*                 R.A.  2''  o">  Dec.  +  82* 

Centre       R.A.  ih  40™  Dec.  +  81'                  R.A.  2''  o™  Dec.  +  82' 

Plate  4121.     1898,  Sept.  21.        Plate  4135.    1898,80111.27. 

Plate  4121.     1898,  Sept.  21.          Plate  4135.     1898,  Sept.  27. 

o 

m. 

1 

0 

ni. 

394 

3* 

I4'J338 

15-1748 

6 

47724 

3-6273 

453 

'9§ 

14-9007 

23-3284 

39§ 

6-2417 

1-6836 

8  1       60 

9*5 

395 

6 

6-7816 

3-5525 

454 

8 

16-8128 

23-3013 

17 

8-1423 

1-4891 

396 

3 

18-1393 

14-9938 

8 

8-7467 

3-0992 

455 

4 

8-2921 

1-7450 

397 

7 

18-4434 

15-2250 

'9 

9-0702 

3-3043 

456 

16 

17-0987 

23'6539 

22§ 

8-4595 

1-8158 

398 

5 

107622 

3-5349 

457 

8 

17-2640 

23-5'55 

13 

8-6125 

1-6657 

399 

37§ 

20-6403 

15-9302 

53§ 

1  1-3184 

3-8142 

80       63 

8-9 

458 

5 

9-0818 

1-8239 

400 

3* 

21-2444 

16-0258 

8 

1  1-9289 

3-859I 

459 

9 

19-3462 

23733' 

'5 

10-7045       17027 

401 

»t 

22-7330 

I57563 

7 

13-3909 

3-4610 

460 

4 

14-8691 

24-6453 

'4 

6-3247  i    2-9983 

402 

6 

!3'5'45 

3-247I 

461 

7 

15-0103     24-1870 

9 

6-4259     12-5297 

403 

ii 

17-1770 

16-5773 

'9 

7-9230 

4-7625 

462 

5 

7-4306    :  12-65  I2 

404 

6 

17-7977 

15-9633 

13 

8-4907 

4-0958 

463 

'4 

16-0533 

24-2581 

18 

7-4708 

12-5123 

405 

'7 

18-3653 

16-6180 

3°§ 

9-1113 

4-6980 

464 

'4 

17-4909 

24-1439 

'9 

8-8917 

12-2719 

406 

5 

12-7330 

4'l633 

465 

8 

17-9988 

24-5i43 

16 

9'4295 

12-5959 

407 

5 

13-081  5 

47357 

466 

3° 

18-3113 

24-8333 

42§ 

9-7686 

12-8874 

81       65 

9'3 

408 

8 

6-6870 

S7584 

467 

5 

10-1398 

12-4900 

409 

13 

16-9262 

16-9363 

26§ 

7-7046      5-1398 

468 

10 

10-1  505  |  12-4664 

410 

23§ 

18-2873 

17-6376 

4i§      9-1218 

5-7224 

8  1      64 

8-9 

469 

4 

10-8192     12-4331 

411 

16 

18-2856 

17-8059 

3°3       9"'345 

5-8890 

470 

6 

10-9710  !  12-2002 

412 

5 

18-2992 

177822 

ii         9-1475 

5-8638 

47i 

34§ 

19-6030 

24-2604 

45§ 

1  1-0075  !  12-2036 

8  1       69 

9-2 

4'3 

3* 

18-4611 

'7  '497  3 

6        9-2852 

5-5650 

47  2 

6t 

16-6092 

25-1470 

12 

8-0973     13-3505 

i 

414 

21 

19-8330 

17-3048 

3i§     10-6326 

5'2555 

473 

37§ 

16-6475 

25-5396 

53§ 

8-1714    13-7354 

81      63       9-3 

4'5 

7 

20*1446 

I7-344I 

13     '10-9470 

5-2671 

474 

17 

16-8313 

25-7291 

22§ 

8-3717     13-9105 

416 

6       12-4824 

5-8616 

475 

12 

17-6474 

25-6491 

'9 

9-1771     13-7570 

417 

5 

13-1822       57977 

476 

2O 

187888 

25-7687 

J9 

10-3247  :  13-7791 

418 

3* 

15-5650 

18-1064 

7 

6-4498      6-4247 

477 

49§ 

19-0583 

25-8803 

6o§ 

10-6026    13-8649 

81      68 

9-0 

419 

10       21-0683 

18-3852 

'9 

11-9575      6-2252 

478 

4 

10-9072    13-1765 

420 

'4 

21-2771 

18-2244 

19      12-1526      6-0467 

421 

8 

21-8715     18-7598 

16       12-7917 

6-5307 

62§ 

4'23  '5 

6-2217 

8  1      57 

8-6 

422 

20§ 

14-2885 

19-3140 

3'§ 

5-2819 

77358 

81      59 

9'5 

39§ 

37754 

11-5979 

81      54 

9-0 

423 

2* 

14-5304 

19-2758 

7 

5-5220 

7-6799 

3«§ 

18-3869 

26-8725 

81      67 

8-4 

4H 

£.     £? 

£ 

5 

57578 

7-8079 

425 

6o§ 

I5-6532 

19-5657 

73§ 

6-6665      7-8732 

81      61 

6-8 

426 

4 

7-0285      7-5044 

427 

5 

16-4712 

19-2713 

9 

7-4534      7-5058 

R.A.   2h  Om  tO   2h   2Om 

428 
429 

5 

17-1569 

19-6256 

15 
6 

8-1688 
9-1322 

7-7979 
7-0543 

Centre         R.A.  2h  20™  Dec.  -f-  81*                    R.A.  z1'  o™  Dec.  +  82' 

430 

X 

7 

1  1-9613 

'             J  T  -J 

7-8136 

Plate  4138.     1898,  Sept.  28.           Plate  4135.     1898,  Sept.  27. 

43i 

8 

I4-I63I 

19-7219 

'7 

5-1917      8-1555 

O 

m. 

432 

4 

7-9613 

8-701  I 

479 

13 

11-8499 

I3-9753 

16 

21-2565 

2-2429 

433 

4 

19-3612 

20-0900 

10 

10-4060 

8-0730 

480 

10 

5-5183 

14-1769 

8 

14-9255 

1-8977 

434 

4 

12-1814 

8-5951 

481 

«4 

5-5790 

14-8749 

15 

14-9278 

2-5993 

435 

13 

2I-300I        20-6720 

'5 

12-3858 

8-4840 

482 

5 

6-8092 

14-5056 

4* 

16-1863 

2-3380 

436 

4* 

2r8l35       21'0449 

6 

12-9305 

8-8119 

483 

9 

7-7166 

14-5748 

7* 

17-0831 

2-4847 

437 

6* 

22-8684 

20-8802 

15 

13-9655 

8-5550 

484 

ITS 

7-9830 

14-7854 

16 

17-3310 

2-7168 

438 

4 

5'3924 

9-3306 

485 

6 

8-0503 

14-9250 

4* 

17-3854 

2-8635 

439 

7 

I4-8802 

21-6207 

17 

6-0736      9-9843 

486 

ij§ 

11-7713 

14-7580 

16 

21-1086 

3-0160 

440 

6 

I7-23IO 

21-7598 

12 

8-4270      9-9195 

487 

5 

12-6591 

14-4994 

5* 

2  2  -O2  2  I 

2-8350 

441 

6 

17-3429 

21-0673 

12 

8-4793      9-2187 

488 

16 

4-8664 

15-0145 

17 

14-2056 

2-6766 

442 

4 

11-6341       9-9327 

489 

6 

7-2408 

'57253 

5 

I6-5I17 

3-5877 

443 

6 

7-4660     10-2305 

49° 

4 

7-8167 

I5-5443 

4* 

17-iOIO 

3-4565 

444 

3* 

16-5782 

22-5965 

6 

7-8488     10-8095 

491 

2I§ 

8-2560 

15-9750 

30 

I7-5005 

3-9237 

So      69 

9'5 

445 

7 

8-0938     10-3938 

492 

4 

8-5354 

15-8243 

4* 

177922 

37954 

446 

4 

9'6575 

10-3801 

493 

5 

1  1-8960 

15-0210 

447 

6 

I977I2 

22-4620 

10 

11-0195 

10-3996 

494 

3°§ 

12-5324 

I5-4I53 

45§ 

2I-8II5 

3-7352 

80      74 

9  '4 

448 

6 

I3-0753 

10-7897 

495 

6 

13-3750 

15-2165 

449 

i7 

22-4448 

23-1248 

21 

13-7402 

10-8260 

81      70 

9'5 

496 

8 

5-2336 

16-2475 

7 

14-4654 

3-9358 

45° 

5* 

22-4959    j  22-8488 

1O 

13-7637     10-5489 

497 

3 

6-6464 

16-8594 

45' 

ii 

22-5II8 

22-6808 

'5 

13-7687     10-3826 

498 

5 

8-3018 

16-3125 

5 

I7-5I95 

4-2655 

452 

8 

14-31  18 

22-7855 

18 

5-6062     11-1950 

499 

10 

9-1993 

16-7850 

8 

18-3705 

4-8087 

i  rtfseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i27"8  of  R.A.  at  Dec.  +  81°,  and  143*7  «t  Dee.  +  lz°. 
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No. 

Dia.m. 

1)1  4ID. 

B.  D. 

Wjfc 

Ft  I  dm 

B.  D. 

V- 

ft 

y- 

Ko. 

M»g. 

-^O. 

uiam. 

X. 

y- 

Dia.ru. 

X. 

y. 

Ho. 

M«f. 

R.A.  2h  om  to  2h  20™  —  contd. 

R.A.  2h  om  to  2h  2Om  —  contd. 

Centre   R.A.  2h  20^  Dec.  +  ti'        R.A.  zh  o™  Dec.  +  82" 

Centrt   R.A.  2>>  20™  Dec.  +  81"       R.A.  2h  om  Dec.  +  82' 

Plat*  4138.  1898,  Sept.  28.     Plat*  4135.  1898,  Sept  17. 

Plate  4138.  1898,  Sept.  28.    Plate  4135.  189!,  Sept.  27. 

0 

m. 

0 

m. 

500 

4    9-6792 

16-1118 

559 

7  !  8-0540 

21-8073 

7 

16-7987   9-7166 

501 

3    9'7'75 

16-0878 

560 

6 

8-4007 

21-3551 

6 

17-1821 

9-2968 

S02 

5   10-6479 

16-6973 

4 

19-8217 

4-8484 

56l 

6 

8-8845 

21-7673 

5 

17-6298 

97494 

5°3 

3*  11-5271 

16-5664 

,* 
3 

20-7089 

47944 

562 

4 

9-1232 

21-3067 

4*  17-9066 

9-3128 

504 

22§  12-8315 

16-1575 

28 

22-0438 

4-5002 

563 

4 

10-4739 

21-9758 

5 

19-1926 

10-0962 

5°5 

5    5-5354 

17-2659 

4* 

14-6794 

4-9795 

564 

12 

"•4634 

21-1936 

12 

20-2462 

9-4010 

506 

13   6-4478 

17-9968 

ii 

15-5250 

57837 

565 

7 

137815 

21-1036 

6   22-5649 

9-5093 

507 

6   6-5007 

'77777 

5 

I5-5976 

5-5724 

566 

7 

5-3104 

22-4853 

4   14*0020 

10-1572 

508 

4-*   6-7457 

17-6585 

3* 

15-8525 

5^757 

567 

12 

7-7823 

22-8382 

ii 

16-4392 

10-7225 

509 

9    9-2080 

>7'i  '27 

10 

18-3489 

5-1414 

568 

6 

8-0571 

22-2552 

6 

16-7616 

10-1660 

510 

6   11-6691 

17-0783 

4 

20-8092 

5-3I95 

569 

5 

9-2327 

"•4353 

5* 

17-9173 

10-4459 

5" 

4   127485 

17-2662 

570 

»4§ 

10-7835 

227781 

28$ 

19-4345 

10*9199 

81   76 

9'5 

512 

i9§  13-1093 

17-6673 

22 

22-1907 

6-0303 

571 

5 

11-9590 

22-1823 

4* 

20-6569 

10-4274 

5i3 

8   13-5900 

'7-3345 

6* 

22-7016 

57368 

57* 

32§ 

12*1078 

22'OQIO 

40§  20-8192 

10-2613 

81   79 

9'4 

5H 

6    5-1006 

18-3536 

4t 

14-1528 

6-0226 

573 

ii 

13-1220 

22-9422 

10   217502 

11-2862 

5«S 

22§   5-6011 

18-3060 

26§ 

14-6549 

6-0183 

81   71 

9'5 

574 

ii 

13-3200 

22-2508 

9 

22-0050  10-6157 

516 

4    6-1544 

18-5666 

4* 

15-1861 

6-3280 

575 

'3 

5'9372 

23-2059 

H 

14-5669  10-9329 

5*7 

i8§   6-5099 

18-3071 

'9 

'5-5596 

6-0988 

81   73 

9'5 

576 

5 

9-6300 

23-0270 

5* 

18-2630  11-0722 

518 

3t   6-6119 

18-5596 

3* 

15-6396 

6-3570 

577 

4* 

1  0-06  1  5 

23-3662 

3* 

18-6625  11-4470 

5'9 

6    7-2819 

18-4774 

6 

16-31  39 

6-3364 

578 

6 

10-6751 

*3'°545 

4 

19-3013  11-1867 

520 

27§ 

7-3613 

18-1146 

29§ 

16-4244 

5-9773 

8'   74 

9'5 

579 

7   "7636 

23-1804 

7 

20-3738 

1  1  -4070 

521 

7 

7-7283 

18-7815 

7   16-7325 

6-6768 

580 

5   "7830 

23-1675 

It 

20-3945 

11-3949 

522 

25§ 

9-0788 

18-0180 

27$  18-1448 

6-0298 

81   75 

9'5 

581 

20§ 

12-4855 

13-0193 

20§ 

21-1096 

11-3092 

323 

4 

9-9193 

18-5607 

4*  18-9350 

6-6431 

582 

6 

12-4993 

23-0195 

7 

21-1222 

11-3097 

324 

7 

10-0888 

18-0873 

7   I9-I454 

6-1885 

583 

'4 

I3-5598 

23-1185 

'4 

22-I7I2 

11-4991 

525 

4* 

10-9481 

18-8385 

4*  i9'9365 

7-0126 

584 

4* 

13-6391 

23-9916 

3* 

22-1760 

12-3782 

526 

/ 

11-5013 

18-4009 

6   2o*52-;8 

6-6200 

585 

6* 

5-9220 

24-0347 

5 

14-4805 

"7539 

527 

6 

12-3168 

18-9033 

7   21*2962 

7-I937 

586 

5* 

8-2539 

24-5861 

4t 

167598 

12-5061 

528 

9 

12-8578 

18-8850 

8   21*8363 

7-2220 

587 

171 

10-6599 

24-9410 

22§ 

19-I235 

13-0651 

529 

'5 

13-1125 

18-0630 

14   22*1618 

6-4239 

588 

5 

11-3791 

24-4870 

6 

19-8810 

12-6789 

53° 

6 

13-3188 

18-9995 

5*  22*2834 

7-3764 

589 

4t 

11-3716 

24-8186 

5 

19-8426 

13-0045 

53' 

4   i3'477o 

'8-0533 

59° 

4* 

1  1  '4096 

24-1319 

3* 

19-9388 

12-3242 

532 

4   13-9418 

18-6943 

591 

5 

11-6874 

24-0500 

4 

2O-2223 

12-2674 

533 

5   6-5525 

19-5667 

5 

i5'495i   7-3579 

592 

7 

12-0098 

24-1812 

7 

20-5322   12-4241 

534 

9   6-8445 

19-6962 

9 

I5774I   7-5104 

593 

5 

12-4507  24-5848 

5 

20-9380 

12-8633 

535 

6-9448 

19-5621 

5 

15-8837   7-3845 

594 

4* 

127691  24-5436 

3* 

21-2594 

12-8506 

536 

7-9503 

19-0395 

8 

16-9317   6-9490 

595 

9 

12-8892  24-6655 

9 

21-3691  ;  12-9830 

537 

6 

9-0823 

19-7440 

596 

42§ 

13-6818 

247563 

49§ 

22-1507 

13-1441 

8  1   80 

9-0 

538 

5 

10-2417 

19-6883 

5 

19-1612 

7-7961 

597 

6 

15-4728 

13-6791 

539 

5* 

10-4303 

'97457 

5* 

19-3419   7-8680 

598 

7* 

7-4996  25-3592 

7 

'5  "9394 

13-2107 

54° 

'4 

10-6985 

19-0875 

'3 

19-6668  ]  7*2367 

599 

4* 

7-5033  25'4'58 

5 

15-9365 

13-2/38 

54' 

'4 

1  1-0695 

19-3195 

18 

20-0158   7*4985 

600 

4* 

7-8278  25-8155 

4* 

16-2251 

i3'6974 

542 

44§ 

1  1-9163 

19-7161 

47§ 

20*8258   7-9667 

81   78 

9-0 

60  1 

5* 

9-0854  25-7979 

5 

I7-4795 

137837 

543 

ii 

12-4611 

19-8858 

12 

21-3534   8*1851 

602 

ii 

11-5095  25-1929 

9 

19-9480 

13-3887 

544 

4 

12-5373 

19-0505 

4* 

21-5036   7-3575 

603 

36§ 

11*8219  25-0623 

44§ 

20-2711 

13-2868 

81   77 

8-8 

545 

4 

12-6796 

19-6971 

604 

9 

13-1868  25-4170 

8 

21-5992 

13-7581 

546 

9 

13-1147 

19-2863 

8 

22-0583   7-6429 

605 

15 

13-6924  25-5293 

'7§ 

22-0948 

13-9124 

547 

5t 

5-6250 

20-1665 

4* 

14-5163   7-8744 

606 

7* 

5-8714  26-0561 

7 

'4-2575 

13-7646 

548 

'9 

6-3343 

20-4552 

'9 

15-2003   8-2226 

607 

6* 

6-9886  26-0607 

5 

15-3664 

-3-8653 

549 

4* 

77401 

20-3989 

4*  16-6080   8-2884 

608 

4 

18-3090 

13-8205 

550 

6 

87106 

20-4635 

7   17-5690   8-4356 

55i 

5 

9-1318 

20-841  5 

5   17-9528   8-8484 

63§ 

24-5715 

4-9823 

80   80 

8-4 

552 

5 

10-3801 

207253 

5'§ 

23-0403 

10-3859 

81   Si 

9-0 

553 

'5 

10-6204 

20*4030 

'5 

I9-4757   8-5401 

84§ 

3-6322 

I4-5377 

80   65 

67 

554 

4 

10-9180 

20-3019 

4t  I9-7797   8-4641 

46§ 

2-0868 

16-3958 

80   63 

8-9 

555 

9 

1  1-1281 

20-7698 

9   '9'9494   8-9491 

76§ 

2-2391 

26-4736 

81   68 

9-0 

556 

6 

6-0338 

21-3378 

5   '4-8239   9-0779 

55' 

5 

6-6366 

21-612- 

5 

15-4015   9-4041 

558 

'7 

6-7861 

21*4148 

18 

15-5676   9-2197 

i  rfyeau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i27s*8  of  R.A.  at  Dec.  +  8i*»  and  i4js'7  at  Dee.  -J-  82°. 
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No. 

I  Han  i 

B.  1). 

B.  D. 

V' 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

IMlilr  i  . 

X. 

1  '  1  .  1  1  1  1  . 

Hi 

No.              Mag. 

R.A.    21'  20mtO  2h  4Om 

R.A.  2h  2Om  to  2h  4om  —  contd. 

Centre         R.A.  2h  ao">  Dec.  +  81°                R.A.  2U  40™  Dec.  +82° 

Centre       R.A.  2h  2om  Dee.  +  81°                 R.A.  2h  40""  Dec.  +  82' 

Plate  4138.     1898,  Sept.  28.         Plate  4141.     1898,  Sept.  30. 

Plate  4138.     1898,861)1.28.        Plate  4141.     1898,  Sept.  30. 

609 

24§ 

14-6514 

14-6620 

16 

5-3922 

3-0113 

80°    77 

m. 
9'4 

668 

IO 

21-6892 

21*2  I2O 

5t 

12-9649 

8-9276 

o 

m. 

610 

4 

14-6828 

'4-5655 

669 

12 

14-2642 

22-0513 

6 

5-6413 

10-4055 

1 

611 

6 

15-2204 

14-2561 

670 

5 

14-8054 

22-5068 

612 

'5 

l6'OI2O 

14-9520 

9 

6-7709 

3-1809 

67I 

5 

14-8885 

22-2538 

613 

4 

I7"'833 

14-8681 

672 

1  1 

15-1619 

22-3177 

4t 

6-5598 

10-5944 

614 

93§ 

20-2410 

14-4665 

8o§ 

10-9430 

*'3343 

80      86 

5'9 

673 

17 

18-1519 

22-80I5 

9 

9-5809 

10-81  56 

615 

4°§ 

20-9903 

14-2913 

35§ 

11-6730 

2-0933 

80      87 

9-0 

674 

8       21-8953 

22-6142 

4* 

13-2940 

10-3054 

616 

'3 

21-6981 

14-3080 

4* 

12-3805 

2-0494 

675 

4       '4'9495     23'28so 

617 

7 

20-1053  115-4356 

5 

10-8921 

3-3094 

676 

10       16-0519 

23-3870 

5 

7-5402 

11-5825 

618 

5 

2O'8l  12    1  15-0258 

677 

33§     16-3189 

23-8487 

12-0188 

8  1       84 

9'5 

619 

4 

21-5944 

'5'4572 

678 

5       17-2916 

23-0083 

620 

4 

22-9750 

15-7066 

679 

i9§     18-0188 

23-1455 

10 

9-4774 

1  1-1701 

621 
622 

4 
42§ 

15-1490 

16-5570 
16-4180 

35§ 

6-2802 

4-6968 

80      80 

8-4 

680 

68  1 

9     ,18-7756 

23-6369 
23-8673 

4 

10-2725 

11-5967 

623 
624 

£ 

1  71 

5 

16-2039 
16-4528 

16-641  1 
16-6047 

1  1 

7-I097 

4-8478 

682 
683 

12          21-9313 

6       I5-4353 

23'3536 
24-0521 

4* 

13-3908 

1  1-0383 

625 

£          £ 

5 

17-6253 

16-3792 

684 

32§   :  177080 

24-8276 

24§ 

9-3114 

12-8747 

81       87 

9'3 

626 

4 

18-5880 

16-7999 

685 

16      19-0507 

24-1010 

6* 

10-5860 

12-0353 

627 

£       r\ 

4 

I8-6620 

16-7271 

686 

30$}     20-9438 

24-5833 

14 

12-5160 

12-3508 

628 
629 

7 

19-2142 
197631 

16-8651 
16-7773 

34t 

IO-I267 
IO-6672 

4'8l  2  I 
4-6771 

8  1       89 

9'3 

687 
688 

I  2 

5 

14-8325 

15-9803 

25-2370 
25-8002 

5 

6-4811 

13-5302 

630 
63, 
632 

8 
4 

20-4681 
20-9560 
21-5837 

16-8053 
16-8868 
16-5576 

3* 
'5 

11-3699 
I  1-8639 

4-6430 
4-6844 

Si       91 

9'4 

689 
690 

4t 

18-4411 

22-1969 

25-1499 
26-1735 

4* 
43§ 

10-0723 
13-8973 

13-1274 
13-8261 

81      95 

8-6 

633 

4 

227852 

16-2806 

3gg 

3-1001 

8-2823 

81      78 

9-0 

634 

1  1 

14-3390  :  17-9740 

5 

5-3670 

6-3395 

24§ 

3-4698 

13-6154 

81      77 

8-8 

635 

6 

15-1659 

17-8317 

29§ 

5"2943 

81       80 

9-0 

636 

7 

15-8407 

i7'4>32 

3* 

6-8I39 

5-6481 

48§ 

23-4771 

19-6125 

J           S    I   *f 

8  1      96 

8'5 

637 

7 

17-6189 

17-2234 

4t 

t    Q 

8-5644 

S'SOSO 

038 

47§ 

18-9925 

17-0540 

36§ 

9-9213 

5-0183 

Si       88 

9-1 

639 

6 

19-4813 

17-2275 

640 

'4 

19-8676 

17-9440 

7 

10-8690 

5-8282 

R.A.  2h  40m  to  3h  oln 

641 

5 

20-8515 

17-6538 

~                      \J 

642 

5 

21-2805 

'7-4751 

Centre        R.A.  3h  on>  Dec.  +  81'                R.  A.  2h  40'"  Dec.  +  82* 

643 

4 

23-0273 

17-6527 

Plate  4172.    1898,  Nov.  i.           Plate  4141.     1898,  Sept.  30. 

644 

34§ 

14-4359 

18-3857 

23§ 

5-4964 

67376 

81      82 

9-1 

111. 

645 

f.     £. 

6 

14-7669 

18-6923 

4 

5-8502 

691 

9 

4-9798 

14-3685 

5 

14-4512 

''9755 

646 

£ 

5 

15-8808 

18-2172 

692 

9 

5-1660 

14-2515 

7* 

14-6460 

1-8751 

647 
648 

£ 

22§ 
7 

16-1293 
16-7655 

187207 
18-3316 

5* 

7-2I28 

7-8I25 

6-9257 
6-4866 

Si        83 

9'3 

693 
694 

3'§ 
9 

8-3009 

12-4707 

14-4838 
14-5840 

27§ 
3* 

17-7517 
21-8965 

2-3740 
2-8327 

80      94 

9'5 

649 
650 
65I 

£ 

6 
6 

8 

17-3108 
18-8415 
zVz8i2 

18-2142 
18-0418 
18-8624 

4* 
4* 

8-3452 
9-8587 

6-3I49 
6-0144 

695 
696 
697 

13 

I22§ 

9 

6-3549 

12-1931 

12-5124 

15-5921 
15-0385 
15-9758 

IO 

io8§ 
5* 

I57I74 
21-5830 

21-8185 

3-3105 
3-2616 

4-2257 

80      97 

5'5 

652 

£.m* 

4 

14-3877 

19-8657 

698 

12 

1  1-8142 

16-8050 

7* 

21-0520 

4-9912 

653 
654 

655 
656 

657 

£          o 

9 

12 

453 

26§ 

32§ 

I7-9973 
18-4113 

19-7198 
16-4632 
17-1967 

19-6557 
19-6543 
19-4442 

20-5079 
20-0780 

5 
8 

32§ 
23§ 

9-1538 
9-5676 
10-8523 

77007 
8-3916 

7-6582 

7-3365 
8-6773 
8-1866 

8  1      90 
81      8; 
81      86 

8-5 

9'5 

9'5 

699 

700 
701 
702 
703 

23 
IS 

7 

10 

4 

12-5504 
5-5649 

10-4302 

8-1635 

9-3820 

'6-7535 
17-9238 
17-3500 
18-4462 
18-8160 

16 

9 

5* 
6* 

21-7905 
14-7310 
19-6258 

17-2733 

5-0035 
5-5641 

6-3107 

658 

s 

»sl 

'7-3553 

20-3292 

8 

8-57II 

8-4232 

704 

5 

9-8785 

18-2670 

659 

6 

19-7992 

20-0682 

705 

6 

13-6398 

18-7290 

660 

ft  , 

39§ 

20-9070 

20-8935 

26§ 

I2-I607 

8-6789 

81      92 

9-1 

706 

52§ 

5-5871 

19-5416 

4°§ 

14-6109 

7-1811 

81      96 

8-5 

OOI 
ff 

42§ 

22-4242 

-                     £ 

20-0205 

28§ 

I3'595I 

7-6770 

81      93 

9-2 

707 

20 

9-0083 

'9'3935 

'3 

18-0298 

7-3255 

662 

4!§ 

143330 

21-9350 

29§ 

5-7010 

10-2838 

81      81 

9-0 

708 

4 

10-6208 

19-0625 

663 

ff 

7 

14-6361 

21-5704 

709 

9 

11-9703 

20-4308 

6* 

20-8930 

8-6161 

604 

665 

3 
5 

I5-I782 
16-5018 

21-1351 
21-5129 

3* 

7-8254 
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5-3049 

57936 

854 

33§ 

5-5820 

22-7421 

27§ 

14-1515 

10-3649 

81     115 

9'4 

899 

3°§ 

15-7842 

17-1917 

26§ 

6-6299 

5'394° 

81    133 

9'4 

855 

4 

11-1345 

227469 

5 

19-6840 

10-8520 

900 

68§ 

16-6486 

17-5083 

59§ 

7-5207 

5-6339 

81     135 

7-8 

856 

4 

11-6135 

22-6450 

6 

20-1689 

10-7880 

901 

4 

16-8028 

17-8257 

857 

4 

11-7215 

22-6240 

4 

20-2795 

10-7764 

902 

10 

19-1627 

17-3867 

6 

10-0133 

5-2974 

858 

26§ 

11-9403 

22-3459 

26§ 

20-5225 

10-5180 

8l       122 

9'5 

9°3 

14 

20-3293 

17-5262 

9 

11-1870 

5-3347 

859 

IO 

5'523o 

23-1905 

ii 

H'0533 

10-8074 

904 

*7§ 

'4-3474 

18-8347 

25§ 

5-3393 

7-1567 

81     130 

9'5 

860 

10 

5-5682 

23-0055 

9 

14-1153 

10-6273 

905 

II 

15-1080 

18-2064 

8 

6-0415 

6-4647 

861 

44§ 

5-8465 

23'4775 

43§ 

14-3526 

1  1-1230 

81     116 

9-0 

906 

12 

14-5562 

19-3950 

7 

5-5969 

7-6958 

862 

4* 

9-1709 

23-843' 

4 

17-6340 

11-7681 

907 

15 

16-7795 

19-1020 

1  1 

7-7848 

7-2127 

863 

9 

9-533I 

23-8635 

7 

17-9925 

11-8245 

908 

6 

16-8630 

19-8876 

4 

7-9380 

7-9863 

864 

9 

12-3460    23-2188 

9 

20-8497 

11-4243 

909 

4 

17-3842 

19-5303 

3* 

8'4233 

7-5867 

- 

i  rtstau  interral  represents  very  nearly  5'  =  ny'-l  of  R.A.  at  Dec.  +  81",  and  i43"7  at  Dec.  +  82*. 
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B.  D. 

B  D. 

Dliilll. 

X. 

y- 

V. 

No. 

M»g. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam.             x. 

y- 

No. 

Ma«. 

R. 

A.  3h  40™  to  4h  om  —  contd. 

R.A.  4h  om  to  4h  20™  —  contd. 

Centre      R.A.  3h  40™  Dec.  +  Si*              R.A.  4h  om  Dec.  +  82* 

•Centre      R.A.  4h  20™  Dec.  +  Si*                  R.A.  4h  om  Dec.  +  82* 

Plate  4206.     1898,  Dec.  22.       Plate  4223.     1899,  Jan.  ii. 

Plate  4241.    1899,  Jan.  24.           Plate  4223.    1899,  Jan.  ii. 

o                     ni. 

m. 

910 

'9 

'74255 

19-9935 

12 

8-5084 

8-0433 

81     136 

9'5 

956 

4*  :    6-0026 

17x667 

4* 

15-1814      47726 

9" 

3 

17-8090 

19-8635 

3* 

8-8809 

7-8794 

957 

4*      6-0161 

'7-0557 

4* 

'5-'999      4-7656 

912 

38§     181053 

19-6184 

3'§ 

9-I522 

7-61  1  1 

81     '37 

9'3 

958 

4*      6-040  1 

16-7126 

4* 

15-2506      4-4263 

9'3 

5 

19-3095 

19-5487 

4* 

10-3463 

7-4383 

959 

52§ 

6-1273 

16-3852 

56^ 

15-3655 

4-1053 

8l      149 

8-3 

9'4 

37§ 

19-5591 

19-1650 

10-5614 

-0333 

81     139 

9-1 

960 

6 

6-4166 

16-2726 

8 

15-6638 

4-0173 

91? 

5       20-7194 

19-4719 

5       "7443 

7-2416 

961 

ii 

9-7700 

16-2208 

13  .     19-0108 

4-2541 

916 

16 

15-7220 

20-9673 

10         6-8957 

9-1622 

962 

7 

10-1324 

17-4163 

7       19-2678 

S'4772 

9'7 

4 

16-1858 

20-8256 

4*       7-3428 

8-9820 

963 

9      >2'3930     17-5855 

7      21-5040 

5-8435 

918 

6       17-0023 

20-3194 

5         8-1139 

8-4046 

964 

8         5-0013     18-8763 

10       14-0323 

6-4930 

919 

22§        18-7726 

20-7220 

21§           9-9I30 

8-6533 

965 

jS§       6-5939     18-8190 

638      15-6203 

6-5726 

81     150  't    7-9 

920 

6       19-0704 

20-1374 

5t 

10-1610 

8-0466 

966 

4 

8-1841     18-1433 

6     ,  17-2672 

6-0323 

921 

29§        21  '6602 

20-9629 

12-8098 

8-6427 

81     143 

9'5 

967 

7 

9-4660     18-7492 

8       18-4905 

67475 

922 

6 

14-16;- 

21-2878 

5         5'373' 

9-6168 

968 

4 

"'3775     '7'9'45 

3*    20-4673 

6-0813 

923 

5 

15-6087 

21-6525 

4* 

6-8418 

9-8530 

969 

5 

5-5922     19-3650 

5       '4-5743 

7-0280 

924 

5 

15-8540 

21-6638 

3* 

7-0877 

9-8441 

970 

'4 

9-8853     19-5143 

20§        18-8418 

7-5455 

925 

63§ 

16-4271 

21-0937 

555 

7-6071 

9-2267 

81     134 

7-8 

97' 

8 

13-1816 

'9-35'7 

10       22-1408 

7-6661 

926 

9 

17-0641 

21-5438 

j    8-2818 

9-6180 

972 

1  1 

13-3326 

18-7042 

13*     22-3467 

7-0348 

927 

8 

18-4094 

21-8793 

6        9-6514 

9'8377 

973 

3*      6*1621     20-6481 

6       15-0368  j    8-3548 

928 

9 

19-5944 

21-2790 

6 

107794 

9-1386 

974 

19        8-3664    20-8835 

i9§     17-2100 

87798 

929 

6 

21-0830 

21-8138 

4       11-3089 

9'54'~ 

975 

7      10-8219    20-4381 

7       19-6983 

8-5464 

930 

6 

22-1881 

21-3273 

(5*)   '3-3664 

8-9634 

976 

ii     j  12-2633     '9'959° 

16 

21-1732 

8-1943 

95' 

5 

14-564- 

22-1417 

4*       5-8438 

10-4303 

977 

4      13-0043     19-9928 

5*    21-9075 

8-2909 

932 

39§ 

15-6971 

22-791 

32§       7-0253 

10-9683 

81     132 

9'2 

978 

12       I3-3375     20-0403 

18 

22-2368 

8-3663 

933 

'3 

16-3023 

22-0268 

8 

7-5645 

10-1668 

979 

20        6-0470 

21-4869 

i8§ 

14-8505 

9-1822 

934 

9 

18-3132 

22-2897 

6 

9-5911 

10-2540 

980 

5*      6-1633     21-9166 

4* 

14-9270 

9-6208 

935 

43§ 

19-5655 

22-1752 

33§ 

10-8280 

10-0323 

Si     140 

9'3 

981 

5        7'3°3°    21-8265 

6 

16-0700 

9-6267 

936 

7 

21-1958 

22-5121 

5 

'2-4795 

10-2269 

982 

8        87288     21-2364 

10 

17-5420 

9-1628 

937 

'5 

21-2732 

237554 

ii 

12-6673 

"'4579 

983 

2o§       9-8050    21-1814 

23§ 

18-6195 

9-2000 

81     151 

9-5 

938 

5 

15-4526 

24-9813 

5 

6-9733 

13-1848 

984 

28§     12-6787     21-0540 

?3§     2  1-4926 

9-3204 

81     155       9-4 

939 

6 

16-7827 

24-0120 

5 

8-2171 

12-1033 

985 

20§     13-1753     21-5660 

22§ 

21-9433      9-8751 

Si     156       9-5 

940 

6       19-9222 

24-2202 

4* 

11-3615 

12-0375 

986 

64$       6-1486    22-9633 

-14-8230  :  10-6599 

8'     147  !    7'5 

94' 

9 

21-3092 

24-8467 

8       12-7979 

12-5417 

987 

5*      7-7840     22-7651 

J 

16-4707  i  10-6050 

942 

4       12-9613 

12-3285 

988 

6      10-0908 

22-6984 

9      '8-7737 

10-7362 

943 

4* 

21-7116 

24-8629 

4      '3''935 

12-5181 

989 

4* 

6-2366    23-9626 

8 

14-8235 

1-6635 

944 

35? 

14-4649 

25-5140 

25§      6-0350 

'3-799' 

81     129 

9-0 

990 

10        7-4278    23-3349 

1  1 

16-0631 

1-1429 

945 

29? 

14-5153 

25-5759 

20§           6-0895 

13-8583 

81     131 

9-0 

991 

4*      7-4936    23-4361 

7 

l6'l  221 

'•24-7 

946 

-  — 

20-0688 

26-0840 

6       11-6669 

13-8819 

992 

5     !   7-5640 

23-9432 

7 

16-1479 

1-7617 

947 

4       12-1173 

13-8058 

993 

6    i    8-4663 

23-7635 

9 

17-0630 

i  6571 

948 

3°§ 

2  ri26l 

25-4476 

2o§     12-6654 

'3''572 

81     142 

9'5 

994 

15      10-3092 

23-3648 

18 

18-9343 

1-4165 

949 

14       21-3016 

25-2176 

ii       12-8214 

12-9149 

995 

8 

11-7691 

23-4966 

9 

20-3771 

1-6758 

95° 

43§     22-2145 

•.5-4864 

24§ 

137526 

13-1008 

81     145 

9'5 

996 

12 

12-8025 

23-3895 

12 

21-4166 

1-6594 

997 

'7 

127398 

24-2729 

'7 

2I-278I 

12-5320 

57§ 

"5'44 

1-4176 

80      121          7'8 

998 

5 

18-4841 

13-3040 

3'i497 

5  '3964 

81     125       7-9 

999 

18 

12-1560 

25-'994 

20§ 

2O'6i54  i  13-4040 

8'     153 

9-5 

~2§ 

24-6001 

16-6638 

81     149       8-3 

1000 

29§     12-6270    25-3125 

28§ 

21-0748 

13-5564 

81     154 

9'4 

83$ 

24-6413 

19-1448 

8  1     150       7-9 

I  001 

5*  !  12-7040    25-2760 

7 

21-1563 

I3-5277 

87$ 

23-4930 

23-1480 

8'    '47      7'5 

62§     24-9458 

2-0155 

80    143 

8-8 

39§ 

23'5'49 

3-2525 

80    142 

8-8 

R.A.  /ih  nm  tn  /ih  ^>n 

m 

Centre      R.A.  4h  20"  Dec.  +  81*                  R.A.  4*1  o"  Dec.  +  82* 

Plate424i.    1899,  Jan.  24.           Plate  4223.     1899,  Jan.  n. 

R.A.  4h  20m  to  4h  40m 

Centre        R.  A.  4"  20™  Dec.  +  Ii*               R.A.  4>>  40"  Dec.  +  82* 

ni 

95' 

1  1 

11-0648 

14-3349 

14      20-4625 

2-4875 

80"  136 

9'4 

Plat*  4241.     1899,  Jan.  24.           Plate  4269.     1899,  Feb.  2. 

952 

7     !  i  i'i  '93 

14-5395 

20-4981 

2-6990 

. 

m. 

953 

19         5-1811 

15-8809 

2I§        14-4684 

3-5219 

IOO2 

23§ 

14-1731     14-8351 

20§       4-8679 

3-2520 

80    142 

8-8 

954 

Z7§   j    5'47'5 

16-1817 

28§     14-7305 

3-8452 

81     148 

9'3 

IOO3 

7       i4-3»Sb  :  14-354' 

955 

10 

6-6360 

15-8356 

12           15-9205 

3-6014 

IOO4 

5       '4"5599 

14-2605 

Plate  4223,  No.  930. 

The  6m  image  falls  on  a  reseau 

line.     The  diameter  giTen 

is  that  of  the  3™  image. 

I  rfyeau  interval 

represents  very  nearly  5'  =  i2-'-8  of  R.A.  at  Dec.  +  81°,  and  i43"'7  at  Dec.  +  82*. 
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GREENWICH  ASTHOGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    81°. 


B.  D. 

B.D. 

No. 

Diaiii. 

X. 

V- 

X, 

No. 

Hi«, 

Diain. 

X. 

y- 

V' 

So. 

Hag. 

R.A.  4h  20m  to  4h  40m  —  contd. 

R.A.  4h  40m  to  5h  om 

Centre          R.A.  4b  20™  Dec.  +  81*           R.A.  4h  40™  Dec.  -f  82° 

Centre       R.A.  5''  o'»  Dec.  +  81°                   R.A.  4'-  40™  Deo.  +  82° 

Plate  4241.     1899,  Jan.  24.        Plate  4269.     1899,  Feb.  2. 

Plate  4253.     1899,  Jail.  26.             Plate  4269.     1899,  Feb.  2. 

i 

o 

in. 

„                 m. 

1005 

19         18-4237 

14-2214 

12 

9-0465 

2-2730 

1059 

99§ 

5-3355 

14-6696 

93§ 

14-7058 

2'3535 

80     155 

5*5 

1006 

6       21-5948 

14-6027 

1060 

9 

7-3269 

14-0583 

1007 

6 

22-1618 

14-1913 

1  06  I 

4         9-6500 

14-6358 

IOO8 

5 

16-6261 

15-4958 

1062 

3 

10-0763 

14-8645 

1009 

6 

14-3263 

16-5386 

1063 

20§ 

11-7815 

14-2496 

9* 

21-1656 

2-4930 

IOIO 

15 

1  5'4579 

16-2475 

'4 

6-2661 

4-5491 

81     157 

9'5 

1064 

3       11-8520 

•4-4045 

IOI  I 

16 

16-5916 

16-6682 

'3 

7-43I7 

4-8681 

1065 

48§       6-5836 

15-6167 

46§ 

15-8683 

3-4058 

8  1     170 

8-4 

IOI2 

5 

16-7954 

16-1071 

1066 

9        7-3663 

157375 

j  o  i  3 

7 

19-3133 

16-2271 

5 

10-1048 

4-1950 

1067 

4         8-5180 

15-7270 

1014 

7       20-2326 

16-7444 

4t 

1  1-0679 

4-6306 

1068 

6       12-1525 

I5-7955 

ioi  5 

12           14-6628 

17-3528 

6 

5-5708 

5-7173 

1069 

9 

12-5295     15-0601 

1016 

5       H7754 

17-4968 

1070 

35§ 

5-2967 

16-3606 

Z9§ 

14-5218      4-0338 

81     169       9-3 

1017 

H       I6'3493 

17-1835 

8 

7-2366 

5-4048 

1071 

12 

9-8212 

I7'43'4 

5 

18-9380      5-4934 

1018 

9 

19-0603 

17-9728 

1072 

12 

10-2613 

'7'4294 

5 

19-3752 

5'5277 

1019 

'3 

19-5897 

17-5863 

9 

10-4979 

5-5258 

1073 

16 

8-2371 

18-1930 

8 

17-2905 

6-1145 

IO2O 

35§   !  20-4802 

17-8906 

36§ 

ii  -4103 

5-7520 

81     162 

9-2 

1074 

4 

8-9140 

18-3750 

I  O2  I 

12 

20-5266 

17-8246 

7 

11-4514 

5-6828 

1075 

5 

10-2142 

18-0155 

1022 

23§ 

20-8761 

17-1373 

'7 

11-7412 

4-9678 

81     163 

9'5 

1076 

4 

1  1-1784 

18-4404 

IO23 

24§ 

2TOIOO 

17-6398 

22§ 

1  1-9200 

5^574 

81     164 

1077 

27§ 

'2'535' 

I8-3734 

24 

21-5600 

6-6648 

81     175 

9'3 

IO24 

6 

21-2504 

17-2069 

4* 

12-1209 

5-0047 

1078 

20§ 

13-1022 

18-8855 

9 

22-0806 

7-2260 

81     176 

9'5 

IO25 

6 

21-5218 

17-5951 

1079 

4 

13-9468 

18-2760 

IO26 

9 

22-4599 

17-2772 

1080 

7-4609 

19-2261 

8 

16-4306 

7-0795 

IO27 

5 

'S-^H 

18-8018 

4* 

6-1639 

7-1222 

1081 

7 

7-9223 

19-7596 

1028 

7 

17-9110 

18-5378 

5 

8-9053 

66187 

1082 

5 

8-2601 

19-7428 

IO29 

4 

18-3470 

18-1417 

1083 

ii 

7'2324 

20-3653 

(3*) 

16-1009 

8-1930 

IO3O 

23§ 

19-8094 

18-4029 

20§ 

10-7871 

6-3204 

81     161 

9'4 

1084 

4 

8-6389 

20-5083 

IO3I 

5 

21-7778 

18-8253 

4* 

127851 

6-5719 

1085 

'3 

11-4532 

20-9135 

5 

20-2634 

9-1038 

IO32 

5 

21-9052 

18-8564 

1086 

8 

1  1-9710 

20-0245 

1033 

4 

18-3204 

19-7090 

1087 

4 

12-4953 

20-3670 

I°34 

38§ 

21-7223 

'9'3345 

3i§ 

127735 

7-0825 

8  1     167       8-9 

1088 

4 

6-2017 

2'7353 

1035 

55§ 

22-6l2I 

'9'9553 

5°§ 

13-7123 

7-6254 

81     168       8-5 

1089 

7-1962 

21-0735 

10 

16-0043 

8-8930 

1036 

6 

I4-II08 

20-4953 

logo 

'5 

7-4091 

21-2587 

9 

16-2008 

9-0975 

1037 

9     !H'9OI3 

20-0385 

6 

6-0390 

8-373' 

1091 

4 

7-5499 

2i'4523 

1038 

ii       17-1725 

20-9808 

10 

8-3826 

9-1163 

1092 

4 

10*0800 

21-7573 

1039 

ig§     20-1056 

20-1784 

13 

11-2358 

8-0640 

1093 

20 

12-0606 

21-1254 

10 

20-8480 

9-3651 

1040 

15    ;  20-8918 

20-5935 

9 

12-0548 

8-4069 

81     165 

9'5 

1094 

6 

12-8943 

21-6380 

1041 

5*    20-9647 

20-5298 

4* 

12-1254 

8-3421 

1095 

2I§ 

8-8613 

22-7948 

'3 

17-5175 

10-7544 

1042 

4      '57421 

21-8706 

1096 

'9§ 

13-2425 

22-2455 

(10*) 

21-9309 

10-5859 

I043 

5       16-2275 

21-1962 

1097 

IO 

8-3381 

23-5794 

6 

16-9280 

11-4880 

1044 

14      16-7047 

21-0265 

9 

7-9205 

9-2025 

1098 

12 

9-1895 

23-3840 

8 

17-7956 

11-3660 

1045 

4       20-6167 

21-9304 

1099 

5 

12-4169 

23-3832 

1046 

ii       15-5262 

22-8603 

8 

6-9053 

11-1309 

I  I  00 

44§ 

13-5813 

23-8140 

4'§ 

22-1313 

12-1771 

81     177 

Q"2 

1047 

14 

16-5124 

22-9938 

10 

7-8970 

11-1775 

I  101 

8-2315 

24-'535 

27§ 

16-7709 

12-0525 

81     171 

Q*2 

1048 

5       16-6094 

22-2074 

I  IO2 

2I§ 

8-8577 

24-5460 

'3 

17-3605 

12-4982 

81     172 

9'5 

1049 

6       18-8120 

227055 

I  103 

7 

9'9773 

24-6155 

4 

18-4708 

12-6615 

1050 

10       19-0792 

22-8901 

6 

10-4464 

10-8529 

I  104 

9 

10-2195 

24'5457 

1051 

Q 

16-1887 

23"4'93 

6 

7-6128 

11-6305 

I  IO5 

1  1-7201 

24-0238 

3I§ 

20-2584 

12-2251 

81     174 

9'4 

1052 

18-5440 

23-9954 

4* 

10-0074 

I2"OOO2 

I  I  06 

8 

13-0840 

24-6538 

1053 

27§ 

19-0821 

23-5196 

'9§ 

10-5038 

11-4802 

81     160 

9'3 

I  IO7 

ii 

5-9520 

257583 

7 

14-3587 

i3'4535 

1054 

6 

14-9538 

24-7210 

4* 

6-4932 

13-0338 

1108 

6 

6-2088 

25-6223 

5 

14-6263 

13-3423 

1055 

8 

21-5753 

24-9773 

9 

13-1162 

12-7193 

1  109 

25 

10-8750 

25-7828 

'9§ 

19-2645 

1  3-9045 

81     173 

9'5 

1056 

25 

I7'4"37 

25-4779 

16 

9-0100 

I3-5755 

81     159 

9'5 

IIIO 

9 

11-8990 

25-3098 

5 

20-3266 

13-5240 

1057 

23§ 

21-0560 

25-0270 

16 

1  2*601  6 

I  *2  "8  1  1  1 

8  1     166 

9*    A 

1058 

1  1 

21-3233 

J           / 

25-4236 

9 

12-9010 

**  °  l  3  3 

13-1831 

4 

rt 

5*§ 

23'4'47 

3-7180 

81     178 

0  .          .  /:  — 

8-7 
8.rt 

4'8 

3'8i93 

19-5487 

O  I         I  07 

9 

4°§ 

6-0616 

1-7867 

80    143 

8-8 

4-8008 

20-0063 

Si     168 

8-5 

9°§ 

ftfi 

24-0538 

_  -  •  f  .•  ^  C 

14-7888 

80    155 

5'5 

52§ 

251  2Oo 

15-9362 

81     170 

8'4 

4i§ 

25-2775 

24-6296 

81     171 

9'2 

Plate  4269.     Nos.  1083,  1096.     The  6m  images  coincide  in  both  cases  with 

defects  in  the  film.     The  diameters  given  are  those  of  the  3™  images. 

i  rtscau  interval  represents  very  neatly  5'  =  i27"'8  of  R.A.  at  Dec.  +  81°,  and  i43s-7  at  Dec.  +  Iz*. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUR,  1900. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Liiam. 

X. 

y- 

Dlam. 

z. 

y- 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Mam. 

x.                  y. 

No. 

M»g. 

No. 

M»g. 

R.A.  5h  om 

tO  5h  20m 

R.A.  5h  o™  to  5h  20°-  —  contd. 

Centre        R.A.  5h  om  Dec.  +  81* 

R.A.  5»i  2o">  Dec.  +82* 

Centr*      E.A.  5h  o"  Dec.  +  81*                R.A.  5*  20™  Dec.  +  82* 

Plate  4253.     1899,  Jan.  26.              Plate  4259.     1899,  Jan.  27. 

Plate  4153.     1899,  Jan.  26.        Plata  4259.     1899,  Jan.  27. 

o 

m. 

o 

m. 

I  I  I  I 

I5§       17-6383 

14*0448 

22§ 

8-3257        2-1050 

1170 

4*     14-6641 

23-5239 

5 

6-1818 

i   -8031 

I  I  12 

'4 

18-0168 

:  14723° 

16 

8-7615        27474 

II7I 

2I§       15-2032      23-1146 

*5§ 

6-6806 

i  -35H 

1113 

10 

19-3038 

i5'0253 

ii 

10-0702        2-9380 

1  172 

13       iI5*6l74      23*5712 

15 

7-1320 

i  -7689 

1114 

8 

2I7545 

14-8405 

9 

12-4973        2-5433 

1173 

3*     18-0313     23-4067 

4 

9-5201 

i   '3947 

in; 

6 

21-8835 

114-5364 

5t 

12-5984       2-2279 

1174 

4 

11-1208 

i   -5836 

1116 

6 

23-0215 

14-1090 

5* 

13-6970        17062 

1175 

4*     14*1087 

24-3339 

4* 

5-6955 

12-6603 

1117 

'4 

23-2267 

!  14-1663 

12 

13-9033        1-7446 

1176 

4*     15*2993 

24-3696 

5* 

6-8874 

12-5942 

1118 

44§ 

14-1308 

15-2767 

63§ 

4-9363       3-6327 

81     178 

87 

1177 

3* 

20-0767 

24-3252 

5       1  1  -6402 

12-1372 

II  19 

9 

14-2819 

15-1660 

10 

5-0800      3*5094 

1178 

4       12-8647 

12-4673 

I  I  20 

4 

17-8295 

I5-68II 

6t 

8-6571       3-7192 

"79 

5* 

17-4653 

25-6517 

6        9-1515 

13-6833 

I  121 

8 

19-5238 

!  '5-1757 

5 

10-3010      3-0700 

1  1  80 

lot     21-4362     26-0165 

14      13-1368 

13-7018 

. 

1122 

21$ 

2  I  -4.763 

16*1627 

2CS 

12*3318       3*88  *IQ 

81     185 

9'r 

II23 

•  'o 

16 

»•    4-/  u  J 

22-31  16 

15*9620 

i5S 
17 

13-1466       3-6114 

8  1     186 

5 
9'5 

54§     10-6719 

1-6072 

80    168 

8-4 

I  124 

4 

14-4608 

16*1204 

5°§       5-'256 

12-1866 

81    177 

9*2 

1125 

15       14-9403 

16-4205 

18 

5-8427       47036 

45§     23*1618     18*2731 

81    187 

8*6 

I  126 

6       16-7721 

16-4601 

7* 

7-6706       4*5842 

1127 

9       17-4490 

16*2893 

12 

8-3294       4-3564 

1128 
1129 

18 
i8§ 

19-8430 
14-8700 

16*4427 

17-2789 

22S 

Z4X 

10-7292       4-3038 
5-8475       5-5652 

Si     181 

9'5 

R.A.  5h  20m  to  5h  40°- 

I  I3O 

5       16-6291 

16-9058 

7* 

7-5668       5-0441 

Centr.        R.  A.  sh  40™  Dec.  +  8  1°               R.  A.  sh  20"  Dec.  +  82' 

II3I 
1132 

38$     17-9728 
5     i  '8-3'34 

17-2994 
I7722I 

45§ 
5 

8-9398       5-3176 
9-3165       5-7088 

81     1  80 

9-1 

Plate  4284.     1899,  Feb.  21.            Plate  4259.     1899,  Jan.  27. 

"33 

10       19-6097 

'7-35>4 

13 

10-5748       5-2305 

O 

m. 

1134 

7     j  20-501  1 

17-5032 

8 

"'4745  '    5-3°38 

Il8l 

4* 

4-6716      14-8423 

5* 

14-0325 

2-4148 

"35 

1  1 

14-4905 

18-6566 

14 

5-5884      6-9708 

1182 

5 

4-8902    j  14-4617 

6* 

14-2839     2-0534 

1  136 

5 

1  4*61  56 

17-8615 

5* 

5-6424 

6-1660 

1183 

23§       5"OI°5     14-903° 

30§     14*3662      2*5034 

80     174 

9'5 

"37 

5 

17-4171 

18-5320 

5 

8-4911 

6-5943 

1184 

22 

57395 

15-2692 

28       i  15-0588    ;      2-9318 

Si     188 

9'2 

1138 

5 

18-8686 

18-5859 

6 

9-9408       6-5243 

1185 

14 

6-2592 

15*0410 

15          "5-597I 

27487 

1139 

4* 

15-4083 

197624 

4* 

6-5977       7-9907 

1186 

15 

8-5039 

147988 

I9          17-8529 

2-6993 

1  140 

4* 

18-3130 

I9-3437 

5 

9H545 

7'3244 

1187 

22§ 

I3-6553 

14-2327 

39      23-0375       2-5758 

80    1  86      9-2 

1141 

10 

21*9155 

19-6266 

13 

13-0688 

7-2972 

1188 

18 

13-9820 

14-1378 

26     23-3710  ;  2-5110 

1142 

8 

15-6731 

20-1730 

9 

6-8950 

8-3785 

1189 

9 

5-8309 

15-8985 

ii 

15-0975       3-5659 

1143 

3* 

15-6460 

20-7292 

5* 

6-9159 

8'93S7 

1  190 

4 

9-337I 

15-5158 

1144 

4* 

16-7594 

20-3140 

4* 

7-9890 

8-4262 

1  191 

5 

9-3554 

15-5055 

1145 

7 

17-1303 

19-9338 

8 

8-3270 

8-0128 

1192 

8 

12-4155 

14-9278 

8*    21-7397 

3-1630 

1  146 

5 

8-4924 

8-6239 

"93 

'7 

12-8159 

147691 

17       I22-I53I 

3-0383 

1147 

4* 

20-0398 

21-1639 

ft 

"•3322 

8-9915 

"94 

6 

12-9033 

15-6921 

1148 

35§ 

20-7501 

20-9347 

34.* 

12-0190 

8-6997 

8  1     184 

9'3 

"95 

4* 

6-1737 

16-5468 

4* 

i5-3»45 

4-2386 

1149 

4* 

22-3236 

21-3622 

5 

13-6276 

8-9915 

1  196 

3o§ 

6-5971 

17-2427 

4i§ 

157430 

4-9/00 

8  1     189 

9'4 

1  150 

4* 

22-5255 

20*4164 

6* 

13-7391 

8-0276 

"97 

4:: 

9-1765 

16-1818 

5*     18-4035 

4-1370 

1151 

24§     H-39'3 

21-0345 

28§ 

5-6919 

9-3464 

81     179 

9'5 

1198 

18 

10-4640 

I6-5375 

*5§ 

19-6596 

4-5979 

1152 

4*     15*0877 

21-1879 

4* 

6-401  1 

9-4390 

"99 

47§ 

5-1251 

18-2429 

56§ 

14*1918 

5-8400 

81     187 

8-6 

H53 

5t     15-4525 

21-5424 

6 

67950 

97612 

1  200 

9 

7'9958 

17-3860 

i3 

17*1258 

5-2329 

1154 

4i§     20-2347 

21-5952 

45§ 

11-5632 

9'4°35 

81     183       8-6 

I2OI 

4 

11-2873 

I7-4937 

6 

20-3955 

5-6198 

'155 

4 

13-6480 

9-4632 

I2O2 

i6§ 

12-2139 

16-9980 

zi§ 

21-3630 

5'2057 

1156 

5       14-6266 

22-5544 

6 

6-0595 

10-8422 

I2O3 

4* 

12-3821 

17*0558 

6 

21-5230 

5*2803 

"57 

5       16-3246 

21-9638 

6 

7-6991 

10-1057 

I2O4 

4 

5-4118 

18-5163 

6 

14-4559 

6-1390 

1158 

3*     16-8793 

22-8037 

4t 

8-3256 

10-8959 

1205 

20 

7-0790 

18*9460 

22 

16-0790 

6-7074 

"59 

5       '-7153 

22-2555 

5 

9-1099  |  lo-27-q 

I2O6 

6 

7-0800 

18-3244 

10 

16-1323 

6-0868 

1  1  60 

5*    19-0622 

22-6580 

6 

10-4849 

10-5626 

I2O7 

3 

8-1801 

I8-4345 

6 

17-2214 

6-2921 

1  161 

6*    21-1087 

22-8287 

7 

12-5389 

I0'5574 

1208 

10 

9-0470 

18-2891 

ii 

18-0953 

6-2222 

81     191 

9'5 

1  162 

5*    21-4725 

23-0783 

10 

12-9213 

107735 

1209 

15 

13-0155     18-2357 

Z4 

22-0541 

6-5II5 

1  163 

5*    2i74'4 

23-0248 

6 

13-1879 

10-6956 

1210 

498 

13-2810     18-0350 

59§ 

22-3390 

6-3324 

81     194 

8-0 

1164 

3 

13-2125 

IO-6-J4O 

121  I 

5 

6-9498     19-8516 

8 

i5-8733 

T-Sg8} 

1  165 

8 

13-5101     10-8936 

1212 

1    7-4811     19-2077 

10      16-4582 

7-0053 

1166 

15       14-1248 

227772 

i7§   | 

5-5780    11-1074 

1213 

6      13-3492     18  9227 

6*  ;  22-3299 

-•2256 

1167 

6       14-1010  . 

23-4440 

9 

5-6097    11-7717 

1214 

6 

13-5885  -  19-8586 

8       22-4867 

8-1755 

1168 

6       14-5811 

23-3960 

8 

6-0860    11-6838 

1215 

18 

8-2328     21-3877 

2iS      17-0180 

9-2413 

8  1     190 

9'4 

1  169 

5       14-6122 

23-4094 

6 

6-1156     11-6950 

1216 

5 

9-4654     21-7953 

9 

18-2133 

97512 

i  r&eau 

interval  represents  very  nearly  5'  =  I27S'8  of  R.A.  at  Dec.  +  81*,  and  I43'7  at  Dec.  +  82°. 
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GrKEKNWICH   ASTROGKAPHIC   CATALOGUE,   1900. 

ZO  N  E    +    81°. 


No 

Dlam 

B.  D. 

B.  D. 

No. 

JIag. 

No, 

I  >  i  ;t  1  1  1  . 

X. 

y- 

Dun. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  5h  20™  to  5h  40m—  contd. 

R.A.  5h  40™  to  6h  om  —  contd. 

Centre          R.A.  5h  40™  Dec.  +  81*                R.A.  5''  20'"  Dec.  +  82' 

Centre          R 

A.  5h  40™  Dec.  +  81'                 R.A.  61'  o"'  Dec.  4-  tz' 

Plate  4284.    1899,  Feb.  21.          Plate  4259.    1899,  Jan.  27. 

Plate  4284.     1899,  Feb.  21.       Plate  4379.     1899,  March  15. 

o                  m. 

o                      m. 

1217 

3 

10-2718    :  21-7265 

5 

19-0240 

97533 

1264 

26§ 

14-1530 

17-9261 

24§ 

5-2042        6-2248 

81     195       9-5 

1218 

6 

I2-8O86    ;  21-3051 

9 

21-5891 

9-5498 

1265 

4 

197402 

17-2713 

4* 

10-7127       5-0883 

1219 

ii 

12-9965       21-6428 

'5 

21-7426 

9"9°35 

1266 

5 

21*6922 

17-7450 

6 

12-6997     5-3954 

I22O 

6* 

9-8300 

22-1936 

8 

18-5408 

10-1785 

1267 

7 

22-1315 

17-7076 

6 

13-1331     5-3185 

1221 

4* 

9-9286 

22-7682 

st 

18-5901 

107627 

1268 

5 

22-5718 

17-7914 

4* 

13-5789     5-3657 

1222 

17 

10-4490 

227613 

24§ 

19-1  108 

10-7969 

1269 

'3 

21-0462 

18-0345 

12 

12-0818       57377 

1223 

8 

10-7026 

22-3433 

IO 

19-3991 

10-4055 

1270 

6 

21-6568      18-2662 

6 

12-7093       5-9162 

1224 

4 

11-1678 

22-3937 

5* 

19-8536 

10-4918 

1271 

8 

21  "8926 

18  1  195 

7 

12-9321       57500 

I225 

5 

11-5492  :  22-4810 

8 

20-2308 

10-6143 

1272 

12 

16-3139 

19-6025 

10 

7-5014 

77093 

81     198 

9-2 

1226 

9 

12-3490    22-1040 

1  1 

21-0587 

10-3053 

'273 

'9 

16-591  I 

19-5392 

i8§ 

7-7722 

7-6239 

8  1    200       9-2 

1227 

6 

13-6238  .  217275 

5* 

22-3639 

10-0421 

1274 

1  1 

18-2276 

19-8253 

12 

9-4273 

77652 

1228 

5 

14-2114     11-6263 

'275 

'5 

20-9768 

19-8845 

10 

12-1717 

7-5865 

1229 

5°§ 

1  1-8250 

23-0528 

56§ 

20-4560 

11-2059 

8  1     192 

8-5 

1276 

22-2773 

19-8166 

5 

13-4624 

7-4087 

1230 

5 

21-6027 

11-3136 

1277 

4 

14-2857 

20-5506 

4 

5-5646       8-8290 

1231 

8 

H'4392 

12-6228 

1278 

6 

15-4176 

20-7832 

5 

6-7114       8-9617 

1232 

6 

'5'3953 

12-4054 

1279 

5 

I5-4970 

20-061  5 

4* 

6-7282       8-2362 

1233 

5 

16-6650 

12-8803 

1280 

24§ 

16-5886 

20-6039 

2I§ 

7-8609       8-6833 

8  1     199 

9-2 

1234 

IO 

9-4695 

24-6073 

16       17-9750     12-5542 

1281 

34§ 

18-5064 

20-3865 

32§ 

97544  ;    8-3005 

81    201 

8-8 

1235 

4* 

9753' 

24-5125 

8 

18-2672     12-4844 

1282 

9 

19-5465 

20*0265 

7 

10-7569      7-8515 

1236 

6 

10-5276 

24-2799 

IO 

19-0578     12-3183 

1283 

'3 

20-0428 

IO 

11-1836  !    7-8318 

1237 

3 

19-4423     12-4991 

1284 

25§ 

22-0343 

20-9079 

'"§ 

'3'3'35       8-5152 

81    208 

9'5 

1238 

7 

12-6294 

24-2423 

1  1 

21-1544     12-4625 

81    193 

9'5 

1285 

5 

21-3379 

4* 

5-5191       9-6254 

1239 

6 

13-2451 

24-2215 

8 

21-7695     12-4938 

1286 

4 

14-2297 

21-1749 

3* 

5-5623 

9-4577 

I24O 

2* 

13-9496 

24-1  158 

5 

22-4805     12-4451 

1287 

4 

14-3638 

21-5571 

4 

5-7305 

9-8262 

1241 

6 

14-4956     13-6587 

1288 

9 

14-5409 

21-8085 

8 

5-9268 

10-0616 

1242 

7 

7-4619    26-1335 

12 

15-8461     13-9030 

1289 

3 

16-8594 

21-3637 

4* 

8-2004 

9-4184 

1243 

9 

7-5756    25-5765 

15           16-0040        13-358I 

1290 

18-8285 

21-7965 

22§ 

10-1964 

8l       202 

9'5 

1244 

4       17-9028 

13-0657 

1291 

6 

20-541  I 

21   6643 

5 

1  1-8913 

9'3983 

1245 

5      20-8541 

13-8115 

1292 

5 

14-2742 

22-8597 

5 

5-7533 

11-1323 

1246 

'4 

12-8493  ;  24-9240 

16      21-3152 

13-1576 

1293 

5* 

14-5421 

22-5680 

5 

5-9955 

6_    „  Q  _ 

10-8161 

*r        r 

1294 

9 

'4  7^  ^  3 

22-3997 

7 

'I   389 

10-6346 

25§     25-5029 

8-1161 

8  1    200 

9-2 

1295 

14-7816 

22-8565 

i8§ 

6-2578 

11-0858 

81     196 

9'4 

5°§ 

1-2558     14-3255 

80    1  68 

8-4 

1296 

3* 

15-1527 

22-6066 

3 

6-6048 

10-8001 

43§ 

2-8112    22-0155 

81     183 

8-6 

1297 

6 

18-6480 

22-2146 

6 

10-0530 

10-1085 

1298 

2I§ 

20-0413 

22-8277 

i6§ 

U'4933 

1  0-600  1 

81     206 

9'5 

1299 

9 

15-5109 

10 

7-0460 

7475 

RA      ch  /inni  fr»  fth  i-im 

1300 

7 

19-2614 

23-3358 

5 

107608 

•'732 

./Y.    5     4"      'O  O     O 

1301 

5* 

20-8406 

23-7176 

5 

12-3681 

'4'63 

Centre     R.  A.  5h  40™  Dec.  +  81*                R.A.  6>>  om  Dec.  +  82' 

1302 

4t 

21-4773 

23-8767 

5 

13-0148 

•5233 

Plate  4284.     1899,  Feb.  21.         Plate  4379.     1899,  March  15. 

1303 
1304 

4 
1  1 

21-6393 
16-6926 

23-8096 
24-7015 

5 
9 

13-1716 
8-3207 

'44°7 
127555 

0 

m. 

1305 

6 

17-5299 

24-5426 

5 

9-1412 

12-5248 

1247 

5 

15-5647 

14-5058 

1306 

6 

10-8655 

12-4323 

1248 

10 

157421 

14-8548 

7* 

6-5213 

3-0279 

1307 

6 

19-5042 

24-9178 

6 

11-1383 

12-7280 

1249 

'9§ 

'5  7492 

'4'5°33 

22§ 

6-4998 

2-6769 

81     197 

9'4 

1308 

3'§ 

19-7513 

24-6164 

23§ 

11-3613 

12-4061 

81    205 

9'5 

1250 

7 

20-2666 

14-1052 

5* 

10-9652 

1-8876 

1309 

st 

19-0567 

25-5931 

5 

107536 

'3-4423 

1251 

25§ 

20-4079 

14-9900 

26§ 

11-1809 

2-7579 

8  1    407 

9'4 

1310 

43§ 

21-8277 

25-9883 

3°§ 

13-5472 

I3-5947 

Si       2IO 

87 

1252 

21 

22-3226 

14-8279 

18 

13-0760 

2-4337 

8  1    209 

9'5 

1311 

7* 

21-6194 

26-0706 

9 

'3-3458 

13-6920 

1253 

8       14-2402 

I5-3348 

5t 

5-0657 

3-6348 

1254 

10       157473 

I5-4I45 

9 

6-5748 

3-5859 

5°§ 

4-3460 

6-4074 

8  1     194 

8-0 

1255 

5      17-0683     15-2446 

2* 

7*8783 

3-2974 

3-3282 

11-5345 

81     192 

8'5 

1256 

7 

17-6399    15-4262 

5 

8-4620 

3H339 

3  38    ' 

24-9593 

16-1929 

81    215 

8-9 

1257 
1258 

28§ 

19-1985 
19-8601 

15-5457 
15-3608 

20§ 

10-0225 
10-6678 

3-4186 

3-I773 

81    203 

81    204 

9'3 
9-2 

4'§ 

24-0970 

23-9095 

8  1    214 

9-0 

1259 

4 

2O'I  163 

15-7794 

4* 

10-9593 

3'5725 

1260 

7 

22-4777 

15-0213 

6 

13-2488 

2-6134 

81    211 

9'5 

1261 

4 

14-9240 

16-7910 

1262 

5 

'9"3775 

'6-9553 

4 

10-3210 

4-8060 

1263 

5 

'9'4553 

16-8877 

6 

10-3978 

47338 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i27s'8  of  R.A.  at  Dec.  +  8ic,  and  I43S7  at  Dec.  +  82*. 
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B.  D. 

B.  D. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam.            x. 

V- 

Diam. 

Z. 

y- 

No. 

Maj. 

R.A.  6h  om  to  6h  20° 

i 

R.A.  6h  20m  to  6h  40™  —  contd. 

Centre       R.A.  6&  20™  Dec.  +  81*                  R.  A.  6>>  om  Dec.  +  82* 

Centr*      R.A.  61>  20™  Dec.  +81*               R.A.  6>>  4om  Dec.  +82* 

Plate  4383.    1899, 

March  15.        Plate  4379.     1899,  March  15. 

Plats  43*3.    1X99, 

March  15.       Plat*  5956.     1902,  Feb.  12. 

o 

m. 

O 

m. 

1312 

1  I 

5'°342 

14-7768 

10 

14-3796 

2-3830 

1361 

7       15-6639 

15-6072 

6*      6-4232 

3-8853 

I3'3 

6 

6-0629 

14-5176 

1362 

4      19-4269 

15-7830 

1314 

10 

8-3226 

14-4859 

10       17-6817 

2-3756 

1363 

27§     18-3640 

16-8479 

25§      9-2189 

4-8814 

81     225 

8-4 

1315 

10 

9-8576 

14-9643 

14         19-1716 

2-9818 

1364 

4       18-9611 

16-4443 

4*  '    9778o 

4-4267 

1316 

8 

57277 

I5-5533 

8     :  15-0020 

3-2152 

1365 

6      20-0175 

16-9690 

5* 

10-8759 

4-8559 

1317 

6 

57647 

I5-4I38 

5 

15-0538 

3-0829 

1366 

6      18-6397 

17-0465 

5*      9-5i«7 

5-0534 

1318 

23§ 

6-5712 

I5-833I 

3°§ 

15-8197 

.r5654 

81     215 

8-9 

1367 

12      20-1839 

I7-495» 

8       11-0890 

5^649 

1319 

8 

8-9408 

15-4462 

13 

18-2169 

1368 

8     ,227758 

17-6329 

6*     13-6837 

5'277° 

1320 

8 

10-2362 

15-0742 

6f     19-5385 

3-1258 

1369 

4      14-6872 

18-2822 

1321 

13 

11-9953 

15-6598 

10       21*2420 

3-8602 

81    217 

9-5 

1370 

9       17-6146 

18-5120 

6        8-6196 

6-6031 

81     224 

9'5 

1322 

9 

12-2634 

15-2114 

8       21-5473 

3>349 

1371 

ii       18-2185 

I8-IOO2 

10        9-1829 

6-1397 

I323 

16 

6-2095 

17-2426 

18       15-3394 

81    213 

9'5 

1372 

7       14-3927 

19-0250 

6*       5-4534 

7-3962 

1324 

5 

8-6521 

16-8733 

6* 

17-8074 

47779 

1373 

4       16-8533 

19-0043 

1325 

4* 

8-759I 

16-3668 

4* 

17-9541 

4-2856 

1374 

7       I7-4575 

19-5526 

6        8-5519 

7-6541 

1326 

4* 

12-5205 

16-2579 

5*  !  21-7101 

4-5014 

'375 

14      18*4206 

19-1795 

ii         9-4785 

7-1961 

1327 

19 

I374I2 

16-3989 

22           22-9188 

47435 

81    219 

9'5 

1376 

6       19-2788 

19-4062 

5       10-353° 

7-3476 

1328 

16 

10-961  5 

I7-2548 

20       20-0735 

Si     216 

9'  5 

1377 

6 

217223 

19-5963 

4t 

12-8037      7-3235 

1329 

5       13-041  5 

17-0078 

5*     22-1708 

5-2999 

1378 

8 

15-4837 

20-2014 

9 

6-6410 

8-4715 

1330 

9        5-5366 

18-6998 

8       H'5445 

6-3337 

1379 

6 

16-9103 

20-1987 

4*      8-0637 

8-3454 

1331 

6        7-0844 

18-9765 

6     '  16-0635 

6-7409 

1380 

5 

18-1615 

20-9920 

4* 

9-3799 

9-0240 

'332 

5        7-I758 

18-4471 

5     i  16-1982 

6-2236 

1381 

5 

15-6892 

21-9368 

1333 

8       10-9498 

17-9470 

6     i  20-0058 

6-0478 

1382 

10 

16-3230 

217281 

7 

7-6136 

9-9192 

1334 

32§     12-4173 

18-6404 

38§ 

21-4076 

6-8629 

Si    218 

9-0 

1383 

6 

18-0392 

21-9733 

5 

9-3414      lO'OIIO 

1335 

6        6-4890 

2O'I  I  IO 

5 

15-3706 

7-8188 

1384 

5 

18-1648 

21-8054 

4* 

9-4537     9-8344 

1336 

5     :    6-8328 

19-8609 

5 

157356 

7-6008 

1385 

3t 

21-2008 

21-5509 

4 

12-4544  i    9'3i26 

1337 

8       11-7805 

19-5454 

7 

20-6935 

7-7105 

1386 

6       14-6985 

22-9978 

4* 

6-1067 

11-3240 

1338 

r 

12-5190 

19-0905 

5 

21-4684 

7-3196 

1387 

25§     15-8856 

22-4572 

24§       7-2400 

10-6845 

Si      221 

9'3 

1339 

17 

13-4523 

19-4191 

22§ 

22-3703 

7-7271 

1388 

5       17-4130 

22-0440 

4*      87272 

10-1380 

"340 

6 

13-4264 

18-7049 

6      22-4080 

7-0101 

1389 

8       14-0835 

23-8057 

8        5-5617 

12-1834 

1341 

4 

6-3602 

20-4945 

5       15-2108 

8-1894 

1390 

6       14-9003 

23-9363 

5t      6-3892 

12-2424 

1342 

9 

7-3273 

20-3350 

6 

16-1889 

8-1171 

1391 

5 

19-7452 

23-9497 

4     i  1  1-2177 

11-8316 

1343 

20 

7-3ii7 

21-6063 

19 

16-0653 

9-3820 

17 

15-8144 

24-6043 

»3        7-3575 

12-8290 

8l      220 

9'5 

1344 

10 

9-1117 

21-5583 

ii       17-8635 

9-4871 

1393 

34§     16-6456 

24-8876 

25§       8-2090 

13-0358 

8l       222 

9-2 

1345 

6       11-4919 

21-4890 

4 

20-2402 

9-6214 

1394 

17       17-0015 

24-3049 

15        8-5125 

12-4246 

81    223 

9'5 

1346 

1  6       1  3  -4426 

21-5331 

»9 

22-1818 

9-8322 

'395 

6 

19-4689 

24-2367 

6       10-9655 

12-1425 

'347 

ii     :    8-9928 

22-3842 

8 

17-6723 

10-2989 

f 

1396 

29§ 

21-4260 

24-0188 

i8§ 

12-8944 

117537 

81    226 

9'5 

1348 

16     .11-5955 

22-I225 

15 

20-2897 

10-2606 

1397 

14-0522 

25-5590 

13 

5-6847 

I3-9337 

1349 

T  i  ro 

34§       7-0433 

23-5828 

*?  "5  *OT  A   I 

r 

15-6288 

•>n-Si  £,  4 

1  1-3263 

81    214 

9-0 

1398 

6      21-7283 

25-4666 

6 

13-3220 

13-1691 

135° 

1351 

12           12-9688 

23  0741 
23-6012 

5 
1  1 

zu  o  i  U4 
21-5292 

1  1  '2629 
11-8514 

30§ 

3-45I9 

7-1885 

81    218 

9-0 

1352 

4!     12-0383 

24-5308 

5 

20-5232 

12-6955 

57§ 

257507 

25-3410 

81    229 

9-0 

1353 

5*     I2"5327 

24-3361 

6 

21-0337 

12-5463 

4°§ 

24-8709 

26-6581 

82    191 

9-0 

1354 

6*      5-9422 

25-8182 

10 

I4-3385 

13-4667 

1355 

30 

0-0702 

26-1048 

22§ 

14-4403 

137553 

8l      212 

9'5 

1356 

6 

15-4204 

13-7181 

1357 

3 

16-2238 

13-6126 

R.A.  6h  40m  to  7h  om 

"358 

8 

12-9915 

25'3753 

8 

2  1  -40  1  4 

13-6257 

Centr*        R.A.  7"  o-»  Dec.  +  81*                R.A.  6»  40°-  Dec.  +  82' 

49§ 

5-1643 

26-0210 

81    210 

8-7 

Plate  6249.     1904, 

March  10.        Plate  5956.     1902,  Feb.  12. 

0 

m. 

'399 

5 

5-2275 

14-8379 

R.A.  6h  20m  to  6h  4C 

jm 

1400 
1401 

ii 
'4 

5-6402 
5-9473 

I4-9485 
14-0448 

4* 

I5-3555 

1*6699 

Centre        R.A.  6h  2om  Dec.  +  81*                    R.A.  6b  4o»i  Dec.  +  82' 
Plate  4383.     1899,  March  15.           Plate  5956.     1902;  Feb.  12. 

1402 

1403 
1404 

17 

26§ 

7 

7-1938 
8-1895 
8-8819 

i4'i325 
14-2941 

12 

I7-5795 

1-9678 

81     230 

9'5 

m. 

1405 

9 

9-4576 

14-0205 

'359 

328     23-1695 

14-8955 

3o§     13-8335 

2-5150 

81*  227 

8-8 

1406 

20§ 

10-9156 

14-3367 

7* 

20-2740 

2-4323 

1360 

5 

15-6221 

15-3461 

1407 

10 

1  1-1308 

14-8851 

i  rtteem  interval  represents  very  nearly  5'  =  i27»'8  of  R.A.  at  Dec.  +  Xi*,  and  I438"7  at  Dec.  +  82*. 
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Nf. 

1  '  lilll  I. 

B.D. 

Wrt 

Diarn 

B.  D. 

o. 

X- 

y- 

V- 

No. 

Mag. 

NO. 

Diam. 

X, 

!/• 

V- 

No. 

It* 

R.A.  6h  40"'  to  7h  om  —  contd. 

R.A.  6h  40™  to  7h  om  —  contd. 

Centre        E.A.  7''  om  Dec.  +  81°                   R.A.  6h  4om  Dec.  -f-  82° 

GVntre       R.A.  7''  o»>  Dec.  +  81'                  R.A.  6''  40"'  Dec.  -f-  82* 

Plate  6249.     '9°4 

March  10.            Plate  5956.     1902,  Feb.  12. 

Plate  6249.     1904,  March  10.           Plate  5956.     1902,  Feb.  12. 

0                         '          m- 

o 

in. 

1408 

12 

11-4710 

14-2648 

1467 

I  1 

10-7267 

25'4355 

5*    19-0311 

'3-4565 

1409 

15 

13-4269 

H7558 

1468 

32§ 

12-2316 

25-4449 

15      20-5289 

13-6095 

82  195 

9'5 

1410 

12 

7-2876 

i5-°553 

1469 

9 

12-7221 

25-6566 

141  1 

19 

10-5827 

15-9950 

5* 

197859         4-0496 

1470 

8* 

8-0313 

26-0435 

5t     16-2951     13-8059 

1412 

16 

10-6330 

15-3956 

5* 

19-8907 

3-4588 

H13 

5 

107279 

15-3849 

47§     24-4890 

2-9199 

81     239 

7-8 

1414 

2i§ 

12-4610 

I5-5953 

10* 

21-6936 

3-8300 

9'§     25'859' 

7-8960 

81    242 

6-3 

1415 

8 

12-8137 

15-7723 

54§ 

4-5125 

15-0315 

81     227 

8-8 

1416 

1  1 

5-4333 

16-1665 

4* 

14-6434 

37335 

58§ 

8'3244 

26-2906 

82     191 

9-0 

1417 

'3 

6-6775 

16-2668 

4* 

15-8696 

3-9520 

1418 

46§ 

7-I953 

16-0233 

3'S 

16-4093 

3754' 

81    228 

9-I 

1419 

5 

9-0095 

16-2750 

1420 

'9 

9-3160 

16-2975 

9 

18-4950 

4-2318 

R.A.  7h  om  to  7h  20"' 

1421 

36§ 

9-7788 

16-2047 

25§ 

18-9660 

4-1801 

81    232 

9'5 

Centre     R.A.  7*  onl  Dec.  -f-  81"                 R.A.  7''  20'"  Dec.  -f  82' 

1422 

9 

10-3780 

16-0468 

H23 

x 

7 

1  1-7908 

16-0733 

Plate  6249.     '9°4i  March  10.           Plate  4820.     1900,  Feb.  9. 

1424 

6 

12-2660 

16-9803 

„                  m. 

1425 

4°§ 

12-3062 

16-0553 

26 

21-4925 

4-2724 

81    236 

9-2 

1471 

4 

147456 

14-1  561 

3* 

5-3336 

2'5634 

1426 

4°§ 

i2'3495 

16-4776 

3*§ 

21-4976 

4-6971 

81    237 

9"' 

1472 

5'§ 

15-1592 

14-4254 

59§ 

5-7640 

2'8ooo 

8l     239        7-8 

1427 

23§ 

13-8730 

16-6685 

'473 

23§ 

17-2597 

14-7  5  24 

'3 

7-8829 

2-9640 

1428 

8 

5-0890 

17-3457 

'474 

20§ 

177405 

14-2024 

14         8-3212 

2-3822 

1429 

6 

7-1683 

17-6975 

'475 

5 

18-4824 

14-4928 

143° 

6 

7-7728 

17-0720 

1476 

42§ 

19-0355 

14-2694 

46§ 

9-6147 

2<3  +  59 

81     246        9-2 

'431 

9 

87155 

'7-3144 

H77 

23§ 

19-9066 

I4'3787 

16 

10-4914 

2-3914 

H32 

1  1 

9-3488 

17-3242 

3* 

18-4301 

5'2533 

1478 

22«j        20-OIOO 

14-8056 

22§ 

10-6290      2-8065 

81     248        9-5 

"433 

1  1 

12-8850 

17-2231 

'479 

8     1217335 

14-9051 

7 

12-3522 

27754 

H34 

1  1 

12-9935 

17-6614 

1480 

9      22-1752 

15-1179 

7       12-8100  !    2-9538 

'435 

9 

8-8039 

18-3848 

1481 

19      23-0250 

I4-9535 

15       13-6473 

2-722  1 

H36 

5 

8-8802 

18-2570 

1482 

24§     i5'924i 

14-9688 

39§       6-5681 

3-2838 

81    241       9-5 

"437 

4°§ 

9-1668 

18-2757 

24S 

18-1589 

6-1843 

81     231 

8-9 

1483 

H 

16-0140 

14-9123 

9        6-6536 

3-2217 

1438 

i7 

107055 

18-0401 

6 

19-7132 

6-0970 

1484 

5 

17-0070- 

15-1467 

5*      7-6589 

3-3783 

H39 

6 

7-6134 

19-5987 

1485 

6 

18-6336 

15-0705 

5*      9'2759 

3-1776 

1440 

13 

9-97  '5 

19-0395 

5::: 

18-8901 

7-0221 

1486 

10 

'8-7933 

i5-2735 

9 

9-4502 

3-3651 

1441 

35§ 

1  1  -9470 

19-7118 

24§ 

20-7891 

7-8749 

81    235 

9'5 

1487 

5 

10-6741 

3-6578 

1442 

10 

12-1490 

19-3762 

1488 

4* 

20-6941 

15-3126 

4* 

11-3478      3-2570 

'443 

4 

12-1605 

19-2441 

1489 

7 

21-5189 

'5"3946 

5 

12-1758      3-2794 

1444 

4 

12-4251 

I9'i574 

1490 

86§ 

217362 

15-3628 

8i§     12-3909       3-2291 

81     252 

7-0 

"445 

5 

i3'532° 

I9-473' 

1491 

6 

15-5609 

16-1556 

6*  ,    6-2974      4-4937 

1446 

14        8-4178 

20-2576 

6* 

17-2245 

8-0871 

1492 

22§ 

16-4698 

I6-3355 

26        7-2156      4-6039 

H47 

5 

8-9808 

20-8766 

'493 

16 

17-2984 

16-7036 

15     ••    8-0695       4-9071 

1448 

ii 

10-2645 

20-2736 

4t 

19-0625 

8-2761 

1494 

58§ 

17-8877 

I5-9153 

59§ 

8-5967      4-0750 

8  1     243       9-0 

1449 

34§ 

10-3916 

20-2144 

22§ 

19-1959 

8-2315 

81    234 

9'4 

H95 

35§     18-0883 

16-7872 

35§       8-8634      4'9295 

8  1    244       9-5 

1450 

6 

8-6879 

21-3950 

I 

1496 

36^   ;  20-5380 

16-6569 

3«§ 

11-2952      4-6133 

81    250       9-5 

1451 

1  1 

11-9795 

21-6578 

5* 

20-6385 

9-8175 

'497 

8 

22-2299 

16-7438 

6 

12-9890      4-5707 

1452 

9* 

57383 

22-3745 

4* 

14-3586 

9-9360 

1498 

24§ 

22-2470 

i  7-1360 

20 

13-0353      4-9565 

H53 

10 

6-8205 

22-4061 

6 

I5-43I4 

10-0753 

1499 

22ij 

15-1658 

17-4420 

22§ 

6-ooio 

5-8061 

H54 

'9 

9-6506 

227334 

1  1 

I8-2I82 

10-6643 

1500 

5 

15-2730 

16-6865 

5* 

6-0504 

5-0471 

H55 

44§ 

10-3965 

22-8242 

H§ 

18-9500 

10-8266 

8'    233 

9-1 

1501 

14    ,15-8868 

'7'2735 

'4 

6-7081       5-5838 

1456 

7 

6-0541 

23'/854 

4* 

I4-5377 

n'3742 

1502 

4       16-2196 

17-0255 

4 

7-0183       5-3080 

'457 

6 

8-4205 

23-4130 

i5°3 

4       17*8598 

17-1955 

4* 

8-6672 

5'355' 

1458 

12 

12-8352 

23'oi55 

5* 

21-3573 

11-2495 

1504 

28;;     18-3686 

17-6236 

3'§ 

9-2053 

5'7427 

8  1     245 

9'5 

'459 

'9 

12-9135  j 

23-1402 

7 

21-4275 

1  1-3801 

1505 

5* 

18-7278 

17-0962 

5 

9-5229 

S-igH 

1460 

24 

8-3501 

24"35'i 

'4 

16-7696 

12-1542 

1506 

5 

14-3I59 

18-4035 

4* 

5-2267 

6-8288 

1461 

55§ 

8-9465 

24-8354 

26§ 

'7-3I78 

12-6911 

81    229       9-0 

1507 

32§ 

15-3090 

18-0393 

35§ 

6-1881 

6-3910 

8  1    240 

9"5 

1462 

13 

8-9645 

24'5444 

6* 

17-3626 

12-4057 

1508 

J3 

15-7180 

17-9805 

'4 

6-5939 

6-3036 

'463 

22 

9-9487 

24-9698 

1  1 

18-3009 

12-9230 

1509 

12 

16-1776 

17-8957 

13 

7-0423 

6-1831 

1464 

8 

13-4126  i 

24-2645 

1  510 

£ 

16-6946 

I8'5754 

7 

7-6131 

6-8206 

1465 

38§ 

S'3593 

25-2694 

20§ 

16-6906 

13-0671 

1511 

18 

17-0717 

'8-4/91 

16 

7-9795 

6-6946 

1466 

15 

io-i  161 

2  5  '093  3 

1O 

18-4564 

13-0570 

1512 

6       17-1685 

17-7944 

5* 

8-0239 

6-0067 

I 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  izy8'*  of  R.A.  at  Dec.  +  81°,  and  i43'7  at  Deo.  +  82*. 
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N_ 

V. 

! 

B.  D. 

B.  D. 

_  o. 

Diani. 

X. 

Di&ni. 

No. 

Mag. 

No. 

Diani. 

x.                   y. 

Diam.             #.                     y. 

No. 

Mag. 

K.A.  7h  om  to  7h  20m  —  contd. 

R.A.  7h  om  to  7h  20m  —  contd. 

Centre        R.A.  7''  o™  Dec.  +  81"                  K.A.  7h  20™  Dec.  +  82* 

Centre      R.A.  7>>  om  Dec.  +  81*               R.A.  7h  2om  Dec.  +  82* 

Plate  6249.     1904,  March  10.        Plate  4820.     1900,  Feb.  9. 

Plate  6249.     1904,  March  10.       Plate  4820.     1900,  Feb.  9. 

0 

m. 

o 

m. 

1513 

22§ 

17-9823    18-3933 

20            8-8803 

5  37^ 

1572 

3* 

14-8289 

23-5475 

9 

6-1317 

11-9183 

1514 

7       18-5803     18-2229 

7     ,    9-4642 

6*32  j.  3 

'573 

5 

6-6860 

,1-1967 

>5'5 

23^      19-8342     18-3760 

2I§     >   107244 

6-3833 

'574 

3* 

16-0445 

237152 

7 

7-3587 

,  1*9948 

1516 
1517 

25 

20-0885     18-0405- 

12           10-9503 
13           10-9565 

6-0310 
6-0263 

'575 
1576 

'7 

16-1163 

23-6763 

'7 

5 

7-4251 
9-0797 

•9505 
•8344 

1518 

5       13-4472 

6-6652 

'577 

4        9-4809 

7386 

1519 

5*     22-6327     19-1689 

6       13-5778 

6-9620 

1578 

34§ 

2O-OO88 

23-1507 

24§  ;  11-2647 

-,271 

8,    249 

9'5 

1520 

8       22-7392     18-6232 

7       13-6412 

6-4053 

'579 

7* 

22-2822 

237540 

10      13*5765 

'5549 

1521 

7       13-7916 

6-5184 

1580 

25§ 

'4''533 

24-0840 

22§       5-4990 

12-5053 

1522 

5       15-0058     18-8688 

5         5-9480 

7-2420 

1581 

7        8-4254 

12-82,8 

1523 

18       15-1863     18-6651 

15         6-1142 

7-0258 

1582 

5* 

17-1  126 

23-9817 

9     1    8-4411 

12-1760 

«5»4 

36§ 

15-2008     19-3123 

37§       6-1774 

7-6657 

81    238 

9'5 

1583 

8 

19-0973 

247693 

10       10-4795 

12-8136 

1525 

i8§ 

15-3717   19-4255 

19     ;    6-3582 

77655 

1584 

5 

10-6005 

12-8614 

1526 

23§ 

15-7313    19-2388 

22§           6-7008 

7-5554 

1585 

5       11-2072 

12-9076 

1527 

io6§ 

16-9953    19-2531 

ioi§       7-9613 

7-46-6 

81     242  :    6-3 

1586 

34§ 

20-5357     24-8129 

23§     11-9180    12-7441 

81    251 

9'5 

1528 

4* 

17-4138     19-1078 

5         8-3684 

7-2960 

1587 

4       12-2235 

127739 

1529 

19 

18-8831    19-4454 

16        9-8593 

7-5192 

1588 

5       ,2-7695     ,2-6473 

1530 

24§ 

19-0822 

19-7879 

20-j        10-0835 

81     247 

9'5 

1589 

'3 

21-5705 

25-0153 

15       ,2-9638     12-8655 

1531 

8 

19-1195 

'97945 

7        ,   10-1202 

7-8472 

1590 

3* 

22-0885 

24-3663 

5       13-4305 

12-1818 

'532 

6      n'7'45 

-•8940 

1591 

6         574°7 

13-6689 

'533 

4* 

21-5451 

19-5941 

7       12-5238 

7-4658 

1592 

5        6-1308 

13-5000 

'534 

5       13-6321 

7-5893 

'593 

6* 

15-1886 

25-3227 

13     i    6-6227 

13-6643 

'535 

5 

14-2800 

20-4247 

5        5-3486 

8-8466 

'594 

3°§ 

18-8613 

25-6641 

23§     10-3123 

137182 

82         202 

9'5 

1536 

5 

15-5299 

20-1834 

5        6-5734 

8-5124 

'595 

5      '3-3488 

13-8936 

'537 

3        7-2566 

87756 

1538 

'5 

I7"3'34 

20-0163 

10        8-3381 

8-2075 

39§ 

16-4686    25-8295 

82       199 

9-2 

'539 

8 

18-4697 

20-5781 

8     '    9-5357 

8-6838 

I20§ 

25-8620 

25-5125 

82      213 

7'5 

1540 

4     j    9-6702 

8-6813 

1541 

9 

18-6468 

20-1280 

8         9^757 

8-2172 

. 

1542 

9 

19-7253 

20-8270 

ii       10-8041 

8-8330 

R.A.  7h  20m  to  7h  40m 

'543 
'544 
1545 

4* 
9 

1  1 

20-1629 
20-3097 
20-7426 

20-4147 
207150 
20-3151 

5       11-2065 
8       11-3787 
10       11-7787 

8-3867 
8-6742 
8-2444 

Centre       R.A.  7h  40™  Dec.  +81'                R.A.  7h  zo<"  Dec.  -f-  82* 
Plate  5986.    1902,  March  13.          Plate  4820.    1900,  Feb.  9. 

1546 

4          II'Q2l6 

3-5429 

o 

m. 

J  i 

1547 

17      22-4724 

207143 

18 

13-5362 

J  T      7 

8-5094 

1596 

II 

7-1486     14-5857 

'5 

16-6563 

2  -464  1 

1548 

20          14^550    j  21-1456 

1  8         6-0725 

9-5146 

1597 

10 

7*3245 

15-0033 

>5 

167939 

2-8947 

'549 

4*     157424 

21-3377 

5        6-8771 

9-6463 

1598 

5*      77583     14-1656 

5* 

-.7-3006 

2-1037 

1550 

5*     16-5839 

21-3645 

6 

77172 

9-6082 

'599 

10 

8-8312 

,4-8854 

12 

18-3050 

2-9147 

'551 

6*     ,7-5187 

21-0307 

6 

8-6238 

9-2051 

1600 

5* 

5-2193 

15-7815 

6* 

14-6283 

3-4-88 

1552 

13       17-5686     21-6775 

18 

87192 

9-8449 

1601 

18 

6-6425 

'5-S565 

20 

16-0655 

3'3844 

'553 

18       18-2746     21-8531 

'3 

9-438I 

9-9650 

1602 

4* 

10-1897 

15-1173 

4 

19-6398 

3  '27  '8 

'554 

2O§        18-8708    >  2r665O 

18 

10-0173 

973'3 

1603 

4* 

13-1428 

'5'5'39 

5 

22-5399 

3-9348 

1555 

8       19-6587  i  21-6281 

7 

107990 

1604 

12              4-6761 

16-5615 

12 

14-0150      4-2060 

1556 

21          20-5813 

21-8453 

'8§ 

"7333 

9-7809 

1605 

5* 

5-9753 

16-8971 

6 

15-2778      4-6573 

'557 

5*    22-0075 

22-1507 

10 

i  3-1804 

9-9750 

1606 

1  1 

7-0676 

17-0265 

'3 

16-3530      4-8853 

1558 

5 

13-2112 

9-1252 

1607 

5*      87647 

16-5879 

6 

18-0856      4-6048 

'559 

4 

9-8286 

1608 

6       10-2321 

16-7463 

9 

I9-53I3      4-8953 

1560 

4* 

22-3585     21-6561 

8 

13-4940 

9'455° 

1609 

6* 

6-4318 

17-6296 

10 

15-6657       5-4325 

1561 

5 

13-5364 

9-0180 

1610 

4* 

6-4618 

17-2019 

7 

'57351 

5-0055 

1562 

7* 

15-4397    22-4357 

9 

6-6577 

10-7639 

161  1 

10 

7-3637 

17-2985 

'5 

16-6259 

5-1854 

1563 

5* 

I6-7I93      '•    22-6O58 

6 

7-9466 

10-8355 

1612 

16 

8-2687 

17-7766 

"8 

17-4814      57447 

1564 

9       18-6166    21-9790 

16 

97874 

10-0657 

1613 

4* 

8-9088 

I7-I545 

7 

18-1784      5*1819 

1565 

18       18-9638    21-9453 

•7 

10-1297 

10*0058 

1614 

9       11-2918 

17-2556 

'3 

20-5407 

5-4980 

1566 

4*    197305     22-8917 

7 

10-9663 

10-8867 

1615 

16 

12-0823 

17-1972 

22 

21-3320 

5-5I3I 

1567 

17 

22-OO8O 

22-5541 

18 

13-2122 

10-3775 

1616 

7 

13-2720 

16-8819 

,2 

22-5474      5-3057 

1568 

5 

13-2282 

10-8126 

1617 

6 

14-0278      6-0065 

1569 

4 

'3-5107 

10-8931 

1618 

4* 

6-9553 

18-5541 

6      16-1031      6-3960 

1570 

9 

I4-4375          22-6250 

9* 

5-6716 

1  1-0307 

1619 

4* 

9-1228 

18-9,31 

5       18-2284  i    6-9545 

1571 

4!    14-4609    22-6213 

5 

5-6929 

1  1-0263 

1620 

6 

9-5810 

,7-9320 

8     :  18-7751      6-0163 

Xo   ic8i.     This  appears  to  be  a  double  star.     The  components  are  not  separable 
Plate  6249.     Nos.  1516  and  1517.     Measured  as  one  mass.                                                                                andare  measured  as  one  mass. 

i  rtstuu  interral  represents  very  nearly  5'  =  i27«-8  of  K.A.  at  Dec.  +  81",  and  H3S7  at  Dec.  +  82°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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B.D. 

B.D. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam.             x.                     y. 

\0. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  7h  20m  to  7h  4om  —  contd. 

R.A.  7h  20m  to  7h  40™  —  contd. 

C«ntr«        R.A.  7h  40"  Dec.  -f  81*             R.A.  7h  20™  Dec.  +  82* 

Centre          R.A.  7h  400"  Dec.  +  81*                   R.A.  7h  20™  Dec.  +  82' 

Plate  5986.     1902,  March  13.        Plate  4820.     1900,  Feb.  9. 

Plate  5986.     1902,  Maieli  13.           Plate  4820.     1900,  Feb.  9. 

Q                      m. 

m. 

1621 

5* 

10-9903 

18-6190 

5 

2O'I  171 

6-8273 

1680 

7       i5'49°8 

13-3701 

1622 

2I§ 

I2-8660 

17-7969 

36§ 

22-0590 

6-1814 

81    256 

9'  5 

1681 

10         8-5824 

25-9468 

15       17-0530 

13-9100 

1623 

5* 

13-4618 

18-0570 

7 

22-6287 

6-4919 

1682 

68§       8-7245     25-0528 

73§     17-2770 

13-0298 

82     213 

7'5 

1624 

33§ 

8-0335 

19-9344 

4°§ 

17-0536 

7-8695 

8'    253 

9"4 

1683 

3    :  18-8832 

13-4039 

1625 

3t 

8-5069 

19-0586 

5 

I7-60I7 

7^440 

1684 

4*     10-5728 

25-4911 

10       19-0771 

13-6351 

1626 

'3 

8-8317 

19-8478 

17 

I7-8553 

7-8560 

1685 

6       19-8105 

13-9275 

1627 

5* 

IO-I323 

19-0776 

9 

19-2206 

7-2067 

1686 

5       19-939° 

13-8608 

1628 

4* 

II-54II 

19-3356 

5 

20-5995 

7-5943 

1687 

6      20-9548 

13-3634 

1629 

10 

12-5478 

18-9613 

16 

21-6375 

7-3099 

1 

1630 

5 

13-8201 

18-5632 

7 

22-9395 

7-0293 

78§       2-9700     157355 

81    252       7-0 

1631 
f 

8* 

j£, 

5-1458 

O  O  O 

20-6195 

ii 

I4-I143 

8-2936 

1632 

3* 

5  4888 

20-3168 

14-4815 

8-02I5 

1633 

5* 

57320 

21-2381 

8 

14-6411 

8-9633 

R.A.  7h  40™  to  8h  om 

1634 

18 

6-2339 

20-3815 

15 

15-2193 

8-1535 

»635 

5 

'5-8435 

8-8310 

Centre          R.A.  7h  40™  Dec.  •+  81*                   R.A.  Sh  o°'  Dec.  -4-  82" 

1636 

.  £     ~ 

4* 

6-9043 

20-8329 

£  £.  f  £. 

7 

15-8452 

8-6641 

Plate  5986.    1902,  March  13.         Plate  4293.     1899,  Feb.  22. 

1637 

4* 

7-2518 

20-6666 

6 

I6-2O75 

8-5308 

m. 

1638 

3* 

7-2363 

20-4416 

4 

I6-2088 

8-3024 

1688 

7 

I5-5705 

14-4206 

1639 

5 

9-3665 

20-4414 

8 

18-3342 

8-4973 

1689 

'3 

16-2795  1  14*7335 

5* 

7-1107 

3-0169 

1640 

4* 

9'3538 

19-9911 

7 

18-3607 

8-0516 

1690 

12 

22-4097     14-5898 

5 

13-2074 

2-3738 

1641 

7 

14-4074 

9-8216 

1691 

ITS 

15-5917     15-4172 

7 

6-4805 

3-7576 

1642 

4* 

7-1848 

21-3203 

7 

16-0807 

9-I758 

1692 

'4 

18-6064     !    15-0498 

5* 

9-4524 

3-H54 

1643 

6 

8-2393 

217032 

8 

I7-097I 

9-6519 

1693 

4 

I9-I799          I5-404I 

1644 

9 

9-6320 

21-4868 

10 

18-5016 

9-5635 

1694 

8 

21-6384          15-3844 

4* 

12-5019 

3-2248 

1645 

17 

11-4003 

20-8749 

2I§ 

20-3195 

9*1  126 

1695 

20§ 

22-3983          15-6473 

9 

13-2794 

3-4281 

1646 

6 

20-9139 

9-8512 

1696 

2I§ 

19-2664 

I6-9493 

15 

10-2677 

4-9835 

81    262 

9'5 

1647 

20§ 

12-0130 

20-8032 

30§ 

20-9355 

9-0956 

81    254 

9*5 

1697 

5 

20-5I35      !    I6-6073 

1648 

18 

12-2815 

20-7764 

2I§ 

2I-206I 

9-0951 

81    255 

9'5 

1698 

6 

I8-5I28          I7-5457 

1649 

59§ 

13-4375 

21-2207 

6o§ 

22-3181 

9-6428 

81    257 

7-2 

1699 

5 

18-5876          I7-125I 

1650 

4 

15-6907 

10-4400 

1700!  10 

20-2607          17-4)82 

4* 

1  1-2992 

5-4086 

1651 

5 

15-6919 

10-3249 

1701 

12 

22^491           I7-7348 

5* 

13-4035 

5-5136 

1652 

4* 

7-5178 

22-8531 

7 

16-2727 

10-7345 

1702 

9 

I5-O29O          18-8838 

5* 

6-2031 

7-2562 

'653 

4 

167392 

10-3152 

1703 

20§ 

15-7000     18-1868 

12 

6-8149 

6-5081 

1654 

18 

8-5653 

22-9287 

J9§ 

17-3099 

10-9023 

1704 

4 

16-0936     18-3007 

1655 

4 

20-0288 

10-3697 

1705 

4'S 

20-4379  !  18-1651 

32§ 

11*5339 

6-0990 

81    263 

8-1 

1656 

5* 

12-1716 

22-4231 

8 

20-9463 

10-7242 

1706 

9 

20-7558  |  19-4855 

5* 

11-9597 

7-3881 

1657 

5* 

12-6768 

21-9726 

7 

21-4903 

10-3207 

1707 

27§ 

15-7324     20-1145 

22 

7-0065 

8-4258 

81    258       9-4 

1658 

7 

13-0498 

22-4741 

ii 

21-8I52 

10-8547 

1708 

I+§ 

18-4590    20-0818 

6 

9-7183 

8-1715 

1659 

7 

13-2873     21-7299 

8 

22-12O7 

10-1347 

1709 

'7§ 

18-6936     20-0943 

ii         9-9558 

8-1634 

8  1    260 

9'5 

1660 

6* 

I3-9533     21-8836 

7 

227712 

10-3527 

1710 

6 

19-1235   '.  20-6750 

3* 

10-4295 

8-7047 

1661 

6 

I4-I473 

11-4488 

1711 

22§ 

21-2062 

20-3935 

'3 

12-4821 

8-2551 

81    264 

9*5 

1662 

4* 

S'4593 

23-5181 

9 

14-1629 

1  1-2069 

1712 

4 

14-5104 

21-6930 

1663 

4* 

7-3098 

24-0006 

9 

15-9588 

11-8566 

1713 

5 

14-6284 

21-9442 

1664 

4 

16-9165 

11-2532 

1714 

4 

15-9603 

21-1876 

1665 

4 

18-5497 

1  1*2436 

1715 

8 

18-4169 

21-2545 

4* 

9-7720 

9'3463 

1666 

8 

14-4/20 

I  2  'OO08 

1716 

9 

19-2410 

21-2462 

4 

10-5944 

9-2668 

1667 

9 

'4-9715 

12-6259 

1717 

258 

21-8147 

21-7304 

'4 

13-1987 

9-5365 

81    265 

9'5 

1668 

5* 

7-0028 

24-6910 

12 

'5-5963 

12-5144 

1718 

4 

14-6600 

22-2475 

1669 

IO 

8-2090 

25-0258 

12 

167605 

12-9553 

1719 

5 

14-8678 

22-2003 

1670 
1671 

5* 

8 

9-2178 
10-4796 

24-0296 

24-1643 

8 
1  1 

17-8585 

12-0533 
12-3049 

1720 

1721 

2'§ 

15 

16-9147 
21-2544 

22-1655 
22-1088 

15 

5 

8-3524 
12-6714 

io-3734 
9-9620 

1672 

3* 

10-5041 

24-0866 

5 

19-1358 

12-2288 

1722 

14 

I5-5245 

23-9505 

6 

7-1124 

12-2677 

1673 

£ 

3 

19-9529 

127932 

1723 

IO 

15-5665 

23-5234 

5 

7*1  180 

11-8370 

l6/4 
1675 

f          £ 

'7 
7t 

13-4116 
13-4849 

23-7634 
23-9859 

'9 
9 

22-0595 
22'I  128 

I2-I732 
12-4005 

1724 
1725 

9 

9 

22-4345 
14-3203 

237614 
24-8609 

4* 

13-9803 
5-9892 

11-5074 
13-2739 

1676 
1677 

33§ 

6-2266 

26-1869 

4 

27§ 

22-3270 
14-6864 

12-6990 

82    209       0/5 

1726 

1727 

'7 

7 

I7-7447 
20-2195 

24-6975 
24-7834 

9 

5t 

9-3840 
11-8591 

12-8294 
127059 

1679 

25 

6-8129 

25-9242 

7 

22§ 

147340 
'5-2933 

I3-725I 

1728 
1729 

5* 
43§ 

16-4031 
18-4786 

25-4609 
25-5962 

3*       8-1102 
29§     10-1886 

13-6988 
13-6630 

82    226 

9-0 

I  rtsctu  interval  represents  very  nearly  5'  =  I27§'8  of  R.A.  at  Dec.  +  Si*,  and  i43>-7  at  Dec.  +  82*. 
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v_ 

6.D. 

B.D. 

BO- 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mig. 

No. 

Diam. 

*•                 y- 

Diam.             z. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  7h  40°-  to  8h  om  —  contd. 

R.A.  8h  20m  to  8h  40m  —  contd. 

Centre        R.A.  7*  4Om  Dec.  +  81"                   R.A.  S1"  o" 

Dec.  +  82" 

Centre        R.A.  8h  20™  Dec.  +  Ji*                   R.A.  8>>  4om  Dec.  +  82' 

Plate  5986.     1902,  March  13.          Plate  4293.     1899,  Feb.  22. 

Plate  4328.    1899,  March  i.        Plate  4390.    1899,  March  18. 

m. 

| 

0 

m. 

1730 

13 

18-6316      25-6452 

6* 

10-3477 

13-6971 

1768 

4 

21-2063 

17-4855 

7 

12-1281 

5-2058 

1731 

"1 

18-6331       25-6633 

13       10-3499 

j  I37I89 

82      227 

9'4 

1769 

5 

13-3083 

5-3565 

1770 

22§ 

18-6637 

18-6338 

28§ 

9-6933 

6-5686 

8  1    268 

8-9 

47§       4-8095 

9-7182 

81    257 

7-2 

1771 

5 

10*9813 

6-6967 

5o§     18-2938    25*8949 

82    224 

87 

1772 

4 

127958 

6*1692 

6g§   i  20-2174    26-6738 

82    231 

8-3 

1773 

6 

I5-6435 

19-0858 

15 

67263 

7-2816 

1774 

5t 

18-1092 

19*4664 

7 

9-2140 

7-4457 

R.A.  8h  om  to  8h  2c 

,m 

i/75 
1776 

4 

18-5001 

19-1224 

7 

4 

9'5745 
9-8556 

7-0668 
7*0623 

Centre         R.A.  S>>  20"  Dec.  +  81"              R.A.  8>>  om  Dec.  +  82* 

1777 

5 

15-0816 

20-2255 

7 

6-2640 

8-4631 

Plate  4328.    1899,  March  i.      Plate  4293.     1899,  Feb.  22. 

1778 

5 

12*0857      8*6749 

£                                                 ^ 

Q 

m. 

17/9 

5 

57645          9-1651 

1732 

5 

6-6110 

14-5872 

6* 

16-0693 

2*4277 

1780 

5 

I3-4392          9-3979 

1733 

10       13-2561 

147590 

10* 

22-6728 

3-I748 

1781 

4* 

14-0550 

22-1134 

6 

SHOSS        IO-43I5 

1734 

12        5  -9908 

15-2174 

IT 

15-3989 

2-9978 

1782 

13 

14-6267 

22-1745 

18 

5-9795        10*4446 

8  1    266 

9'5 

1735 

6 

6-6864 

15-1000 

6f  i  16*1005 

--•9447 

1783 

4 

7-5988        10-1339 

1736 

10 

9-0375 

15-1477 

9 

18-4398 

3-1939 

1784 

6 

-•8134       IO-9770 

1737 

4 

12-0370 

15-5868 

1785 

6t 

22-1876 

22-9814 

12 

13-5810       10-5961 

I738 

5 

57357 

177443 

4     i  i4'92°5 

5-4950 

1786 

6* 

17-1199     237463 

7 

8-5985        H793I 

1739 

1  1 

7-0015 

17-8240 

10       16-1803 

5-6838 

1787 

12 

18-7326 

23-7968 

i6§ 

IO-2O93        II-7O6I 

8  1    269 

9'5 

1740 

6 

7-6208 

181314 

7       167663 

6-0438 

1788 

5 

10-2432        II-7266 

1741 

8 

n-3953 

19-1408 

8       20-4418 

7-3759 

1789 

5t 

20-0099 

23-5183 

7 

H'4575        IP3203 

1742 

12 

13-0380 

20-61  53 

10      21-9488 

8-9890 

1790 

5 

8-6l23        12-1659 

1743 

8     i  13-6405 

20-2250 

5t    22-5870 

8-6529 

1791 

5 

IO-I940       I2*2547 

i/44 

ii       I3-9378 

21-1443 

8       22-8003 

9'5925 

1792 

4     liz-3594     1-7849 

1745 

7         8-5390 

22-9505 

8       17-2658 

10*9230 

1793 

7        5'65!9    i3'°65° 

1746 

n         9'5345 

22-0283 

ii        18-3349 

10*0928 

i/94 

6 

14-6979 

25-2981 

13        6-3198     13-5504 

1747 

ii       11*4490 

22-0750 

10       20*2393 

10*3048 

1795 

4* 

15-2310 

25-2653 

7 

6-8482        13-4723 

1748 

4* 

137209 

22-8719 

3*     22*4313 

11*2943 

1796 

4 

7-6420       13-8926 

1749 

20 

10-5553 

23-0860 

14       19*2635 

11-2341 

1797 

16 

16-9518 

25-3751 

20§          8-5710       13-4308 

82    252 

9'3 

1750 

21 

8-4124 

24-9250 

16     ,  16-9690 

12*8807 

82       236 

9'5 

1798 

3* 

16-95I5 

25-5456 

6 

8-5899 

13-6049 

1751 

II             9-6459 

24-2195 

8       18-2574 

12*2843 

1799 

5* 

17-5003 

25-3450 

9 

9-II5I 

I3-3S46 

1752 

5*    11-3387 

24-9649 

5*     19-8758 

13-1763 

1800 

7      107695 

13-5123 

!753 

4       13-5260 

24  °/73 

4*  •  22-1327 

12-4798 

1754 

22              9-2423 

25-0823 

20§ 

177798 

13-1104 

82       240 

9'4 

32§  :  24-8430 

16-5772 

8  1    274 

8-6 

1755 

14           12-3398 

25'H53 

»s 

20-8596 

13-4408 

82       244 

9'5 

57§ 

23-8388 

22-3905 

81    273 

7-6 

13 

23-3961 

10-6806 

81    266 

9'5 

33§       2-4117 

18-6387 

81    263 

8*1 

R.A.  8h  40"-  to  9h  om 

52$       1-5969 
46         1-7253 

26-6205 
26*2941 

82    224 
82    226 

87 
9-0 

Centre      R.A.  9»  o™  Dec.  +  81"              R.A.  8^  40™  Dec.  +  82" 

X 

Plate  4311.     1899,  Feb.  26.       Plate  4390.     1899,  March  18. 

R.A.  8h  20m  to  8h  40™ 

l8oi 

6 

I2-O2O2 

13-9868 

• 

m. 

Centre       R.A.  8h  2om  Dec.  -f-  81"               R.A.  Sh  40™  Dec.  -|-  82° 

1802 

10 

6-9543 

14-9075 

9 

16-2139 

2*6528 

Plate  4328.    1899,  March  i.         Plate  4390.     1899,  March  18. 

1803 

2I§     .      8-4316 

14-1023 

2+ 

177500 

1-9728 

81    275 

9-5 

m. 

1804 

8       12-6120 

14-9825 

1756 

7 

15-5805 

13-9848 

9        6*2252 

2-2039 

1805 

38§   '.    5-I5I5 

15-6634 

35§ 

I4-3524 

3-2567 

81    272 

9-3 

'757 

7       18-2338     14-8285 

n         8-9395 

2-8165 

8  1     267 

9-5 

1806 

5       10-9396 

15-2993 

1758 

•  if 

23-0250 

15-2253 

28       137485 

2-7989 

Si     271 

9'+ 

1807 

22§ 

11-9055 

I5-3393 

32 

21-1135 

3-4914 

81    280 

9-5 

1759 

5 

157392 

157456 

ii 

6-5336 

3-9455 

1808 

8       1  1  -9440 

15-9645 

1760 

5 

12-6519 

3-1453 

1809 

12              5-398o 

167672 

10 

14-5099 

4-3784 

1761 

6 

13-6234 

3'554° 

1810 

38§   !    6-5280 

16-2843 

39§ 

15-6733 

3'99'5 

81    274 

8-6 

1762 

4       14-1772     15-8231 

6* 

4-9826 

4-1559 

1811 

4        7-3433 

16-9998 

4* 

16-4278 

47677 

1763 

e      15-2829  !  16-1622 

9 

6-1153 

/- 

4-3976 

1812 

g8§     12-3214 

16-7345 

93§ 

2I-4II4 

4-9150 

81    282 

67 

1764 

4* 

17-6855     16-1334 

5 

8-5046 

4-1646 

1813 

4       13-0520 

16-1408 

1765 

5 

12-6319 

4'5°45 

1814 

6 

13-6360 

16-4126 

1766 

5      21*8473     17-1561 

9 

127400 

4*8243 

1815 

n         5-2946 

17-6907 

ji 

14-3304 

5-2914 

1767 

5       18-9590 

17-8568 

5 

9-9223 

5-7702 

1816 

8 

8-0310 

17-2815 

10 

I7-0903 

5-1088 

i  r&seau.  interval  represents  very  nearly  5'  =  i27i-8  of  R.A.  at  Dec.  +  Si",  and  i43"'7  at  Dec.  +  82°. 
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No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

B.  D. 

No. 

Mag. 

No 

Mag. 

R.A.  8h  40™  to  9h  om—contd. 

R.A.  9h  om  to  9h  2om—  contd. 

Centre         R.A.  9''  om  Dec.  +  81*                  R.A.  8>»  40'"  Dec.  +  82' 

Csntre        R.A.  9h  om  Dec.  +  81*                 R.A.  9''  20™  Doc.  +  82' 

Plate43ii.     1899,  Feb.  26.         Plate  4390.     1899,  March  1  8. 

Plate  4311.     1899,  Feb.  26.          Plate  4331.     1899,  March  i. 

m. 

m. 

1817 

1  1 

97413 

17-8620 

16 

18-7494     5-8251 

1867 

5 

I5-0535 

15-6498 

I8l8 

'5 

5-9150 

18-6152 

'4 

14-8712 

6-2633 

1868 

4 

I7-4829         I5-I3I7 

1819 

5* 

6-2460 

18-0574 

4* 

15-2494 

5-7337 

1869 

'5 

20'I  Il6 

15-2898 

IO 

10-7100 

3-1434 

8  1    296 

9'5 

1820 

4 

7-4559 

18-3210 

4 

16-4286 

6-0960 

1870 

10 

167134 

16-0871 

6 

7-3990  ;  4-2422 

1821 

12 

7-8370 

18-0733 

12 

16-8315 

5-8817 

1871 

10 

21-7737 

16-5923 

6 

12-4839     4-2868 

1822 

7 

8-8050 

18-3380 

4* 

177748 

6-2259 

1872 

'5 

22-6042 

16-7980 

8 

13.3288     4-4170 

1823 

'7 

10-6699 

18-9060 

18 

19-5876 

6-9442 

1873 

7 

14-6101 

17-6333 

4* 

5-4430     5-9733 

1824 

3* 

10-8615 

18-8048 

3* 

197856 

6-8614 

1874 

'9§ 

17-1568 

17-9267 

8-0045     6-0365 

81    290 

9'5 

1825 

5 

11*2291 

18-8036 

1875 

25§ 

17-8223 

17-3368 

25§ 

8-6141     5-3878 

81    291 

1826 

5 

57720 

19-9775 

4* 

14-6199 

7-6064 

1876 

5 

17-8760     17-0400 

1827 

IO 

6-5294 

19-9450 

10 

15-3756 

7^377 

1877 

47§ 

14-5279     18-9062 

47§       5-4765       7-2489 

81    285 

8-7 

1828 

7 

7-9565 

19-5449 

4 

16-8295 

7-3567 

1878 

5 

17-1155 

18-6665 

1829 

6 

8-9098 

19-7280 

4 

17-7620 

7-6153 

1879 

9 

18-6530 

7         8-0493 

6-7612 

1830 

18 

9-8355 

19-9017 

'7 

18-6717 

7-8678 

1880 

6 

18-4827  !  18-6940 

5* 

9-3937     6-6756 

1831 

20§ 

10-1338 

19-6023 

'9 

18-9950 

7-5938 

81    277 

9-3 

1881 

8 

19-5641 

;  18-0874 

6 

10-4173 

5-9770 

1832 

658 

107389 

I9'2493 

58§ 

19-6280 

7-2927 

81    278 

7-9 

1882 

'3 

19-5980 

18-1039 

12 

10-4525 

5-9895 

8'    294 

9'5 

1833 

48§ 

1  1  -08  1  8 

19-8579 

44§ 

19-9195 

7-9260 

81    279 

8-4 

1883 

6 

207442 

18-5467 

4* 

1  1-6360 

6-3320 

1834 

4* 

8-5095 

20-2138 

2* 

17-3263 

8-0720 

1884 

6 

14-8389 

19-5259 

1835 

9 

10-4755 

20-1699 

10 

19-2902 

8-1895 

1885 

7 

16-0940 

19-7286 

6 

7-1092 

7-9249 

1836 

12 

10-8865 

20*1250 

'4 

19-7012 

8-1763 

1886 

7 

18-2820 

19-7058 

6 

9-2876 

77054 

1837 

18 

12-7828 

20-5389 

20 

21-5594 

87452 

81    283 

9'5 

1887 

1  1 

18-5468 

19-8036 

8        9'5593 

77750 

1838 

34§ 

'3'4435 

20-2650 

34§ 

22-2398 

8-5271 

81    284 

9'3 

1888 

8 

22-4935 

19-8666 

6 

13-4967 

1839 

6 

9-8I73 

21-2566 

4 

'8-5457 

9-2154 

1889 

'4 

16-1541 

20-0823 

1  1 

7-2019 

8-2741 

1840 

4* 

11-0575 

21-7642 

4* 

197384 

9-8269 

1890 

5 

167887 

20-1419 

1841 

8 

12-2990 

21-3416 

4 

21-0105 

9-5053 

1891 

8 

19-1945 

20-3010 

4 

10-2503 

8-2156 

1842 

8 

13-2440 

21-5801 

6 

21-9343 

9-8236 

1892 

'5§ 

20-3498 

20-1421 

IO 

11-3843  ;  7-9502 

J843 

6g§ 

6-5119 

22-1805 

6o§ 

15-1723 

9-8653 

81    273 

7-6 

1893 

4* 

21-6074 

20-7705 

4* 

12-6917    8-4648 

1844 

4* 

7-304° 

22-8013 

4 

15-9115 

10-5501 

'894 

6 

14-8615 

21-3822 

4* 

6-0318    9-6832 

1845 

8 

8-1088 

22-2262 

6 

16-7605 

10-0423 

1895 

'4 

16-3971 

21-5672 

6 

7-5783    9-7319 

1846 

IO 

8-1882 

22-8162 

9 

167917 

10-6368 

1896 

22§ 

19-1220 

21-2772 

2'§ 

10-2655      9''95S 

81    293       9-5 

1847 

6 

8*5833 

22-8203 

4 

17-1858 

10-6733 

1897 

IO 

16-2706 

22-8220 

6 

7-5672    10-9893 

1848 

28§ 

10-0475 

22-4669 

25§ 

18-6749 

10-4427 

81    276 

9'4 

1898 

38<j 

I8-5455 

22-5006 

3<§ 

9-8022     10-4632 

8  1    292 

9-1 

1849 

4* 

10-4188 

22-1038 

3* 

19-0747 

10-1074 

1899 

9 

20-1568 

22-2075 

6 

11-3800     10-0243 

1850 

20§ 

12-2705 

22-8294 

21 

20-8582 

10-9863 

81    281 

9'5 

1900 

1  1 

20-1644 

22-2186 

8       11-3899     10-0363 

1851 

7 

127964 

22-6532 

5 

21-4003 

10-8512 

1901 

5 

14-6705 

23-9180 

1852 

10 

I3-4S53 

22-0283 

12 

22-1054 

10-2852 

1902 

24§ 

16-6270 

23-7032 

22§          8-0013             "8336 

81     288 

9'5 

1853 

4* 

6-4015 

23-2965 

4 

14-9710 

10-9695 

1903 

4°§ 

16-6838 

23-6432 

34§       8-0518         -7694 

81    289 

9'° 

1854 

8 

7-9995 

23-4643 

5 

16-5501 

11-2654 

1904 

5 

'8-6973 

237693 

3* 

10-06.88        7130 

1855 

6 

12-4862 

23-7765 

4 

20-9993 

11-9457 

1905 

7 

18-8680 

23-1660 

6 

10-1842        '0979 

1856 

16 

I3-2734 

23-1705 

8 

21-8302 

11-4073 

1906 

IO 

18-9543  '23-3521 

6 

10-2839        '2743 

1857 

7 

"'9353 

24-3742 

6 

20-4006 

12-4985 

1907 

5 

20-5028  i  23-4989 

5 

11-8418 

•2826 

1858 

4* 

8-7055 

25-2323 

4 

17*1  116 

13-0875 

1908 

7 

20-8847 

23-0618 

4*     12-1805 

10-81  19 

1859 

IO 

11-3504 

25-2447 

8 

19-7439 

13-3195 

1909 

27§ 

22-5662 

23-2767 

'9§     13-8780 

10-8738 

81    298       9-3 

i860 

5* 

11-5638 

24-9948 

4 

19-9765 

13-0883 

1910 

9 

14-8383 

f    fin-,    y      .O 

24-2074 

6 

->* 

6-2657 

8.  T   Qn  I 

12-4997 

56§ 

2  3  "4329 

7-2624 

81    285 

87 

1911 
1912 

5* 
7 

10  7  '4° 

I7'68l3 

24-701  1 
24-9527 

3 

5 

I  OO  I 
9-1626 

I  2  '8  2OO 

12-9835 

49§ 

25-1900 

I2"l6o2 

81    289 

9-0 

1913 

9 

1  8  "40  59 

24-0033 

5 

9-8OOI 

1  1-9768 

T  O  I  A 

r* 

T  (vn6  2  -7 

->  A  -SioS 

3* 

1  O*  C  7  C  t 

12*721  I 

RA     Qh  nm  (-.-.  nh   0(~.m 

1914 
1915 

5 

19  0032 

22-2057 

^  .1    O  1  U  O 

24-9513 

16 

10  5251 

I3-6688 

12-5694 

82    276 

9'5 

*  ii_«    y      \j       \j\j   vJ      £\j                                              * 
Centre         R.A.  ^  Om  Dec.  +  81°                  R.A.  9''  20"  Dec.  +  82* 
Plate  4311.    1899,  Feb.  26.          Plate  4331.     I899,  March  i. 

1918 

7 
6 
6* 

I7-3586 
19-0672 
19-5939 

25-4633 
25-1894 

6 

4t 
5* 

8-8874 
10-5795 

13-5246 
I3-2522 
13-0491 

l86l 

3>§ 

16-1386 

147516 

37§ 

6-704.6 

2"o637 

,                    m. 
8l      287         «••» 

I9I9 

43§ 

22-0320 

25-6646 

28§ 

I3-5609 

13-2989 

82    274 

9-0 

1862 
1863 
1864 
1865 
1866 

6 
1  1 
6 
6 

27§ 

16-3173 
18-5819 
19-6659 
20-4647 
20-5877 

'4-3859 
14-8193 

14-6041 
14-2236 
14-4396 

ifWQ 

6 
24 

/  ~*f 
9-1449 

11-1076 

7^  J  / 
2-252I 

8  1    297 

y  3 
9'0 

I20§ 

1 
23-8036 

23-7191 

37§ 
5°§ 

10-5334 
3-0796 
I73I2 
2-1296 

1-6746 

5-2830 

7^334 
8-5064 

81    295 
81    282 
81    278 
81    279 
81    302 

8-6 
6-7 

7'9 
8-4 

4'3 

6O          25-9813        26-9973 

82    279       8-8 

i  reteau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i27«-8  of  R.A.  at  Dec.  +  81°,  and  i43»'7  at  Dec.  +  82*. 
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Vn 

IMsni. 

Tiiam 

B.  D. 

Vn 

Ttlam 

B.D. 

J>O. 

X, 

y. 

1/laTIJ. 

X. 

y. 

Xo. 

Mag. 

-NO. 

1'iam.              z. 

y- 

Diam.             z. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  9h  20m  to  9h  40m 

R.A.  9h  20m  to  9h  40™  —  contd. 

Outre      R.A 

9h4om  Dec.  +  81'                   R.A.  9>>  2o"»  Dec.  +  82' 

Centr*        R.A.  9h  40™  Dec.  +  Si'                 R.  A.  9h  2om  Dec.  +  82* 

Plate 

4326.     1899,  Feb.  28.         Plate  4331.     1899,  March  i. 

Plate  4326.    1899,  Feb.  28.        Plate  4331.     1899,  March  i. 

:                             j 

m. 

0                            B. 

1920 

10 

5"5472 

14-7832 

'979 

6 

9-2508    23-3674 

1921 

28§ 

5'5798 

'4'4255 

18 

14-9170 

2'IO2I 

81    301 

9'5 

1980 

4 

9-8277    23-5668 

1922 

«5§ 

10-6462   !  14-8969 

7* 

19-9213 

3-0086 

1981 

9 

10-4998    23-6406 

I923 

5 

12-0868  ,  140872 

1982 

t4 

11-4718    23-7189 

15          19-9915       11-8664 

1924 

1  1 

13-6998    13-9770 

1983 

10 

n-6io2    23-0480 

4*      20-1848       II-2IOI 

1925 

29§ 

4-9898     5-3850 

22 

I4-2459 

3-0055 

8  1     299 

9'4 

1984 

4 

11-6690     23-6039 

1926 

3°§ 

6-7706      5-0375 

25 

16-0515       2-8140 

81    303 

9'5 

1985 

7 

7-1881    24-7203 

1927 

12 

6-9598    5-6358 

4* 

16-1873       3-4256 

1986 

17 

8-1283     24-0895 

10       16-6252     1  1-9467 

1928 

12 

7-1296 

5-5736 

4* 

'6-3593      3-3756 

1987 

12          10-9057       24-5175 

6 

19-3534     126146 

1929 

'4 

8-2521     5-7935 

8 

17-4619 

3-6958 

1988 

l6          11-0703       24-6876 

6 

19-5045     12-7982 

1930 

47§ 

8-6465     5-4555 

49§ 

17-8839 

3-3907 

81    308 

8-9 

1989 

i8§     11-0842     24-3958 

10 

I9'5439     '2-5071 

193' 

32§ 

9-1348     5-4262 

*7 

18-3718 

3-4045 

81    311 

9'4 

1990 

21             97895       25-5330 

1  1 

18-1561     13-5277 

1932 

8 

10-2088       5'4'54 

1991 

3'§   i  I3-9758     25-5764 

23 

22-3207     13-9342 

82       285 

9'4 

'933 

20§ 

10-8607       5-3540 

'7 

20-0986 

3-4818 

81    312 

9'5 

'934 

7 

1  1  -2580      5-6445 

'5 

23-1294       8-4933 

81     314 

9'3 

'935 

7 

12-6314 

5'45I5 

5'§       i-'785     >4'3762 

81    295 

8-6 

I936 

12 

12-691  3 

5-8673 

5?§       5''9°4    2570*2 

82    274 

9-0 

1937 

5 

5-3480     16-5-52 

5'§       9"3'»     26-3159 

82    279 

8-8 

1938 

26§ 

5-3507  |  16-1217 

20 

H'5425 

37713 

8  1    300 

9'3 

48§     10-0644    26-6855 

82    280 

8.. 
5 

'939 

10 

7-0970     16-8213 

4* 

16-2195 

4-6198 

194.0 
1941 

1  1 

7-2355     16-6679 
9-2915     16-3154 

5* 

16-3712 

4-4761 

R.A.  9h  40™  to  ioh  om 

1942 

6 

12-6835     16-7348 

Ctntre     R.A.  9h  40™  Dec.  -f  81*                  R.A.  ioh  om  Dec.  +  Si' 

'943 

i?§ 

i  3-8703 

I6-4939 

9* 

22-9983 

4-8725 

Plat*  4326.     1899,  Feb.  2.1.            Plate  4406.    1899,  March  27. 

'944 

12 

5-i275 

I7-3559 

6* 

14-2128 

4-9836 

• 

m. 

'945 

I  I 

9'3434  !  i77076 

1992 

itf 

16-7739 

14-8578 

9 

7-5039      2-9140 

1946 

4 

IO-I078    !  17-1315 

1993 

5 

17-3988 

H-0545 

'947 

5 

10-8595  :  '7**9io 

'994 

9 

z'"3437 

14-0583 

5* 

11-9846       1-7240 

1948 

20§ 

13-0703    17-6100 

12          22-I062 

5-9178 

'995 

4 

16-2079 

15-3023 

•949 

18 

7-3383     18-0408 

I  1 

16-3589 

5-8539 

'996 

3 

16-6155 

15-9200 

1950 

6 

11*8910 

18-2629 

1997 

'8§ 

21-0055 

15-3667 

12 

11-7621       3-0542 

1951 

7 

12-7007 

18-3179 

1998 

I4§     22-2338 

15-4148 

12 

12-9898      2-9988 

1952 

3 

7-0788 

19-2564 

'999 

iy§     15-8820 

16-3940 

'5 

6-7486 

4-5'85 

'953 

7 

"•8423 

19-3552 

4* 

16-7493 

7-2086 

2000 

29§ 

16-0605 

16-8370 

25§ 

6-9613 

4-9455 

Si    316 

9'4 

'954 

12 

7-9046 

19-2768 

5 

16-8194 

7'i353 

2001 

7 

17-1307 

167373 

4 

8-0208 

47558 

'955 

24§ 

8-8065 

'9-6554 

'7 

17-6821 

7-5887 

81    307 

9'5 

2002 

'9§ 

17-3028 

16-5783 

12 

8-1778 

4-5812 

1956 

46§ 

12-6430 

18-9845 

45§ 

21-5639      7-2502 

81    313 

9-0 

2003 

32§ 

18-0088 

16-2406 

27§ 

8-8496 

4-1832 

81    321 

9'3 

1957 

8 

13-0520 

i9'534i 

2004 

5     j  19-2005 

16-6836 

3* 

10-0765     ;      4-5196 

1958 

6 

5-6476 

20-2771 

2005 

8       20-1595 

16-4065 

4 

11-0075 

4-1635 

'959 

12* 

6-5387 

20-0349 

5       i5'3877      77700 

2006 

3o§     20-1894 

16-2442 

25$ 

II-O225 

3-9970 

81    322 

9'5 

1960 

30§ 

7'3'39 

20-7100 

22§ 

16-1037       8-5088 

8  1    304 

9'5 

2007 

3O§     20-2167 

16-2455 

24§ 

I1-0515 

3-9958 

81    3*3 

9'5 

1961 

8 

11-4703 

20-6939 

2008 

5 

22-8832 

'6-3576 

1962 

'5 

6-4416 

21-4681 

8 

15-1705      9-1928 

2009 

7 

'6-5465 

17-1463 

5 

7-4752 

5-2137 

1963 

7 

6-5114 

21-8896 

2010 

3 

17-3981 

17-6362 

1964 

20§ 

8-3311 

21-4667 

ii 

17-0530 

9'35'5 

2OI  I 

«4i 

21*1016 

17-1179 

6 

I2-OO53 

4-7908 

1965 

i6§ 

8-4500 

21-5229 

9 

17-1663 

9'4'75 

2OI2 

23§ 

21-4723 

17-8560 

15 

'2'44'7 

5-4948 

81    324 

9'5 

1966 

8 

9-7710 

21-4656 

4* 

18-4883 

9-4754 

2013 

22§ 

23-0115 

17-4274 

'3 

13-9391 

4-9356 

1967 

4 

10-5202 

21-0547 

2014 

7 

17-8198 

18-6696 

4 

8-8715 

6-6199 

1968 

7 

10-9320    21-1689 

2015 

8 

18-1103 

18-7501 

5 

9-1684 

6-6743 

1969 

8 

I3'863i     21-9968 

2016 

5 

18-6279 

'8-0595 

It 

9'6243 

5-94I5 

1970 

20§ 

13-91  18     21-9038 

'5 

22-5761 

10-2681 

2017 

'3 

19-2928 

18-4249 

7 

10-3195 

6-2487 

1971 

5 

7-7817     22-3218 

2018 

8 

22-3583 

18-9323 

5 

13-4150 

6-4910 

1972 

26§ 

8-5248     22-5944 

18 

17-1490 

10-4911 

81    305 

9'5 

2019 

6 

22-7215 

18-4563 

4 

'37388 

5-9843 

'973 

8 

9-3434    22-5389 

2O2O 

7 

17-9551 

19-9292 

4 

9-1158 

7-8629 

'974 

1  1 

10-4604  ;  22-5043 

5t 

19-0865 

10-5672 

2O2I 

5 

17-9782 

19-8689 

4* 

9-1310 

-•-969 

'975 

8 

10-5218 

22-8124 

4 

19*1210 

10-8798 

2O22 

5 

18-1650     19-7971 

3 

9-3I57 

7-7H3 

1976 

5 

"'9495 

22-2880 

2023 

6 

18-3024    19-5557 

4 

9-4294 

7-4620 

'977 

"2§ 

6-5927 

23-4730 

n6§ 

15-1468 

1  1-2028 

81    302 

4'3 

2024 

16 

20-1003  '  19-1660 

8 

11-1881 

6-9188 

1978 

6 

7-9350 

23-5177 

2025 

'9§ 

14-31  12    '  20-0872 

H 

5-4999 

8-3345 

81     314 

9'3 

i  rtscau  interval  represents  very  nearly  5'  =  izy'-S  of  E.A.  at  Dec.  +  Si*,  and  i43s'7  at  Dec.  +  82*. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

I  liiiin. 

X. 

-/• 

No. 

Mag. 

R.A.  g1'  40™  to  ioh  om  —  contd. 

R.A.  ioh  om  to  ioh  20m  —  contd. 

Centre      R.A.  gh  40"  Dec.  •+•  81°               R.A.  ioh  o™  Dec.  +  82' 

Centr*     R.A.  ioh  2om  Dec.  +  81*                R.A.  ioh  Om 

Dec.  +  82° 

Plate  4326.    1899,  Feb.  28.         Plate  4406.    1899,  March  27. 

Plate  6258.     1904,  March  27.        Plate  4406.     1899,  March  27. 

in. 

o 

Ml. 

2026 

6 

15-7902 

20-8506 

2074 

12 

5-9610 

22-2264 

14       14-5108 

9'7H7 

2027 

7 

16-0203 

20-3744 

4        7-2280 

8-4735 

2075 

4       19-2364 

97598 

2028 

13! 

16-2856 

20-7856 

9        7-5275 

8-8623 

2076 

4       20-4893 

97H5 

2029 

S'l 

16-3319 

20-9715 

25§      7-5893 

9-0429 

81     318 

9'3 

2077 

5       '  5-404° 

10-2342 

2030 

6 

17-4039 

20-2993 

4        8-5986 

8-2785 

2078 

6       16-6355 

10-0677 

2031 

1  1 

18-0835 

20-8773 

6        9-3252 

8-7951 

2079 

6       19-4828 

10-6229 

2032 

"§ 

19-0855 

20-6582 

6       10-3036 

8-4934 

2080 

4      21-4299 

;  10-4550 

2033 

8 

20-3209 

20-6081 

5     ,ii-5307 

8-3360 

2081 

49§ 

12-9466 

22-3373 

49§     21-4524 

10-4715 

81     337 

7'9 

2034 

'2§ 

14-6103 

21-2728 

9         5-8986 

9-4883 

2082 

6      22-0585 

10-8399 

2035 

9 

16-1410 

21-5493 

5        7-4483 

9'6338 

2083 

4 

6-4874 

23-7190 

17       '4-8933 

i   -2506 

81    326 

9"5 

2036 

4 

19-2329 

21-7848 

2084 

16 

7-5226 

23-6004 

'9       I5-9373 

i  -2270 

81     328 

9'5 

2037 

8 

19-5598 

21-3989 

5     '  10-8399 

9-1884 

2085 

7 

1  6  -0018 

•5782 

2038 

6 

14-2354 

22-3536 

4t       5-6185 

10-5964 

2086 

4 

16-6850 

'3775 

2039 

IO 

14-2635 

22-2293 

6         5-6352 

10-4749 

2087 

4 

18-8426 

•1462 

2040 

5 

15-0802 

22-8275 

3t       6-5010 

10-9983 

2088 

4       19-9568 

•i  562 

2041 

5 

19-1625 

22-7650 

3*     10-5627 

10-5814 

2089 

42§ 

11-9578 

23-3632 

4°§     20-3736 

•4021 

82    301 

8-6 

2042 

il§ 

15-3420 

23-3564 

14         6-8085 

11-5039 

81     315 

9'5 

2090 

17 

1  1-6722 

24-7306 

20       19-9628 

12-7367 

82    299 

9-1 

2043 

5 

I6-3335 

237448 

4t  !    7-8286 

11-8038 

2091 

7* 

7-0790 

25-8967 

12           15-2824 

I3-4735 

82    294 

9'S 

2044 

8 

19-2529 

23-2369 

6 

10-6939 

11-0475 

2092 

5 

17-1074 

13-3822 

2045 

9 

19-5636 

23-1850 

2093 

7 

17-6580 

'3-5546 

2046 

4* 

14-8466 

24-0536 

3* 

6-3775 

12-2377 

2094 

4 

18-4086 

13-0677 

2047 

9 

19-1525 

24-3122 

5 

10-6852 

12-1266 

2095 

5t 

13-3890 

25-0740 

7 

21-6398 

13-2346 

2048 

13 

J9-3J41 

24-6735 

6 

10-8777 

12-4718 

2049 

H 

20-5816 

24-1899 

5 

12*1014 

11-8822 

98§ 

26-0478 

2-6385 

8  1    343 

6-2 

2050 

4t 

16-0451 

25-3785 

4 

7-6823 

13-4566 

*»§ 

1  1  '942  1 

26-1698 

82    300 

8-1 

42§ 

3-7420 

7-3781 

81    3'3 

9-0 

.                                                        , 

+  '§ 

25-8102 

14-7999 

81    330 

9-I 

R.A.  icr  2om  to  ioh  40"' 

+'§ 

24-2222 

17-7142 

81    327 

9'2 

Centre         R.A.  ioh  2o°>  Dec.  +  81°               R.A.  ioh  40m  ])ec.  _|_  g2- 

Plate  6258.      1904,  March  27.          Plate  4409.     1899,  April  10. 

e 

m. 

R.A.  ioh  om  to  ioh  2om 

2096 

7 

14-61  16 

14-4225 

Centre      K.A.  ioh  20'"  Dec.  +  81*              R.A.  ioh  on'Dec.  +  82* 

2097 
2098 

69§ 
6 

16-7933 
18-6428 

14-1  140 
14-1845 

76§ 

7* 

3 

7-3362 
9-1816 

2-2692 
2-1970 

81     343 

6-2 

Plate  6258.     1904,  March  27.       Plate  4406.     1899,  March  27. 

2099 

4 

20-3062 

15-7168 

o 

m. 

2IOO 

5 

21-7138 

15-7736 

4* 

12-3722 

3-5340 

2051 

6         6-7098     13-9868 

7t     16-0180      1-5824 

2101 

14 

18-1875 

I6-3579 

8         8-9018 

4-3962 

2052 

10 

7-2458     15-1503 

12       16-4425       2-7870 

2IO2 

9      20-0665 

16-1822 

6       10-7651 

4-0695 

Z°53 

24§ 

7-2354    14-4369 

30§     16-4989      2-0762 

81     330 

9-I 

2IO3 

13       15-9200 

17-2334 

8         6-7176 

5-4516 

2054 

1  1         9-9438     14-7980 

'3 

'9'l633 

2-6885 

2IO4 

5 

16-2622 

17-3327 

4* 

7-0668 

5-5218 

2055 

7       12-2422     14-0397 

6t 

21-5193 

2-1472 

2IO, 

4 

'7-9253 

i7'5!35 

2056 

14       10-2212  j  i  5-2787 

12 

'9'3945 

3-I936 

2IO6 

6 

19-0687 

18-4651 

5 

9-9503 

6-4270 

2057 

6           1I-2O2O       I5-5754 

5*    20-3434      3-5749 

2107 

i/ 

20-3005 

18-4230 

'5 

11-1762 

6-2857 

8  1     348 

9-5 

2058 

7       11-1788  ,  15-3187 

7 

20'3447  !    3'32i8 

2108 

12 

21-0622 

'8-9253 

'4 

"'9773 

6-7254 

2059 
2060 

5        9-4204    16-0048 

20§     '   11-8929       16-2880 

4      18-5288      3-8389 
25      20-9683      4-3521 

81    335 

9'4 

2IO9 
21  IO 

21§ 

9 

14-9398 
14-9423 

19-0797 
19-0892 

*4§ 

7 

5-8852 
5-8885 

7-368i\ 
7-3768J 

81    341 

9-1 

2061 

'4 

13-1132     16-4828 

'5 

22-1623      4-6572 

21  I  I 

1  1 

20-1400 

19-2231 

IO 

11-0808 

7-0953 

2062 

13 

13-4308     167542 

16      22-4526      4-9595 

81     338 

9'5 

2112 

5 

20-5539 

19-1936 

5 

11-4905 

7-0340 

2063 

28§ 

6-1907 

17-5865 

27§     15-1684      5-1161 

81    327 

9-2 

2113 

6 

21-5003 

19-6410 

6 

12-4699 

7-4035 

2064 

IO 

7-4647 

17-8018 

«3 

16-4168      5-4494 

21  14 

24§ 

14-1997 

20-2032 

28§ 

5-2389 

8-5467 

81    339 

9'3 

2065 

12 

8-2096 

18-0788 

13      17-1318      57932 

2115 

23§ 

17-5790 

20-7813 

23§ 

8-6518 

8-8531 

8  1    344 

9-1 

2066 

26§ 

12-0692 

17-0293 

31      21-0735      5"I05i 

81    336 

9-2 

21  l6 

4 

18-5321 

20-0945 

5 

9-5483 

8-0935 

2067 

3t 

67979 

18-5687 

4 

15-6814      6-1458 

2117 

'9 

19-0898 

20-4828 

20§ 

10-1346 

S'4341 

8  1    346  ;    9-4 

2068 

'7 

7'3°34 

19-2657 

17 

16-1189      6-8904 

81    329 

9'5 

2118 

20? 

15-8329 

21-4792 

20§ 

6-9690 

9-6873 

8  1    342 

9'  5 

2069 

7 

7-4578 

18-8789 

7 

16-3090      6-5194 

2119 

2S§ 

18-8057 

21-9630 

25§ 

9-9708 

9-9343 

81    345 

9-2 

2070 

6 

16-8280      6-8035 

2I2O 

5 

14-2763 

22-3389 

5 

5-4848 

10-6716 

2071 

ii 

5-6403 

19-6157 

12 

14-4325  i    7-0860 

2121 

4 

'5-3157 

22-4302 

4* 

6-5285 

10-6774 

2072 

*9 

8-2452 

2  I  -07  I  0 

i8§     16-8914      8-7758 

81     331 

9'5 

2122 

18 

14-7292 

23-2487 

«9l 

6-0085 

II-5423 

8  1    34° 

9'5 

2073 

4 

10-3120 

20-3866 

15       19-0110      8-2866 

81     333 

9'5 

2I2J 

6 

17-7109 

23-7516 

8 

9-0223 

1  1-8023 

I  rtseau  interval  represents  verj  nearly  5'  =  iZ7i-8  of  R.A.  at  Dec.  +  li*,  and  143*7  at  Dee.  +  lz*. 
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No. 

Diam. 

X. 

y- 

Piuni. 

X. 

y. 

B.  D. 

No. 

Di»m. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

B.  D. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  ioh  20m  to  ioh  40™  —  contd. 

Centre        R.A.  ioh  20"  Dec.  +  81*              R.A.  ioh  40™  Dec.  +  82' 
Plate  6258.     1904,  March  27.         Plate  4409.     1899,  April  10. 

R.A.  nh  om  to  i  ih  2Om 

Centre      R.A.  nh  om  Dec.  +  81*                 R.A.  nh  2om  Dec.  +  82' 
Plate  4352.    1899,  March  9.          Plate  4393.     1899,  March  1  8. 

2124 
2125 
2126 
2127 
2128 
2129 

45§ 

10 

5 
8 

'3 

i9'3757 
19-4670 
15-0330 
17-1488 
18-9890 
17-8057 

23-2050 
23-1811 
24-4045 
24-1329 
24-9658 
25-6807 

16       10-6375 
42§     10-7263 
1  6        6-4067 
10         8-4901 
1  1       10-3922 

20§     '      9-2704 

11-1259 
1  1-0926 
12-6698 
12-2271 
12-9132 
13-7166 

• 

81     347 
82    306 

82    311 
82    309 

m. 

8-4 
9'5 

9'4 
9'5 

2166 
2167 
2168 
2169 
2170 
2171 
2172 

2173 
2174 
2175 
2176 
2177 
2178 
2179 
2l8o 
2l8l 
2182 
2183 
2184 
2185 
2186 
2187 
2188 
2189 
2190 
2191 
2192 
2193 
2194 

12 

25§ 

'4 

7 

22§ 

9 
39§ 
5 
7 
23 
4 
6 
8 
56§ 
9 

i9§ 

10 

12 

33§ 
6 

7 
6 

20§ 

8 
16 
'4 
13 
'9 
7* 

16-2167 
16-2890 

16-4355 

18-0098 

21-4639 

22-2608 

22-9943 
18-9845 

20-5718 

17-0645 

18-4071 
18-7865 

I9"2393 

15-0776 
22-0188 

I4-433I 
15-4368 

15-5323 
18-9050 
20-0881 
20-3930 

I9-3533 
17-1930 
18-3382 
19-6549 
217058 
22-0798 
16-0728 
21-3045 

14-0240 
14-7204 
14-1469 
15-6950 

'5'53°5 
15-8810 
15-5629 
16-0535 
16-7618 
17-2015 

17-3847 
18-8733 
18-9945 
19-8865 
19-0365 
20-1865 
20-9025 
20-2748 
20-3665 
20-6133 
20-2421 
21-9645 
22-2632 
22-0218 
22-1830 

24-5839 
24-9830 

25-1963 
25-4861 

5* 
24 
6* 

'7 
4* 
39§ 

4* 
•9 

-* 

53§ 
8 
16 

5* 
6 

36§ 

4* 
'5 
4 
7* 
1  1 
ii 

13 
6 

6-9033 

7-0383 
7-1329 

12-2633 
13-0879 
13-7886 

11-4799 
8-0238 

10-3442 
6*2766 
I3-I2I5 

5-6600 
67229 
67625 
10-1308 

10-7130 

8-5900 
97095 

"•0357 
13-2866 
13-6913 

77243 
12-9603 

2-1311 
2-8198 
2-2365 

3-1812 

3-4638 
3-0832 

4-4831 
5-2253 

6-8217 
8-0708 
6-6284 
8-4254 
9-0506 
8-4168 
8*2194 

9-7744 
10-2566 
9-9163 

9-9649 
12-1769 

12-5449 
13-2750 
13-1073 

0 

81    363 

81    367 
8  1     369 

81  .  364 

81     362 
81    368 
81    361 

8  1    366 
81    365 

82    327 

m. 
9'4 

9'4 
9-0 

9-0 

8-2 
9'5 
9'5 

8-3 
9'3 

9'5 

95§     11-0128  ;    1-3708 

57§       4-I598     10-7747 
44§       3-2561     11-8765 

8  1    349 

81    337 
82    301 

6-2 

7'9 
8-6 

R.A.  ioh  40™  to  i  ih  om 

Centre     R.A.  nh  om  Dee.  +81°             R.A.  ioh  40"'  Dec.  +  82' 
Plate  4352.     1899,  March  9.       Plate  4409.     1899,  April  10. 

2130 
2131 
2132 

2133 
2134 

2i35 
2136 

2137 
2138 
2139 
2140 
2141 
2142 
2143 
2144 
2145 
2146 
2147 
2148 
2149 

21  50 
2151 
2152 

2153 
2154 

2155 
21)6 

2I57 
2158 

21,9 
2160 
2161 
2162 
2163 
2164 
2165 

6 

27§ 

16 

i3 
8 

23§ 
2I§ 
12 

8 
20 
5t 
13 

5 

6 

J3 
8 
1  1 

8 
7 
46§ 

5* 

22 

4 

18 

26§ 

15 
45§ 
6* 

8 

34§ 
'5 
17 
6* 
16 

7-4535 
7-9818 

8-1505 
9-2183 
13-2928 
5-6008 
6-1092 
6-5353 
11-3895 
6^4640 

9-8367 

7-3774 
5-3687 

9-6409 
1  1-2271 
13-0370 

5-5483 
8-8578 

9-9357 
12-4549 

S'4739 
8-6128 

9-5654 
10-081  - 

12'I  130 
II-5660 
10-2769 

H  "44°3 
I  1-9200 

6-1598 
6-2147 
8-3170 
12-0189 
12-9810 

14-1863 
14-9300 
14-0578 
H'3733 
i4'9!53 
15-3673 
15-6845 
15-0030 
15-3860 
16-6383 
167835 
I7-4477 
19-3710 

19-1278 
19-4108 
19-6469 

20-7075 
20-8972 
20-6648 
20-9490 

21-5333 
21-1614 
21-1847 
21-3160 
21*1086 
22-4281 
23-6071 
23-3087 
23-1198 

24-5163 
24-3788 
24-3828 
24-6550 
25-2861 

4* 
29 

10 

1  1 

20 

22 

8 
3* 
19 
3* 
1  1 

4 
5 
4* 
'3 
5 

10 

7 

46§ 
6 

19 

5 

18 

25§ 

13 
4°§ 
4* 
7 
4 

21§ 

1  1 

16 
6 

12 

16-9394 

17-4007 

I7-6445 
18-6805 

14-9925 
15-4696 
15-9528 
20-7583 
157410 
19-0924 
16-5813 
14-4161 
15-5446 
18-6944 
20-2486 
22-0325 
14-4820 
177585 
18-8544 
21-3394 
14-3293 
17-4936 
18-4387 
18-9455 
20-9848 
20-3284 
18-9390 
20-1258 
20-6170 
14*5282 
14-7600 
14-8255 
16-9210 
20-5854 
21-4898 

1-9821 
2-7676 
1-9162 
2-3191 

3-0008 

3-3574 
27148 

S-JiS6 

4-3377 
4-7702 

5-2238 

6-9653 
6-8917 

7-0937 
7-5128 
7-9039 

8-3I53 
8-7893 
8-6477 
9-1514 
9-1307 
9-0288 
9-1361 

9-313° 
9-2818 
10-5448 
1  1  6094 
1  1-41  16 
11-2650 
12-5012 
12-1628 
12-0305 
12-2148 
12-8044 
13-5170 

o 

81    355 
81    357 

*'i    35' 
81    352 

81    353 

81    359 
81    356 

81    358 
82    320 

82    316 

m. 

9-4 

9'5 

9'4 
9'3 

9'4 

8-2 
9'5 

9-2 

8-8 

9'4 

54§ 
55§ 

U2§ 

26-5095 
24-0363 
24-6910 

19-1892 
21-5364 
22-6931 

58§ 
47§ 
49§ 

4-7992 
37560 
1-8153 

2-0270 

9-3565 
12-1918 

8  1     360 

81    359 

82    320 

81    375 
81    371 
81    373 

8-6 
8-2 
8-8 
9-0 
8-0 
6-2 

R.A.  i  ih  20m  to  i  ih  4om 

C«ntre         R.A.  i  ih  40"  Dec.  +  81'              R.A.  i  ih  zom  Dec.  +  82* 
Plate  4401.    1899,  March  23.        Plate  4393.     1899,  March  1  8. 

2195 
2196 
2197 
2198 
2199 
22OO 
22OI 
22O2 
22O3 
2204 
2205 
22O6 
2207 
2208 
2209 

10 
8 
10 

2I§ 

7 

7 

22§ 

18 

54§ 

10 

8 

5 
ll 

5 
7 

5-9625 
77986 

S'5595 
10-2198 

5'5799 
10-7726 
11-3014 
11-5596 
12-0626 
6-6863 
12-0043 
13-2149 
6-9708 
8-9000 
9-2793 

14-9227 

13-9700 
14-2261 
14-2762 
15-7426 
15-7842 

15-0538 
15-6869 

15-5784 
16-3635 
16-3896 
16-9693 
17-3228 
17-6945 
17-7948 

4* 
It 

15 

7t 

52§ 

5* 
5* 

10 

•5-3355 
19-6349 

20-6445 
20-8468 

21-3579 
15-9323 

21-2283 
16-1303 

2-5728 
2-2961 

3*1648 
3-8176 

37511 
4-0673 

4-5549 
5-0453 

o 

81     378 

81    383 
81    384 

m. 

9'4 
9'5 

8-5 

I02§ 

69§ 

1-4999 

2-0478 

14-0885 
23-8000 

64§ 
28 
68§ 

23-6298 
26-2537 
24-0458 

2'I  137 

5-8I33 
8-3188 

81     360 
81    364 
81    362 
81    349 
8  1    347 

8-6 
9-0 
8-2 
6-2 
8-4 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5    =  I27"8  of  R.A.  at  Dec.  +  81°,  and  I43S7  at  Dec.  +  82°. 
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B.  D. 

B.  I). 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

No.             Hag. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i  ih  20m  to  i  ih  40m  —  contd. 

R.A.  i  ih  40m  to  I2h  om  —  contd. 

Centre         R.A.  nb  40'"  Dec.  +  81*                R.A.  nh  20™  Dec.  +  82* 

Centre        R.A.  nh  40™  Dec.  +  81*              R.A.  izh  o™  Dec.  +  82' 

Plate  44.01.     1899,  March  23.         Plate  4393.     1899,  March  18. 

Flute  440  1.     1899,  Mnrcli  23.        Plate  4415.     1899,  April  17. 

.                    m. 

o 

m. 

221O 

42§ 

10-4786 

17-5668 

358 

19-6059 

5-5945 

8  1    379      9-0 

2258 

1  I 

20-0393 

18-4426 

'3 

i  ri  187 

6-2966 

221  I 

9 

12-5109 

17-3483 

2259 

77§ 

207260 

19-0793 

84§ 

11-8545 

6-8747 

8  1     389 

6-2 

2212 

8-5534 

'8-5324 

35§ 

17-6051 

6-3900 

81    375 

9-0 

2260 

5 

13-0628 

6-4005 

2213 

28§ 

10-0663 

18-8018 

'9 

19-0890 

6-7890 

81    377 

9'4 

2261 

8 

22-9025 

18-7714 

8 

i3'9995 

6-3823 

2214 

6 

9-0990 

i9'374' 

2262 

7 

14-9128 

19-4981 

5 

6-1005 

7-7850 

2215 

5 

9-4416 

19-8733 

2263 

3* 

20-5712 

197999 

4* 

117582 

7-6063 

22l6 

16 

11-5259 

19-6172 

8 

20-4700 

77289 

2264 

23 

14-1954 

20-5334 

z6§ 

5-4713 

8-8750 

2217 

9 

11-7200 

19-1082 

3* 

20-7093 

7-2401 

2265 

ii 

17-2108 

20-0488 

13 

8-4374 

8-1353 

2218 

15 

11-7246 

19-6002 

8 

20-6710 

77300 

2266 

32§ 

18-2871 

2O'6lOI 

33§ 

9-5582 

8-6050 

81    387 

8-9 

2219 

8 

1  1-9166 

19-3460 

2267 

6 

12-1093 

8-61  ii 

2220 

6 

6-4634 

20-1433 

2268 

7 

22-4551 

20-7721 

8 

13-7232 

8-4i53 

2221 

18 

7-7376 

20-0380 

9 

16-6616 

7-8185 

2269 

14-0150 

21-3255 

35§ 

5-3612 

9-6789 

81    385 

9'3 

2222 

'3 

8-2717 

20-9021 

6 

17-1  198 

87245 

2270 

10 

I7-3743 

21-7263 

12 

87407 

97950 

2223 

18 

5-5227 

21-3178 

9 

14-3418 

8-9028 

2271 

22 

21-5974 

22-1863 

22§ 

12-9873 

9-8944 

2224 

33§ 

6-4805 

"'3175 

23§ 

15-2967 

8-9848 

81     370 

9'5 

2272 

6 

9-4670 

10-9593 

2225 

5'§ 

6-5239 

21-2717 

48§ 

1  5-3430 

8-9430 

81     371 

8-0 

2273 

42§ 

19-3279 

23-9312 

36§ 

10-8752 

11-8263 

82    350 

8-8 

2226 

'9 

8-4556 

21-2276 

H 

I7-2743 

9-0668 

2274 

4* 

17-1097 

24-4720 

5 

8-7100 

12-5528 

2227 

39§ 

11-1661 

21-8010 

33§ 

19-9250 

9-8728 

8  1    380 

9-0 

2275 

6* 

17-6623 

24-6941 

7 

9-2810 

127273 

2228 

7 

12-9723 

21-8945 

2276 

17 

20-6082 

247557 

»9§ 

12*2203 

12-5382 

2229 

14 

5-8738 

22-5020 

6 

14-5910 

10-1125 

2277 

8 

6-2916 

I3-13I3 

223O 

9 

7-1863 

22-3681 

4* 

15-9086 

10-0957 

2278 

5 

8-1028 

13-7978 

2231 

i°4§ 

7-3643 

22-2994 

94§ 

16-0925 

10-0382 

81    373 

6-2 

2279 

12 

18-1018 

25-6066 

16 

97966 

13-5979 

2232 

6 

1  1-2899 

22-1326 

4* 

20-0173 

10-2130 

2280 

25 

20-0603 

25-5905 

24§ 

n'7454 

13-4174 

82    354 

9'S 

2233 

5 

13-1318 

23-8472 

2281 

7 

13-2419     13-1667 

9-3486 

24-0860 

23§ 

17-9145 

11-9925 

82    337 

9-0 

2235 

4*§ 

9-4502 

24-2358 

3!§ 

18-0018 

12-1492 

82    338 

9-0 

73§ 

1-6151 

P22IO 

81    381 

9-0 

2236 

1  1 

9-9690 

24-2926 

6 

18-5139 

12-2516 

7i§ 

2-9260 

4-II68 

81    384 

8-5 

2237 

20 

10-2251 

24-8130 

H 

187245 

12-7908 

82    339 

9-5 

57§ 

1-5174 

6-2336 

81    379 

9-0 

2238 

18 

7-8385 

25-2257 

13 

16-3098 

12-9975 

82    334 

9-5 

2-5617 

10-3953 

81    380 

9-0 

2239 

6* 

10-4787 

25-8547 

5* 

18-8869 

13-8529 

I6l 

0-9428 

12-8249 

82    337 

9-0 

46§ 

4-4649 

15-5660 

81    369 

9-0 

3   b 

I'°593 

12  QuOO 

338 

9-0 

5  *§ 

1-2672 

2I-OO2O 

81    366 

8-3 

54fi 

12-6228 

26-6384 

82    343 

8-6 

R.A.    I2h  Om  tO    I2h   20™ 

Centre         R.A.  12^  20'"  Dec.  +  81'                  R.A.  izh  om  Dec.  +82* 

Plate  4439.     1899,  May  4.              Plate  4415.     1899,  April  17. 

R.A.  i  ih  40™  to  1  2h  om 

o                   m. 

Centre       R.A.  iih  40"'  Dec.  +  81*             R.A.  i2h  om  Dec.  +  82' 
Plate  4401.    1899,  March  13.         Plute44i5.     1899,  April  17. 

2282 
2283 
2284 

6 

17 
4 

9-0470 
7-1476 
9-1604 

14-6879 

15-0195 
15-4554 

4* 
'9 

18-4090 
16-4891 

2-6251 

2-7874 

81    394 

9'5 

O 

m. 

2285 

6 

9'4570 

15-5461 

4* 

18-7429 

3-5139 

2240 

8        18-4484  !  14-4250 

5* 

9-1915       2-4251 

2286 

12 

9-0676 

16-9638 

'4 

18-2333 

4-8926 

2241 

17        19-7120     14-9923 

H 

10-5000      2-8855 

2287 

5 

5-2425 

17-4262 

5* 

14-3776 

5-0219 

2242 

8       21-3786   !  14-8227 

5* 

12-1447  j    2-575I 

2288 

16 

6-2425 

17-8294 

17 

15-3409 

5-5068 

81    393 

9'5 

2243 

29       21-8702   ,  14-4341 

34§ 

12-6038      2-1459 

8  1    390 

9  '4 

2289 

5 

6-4310 

177392 

7* 

'5-5364 

5-4343 

2244 

18       15-0678  '  15-3426 

23 

5-9010      3-6304 

2290 

26§ 

11-0906 

17-9873 

33§ 

20-  1  606 

6-0879 

81    395 

9-5 

2245 

8       16-9374 

'S'8395 

7* 

7-8095       3-9691 

2291 

12 

11-1338 

17-4956 

13 

20-2424 

5-6021 

2246 

19       19-1675 

157431 

20 

10-0193      3-6796 

2292 

8 

13-4212 

17-7301 

-,* 

22-5024 

6-0354 

2247 
2248 

14       22-1528 
23       22-3964 

15-9437 
15-6781 

H 

25§ 

13-0110 
13-2320 

3-6268 
3-3449 

2293 
2294 

29§ 
6 

57908 
10-6255 

18-7641 
18-0691 

32§ 
6 

14-8100 
19-6859 

6-4013 
6-1276 

81    392 

9'i 

2249 
2250 
2251 

13        157430 
24       16-1506 
6o§     19-8169 

16-7153 
16-7166 
16-3691 

12 

2/§ 

6-6898 
7-0961 

10-7200 

4-9417 
4-9055 

81     386 
81     388 

9'5 
8-0 

2295 
2296 

2297 

5 
7 
9 

1  1-0931 
6-1299 
9-2595 

18-9413 
19-4247 

:9'6534 

5* 
6t 
10 

20-0801 
15-0903 
18-1899 

7-0384 
7-0868 
7-5866 

2252 
2253 

12          2O-OIOO 

9       22-2338 

£  •¥• 

16-8855 
16-9948 

13 

8 

10-9563 
13-1840 

4-7462 
4-6671 

2298 
2299 

H 
9 

5-1572 
10-3348 

20-5742 

2O'2I  II 

H 
10 

14-0220 
19-2104 

8-1469 
8-2359 

2254 
2255 

2256 

2257 

6*     17-2522 
4*     19-6130 
6*     22-6917 
6       16-7509 

I7-I720 
177805 

17-9575 
I8-0868 

6 

4* 
6 
6 

8-2317 
10-6314 

7-8108 

5-2660 
5-6741 

6-2207 

2300 
2301 
2302 
2303 

6 

'3 
10 

6-5886 
7-6588 
8-9715 

21-4860 

21*3543 
21-1658 

9 
ii 

9 

4 

15-3679 
16-4454 
177707 
15-9290 

9-1815 
9-1444 
9-0688 
10-4842 

i  r&eau  intenral  represents  vrry  uenrly  5'  =  IZ7«'8  of  R.A..  at  Dec.  +  81",  and  143*7  »t  Dee.  +  82*. 
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No. 

Di&ni 

B.  D. 

rvi__. 

I  M&lii. 

B.  D. 

y- 

sc. 

y- 

So. 

Mag 

l  H;titi. 

z.                   y. 

x.                   y. 

Xo. 

Mag. 

R.A.  i2h  om  to  i2h  2Om—  contd. 

R.A.  i2h  20'"  to  i2h  40m  —  contd. 

Centre      R.A.  i2h  20"  Dec.  +  81*               R.A.  izh  om  Dec.  +  82* 

Centre      R.A.  i2h  201"  Dec.  +  81*             R.A.  i2h  40™  Dec.  +  82* 

Plate  4439.     1899,  May  4.           Plate  4415.     1899,  April  17. 

Plate  4439.     1899,  May  4.         Plate  4427.     1890,  April  19. 

2304 

'4 

7-1905 

22-1476 

'5 

15-9125 

9-8939 

o 

m. 

2351 

4 

14-6109 

22-5406 

4 

5-9455 

10-8086 

0 

m. 

2305 

15       10-8834 

22-9685 

i8§ 

19-5177 

"•0335 

2352 

'9 

15-8134 

22-9152 

17 

7-1757 

1-0810 

2306 

19       11-4295 

22-3443 

18       20-1167 

10-4557 

2353 

6 

15-3651 

23-4709 

6 

6-7766 

1-6745 

2307 

6       12-6880     22-8931 

5       21-3205 

11-1144 

2354 

4* 

18-8741 

23-8363 

5 

10-3047 

'•7353 

2308 

5       i3-5904    22-4047 

22-2640 

10-7063 

2355 

3*    20-9506 

23-1367 

S 

12-3103 

0*8605 

2309 

36§     12-8915     23-2137 

39§ 

21-4983 

n-45'3 

82      361 

9'2 

2356 

39§     21-3552 

23-6671 

26§ 

127598 

1-3566 

82    370      9*4 

2310 

4 

18-4616 

12-901  1 

2357 

5t 

22-5378 

23-4558 

6 

13-9217 

1-0458 

231  I 

26§     10-2800    24-7052 

23§ 

18-7669 

12-7085 

82      360 

9-4 

2358 

25§ 

16-3028 

24-9713 

tif 

7-8401 

13-0870 

82    366      9-5 

2312 

15         5-6808     26-0453 

18       14-0693 

13-6444 

2359 

'9 

17-9580      24-6552 

16 

9-4612 

12-6309 

23'3 

38§ 

8-6206    26-0488 

28§ 

16-9950 

13-9043 

82      358 

9-3 

2360 

3* 

20-2910 

24-3446 

5 

1  1-7619 

12-1248 

2314 

4 

16-9640 

'37979 

2361 

5 

17-0288      25-7922 

7 

8-6326 

13-8444 

23'5 

<S 

97589     25-3343 

16 

18-1907 

13-2889 

2362 

4 

9-1617 

13-7894 

2316 

6     j  19-1679 

'3-7244 

2363 

4 

18-1101     25-2848 

5 

9-6667 

13-2465 

2317 

6      20-6962 

13-4037 

2364 

6t 

19-5611     25-5910 

6       11*1391 

13-4272 

i 

2365 

10 

20-4644     25-7602 

10       12-0535 

13-5170 

548 

23-2306 

6-8919 

8  1    397 

8-5 

7°§ 

1-5283     16-9758 

81    388 

8-0 

32§ 

4-2901 

11-6285 

82    361 

9-2 

8o§ 

2-8892     19-4950 

81    389 

6-2 

/6§ 

26-5615 

14-0741 

8  1    407 

7-6 

54§ 

2-3413     24-5147 

82    350 

8-8 

"0§ 

24-1095 

16-4505 

8  1    402 

6-3 

54§ 

26-7357    21-9056 

8  1    409       9-2 

54§ 

15-4013 

26-2994 

82    363       8-9 

R.A.  i2h  20™  to  i2h  40'" 

Centre       R.A.  i2h  20'"  Dec.  +  Xi°               R.A.  12*  40"'  Dec.  -f-  82* 

R.A.  12    40™  ^o  1  3   ^m 

Plate  4439.     1899,  May  4.           Plate  4427.     1899,  April  19. 

Cant™      R   A     i  ->h  nm  Fw    _l_  81*                   R  A    i  ih  ^om  Dpr   -4-  82* 

2318 

17       16-9757 

I3-9958 

'4 

7-5683 

2-0965 

81*  398 

m. 
9'5 

Centre      IX.A.  13    o     Aycc.  ^^  01                    iv.^x,  14    ^u     J^GI..  ^^  o* 
Plate  4421.     1899,  April  18.            Plate  4427.     1899.  April  19. 

2319 

7      15-3283 

15-1105 

6* 

6-0252 

3-3443 

O 

m. 

2320 

10       18-5959     15-1744 

9        9-2840 

3-1285 

2366 

7 

5'5>°3 

14-2650 

IO 

14-9282 

1-9505 

2321 

20g     18-5988     15-5483 

20        9'3'95  ;    3'5°'7 

2367 

4* 

4-9906 

I5-3386 

6* 

14-3171 

2-9765 

2322 

5 

15-0582 

16-5  130 

5* 

5-8733      4-7660 

2368 

i8§ 

5-8425 

I4-5750 

23 

15-2358 

2-2914 

8  1    403 

9'5 

2323 

'5 

15-3591     16-8844 

14        6-2054       5-1108 

2369 

24§ 

7-9903 

14-5480 

35S 

I7-3748 

2-4474 

8  1    408 

9'4 

2324 

5       17-0000    16-7960 

4* 

7-8277   !    4-8824 

2370 

g8§ 

5-6357 

16-2430 

I02§ 

14-8839 

3-9310 

8  1    402 

6-3 

2325 

4      20-9610  ;  16-8950 

4* 

11-7876       4-6439 

2371 

IO 

12-3721 

15-6406 

'4 

21-6484 

3-9189 

2326 

10     .  15-1616     17-1263 

6-0293       5-3665 

23/2 

6 

15-4660 

4-9349 

2327 

6       16-1175     17-6820 

4         7-0303       5-8421 

2373 

6 

7-2000 

17-0028 

9 

16-3741 

4-8246 

2328 

5 

18-3671 

17-1458 

4*       9-2274 

5""37 

2374 

4* 

6-0997 

18*0767 

6 

15*1864 

5-7984 

2329 

5 

18-6199 

17-0670 

4* 

9-4700 

5-0160 

2375 

3* 

6-6096 

17-5846 

5 

15-7366 

5-3509 

2330 

5 

18-7059 

17-0918 

'* 

9-5586 

5-0306 

2376 

6* 

1  1  -4006 

17-5236 

IO 

20-5123 

5"7'3o 

233' 

4*1 

14-2194 

18-5213 

5-2127 

6-8381 

8  1    397 

8-5 

2377 

ii 

n'9375 

17-5487 

16 

21-0468 

5-7828 

2332 

7 

15-0305 

18-3544 

8 

6-0058 

6-6045 

2378 

12 

7-4424     18-8741 

'5 

16-4528 

6-7109 

81    406       9-5 

2333 

4 

20-421  1 

'8-3543 

5 

H-3753 

6-1440 

2379 

II            13-1467        I8-II50 

'9 

22-2033 

6-4500 

2334 

5 

20-2174 

18-5013 

4 

11-1824 

6-3071 

2380 

12 

5-1022 

19-7090 

'3 

14-0511 

7-3403 

2335 

7 

21-0905 

187260 

6 

12-0741 

6-4550 

2381 

4 

14-5261 

7-439I 

2336 

4 

H'33'5 

19-7648 

2382 

7 

7'9388 

19-7650 

10 

16-8715 

7-6432 

2337 

'9 

17-9260 

19-0003 

'7 

8-9445 

7-0005 

383 

13-3589 

18-8384 

6i§ 

22-3537 

7-1914 

81    412 

7'0 

2338 

10 

19-0533     19-9115 

8 

10-1461 

7-8098 

2384 

7 

13-5209 

19-3650 

10 

22-4675 

7-7282 

2339 

4* 

19-8266     19-4858 

4       10-8790 

7-3176 

2385 

1  1 

5-7073  • 

20-3850 

'4 

14-5950 

8-0663 

2340 

4 

20-6955     19-8454 

4       11-7768 

7-6063 

2386 

IO 

16-6901 

8-9643 

2341 

'7 

21-1902 

19-0446 

13       12-1993       6-7637 

387 

4t 

8-1395 

20-1168 

9 

17-0438 

8-0118 

2342 

22§ 

21-4203 

19-5588 

18       12-4726 

7-2561 

388 

12 

10-3408    20-3768 

20 

19-2111 

8-4612 

?i    410       9-5 

2343 

'3 

14-6282 

20-9890 

ii 

5-8293 

9-2639 

389 

13 

127194 

19-7963 

22 

21-6317 

8-0884 

2344 

10 

14-7711 

20-6374 

9 

5-9430 

8-8998 

39° 

4* 

13-5888 

20-3106 

4 

22-4532 

8-6762 

2345 

6 

15-6825 

20-6710 

5t 

6-8543 

8-8541 

391 

7 

15-2444 

9-8003 

2346 

16 

15-9177 

20-2986 

'4 

7-0541 

8-4658 

392 

4 

17-3243 

9-8816 

2347 

48§ 

18-5771 

20-0130 

9-6782 

7-9517 

81    399 

8-1 

393 

29§ 

9-1616 

21-1608 

33§ 

17-9695 

9-1385 

8  1    409      9-2 

2348 

18 

157679 

21-0395 

1  6b 

6-9695 

9-2165 

394 

22§ 

7-3803 

22-2781 

26§ 

16-0961 

10-0963 

81    405      9-5 

2349 

6 

19-7874 

21-4620 

7 

11-0088 

9-2945 

395 

4* 

7-4416 

22-2316 

4 

16-1645     10-0548 

2350 

6 

19-9402 

21-6243 

6 

11-1756 

9-4412 

396 

5 

10-4400 

22-5104 

7 

19-1236 

10-5974 

i  r&cau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i27"'8  of  K.A.  at  Dec.  +  Si*,  and  i43s"7  at  Dec.  +  82°. 
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B.  D. 

1  )l  Jllll. 

B.D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

Nc. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

V- 

No. 

Mag. 

R.A.  i2h  40™  to  I3h  om  —  contd. 

R.A.  i3h  om  to  i3h  2om  —  contd. 

Centre     R.A.  i3h  om  Dee.  +  81*               R.A.  12''  40™  Dec.  +  82' 

Centre      R.A.  i3h  o'»  Dec.  +  81*             R.A.  13!"  20™  Dec.  +  82* 

Plate  4421.     1899,  April  1  8.          Plate  4427.     1899,  April  19. 

Plate  4421.     1899,  April  18.         Plate  4432.     1899,  May  3. 

m. 

o 

m 

*397 

3§§ 

77470 

23-8240 

36§ 

16-3251     11-6663 

82*  375 

9'3 

447 

• 

6 

8-0890 

13-3225 

*398 

4      ;  17-7161    1  11-8732 

448 

26$ 

17-1668 

25-6716 

33§ 

8-8458 

13-8140 

82  385 

9'5 

*399 

4t 

10-2244 

23-5842 

9      18-8149     1  1-6458 

2449 

4* 

18-81  1  1     25-5259 

10       10-4723 

13-5258 

2400 

8 

10-4382 

23'55l6 

1  1       19-0298     1  1-6311 

2450 

35§ 

21-0963     25-7403 

35§     12-7661 

I3-5454 

82  391 

9-0 

2401 

4      19-9525 

11-9845 

2402 

7 

12-3085 

23-0473 

12 

20-9384 

11-2937 

8o§ 

4-4679 

7-3334 

81    412 

7-0 

2403 

5* 

11-3209 

23-9866 

8 

19-8707 

12-1448 

73§ 

26-1511 

23-9865 

82    395 

8-5 

2404 

4* 

11-9781 

24*6946 

8 

20-4673  i  12-9042 

7°S 

20-8571 

26-4758 

82    390 

8-4 

2405 

4* 

12-6916 

23-9321 

8 

21-2434    12-2066 

20 

23-3309 

26-5563 

82    393 

8-5 

2406 

6* 

5-5806 

25-4676 

1  1 

14-0228 

13-1163 

2407 

10 

14-2446    13-0130 

2408 

34§ 

11-3143 

24-9443 

32§ 

19-7836 

13-0965 

82    379 

9'3 

R.A.  iih  20m  to  i3h  40m 

2409 

5 

21-1158 

13-8202 

±J                                                           \S              1 

Crntre       R.A.  I3h  40™  Dec.  +  81*              R.A.  i^  20™  Dec.  +  82* 

69§ 

17-1263 

1-3548 

8  1    407 

7-6 

Plate  4447.     1899.  Mny  5.             Plate  4431.     1899,  May  3. 

m. 

2451 

6 

5-6282 

14-2512 

R.A.  i3h  om  to  i3h  20m 

2452 

13 

10-1080 

13-9983 

9* 

19-6224 

2-0189 

Centre        R.A.  13"  om  Dec.  +  81°              R.A.  13''  20'"  Dec.  +  82° 

H53 
2454 

8 
8 

10-8244 
10-8723 

14-4580 
14-4762 

Plate  4421.     1899,  April  18.          Plate  4432.     1899,  May  3. 

2455 

18 

8-9053 

1  5-6021 

ij 

18-2846 

3-5078 

o 

m. 

2456 

7 

7-6197 

16-1  1  50 

4* 

16-9604 

3-9087 

2410 

8 

16-1174 

14-6500 

H 

6-8587 

2-9227 

2457 

6 

9'37i3 

16-9453 

4* 

18-6326 

4-8876 

2411 

85§ 

19-3822 

14-0108 

°7§ 

10-0540 

2-0033 

81    416 

6-3 

2458 

28§ 

974*7 

16-1834 

32 

19-071  1 

4-1585 

81    434 

9'5 

2412 

36§ 

21-6831 

14-6321 

5*5 

12-4022 

2-4301 

81    419 

9'3 

2459 

9 

10-0662 

16-8433 

7* 

19-3378 

4-8456 

H'3 

23§ 

19-9078 

15-7968 

32§ 

10-7314 

3-7420 

81    417 

9'5 

2460 

10 

10-4410 

16-0545 

6* 

19-7802 

4-0915 

2414 

5 

21-5476 

I5-8535 

8 

12-3716 

3-6584 

2461 

10 

11-8280 

16-9510 

6* 

21-0817 

5->o53 

2415 

38§ 

23-1230 

16-0238 

53§ 

13-9547 

3-6936 

81    422 

8-8 

2462 

IO 

6-4889 

17-9072 

9 

15-6779 

5-5960 

2416 

7 

16-3907 

16-3838 

15 

7-2785 

4-6273 

2463 

5 

7-0906 

17-7968 

4* 

16-2894      5-5388 

2417 

4* 

20-2146 

17-0842 

6 

1  1-1458 

4-9990 

2464 

6 

7-3211 

17-3995 

5* 

16-5518       5-1631 

2418 

18 

20-5766 

16-2455 

25§ 

11-4369 

4-1316 

Si    418 

9'5 

2465 

6 

87775 

17-4177 

5* 

18-0024      5-3058 

2419 

7 

16-7978 

17-4609 

12 

7-7758 

5-6651 

2466 

39§ 

8-7881 

17-3980 

44§ 

18-0108 

5-2877 

Hi     430 

9'2 

2420 

16 

18-1848 

17-1242 

23§ 

9-1293 

5-2I33 

2467 

27§ 

9-3243 

I7-5731 

3°§ 

I8-5337       5"5°77 

81    431 

9-2 

2421 

15 

18-9141 

17-4679 

25§ 

9-8860 

5'49>9 

81    415 

9'  5 

2468 

39§ 

11-1326 

17-6638 

43§ 

20-3268       5'7>6i 

81    436 

9-3 

2422 

4t 

19-7052 

>7'5i53 

7 

10-6793 

5-4708 

2469 

6 

11-5501 

17-2915 

2423 

20 

22-4899 

18-2647 

26§ 

I3-5I59 

5-9778 

2470 

7 

12-5913 

I7-8345 

4* 

21-7659 

6-0568 

2424 

7 

7-9565 

6-0504 

2471 

4 

13-5360 

17-2445 

2425 

5 

19-4030 

18-221  1 

8 

10-4368 

6-2012 

2472 

12 

6-9252 

18-4594 

10 

16-0676  i    6-1847 

2426 

i«§ 

20-5078 

18-6900 

26§ 

11-5741 

6-5727 

2473 

12 

10-9583 

18-5086 

7 

20-0799      6-5825 

2427 

6 

22-2170 

18-8511 

15 

I3'2957 

6-5866 

2474 

5 

12-7898 

18-9130 

2428 

7 

I3H437 

6-5690 

2475 

34§ 

5-5412 

19-^202 

29§ 

14-6123 

6-9237 

Si     424 

9'3 

2429 

7 

18-6435 

19-1760 

i6§ 

9-7600 

7-2176 

2476 

6 

11-1370 

19-9358 

4* 

20-1335       8-0193 

2430 

6 

1  1-0724 

7-3400 

2477 

27§ 

11-2725 

19-9688 

3°§ 

20-2690      8-0633 

81    437 

9'5 

2431 

7 

14-3857 

19-8279 

18 

5-5744 

8-2324 

2478 

8 

13-5987 

19-3329 

5* 

22-6379  ,    7-6278 

2432 

5 

16-7518 

20-1148 

12 

7-9665 

8-4144 

2479 

36§ 

6-4521 

20-9135 

28§ 

15-3847  \    8-5881 

81    425 

9'5 

2433 

4* 

18-0719 

20-1632 

7 

9-2756 

8-2485 

2480 

33§ 

7-7278 

20-7145 

3o§ 

16-6702      8-5019 

8  1    429 

9'3 

2434 

6 

18-3021 

207645 

16 

9-5583 

8-8262 

2481 

25§ 

7-9480 

20-1942 

20 

16-9349      8-0003 

*435 

5 

10-5560 

8-3529 

2482 

•9 

12-0971 

20-3630 

18 

21-0536      8-5267 

2436 

5 

11-1883 

8-5981 

2483 

26§ 

13-2305 

20-1360 

*9§ 

22-2043      8-4018 

H37 

16 

20-2508 

20-4365 

25§ 

11-4711 

8-3345 

2484 

27§ 

13-7292 

20-4974 

35§ 

22-6684      8-8033 

8  1    441 

9-2 

2438 

18 

15-9557 

22-6497 

"I 

7-3823 

10-9067 

81    413 

9'5 

2485 

35§ 

7-1792 

21-3836 

28§ 

16-0686      9-1180 

Si    426 

9'5 

*439 

15 

16-2962 

22-1907 

22§ 

7-6799 

10-4230 

2486 

9 

10-9190 

21-0795 

8 

19-8195  ]    9-1401 

2440 

4 

1  1*5850 

10-0438 

2487 

20 

12-6299 

21-0738 

16 

21-5238 

9-2827 

2441 

20§ 

15-6568 

23-2599 

27§ 

7-1362 

11-5417 

82    383 

9'5 

2488 

16 

'3-447  3 

21-7013 

i3 

22-2832 

9-9768 

2442 

4* 

21-7191 

23-5389 

14 

13-2001 

1  1-3016 

2489 

32§ 

7-6941 

22-3711 

32§ 

16-4955 

10-1471 

81     428 

9'4 

H43 

29§ 

15-4817 

24-7103 

36§ 

7-0849 

12-9990 

82    382 

9'5 

2490 

7 

7-8786 

22-2824 

7* 

16-6848 

10*0748 

2444 

8 

7-2952 

12-2392 

2491 

9 

11-4529 

22-4433 

7t 

20-2334 

10-5452 

2445 

1  1 

20-9693 

24-3381 

2I§ 

12-5216 

12-1619 

2492 

6 

12-2703 

22-1650 

st 

21-0732 

10-3368 

2446 

5 

5-9788 

13-1038 

2493 

'9 

13-5683 

22-1031 

16 

22-3693 

10-3873 

i  rticau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i27'-8  of  R.A.  at  Dec.  +  81',  and  i43"'2  at  Dec.  -f  82*. 
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B.  D. 

B.  U. 

No. 

Diani. 

X, 

v- 

Z. 

y. 

No. 

Mag. 

Diani. 

X. 

y- 

Diani. 

X. 

y- 

.No. 

M«g. 

R.A.  13*-  2Om  to  i3h  40"-  —  contd. 

R.A.  i3h  40°-  to  I4h  om  —  contd. 

Centre        R.A.  i3h  40™  Dec.  +  Si"                K.A.  i3h  2om  Dec.  +  82' 

Centre        R.A.  i3h  40™  Dec.  +  81"             R.A.  14*  o*  Dec.  +  82* 

Plate  4447.     1899,  May  5.             Plate  4432.     1899,  May  3. 

Plate  4447.    1899,  May  5.           Plate  4450.    1899,  May  5. 

m. 

»                   m. 

2494 

6t 

7-3089 

23-3993 

7 

16-0195     11-1397 

2538 

'9 

18-0108 

19-9360 

10     i    9-2509 

7-9099 

2495 

6i§ 

8-9505 

23*4872 

54§ 

17-6498 

1  1-3676 

82    395 

8-5 

2S39 

z6§     19-0563 

19-0745 

2O         IO-2l67 

6-9630 

81    451 

9-4 

2496 

17 

11*2879    23-3865 

'5 

19-9885 

11-4679 

2540 

12 

19-0860 

19*5119 

5       10*2851 

7-3961 

2497 

12 

11-6702 

23-5269 

9 

20-3555 

1  1-6416 

2541 

9 

19-3695 

19*7132 

4     j  10*5825 

7*5718 

2498 

8 

11-9270 

23*8746 

6 

20-5806 

12-0088 

2542 

'5 

22-0038 

19*5849 

7 

13-1980 

7-2176 

2499 

8 

12-7847 

23*5003 

8 

21-4695 

11-7134 

2543 

53§     '4'5294 

20-7101 

43§ 

5*8492 

8*9838 

8  1    443 

8*5 

2500 

7 

'3-3734 

23'4555 

5* 

22-0573 

11-7209 

2544 

IO 

14-9360 

20-1190 

6 

6*2034 

8-3585 

2501 

9       '3*7373     23-8681 

6 

22-3854     12*1605 

2545 

26§ 

15*0195 

207545 

23§       6*3418 

8-9848 

8  1    445 

9'5 

2502 

44§ 

6-5233    Z4-5409 

28§ 

15-1423 

12-2078 

82    394 

9'4 

2546 

'4 

i5'2973 

20-7933 

6        6*6210 

9-0003 

2503 

26 

7-7590  124-1823 

'5 

16-4010     11-9565 

2547 

6 

16*6457 

20-6192 

3*      7-9492 

87085 

2504 

4* 

9-0344 

24-4944 

4 

17-6461 

12-3801 

2548 

16 

17-9970 

20-9412 

7        9*3225 

8-9135 

2505 

4 

18-1270 

12-0954 

2549 

IO 

18-0078 

20-0598 

7 

9'2573 

8-0348 

1506 

4 

18*7671 

12-6058 

2550 

16 

18*4580 

20-6687 

7 

97590 

8-6023 

2507 

21 

10-4338 

24-3458 

'7 

19*0528     12-3499 

255' 

5* 

15-7491 

21*4674 

4*  j    7*1287 

9-6328 

2508 

2O 

10-6893 

24-6287 

'7 

19-2826     12-6559 

2552 

'5 

21-9232 

21-2141 

8-8462 

2509 

'9 

10-7820    24-6858 

17 

19-3698     12-7204 

2553 

36§     14-2079 

22-4419 

28§       5-6786 

107356 

8  1    442 

9'4 

2510 

4'§ 

11-8800 

24-4250 

35§ 

20-4883     12-5545 

82    399      9'5 

2554 

47§ 

14-7321 

22-2079 

38§       6*1796 

10-4577 

81    444 

9-0 

2511 

ii 

12-7435 

24-5357 

9 

21-3386     12-7406 

2555 

5* 

19-8568 

22-3120 

4*     11-2943 

10*1190 

2512 

3'§ 

13-1298 

24-5142 

33§ 

217244     127519 

82    401      9*5 

2556 

'7 

22*0345 

22-3030 

O 

13-4623 

9-9222 

2513 

28 

57707 

25-9612 

20Sj 

14-2705     13*5540 

82    392 

9'5 

2557 

22 

14*4219 

23-3629 

15 

5-9710 

11*6344 

2514 

8 

17*0360     13*8260 

2558 

42§ 

17*6671 

23-2965 

9-1993 

11-2884 

8  1    449 

9'' 

2515 

9 

8-5081 

25-2925 

8 

17*0511     13*1267 

2559 

'3 

22*1739 

7 

13-7269 

11*3786 

2516 

6 

17-8467     13-1782 

2560 

16 

17*0773 

24-5000 

7 

8-7144 

12*5382 

2517 

6 

17-9257 

13-1421 

2561 

.6 

20-2539 

24-1901 

7 

11-8519 

11*9560 

2562 

24      I8-5373 

25-0088 

13 

10-2128 

12-9167 

8i§ 

22-3892 

2-1407 

8  1    440      8-7 

2563 

12*       19-9948 

25-0919 

5 

11*6705 

12*8774 

63§ 

24-9598 

5-1828 

8  1    447      8*9 

62§ 

9-0846 

81    443      8*5 

57§ 

3-6095 

2*3276 

8  1    440 

8-7 

47§ 

23-5205 

10-5945 

81    444  i    9'° 

Baf 

26-9903 

22-3888 

8  1    464 

8-8 

42§ 

4-6078 

16-1618 

8  1    422 

8-8 

89§ 

4-1607 

26-8484 

82    390 

8-4 

58$ 

4-2715    26-0813 

82    391 

9*0 

R.A.  i4h  o111  to  i4h  20m 

4'§ 

6*6167       26-CO24. 

82    393 

8'5 

i                                 * 

«*  y  «* 

Centre      R.A.  i4h  2om  Dec.  +81*               R.A.  i4h  o1"  Dec.  +  82* 

R.A.  i3h  40"-  to  i4h  om 

Plate  4428.     1899,  April  19.          Hate  4450.     1899,  May  5. 

Centre       R.A.  I3h  4Om  Dec.  +  8t*               R.A.  I4h  D™  Dec.  +  82* 

2564 

'5 

4-5710     14-0817 

8* 

14-0366 

1-6727 

° 

Plate  4447.     1899,  May  5.            Plate  4450.     1899,  May  5. 

2565 

7 

4-9643     14*3744 

5* 

14-4035      1*9994 

m. 

2566 

6 

5*5800     14*9018 

4* 

14-9716      2*5793 

2518 

32§ 

16-4336        14*8898 

28§ 

7-2427 

3-0215 

81°  448 

9'3 

2567 

7 

9*1193     13-9870 

2519 

'3 

I7*8O26        14-1683 

2568 

1  1 

11-8538     14-0120 

7* 

21-2989 

2*2355 

2520 

16 

2O-O428        I3'97I5 

7* 

10-7596 

'"7945 

2569 

5 

13-0997     14-0340 

2521 

6 

16-2620  !  i  5-1686 

2570 

7 

4-6569     15*0463 

2522 

16 

17-0485     15-2143 

8 

7-8847 

3-2927 

'9 

9-4816     15-0118 

'4 

18-8486      3-0248 

8  1    465       9-5 

2523 

9 

19-7207 

15-8481 

4* 

10-6009 

3-6931 

2572 

20 

10-0877     15-2120 

16 

19-4382 

3-2784 

2524 

47§ 

15-6975 

16-6948 

4'§       6-6653 

4-8822 

8  '    447 

8-9 

2573 

'4 

10-4268     15-8500 

10* 

19-7195       3-9396 

2525 

10 

17-1708     16-7742 

4t      8-1382      4-8337 

2574 

24§ 

7-6044    16*8834 

2I§ 

16-8146 

47259 

81    459       9-5 

2526 

8 

194158     16-2553 

5       10*3326 

4-1248 

2575 

4 

9-8466     16-6643 

2527 

18 

20-4540     16-6136 

9 

"'3973 

4-3909 

2576 

6 

10-8463     16-7727 

5* 

20-0600 

4-8967 

2528 

4 

21-2859     16*0233 

2577 

10 

1  1  -9548     16*4200 

8* 

21-1901 

4-6395 

2529 

6      22-3655     16-0616 

2578 

21 

125553     16-4519 

20 

217875 

47255 

2530 

4      17-0605     I7H449 

2579 

4 

6-0860 

17-8970 

2531 

7       18*2546     17-5489 

4t 

9-2868 

5'5'24 

2580 

8 

8*3455     '7'8378 

6* 

17*4716 

57382 

2532 

8o§     '9"5975     i7'2524 

68§ 

10-5982 

5-1025 

81    452 

6-8 

2581 

22§ 

9-3275     17-3920 

2I§ 

18-4903 

5*3817 

81    463       9-5 

2533 

3'§ 

20*1674     '7-7576 

23§ 

1  1*2098 

81    453 

9'5 

2582 

IS. 

12-6928 

17-0200 

IO 

21*8755 

5-3002 

2534 

21-2936     17-4172 

23§ 

12-3022 

5*1189 

81    454 

9'5 

2583 

3°§ 

13-3035 

17-6123 

34§ 

22*4333 

S'9445 

81    472       9*3 

2535 

4'§ 

22-0513 

18-7049 

25§ 

13*1694 

6*3363 

81    456 

9-2 

2584 

2I§ 

8-1617 

18-2917 

'9 

17-2498 

6*1770 

8  1    461       9-4 

2536 

22§ 

14-8335     19-8740 

'7 

6-0793 

8-1238 

2585 

8 

8-2387 

18-6257 

7t 

17-2964 

6-5175 

2537 

5 

15-4183 

19-3812 

2586 

8 

8-8364 

18-8963 

.* 

3 

17*8694 

6-8366 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  I27"*8  of  R.A.  at  Dec.  -j-  81°,  and  I43'*7  at  Dec.  +  82*. 
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B.  D. 

B.  D. 

DHUOL 

X. 

y- 

X. 

y- 

Ho. 

Mag. 

No. 

Diain. 

X. 

I/. 

I  *iiiii  i  . 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i4h  om  to  i4h  20U-  —  contd. 

R.A.  i4h  2Om  to  I4h  40°-  —  contd. 

Centre       R.A.  i4h  20™  Dec.  +  81°              R.A.  14!)  On>  Dec.  +  82' 

Centre     R.A.  I4h  2om  Dec.  +  Si*              R.  A.  Hh  $om  Dec.  +  82* 

Plate  4428.    1899,  April  19.           Plate  4450.    1899,  May  5. 

Plate  4428.     1899,  April  19.          Plate  4445.     1899,  May  4. 

0 

ra. 

| 

o 

ra. 

2587 

26§ 

9'9735 

18-1810 

27§ 

19-0670 

6-2239 

8l     466 

9-4 

2633 

8       21-0453 

16-8946 

10 

11-9645 

4-6673 

2588 

6 

10-6557 

18-6562 

4* 

197034 

6-7540 

2634 

7 

22-0133 

16-0859 

7 

12-8597 

37779 

2589 

20§ 

13-1245 

18-6282 

23 

22-1663 

6-9395 

81    471 

9'5 

2635 

4* 

22-5214 

16-5355 

4* 

13-4025 

4-1723 

2590 

20§ 

13-3623 

18-8201 

23 

22-3850 

7-1524 

81    473 

9'S 

2636 

33§ 

22-9398 

16-9209 

4'§ 

I3-8547 

4-5339 

81   487 

9'3 

2591 

2O 

5-1515 

19-7401 

15 

14-1281 

7-3581 

2637 

20 

23-0323 

16-5103 

19 

13-9125 

4-1  161 

2592 

6 

6-5144 

19-3710 

5* 

15-5146 

7-1085 

2638 

I  I 

17-6399 

17-1985 

1  1 

8-5975 

5-2586 

2593 

18 

9-2776 

19-1784 

13 

18-2852 

7-155I 

2639 

79§ 

19-8886 

17-1200 

85§ 

10-8309 

4  9890 

81    482 

67 

2594 

17 

1  1-0704 

19-8927 

15 

20-0077 

8-0255 

2640 

12 

14-0548 

18-2533 

15 

5-1  166 

6*6151 

2595 

6 

13-3178 

19-6705 

2641 

12 

18-0415 

'4 

5-6030 

6-3624 

2596 

'3 

77525 

2O'OI  15 

1  1 

16-6933 

7'8547 

2642 

6 

14-8753 

18-4995 

8 

5-951-0 

6-7908 

2597 

1  1 

10-0335 

20-0867 

6 

18-9605  '    8-1255 

2643 

10 

16-041  5 

18-1912 

16 

7-0889 

6-3847 

2598 

9 

11-0963 

20-o6l3 

7 

20-0205 

8-1944 

2644 

16 

19-8474 

18-6219 

17 

10-9168 

6-4892 

2599 

4 

I2""354 

20-4399 

2645 

4 

13-3976 

6-8178 

2600 

10 

6-3276 

21-1934 

7 

15-1701 

8-9094 

2646 

5 

14-4520 

19-8654 

6 

5-6464 

8-1874 

2601 

9 

7-4120 

21-5134 

7 

16-2217 

9-3213 

2647 

24§ 

15-7601 

19-7196 

3°§ 

6-9382 

7-9312 

81    475 

9'4 

2602 

27§ 

7-9220 

217363 

2I§ 

16-7131 

9-5865 

8  1    460       9-4 

2648 

4»S 

17-4403 

i9'9583 

4§§ 

8-6321 

8-0253 

8  1    479 

9-0 

2603 

4°§ 

9-6065 

21-5814 

37§ 

18-4048 

9-5808 

8  1    464 

8-8 

2649 

"8-3759 

19-8964 

5 

9'5576 

7-8822 

2604 

6 

97237 

2  1  -46  1  8 

5* 

18-5310 

9-4719 

2650 

5 

19-0210 

19-9765 

5 

10-2108 

7-9072 

2605 

4 

10-2569 

21-2712 

4* 

19-0794 

9'3252 

z6,i 

4* 

20-1686 

19-5975 

4t 

11-3191 

7-4326 

2606 

35§ 

12-5076 

21-3116 

35§ 

21-3184 

9-5641 

8  1    469 

9-2 

2652 

6 

20-4221 

19-9029 

7 

11-5994 

7-7169 

2607 

15 

127437 

21-5240 

•  16 

21-5370 

9-7948 

2653 

8 

14*9358 

20-3233 

12 

6-1689 

8-6017 

2608 

2I§ 

67626 

22-4894 

16 

1  S'4951 

10-2360 

81    458 

9'5 

2654 

6 

15-7664 

20-9705 

6 

7-0536 

9-1776 

2609 

4 

9-0652 

22-3008 

3* 

17-8019 

10-2461 

2655 

9 

18-5789 

20-5802 

'3 

9-8184 

8-5484 

2610 

32§ 

12-7490 

22-3429 

33§ 

21-4705 

10-61  13 

8  1    470 

9-2 

2656 

5 

15*2946 

21-4759 

6 

6-6235 

9-7202 

2611 

7 

57359 

237511 

6 

14-3638 

1  1-4080 

2657 

28§ 

18-0808 

21-0803 

36§ 

9-3660 

9-0903 

8  1    480 

9  '4 

2612 

'7 

9-2337 

23-6533 

'3 

17-8517 

11-6134 

2658 

ii 

187964 

21-3778 

16 

10-1034 

9'3245 

2613 

9 

9-8160 

2  3  "47  36 

8* 

18-4471 

11-4821 

2659 

19 

19-1215 

21-9895 

20§ 

10-4800 

9-9059 

8  1    481 

9'5 

2614 

12 

13-3382 

23'H54 

9 

21-9866 

"•4577 

2660 

15 

19-8455 

21-9383 

15 

1  1-1964 

97937 

2615 

27§ 

8-2506 

24-7425 

"9§ 

167797 

12-6128 

82    410 

9'5 

2661 

6 

22-6932 

6 

6-2870 

10-9708 

2616 

21 

11-8240 

24-1682 

'5 

20-3908 

12-3453 

2662 

2I§ 

15-7895 

22*693  1 

2I§ 

7-2204 

10-8906 

2617 

"  + 

13-1632 

24-6760 

7 

21-6830 

12-9714 

2663 

5 

19-1  508 

22-8085 

6 

10-5798 

10-7201 

2618 

9 

7-9990 

25-6295 

6 

16-4491 

"3'4744 

2664 

6 

22*3660 

22^5074 

9. 

I37552 

10-1473 

2619 

5 

9-8565 

25-2823 

6t 

18-3309 

13-2903 

2665 

20 

15-0863 

23-7975 

6-6135 

12-0515 

82    418 

9  "4 

2620 

"5 

13-3870 

25-2934 

1  1 

21-8498 

13-6052 

2666 

7 

17-2312 

¥  ft  "r\Q  T   t 

9 

8-7179 

11-5059 

39§ 

25-9079 

1-9633 

8  1    476 

9-0 

2667 

2668 

20 

12 

I  o  Oo  1  4 

19-5590 

23*1210 

13 

9"  5  3  4- 

1  1-0130 

11-1232 
1  1-0105 

7i§ 

26-4489 

3-0716 

8  1    477 

8-6 

2669 

4* 

22-3879 

23-01  19 

6 

13-8209 

10-6499 

56§ 

26-3513 

8-6393 

8  1    479 

9-0 

2670 

7 

14-8951 

24-1408 

6-4525 

12-4111 

85§ 

1-4424 

"77953 

81    452 

6-8 

2671 

28 

18-3454 

24-2809 

23§ 

9-9010 

12*2567 

82    421 

9'5 

3°§ 

4-1103 

18-8021 

81    456 

9-2 

2672 

6 

18-5551 

24-9022 

7 

10-1646 

12-8555 

2673 

46§ 

20-4031 

24-7980 

49§ 

1  1-9960 

12-5964 

82    427 

8-8 

2674 

12 

20-8652     24-0665 

16 

12-3950 

11-8262 

R.A.  i4h  2om  to  14"  40"' 

2675 

6t 

16-4914     25-8117 

8 

8-1845 

13-9380 

Centre       R.A.  i4h  20™  Dec.  +  81*              R.A.  14''  40™  Dec.  +  82' 
Plate  4428.     1899,  April  19.          Plate  4445.    1899,  May  4. 

2676 
2677 
2678 

4t 

20 

16*8748 
17*6677 
18-5385 

25-6615 
25-1230 
25-6561 

6 
6 

8-5553 

9-2975 

10-2097 

13-7565 

"3-1535 
13-6068 

82    422 

9'5 

2621 
2622 
2623 

48§     I7-0535 
4      "8'"337 
9      19-6842 

14-4050 
14-7002 
14-8228 

6i§ 

4* 
10 

777S2      2'5238 
8-8789      2-7265 
10-4332      27182 

81°  477 

m. 

8-6 

^ 

25-4080 

21-7638 

42§ 

7-0557 

1-5237 

8  1    476 
81    489 

9-0 
8*9 

2624 

54§     20-6685 

14-1606 

65§ 

11-3560      1-9733 

81    483 

87 

2625 

35§ 

227740 

14-8878 

4'§ 

13-5188 

2-5188 

81    486 

9'  3 

R.  A  .  1  4°  40™  to  1  5h  om 

2626 

'7 

22-8105 

'4'4595 

16 

iy«7(6 

2  -00  I  8 

2627 

6 

19-8273 

15-4820 

6       10-6304      3-3633 

Centre       K.A.  15''  o'"  Dec.  +  Si"                K.A.  14''  40"'  Dec.  +  82' 

2628 

8 

19-9281     15-5182 

8       10-7339       3'39zo 

Plate  4452.     1899,  May  5.            Plate  4445.     1899,  May  4. 

2029 

2  53 

2I"2433     I5'4289 

29§     12-0375       3'l896 

8  1    484 

95 

o                    ra. 

2630 
2631 
2632 

47§ 
8 

25§ 

22-4507     15-9130 
16-5039     16-3280 
17-3873     16-2660 

54§     13-2811       3-5689 

10        7'39°6      4"4859 
3i§       8-2651      4-3516 

81    485  i    8-7 
81    478       9-5 

2679 
2680 
2681 

IO 

6 
9"§ 

5-9580 
9-1519 
117898 

15-7899 
15-5861 
15-8261 

8 
6t 
io4§ 

15-1484 
18-3486 
20-9543 

3'44  l6 
3-5I75 
3-9845 

81    495      6-8 

i  rfreau  interval  represents  very  nearly  5'  =  127-8  of  K.A.  at  Dec.  +  8t*,  and  i43»7  at  Dec.  +  82°. 
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nf  o  tn 

T>iim 

B.  D. 

w_ 

B.  D. 

No. 

iJiam. 

z. 

y- 

i/iuni. 

X. 

y* 

No. 

Mag. 

••, 

Diani. 

z. 

»• 

Diam. 

X. 

»• 

Ifo. 

Mag. 

R.A.  i4h  40m  to  i5h  om  —  contd. 

R.A.  15-*  o1-1  to  i5h  20'" 

Centre       R.A.  I5h  om  Dec.  +  81*              R.A.  i4h  40™  Dec.  -f  81' 

Centre        R.A.  I5h  o°>  Dec.  +  81°             R.A.  i5h  20"  Dec.  -4-  82* 

Plate  4452.     1899,  May  5.           Plate  4445.     1899,  May  4. 

Plate  4452.     1899,  May  5.            Plate  4453.    1899.  Hay  5. 

o                     ni. 

m. 

2682 

30§ 

13-4245 

I5-33I5 

43$     22-6267 

3-6322 

8  1    496      9-3 

2733 

II          16-8707 

i4'0735 

7*  !    7-507  > 

2*1961 

2683 

7        6-2581 

16-9670 

6       I5-3453 

4-6400 

2734 

56§     21-9910 

14-9780 

49§     12-6839 

2-6580 

8l      504 

8-9 

2684 

7  :  7-0083 

17-2153 

8       16-0685 

4-9523 

2735 

9      14-6686 

15-0608 

5* 

5-3986 

3-3701 

2685 

4t     10-6588 

16-2088 

5* 

19-7941 

4-2680 

2736 

19      16-9392 

'5  '492  3 

'9 

7-6945 

3-6032 

2686 

ii       11-6190 

16-7525 

ii       207036 

4*8922 

2737 

13       19-4381 

15-4320 

10       10*1802 

3-3313 

2687 

'4 

12-4903 

16-5048 

16       21-5922 

4-7240 

2738 

5      20-4151 

15-0621 

2688 

18 

4'9635 

17-5806 

19       13-9998 

5-137I 

2739 

ii      20-7107 

'  S'4449 

10          H'4494 

3-2346 

2689 

3»§ 

10-4707 

17-0175 

44§ 

i9'5372 

5-0555 

81      492 

9-3 

2740 

15       14-9673 

167655 

13 

5-8398 

5*0420 

2690 

8 

!  1-8300 

I7-3I47 

10 

20*8657 

5-4707 

2741 

5       I7-2795 

16*7630 

5* 

8  1425 

4*8416 

2691 

8 

13-7600 

16-8285 

9t 

22-8287 

5-1533 

2742 

12          18-6250 

16*4264 

1  1 

9-4538 

4-3920 

2692 

'3 

6-0098     18-5345 

14 

149580 

6-1783 

2743 

4-* 

20-1315 

16-5043 

4*     10-9629 

4-3407 

2693 

5* 

6-3991 

'9  '359 

7 

15-2928 

6-8129 

2744 

16 

2>7433 

16-9103 

9       12-6042 

4-6049 

2694 

5 

'57374 

6-6446 

2745 

5* 

21-9495 

16*8756 

4*       12-8067    ;      4-5548 

2695 

9 

8-0488 

18-9945 

8 

16-9513 

6-8148 

2746 

6 

15-6988 

17-4858 

6*      6-6312 

5-6974 

2696 

4 

9-7379 

18-5846 

4* 

18*6697 

6-5539 

2/47 

10 

18-4275 

17-6438 

10         9-3622       5-6185 

2697 

5* 

10-4239 

18-1545 

5* 

19-3903 

6-1839 

2748 

4 

18-6736 

177787 

4* 

9-6196 

5*7326 

2698 

27§ 

11-4930 

18-8140 

33§ 

20*4018 

6-9355 

8'    493 

9'5 

2749 

24§ 

19-8153 

17-5276 

21 

10-7338 

5-3865 

81     503 

9'5 

2699 

20 

6-8547 

20-1808 

'7 

!5-6595 

7-8922 

2750 

IO 

19-9860 

17-7281 

7 

10-9225 

5-5710 

2/00 

•71 

8-2293 

!9'5475 

3°§ 

17-0835 

7-3839 

8  1    490 

9'5 

275' 

6 

20*7652 

17-2749 

5 

11-6601       5-0525 

2701 

6 

6-1559 

20-5259 

7 

14-9306 

8-1785 

2752 

8 

2  I  '0440 

17-0048 

6 

11-9150      47592 

2702 

9 

6-1701 

20-4985 

9 

14*9485 

8-1520 

2753 

6 

22-2975 

17-5504 

6 

13-2089      5-1954 

2703 

22 

6-8441 

21-2346 

23§ 

15-5555 

8-9425 

*754 

29§ 

18-6670 

18-4476 

25 

9-6699 

6-4000 

81     502 

9'4 

2704 

7 

8'i  140 

21-0125 

8 

16*8409 

8-8305 

*755 

10 

2I-7235 

18-9282 

9 

'27553 

6*6166 

2705 

5 

17-8625 

8-2357 

2756 

'3 

22-2I59 

18-1893 

7 

13-1841 

5-8366 

2706 

'5 

1  2-0646 

20-3341 

18 

20-8364 

8-4983 

2757 

6 

14-1946 

19-3662 

4*      5'2924 

77002 

2707 

6 

13-2438 

20-5361 

6* 

21-9939 

8-8039 

2758 

Q 

I5-57I8 

19-2993 

9        6-6589 

7'5'5S 

2708 

4* 

5-8223 

21-8250 

5 

14*4888 

9-4428 

2759 

34§ 

15-6025 

i9'3835 

29§           6-6984          7-5951 

8  1    498 

9-5 

2709 

32§ 

8-0270 

2i-337i 

36§ 

16-7266 

9-'493 

8  1    489 

8-9 

2760 

17 

19-2424 

19-3781 

16      10-3223      7-2788 

2710 

25<S 

99577 

21-7158 

25§ 

18-6272 

96944 

2761 

33§ 

14-2290 

20-0652 

3o§       5-3858      8-3935 

8  1    497 

9-5 

2711 

20§ 

12-5668 

21-0885 

25§ 

21-2703 

9-2948 

2762 

7 

15-1897 

20-9813 

6        6-4228 

9*2233 

2712 

36§ 

5-6494 

22-6635 

32$ 

14-2414 

10-2634 

8  1    488 

9'1 

2763 

26§ 

17-5160 

20*7650 

23§       8-7229 

8-8080 

81     501 

9-5 

2713 

9 

7-1836 

23'2577 

9 

1  5-7200 

10-9873 

2764 

6 

22-6774 

20-2740 

6       13-8221 

7-8767 

2714 

9t 

8-00^5 

22-9345 

1  1       16-5649 

10-7360 

2765 

18 

147562 

21-5506 

15     !    6-0408 

9*8261 

2715 

4       19-2824 

'0-34+3 

2766 

28§ 

I5-8745 

21-1987 

26§       7-1250 

9'3833 

8  1    499 

9'5 

2716 

4* 

«3-3538 

22-4415 

5       21-9360 

107123 

2767 

22§ 

I6-5595 

22-1332 

20    ;  7-8879 

10*2545 

8  1    500 

9'5 

2717 

3«§ 

6-6752 

24-3032 

34§ 

15-1213 

1-9833 

82    431 

9'3 

2768 

6 

I8-2107 

22-3661 

4*      9'55'2 

10*3448 

2718 

4 

17-2507 

1-7607 

2769 

23§ 

18-4427 

22-4055 

'7 

9-7865 

10*3635 

2719 

>5 

11-5005 

23-4824 

'5 

19*9985 

1-5850 

2770 

8 

20-1159 

23-2655 

7 

11-5261 

11-0765 

2720 

3o§ 

11-923 

23-3071 

3'§ 

20*3059 

1-4368 

8  1    494 

9'3 

2771 

5* 

22*2829 

24-5922 

5 

13-8006 

12-2137 

2721 

7* 

13-0570 

22-7858 

Q 

21-61  1  5 

1-0310 

2772 

9 

I5'3787 

25-4738 

IO 

6-9970    13-6840 

2722 

7 

13-9225 

23-3901 

o 

22-4218 

17043 

2773 

3* 

16-5483 

25-2854 

4*      8-1449  j  1  3-3961 

2723 

4* 

56863     24-4681 

8 

14-1238 

2  '0605 

2/74 

'9 

17-0203 

25-7235 

12 

8-6524     137894 

2/24 

7 

14*2117 

12-6548 

2775 

21 

I7-943I 

25-1599 

'5 

9-5264 

13-1508 

82    442 

9'5 

2725 

5 

15-4689 

12-5236 

2776 

24 

I9'793I 

25-9'53 

16 

11-4310 

I3-7435 

2726 

7* 

12-0280    24-4387 

6 

20*4386 

12-5842 

2727 

4 

12-9148     24-5055 

8 

21-3194 

12-7311 

92§ 

2-5904 

4-3774 

8  1    495 

6-8 

2728 

38 

5-7522     25-9033 

28§ 

14-0642 

13-4956 

82    429 

9'5 

79§ 

26-0426 

i9'3343 

81    510 

7-8 

2729 

21 

7-6279    25-9600 

22§ 

15*9243 

I37I69 

82    433 

9'5 

52§ 

25-6365 

20-5064 

81     509 

8-7 

2730 

9 

7-7269    26-051  1 

13           16-0143 

13-8170 

82    434 

I'i 

2731 

45§ 

11-1705 

25-6760 

4'§ 

19-4803 

13-7443 

82    438 

8-6 

2732 

9 

12-5036    25-5670 

IO 

20*8177 

137527 

R.A.  i5h  20m  to  ish  40'" 

63§ 

2-0538 

14-6561 

81    483 

87 

Centre     R.A.  ish  40-"  Dec.  +  81*             R.A.  ish  zom  Dec.  +  82' 

54§ 
94§ 

4-1123 
I'79'3 

16-0791 
17-7058 

81    485 

81    482 

87 
67 

Plate  4429.     1*99 

April  21.          Plate  4453.     1899,  May  5. 

5«§ 
47§ 

3-6147     25-1853 
13-5621     26-1484 

82    427 
82    440 

8-8 
9-1 

2777 

33§ 

4-7447 

14-1258 

X  O 

4°§ 

14-2052 

1-6738 

81°  505 

m. 

9-i 

2778 

7        0-3032 

14*2168 

I  A  •  S  T  T    1 

2/79 

'3 

/  4yuz 

14-9695 

I  2 

i  o  0712 

2-7547 

i  reteau  interval  represents  very  nearly  5'  =  I27"*8  of  R.A.  at  Dec.  +  81 

°,  and  i431-7  at  Dec.  +  82°. 
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GRRENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE   +   81°. 


1 

B.  D. 

B.    ). 

No. 

Diam. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Di3.ni. 

X, 

No. 

•ug. 

R.A.  15--  2Om  to  i5h  4Om  —  contd. 

R.A.  i5h  20m  to  i5h  40m  —  contd. 

Centre      R.A.  I5h  40™  Dec.  -f  81*              R.A.  i5h  20™  Dec.  +  82* 

Centre       R.A.  I5h  40«>  Dec.  +  81°              R.A.  ish  20™  Dec.  +  82* 

Pin  te  4429.     1899,  April  21.           Plate  4453.     1899,  May  5. 

Plate  4429.     1899,  April  21.          Plate  4453.      1899,  Hay  5. 

m. 

e 

m. 

2780 

7 

7-0997 

15-6652 

4* 

16*4166 

3'4'27 

2839 

6 

11-6228     24-1757 

4* 

20-1835 

12-2871 

2781 

5 

9-1227 

15-2195 

2840 

6 

12-5928     24-8348 

5 

21-0898 

13-0255 

2782 

6 

10-9203 

15-1817 

2841 

6 

12-6759     24*4994 

6 

21*2029 

12-6965 

2783 

1  1 

12-1  176       15*9920 

7* 

21-3881 

4-1741 

2842 

5 

13*1765     24-1931 

2784 

79§ 

12-1886     15*2055 

79§ 

21-5285 

3-3955 

81     5'7 

6-8 

2843 

4 

13-4823     24-7751 

2785 

5 

8*9198     16*7797 

2844 

7-5693     25*0845 

22tj 

16*0646 

12*8351 

82  451 

9'5 

2786 

8 

9*0590     16*3838 

7* 

18-3067 

4-3000 

2845 

4 

8-8185     25-0863 

4'* 

17*3105 

12*9515 

2787 

'9 

10*3600    16*8660 

22§ 

19-5614 

4-8914 

81     515 

9'5 

2846 

2iS      12*3754 

25-6964 

'9 

20-8000 

13-8642 

2788 

6 

10*7725     16*2198 

4* 

20-0267 

4-2850 

2847 

29         5-6557 

26-0348 

20§ 

14-0763 

13*6141 

2789 

9 

10*8698  i  16-8993 

8 

20*0663 

4*9720 

2790 

6 

11-8245 

16-5428 

5* 

21-0484 

4-6982 

I02§ 

24-9680 

1-6172 

81    523 

7'3 

2791 

12 

13*0195 

16-3487 

10* 

22*2576 

4-6068 

42§ 

3-3169 

15-2412 

8  1    504 

8-9 

2792 

9 

5-5507 

17-3559 

8* 

147247 

4-9625 

2793 

5 

5*7222 

17-3876 

4* 

14-8929 

5-0101 

*794 
2795 

7 
8 

5*8800 
6-0607 

17-8050 
17-0648 

6* 

5* 

15*0145 

15*2604 

5-4367 
+-7151 

R.A.  i5h  40m  to  i6hom 

2796 

34§ 

6*6297 

17-8723 

33§ 

'57547 

5-5670 

81     508 

9'4 

Centre       R.  A.  i?h  40™  Dec.  +  81°                R.A.  i6>>  o™  Dec.  +  82" 

2797 

5 

7-9*57 

177544 

4* 

17*0479 

5*5650 

Plate  4429.    1899,  April  21.           Plate  4542.    1899,  June  16. 

2798 

10 

12*0600 

17*1536 

9* 

21*2291 

5-3242 

2799 

6i§ 

8*0556 

18-8322 

0  ^Q 

17*0926 

6-6491 

81    510 

7-8 

o 

m. 

2800 

26§ 

8-7138 

18-6746 

24-S 

17-7642 

6-5510 

81     511 

9-2 

2848 

21§ 

16*1720 

14-0340 

24 

6-7507 

2-2435 

2801 

5 

9-2204 

18*6555 

4* 

18*2689 

6-5748 

2849 

8 

16-5356 

I4-5523 

7* 

7-1585 

2-7276 

2802 

42§ 

13-61  14 

18*5107 

5i§ 

22*6596 

6-8136) 

8  i       r  i  2 

2850 

9 

I7-5587 

14-1938 

7t 

8-1472 

2-2795 

2803 

27§ 

13-6389 

I8-5339 

39§ 

22*6817 

6-8355J 

o  i     5 

9-0 

2851 

4 

17*5520 

I4-3537 

2804 

6 

13*71  10 

18-7258 

2852 

16 

21-7473 

14-0910 

12 

12-3104 

1-8106 

2805 

9 

5*0780 

19-1468 

8 

14*0996 

6-7050 

2853 

8 

22-4067 

'475'9 

7t 

13-0277     2-4142 

2806 

20§ 

5-4252 

19-0155 

2I§ 

14-4564 

6*6042 

81    506 

9'5 

2854 

4 

22-4181 

14-8529 

2807 

5 

5-5995 

19-5258 

4* 

14-5867 

7-1274 

2855 

8 

I5-9795 

15-5901 

6 

6*6964       3-8080 

2808 

6 

.  8-1725 

19-4262 

4* 

17-1590 

2856 

'7 

21-1799 

15-0300 

10 

11-8262 

27955 

2809 

5 

12*4810 

19-6808 

2857 

6 

21-2190 

15*6561 

2810 

17 

13*6900 

19*5576 

16 

22-6410 

7-861-0 

81    519 

9'5 

2858 

2'§ 

14-3004 

16-5985 

27§ 

5-1113 

4-9613 

81    520      9*5 

2811 

24§ 

6-5940 

20-2855 

"I 

15-5107      7-9680 

81     507 

9'5 

2859 

7 

16-3586 

16-4425 

4* 

7-1477 

4-6265 

2812 

36§ 

7*8601 

20-0555 

35§ 

16-7918   !    7-8542 

81     509 

8-7 

2860 

3 

16-7844 

16*6788 

2813 

7 

8-347I 

20-9948 

4* 

17-1958       8-8279 

2861 

19*2783 

16*8859 

82§ 

10-0926 

4-8107 

81    531       7-4 

2814 

8 

9*5820 

20-4421 

7* 

18-4741 

8*3861 

2862 

5 

19-3893 

16-8371 

2815 

7 

I3-4458 

20*1851 

5* 

22-3494 

8-4660 

2863 

4 

19-5218 

16*2835 

2816 

6 

13-6300 

20*9020 

2864 

6 

20-6973 

16-5768 

4 

11-4810 

4-3/68 

2817 

5 

13-9720 

20*3907 

2865 

6 

21-5228 

16-8259 

2818 

7 

5-3688 

21*0280 

4* 

14-2252 

8-6040 

2866 

16 

22-5940 

16*9793 

18 

13-4048 

4-6i43 

2819 

8 

6*1032 

21-3753 

7 

14-9272 

9-0145 

2867 

8 

I574H 

17-3261 

7 

6-6086 

5-5585 

2820 

5 

8*0902 

21*3935 

2868 

20§ 

16-2971 

17-7984 

21 

7-2055 

5-9828 

81    525       9'5 

2821 

1  1 

97536 

21*7886 

8 

18*5298 

9-7452 

2869 

1  8 

16-4872 

17-5169 

i9§ 

7*3695 

5-6843 

81    526      9-5 

1822 

8 

10*8850 

21*5095 

7* 

19-6799 

9-5650 

2870 

7 

17-6882 

17-2438 

7* 

8-5406 

5-3063 

2823 

1  1 

12*2498 

21-2942 

9 

21-0577 

9-4658 

2871 

6 

19-2160 

17-2176 

3* 

10*0628 

5*1484 

2824 

6 

13*0750 

21-7377 

5* 

21*8401 

9-9835 

2872 

23§ 

207309 

'"'2233 

Z4§ 

1  1*5708 

5-0200 

2825 

12 

13*5801 

21-8010 

10 

22-3405 

10-0860 

2873 

4 

20*8754 

17*5729 

2826 

7 

7-0945 

22-3550 

4* 

15-8293 

10-0750 

2874 

8 

H-3339 

18-8946 

9 

5-3449 

7-2467 

2827 

8 

8*8588 

22-0293 

7* 

17-6185 

9-9059 

2875 

1  1 

14*8842 

18*4168 

9 

5-8519 

6-7197 

2828 

33§ 

9-8283 

22-1950 

33§ 

18-5671 

10-1551 

81     514 

9-1 

2876 

4 

I573I5 

18*7131 

2829 

5 

10-8796 

22*6795 

2877 

4 

17*6546 

18*1808 

2830 

6-4293 

23-0253 

5* 

15-1094 

10*6856 

2878 

7 

18*7336 

'8-5575 

Jt 

9-6980 

6-5244 

2831 

7        7-8403 

23-255° 

4* 

16-4941 

1-0364 

2879 

6 

19-3032 

18-31  16 

2832 

18         9-3903 

23-8125 

'5 

17-9908 

1-7264 

81     512 

9'5 

2880 

6 

19-7206 

18-2206 

4 

10-6532 

6-1033 

2833 

4. 

107885 

23-67*04 

4* 

19-3925 

1-7067 

2881 

5 

19*8792 

i8*3339 

5t 

10-8205 

6'2OOO 

2834 

2I§ 

11-5037 

23"53I3 

20 

2"0'I2IO 

1-6311 

2882 

17 

217871 

18*2324 

16 

12*7115 

5-9335 

2835 

9 

12-0323 

23-1211 

7* 

20-68l6 

1-2684 

2883 

'9 

22-0025 

18*3085 

17 

12-9337 

5-9888 

8'    534 

9'5 

2836 

10 

12*6107 

23-6742 

7* 

21-21  12 

1*8703 

2884 

4 

22-2757 

18-7575 

2837 

1  1 

13-2001 

23-3353 

8 

2I-8273 

1*5838 

2885 

27§ 

22-7727 

18-3246 

28§ 

13-7022 

5-9394 

81    535 

9'5 

2838 

37§ 

8*1600 

24-9139 

Z9§ 

16-6690 

12-7151 

82    453 

9'4 

2886 

20 

15-0647 

19-0907 

23§ 

6-0892 

7-3748 

81    522 

9'5 

i  r&tau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i271-8  of  R.A.  at  Dec.  +  81",  and  i43"-7  at  Dec.  +  82*. 
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B.  D. 

V  • 

B.  D. 

>*o. 

Diam. 

z. 

y- 

Diani. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

^O. 

Diam. 

X. 

»• 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i5h  40™  to 

i6h  om  —  contd. 

R.A.  i6h  om  to  i6h  20™  —  contd. 

Centre     R.A. 

I5h40m  Dec.  +  81-              R.A.  i6h  o""  Dec.  +  82* 

Centre        R.A.  i6>*  20™  Dec.  +  81*                 R.A.  i6>-  o°>  Dec.  +  82° 

Plate  4429.     1899, 

April  21.         Plate 

4542.     1899,  June  1  6. 

Plate  4044.     1898,  July  7.            Plate  4542.     1899,  June  16. 

o 

m. 

o                      I". 

2887 

4 

15-6723 

19-3942 

2933 

4     \  12-2801 

14-1698 

2888 

5 

15-8503 

19-6131 

2934 

10 

47533 

15-2929 

6* 

14*1610 

2-8062 

2889 

6 

16-3177 

19-4726 

4 

7-3722 

7'6472 

2935 

68§       5-8584 

15*7363 

«3§ 

15-2273 

3-3434 

81    538 

8-0 

2890 

3 

17-8519 

19-6624 

2936 

10 

6*6085     15*4828 

6* 

15-9917 

3-I534 

2891 

7 

18-4460 

19-8195 

5 

9-5245 

7-8058 

2937 

9        7'42°5  I  '5"°495 

4* 

16-8401 

2-7902 

2892 

6 

20-4750 

i9'6755 

4 

11-5319 

7-4860 

2938 

4 

8-0563  •  15-091  5 

2893 

«3 

21-3015 

19-6803 

8 

12-3546 

7-4184 

2939 

5 

8-4272     15-0741 

2894 

26§ 

18-7922 

20-0050 

32§ 

9-8832 

7-9600 

81    529 

9"4 

2940 

5 

9-6034 

15*8552 

2895 

20 

19-9052 

20-9746 

20§ 

11-0795 

8-8325 

81     532 

9'4 

2941 

4 

10-9395 

'5-0575 

2896 

4* 

22-6285 

20-3681 

5* 

137394 

7-9879 

2942 

'3 

11-4909 

15*0085 

9 

20-9023 

3-0933 

2897 

15-9838 

2  I  'O8o6 

2943 

I7l 

12-2699 

15-7807 

'4 

21-6117 

3-9270 

2898 

6 

'6-4555 

21-7628 

4 

77098 

9-9178 

2944 

28§       5-6994 

16-9730 

4<>§ 

14-9671 

4-5621 

81    537 

9'4 

2899 

7 

17-0365 

2I7I47 

5 

8-2860 

9-8185 

2945 

i6§ 

6-3246 

16-1014 

7 

15-6599 

3-7466 

2900 

6 

18-6662 

217475 

4* 

9-91  18 

9-7092 

2946 

4 

7'3239 

16-5103 

2901 

56§ 

187698 

21-5189 

66§ 

9^955 

9-4712 

81     530       8-4 

2947 

13 

7-6522 

16-9648 

ii 

16-9098      4-7168 

2902 

6 

21-5798 

21-5036 

4* 

12-7916 

9-2087 

2948 

4        9-3309 

16-1736 

2903 

'4 

16-7757 

22-2265 

9 

8*0706 

10-3523 

81     527 

9'5 

2949 

ii       10-4163     16-4119 

7 

19-7141 

4-3953 

2904 

t«l 

17-4824 

22-I323 

47§ 

8-7657 

10-1939 

81     528 

9-2 

2950 

4 

ii  -6086     16-0293 

2905 

5 

20*0608 

22-5I2O 

4* 

11-3633 

I0'3453 

2951 

20§ 

11*9865 

16-1836 

'9 

21*2990 

4-3061 

2906 

3C§ 

14-2264 

23-4878 

37§ 

5-6413 

•8305 

81     521 

9-5 

2952 

15       12-0810  ]  16-2471 

10 

21-3883 

4-3778 

2907 

7 

14-9298 

23-OOO8 

4 

6-2998 

•2836 

2953 

5 

12-8174 

16-4845 

2908 

5 

15-0255 

23-1635 

4* 

6-4088 

•4363 

2954 

8 

13-7005 

16-9053 

2909 

+l| 

15-8165 

23-1372 

49§ 

7"'953 

"3  4°  3 

81    524 

9'3 

2955 

5 

7*7631 

17-5478 

2910 

12 

18-2930 

23-315° 

5 

9-6763 

•3007 

2956 

5 

9*1225 

17-8741 

29II 

35§ 

20*5560 

23-4499 

33§ 

11-9425 

•2374 

81    533 

9'4 

2957 

6        9-1522 

17*6491 

2912 

4 

15-4958 

24-2548 

2958 

20§        10-3051 

17*4104 

19       19*5173 

5-3853 

29'3 

10 

17-0948 

24-6837 

8 

8-6005 

12-7671 

2959 

4       10-4490     17-4727 

2914. 

35§ 

'7'33'4 

24-5948 

4°§ 

8-8290 

12-6613 

82    466 

9'5 

2960 

6       11-1467 

17*8137 

2915 

'9 

18-2271 

24-4056 

16 

97035 

12-3946 

2961 

9       12-3596 

I7-3579 

2916 

4 

20"3!97 

24-9618 

2962 

12          12-5610 

17-1861 

9      21-7842 

S-3538 

2917 

6 

20-8972 

24-4144 

5 

12-3668 

12-1703 

2963 

8       13-0398 

17-0125 

2918 

9 

21-3610 

24-2893 

7 

12-8168 

12-0045 

2964 

10       137647 

17-8794 

4t    22*9227 

6-1439 

2919 

9 

14-4272 

25-1210 

8 

5-9823 

1  3'44'  5 

2965 

9        5'5427 

18-5244 

5      14*6800 

6-0960 

2920 

4 

19-0393 

25-9481 

4 

10-6505 

13-8581 

2966 

9 

9-5631 

18-4064 

4!     18*6921 

6-3142 

2921 

5t 

22-2525 

*5'5544 

6 

13-8155 

13-1857 

2967 

10 

9-6041    ;  18-0178 

6f     18*7650 

5-9297 

2922 

6 

139248 

13-5814 

2968 

20§ 

10-2867 

18-6332 

20§     19-3983 

6-6018 

2969 

4 

I  I'loSl 

18-5258 

98§ 

5-9598 

1-4085 

81    523 

7'3 

2970 

62§ 

12*9665 

18-7200 

66§     22-0600 

6-9143 

8  1    543 

8-2 

I02§ 

2-8822 

37547 

81     5»7 

6-8 

2971 

4 

13*2711 

18-0718 

62§ 

4'59'4 

6-9249! 

Q,        CIG 

9*O 

2972 

9 

5*2255      I9*7703 

6      i4'2575 

7*3100 

36§ 

4-6199 

6-945o| 

O  1        3 

0 

2973 

4 

5-6746 

i9'25S7 

79§ 

24-5190 

15-8730 

81    538 

8*0 

2974 

2°§ 

6-0150 

19-5317 

15     [  15-0615 

7*1378 

2975 

5 

6-6084 

19-6544 

2976 

8 

6*8915 

19-4649 

5*     •  5'94'  i 

7-1462 

R.A.  i6hom 

to  i6h  20m 

2977 

16 

8*5902 

19-1018 

9 

17-6663 

6*9260 

2978 

4 

1  1*1232 

19*5571 

Centre      R.A. 

i6h  20m  Dec.  +81°            R.A 

i6h  o**-  Dec.  +  82* 

2979 

T 

7 

12*4004 

x    J  J  ' 

19*2951 

5t    2i'4442 

7*4401 

Plate 

4044.     1898,  July  7.        Plate 

4542.    1899,  June  1  6. 

2980 

171 

7-0455 

20-5428 

13       16-0040 

8-2338 

8/" 

o 

m. 

2981 

H 

9'5399 

20-2787 

12          l8*5I23 

•1796 

2923 

6 

S'3545 

14-5712 

2q82 

17 

11*5894 

20-2268 

13          20-5598 

8*2993 

2924 

9 

5-6693 

14-5886 

5* 

15-133* 

2-1838 

2983 

6 

I  r6lI9 

20*6455 

2925 

6 

6-9712 

14-3087 

2984 

9 

II*7Io6 

20-2416 

5 

20-6800 

8-3256 

2926 

42§ 

7-2984 

14-7823 

<9§ 

16-7406 

2-5116 

8  1     540 

9'I 

2985 

4 

12-5337 

20-3419 

2927 

6 

7-8378 

14-4035 

2986 

2°§ 

13-0298 

20-2230 

16 

21-9948 

8*4169 

2918 

4 

10-1750 

14-5886 

2987 

8 

5*8299 

21-6951 

2929 

4 

10-2178 

14-7380 

2988 

4 

7*4681 

21-1143 

2930 

5 

10-6443 

14-3693 

2989 

8 

9"9'75 

21-2761 

st 

18-8035 

9-2081 

2931 

i9S 

10-7677 

14-0915 

16 

20-2547 

2'  I  206 

2990 

4 

10*8485 

21-2594 

2932 

7 

"•7437 

14-4988 

2991 

'3 

S75°3 

22-4056 

7 

14-5596 

9-9793 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  uj'-t  of  E.A.  at  Dec.  +  Si',  and  14  f  7  at  Dec.  +  82*. 
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B.  D. 

Dium. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

1  Mil  in. 

X, 

y- 

No.            Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

V. 

No. 

Mag. 

R.A.  i6h  om  to  i6h  20m  —  contd. 

R.A.  i6h  20m  to  i6h  40™—  contd. 

Centre         R.A.  i6h  20™  Dec.  +  Si'              R.A.  i6>>  om  Dec.  +  82* 

Centre         R.A.  -6h  20™  Dec.  +  81*              R.A.  i6h  40™  Dec.  +  82' 

Plate  4044.     1898,  July  7.          Plate  4542.     1899,  June  16. 

Plate  4044.     1898,  July  7.             Plate  4463.     1899,  May  7. 

2992 

23S 

6-9202 

22-9067 

20§        15-6814       10-5750 

81°  539 

in. 
9'5 

3°39 

6 

18-7236 

I7'3|83 

6 

9-7158 

5-1723 

o                      m< 

2993 

20§ 

7-2928      22-3474 

20$ 

16-1003     10-0495 

3040 

6 

18-7764 

17-3926 

4* 

9-7724 

5  '2444 

2994 

4 

7-5035 

22-2150 

3°4' 

5 

19-6773 

17-3260 

2995 

4 

11-6853 

22-4907 

3042 

«7§ 

20-4734 

17-1826 

18 

"'4454 

4-8857 

2996 

5 

11-7569 

22-5657 

3°43 

6 

22-8126 

17-9338 

3* 

13-8409 

5-4305 

2997 

6 

7-6409 

23->455 

6 

16-3796 

10-8772 

3044 

4 

17-3238 

18-2879 

2998 

'4 

8-6435 

23-9760 

7 

17-3095 

11-7867 

3°45 

8 

19-7379 

18-3494 

4* 

10-8133 

6-1  129 

2999 

20§ 

10-4328 

23-5573 

19     i  19-1296 

11-5184 

3046 

5 

i4'5765 

19-1  568 

2* 

5-7432 

7-3645 

3000 

9 

I  I-glOO 

23-9303 

6*  ,  20-5672 

12-0152 

3°47 

1  1 

14-6800 

19-3698 

IO 

5-8622 

7-5661 

3001 

16 

12-1530 

23-6372 

17 

20-8332 

11-7448 

3048 

8 

14-7114 

19-6388 

6 

5-9-75 

7-8325 

3002 

i8§ 

13-4811 

23-2105 

13 

22-1954 

11-4303 

3°49 

5 

14-8843 

19-8778 

3* 

6-1115 

8-0558 

3003 

25§ 

13-8457 

23-6552 

28S 

22-5200 

11-9055 

8  1    544 

9'5 

3050 

26§ 

15-5024 

19-5487 

25§ 

6-6979 

7-6742 

81    547      9-5 

3004 

9 

9'2974 

24-9855 

5* 

17-8734 

12-8472 

5 

19-3080 

19-4168 

3* 

10-4774 

7-2158 

3005 

5 

11-5988 

24-3121 

3°52 

8 

14-1871 

20-4590 

7 

5-4659 

8-6934 

3006 

8 

11-6760 

24-2593 

4 

20-3074 

12-3247 

3°53 

9 

14-8846 

20-2051 

6t 

6-1383 

8-3792 

3007 

22§ 

12-8441 

24-3239 

'9 

21-4663 

12-4858 

3054 

4 

16-7026 

20-5612 

3008 

6 

5-7256 

25-4065 

3055 

i6§ 

16-8854 

20-6422 

'5 

8-1698 

8-6436 

3009 

6 

7-5596 

25-4777 

3056 

6 

19-0383 

20-0318 

3* 

10-2626 

7-8473 

3010 

IO 

8-3331 

25-5301 

5* 

16-8678 

13-3085 

3°57 

6 

20-7561 

20-1363 

4* 

1  1*9814 

7-8062 

301  1 

5 

9-8232 

25'93O3 

3058 

4 

21-1843 

20-8513 

4* 

12-4709 

8-4810 

3012 
3013 

5 
43S 

9-8915 
10-5897 

26-0105 
25-6498 

43§ 

19-1091 

13-6164 

82    477 

9-0 

3°59 
3060 

4 

21-8078 
14-4993 

20-6326 
21-3989 

3* 
15 

»3'0745 
5-8587 

8-2072 
9-6038 

3°'4 

4 

11-7021 

25-7419 

3061 

6      14-6630 

x; 

21-5889 

3* 

6-0384 

9-7797 

3062 

12          15-7064 

21-3721 

IO 

7-0593 

9-4719 

88§ 

21-5687 

1-6350 

81    542 

8-5 

3063 

10     !  16-1383 

21-7410 

7 

7-5221 

9-8033 

82§ 

25  6988 

4-6930 

81    549 

8-2 

3064 

6 

18-2213 

21  -9322 

3* 

9-6117 

9-8122 

73§ 

1-1597 

22*2831 

81    530 

8-4 

3065 

25§ 

19-3920 

21-8146 

23§ 

10-7681 

9'5958 

81    554 

9'5 

3066 

4 

20-1079 

2I-888I 

3067 

4 

20-8639 

21-4499 

3* 

12-2015 

9-1058 

R.A.  i6h  20m  to  i6h  40m 

3068 

5 

21-5922 

2I-OO85 

£  £ 

4* 

12-8884 

8-6013 

3069 

4 

15-1748 

22-3766 

Centre      R.A.  i6h  20'"  Dee.  +  81°              R.A.  16''  40™  Dec.  +  82° 

3070 

5 

15-6930 

22-6435 

Plate  4044.    1*98,  July  7.            Plate  4463.    1899,  May  7. 

3071 
3072 

>5§ 

37§ 

16-5887 
167857 

22-2O02 
22-4203 

1  1 

34§ 

8-OOQ3        IO-22I2 
8-2266       10-4240 

81    551       9-1 

3015 
3016 

37§ 
9 

14-6919     14-7640 
16-3655     14-9248 

44§       5-4787 
9         7-1586 

2-9753 
2-9923 

81°  546 

m. 

9'5 

3°73 
3074 
3°75 

5 

23§ 

7 

17-7867 
19-2683 
16-3470 

22-9940 
22-OO4O 
23-0248 

3* 

21 

4 

9-2716       10-9068 
IO-662O          9-7949 
7-8393        11-0649 

81    553 

9'3 

3°'7 

5 

16-5678     14-5859 

3076 

10       167377 

23'5l84 

5 

8'27II        II-52OI 

3018 

2I§ 

17-1751  ;  14-3820 

23         7-9172 

2-3824 

81    550       9-5. 

3°77 

17       16-7537 

23"4334 

15 

8-2820       11-4344 

3019 

3020 
3021 

20§ 

5 

17-5286   14-6252 
19-7291    14-6642 
20-2362    14-9041 

2  I 

3* 

10-4868 

11-0129 

2-4438 
2-6356 

3078 

3079 
3080 

6      18-8183 
7       15-9702 
10       16-3980 

23-7562 
24-2879 
24-5859 

5 
4* 

5* 

10-3631        11-5784 
-•5747        12-3553 
8-0229       12-6148 

3022 

6 

21-2043    14-2036 

£                                                                       f 

3081 

2I§        16-5582 

24-9494 

17 

8-2167        12-9640 

3023 
3024 
3025 
3026 

4 
6 

4 
5 

16-1010     15-0063 
16-2384     15-5498 
19-1885     15-1644 
19-7254     157808 

5* 
3* 

7-0849 

10-5802 

3-6221 

3082 

3083 
3084 
3085 

6       22-3320 
7       14-1420 
5     '  18-4058 
2i§     18-4104. 

24-1881 

25'5°35 
25-4856 

4* 

5* 

16 

13-9024       11-7046 

5'8439     I3-5936 
10-1078     13-3358 

3027 
3028 
3029 
3030 
3031 

i8§ 
13 
4°§ 

5 

20-9207     15-0532 
22-3208     15-5850 
14-2025     16-6529 
16-4058     16-2015 
18-4687     16-8659 

1  8       11-7066 
7       '3-1488 
43§       5-1529 
59§       7-3094 

2-7260 
3-1363 

4-2608 

8  1    545 
8  1    549 

9'5 

8-2 

3086 
3087 
3088 
3089 

18 
16 
24 
43§ 

19-3766 
19-5810 
21-3470 
22-0923 

25-1845 
25-6862 
25-8718 
25-0687 

8 
7 

IO 

33§ 

1  1-2900 
13-0648 
'37394 

12-9520 

13-4364 
13-4660 
12-6023 

81    555 

9-2 

3032 

6 

19-4426     16-8499 

4* 

10-3894 

4'<M73 

82§ 

2-7149 

1-9489 

81     542 

7'3 

3°33 

3034 
3035 

6 
6 

20-1154     16-8917 
21-1237     16-8587 
21-4984  '  16-4684 

4* 
3* 

12-0659 

12-4049 

4-5088 
4-0907 

59§ 

9-2225 
4-0993 

1-3417 
7-0663 

81     552 
81    543 

8-5 
8-2 

3036 

10 

15-1661     17-1108 

6 

6-1507 

•*      L 

5-2756 

3037 

2  7*; 

15-8968 

•7-4953 

25§ 

6-9133 

5-5938 

3038 

6 

17-6730 

'7-5I39 

3* 

8-6831 

5-4593 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  U7"8  of  R.A.  at  Dec.  +  81*,  and  I43S7  at  Dec.  +  lz°. 
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B.  D. 

B.  D. 

>'o. 

Diam.               x. 

y- 

Diam. 

X. 

"• 

So. 

M«g. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diuu. 

j..                        y. 

NO.         M««. 

R.A.  i6h  40™  to  i;h 

Om 

R.A.  i6h  40™  to  i7h  om  —  contd. 

Centr*          R.A.  i7h  om  Dec.  +  Si'             R.A.  i6h  40™ 

Dec.  +  82* 

Centre       R.A.  i7h  o™  Dec.  +  81*               R.A.  16*  40™  Dec.  +  81* 

Plate  4039.     1898,  JuuezS.          Plate  4463.     1899,  May  7. 

Plate  4039.     1898,  June  28.            Plate  4463.    1899,  May  7. 

o 

in. 

• 

m. 

3090 

16       10-7944     14-6017 

19         20-1898 

2-6028 

3H9 

6       117635     24-1613 

7* 

20-3287 

12-2073 

3091 

3i§      11-2997     i4'3°47 

44S     20-7186 

2-3512 

81    561 

9'3 

3150 

5        7-2247    25-7988 

6 

15-6642     !  1  3-4495 

3092 

zog      I3-3795     >4'6552 

28         227618 

2-8826 

81     565       9-5 

3I51 

2I§          9-0215       25-3060 

!9 

I7-4953        I3-ll6l 

3093 

7      :     6-5516      15-2031 

5*     15-9121 

2-8360 

3I52 

6       11-6412     25-8869 

7* 

2O-O552        13-9216 

3094 

173       7'9122     15-3867 

20           17-2513 

3-1369 

81     558 

9'5 

3'53 

7       13-5405     25-4445 

8* 

2I-9907 

13-6422 

3°95 

;       11-5865     15-1714 

6*    20-9296 

3-2407 

3096 

6*     11-8276     15-6754 

5*    21-1272 

37635 

"S§ 

25-6370 

2-5052 

81     568 

7'3 

3°97 

23*       5'9102     l6'574- 

22           I5-I525 

4-1458 

81     556      9-4 

54§ 

25-I225 

7-0501 

8  1    569 

8-5 

3098 

12              6-2530       16-7579 

12           I5-4794 

4-3575 

59§ 

26-4055     1   12-8335 

81    571 

9-0 

3099 

4*       6-4282     16-7684 

4* 

15-6503 

4-385I 

42§       5-2341     25-1209 

8'    555 

9'2 

3100 

20§ 

8-4522       16-7318 

22 

17-6720 

4-5241 

81    559 

9'5 

6i§     11-4499    26-2138 

82    497 

8-3 

3101 

8 

10-2089      167147 

5* 

19-4234 

4-6572 

3102 

22§ 

117309      16-0280 

25 

21-001  5 

4-1058 

81    563 

9'5 

3103 
3104 

5 

I  1-9420 
12-1366 

16-7150 
16-7046 

4*     21-3481 

4-8154 

R.A.  i;h  o"1  to  i7h  20™ 

3105 

7 

12-1559 

167755 

5 

2''3595 

4-8864 

Centre       R.A.  i7>>  o™  Dec.  +  81'               R.A.  17"  2O«°  Dec.  +  »** 

3106 
3I07 

7 

12-3788      16-4721 
9-9445       17-5448 

4* 
6t 

2  I  '6097 
19-0892 

4-6051 
5-4608 

Plate  4039.    1898,  June  28.          Plata  4068.     1898,  July  iS. 

3108 

9 

13-4789      17-3060 

ii       22-6295 

5-5310 

0 

m. 

3109 

12 

4-9980      18-0463 

H 

I4-II72 

5-5350 

3'54 

4 

11-9535 

1-9860 

3110 

9 

5-9319      18-0853 

ii 

I5-°435 

5-6542 

3155 

6 

227097  ,  14-2912 

6 

13-2590 

1-9873 

3111 

4 

6-0715       18-6363 

4* 

I.VI339 

6-2159 

3156 

6 

23*1112     14-1331 

7 

13-6423 

1-7959 

3112 

20§ 

7-0200     18-0065 

16 

16-I332 

5-6690 

3157 

93§ 

16-2096    14-0338 

9°§      67569 

2-2872 

81     568 

7'3 

3113 

22§ 

9-2336    18-6369 

23§ 

18-2841 

6-4897 

81     560 

9'4 

3158 

5 

16-9095     14-0858 

6        7-4585 

.  2-2809 

3114 

9 

12-3201     18-3570 

5 

21-3835 

6-4770 

3159 

5 

17-9813  :i4'8325 

7        8-5917 

2-9334 

3n5 

6 

12-4096     18-4940 

6* 

21-4635 

6-6233 

3160 

35§ 

19-8839     I4-3459 

38§     10-4440 

2-2849 

8  1    573 

9'4 

3116 

5 

12-5761     18-4253 

4* 

21-6343 

6-5686 

3161 

4 

19-8629 

147346 

6      10-4568 

2-6757 

3"7 

9 

--386     19-0631 

8*     16-7579 

6-7814 

3162 

6 

21-6165     147656 

9     '12-2077 

2'5537 

3118 

9 

9-2410     19-0228 

9       18-2596 

6-8745 

3^3 

16 

23-3318  :  I5"i75' 

15      I3-9530 

2-8154 

3119 

4* 

10-0638     19-2559 

4*     19-0591 

7-1777 

3164 

5 

23-3905     H'7'63 

6 

I3-9728 

2-3518 

3120 

18 

12-1478    19-9339 

«9 

2I-O758 

8-0335 

3165 

26§ 

15-2213 

I5-I357 

39§ 

5-8660 

3-47»5 

81    567 

9'5 

3121 

6* 

12-3326   19-3359 

-* 

2I-3I25 

7-455I 

3166 

9 

20-1332 

1  5  '973  5 

ii 

IO-8335 

3-8849 

3122 

45§ 

13-0400     19-2732 

45$ 

22-O2I5 

7H531 

81    564 

8-7 

3167 

9 

20-8362 

157774 

10 

II-5I64 

3-63*5 

3123 

12           13-0911        19-0965 

1  5 

22-0898 

7'2833 

3168 

10 

22-8904 

15-3248 

13       13-5242 

3-0020 

1 

3124 

17              5T13I        20-2058 

15 

I4-6434 

77419 

3169 

36§ 

I4-9I97     15-7660 

4°§ 

5-6204 

4-1258 

8  1     566 

9'5 

3125 

3°§ 

6-4710    20-1569 

3i§ 

I5-4OII 

~"645 

81    557 

9'4 

3170 

18 

15-4481     15-9688 

22§ 

6*1650 

0833 

3126 

8         7-5767     20-3959 

9 

16-4816 

8-0981 

3171 

5* 

16-2350     16-3150 

5 

6-9778 

4-5603 

3127 

9     \    9-4087 

20-9- 

8* 

I8-254I 

8-8467 

3172 

6 

18-3508     16-5756 

9 

9-1083 

4-6380 

3I2g 

6        12-6907 

20-3437 

4* 

21-5833 

8-4901 

3173 

9 

19-735°     16-4151 

10 

10-4739 

4-3590 

3129 

7       13-0683 

20-6538 

6* 

21-9292 

8-8313 

3174 

4 

21-2266     17-0228 

5 

12-0118       4-8349 

3130 

7 

13-3333 

20-3994 

6*    22-2188 

8-6017 

3175 

24§ 

22-6909 

17-1086 

24§ 

13-4784      47953 

81    577 

9'4 

3131 

15     .13-5615 

20-5463 

H      22'4335 

8-7667 

3176 

5 

4-8588       5-3824 

3n2 

7       13-635° 

2°-7  547 

5*    22-4869 

8-9799 

3»77 

4* 

i5-548i 

16-8831 

6 

6-3414 

5-1858 

3i33 

7        6-6193 

21-4674 

5*     '5-4355 

9-0841 

3178 

4t 

16-1518 

17-1386 

4 

6-9655 

5-39°8 

3  '34 

1  1 

6-9128 

21-2509 

9      157494 

8-8937 

3'79 

H 

16-4266 

17-6039 

17 

7-2809 

5-8266 

3135 

9        7-6051 

21-9945 

7       I6-3733 

9-6926 

3180 

.6 

17-3470 

17-6514 

18 

8-2013 

57947 

3!36 

8         8-9993 

21-8930 

8       17-7680 

9'7i39 

5181 

4 

8-4027 

5-2246 

3'37 

5 

9-2225 

21-2752 

5*     18-0492 

9-1  162 

3182 

6     i  i7'8546 

17-5020 

9 

8-6955 

5-6032 

3138 

2I§       II-5277 

21-9698 

22§        2O-28O5 

10-0090 

81    562 

9'5 

3183 

5 

9-2259 

5-2960 

3139 

7       ii-5275 

21-9548 

7*    20-2824 

9-9961 

3184 

4 

97831 

5-5662 

3140 

5 

12-9620 

21-7859 

5*    217262 

9-9501 

3'85 

4      19-1694 

'7-3145 

5        9-9885 

5-3031 

3141 

8 

11-2122 

22-8450 

7       i9"8924 

10-8537 

3186 

6       19-5657 

17-7427 

7      10-4198 

5-6974 

3'4Z 

ii 

1I-5382 

227726 

9     ,  20-2209 

10-8079 

3i87 

10       20-1384 

17-1397 

12      10-9380 

5-0460 

3  '43 

8* 

5-9642 

23-0465 

5      14-6447 

10-5997 

3188 

3t    22-8484 

17-5017 

6      13-6674 

5-1735 

3  '44 

5 

7-9635 

23-2897 

5*     16-6140 

1  1  -oi  66 

3189 

52§     16-0923 

18-6028 

45§      7-o33i 

6-8515 

8  1    569 

8-5 

3'45 

o 

9-1965 

237936 

7*     17-8009 

11-6233 

3190 

4      21-5228     19-1028 

5       12-4845 

6-8841 

3146 

10 

IO-34I9 

23-7664 

9       18-9462 

11-6958 

3191 

42§        22-7856 

19-2365 

42§     137544 

6-9064 

81    578       9-1 

3H7 

9 

II-4578 

23-5846 

8*    20-0707 

1  1  '6094 

3192 

5       14-0240 

18-7120 

7        4'9825 

7-1368 

3148 

7 

I  I-92IO 

23-0696 

5       20-5788 

11-1366 

3193 

6 

15-9127 

18-8894 

7        6-8785      7-1558 

i  reseau  interra!  represents  very  nearly  5'  =  i27«-S  of  E.A.  at  Dee.  +  81*,  and  I43'"7  at  Dec.  +  82". 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +   81°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diaui. 

*. 

V. 

Diam. 

X. 

V- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

V- 

DJHlll. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i;h  om  to  i7h  2om  —  contd. 

R.A.  i7h  20m  to  i;h  40™ 

Centre       R.A.  I7h  o"1  Dec.  +  81*             R.A.  i7h  zom  Dec.  +  82* 

Centre         R.A.  I7h  40™  Dec.  +  81*            R.A.  i7h  2om  Dec.  +  82' 

Plate  4039.    1898,  June  28.        Plate  4068.     1898,  July  18. 

Plate  4056.     1898,  July  14.          Plate  4068.     1898,  July  18. 

0                                Ml. 

o 

m. 

3194 

6 

10-3773 

7-6326 

3243 

4 

9-2140 

14-6464 

7 

18-4496      2-6351 

3195 

4 

197799 

19-8236 

6 

10-8060      7-7533 

3244 

4 

11-2841 

13-9865 

6 

20-5693      2-1555 

3196 

9 

22-1086 

19-5815 

ii       13-1087      7-3111 

3245 

i7 

12-8074 

14-1969 

26 

22-0675      2-4976 

3'97 

4 

15-2152 

19-9783 

5        6-2764 

8-2981 

3246 

»4 

5-0210 

15-8943 

i7 

14-1661       3-5117 

3'98 

5 

I5'8i43 

207254 

6        6-9370 

8-9898 

3247 

7 

6-8100 

15-6745 

1  1 

15-9643      3-4469 

3:99 

4        7-3367 

8-8561 

3248 

5 

16-5208      3-6200 

3200 

3* 

17-7816 

20*2564 

5 

8-8547 

8-3539 

3249 

36§ 

io-86oo 

15-4186 

43§ 

20-0220      3*5450 

81     589 

9-3 

3201 

8 

18-7764 

20-3681 

12        9-8582      8-3823 

3250 

28§ 

1  1-2825 

15-6163 

36§ 

20-4261       3-7781 

81     591 

9'5 

3202 

9 

19-6652 

20-3486 

9    ;  10-7417      8-2852 

3251 

'4 

i3'4365 

15-3225 

'9 

22-5986      3-6693 

3203 

4<5§ 

20-0733 

2O'I  14! 

47§     1  1-1284      8-0175 

81    574 

8-3 

3252 

5 

H'2453  :    4'7066 

3204 

3* 

217173 

20-3375 

5      12-7841  ;    8-0994 

3253 

4 

14-2517      4-6513 

3205 

21 

21-7670 

20-9433 

ig§     12-8867      8-6971 

3254 

5 

15-8488      4-9895 

3206 

6 

14-1472 

2I-3I5I 

7 

5-3270      9-7203 

3255 

4* 

7-4019 

17-0034 

6     ;  16-4437      4  8163 

3207 

4 

17-5462 

21-0845 

6        8-6929      9-1988 

3256 

8 

8-4635 

16-6078 

12       17-5326      4-5247 

3208 

6 

17-5717 

217777 

7        87785 

9-8883 

3257 

45§ 

8-6437 

16-4401 

43§     17-7276  •    4-3708 

81     584 

9-2 

3209 

2S§ 

18-2753 

21-5729 

24§       9-4611 

9-6237 

81    572 

9'5 

3258 

25§ 

8-8797   |  16-1  126 

32§     i7'99°3      4'°645 

81     586 

9-2 

3210 

16 

14-0185 

22MO39 

16        5-2675 

10-5170 

3259 

5       18-2596 

4-8974 

3211 

5 

14-3324 

22*4650 

6        5-6102 

10-8530 

3260 

4* 

10-6994 

16-3341 

4       I9-/8I3 

4-4429 

3212 

4        5-8934 

10-4370 

3261 

13 

1  1-8234 

16-4194 

18 

20-8966 

4-6255 

32I3 

4 

14-8114 

21-8303 

5        6-0333 

10-1768 

3262 

8 

12-9273 

16-0238 

14      22-0308 

4-3246 

3214 

5 

14-9210 

21-8380 

6        6-1432 

10-1785 

3263 

5* 

I3-3557 

16-3522 

10       22-4294 

4-6872 

3*15 

6 

19-8346 

23-0715 

8       11-1438 

10-9833 

3264 

3* 

8-3449 

18-0548 

4       17-2883 

5-9490 

3216 

IS 

20-0190 

227473 

15       11-2996 

10-6446 

3265 

4 

«7'54*4 

5-4793 

3217 

5 

11-8570 

10-9414 

3266 

16 

1  1-2965 

16-9260 

20 

20-3268 

5-0843 

3218 

7 

21-9535 

22-3616 

10 

13-1963 

10-0945 

3267 

4t 

5-4I73 

18-8380 

6 

14-3038 

6-4792 

3219 

4 

13-4631 

10-5721 

3268 

25§ 

6-5714 

19-0373 

24§ 

1  5  '4349 

6-7768 

81    581 

9'5 

3220 

6 

14-8382 

23'3440 

8 

6-1896 

•6838 

3269 

4 

6^6114 

18-4969 

8 

15-5219 

6-2446 

3221 

4     '    y8547 

•4885 

3270 

4 

9'H73 

18-8284 

7 

18-0205 

67955 

3222 

4 

16-6689 

22-9449 

5   ;  7-9793 

•1297 

3271 

22§ 

10-9793 

18-4057 

23§ 

19-8825 

6-5330 

81     590 

9'5 

3223 

4     ;    8-2658 

•1238 

32/2 

4 

20-6863 

6-6782 

32*4 

7 

17-8611 

23-3306 

9        9-2007 

•4099 

3273 

5t     12-1907 

18-2816 

9 

2I-IO2I 

6-5104 

3225 

13 

18-6172 

23-2448 

11         9*9473 

"2612 

3274 

3*     12-5700 

18-3065 

8 

21-4762 

6-57I3 

3226 

4* 

18-8419 

23-9887 

5      10-2361 

•9863 

3275 

7       13-5697 

17-8768 

10 

22-5094 

6-2339 

3227 

4      iQ'5373 

•0828 

3276 

9 

6-8274 

«9'3493 

10 

I  5-6616 

7-1090 

3228 

4* 

20-3375 

23-8830 

5       11-7136 

•7484 

3277 

7 

7-0654 

19-3859 

8 

15-8972 

7-1669 

3229 

16 

20-4185 

23-6l8l 

17 

11-7732 

•4790 

3278 

12 

/•3i54 

19-2035 

9 

16-1618 

7-0073 

3230 

23 

20-4818 

23-6825 

22§ 

1  1-8411 

•5360 

81    576 

9'5 

3279 

4* 

77083 

19-9159 

5 

16-4928 

7-7523 

323> 

6 

7-0676 

12-2319 

3280 

4* 

7-7616 

19-3738 

5 

16-5924 

7-2148 

3232 

21         16-6728 

24-532S 

it| 

8-1186 

127095 

3281 

24§ 

8-5675 

19-5460 

25§ 

17-3814 

7-4603 

81     583 

9'5 

3233 

6 

17-5703 

23-9129 

10 

8-9613 

12-0165 

3282 

6 

8-6127 

19-4556 

8 

I7-4338 

7-373I 

3234 

25 

17-6104 

24-4959 

22§ 

9-0500 

12-5932 

3283 

46§ 

8-8721 

19-7446 

42§ 

17-6704 

7-6845 

81     585 

8-6 

3235 

ii 

17-8610 

24-2800 

I  I 

9-2823     12-3558 

3284 

5 

17-9193 

7-6100 

3236 

48§ 

17-8720 

24-2533 

47§ 

9-2912     12-3293 

81     571 

9-0 

3285 

4°§ 

10-1235 

19-6860 

45§ 

18-9198 

7-7337 

81     588 

8-8 

3237 

9 

18-2666 

24-8210 

9 

9-7309     12-8624 

3286 

4 

20-8567 

7>779 

3238 

24§ 

20-0925 

24-7498 

23§ 

11-5450     12-6348 

81    575 

9'5 

3287 

6 

6-4295 

20-5390 

6 

15-1639 

8-2603 

3239 

4* 

17-1018 

25-0433 

7 

8-5932     13-1839 

3288 

16 

8-0823 

20-6725 

i9§ 

16-8004 

8-5406 

324° 

4 

10-6640     13-4220 

3289 

9 

8-4373 

20-9147 

10 

17-1311 

8-8107 

3241 

4t 

20-2089 

25-8852 

5 

11-7570 

13-7519 

3290 

6 

9-8900 

20-5590 

8 

18-6108 

8-5825 

3242 

6 

12-4303 

13-6774 

3291 

st 

11-3060 

20-1477 

6 

20-0565 

8-2948 

3292 

16 

12-4406 

19-7636 

'7 

21-2219 

8-0130 

48§ 

4'°493 

7-7811 

8  1     564 

87 

3293 

3* 

12-5881 

20-6539 

4 

21-2889 

8-9086 

59§ 

26-6187 

20-3453 

81     585 

8-6 

3294 

5 

12-9575 

20-4772 

10 

21-6742 

8-7691 

55§ 

18-3254 

26-4090 

82    505 

8'3 

3295 

32§ 

13-6779 

19-9045 

34§ 

22-4403 

8-2578 

81     592 

9'4 

3296 

4* 

13-8221 

2O-I  509 

6 

22-5634 

8-5167 

3297 

7 

13-9695 

20-5902 

10 

22-6717  1    8-9663 

3298 

9 

6-6092 

2I-8255 

10 

15-2326 

9-5587 

3299 

6 

6-8097 

21-6632 

6 

I5-4450 

9-4149 

3300 

12 

7-6800 

2I-254I 

12 

16-3489 

9-0817 

33°i 

16 

8-0520 

21-6326 

'5§ 

16-6870 

9-4937 

i  rtteau  interral  represents  very  nearly  5'  =  i2;'-8  of  K.A.  at  Dee.  +  Si',  and  i43s'7  at  Dec.  +  »2*. 
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Vii 

mam                         — 

|  •'•  j  -,                           »                                      •• 

B.  D. 

w_ 

rtiavn 

B.  D. 

^o. 

aHl. 

**. 

y. 

•*•                     y- 

No. 

Mag. 

.>O. 

1/iftro. 

X. 

y- 

DIJUU  .             z.                     y. 

Ko. 

M«g 

R.A. 

1  7h  2Om  to  1  7h  40™  —  contd. 

R.A.  i7h  40™  to  i8h  o™  —  contd. 

Outre        R.A.  I7h  40"  Dec.  -f  li'              R.A.  I7h  20™  Dec.  +  82' 

Centre         R.A.  i7h  40™  Dec.  +  Si*               R.A.  iSt-  o°>  Dec.  +»2* 

Plate  4056.    1898,  July  14.          Plate  4068.     1898,  July  18. 

Plat*  4056.    1898,  July  14,           Plate  4067.     1898,  July  17. 

o 

m. 

o                     m- 

3302 

3 

20'08l  I 

9-7293 

3349 

16      21-7115 

17-8883 

•6§ 

12-5036 

5-5692 

33°3 

'3 

12-0230 

20-8239 

•58 

20-7130 

9-0320 

335° 

9      "'9473 

17-8387 

6 

>373'3 

5-4I35 

33°4 

12 

13-4901 

21-2955 

18 

22-1339 

9-6282 

335' 

4o§     23-0735 

17-0338 

4«I 

13-7872 

4-6000 

8  1    607      9-2 

3305 

4* 

6-4000 

22-4561 

5 

H-97°3 

10-1679 

335* 

33§     i4''46' 

18-5702 

37§ 

5-0253 

6-8972 

8  1    593      9-5 

3306 

33§ 

6-7286 

22-9758 

12$        I5-2502 

10-7144 

81     580 

9'5 

3353 

16      147522 

18-4963 

17 

5-6225 

6*7729 

33°" 

12 

7-'374 

22-3255 

13           I57H7 

10-1037 

3354 

24§     14-8415 

18-2233 

25§ 

5-6881 

•5-4935 

33°8 

4 

8-0805 

22-6311 

6      16-6291     10-4880 

3355 

20§ 

16-0213 

18-4287 

•if 

6-8819 

6*5963 

3309 

4 

18-0675 

107730 

3356 

ll 

18-8268 

18-6464 

'7§ 

9-6951 

6*5720 

3310 

4       10-9631 

22-4759 

5     |i9'5'3° 

10-5846 

3357 

15 

20-7902 

18-4020 

16 

11-6300 

6*1619 

8  1    604      9-5 

3311 

39§       6-2993 

23-3143 

39§     '479" 

11-0150 

81    579 

9*1 

3358 

27§ 

20-8998 

18-3166 

29§ 

11-7333 

6-0657 

8  1    605       9-4 

3312 

4       17-6588 

11-5817 

3359 

20§ 

22-1082 

18-2568 

20§ 

12-9313 

5*9010 

3313 

8 

7-9808 

24-2750 

9       16-3878 

I  2'I  190 

3360 

10 

14-9530 

19-4872 

»4 

5-9100 

77433 

33'4 

it 

8-5935 

24-1085 

l6             ;     I7-OIO8 

12-0058 

3361 

6 

15-7683 

19-0953 

4 

6-6868 

7*2831 

3315 

23§ 

94224 

24-5644 

20§ 

'  77979 

I2-532I 

3362 

4'§ 

15-8840 

19-8949 

44§ 

6-8711 

8*0697 

81    595 

9'4 

3316 

IO 

13-0680 

23-8650 

IO 

21-4900     12-1536 

3363 

16 

18-5317 

19-1751 

'/§ 

9'4472 

7-1233 

33'7 

4 

I3-5235 

24-6034 

/ 

21-8796 

12-9268 

3364 

32§ 

19-1968 

19-0183 

32§ 

10-0958 

6-9103 

8  1    600 

9'5 

33i8 

9 

I3-5573 

24-1541 

7 

21-9511 

12-4828 

3365 

14 

14-6859 

20-9275 

16 

5-7670 

9*2023 

33J9 

6* 

6-0135 

26-1  196 

9 

14-2623 

13-7895 

3366 

9 

18-6995 

20-0682 

9 

9-6915 

8-0015 

3320 

6 

6-2792 

25-8649 

9 

!4-55°9 

!3'555i 

3367 

5 

19-4903 

20-6957 

4 

10-5322 

8*5558 

3321 

27 

7-9210 

25'5454 

22§ 

16-2164 

>3'378i 

81     582 

9'3 

3368 

6 

16-3326 

21-1328 

6 

7'423' 

9*2642 

3322 

5 

16-3959 

13-8994 

3369 

4 

17-0478 

21-5053 

4 

8-1679 

9-5739 

3323 

4 

17-8189 

13-5046 

337° 

26§ 

17-5716 

21-4929 

29§ 

8-6904 

9*5168 

81     598 

9'5 

3324 

32§ 

9-9690 

25-0038 

25§ 

18-3020 

13-0153 

8  1    587 

9'5 

337i 

j 

17-7258 

21-7551 

4 

8-8664 

9*7644 

3325 

8 

10-1791 

25-8829 

8 

18-4330 

13-9105 

3372 

6 

20-3507 

21-0238 

5 

11-4170 

8-8118 

3326 

5 

18-6816 

13-1047 

3373 

16 

'4-3519 

22-1483 

i9§ 

5-5380 

10*4465 

3327 

4 

i9'°335 

13-6486 

3374 

25§ 

15-0925 

22-8168 

24§ 

6-3331 

11*0499 

3375 

26§ 

16-8583 

22-9615 

29§ 

8-1049 

11-0388 

8  1    597 

9'5 

53§ 

20-2846 

1-4558 

80    547 

8-5 

3376 

14 

17-4054 

22-1468 

16 

8-5804 

10*1823 

515 

2-3885 

20-6454 

8'    574 

8*3 

3377 

>5 

19-4238 

22-3303 

16 

10-6068 

10*1907 

43§     12-2412 

26-4648 

82    524      9-1 

3378 

7 

21-1222 

22-0143 

5 

12-2701 

9-7307 

3379 

10 

18-5687 

23-5092 

10 

9-8568 

11-4382 

3380 

38§ 

I8-88I7 

23*2116 

4°§ 

10-1415 

11-1165 

8  1    60  1 

9'3 

R.A.  i;1-  4om  to  i8h  om 

3381 
3382 

13       19-4919 
4       21-6782 

23-9522 
2  3  -9000 

H 

6 

10*8142 
12-9895 

11*8009 
11-5619 

Centre         R.A.  I7h  40™  Dec.  +  Si*              R.A.  18"  o">  Dec.  +  82* 

3383 

6 

16*2198 

24-4557 

6 

7-5977 

12-5845 

Plate  4056.     1898,  July  14.         Plate  4067.     1898,  July  17. 

3384 
3385 

'I* 

I7-9758 
18-3141 

24"597<5 
24-3977 

15 

4 

9'3579 
9-6785 

12-5746 
12-3481 

o 

m. 

3386 

8 

2I'8l63       24-0060 

8       J3'i355 

11*6544 

3328 

IO 

16-0158 

14-9460 

10 

6-5772 

3'i293 

8  1    594 

9'5 

3387 

4 

16-3082       25-8059 

4         7-8000 

I3-9I95 

3329 

4 

17-8646 

14-2022 

4 

8-3536 

2-2252 

3388 

'7 

16-7686 

25'593' 

18         8-2430     13-6712 

333° 

7 

19-8670 

'4-5453 

6 

10-3797 

2-3965 

3389 

ii 

18-4761 

25-3026 

8     '    9-9183 

!3'2343 

3331 

13 

20-5771 

14*1869 

12 

II-0553 

1-9805 

339° 

35§ 

18-8394 

25-0805 

29§ 

10-2611 

12*9810 

8  1    602 

9'4 

3332 

4 

21-5958 

14-8823 

3* 

12-1318 

2-5838 

3391 

6 

20-4609 

25-3160 

7 

11-8973 

13-0780 

3333 

8 

23-2213 

14-4764 

6 

1  37  '47 

2-0420 

3334 

25§ 

16-6832 

5-5387 

28§ 

7-2924 

3^578 

8  1    596 

9'5 

59§ 

1-3779  ;    1-9414 

80    547 

8-5 

3335 

29§ 

19-1901 

5*0407 

37§ 

9T476 

2-9505 

81    599 

9'5 

59§ 

10-6214  [    1*6639 

80    557 

8'9 

3336 

4 

20-0800 

575^7 

4 

10-6949 

3-5868 

59§ 

1-1118      8-3566 

81    588 

8-8 

3337 

17       20-2256 

5-744' 

i6§ 

10-8397 

3-5612 

59§ 

•4*3717 

18-3145 

81    611 

87 

3338 

27§    :  20-2824 

5*2269 

29§ 

10-8513 

3-0393 

81    603 

9'5 

54§ 

24-9623       21-5955 

81    612 

8-9 

3339 

7     i  zo'5393 

5-6298 

6 

11-1429 

3-4200 

S7§ 

23-6053       22-4659 

Si    610 

8-9 

334° 

9      21-8381 

5*2216 

8       12-4014 

2-9020 

3341 

4*     14-2090 

16-5525 

4*      4'9I58 

4-8845 

3342 

ii       147236 

16-3739 

'5 

5-4121 

4-6605 

3343 

6     i  18-2714 

16*2029 

5         8-9318 

4-1867 

3344 

4 

20-1223 

16-2219 

4*     10-7768 

4-0481 

3345 

28§ 

21-7820 

16-2229 

28§      12-4320 

3-9032 

8  1    606 

9'5 

3346 

5 

23-3I94 

16-6401 

3347 

6 

16-8882 

17*0143 

6        7-6228 

5-ii39 

3348 

5 

19-6909 

17-5521 

6      10-4622 

5-4090 

i  reaau  interval  rcprcsciits  very  nearly  5'  =i27''S  of  R.A.  at  Dec.  +  81*,  and  I43'*7  at  Dec.  +  82*. 
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No 

IM'lIll 

B.  D. 

B.  D. 

V- 

X. 

» 

I/. 

No. 

M»e. 

N". 

Diam. 

X. 

V' 

DlBItl. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i8h  om  to  i8h  2om 

R.A.  i8h  om  to  )8h  20m—contd. 

Centre        R.A.  i8h  20"-  Dec.  +  81*              R.A.  i8>>  om  Dec.  +82* 

Centre         R.A.  i8h  zo">  Dec.  +  81*              R.A.  i8h  o™  Dec.  +  82' 

Plate  4048.     1898,  July  8.          Plate  4067.     1898,  July  17. 

Plate  4048.     1898,  July8.           Plate  4067.     1898,  July  17. 

o 

m. 

% 

m. 

3392 

7 

7-9295 

14-7209 

6 

17-2512 

2-5556 

3451 

5 

9-3184 

21-9402 

4 

18-0088 

9-8693 

3393 

5 
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127077 

21-0853 

355i 

9 

157123 

25-5303 

6 

7-3632 

13-6563 

3606 

13-2902 

2I-5033 

3552 

'9 

18-5116 

25-5857 

'3 

10-1568 

13-4766 

3607 

6 

7-3104 

22-1047 

5* 

15-9974 

9-8040 

3553 

19-0620 

25-0358 

23§ 

10-6584 

12-8820 

3608 

4 

77987 

22-5083 

4* 

16-4494 

10-2460 

3554 

6 

12-7430 

12-7732 

3609 

9 

8-5300 

22-I032 

9 

17-2116 

9-9072 

36  1  o 

1  6^ 

8*7217 

22*3  324 

I  3 

I  *7  "\  8  3  I 

i  o-  1  5  2  8 

63^ 

4-6482 

7'593' 

81  621 

8-7 

3611 

7 

8-9550 

22-24I4 

*  J 

7 

17-6214 

10-0798 

77i 

2-8589 

8-0373 

Si  619 

8-5 

3612 

20§ 

9-9998 

22-7595 

20§ 

18-6194 

10-6905 

59! 

24-3913 

24-4500 

81  639 

9-2 

3613 

155 

10-3598 

22'2O2I 

15   19-0260 

10-1651 

i  reseau  interral  represents  very  nearly  5'  =  i27>-8  of  R.A.  at  Dec.  +  81*,  and  I43'7  at  Dec.  +  82*. 
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B.  D. 

B.  U. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

m. 

y- 

No. 

Slag. 

No. 

Mag. 

R.A.  i8h  40°-  to  i9h  om  —  contd. 

R.A.  i9h  om  to  i9h  20m  —  contd. 

Centre       R.A.  i9h  o*n  Dec.  +  81*                R.A.  i&h  4Om  Dec.  +  82' 

Centre         R.A.  ig1"  om  Dec.  +  81*                 R.A.  i9h  20™  Dec.  +  Sz" 

Plate  4053.     1898,  July  10.            Plate  4065.     1898,  July  16. 

Plate  4053.     1898,  July  10.             Plate  4055.     1898,  July  13. 

m. 

o 

m. 

614 

5 

12-9493 

22*1867 

3* 

21-6069 

10-3757 

3663 

5 

I7-3740 

I9-3854 

4* 

8*4119 

7-4355 

3615 

i6§ 

13-9636 

22*4157 

22*5985 

10*6949 

3664 

12 

17-8515 

19-0805 

6 

8*8614 

7-0878 

3616 

'3 

7-4900 

1  1 

16-0531 

1  1*2228 

3665 

4 

19*1491 

19*2450 

3617 

4 

8*1296 

23*1138 

3666 

24§ 

19*5490 

19  9868 

16 

10*6334 

7-8459 

3618 

4 

10-0479 

23*6653 

4 

18*5868 

11*5960 

3667 

IO 

20-2755 

'9"34'4 

6 

11*3000 

7-I395 

619 

6t 

10*6393 

23'34'4 

5t 

19*2043 

11-3257 

3668 

17 

20-4972 

19*3417 

9 

11*5219 

7*1223 

;62O 

10 

11-3130 

23*7312 

6 

19-8417 

11-7726 

3669 

6 

20*5468 

19-8844 

3621 

22§ 

7*2276 

247825 

18 

15-6792 

12*4655 

3670 

7 

20*9385 

19-0298 

6 

11-9328 

6*7675 

3622 

3o§ 

7'4'39 

24*1486 

33§ 

15-9206 

11*8489 

81    639 

9*2 

3671 

7 

21*5902 

19*0445 

4 

12*5835 

6*7288 

3623 

9 

9*6056 

24*8986 

8 

18-0398 

12*7864 

3672 

12 

21*8155 

19-7337 

6 

12*8696 

7-3961 

1624 

7t 

7-3282 

25*7225 

6* 

15*6997 

13*4106 

3673 

5 

15*3572 

20*8651 

3* 

6-5337 

9*0831 

3625 

5* 

7*4685 

25*1866 

4* 

15-8848 

12-8938 

3674 

5 

15-9252 

20*1798 

4t 

7-0402 

8*3483 

3626 

1  1  . 

9-1172 

25*9442 

12 

17*4598 

13*7851 

3675 

4 

16*3678 

20*9918 

3627 

'4 

11*2107 

25-2073 

II 

I9*6l  12 

13*2359 

3676 

4 

17*0335 

20-2887 

3677 

6 

17-4748     20-7529 

3 

8*6299 

8-7848 

58§ 

2O-I9OI 

1*4732 

80    594 

8*4 

3678 

23§ 

17-6186 

20*7383 

'9 

8*7751 

8-7611 

8  1    649 

9'2 

23 

26-3832 

9'3448 

8  1    649 

9-2 

3679 

6 

'77795 

20*8840 

4t 

8*9464 

8-8907 

44§ 

2*6752 

16*0824 

81    632 

9*2 

3680 

48§ 

19*8993 

2O*I  196 

44§ 

10*9933 

7-947S 

81     653 

87 

3681 

5 

22*2639 

20-0904 

R.A.  i9h  om  to  19*'  20m 

3682 
3683 

3'§ 

14*9045 
18-3194 

217425 
21-8403 

25§ 

6*1572 
9-5682 

9-9943 
9-7963 

8  1    646 
81    650 

9'5 
9'4 

Centre       R.A.  19''  om  Dec.  +  81*               R.A.  19''  zo™  Dec.  +  82' 

3684 

6 

18*9637 

21*8199 

3* 

10-2069 

9*7204 

Plate  4053.     1898,  July  10.          Plate  4055.     1898,  July  13. 

3685 

9 

19-6184 

21*4034 

5 

10*8238 

9*2523 

o 

m. 

3686 

22§ 

15-4642 

22-4957 

15 

6-7790 

10*6954 

8  1    647 

9'5 

3628 

7 

18-8794     13*9908 

3* 

9*4491 

1-9295 

3687 

12 

16*4568 

22^359 

7 

77989 

10*9484 

3629 

8 

15-6042     14-6338 

5* 

6-2429 

2*8504 

3688 

5 

17*3632  '  22-1968 

3630 

1  1 

16*2672 

14*2872 

6t 

6-8731 

2*4507 

3689 

6 

18*5273     22*0215 

3* 

9*7903 

9*9570 

1  1 

18*2766 

14*1586 

6 

8-8627 

2*1497 

3690 

13 

18*6538    22*8085 

7 

9^855 

10*7318 

3632 

13 

18*5864     14*8556 

8 

9'2334 

2*8154 

3691 

16 

18-6615     22*6210 

8 

9*9765 

10-5449 

3633 

20*1495     H'6'48 

20§ 

107675 

2*4413 

3692 

6 

19*331  1     22-7026 

4* 

10*6506 

10*5667 

3634 

7 

20-4541 

14*8035 

3693 

ii 

19*3558  122*5394 

4 

10*6620 

10*4050 

3635 

2I§ 

21-5439     '4-5873 

'4 

I2-I556 

2*2928 

3694 

ii 

19-5097     22-2685 

5 

10*7893     10*1193 

3636 

'3 

21*9913     14*3939 

6 

12*5841 

2*0630 

3695 

1  1 

19-6247     22-3021 

6 

10*9082  '  10-1435 

3637 

7 

14-6160     15*3250 

3696 

4 

20-5209    22-2522 

3* 

11*7963     10*0175 

.3638 

24§ 

16-9655     15-1238 

20§ 

7-6398 

3*2224 

3697 

5Z§ 

22*2783     227800 

37§ 

13*5914  i  10-3926 

81    654 

9'3 

3639 

7 

17-3846     15  8287 

5 

8*1I7I 

3-8873 

3698 

18 

19-3681  '  23-6835 

9 

10*7709     11-5428 

3640 

10 

17-4101     15-9990 

6 

8*1587 

4*0560 

3699 

5 

21-6333     23-1364 

3* 

12*9839     10-8050 

364' 

22§ 

187723   :  157074 

18 

9*4895 

3-647I 

3700 

9 

14-3025 

24*1030 

6 

5-7593   :  I2-3968 

3642 

'9 

'9-5455   i  15-2460 

12 

IO*22l6 

3-1234 

3701 

9 

16-7298 

24-7510 

6 

8*2332      12*8307 

3643 

4 

19-8867     1  5-6756 

3702 

22§ 

I7-0545 

24-5910 

'3 

8*5444     12*6453 

3644 

'5 

21-1830     15-4733 

6 

11-8706 

3-2080 

3703 

6 

18-9515 

24*3131 

4 

10*4126     12*2060 

3645 

12 

21-4036     15-5810 

5 

12-101*7 

3'2944 

3704 

6 

20*1978 

24*4626 

4t 

11*6661     12-2475 

3646 

'3 

22*0405     15-3351 

6 

12*7138 

z'9955 

37°5 

1  1       20*3558 

24*4838 

5 

11-8236     12-2559 

3647 

4 

17-5328     167362 

3706 

'5 

20*9233     24*9090 

7 

12*4253 

12-6291 

3648 

6 

18-4553  ;  16-4729 

4* 

9*2402 

4-4373 

3707 

16 

15*1412 

25*1229 

8 

6*6850 

'3'34'5 

3649 

35§ 

19-8872     16-5380 

26§ 

10-6735 

4*3805 

81    652 

9'S 

3708 

6*     15*6508 

25H783 

4* 

7-2243 

13*6524 

3650 

9 

19*9660     16*7222 

4t     10-7684 

^5556 

3709 

23§ 

17*2486 

257560 

17 

8*8386 

13*7895 

365' 

8 

19-9980  '  16-8098 

6       10*8048 

4*6415 

3710 

IO 

19-4324 

25*6818 

6 

1  1  *oo6o 

13*5267 

3652 

5 

21-5490     16*6589 

3* 

'2*3373 

4-3574 

37'I 

6* 

19-7524 

25*8583 

4 

H'34'4 

13*6734 

^6  N  ^ 

2  C-3 

21*701:0     i6*iAC^ 

22 

I  2'J-J-QO 

"  •  S  "2  1  6 

3654 

5* 

/    j 
17*5841 

17*6643 

3* 

*  TT77 

8'4754 

5-6997 

59§ 

1*3114 

2*0843 

80    594 

8*4 

36,5 

H 

18*1736 

17*1568 

9* 

9*0190 

5-1435 

43§ 

1*7861 

3-8658 

8  1    643 

8-2 

3656 

4 

19*2331 

'7-4985 

3 

10-1021 

5-3960 

4'§ 

2*8627 

10*1647 

8  1    644 

9*0 

3657 

7 

22-2377 

17*1648 

4 

13*0691 

4-8009 

74§ 

23*4509 

I5-5548 

81    655 

8-3 

3658 

'Si 

14-1743     18-5159 

'3 

5-I507 

6-8426 

79§ 

24*7128 

20-0836 

81    659 

7'9 

3659 

25§ 

21*5168     18-8335 

18 

12-4932 

6-5263 

73§ 

26*5834 

21-9591 

81    666 

7'5 

3660 

6 

22*8755     '8-5053 

4 

13*8196 

6-0843 

24*4188 

23-5103 

8  1    660 

8-0 

3661 

6 

14*0258     19-5470 

3* 

5-0905 

7-8838 

86§ 

25*4706 

25*82OO 

81    665 

8-8 

3662 

6 

15-1888     19-7655 

4t 

6*2706 

7-9994 

56§ 

22-5210 

26*8852 

81    656 

9-2 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  iz/'-S  of  R.A.  at  Dec.  +  Si*,  and  I43«7  at  Dee.  +  Sz*. 

GKBENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    81°. 


759 


NA 

B.D. 

B.  D. 

o. 

Diiini, 

x. 

x.                    y. 

No.            M»j. 

LHam.             x.                     |f. 

Diain.             x. 

y- 

N*. 

Mag. 

R.A.  i9h  20™ 

to  I9h  40™ 

R.A.  i9h  20m  to  i9h  40™  —  coiitd. 

Centre      I!.  A. 

I9h  40"  Dec.  +  Si'               R.A.  19"  20™  Dec.  -4-  82' 

Centre        R.A.  ig1-  4<jn>  Dec.  +  81*              R.A.  I9h  lo-a  Dec.  +  82" 

Plate  4042.    1898, 

June  28.            Plate  4055.     1898,  July  13. 

Plate  4042.     1898,  June  28.          Plate  4055.     1898,  July  13. 

o 

m. 

•                     m- 

37'2 

6 

5-9608 

14-0543 

4* 

I5-3949 

'7454 

3771 

4 

13-1807     23-4278 

37'3 

8 

6-0593 

14-4256 

4* 

15-4625      2-1292 

3772 

6*     13-4629    23-2192 

3 

22-0795 

11-5239 

37'4 

6 

6-8546 

14-3764 

3773 

8         5-9340    24-3129 

4* 

14-4884     11-9641 

J7»5 

'5 

8-2989 

14-8414 

'4 

17-6583 

27332 

3774 

9        97951     24-3684 

6 

18-3274    12-3548 

3716 

8 

10-4724 

14-2427 

it 

19-8765      2-3234 

3775 

5 

10-0882     24-1  527 

4* 

18-6351     12-1650 

37'7 

5 

11-5864 

14-6934 

4* 

20-9493 

2-8653 

3776 

6 

10-9300     24-6624 

4* 

19-4315     12-7463 

3718 

4-8212 

S7§ 

14-1396 

3-0933 

81     655 

8-3 

3777 

13 

11-2273     24-4578 

13 

19-7459     12-5662 

3719 

4 

69505 

15-7468 

3778 

16 

11-3758     247613 

16 

19-8668     12-8812 

3720 

7 

11-9940 

'5-5944 

.* 

21-2697 

3-8047 

3779 

15 

11-5925     24-2838 

13 

20-1266     12*4246 

3721 

13 

13-7819 

15-7911 

8 

23-0385 

4-1511 

3780 

5 

11-8334    24-6523 

3722 

3°§ 

/-3504 

16-0905 

2  8-j 

16-6059      3-8946 

8  1    663 

9'5 

3781 

12 

11-9680    24-1281 

1  1 

20-5133     12-3027 

37*3 

1  1 

8-0033 

16-1848 

10 

17-2497 

4-0458 

3782 

23§ 

12-8966     24-5073 

17 

21-4070     12-7615 

8  1    672       9-5 

3724 

1  1 

8-0990 

16-6296 

8 

17-3072 

3783 

24§ 

7>847     25-8270 

23 

15-9005     13-6087 

81    66  1       9*4 

3725 

4 

9-4231 

16-6798 

3784 

15 

8-0588     25-5851 

1  1 

16-4923     13-4139 

3726 

6 

"'4443 

16-3469 

3785 

47§ 

8-5735     25-2687 

45§ 

17-0328     13-1446 

81    665       8-8 

3727 

'4 

I  1-6422 

16-5255 

'3 

20-8452    ;     4-6989 

3786 

IO 

8-9181     25-8328 

6 

17-3267    !  137361 

3728 

'3 

12-5238 

16-8480 

13 

21-6951         5-0965 

3787 

7 

8-9625     25-4658 

5 

17-4065      13-3751 

3729 

3°§ 

13-4911 

16-3755 

42§ 

22-7018        4-7073 

81    673 

9'4 

3788 

14 

9-1774    25-8948 

IO 

17-5804      13-8213 

373° 

6 

137573 

16-1645 

3789 

3i§     12-1385    25-1650 

26§ 

20-5915      13-3483 

81    670      9-0 

373' 

10 

5-3095 

17-8309 

9 

14-4229 

5'4524 

379° 

9       '2-2534    25-1963 

7 

207034      13-3917 

3732 

H 

6-1716 

I7-3575 

13 

15-3228         5-0558 

379i 

14       13-0810    25-0493 

9      21-5422    13  3159 

3733 

6 

6-4235 

17-6296 

5 

i5"55l6      5-3485 

3734 

2'§ 

13-1493 

I7-0355 

24 

22-3015       5-3355 

6$§ 

25-0500        3-9402 

81    675 

8-8 

3735 

st 

5-9296 

I8-5353 

4* 

14-9789      6-2069 

53§       2-1084    20-6128 

81    653 

8-7 

3736 

6 

6-7899 

18-1456 

4t 

15-8697       5-8954 

5i§       5-8526    26-8265 

Si    656 

9-2 

3737 

28§ 

7-3270 

187932 

23§ 

16-3487      6-5848 

8  1    662 

9'3 

3738 

5* 

7-7509 

18-3029 

4* 

16-8187      61347 

3739 

IO 

8-7462 

18-1422 

9 

17-8194      6-0598 

374° 

8 

9-01  10 

18-8888 

10 

18-0203      6-8262 

R.A.  i9h  40™  to  20h  om 

Mi 

9-0507 

187564 

22 

18-0700      6-6960 

8  1    667 

9'5 

Centre       R.A.  i9h  40™  Dec.  -f-  81'            R.A.  2ob  o«»  Dec.  +  82* 

3742 
3743 

13 

11-0470 
5-8287 

18-0298 
197444 

13 

2S§ 

2O'I20I          6-1457 

'4-""42       7-4037 

81    658 

9'4 

Plate  4042.    1898,  June  28.         Plate  4081.     1898,  July  28. 

3744 

6iij 

6-8422 

19-7488 

&5§ 

157854       7-4955 

81    659 

7'9 

O 

m. 

3745 

16 

13-9595 

I9-7577 

17 

22-8727       8-1199 

3792 

22 

14-1005 

14-6124 

22 

4-8259 

2-9765 

3746 

'3 

5-8415 

20-5778 

1  1 

14-7181       8-2368 

3793 

29§ 

15-3633 

14-0035 

34 

6-0328 

2-2644 

80     626 

9-5 

3747 

4* 

6-3959 

20-3059 

4* 

15-2918       8-0090 

3794 

9 

18-2560 

14-1826 

6 

8*9291 

2-1982 

3748 

28§ 

7-6301 

20-4680 

2  4§ 

16-5079 

8-2828 

8  1    664 

9'3 

3795 

33§ 

19-2483 

H'9773 

36§ 

9-9848 

2-9075 

80     632 

9-4 

3749 

15^ 

7-6390 

20-5005 

12 

16-5113 

8'3'39 

3796 

44§ 

19-9178 

14-6867 

4°§ 

10-6265 

2-5616 

So    633 

9*1 

375° 

5 

8-6743 

20-2780 

4 

17-5665 

8-1830 

3797 

IO 

20-3136 

14-1877 

5*     10-9795 

2-0296 

375' 

97149 

20-5844 

45§ 

18-5756 

8-5750 

Si    668 

8-3 

3798 

9 

22-5601 

i4'4727 

6      13-2418 

2-1250 

3752 

9 

10-5152 

20-0068 

9 

19-4214 

8-0697 

3799 

'4 

22-8472 

14-2188 

ii       13-5079 

I-8477 

3753 

20§ 

577'  5 

21-1836 

•9§ 

14-5947       8-8318 

3800 

'3 

15-3770 

15-8510 

15        6*2019 

4*1061 

3754 

4 

5-8817 

21-0988 

4 

14-7094       875-- 

3801 

6 

I575" 

ij'3473 

4t 

6-5322 

3-5707 

3755 

9 

6-0998 

21-1848 

7 

14-9192 

8-8629 

3802 

48§ 

157636 

15-4085 

49§ 

6-5498 

3-6296 

8  1    675 

8-8 

3756 

463 

9-0093 

21-2744 

44-: 

17-8090 

9-2034 

8  1    666 

7'5 

3803 

8 

19*0020 

15-1458 

10 

97545 

3-0970 

3757 

6 

10-6506 

21-9855 

3804 

4 

19-3590 

15-3064 

4 

10-1214 

3-2259 

3758 

4 

10-8559 

21-1777 

4* 

19-6592       9-2661 

3805 

'7 

20-5030 

15-3813 

15 

11-2707 

3-2042 

3759 

4 

11-0903 

21-2584 

4 

19-8859       9-3658 

3806 

15 

21-9413 

15-2583 

IO 

12-6923 

2-9593 

3760 

25§ 

12-5358 

21-8509 

H§ 

21*2744     10-0809 

8  1    671 

9-5 

3807 

7 

22-2749 

I5-3139 

5*     13-0303 

2-9882 

3761 

IO 

5-5176 

22-9241 

9 

14-1914     10-5447 

3808 

8 

16-0475 

16-4180 

9 

6-9177 

4-6131 

3762 

13 

6-8727 

22-5796 

14 

15-5711 

10-3176 

3809 

>7 

17-0573 

16-8052 

19 

7-9568 

4-9140 

3763 

'4 

9-1326 

22-8369 

12 

'7-7995 

10-7724 

3810 

18-7117 

16-4404 

20 

9-5723 

4-4107 

3764 

4 

11-4465 

22-0610 

4* 

20-1710 

10-1964 

3811 

26§ 

18-8873     16-2450 

27 

97330 

4-2011 

81    681 

9'  5 

3765 

3°§ 

5-8781 

23-2966 

2I§ 

14-5178 

io-9458 

81    657 

9'3 

3812 

18 

21-2656     16-5380 

17 

12-1270 

4-2913 

3766 

648 

7-1407 

23-1752 

63§ 

'5-7857 

10-9342 

8  1    660 

8-0 

3813 

4       22-5583 

16-3164 

3767 

23§ 

8-3404 

237060 

18 

'6-9357 

n-5675 

3814 

20§        14-2642 

17-7139 

20 

5-2498 

6-0553 

3768 

9 

8'5i93 

23-9963 

8 

17-0883 

11-8734 

3815 

i9§     15-7231 

17-8500 

23§ 

67157 

6-0676 

3769 

8 

9-6179 

23-2458 

6 

18-2503 

11-2197 

3816 

4      15-8298 

17-9066 

4*      6-8262 

6-1162 

3770 

6 

9-6712 

'23-7281 

r* 

18-2610 

117063 

38i7 

4       I7-9535     I7-I057 

3*      8-8778 

5-1345 

i  rtttau  interyal  represents  rery  nearly  5'  =  i27'-8  of  R.A.  at  Dec.  +  ii*,  and  I43'"7  at  Dee.  +  82*. 
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'  ii  -i  >  i 

B.  D. 

Dictii). 

B.  U. 

No. 

Diam. 

X, 

uiam. 

X. 

y- 

No. 

Jlaj. 

No, 

Diam. 

X. 

X. 

V. 

No. 

Mag. 

R.A.  i9h  40m  to  20h  om  —  contd. 

R.A.  i9h  40m  to  20h  om  —  contd. 

Centre      R.A.  igh  40'"  Dec.  +  81"              R.A.  201"  o™  Deo.  +  82* 

Centre         R.A.  i9h  40™  Dec.  +  Si'              R.A.  20''  o"»  Dec.  +  82' 

Plate  4042.     1898,  June  28.        Plate  4081.     1898,  July  28. 

Plate  4042.     1898,  June  28.          Plate  4081.     1898.  July  28. 

m. 

111. 

3818 

4 

20-5019 

17-8275 

5 

11-4748 

5-6429 

3877 

l-j 

16-0493 

24-5016 

12 

7-6006 

12*6670 

3819 

18 

20-6320 

17-4800 

18 

n'5747 

5-2846 

3878 

6 

17-1174 

24-5578 

5 

8-6689 

12-6340 

3820 

4 

207670 

17-3126 

3* 

11-6953 

5-1055 

38/9 

19 

17-4895 

24-6007 

12 

9-0448 

12-6459 

3821 

23§ 

22-3619 

17-2166 

2I§ 

13-2765 

4-8751 

3880 

5 

19-1514  I  24-0882 

4 

10-6581 

11-9945 

3822 

5 

22-9513 

17-3888 

4 

I3-8794 

4-9955 

3881 

13 

20-3016 

24-9083 

IO 

11-8718 

12-7145 

3823 

5 

14-0620 

18-8511 

5 

5-1442 

7-2065 

3882 

15 

14-2304 

25-3044 

IO 

5-8566 

13-6204 

3824 

9 

15-1627 

18-3759 

IO 

6-2009 

6-6374 

3883 

6* 

19-2780 

25-4906 

3* 

10-9032     13-3783 

3825 

8 

15-9390 

18-3053 

9 

6-9690 

6-5039 

3884 

6* 

20  2038 

26-0857 

5 

1  1-8753 

13-8963 

3826 

1  1 

16-1422 

18-8163 

IO 

7-2132 

6-9943 

3885 

6 

13-0298 

13-5014 

3827 

4!§ 

16-2346 

I8-3534 

4°§ 

7-2688 

6-5246 

8  1      676 

9-2 

3886 

i3 

21-8419 

25-9875 

12 

13-5000 

13-6612 

3828 

4 

16-5819 

18-8063 

4 

7-6499 

6-9475 

3887 

5 

i3-545° 

13-9139 

3829 

i9§ 

17-6501 

18-4287 

18 

8-6830 

6-4821 

3830 

6 

177045 

18-5429 

5 

87482 

6-5919 

45§ 

13-2849 

1-2384 

80     637 

87 

3831 

IO 

18-0690 

187755 

IO 

9-1315 

6-7926 

3°§ 

3-7601 

13-6584 

8  1    670 

9-0 

3832 

4 

19-1826 

18-8682 

4 

10-2471 

6-7879 

42§ 

23-7663 

21-8924 

81    689 

8-6 

3833 

18 

19-5966 

18-8269 

•7 

10-6569 

6*7138 

66§ 

24-2117 

24-9395 

81    691 

8-9 

3834 

4 

19-6196 

187734 

32§ 

16-8242 

26-8603 

81    679 

9-3 

3835 

17 

2O-2IO1 

18-4250 

16 

11-2336 

6-2630 

81    686 

9'5 

3836 

9 

20-8476 

18-1319 

8 

11-8442  1    5-9145 

3837 
3838 

9. 

21-1373 
21-1840 

18-4884 
18-1213 

IO 

12-1647       6-2471 
12-1790       5-8763 

8  1    687 

7'7 

R.A.    20h  0'"  to  20h  20'" 

3839 

16* 

21-4853 

18-8113 

15 

12-5379 

6-5387 

Centre         R.A.  2Oh  2o"»  Dec.  +  81'                R.A.  2oh  o™  Dec.  +82' 

3840 
3841 

6 

2I§ 

21-9407 
22-68I9 

18-9450 
187299 

20 

137230 

6-3578 

Plate  4062.     1898,  July  15.            Plate  4081.     1898,  July  28. 

3842 

8 

14-0303 

19-1579 

8 

5-1382       7-5143 

o 

m. 

3843 

14     j  16-0630 

19-0782 

'5 

7-1575       7-2632 

3888 

i5§ 

6-5985 

13-9823 

19       15-9713 

1-6955 

80   641 

9'5 

3844 

5 

16-1696 

19-1494 

4 

7-2701       7-3242 

3889 

4*  ;    5*8129 

14-1451 

4* 

15-1746 

17899 

3845 

28§ 

19-4953 

19-2131 

10-5880 

7-1070 

81    683 

9'4 

3890 

5 

7-1885 

14-9242 

5 

16*4762 

2-6863 

3846 

15 

197164 

19-8170 

12 

10-8601 

7-6906 

81    685 

7     i 

9'5 

3891 

5 

7-2451 

14-8461 

6 

16-5395 

2-6128 

3847 

IO 

20-2875     !    I9-0943 

8 

1  1-3685 

6-9195 

3892 

7-3358 

14-0183 

28§ 

16-7062 

1-7956 

80    642 

9'5 

3848 

21 

2I-°943        I9-4H7 

16 

12-1996 

7-1746 

3893 

5 

7-3714 

14-5123 

4* 

16-6920 

2-2909 

3849 

18 

22-4II2        19-0834 

H 

13-4837 

67328 

3894 

i6§ 

8-0265 

14-6903 

17 

17-3325 

2-5250 

385? 

ii 

I4-4I77        209938 

1  1 

5-6789 

9-3095 

3895 

20§ 

1  1-9292 

14-5425 

25§  '21-2329 

27231 

80  646 

9'5 

3851 

7 

15-3819        20-8556 

7 

6-6291 

9-0932 

3896 

5 

12-0861 

'47577 

3852 

5 

15-8448        20-4924 

3 

7-0585 

8-6876 

3897 

22§ 

12-3082 

I4-4593 

27       21-6190 

2-6731 

3853 

7 

I9-35IO        20-6954 

5 

10-5701 

8-5970 

3898 

7 

12-4318 

14-5784 

7       ;2I7313 

2-8046 

3854 

26§ 

19-5389        20-60I5 

10-7482 

8-4866 

8  1    684 

9-5 

3899 

12 

4-9121 

I5-4847 

9       14-1611 

3-°448 

3855 

6 

19-8331        20^052 

4 

11-0675 

8-7640 

3900 

12       |      5-2897 

15-0633 

ii     :  I4-5743 

2-6550 

3856 

5 

22-4942        2O-I289 

4 

13-6539 

77661 

3901 

8 

5-3894 

15-0636 

7 

14-6736 

2-6657 

3857 

9 

H742I 

21-8565 

6 

6-0762 

10-1429 

3902 

II 

5-9119 

15-1127 

13 

15-1899 

2-7585 

3858 

15 

15-4283 

21-2941 

15 

6-7125 

9-5235 

39°3 

2I§ 

7-9202 

15-6129 

20§ 

17-1480 

3-4344 

3859 

o  f. 

24§ 

I6-I054       21-5085 

7-4050 

9-6825 

81    677 

9'5 

3904 

43§ 

10-6098 

15-0921 

47§ 

19-8720 

3-1516 

80   645 

9'4 

3860 

IO 

2O-252O       21-5744 

6 

11-5429 

9*3986 

3905 

6 

1  1-0398 

i5-4234 

6 

20-2705 

3-5216 

3861 

23 

2I-058I        21-8480 

17 

12-3674 

9-6019 

3906 

56§     1  1-9618 

i  5-8912 

6i§ 

21*1500 

4-0680 

8  1     698 

8-6 

3862 

9 

14'4°33 

22-6458 

7 

5-8052 

10-9575 

39°" 

9       12-9718 

15-4059 

IO 

22-1996 

3-6/48 

3863 

20§ 

I5-2992 

22-5999 

'9§ 

6-6926 

10-8358 

3908 

34g     11-6049 

16-4061 

42§ 

20*7470 

4-5490 

8  1    696 

9-2 

3864 
3865 

19 

9 

16-5792 
16-6655 

22-4921 
22-6444 

18 

6 

7-9598 

8-0588 

10-6213 
10-7641 

39°9 
3910 

9       ii-749i 

16-1863 
16-6353 

10* 

7 

20-9096 
22*6208 

4-3431 
4-9435 

3866 

17 

17-3894 

22-3583 

15 

8-7556 

10-4203 

39H 

6         57283 

17-1015 

5       14*8284 

47230 

3867 

10 

17-4863 

22-4394 

6 

8-8572 

I0"4934 

3912 

4*  ;  io-4449 

17-5403 

5*     19*4901 

5-5778 

3868 

ii 

I7-4976 

22-7919 

8 

8-8986 

10-8417 

39'3 

12           10-9029 

177761 

IO 

19-9293 

5'8543 

3869 

13 

I7-93I8 

22-5014 

1  1 

9-3090 

10-5150 

39H 

4*     n-5497 

17-9897 

4* 

20-5524 

6-1248 

3870 

26§ 

2I-6973 

22-5711 

22 

13-0653 

10-2683 

81    688 

9  '4 

«3§     13-5405 

17-1459 

298 

22-6100 

5-4575 

81    701 

9'5 

3871 
3872 
3873 

21 

4 

22-4495 
I7-4766 
18-2488 

22*6610 
23-9185 
23-6661 

15 

'7 

4 

13-8230 

8-9753 
97218 

10*2942 
11-9668 
1  1-6498 

8  1    680 

9'5 

3916 
3917 

4 

7 
1  1 

6-1486 
6-6860 
6-7880 

18*2142 
18-7162 
18-0840 

4* 
9 
13 

15-1521 
15-6442 

15-8000 

5-8738 
6-4178 

5-7975 

3874 
3875 

25§ 
12 

18-4064 

20*2760 

£.  O 

23-5249 

24§ 

8 

9-8669 
1  1-7078 

11-4956 
1  1-0672 

81    682 

9'5 

3919 
3920 

Hi 

8-1588 
8-5558 

18*4543 
18-0560 

35§ 

22§ 

17-1342 
17-5644 

6-2855 
5-9246 

8  1    692 
8  1    694 

9'4 
9'5 

3876 

18 

15-6829 

24-0545 

15 

7-1978 

12*2544 

392i 

5 

10-8294 

18-4333 

6 

19-7975 

6-5002 

1 

i  reitau  interral  represents  very  nearly  5'  =  i27"-8  of  R.A.  at  Dec.  +  81",  and  I43"7  at  Dec.  +  82". 
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B.D. 

Ftioni 

B.  D. 

DBBL 

X. 

y- 

X. 

No. 

Mag. 

No. 

uiam. 

X. 

X. 

No. 

JUg. 

R.A 

.  2Oh  om  to  2Oh  2Om  —  contd. 

R.A.  20h  20m  to  2cP  40™  —  contd. 

Centre       R.  A.  2o>>  20m  Deo.  +  8  1*               R.A.  2oh  o">  Dec.  +  82* 

Centro     R.A.  20''  20™  Dec.  +  81*             R.A.  20!"  40"  Dec.  +  82' 

Plate  4062.     1898,  July  15.           Plate  4081.     1898,  July  28. 

Plate  4062.    1898,  July  15.           Plate  4091.    1898,  Aug.  i. 

m 

m. 

m. 

3922 

5t 

11-3997 

'  18-9242 

6* 

20-3196 

7-0372 

397' 

5 

8-9715 

3^579 

3923 

5* 

13-5830 

18-9272 

5* 

22-5001       7-2353 

3972 

3*     10*0774 

I5-8937 

7 

97557 

3-8025 

3924 

10        7-3'92 

19-0748 

10 

16-2410      6-8330 

3973 

«7§ 

20-1376 

'5-337I 

928     10-7642 

3-1564 

80     657 

7'5 

3925 

ii     !   8-7905 

19-3339 

10 

17-6849      7-2170 

3974 

'4 

20-8521 

15-5666 

2I§        11-4960 

3-3236 

3926 

7     '.    9'33°3 

19-0150 

7 

18-2503      6-9480 

3975 

6      12-0773 

3-5840 

3927 

4     ',    5-7367 

20-3330 

4* 

'4-5580       7-9453 

3976 

4* 

21-5799 

'5-4633 

7 

I2'2IO8 

3-1537 

3928 

4     i    775" 

20-5862 

4* 

16-5410 

8-3753 

3977 

7       iS'S1  13 

3-1030 

3929 

9      1  1-3587 

20-2879 

9 

20-1588       8-3952 

3978 

4      13-9489 

37274 

3930 

9      12-4810 

20-9690 

9 

21-2190      9-1734 

3979 

4*     I4-8944 

16-0605 

9        5-6042 

4-3293 

393i 

'6      I3-5749 

20-0050 

18 

22-3926      8-3100 

81    702      9-5 

3980 

4 

57l6l 

4-8378 

3932 

10        5-9270 

21-6187 

9 

14-6330  |    9-2447 

398i 

10 

I7-I230 

16-2345 

2I§           7-8378 

4'3ii7 

3933 

32§       6-3806 

21-7534 

33 

1  5-0708 

9-4178 

8  1    689      8-6 

3982 

5 

8-0290 

4-0  1  oo 

3934 

13        9-2338 

21-8326 

12 

17-9078 

97467 

3983 

7 

I77982 

16-2771 

'4 

8-5146 

4-2969 

3935 

6       13-6610 

21-4355 

6* 

22-3548 

9-7404 

3984 

3* 

19-2890 

17-0924 

5      10-0698 

4-9798 

3936 

12         8-3053 

22-0030 

12 

16-9675 

9-8351 

Si    693 

9'5 

3985 

7       10-1645 

4-3129 

3937 

23     i    6-5503 

23-2975 

2O 

15-1058     10-9690 

8  1    690 

9'5 

3986 

6       13-348' 

47266 

3938 

4*      8-2524 

23-5223 

6 

167810     11-3451 

3987 

3* 

15-5181 

17-0508 

ii         6-3105 

5-2639 

3939 

29§       9-4379 

23-0781 

28§ 

18-0013 

1  1*0050 

81    695 

9'4 

3988 

3* 

15-8308 

17-2890 

1  1         6-6426 

5-4740 

394° 

25-*     12-5071 

23-654.5 

27$ 

21-0088 

11-8482 

8  1    700 

9'5 

3989 

5 

6-7020 

5-2086 

394' 

45§       7-3397 

24-6774 

26§ 

157705 

12-4142 

8  1    691 

8*9 

399° 

4 

7-0642 

5-9893 

3942 

15     j    9-2182 

24'5525 

12 

17-6525 

12-4549 

3991 

5 

16-6480 

17-1876 

1  1 

7-4496 

5-3000 

3943 

24       11-6077 

24-3930 

20§ 

20-0455 

12-5067 

3992 

6 

18-9835 

176387 

12 

9-8132 

5-5493 

3944 

4*     13-2155 

24-2079 

5 

21-6619 

12-4647 

3993 

5 

IO-254I 

5-4934 

3945 

61 

13-6372 

24-3780 

5 

22-0660 

I  2*6679 

3994 

9 

19-8365 

17-1845 

'7 

IO-6232 

5-0223 

3946 

4 

16-4016 

13-2259 

3995 

3* 

22-0574 

'77779 

12-8897 

5-4212 

3947 

5t 

9-4682 

25-1577 

6 

17-8485 

13-0798 

3996 

6* 

14-5466 

18-0363 

12 

5-4278 

6-3306 

3948 

6 

10-1408 

25-7390 

12 

18-4683 

13-7178 

3997 

6 

57303 

6-3659 

3949 

33§ 

11-6508 

25-1248 

29§ 

20-0263 

13-2396 

8  1    697 

9'4 

3998 

4 

57381 

6-2939 

395° 

77§ 

12-1558 

25-0253 

8o§ 

20-5359 

13-1848 

8  1    699 

7'5 

3999 

6 

16-6900 

18-5562 

'5 

7-6097 

6-6674 

395' 

6* 

13-1312 

25-5138 

8 

21-4637 

13-7568 

4000 

4 

8-6882 

6-4720 

4001 

6 

8-6984 

6-7914 

693 

3-I877 

18-4829 

8  1    687      77 

4002 

4 

20-8460 

19-0747 

7 

II7936 

6-8170 

4003 

34§ 

2I-0732 

18-6569 

35§  i  11-984° 

6-3858 

81    709 

9'3 

4004 

5 

21*1  158 

18-8709 

1  1 

12-0448 

6'59'7 

4005 

6 

21-1670 

19-2378 

10 

I2-I26O 

6-9530 

K.A.   20n  20m 

to  20h  40™ 

4006 

4* 

21-4939 

18-7829 

6 

12*4138 

6-4690 

Centre       R.A.  20^  20"  Dec.  -1-  81*               R 

.A.  2oh  40™  Dec.  +  82' 

4007 

3* 

16-2526 

19-0108 

8 

7-2II5 

7-1529 

4008 

5 

7-2159 

7-5138 

Plate  4062.     1898,  July  15.            Plate  4091.     1898,  Aug.  i. 

4009 

4* 

17-5670 

19-6029 

9 

8-5731 

7-6271 

m. 

4010 

5 

19-3416 

19-9723 

9 

IO-3722 

7-8440 

3952 

6 

4^643 

2-8186 

401  1 

4 

10-8445 

7-4211 

3953 

3* 

I4-8753 

14-2475 

9 

5-4258 

2-5222 

4012 

14 

'9'8734 

19-3608 

n| 

10-8482 

7-1879 

, 

3954 

6 

16-9020 

14-0545 

14 

7'43I7 

2-1586 

4013 

5 

11-3865 

7"OI75 

3955 

5 

7*7669 

2-2659 

4014 

5 

II-43IO 

7-2602 

3956 

4 

8-0213 

2-9860 

4015 

4 

I2-I097 

7-6900 

3957 

13       177261 

14-3097 

24 

8-2716 

2-339° 

4016 

5 

12-6402 

7-I732 

395? 

15 

20-1488 

14-3686 

10-6920 

2-1919 

4017 

18 

22-5193 

20-0218 

23§ 

'3-54I5 

7-6177 

3959 

3* 

20-2288 

14-9363 

7 

10-8197 

2-7480 

4018 

4 

6-0630 

87462 

3960 

5 

10-9115 

2-2829 

4019 

9 

15-0403 

20-1166 

i6§ 

6-0998 

8-3575 

3961 

'°3§ 

207864 

15-2072 

11-3980       2-9684 

80     659        5'8 

4020 

22 

I5-3576 

19-9898 

28§ 

6-4042   !     8-2055 

8  1    704 

9'5 

3962 

6 

12-6150 

2-7256 

4021 

6 

7-6706 

8-1778 

3963 

5 

12-6994 

2-6664 

4022 

4 

8-2737 

8-4839 

3964 

18 

14-0628 

15-3280 

28§ 

47108 

3^724 

4023 

3* 

17-6734 

20-5596 

9 

87622 

8-5746 

3965 

9 

5-3525 

3-8970 

4024 

3* 

21-5024 

20-8678 

9 

12-601  5 

8-5503 

3966 

13 

5-6159 

3-2323 

4025 

43§ 

22-3246 

20-5995 

46§ 

I3-3974 

8-2109 

81    711 

9-0 

3967 

6 

14-9880 

15-1485 

H 

5-6181 

4026 

3* 

14-2794 

21-4653 

7 

5-4587 

97698 

3968 

6 

16-5710 

H'9255 

'7 

7-I757 

3'0545 

4027 

4 

5-8746 

9-3212 

3969 

3* 

177352 

15-6583 

7 

8-3988 

3-6871 

4028 

12 

16-0653 

21-5468 

'93 

7-2438 

9-6966 

397° 

3* 

18-0564 

15-8843 

6 

87385 

3-8798 

4029 

4 

7-3906 

9-5741 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i27''8  of  R.A.  at  Dec.  +  81*,  and  143S7  at  Dec.  -1-  82°. 

ASTROGRAPHIC  CATALOGUE. 


5  D 


762 


(iBEENWICH   ASTROQRAPHIC   CATALOGUE,    1900. 

ZONE    +    8ie. 


N-. 

B.  D. 

B.  D. 

_  o. 

Disni. 

X. 

V- 

man, 

*. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

y. 

Mm 

V- 

No. 

Mag. 

R.A.  20h  20m  to  20h  40'"  —  contd. 

R.A.  20h  40m  to  2ih  om 

Centre       R.A.  20^  20™  Dec.  +  81*             R.A.  2oh  40™  Dec.  +  82' 

Centre        R.A.  2ih  om  Dec.  +  81"                   R.A.  2oh  40™  Dec.  +  82' 

Plate  4062.     1898,  July  15.          Plate  4091.     1898,  Aug.  i. 

Plate  6111.     1902,  Sept.  25.              Plate  4091.     1898,  Aug.  i. 

e 

111. 

o 

m 

4030 

4 

7-8812 

9-0528 

4083 

9 

I4-I735 

27796 

4031 

4* 

16-8950 

217437 

6 

8-091  5 

9-8208 

4084 

1  1 

14-3986 

2-9095 

4032 

4* 

18-7438 

21-4936 

8 

9-9093 

9-4108 

4085 

4 

5-1087 

14-7163 

14 

14-4221 

2-3258 

4°33 

6 

10-7826 

9-6605 

4086 

4 

14-6224 

2-8196 

4°34 

4* 

22-1750 

21-4531 

7 

13-3208 

9-0713 

4087 

7 

5-8070 

14-6761 

16 

15-1231 

2'3452 

4°35 

43§ 

22'2OI  I 

21-4565 

57§ 

13-3485 

9'°755 

81    710 

8-5 

4088 

6 

5-9453     '4-3389 

18 

15-2896 

2-022O 

4036 

5 

5-4622 

10-4757 

4089 

IO 

7-6832 

'4"43'6 

23§ 

17-0135 

2-2624 

4°37 

6 

15-2619 

22-3692 

13 

6-5148 

10-5858 

4090 

2I§ 

9-5013 

14-2959 

18-8362 

2-2853 

80     671 

9'4 

4038 

6 

7-8154 

10-2525 

4091 

7 

10-6512 

14-9087 

2i§    !  19-9297 

2-9948 

4039 

20 

16-8558 

22-2569 

23§ 

8-0944 

10-3354 

4092 

8       20-3005 

2-0608 

4040 

12 

I8-27I5 

22-0493 

'5 

9-4858 

10-0033 

4093 

'7§ 

11-5732 

14-5061 

3'§   |  20-8845 

2-6716 

80     673 

9'3 

4041 

5 

9-7267 

10-5712 

4°94 

1  1 

1  1-6746 

14-2688 

26^     21-0063 

2-4445 

4042 

IO 

19-8097 

22-8386 

17 

11-0866 

10-6588 

4095 

5t 

4-8883 

I6-3544 

15     14-0614 

4°43 

4 

1  1-3220 

10-8820 

4096 

6       14-8826 

3-68II 

4°44 

5 

11-7899 

10-5356 

4097 

10 

6-6118 

15-7065 

25§ 

15-8361 

3^426 

80    666 

9'5 

4°45 

5 

12-8061 

10-9253 

4098 

5* 

6-8501 

15-7448 

14 

16-0701 

3-4965 

4046 

'5 

14-2892 

22-9162 

16 

5-5943 

•2129 

4099 

6 

16-2189 

3-2079 

4047 

3* 

14-5856 

237268 

7 

5-9588 

•9920 

4100 

10 

16-3172 

3-4230 

4048 

4 

14-6288 

23-6125 

6 

5-9928 

•8777 

4101 

9 

7-8930 

15-6802 

22§ 

17-1152 

3-5258 

4049 

3* 

15-3789 

23-5845 

7 

67353 

•7844 

4102 

9 

18-0907 

3-8566 

4050 

4 

15-3673 

237327 

12 

6-7380 

•9329 

4103 

8 

18-4241 

37294 

4051 

4 

9-3110 

•4816 

4104 

6 

9-3368 

15-8560 

17 

I8-5375 

3-8272 

4052 

6 

10-3570 

"3572 

4105 

5 

19-0644 

3-5248 

4053 

IO 

I9-I956 

24-0393 

'4 

10-5783 

•9072 

4106 

7 

19-8981 

3-9394 

4054 

29§ 

19-2912 

23-6904 

34§ 

10-6429 

•55H 

8  1    707 

9'5 

4107 

6 

11-2509 

14-9231 

2I§ 

20-5269 

3-06II 

4°55 

21 

19-3224 

24-0788 

26§ 

10-7083 

"9354 

8  1    708 

9'5 

4108 

I7§ 

13-0885 

1  5-1  180 

44§ 

22-3404 

3-4124 

80   675 

9'5 

4056 

4 

11-1652 

•0050 

4109 

i8§ 

13-6288 

15-2061 

45§ 

22-8701 

3-5468 

80   676 

9'5 

4°57 

7 

12-2860 

•8675 

41  10 

8 

7-9918 

16*2261 

17-1638 

4-0763 

4058 

4t 

2I-57I5 

23-9107 

8 

12-9342 

•5705 

41  1  1 

10 

8-0700 

16-9223 

22§ 

17-1841 

4-7756 

4059 

5 

13-1771 

41  12 

6 

8-0778 

16-6583 

12 

17-2128 

4-5167 

4060 

5 

137337 

•0008 

41  13 

6 

18-0791      4-9589 

4061 

3* 

I4-0759 

23-9713 

7 

5-4730 

12-2827 

4114 

5 

18-2365      4-4529 

4062 

2* 

16-11  59 

23-9363 

6 

7-5012 

12-0725 

4115 

7 

18-8950      4-8317 

4063 

3 

8-3909 

12-0198 

41  16 

8 

19-8997      4-0667 

4064 

5 

18-7983 

24-8795 

ii 

10-2555 

127794 

4117 

5* 

13-2387 

16-2443 

18 

22-3909      4-5466 

4065 

3* 

19-0660 

24-6907 

6 

10-5074 

12-5687 

4118 

6 

H'9767       5-8091 

4066 

. 

21-9083 

247546 

2I§ 

13-343° 

12-3843 

4119 

4 

i.5-i767       57370 

4067 

5* 

22-2741 

24-9632 

12 

13-7238 

12-5603 

4120 

6 

15-4098      5-0495 

4068 

20 

22-4187 

25-2522 

16 

13-8945 

12-8348 

4121 

6 

15-7203       5-1951 

4069 

6 

13-9412 

I2-2O2O 

4122 

2I§ 

6-7462 

I7-5497 

3°§ 

15-8105       5-2871 

4070 

4* 

H'1359 

25-5663 

7 

5-6714 

13-8653 

4123 

4 

16-3915       5-1779 

4071 

5 

5-9225 

I3-I7I9 

4124 

5 

16-8658  |    5-4731 

4072 

7 

6-2232 

13-2198 

4125 

'3 

16-9044 

5-2819 

4°73 

9 

15-2727 

25-3395 

'7 

67830 

13-5416 

4126 

24§ 

8-0965 

17'3779 

37§ 

17-1706 

81    715 

9'5 

4074 

7 

6-8968 

13-9202 

4127 

4 

18-0401 

3-4065 

4°75 

6 

9-3295 

137173 

4128 

7 

18-3672 

4076 

3* 

19-0093 

25-4248 

6 

10-5154 

13-3064 

4129 

7 

19-4442 

5-45IO 

4077 

5 

117746 

13-1069 

4'30 

10 

19-5568 

57564 

4078 

5 

52-5980 

13-4788 

4131 

5 

20-2853 

5-2530 

4079 

'3 

13-0641 

13-6572 

4'32 

6 

20-8525 

5^597 

4080 

'9 

21-9191 

25-4258 

20§ 

13-4092 

13-0518 

4'33 

4* 

12-1518 

17-3468 

5 

21-2057 

5'5454 

4081 

Q 

4 

13-6468 

13-1635 

4'34 

4* 

12-8309 

17-5244 

12 

21-8841 

5-7933 

4082 

8 

'3-9545 

'3''743 

4'35 

.    ¥    ..£ 

5 

I5-9334 

67741 

6.£    T     MM 

4'36 

7 

18-0150 

•6157 

68§ 

2-6666 

4-4151 

81    698 

8-6 

4'37 

'3 

12-6392 

187442 

3°§ 

21-5779 

6-9860 

81    723 

9'5 

—     £S        _ 

8z§ 

3-6507 

13-4990 

8  1    699 

7'5 

4138 

10 

22-7295 

6-2514 

9'8 

17-6645 

26-5953 

8  1    706 

7'4 

4'39 

7 

22-8716 

6-2646 

7i§ 

23-4259 

22'3343 

81    712 

7'5 

4140 

6 

5-4695 

19-8771 

H'3357 

7-4979 

4141 

5 

14-6529 

7-1477 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i2/'-8  of  R.A.  at  Dec.  +  81*,  and  i43i-7  at  Dec.  +  82°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOUUE,  1900. 
ZO  N  E    +    81°. 


No 

Diarn 

111  om                         —                                     •• 

B.  D. 

V<fc 

B.  D. 

y- 

Isl&Dl. 

mm 

y- 

No. 

Mag. 

>o. 

Diam. 

z.                   ». 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  20h  40m  to  2ih  om—contd. 

R.A.  20h  40m  to  2ih  om  —  contd. 

Centri       R.A.  2ih  om  Dec.  +  Si*              R.A.  20*  +om  Dec.  +82* 

Centre      R.A.  2ih  o™  Dec.  +81*             R.A.  2oh  40"  Dec.  +8i* 

Plate  6m.     1902,  Sept.  25.           Plate  4091.     1898,  Aug.  i. 

Plate  6111.     1902,  Sept.  25.         Plate  4091.     1898,  Aug.  i. 

•                     m- 

m. 

4142 

8 

15-6789 

7-6959 

4201 

4* 

13-1498 

24*2460 

16 

2I-6l  12 

12-5122 

4'43 

4* 

6-8229 

197058 

12 

157003 

7-4453 

4202 

9 

13-5705 

24-6466 

IO 

21-9970 

12-9512 

81    724 

9'5 

4'44 

4 

157835 

7-2923 

4203 

6 

14-1687 

13-2566 

+»45 

20§ 

8-5320 

19-4228 

28§ 

17-4285 

7'3°78 

8l      717         9-5 

4204 

6 

147750 

13-0441 

4146 

4 

18-9800 

77'53 

4205 

5 

16-2402 

13-0030 

4H7 

6 

10-5103 

19-5094 

'3 

19-3900 

7-5665 

4206 

6 

16-8309    137665 

4148 

23§ 

12-0373     19-3533 

40§ 

20-9260 

7-5421 

81    721       8-9 

4207 

5 

17-1765    13-3296 

4H9 

4* 

12-7002     19-0678 

8 

21-6129 

7-3I47 

4208 

5 

18-0618     13-9341 

4150 

8 

22-5619 

7'8479 

4209 

5* 

10-0586    25-1958 

ii       18-4495 

13-1906 

4»5> 

5 

17-1785 

8-9460 

4210 

6 

19-0899 

13-0013 

4152 

• 

4 

18-2418 

8-9462 

4211 

6 

19-1591 

13-2760 

4!53 

6 

22-2590 

8-3I57 

4212 

22§ 

12-5281 

24-8935 

3o§     20-9343 

13-1056 

81    721 

9'5 

4!54 

6* 

13-8864 

19-6968 

13 

227398 

8-0453 

4213 

12           20-9658        13-9267 

4'55 

56§ 

5-9805     22-1877 

8i§ 

14-6458 

9-8431 

81    712       7-5 

4214 

II 

12-6527 

25-5762 

15           20-9985 

137976 

4156 

32§ 

6-4759    22-1089 

46§ 

15-1481 

9-8076 

81    713       9-5 

4215 

5      22-1281 

13-8874 

4157 

6 

15-3623 

9-4007 

4216 

9      22-2687 

13-0115 

4158 

4 

16-0565 

97403 

4'59 

3 

I7'i398 

9'5542 

7o§     23-1913 

7-3501 

81    725 

8-0 

4160 

4 

17-7907 

97410 

74§       ''5374    '5-86o8 

80    657 

7'5 

4iT5  1 

5 

'8-3534 

9-0819 

95§       2-1504     15-6220 

80    659 

5-8 

4162 

5* 

9-9809 

21-1763 

12 

187185 

9-1814 

36§       4-597I     206675 

81    711 

9-0 

4l63 

4 

19-1963 

9*1481 

42§       4-6219    21-5329 

81    710 

8-5 

4164 

12 

10-5018 

21-5780 

23§ 

19-2037 

9-6261 

81    720 

9'5 

4165 

5 

20-1591 

9-4860 

4166 
4167 

IO 

11-5140 

217889 

22§ 

4 

20-1940 
21-4751 

9-9250 

9-6038 

R.A.   2Ih  Om  tO  2Ih  20m 

4168 
4169 

4170 

1  I 

13-1444 

21-0576 

7 
23§ 
4 

21-6295 
21-8831 
21-9720 

97379 
9-3381 
9-2077 

Centre       R.A.  2i»>  om  Dec.  +  81°               R.A.  2ih  20™  Dec.  +  82° 
Plate  6111.     1902,  Sept  25.         Plate  4100.     1898,  Au?.  24. 

4171 

9 

15-9057 

10-3222 

e                      m. 

4172 

8 

18-8590    10-7432 

4217 

6 

15-2081     I4'oio3 

4* 

57956 

2-2981 

4'73 

8 

19-1777 

10-6095 

4218 

6 

15-9550  !  14-2858 

5 

6-5646 

2-5069 

4-174 

5 

19-8645 

10-0941 

4219 

IO 

18-1874 

14-4659 

7 

8-8019 

2-4965 

4*75 

7 

20-5836 

10-6618 

4220 

ii 

19-5099 

H-9503 

6 

10-1620 

2-8668 

4176 

5 

20-8038 

10-3505 

4221 

4'§ 

21-9071     14-1706 

39§ 

12-4867 

r8877 

80  689      8-4 

4'77 

15 

13-2198 

21-9255 

20§ 

21-8803 

10-2104 

4222 

23§ 

15-9740     15-8158 

24 

6-7103      4-0285 

80  678 

9'5 

4178 

13       13-9131     2i7°55 

20§ 

22-5902 

10-0483 

4"3 

IO 

I777I3 

1  5-0090 

6 

8-4334       3-073I 

4179 

6*      5-5713     24-0287 

'7 

14-0798 

11-6446 

4224 

8 

18-0933 

15-4116 

6 

8-7874       3  '4448 

4180 

4*      6-4809  ;  23-9218 

10 

14-9930 

1-6131 

4225 

7 

18-9823 

157382 

6 

97027       3-6952 

4181 

2;§       6-8084  >375i4 

3i§ 

'5'3355 

'•474i 

4226 

9 

19-3746 

'5"2243 

6 

10-0501       3^1540 

4182 

5 

15-5001 

1-6755 

4227 

'5 

22-3976 

15-6260 

'3 

I3-0954      3'2966 

80    691 

9'5 

4183 

5 

'7'5527 

1-2766 

4228 

6 

20-0653     16-5702 

6 

10-8519      4'435' 

4184 

4* 

9-4899 

23"478 

5 

18-0088 

17014 

4229 

'9§ 

18-8870     17-0925 

'7 

97215       5-0566 

4185 

12           IO-24O5 

23-6096 

22§        187687 

1-6291 

81     719 

9"  5 

4230 

46§ 

14-2770    18-9663 

44§ 

5-2856   :    7-3127 

81    725 

8-0 

4186 

5*    11-1801 

23-8013 

II        I   19-6879 

1-8999 

4231 

6 

'77745 

18-7191 

4* 

8-7511    i    67674 

4187 

4       20-3889 

1-7213 

4232 

'9§ 

18-4996     18-1242 

'7 

9-4213      6-1161 

81    727 

9'5 

4188 

4* 

12-2402 

23-5072 

12           207690 

1-6987 

4233 

'7 

21-6885  '  18-7058 

'5 

12-6485      6-4229 

4189 

6      20-8205 

1-1965 

4234 

10 

14-6701  '  19-0873 

ii 

5-6899      7-4009 

4190 

4*     13-3064 

23-6988 

12 

21-8115 

1-9843 

4235 

6 

187514    19-4694 

5 

97870      7-4350 

4191 

9 

13-2831 

22-7683 

15 

21-8703 

1-0548 

4236 

4 

17-8877     20-4941 

4* 

9-0117      8-5273 

4192 

16 

14-0193 

12-2209 

4237 

8 

19-6366 

20-6628 

6 

107688      8-5492 

4'93 

8 

'4'7345 

12-0743 

4238 

5 

22-1954 

20-3896 

4 

13-2992 

8-0624 

4'94 

8 

14-8384 

12-4617 

4239 

5 

16-8196 

21   8512 

3 

8-0663      9-9720 

4>95 

5 

15-3705 

127134 

4240 

23§ 

18-1339 

21*2098 

2>§ 

9-3209      9-2225 

81    726 

9'5 

4196 

5 

18-2918 

12-5168 

4241 

6 

20*0725     21-2045 

6 

11-2496      9-0501 

4'97 

6 

19-3726 

12-8274 

4242 

4 

20-8610 

217746 

4 

12-0857      9-5541 

4198 

6 

19-4778 

I2'I2I  I 

4243 

'4 

14-8648 

22-O3O3 

12 

6-1322     10-3149 

4199 

5       12-5988 

24-6855 

16 

21-0245 

12*9062 

4244 

3'§ 

22-6913 

22-I527 

«§ 

I3-9395     -9-7739 

81    733 

9'5 

4200 

6      21-1135 

12-4103 

4245 

23       22-2337 

23-553I 

'7 

13-6025     11-2106 

81    732 

9'5 

I 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i27»-8  of  R.  A.  at  Dec.  +  81  *,  and  i43'7  at  Dec.  +  82*. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Diam. 

X 

y. 

Diam.              x. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  2  11'  olu  to  2ih  20m  —  contd. 

R.A.  2ih  20™  to  2ih  4Om  —  contd. 

Centre       R.A.  2ih  o'»  Dec.  4-  81°              R.A.  21''  20'"  Dec.  +  82° 

Centre         R.A.  2ih  40™  Dec.  +  81*               R.A.  2ih  2om  Dec.  -f  82° 

Plate  6m.    1902,  Sept.  25.          Plate  4100.     1898,  Ang  24. 

Plate  4102.     1898,  Sept.  9.            Plate  4100.     1898,  Aug.  24. 

m. 

B 

m. 

4246 

18 

22-31  13 

23-0645 

'4 

13-6383 

107157 

4293 

21 

13-8917 

22-0413 

'4 

22-6222        IO'4I  12 

4247 

48§ 

18-6902 

24^733 

4°§ 

10-1677 

12-6241 

Si    728 

8-8 

4294 

'5 

7-2630 

23-2346 

7 

15-9148 

11-0423 

4248 

13 

20-8613 

247385 

1  1 

12-3372     12-5083 

81    731 

9'5 

4295 

9 

8-7086 

23-0718 

4249 

54§ 

187249 

43§ 

10-2596  i  13-321  5 

81    729 

87 

4296 

20§           9-2OOO 

23-4160 

20§ 

17-8307 

1  1-3867 

81    741 

9'5 

4250 

4 

I  1-3099    :   13-6983 

4297 

64^ 

1  1-1405 

23-0860 

37§ 

197925 

1  1-2219 

8  1    744 

9-2 

4251 

28 

19-8094 

25-1668 

22§ 

I1-3227 

13-0215 

81    730 

9'5 

4298 

36*1 

11-2510 

237235 

2O5; 

19-8512 

11-8647 

81    745 

9'5 

4299 

'3 

11-6800 

23-8360 

6 

20-2654 

12-0148 

47§ 

9-8052 

1-8647 

80    683 

8'9 

4300 

16 

13.3900 

23-9295 

8 

21-9628 

12-2540 

24§ 

3-0869 

7-8875 

81    721 

8-9 

43°' 

6 

13-9197     23-1001 

52§ 

237969 

18-4631 

81    735 

7-8 

4302 

26 

5-9498 

24-3353 

'3 

H'5'39 

12-0290 

5^§ 

23-9693 

21-5726 

81    736 

7'9 

4303 

6* 

9-7073 

24-3064 

4       18-2600 

12-3135 

43°4 

10       11-9503     24-8055 

5     |  20-4540 

13-0053 

4305 

5       13-4583 

24-5040 

4* 

21-9796 

12-8315 

R.A.    2Ih  20m  tO  2Ih  40™ 

4306 

13        6-9085 

25-9080 

6 

15-3359 

13-6781 

Centre       R.A.  21''  40'"  Dec.  +81*              R.A.  21''  20'"  Dec.  +82* 
Plate  4102.     1898,  Sept.  9.           Plate  4100.     1898,  Aug.  24. 

430/ 
4308 

43°9 

ii 

'9 

5 

7-6955 

8-2030 

8-3923 

25-9198 
25-2268 

25-3634 

6* 

9 

4* 

16-1206 
16-6858 
16-8641 

'3-7559 
13-1092 
13-2588 

0 

m. 

4310 

25        96335 

25-8604 

n 

18-0566 

13-8584 

4252 
4253 

13 
11 

5-3010 
6-8728 

8f 

14-4066 
14-9458 

4* 
4* 

147015 
16-2267 

2-0807 
27524 

43" 

43i2 

16 

10-5258 

11-4598 

25-3023 
25-2432 

8 

4* 

18-9923 
19-9235 

13-3781 
I3-3952 

4.254 

5 

•6444 

I4'5O55 

4313 

r 

13-2495    25-3788 

4255 

14 

10-9478 

14-9522 

5* 

2O-285O 

VoqSl 

T      J  J 

4256 

9 

11-7885 

147239 

J 

J         J 

29§ 

237411 

»o'3375 

81    750 

9-2 

4257 

19 

6-1598 

1  5-2820 

8 

15-4850 

3-0255 

33§ 

23-9918 

9-0672 

81    752 

4258 

7 

6-6953 

6M 

I5-0333 

3* 

I6-O4O2 

2-8225 

59§ 

3-0744 

14-4028 

80    689 

8-4 

4259 

4 

82O7 

1  5-3836 

82§ 

1-6658 

25-2957 

81    728 

8-8 

4260 
4261 

18 

12 

9-3400 
"•6335 

157640 

15-0405 

9 
6* 

18-6139 
20-9621 

37747 

O 

1-8196 

J         7  J  i 

25-9810 

81    729 

8-7 

4262 

7 

12-37IO 

15-1323 

4263 

10 

13-9075 

15-3230 

R.A.   2  I1'  4Om  tO   22h  Om 

4264 

20 

5-2417 

16-3401 

9 

14-4849 

4-0033 

4265 

6 

6-O4OO 

'6-0335 

Centre         R.A.  2ih  40™  Dee.  +  81*                  R.A.  22''  om  Dee.  +  82* 

4266 

36§ 

6-8498 

16-1267 

21 

f    I 

16-1058 

3-9265 

80    694 

9'5 

Plate  4102.     1898,  Sept,  9.              Plate  4103.     1898,  Sept.  9. 

4267 

12 

5'5388 

17-4223 

6t 

14-6886 

5-1033 

o 

m. 

4268 

43§ 

6-6277 

17-6360 

25§ 

'57554 

81    738 

9'5 

43H 

10*  ;  14-5577 

14-6326 

22 

5-2247 

2-9617 

4269 

9 

68842 

17-6216 

5 

16-0118 

5-4204 

43'5 

9      20-0562 

14-5047 

8 

10-7111       2-3494 

4270 

74§ 

97578 

17-6481 

4°§ 

18-8732 

5-6856 

81    742 

8-0 

6*    22-4468 

15-2/75 

5* 

13-1608 

2-9083 

4271 

16 

5-6409 

'8-8477 

7 

14-6686 

6-5347 

4317 

28§     16-8277 

15-1163 

3o§ 

7-5497 

3-2430 

80    705 

9'5 

4272 

7°§ 

5-6581 

18-3141 

4°§ 

14-7297 

6-0035 

8'    735 

7-8 

43'8 

4*     17-2711 

15-8345 

5* 

8-0558 

3-9219 

4273 

5 

8-6025 

18-5938 

43'9 

13       '77352 

15-6648 

'5 

8-5024 

37104 

4274 

8 

12-3842 

18-6213 

4320 

3*     18-8511 

15-7901 

4* 

9-6250 

3*7  3^3 

4275 

4 

11-3865 

19-4892 

5t 

19-1221 

16-0462 

4* 

9'9'93 

3*06.15 

4276 

38§ 

l2-7378 

I9'2573 

26§ 

21-7067 

7-5406 

8'    747 

9'5 

4322 

19-2575 

16-0745 

20 

10-0551 

3-9828 

4277 

'3 

I3-668I 

19-8614 

6* 

22-5798 

8-2330 

4323 

16 

20-6067 

15-9655 

18 

11-3906 

3-7547 

4278 

8 

5-3635 

20-2002 

5 

14-2809 

7-8603 

4324 

4* 

20-6481 

15-7525 

5 

1  1-4130 

3-5413 

4279 

10 

5^354 

207746 

6 

14-5026 

8-4534 

4325 

6 

21-8117 

16-1  193 

6 

12-6049 

3-8011 

4280 

74§ 

6-3498 

21-3520 

57§ 

15-1639 

9-0881 

Si    736 

7'9 

4326 

26§ 

21-9610 

I5-3473 

30§ 

12-6833 

3-0203 

So    709 

9'5 

4281 

52§ 

7-6141 

21-4697 

33§ 

16-4149 

9'3i40 

8'    739 

9'2 

4327 

14    :  18-4808 

16-3775 

'7 

9-3071 

4-355° 

4282 

'4 

9-9213 

21-8173 

8 

18-6872 

9-8548 

4328 

6       20-3065 

I6-5493 

6 

1  1-1409 

4-3639 

4283 

6 

11-2257 

21-5823 

4329 

6* 

22-9886 

16-6965 

8 

13-8259 

4-2709 

4284 

25 

I3-9770 

21-2158 

'3 

227750 

9-5976 

4330 

4* 

'4"933' 

17-5125 

4* 

5-8750 

57968 

4285 

29§ 

5H596 

22-8480 

'5 

H-iSH 

10-5049 

8'    734 

9'5 

433' 

6 

167303 

17-7100 

7 

7-6820 

5-8354 

4286 

23§ 

67400 

22-7779 

1  1 

15-4340 

10-5447 

4332 

10       16-8883     17-7550 

•3 

7-8451 

5-8679 

4287 

6 

9-6766 

22-5067 

4* 

18-3821 

10-5242 

4333 

5 

177558     17-6119 

8 

8-6956 

5-6481 

4288 

18 

97457 

22-4058 

12 

18-4617 

10-4269 

4334 

34§ 

19-3694     17-1263 

3i§     10-2592 

5-0213 

Si    758 

9'5 

4289 

7 

10-3276 

22-6241 

5* 

19-0221 

10-6910 

4335 

6 

20-3951   ;  17-9400 

7 

"•3530 

574" 

4290 

'3 

10-4399 

22-9273 

6 

19-1082 

11-0043 

4336 

5* 

14-2372     18-1606 

5* 

5-2368 

6*5060 

4291 

7 

11-6296 

22-0040 

4337 

3* 

14-351  1     18-0770 

4* 

S'3433 

6-4097 

4292 

9 

13-5208 

22-2869 

4* 

22-2280 

10-6256 

4338 

38§ 

15-1318     18-3074 

39§ 

6-1425 

6-5715 

81    751 

9'3 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  J27'-8  of  R.A.  at  Dec.  +  81°,  and  I43"7  at  Dec.  +  82°. 
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flio-n-i 

B.  D. 

r~tia  tvi 

B.  D. 

uiani. 

X. 

y- 

Diani. 

x.                   y. 

No. 

Mag. 

X. 

•/• 

1  '  ,  ,t  :  i  .  . 

Z. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  2ib  40™  to  22h  om  —  contd. 

R.A.   22h  Om  tO  22h  20m 

Centre       R.A.  2ih  40™  Dec.  +  81*             R.A.  22h  o™  Dec.  +  82* 

Centre        R.A.  22h  20™  Dec.  +  81*              R.A.  22h  o"" 

Dec.  +  82* 

Plate  4102.     1898,  Sept.  9.         Plate  4103.    1898,  Sept  9. 

Plate  4116.    1898,  Sept.  21.           Plate  4103.     1898,  Sept  9. 

in. 

o 

m. 

4339 

5 

8-1897 

6-0038 

4394 

20§ 

5-9800 

14*4166 

25 

15-2987 

2*I2,6\ 

So     -  1  A 

9*2 

434° 

3* 

18-7030 

187759 

4 

97398 

6-721  I 

4395 

3!§ 

6-6355 

14-8834 

43§     15-9115 

2-6455J 

O\J        1  1  \J 

3 

434' 

9 

21-6406 

19-2100 

8 

127047        6-8954 

4396 

i9§ 

7-6324 

15-0832 

24       16-8879 

2*9296 

4342 

9 

227396 

19-3751 

6* 

13-8153        6-9649 

4397 

12 

9-9461 

'4-3547 

21 

19-2555 

2-4045 

4343 

6 

16-3920 

19-4143 

5 

7-4925        7-5625 

4398 

4 

10-4229 

14-3073 

6* 

19-7288 

2-3995 

4344 

4* 

16-7731    19-1565 

6 

7-8502        7*2723 

4399 

4 

13-3726 

14-5956 

6*    22-6491 

2-9349 

4345 

9       17-6789     19-8905 

1  1 

8-8192        7-9237 

4400 

ii 

5-0613 

16-3238 

13      14-2199 

3-9445 

4346 

4* 

19-01  15 

19-6373 

4 

10-1261       7'5549 

4401 

29§ 

5-2198 

16-2185 

42§     I4-3877 

3-8549 

80  713 

9'5 

4347 

9 

20-1999 

19-2093 

Q 

11-2704 

7-0229 

4402 

7 

6-5184 

15-5830 

1  1 

157352 

3-3330 

4348 

6* 

21-1757 

20-1561 

6 

12-3257 

4403 

37§ 

12*1269 

14-8584 

5o§ 

21-3855 

3-0928 

80    720 

9*1 

4349 

24 

22-5578     19-6685 

27§ 

I3-6595 

7-2722 

4404 

5 

7-2506 

7 

16-41  10 

4*0048 

435° 

12 

22-7795  ;  19-9545 

'4 

13-9057   :    7-5366 

44°5 

21 

8*9423 

16*3768 

24 

18-0819 

4'3337 

4351 

3* 

14-2376    19-9185 

4 

5-3958       8-2572 

44°6 

8 

10-1945 

16-6545 

12 

19-3065 

4-7161 

4352 

55§ 

15-1447    20-5846 

55§ 

6-3579       8-8388 

81    752 

9-2 

44°7 

4       19-6107 

4-8091 

4353 

ii 

17-6628  !  20-3154 

16 

8-8414       8-3496 

4408 

5 

13-3187 

16-1291 

8*    22-4616 

4-4632 

4354 

24 

18-8817     20-6020 

23 

10-0818       8-5263 

44°9 

8 

1  1  -6008 

16*8957 

13       20*6864 

5-0754 

4355 

7 

19-3095     20-5445 

9 

10-5017  i    8-4329 

441° 

n* 

13-8784 

17-0347 

12 

229422 

5-4083 

4356 

4* 

20-5616     20-7013 

4t 

11-7640       8-4884 

44H 

29§ 

57827 

18  6531 

4!§ 

147394 

6-3292 

8  1    762 

9*2 

4357 

'3 

21-9113     20-6628 

'3 

13-1026       8-3204 

4412 

13 

6-9933 

18-2854 

21 

15-9787 

6*066  1 

4358 

4* 

22-1491  ;  21-0970 

5 

I3-3795       8-7305 

44'3 

13 

8-4368 

18-6003 

'7 

17-3884 

6-5048 

4359 

37§ 

22-7529    21-1495 

33§ 

13-9850 

8-7306 

81    761 

9'5 

44'4 

6 

8-6901 

18-91  17 

8 

17-6115 

6*8352 

4360 

8 

15-5699    21-2777 

9 

6-8413 

9-4927 

4415 

8 

8-6943     18-5817 

10 

17-6482 

6*5074 

4361 

4* 

15-8138 

21-3855 

4 

7-0919 

4416 

5     '187074 

67385 

4362 

6 

17-8860 

21-0571 

5 

9-1295       9-0683 

44'7 

ii 

9-1500    19*1350 

15     '  18*0516 

7  -0960 

4363 

4* 

18-0992 

21-6263 

4 

9-3911 

9*6163 

44i8 

10 

11*4815    20*2726 

12           2O-28O6 

8-4284 

4364 

18 

20-7627 

21-2630 

18 

I2-OI2O 

9-0188 

44'9 

5t 

12*9102 

20-3409 

6       21-6921 

8-6213 

4365 

5t 

22-4871 

217871 

6 

137748 

9-3894 

4420 

4 

67858    21*7878 

5 

1  5  -4704 

9*5412 

4366 

15 

22-5559 

21-6723 

14 

I3-8349 

9-2688 

442i 

5     !    7-2601 

21*7041 

6f     15-9466 

9-4953 

4367 

48§ 

15-0028    21-8728 

46§ 

6-3296      10-1347 

81     750 

9-2 

4422 

12       '     9-6844 

21*4666 

16     '  18-3856 

9-4666 

8  1    769 

9-5 

4368 

5 

15-5030    22-6696 

6 

6-9002       10-8837 

4423 

9       10-0398 

21-3454 

1  1 

187492 

9-3766 

4369 

4* 

15-6098    22-0864 

4 

6-9505 

10-2948 

4424 

4       19-3033 

9-3347 

4370 

8 

16-0653    21-9245 

9 

7-3915       10-0940 

4425 

7       107016 

21-3392 

10       19-4105 

9-4277 

437i 

27§ 

17-1395    21-9783 

3o§ 

8-4667       10-0513 

Si    754 

9-5- 

4426 

5       107158 

21-2025 

5 

19-4347 

9-2943 

4372 

21 

18-2025    22-7771 

20 

9-5966 

'0-7537 

4427 

4       12-5717 

21-6574 

6 

21-2448 

9-9049 

4373 

8 

20-8014    23-1398 

6 

12-2185       10-8842 

4428 

16         57756 

22-7059 

15 

14-3862 

10-3665 

4374 

25           22'I  l6l        22-^lI3 

22 

13-4703       10-1441 

4429 

14 

9-3757 

22*2776 

18-0078 

10*2515 

81    768 

9'5 

4375 

5       22-3635 

22-8855 

5^ 

137479      10-4948 

443° 

16 

12*4077 

21-9813 

20 

21*0548 

10-2139 

4376 

4°§     17-794I 

23-37io 

9-2420            -3800 

81    757 

9'4 

4431 

15 

5-4876    23-5412 

13 

14*0240 

11-1752 

4377 

18       18-8282 

23-9438 

14 

10-3228            "8591 

4432 

8     i    8-0215     23-4875 

9 

16-5563 

11-3408 

4378 

4*    20-3676 

23-4240 

4* 

11-8074            "2063 

4433 

5     ,    9-8162     23-3894 

-# 

18*3517 

11-3954 

4379 

3*    21-4351 

23-8894 

4* 

12-9131            -5743 

4434 

21         7-0073     25-0515 

24 

15*4098 

12-8083 

81    763 

9'5 

438o 

40§    i  22-0355     24-1685 

34§ 

8  1    760 

9'4 

4435 

34§       7-5I29     24-6217 

33§     I5-95I5 

12-4239 

8  1    764 

9'4 

4381 

3       15-0098    24-3956 

5* 

6-5607         2-6500 

4436 

4*       8-1183     24-2454 

4      16-5865 

12-IO22 

4382 

4*     15-1816  ,24-0575 

4* 

6-7000      12-2955 

4437 

ii         8-9980     24-7922 

13       17-415° 

127223 

4383 

12     :  15-8467     23-8497 

10 

7-3436      I2-0288 

4438 

24§      12-6658     24-3488 

29§     21-1103 

12-5951 

8  1    770 

8-9 

4384 

22           16*8027 

24-I393 

22 

8-3223       12-2334 

4439 

7       13-6498     24-1335 

9 

22*1091 

12-4637 

4385 

26          I7-I772 

24-7143 

25§ 

87470      12-7741 

Si    755      9'5 

444° 

5* 

57327 

26-1757 

6* 

14*0440 

13-8209 

4386 

5*    21-1676    25-0370 

5 

12-7515       12-7426 

12 

26-1929 

9 

14*1618 

13*8487 

4387 

6       15-2129    25-2021 

10 

6-8353       I3-4340 

4-I42 

6t 

7-0557 

26-1753 

8 

15-3637 

I3-9358 

4388 

21       16-4814    25-2195 

24 

4443 

10         7-7005 

25-5450 

12 

16-0603 

I3-3577 

4389 

4      '7-7992     25-5758 

3* 

9-4449       '3-5790 

44+4 

17 

9-2543 

25-9725 

19 

17*5703 

13-9194 

81    766 

9'5 

4390 

4*     18-9155     25-1121 

4 

10-5143 

I3-OI55 

6*  :  20-0031    25-8915 

7 

11-6648 

13-6968 

9°§ 

26-1787 

1-4589 

80    722 

9"o 

4392 

6    j  20-5129    25-8211 

7 

12-1691 

13-5788 

97§ 

24-5336 

7-6584 

Si    775 

70 

4393 

5 

137693 

13-6374 

8o§ 

26-6187 

10-4697 

81    781 

8*5 

69§ 

2-5898 

11-6839 

81    744 

Q  "  2 

42§ 

237154 

18-8257 

81    762 

Q  *2 

i  risecm  interval  represent*  very  nearly  5'  =  i27«'8  of  R.  A.  at  Dec.  +  81",  and  i43**7  »t  Dec.  +  82*. 
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N- 

Tllam 

B.  D. 

B.  D. 

o. 

uum. 

X. 

y- 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

y- 

H- 

No.             Mag. 

R.A.   22h  20m  to  22h  40m 

R.A.  22h  2Om  to  22h  4Om  —  contd. 

Centre        R.A.  22h  2om  Dec.  +  Si'           R.A.  22h  4<>m  Dec.  +82* 

Centre       R.A.  22h  20'"  Dec.  +  81*               R.A.  22U  4Om  Dec.  +82° 

Plate  4116.     1898,  Sept.  21.        Plate  4105.     1898,  Sept.  17. 

Plate  4116.     1898,  Sept.  21.         Plate  4105.     1898,  Sept.  17. 

m. 

m. 

4445 

4'§ 

18-5297 

14*0348 

52§ 

9-0708 

2-0628 

80°   725 

9'3 

45°4 

20 

22-2177 

237816 

21 

I3-59I8        U'4535 

4446 

9 

19*0838 

14-6294 

14   i  9-6739 

2-6073 

45°5 

7 

14-6090 

23*8561 

6 

6-0150     12-1881 

4447 

29§ 

20*561  1 

15-0278 

37§     11-1803 

2-8752 

8O     729 

9'5 

4506 

6 

I573H 

24*3236 

5 

7-1752     i2'557i 

4448 

6 

21-9198 

I4-9553 

8       12-5299 

2-6846 

45°7 

33§ 

16-6606 

24H338 

4'§ 

8-1104     I2"5853 

81    779 

9'5 

4449 

6 

16-4732 

15-4755 

12             7-1486 

3^753 

4508 

18 

17-5191 

24-8543 

17 

9-0015     12-9284 

81    780 

9'5 

4450 

7 

21*0248 

16-1649 

6* 

1  17428 

3-9682 

4509 

6* 

22-0276 

25-2379 

6 

13-5280     12-9189 

445i 

4-* 

'7"'439 

16-5794 

6 

7-9118 

47172 

4510 

ii 

14-0040 

24-9868 

IO 

5-5119     13-3687 

4452 

8 

17-1376 

16-8403 

H        7-9287 

4-9765 

4511 

29§ 

15-6029 

24-9528 

29§ 

7-1031     13-1933 

81    776 

9'5 

4453 

4 

19*1521 

16-4590 

5 

9-9017 

4-4259 

4512 

3'§ 

15-9905 

25-6631 

32§ 

7-5490     13-8663 

81    778 

9'5 

4454 

5 

21-8209 

16-4058 

6 

12-5560 

4''  393 

4513 

'3 

18-2890 

25-2820 

H 

9-8057     13-2893 

4455 

17 

22-5573 

16-9720 

'7       i3-339i 

4-6389 

45'4 

4 

18*8847 

25-0933 

4 

103816     13*0477 

4456 

4 

17-4717 

17-1364 

6        8-2859 

5-2462 

r4 

19-5398 

25-5/38 

14 

11-0786     13*4710 

4457 

'7 

17-4804 

17-4057 

19        8*3181 

5-5121 

4516 

22 

19-8559 

257403 

22 

11-4083     13*6091 

81    784 

9'5 

4458 

18 

21*5491 

18-0562 

20          12-4268 

5-8065 

4517 

5* 

21-5571 

25-9708 

8 

13*1228     13-6908 

IACQ 

7 

22*2  I4O 

I7"C  tQt 

1  O          I  3*048  2 

c1  ">  r  A  c 

'r'137 

4460 

/ 

6 

22-2543 

•/    537J 
17-9770 

8       13-1231 

"5-6671 

6i§ 

27629       3-4395 

80    720 

9"' 

4461 

3'§ 

18*5636 

18-4124 

42J 

9-4836 

6-4209 

81    782       9-2 

34§ 

4-1228 

12-8488 

8  1    770 

8'9 

4462 

8 

21-2843 

18-9338 

IO 

12-2396 

6-7039 

6s§     24*3020 

18-9410 

81    788 

77 

4463 

'7 

21*3398 

18-8192 

•9 

12-2850 

6-5852 

55§ 

24-8209 

19*3931 

8  1    790 

9*0 

4464 

7 

21-3938 

18-9496 

8 

12-3503 

6*7100 

267592 

19-6710 

81    795 

8*9 

4465 

4* 

22*O7OO 

19-0127 

3 

13*0288 

67144 

74§ 

23-6987 

26-0840 

8  1    789 

8*0 

4466 

88§ 

'5-6533 

19-1389 

92§ 

6*6494 

7'3972 

81    775 

7-0 

(.467 

4 

18-9151 

19-1278 

4* 

9*8969 

7-1048 

,                             . 

4468 

4* 

20*1745 

19-2231 

4* 

1  1-1596 

7-0894 

R.A.  22"  4Om  to  23"  om 

4469 

20§ 

20-641  I 

19-8470 

24§ 

11*6781 

7*6713 

Centre        R.A.  23!"  om  Dec.  +  81'               R.A.  22h  40"'  Dec.  +  82* 

4470 

4 

207580 

19-3079 

f 

6 

11-7459 

Plate  4107.     1898,  Sept.  17.         Plate  4105.     1898,  Sept.  17. 

447' 

6 

H-8354 

20-5645 

7 

5-9587 

8-8916 

1 

0 

m. 

4472 

'7 

I5-3433 

19-8076 

2I§ 

6*3972 

8*0916 

4518 

13 

10-9823 

13-9765 

17 

20-2351 

2-0974 

4473 

7 

I7-I526 

2O'IO33 

IO 

8*2241 

8-2286 

4519 

6 

5"'  :  57 

14-1988 

4474 

16 

I7*I296 

20-6965 

i7§ 

8-2548 

8-8223 

4520 

5 

57521 

14-104! 

4475 

29§ 

I9*0075 

20-7981 

34§ 

10-1351 

8-7602 

81    783 

9'3 

4521 

13 

7*4490 

14*1703 

1  1 

16-6932 

1-9873 

4476 

4 

19*4876 

20-2891 

4* 

10-5681 

8*2137 

4522 

4* 

8-6759 

14*8998 

4* 

17-8520 

2-8202 

4477 

7 

207250 

20-2589 

4 

11-7958 

8-0736 

4523 

4 

8-7186 

14-8593 

4* 

17-8982 

2-7810 

4478 

6 

2I-I8I3 

20-8771 

6 

12-3045 

8-6509 

4524 

15 

10-8662 

14-0395 

20 

2O'I  I  l8 

2-1520 

4479 

47§ 

21-5854 

207403 

53§ 

12-6976 

8-4780 

81    786 

8-8 

4525 

39§ 

1  1-1566 

14-8656 

46§ 

20-3304 

2-9993 

80   738 

9'3 

4480 

9 

I4-3220 

21-5774 

ii 

5-5341 

9-9440 

4526 

1  1*2366 

I4-I559 

4i§ 

2O-47OO 

2*3000 

80    740 

9'5 

4481 

'4 

'4-5375 

21-3317 

17 

57266 

9-6784 

4527 

22 

12*2603 

14-1876 

28§ 

21-4863 

2-4215 

So    742 

9'5 

4482 

9 

16-2992 

21-5262 

ii 

7-4985 

9-7222 

4528 

I  I 

5-7036     15*0865 

1  1 

14-8785 

2-7523 

4483 

10 

16-9229 

21-8237 

9 

8*1481 

9*9622 

4529 

2I§ 

8*1899 

15*2427 

22 

17-3403 

3-1201 

4484 

6 

17-7097 

217974 

8 

8*9280 

9-8693 

453° 

6 

9-1894 

15-9125 

_4* 

18-2794 

3-8/54 

4485 

16 

I7-8157 

21-5469 

19 

9-0125 

9-6096 

453' 

6o§ 

10*9160 

157178 

20-0168 

3-8283 

80    737 

8-9 

4486 

6o§ 

I7-9733 

21-7621 

66§ 

9-1862 

9-8075 

81    781 

8-5 

4532 

6* 

11-0513 

I5-I445 

5 

20-2008 

3-2667 

4487 

'9 

19-1966 

21-1193 

23§ 

10-3497     9-0643 

4533 

8 

7-3769 

16-2256 

7* 

16-4469 

4-0297 

4488 

'4 

I9*66l2 

21-8489 

15 

10-8756     97507 

4534 

1  1 

8-1378 

I6-4753 

12 

17-1823 

4-3440 

4489 

ii 

14-6623 

21*9484 

15 

5-9054 

10-2838 

81    772 

9'5 

4535 

8 

10-2936 

16-6923 

7 

19-3128 

47435 

449° 

38§ 

14-8023 

21-7882 

45§ 

6-0303 

10-1114 

81    773 

9'3 

4536 

4* 

10-6453 

16-9058 

4* 

19-6450 

4-9848 

449  ' 

14 

15-2748 

22-4924 

19 

6-5603     10-7704 

4537 

13 

1  1  -0400 

167951 

1  1 

20-0472 

4'9"3 

449  2 

6 

I5-5433 

22-3039 

6 

6-8125     10-5586 

4538 

3o§ 

13-2553 

16-6903 

32§ 

22*2624 

4-9965 

80    745 

9-1 

4493 

4 

I7-3598 

22-4446 

4* 

8-6345    10-5456 

4539 

28§ 

13-6985 

16-2445 

36§ 

227442 

4-59i8 

80    747 

9'5 

4494 

4* 

22-2804 

23-0587 

3 

13-5904     107269 

454° 

20 

6-9153 

I77532 

J9 

15-8580 

5-5I33 

4495 

21 

22-5164 

23-1440 

18 

13-8333   10-7931 

454' 

20 

7-7936 

!7'9543 

20 

16-7158 

57864 

4496 

6 

14-3845 

23-2665 

6 

5-7409     11-6190 

4542 

5 

8-4944 

17-0866 

5* 

17-4876 

4-9853 

4497 

9 

I4*5092 

23*4179 

9 

5-8788      17620 

4543 

6 

8-6447 

17-2973 

5 

17-6199 

5-2060 

4498 

'7 

15*3996 

23-3842 

20 

6-7633     1-6494 

81    774 

9'5 

4544 

9 

87151 

17-1633 

9 

17-6997 

5-0765 

4499 

ii 

177755 

23-4397 

14 

9-1361 

1-4994 

4545 

10 

10-4812 

17-2650 

12 

19*4519 

5-3325 

4500 

19-0462 

23*1903 

9 

10-3802 

1-1412 

4546 

8 

10-9268 

17-31  10 

6 

19-8908 

5'4i59 

4501 

i7 

19-3126 

23-9740 

16       10-7136 

1-8969 

4547 

17 

5-6794 

18-3794 

13 

14*5702 

6-0310 

4502 

16 

20-5435 

23-2170 

14       11-8727 

1-0378 

4548 

66§ 

6-3907 

18-7386 

74§ 

15*2484 

6-4515 

81    788 

77 

45°3 

4°§ 

2I-I592 

23-3680 

45§   1  12-4998 

1-1340 

81    785 

9'4 

4549 

5 

6-5009 

18*1076 

4* 

15*4129 

5*8326 

I  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i27«"8  of  R.A.  at  Der.  +  81°,  and  I43S7  at  Dec.  +  82'. 
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B.  D. 

B.  D. 

Xo. 

Diam. 

*•               y. 

Diam. 

X. 

y. 

Vo. 

Diun. 

X. 

y- 

Diam. 

x.                      y. 

No.             Mag. 

No. 

Mac- 

it.  A.  22h  40™  to 

23b  om  —  contd. 

R.A.  23h  d™  to  23h  20m 

Centre        R.A.  2j>>  o"  Dec.  +  Si*               R.A.  21"  40™  Dec.  +  »2* 

Centre        R.A.  23"  o*>  Dec.  +  Si"                  R.A.  23"  2o=>  Dec.  +  82° 

Plate  4107.     1898,  Sept.  17.        Plate  4105.     1898,  Sept.  17. 

Plate  4107.     1898,  Sept  17.           Plate  4094.     1898,  Aug.  19. 

m 

o 

m. 

455° 

II 

8-5980 

18-2305 

10 

17-4903 

6-1329 

4605 

6* 

14-1743     14-0388 

6* 

4-6236 

2-4352 

4551 

II           9-I97I 

18-3973 

10 

18-0717 

6-3512 

4606 

7 

17-0773     14-0940 

4* 

7-5189         2-2360 

455* 

25§      9-5032     18-1659 

25§ 

18-3996 

6-1452 

8  1    796 

9'5 

4607 

7 

19-6225     14-8462 

6f     10-1192       2-7694 

4553 

II 

10-5304  r  18-2781 

9 

19-4124 

6-3464 

4608 

Jl| 

20-2957  i  14-0640 

3i§   i  10-7221  :    1-9320 

4554 

8       10-8488     18-9910 

6 

19-6672 

7-0834 

4609 

28§ 

20-6150  |  14-6733 

3i§   !  11-0925      2-5112 

4555 

72§ 

11-1686     18-8650 

66§ 

19-9980 

6-9853 

81    801 

8-0 

4610 

•Ml 

21-61  13  ,  14-6013 

39§ 

12-0783          2-3552 

80    760 

9-2 

4556 

ii 

12-1368     18-8745 

1  1 

20-9618 

7-0760 

461  I 

53§ 

15-1059 

15-5141 

47§ 

5-6744          3-8208 

80    749 

9-2 

4557 

6 

13-2715     18-2865 

4* 

22-1415 

6-5906 

4612 

5       16-2628 

15-4119 

4 

6-8222          3-6227 

4558 

1  1 

5-7154     19-6169 

8 

14-5011 

7-2674 

4613 

H 

17-4823 

14-9768 

9* 

7-9982          3-0828 

4559 

8 

6-6688     19-2842 

8 

15-4792 

7-0150 

4614 

26      17-6323 

15-5129 

28 

8-1939    •      3-6026 

4560 

54§ 

6-9795  ,  19-0945 

57§ 

15-8049 

6-8551 

8  1    790 

9-0 

4615 

4       21-7287  j  15-8854 

4 

12-3087          3-6256 

4561 

5 

7-2357 

19-6055 

4t 

16-0148 

:-3859 

4616 

36^     21-9098     15-9115 

35§ 

12-4893          3-6333 

80   762      9-2 

4562 

4 

87253 

19-4508 

4* 

i7"5!3i 

7'3569 

4617 

13       22-5511     15-8626 

ii 

I3-I247          3'5297 

4563 

68S 

8-9361 

19-0348 

62§ 

177591 

6-9613 

81    795       8-9 

4618 

7 

14-4312     16-3525 

6 

5-0785 

47162 

4564 

42§ 

97996 

19-5491 

44§ 

18-5766 

7'5510 

81    797      9-0 

4619 

1  1 

14-5089     16-9670 

12 

5-2063          5-3207 

4565 

6 

11-5878 

19-5886 

4t 

20-3531 

7743° 

4620 

4* 

15-1544  j  16-8308 

3* 

5-8369 

5-i3'3 

4566 

10 

12-8055     19-5075 

8 

21-5719     77655 

4621 

7 

15^272     ;    I6-9353 

8 

6-5I74          5-I753 

4567 

6 

5-4081     20-2151 

4 

14-1412     7-8348 

4622 

66§ 

I8-8892         16-9868 

64§       9"57i8      4-9642 

80    755 

8-5 

4568 

12 

6-0168     20-5454 

9 

14-7192     8-2192 

4623 

8 

I9-I085         I6-3I35 

6        97337  i    4-2755 

4569 

9 

6-9267     20-1414 

-* 
/ 

15-6617     7-8904 

4624 

33§ 

I9-6882 

167359 

3°§     I0'3476  |    4'6464 

80    757 

9'5 

4570 

'4 

7-9210    20-2244 

13 

16-6464     8-0604 

4625 

6      20-9043     16-5361 

4 

II-5392         4-3410 

457i 

8 

8-0278 

207352 

7 

167078     8-5807 

4626 

13       14-1948     17-1720 

18 

4-9108          5-5520 

4572 

/: 

8-6348 

20-9703 

4 

17-2921      8-8662 

4627 

62§     14-8014 

17-8133 

53§ 

55715         6-1399 

81    806 

8-5 

4573 

46§ 

10-2916 

20-3345 

42§ 

18-9990     8-3738 

8  1    799 

9-2 

4628 

44§     i5'5588 

17-0285 

43§ 

6-2581          5-2915 

8  1    808 

9-2 

4574 

15 

107805     20-8712 

'4 

19-4402      8-9503 

4629 

4      '6-3796 

17-2735 

5t 

7-0979          5-4655 

4575 

2+1        11-0393       20-84II 

25§ 

19-6995    ;     8-9438 

8  1    800  '    9-5 

4630 

8i§     18-1964 

17-3689 

77§ 

8-9145          5-4049 

81    812       8-3 

4576 

24$ 

6-5864    21-4836 

20§ 

15-2082         9-2003 

4631 

17       19-3278 

17-3631 

13 

IO-04I5          5-3025 

4577 

5 

7-2049 

21-2061 

4* 

15-8487         8-9763 

4632 

4 

20-0338 

17-3261 

4*     '°7399 

5-2031 

4578 

6 

8-8269 

21-6329 

4* 

17-4252      9-54I7 

4633 

1  1 

20-5424 

17-0793 

II           11-2256    j      4'9I42 

4579 

6 

10-6390 

21-6191 

4* 

19-2328      9-6816 

+634 

7«l 

22-251O 

I7-9334 

72§     13-0023       5-6171 

Si    818       8-5 

4580 

48§ 

12-0612 

21-0143 

47§ 

207037      9-2045 

81    802       9-1 

4635 

32§ 

22-3322 

17-3910 

3I§        13-0368 

5-0718 

81    819       9-5 

4581 

16 

13-9608 

21-2665 

18 

22-5735      9-6168 

4636 

21 

I5-O62O 

18-6749 

23 

5-9056 

6-9758 

81    807       9-5 

4582 

6 

5-9601 

22-3087 

4637 

15 

I6-I074 

18-8664 

»4 

6-9628         7-0753 

4583 

9 

6-1173 

22-9047 

7 

14-6174     10-5756 

4638 

10 

I6-3I57 

18-5299 

10        7*1405      6-7216 

4584 

28$ 

7-9528 

22-9342 

24§ 

16-4439     107613 

81    792 

9'5 

4639 

25§     167259 

18-2558 

25§      7-5259 

6-4139 

4585 

6 

9-2519 

22-8147 

5 

1--50I     107553 

4640 

7     '  17-0790 

18-0478 

7 

7-8602 

6-1776 

4586 

5 

11-4512 

22-6881 

4* 

19-9511     10-8165 

4641 

42§     18-2330 

18-6650 

42§       9-0623 

6-6934 

81    813       9-4 

4587 

22 

6-0992 

23-3749 

18 

I4-5591 

1-0435 

4642 

6      21-1263 

18-9332 

5 

1  1-9688 

67120 

4588 

8 

6-2908 

23-4975 

5* 

'47395 

1-1850 

4643 

9      22-2840 

18-6837 

8 

13-0985 

6-3624 

4589 

32§ 

6-5290 

23-6424 

25 

149643 

1-3465 

81    787 

9'5 

4644 

18       22-2854 

18-8375 

16 

I3-II44 

6-5150 

459° 

4 

8-3918 

237685 

4* 

16-8111 

I-6335 

4645 

7 

'4-I335 

19-2988 

6 

5-0338 

7-6742 

4591 

22§ 

9-0198 

23-0916 

i8§ 

17-4928 

I  "0  1  2  S 

8  1    794 

Q-; 

4646 

9 

15-8715 

19-4649 

6 

67784 

7-6921 

4592 

II 

9-4692 

23-1903 

8 

17-9317       1-1478 

4647 

10 

15-9720 

19-4607 

9 

6-8773 

7-6801 

4593 

6 

9'4874    23-9492 

4648 

8 

16-3334 

I9"2547 

7 

7-2195 

7-4434 

4594 

Ml 

9-6102  '  23-8058 

2I§ 

18-0200     11-7749 

4649 

10       17-9690    197318 

7 

8-8905 

7-7768 

4595 

13     !    6-7915    24-6196 

8 

15-1426   12-3437 

4650 

1  1       18-4118     19-6096 

9 

9-3227 

7-6170 

4596 

29S 

10-1498     24-6583 

26§ 

18-4834 

12-6696 

81    798      9-5 

4651 

5       19-8570    19-8406 

6 

IO-78I2 

77240 

4597 

10 

10-3083 

24-0945 

r* 

18-6892 

I2-I  191 

4652 

10 

21-1555     19-1989 

7 

12*0193 

6-9740 

459« 

22 

1  1-7580 

24-3759 

'9 

20-1106     12-5268 

4653 

14      21-2970    19-4066 

10 

12-1776 

7-1677 

4599 

8 

5-9061 

25-4846 

-* 

14-1843    13-1291 

4654 

3o§     21-4738     19-6208 

29§ 

12-3735 

7-3662 

81    817  |    9-5 

4600 

2O 

6-0796 

25-9893 

«4 

14-3147    13-6467 

4655 

5      21-4955     19-6403 

6 

12-3991 

7-3844 

4601 

72§ 

7-0220 

25-8792 

72§ 

15-2655    13-6171 

81    789      8-0 

4656 

5      22-3369 

i9"357i 

5* 

I3-2III 

7-0307 

4602 

27 

7-8974 

25-9262 

!9 

16-1320   137394 

81    791 

Q-? 

4657 

47§     22-3812 

19-3968 

46§ 

I3-2574 

7-0658 

81    820 

9'3 

46°3 

9 

7-9387 

25-0425 

6 

16-2489     12-8623 

4658 

5* 

23-0053 

19-2830 

4 

13-8715 

6-8973 

4604 

6 

9-I574 

25-4255 

4* 

17-4305    13-3547 

4659 

6 

14-7237 

20-2087 

5 

5-7000 

8-5324 

4660 

17 

16-9125 

20-5396 

16 

7-9073 

8-6737 

57§ 

23-7082     6-2513 

Si    806      8-; 

4661 

6 

18-5515 

20-3510 

5 

9-5246 

8-3450 

5o§ 

25-9231     12-6814 

81    811 

87 

4662 

10 

19-2992 

20-6338 

7 

10-2937 

8-5630 

94§ 

26-8282 

I3-O2O3 

81    814 

8-0 

4663 

'4 

I9M43I 

20-4536 

9 

IO-422O 

8-3-09 

465       5-0220    20-9773 

81    786 

8-8 

No.  4630.     This  is  a  double  star.    The  components  are  not  separable  and  are  meas- 

ured as  one  mass.     The  20s  images  show  the  components  to  be  separated  by  about 

+  -0167  and  -  -0050  in  the  x  and  y  co-ordinates  respectively. 

i  rcseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  117'  8  of  R.A.  at  Dec.  +  81°,  and  i43»7  at  Dec.  +  82°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE    +    81°. 


Tflrt 

fliarn 

B.  D. 

B.  D. 

no. 

Uiani. 

X. 

?/• 

Ditto. 

!/• 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

I)Ui  )H. 

X, 

v» 

No. 

Mag. 

R.A.  23h  om  to  23--  20™  —  contd. 

R.A.  23''  2Om  to  23h  40™  —  contd. 

Centre       R.A.  23*  om  Dec.  +  81"               R.A.  23^  20™  Dec.  +  82* 

Centre     R.A.  23h  40™  Dec.  +  81°              R.A.  23h  20™  Dec.  +82" 

Plate  4107.     1898,  Sept.  17.          Plate  4094.    1898,  Aug.  19. 

Plate  4117.    1898,  Sept.  21.        Plate  4094.     1898,  Aug.  19. 

o 

in. 

• 

m. 

4664 

16 

19-5602 

20-9175 

"4 

10-5771 

8-8237 

4710 

I2§ 

13-2608 

I4-3358 

22 

22-5468 

2-6890 

4665 

16 

20-9885 

20-0138 

1  1 

11-9231 

77995 

4711 

8 

6-2190 

IS-OSSS 

9 

15*4681 

2-7878 

4666 

5* 

22-7531 

20*9218 

4 

'37599 

8-5525 

4712 

5«§ 

6-3380 

15-8173 

65§ 

15*5199 

3-5613 

80     766 

8-7 

4667 

21 

22-7910 

2O*8lOI 

'3 

I3-7875 

8*4377 

4713 

9 

6-8925 

15-6672 

12 

16-0885 

3-4587 

4668 

23§ 

14-1  166 

21-9144 

24§ 

5-24i5 

10*2844 

47"  4 

8 

7-4252 

15-1250 

8 

16-6628 

2-9638 

4669 

5 

14-8961 

21-3734 

4* 

5-97I9 

9-6777 

47  '5 

7 

9-2801 

15-6825 

8 

18-4632 

3-6839 

4670 

9 

15-1461 

21-8878 

9 

6-2637 

10*1686 

4.716 

*i§ 

9-8450 

15-6196 

50* 

19-0320 

3-6671 

80    774 

8*7 

4671 

8 

18-6609 

21-6109 

6 

9-7422 

9'5894 

47  '7 

8 

10-0185 

15-8966 

IO 

19*1785 

3-9585 

4672 

5o§ 

20-8845 

21-7553 

S5§ 

11-9683 

9-5453 

81     815 

8-8 

4718 

4 

11-8815 

15-9160 

9t 

21-0377 

4-1400 

4673 

5* 

2O-qoi8 

21-2975 

4* 

>  i  '945  5 

9-0828 

4719 

5 

12-7472 

15-2550 

5* 

21-9569 

3-5558 

4674 

IO 

227676 

21-3809 

6 

13-8133 

9-0080 

4720 

5        7'4H5 

16-5769 

7 

16-5275 

4-41  1  8 

4675 

3°§ 

14-6598 

22-5274 

35§ 

5-8356 

10-8471 

81    805 

9'5 

4721 

5!  '  10-0133 

16-5897 

7 

i9-II43 

4-6506 

4676 

6 

14-7766 

2  2  '60  1  7 

6 

5'959° 

10-9123 

4722 

6 

10-6018 

16-1045 

9 

19-7421 

4-2150 

4677 

8 

14-81  17 

22-3045 

5 

5-9683 

10-6135 

4723 

9 

1  1-2984 

16-5193 

1  1 

20-4000 

<r6929 

4678 

4* 

15-0693 

22-7146 

4 

6-2597 

10*9975 

4.724 

5 

12*0860 

16-1  509 

5* 

21-2148 

4-3949 

4679 

6 

15-5124 

22-2833 

4 

6-6624 

'°'53i7 

472> 

6 

13-6307 

16-6556 

5* 

22-7090 

5-0309 

468-0 

12 

!573°5 

22-7529 

7 

6-9220 

10*9783 

4726 

8 

6-0451 

I7-3594 

IO 

15-0930 

5-0710 

4681 

4 

18-0828 

22-1753 

3* 

9-2134 

10*2032 

4727 

II 

6-1148 

17-2544 

1  1 

15-1538 

4-97  1  5 

4682 

6 

19-1650 

22-4450 

6 

10-3178 

10*3801 

4728 

10 

7-7484 

17-5408 

15 

16-7740 

5-3998 

4683 

4 

r9'9453 

22-4307 

4729 

5 

7-8694 

17-1565 

5 

16*9283 

5-0265 

4684 

6 

21-6091 

22-7839 

5* 

12-7790 

10*5072 

473° 

4* 

10*1677 

17-4186 

4* 

19-1952 

5-4890 

4685 

23 

22-2238 

22*0510 

18 

13-3291 

97231 

4731 

!3 

10-5770 

17-2522 

'9 

19*6181 

5-3561 

4686 

5 

15-6058 

23-7225 

4t 

6-8799 

11*9574 

4732 

20§ 

11-2902 

i7-3504 

27§ 

20-3210 

5*5165 

4687 

7 

15-9400 

23-7204 

6 

7-2135 

11*9258 

4733 

17 

6-0798 

18-8897 

1  8 

14-9958 

6-5970 

4688 

18 

17-0828 

23-9728 

15 

8-3734 

12*0797 

4734 

5 

67590 

18-1434 

5 

IS7357  '    5'9'3o 

4689 

5 

17-4706 

23-8861 

4735 

8 

10-8395 

18-6828 

14 

19-7550 

6-8049 

4690 

20 

19-6563 

23-8033 

H 

10-9228 

1  1-6904 

4736 

12 

13-0581 

18-9344 

20 

21-9435 

7-2493 

4691 

•9 

20-0688 

23-8642 

10 

11-3385 

11*7149 

4737 

IO 

6-2306 

19-0320 

10 

"5-I337 

6-7524 

4692 

IO 

20-2997 

23-1617 

5 

1  1-5091 

10-9958 

4738 

5* 

6-8960 

19*3552 

5 

157695 

7-1313 

4693 

72§ 

20-7628 

23-5350 

8i§ 

I  2  -OOO8 

11-3268 

81    816 

8-1 

4739 

7* 

7-0259 

19-2108 

7 

15*9090 

7-0003 

4694 

12 

21-9995 

23-6134 

10 

I3-2385 

1  1*2970 

474° 

4 

8-6694 

'9-4354 

5 

17-5285 

7-3658 

4<9I 

46§ 

17-5625 

24-0313 

46§ 

8-8560 

12*0965 

81    si  i 

87 

4741 

It 

9'36i4 

19-7053 

4t 

18-1939 

7-6956 

4696 

9 

18-0075 

24-1170 

4 

9-3088 

12-1450 

4742 

H 

I2'O2OO 

19-2558 

-9 

20-8828 

7-4814 

4697 

8o§ 

18-4924 

24-2884 

87§ 

9-8042 

12-2729 

81    814 

8-0 

4743 

4°§ 

12-4500 

'9-I753 

4«§ 

21-3163 

7'4353 

81    827 

8-3 

4698 

ii 

20-0030 

24-9235 

IO 

11-3637 

12-7748 

4744 

5 

13-6403 

19-6996 

6 

22-4564 

8-0632 

4699 

16 

21-2440 

24-7177 

IO 

12-5823 

12-4630 

4745 

1  1 

6-8682 

20-1223 

•3 

15-6749 

7-8932 

4700 

23 

22-0458 

24-8365 

16 

I3-3931 

12-5152 

4746 

20§ 

7-2392 

20-0163 

25§ 

16-0507 

7-8227 

4701 

5 

19-1795 

25-7605 

4t 

10-6159 

13-6795 

4747 

22§ 

8-4398 

20-5432 

25§ 

17-2024 

8-4499 

Si     826 

9'5 

4702 

18 

19-7625 

25-7228 

12 

I  1*1941 

13-5916 

4748 

5 

I  I  '2440 

20*6613 

6 

19-9868 

8-8130 

4703 

8 

20-7798 

25-1290 

5* 

12-1549 

12-9141 

4749 

5 

II7498 

20-1816 

6 

20-5316 

8-3770 

4704 

9 

20-8774 

26-0873 

6 

I2'3377 

13-8608 

475° 

1  1 

T   O 

7-309I 

217970 

15 

15-9660 

9*6034 

8  i      Sti 

72§ 

1-5190 

4-3846 

80    737 

8-9 

4751 

4752 

lo 

4t 

7-3205 
8-6134 

2  I  *2  54^ 

21-7581 

2O 

4 

1  0*0270 
17-2691 

Q*OO2  2 

9-6769 

O  1       o  2  2 

9'5 

78§ 

2-0408 

7-5001 

81    801 

8-0 

4753 

5 

12-4130 

21-2856 

6 

21-0978 

9-5361 

67? 

24-9355 

16-0987 

80    766 

8*7 

4754 

7 

6-2398 

22-5548 

6 

14-8365 

10*2633 

77§ 

17-1751 

26-5495 

81    810 

8-1 

4755 

12 

7-6602 

22-0899 

1  1 

16-2922 

9-9255 

4756 

28§ 

8-3663 

22-5078 

38§ 

16-9590 

10*4033 

81     824 

9'5 

4757 

*3§ 

8-4578 

22-6223 

25§ 

17-0377 

10*5221 

81    825 

9'5 

4758 

8 

II7I03 

22-3145 

1  1 

20-3080 

10*5010 

R.A.  23--  2om  to  23h  40™ 

4759 

8 

12-5175 

22-6352 

1  1 

21*0817 

10*8912 

Centre       R.A.  23*  40™  Dec.  +  Si°             R.A.  23''  20™  Dec.  +82* 
Plate  4117.    1898,  Sept.  21.        Plate  4094.    1898,  Aug.  19. 

4760 
4761 
4762 

'3 

9 
9 

12-5375 
6-4206 
67843 

22-9928 

23-1671 

23-3519 

18 
8 

10 

21*0717 
14*9610 
15*3093 

1  1-2464 
10-891  5 
11-1037 

in. 

4763 

9 

7-I707 

23-6636 

IO 

15*6660 

11-4513 

47°5 

I2§ 

6-5560 

14-7248 

15 

iS'83'4 

2-493I 

4764 

5t 

7-8490 

23-5259 

6 

I6-3544 

11-3714 

4706 

H§ 

6-8550    14-4172 

21 

16-1570 

2*2103 

4765 

H 

8-3344 

23-8167 

12 

16-8130 

1  1-7048 

4707 

25§ 

8-8713 

14-6779 

39§ 

18*1443 

2-6464 

4766 

9 

9-5140 

23-1256 

8 

18-0483 

11*1174 

4708 

*9§ 

11-0360 

14-0795 

32 

20-3508 

2-2373 

80    777 

9'5 

4767 

5 

II-O7O5 

23-0375 

4* 

19-6087 

11*1662 

4709 

8 

11-8157 

14-0990 

'4 

21*1269 

2-3265 

4768 

5 

11-6188 

23-7782 

6t 

20-0877 

11*9503 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i27s'S  of  R.A.  at  Dec.  +  81*,  and  I4JS7  at  Dec.  +  82°. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

*o. 

Mag. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X, 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  23h  20m  to  23h  40™  —  contd. 

R.A.  23h  40°-  to  oh  om  —  contd. 

Centre      R.A.  23>>  4O">  Dec.  +  Si*             R.A.  23h  20™  Dec.  +  82* 

Centr*       R.A.  Z3h  40°>  Dec.  +  Si*                 E.A.  o^  o">  Dec.  +  82* 

Plate  41  17.    1898 

,  Sept  21.         Plate  4094.     1898,  Aug.  19. 

Plat*  4117.    1898,  Sept.  21.           Pint*  4123.     1898,  Sept.  23. 

e                        ">• 

0                                ID. 

4769 

IO 

8-2061 

24-7145 

8 

16-6065    12-5868 

4812 

5 

18-0923 

19-3143 

4770 

4* 

8-4951 

24-7684 

3       16-8887     12-6653 

4813 

4 

20-3173 

19-5987 

4771 

4     }  17-0784     12-6957 

4814 

16 

20-7662 

19-9146 

'4 

11-9420 

77050 

4772 

'3 

8-7703 

24-6128 

12        :    17-1778        12-5345 

4815 

7 

16-3107 

20-9500 

5* 

7-5911 

9-1166 

4773 

9 

9-2055 

24-5164 

6       17-6205     12-4759 

4816 

4°§ 

16-4819 

20-8628 

47§ 

77542 

9-0170 

81    837 

9-0 

4774 

4* 

12-0164 

4*    20-4076     12-8555 

4817 

9 

16-5973 

20-3818 

6 

7-8280 

8-5252 

4775 

5t 

5-8981 

25-2341 

5       14-2611     12-9033 

4818 

7 

18-6514 

20-791  1 

4 

9-9095 

87584 

4776 

25 

7-5263 

26-0953 

22           15-8093        13-9021 

48,9 

'4 

21-0260 

20-4086 

10 

12-2434 

8-1755 

4777 

IO 

77480 

26-131  I 

9 

16-0258     13-9600 

4820 

7 

15-8042 

21-9596 

7 

7-1718 

10-1656 

4778 

34§ 

8-1446 

25-4051 

32§ 

16-4865     13-2678 

81    823 

9'3 

4821 

6 

16-3041 

21-5801 

4779 

5 

9-2120 

257061 

5 

17-5241     13-6628 

4822 

25§ 

16-4186 

217340 

27§ 

77663 

9-8875 

81    835 

9'S 

4780 

6 

1  1-4916 

25HH4 

5 

19-8194     13-5690 

4823 

8 

18-3654 

21-8337 

4 

97150 

9-8198 

4824 

29§ 

19-3795 

21-3847 

36§ 

10-6861 

9-2872 

81    839 

9'5 

72§ 

197975 

'•5253 

80      776 

8-3 

4825 

5 

21-6088 

21-1250 

3* 

12-8850 

8-8391 

83§ 

26-3385 

6-1182 

81    838 

8-0 

4826 

8 

22-1474 

21-1972 

5 

13-4265 

8-8632 

53§ 

25-1841 

•9-4708 

81    837 

9-0 

4827 

4 

14-5749 

22-8432 

• 

52§ 

4-0100 

18-0855 

81    818 

8-5 

4828 

5 

147087 

22-4038 

5 

6-1215 

10-6980 

47§ 

3-3212 

22-0873 

81    815 

8-8 

4829 

10 

15-4717 

22-0398 

5 

6-8492 

10-2733 

69§       3-5095 

23-8615 

Si    816 

8-1 

4830 

4 

'5  "4959 

22-6685 

87§ 

1-4016 

24-9955 

81    814 

8-0 

4831 

'3 

16-9603 

22-4864 

9 

8-3702 

10*5910 

4832 

6 

17-3294 

22-5311 

4833 

4 

18-6567 

22-4697 

R.A.  23h  40m  to  oh  o1" 

4834 
4835 

7 
6 

20-6898 
14-2400 

22-3218 
23-0850 

4* 
3* 

12-0715 
57110 

10-1072 
11-4178 

Centre      R.A.  23h  4Onl  Dec.  -f  81"                R.A.  o^  o™  Dec.  +  82* 

4836 

7 

14-4425 

23-1359 

3* 

5-9174 

"'4555 

Plate  41  17.    1898 

Sept.  21.         Plate  4123.    1898,  Sept.  23. 

4837 
4838 

5 

4 

14-4851 
15-2813 

23-9135 
23-0240 

e 

m. 

4839 

'4 

15-4218 

237397 

10 

6-9456 

11-9703 

4781 

9 

14-0763 

I4-5434 

7 

4-8217 

2-9240 

4840 

25§ 

16-3634 

23-8568 

29§ 

7-8925 

1  2  -007  5 

81    836 

9'5 

4782 

3«§ 

14-3728 

14-9171 

44§ 

5-1493 

3-2704 

80  782 

9'2 

4841 

'7 

14-8893 

24-2934 

'4 

6-4613 

12-5668 

4783 

13 

17-0603 

14-8663 

10 

7-8205 

2-9908 

4842 

4 

15-3312 

24-9337 

4784 

12 

21-8923 

14-8241 

9 

12-6315 

2-5370 

4843 

'5 

157090 

24-5687 

9 

7-3002 

127730 

4785 

5 

21-9523 

14-6515 

3* 

12-6582 

2-3645 

4844 

16 

16-2970 

24-1697 

12 

7-8519 

12-3252 

4786 

2'§ 

17-8825 

15-1700 

23 

8-6659. 

3-2227 

4845 

5 

16-4452    24-5833 

4787 

6 

19-0920 

15-4661 

4846 

10 

16-8928    24-4617 

8 

8-4708 

12-5652 

4788 

'3 

21-0992 

15-2179 

7 

11-8732 

2-9960 

4847 

7 

17-3908    24-9192 

4789 

ii 

22-8420 

15-3943 

7 

13-6260 

3-0243 

4848 

20 

18-8628    24-4661 

'4 

10-4336 

12-4026 

479° 

6 

16-8038 

167337 

3* 

7-7238 

4-8688 

4849 

18 

19-1906    24-2171 

8 

107395 

12-1261 

479' 

2I§ 

18-2846 

16-9243 

22 

9-2150 

4-9368 

4850 

27§ 

19-6052     24-4654 

24 

11-1745 

12-3367 

8  1    840 

9'5 

4792 

4 

18-4824 

16-7222 

4851 

6 

20-5951     24-4314 

4793 

21 

20-0065 

16-9276 

22 

10-9313 

47932 

80  792 

9'5 

4852 

9 

207635     24-0785 

4 

12-2963 

12-8513 

4794 
4795 

4 
8 

20-6782 
21-6824 

16-4661 
16-4025 

6* 

12-5568 

4-1266 

4853 
4854 

24 
26 

21-9733     24-2732 
22-0473    24-5820 

16 

'7 

13-6174 

11-9427 
12-2454 

4796 

7 

22-8091 

16-5156 

4 

13-6887 

4-'4+5 

4855 

6 

14-0473 

25-5407 

4* 

57279 

13-8832 

4797 

5 

16-9397 

17-2025 

2* 

7-9000 

5-3276 

4856 

7 

14-1  122 

25-6055 

4 

57985 

I3-9435 

4798 

59§ 

I/-3373 

17-4263 

65§ 

8-3135 

5-5168 

81    838 

8-0 

4857 

25§ 

17-5764 

257092 

21 

9-2573 

137506 

4799 

4 

18-3467 

17-8024 

4858 

8 

ig-I  ,10 

25-1204 

4* 

107771 

13-0289 

4800 

6 

20-3654 

'7'9945 

5 

11-3795 

5-8243 

4859 

'9 

20-0420 

25-8038 

12 

117228 

13-6340 

4801 

i9§ 

15-9690 

18-6292 

'7 

7-0533 

6-8335 

4860 

28 

20-4294 

25-5585 

'9 

12-0880 

'3-3558 

4802 

1  1 

16-3797 

'8-9573 

9 

7-4910 

7-1252 

4861 

1  1 

20-4132 

26-1635 

5* 

12-1250 

I3-9597 

4803 

9 

16-9545 

18-3905 

8 

8-0140 

6-5115 

4862 

'7 

20-5941 

26-1065 

IO 

12-2986 

13-8873 

A%CH 

j  r 

I7'6l7J_ 

l8*3236 

I   i 

8-660-? 

6"?88t; 



4°°T 
4805 

1  5 

10 

*  /          *  /  T 

17-8550 

18-2185 

6 

vy  j 
8-8975 

M  j  uu  > 
6-2633 

Q  I  S 

1-0804 

2-1144 

80    776 

8-3 

4806 

5 

18-4319 

18-4706 

r&6S 

3-5940 

7-676, 

81     827 

8-3 

4807 

6 

19-8943 

18-0273 

5* 

10-9170 

5-8978 

4808 

1  3 

20-1834 

18-6896 

IO 

11-2552 

6-5337 

4809 

'5 

22-1564 

18-0370 

9 

13-1681 

57'49 

4 

16-4779 

19-1367 

481  I 

5 

18-0358 

19-2968 

2* 

9-1706 

7-3227 

Plates  4117,  4123.     There  is  no  star  on  these  plates  whose  place  corresponds  to 

B.D.  8i*-833.     Mag.  9-5. 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  I27»'8  of  R.A.  at  Dec.  +  81*,  and  I43»7  at  Dec.  +  82". 
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ZONE 


B.D. 

W/* 

B.  D. 

Ho. 

Diftm. 

X. 

y- 

i'lMlll.                    Mt* 

y- 

No. 

Mag. 

JXO. 

Diam. 

X. 

y- 

IMixni. 

X, 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  oh  om  to  oh  20m 

R.A.  oh  om  to  oh  20m  —  contd. 

Centre           R.A.  oh  o™  Dec.  +  82"                R.A.  oh  3Om  Dec.  +  83* 

Centre     R.  A.  oh  om  Dec.  +  82°                  R.  A.  oh  30™  Dec.  +  83' 

Plate  4123.    1898,  Sept.  23.          Plate  4130.    1898,  Sept.  25. 

Plate  4123.     1898,  Sept.  23.           Plate  4130.     1898,  Sept.  25. 

o 

m. 

o 

m. 

I 

6* 

16-5386 

14-8871 

5 

4'I5I3 

3-2636 

49 

8 

9-7695     11-9475 

.  —  . 

2 

16 

18-7539 

I4-8354 

16 

6-3461 

2-9338 

5° 

ii       14-2819    24-9568 

10 

3-1943     13-5431 

3 

37§ 

14-0298 

15-6940 

38 

1-7666 

4-3836 

8  1    842 

9*5 

51 

7*  :  i5"243o    24-2989 

7 

4-0663     12-7637 

MI 

4 

37§ 

14-6527 

15-7051 

48 

2-3840 

4-3I38 

8  1    844 

9'5 

52 

43§     17-6600    24-1119 

39§ 

6-4377     12-2685 

82        3 

9-0 

5 

12 

15-2111 

15-7997 

4 

2-9523 

4-3391 

53 

5*     18-4436    24-0864 

8 

7-2151     12-1470 

6 

8* 

16-7695 

15-8752 

6 

4-5100 

4-2152 

54 

10       19-5799    24-0711 

13 

8-3328     11-9850 

7 

6* 

14-2281 

16-7925 

6* 

2'I  OO8 

5-4507 

55 

22          19-9613       24-1979 

'9 

87307     12-0645 

• 

8 

S»i 

15-9858 

16-0515 

4'§ 

37513 

4-4878 

81         i 

9'5 

56 

9      16-6189    25-4884 

ii 

5-5777     137683 

9 

22 

15-1206 

17-7288 

25 

3-1059  :    6-2644 

57 

15     19-8645    25-9915 

16 

8-8645     13-8548 

10 

8 

15-9915 

17-0645 

I0f 

3-8828      5-4918 

1  1 

8 

16-1994 

I7-4875 

JO 

4-1427 

5-8870 

»9§ 

1-2471       7-7926 

82    748 

7-0 

12 

9 

20-2896 

17-2161 

II 

8-1686 

5-0987 

Si§     25-1061     21-2045 

82      15 

9-I 

13 

5°§ 

20-8294 

17-4041 

42§ 

87284 

5-2159 

82        8 

9  '4 

'4 

3* 

21-3893 

17-5257 

6 

9-3003 

5-2650 

«5 
16 

8 

4 

21-6220 
15-2596 

I7-4938 
18-6518 

ii 

5t 

9-5243 
3-3625 

5-2022 
7-1603 

R.A.  oh  2om  to  ih  om 

17 

4* 

15-5632 

18-5420 

5* 

3-6518 

7-0146 

Centre     R.A.  oh  40™  Dec.  +  82*                  R.A.  oh  30""  Dec.  -f  83* 

18 
'9 

18 

3* 

19-7803 
20-8400 

18-0433 
18-0047 

22 

5* 

7-7716 
8-8167 

5-9800 
5-8067 

Plate  4125.    1898,  Sept.  23.          Plate  4130.    1898,  Sept.  25. 

20 

24§ 

21-6887 

18-0000 

27 

9'6553 

5-6984 

82       10 

9'4 

m. 

21 

10       14-2806 

19-7004 

M 

2-5214 

8-3267 

58 

ii 

7-1962 

14-6540 

7 

11-4438       2-3534 

22 

7       17-5887 

19-2855 

9 

5-7520 

7-4931 

59 

3'§    !    7-4624 

14-7500 

31       117073       2-4641 

8l         10 

9'5 

*3 

27§  ;  197543 

19-8843 

28§ 

7-9758 

7-8100 

82        6 

9*5 

60 

7        9"9793 

14-0675 

4 

14-2513       1-8930 

24 

15  121-6508 

19-4732 

18 

9-8062 

7-1639 

61 

5 

12-5012 

14-1438 

2S 

32§     21-8487 

19-3474 

28§ 

9-9858 

7-0145 

82      n 

9'4 

62 

8 

12-6380 

H'3977 

6*    16-8940      2-3498 

26 

5       I4-59Z7 

20-7414 

4* 

2-9658 

9-3203 

63 

4 

12-8044 

13-9908 

*7 

ii       15-9428 

20-0360 

9 

4-2177 

8-4458 

64 

20       13-6324 

14-6287 

17       17-8744       2'6234 

28 

43§     16-1629 

20-1240 

45§ 

4-446  1 

8-5045 

82        i 

9*3 

65 

15 

13-8327 

14-4727 

10       18-0828       2-4765 

29 

4*     19-2321 

20-6554 

5 

7-5594 

8-6406 

66 

17 

19-8485 

i4-5585 

ii       24-0882  ,    2-8361 

3° 

9      20-31  16 

20-5264 

9 

8-6106 

8-3800 

67 

i3 

20-0855 

14-7677 

7*    24-3156 

3'°548 

3i 

42§     16-5586 

21-7104 

38§ 

5-0420 

10-0313 

82             2 

8-9 

68 

43§ 

20-2534 

14-2992 

60 

24-5056 

2'5954 

81       28 

9-0 

3* 

15       19-5725     21-8169 

i7 

8-0418 

9-7538 

69 

1  1 

21-7653 

14-3320 

33 

7      20-0723  ,  21-4432 

8 

8-4921 

9-3190 

70 

20 

6-2567 

15-3365 

21 

10-4761 

2-9948 

34 

3o§     20-4286    21-3350 

29§       8-8301 

9-1659 

82       7 

9'5 

7i 

24§ 

6-8385 

157339 

25 

11-0383 

3'4'76 

81        9 

9'4 

35 

15      21-1881 

21-0189 

'3     !    9-5437 

87565 

72 

8 

7-9815 

15-8701 

6 

12-1729 

3-6050 

36 

19      14-9505 

22-1573 

21              3-5O04 

10-6753 

73 

8 

9-1098 

15-1221 

5* 

!3'3343 

2-9078 

37 

6       15-0805 

22-7320 

5        37051 

1  1-2278 

74 

8 

9-7019 

15-1911 

7 

13*9245 

3  "°o6  5 

38 

7 

15-4444 

22-4046 

8         4'O2i3 

10-8595 

75 

4* 

11-4765 

15-1587 

4* 

15-6993 

3-0533 

39 

3i§     16-6131 

22-2412 

29§       5-1612 

10-5492 

76 

7* 

16-2899 

15-2291 

4* 

20-5061 

3-3404 

4° 

5       '7'0548    22-1133 

7         5-5848 

10-3637 

77 

6i§ 

17-4669 

15-8243 

65§     21-6534 

3'99'3 

81      23 

8-9 

4i 

5*    17-2736    22-8014 

4*      5-8905 

11-0184 

78 

ii 

18-8045 

15-9186 

6f    22-9807 

4-1476 

42 

22          18-6634      22-2716 

22        7"'997 

10-3177 

79 

7 

18-9438 

15-9170 

4*    23-1212 

4-1563 

43 

8       2i-i  107     22-5936 

8        9-6680 

10-3247 

80 

24§ 

!9'33«3 

15-0756 

'9      23-5554 

3-33I3 

8  1       24 

9*5 

44 

29          14-3836      23-0840 

32        3-05&5 

11-6665 

82    751 

,9'5 

81 

i3 

i9'3523 

15-6145 

6*    23-5454 

3-8708 

45 

6o§     177797     23-8678 

63§       6-5264 

12-0150 

82        4 

'8-8 

82 

4'§ 

5-9673 

16-0968 

4O§     10-1506 

37388 

81        7 

9'5 

46 

49§     18-5611     23-8739 

5°§       7  -3°o8 

1  1-9187 

82       S 

8-6 

83 

15 

6-0410 

16-5708 

16       10-2030 

4-2171 

47 

35§     i9'9073     23-2853 

35§       8-5608 

1  1-1664 

84 

7 

6-0713 

16-2581 

5       10-2495 

3-9065 

48 

4*    20-3994    23-9852 

7*      9-1412 

11-7961 

85 

4 

9-1931 

16-3956 

i  rtteau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i43*'7  of  R.A.  at  Dee.  +  8z°,  and  164"'!  at  Dec.  +  83*. 
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B.  D. 

Tliam 

B.D. 

Ho. 

Diam. 

X. 

• 

Di&m  . 

X, 

w 

Ho. 

Mag. 

uiam. 

X. 

Diam. 

•L 

" 

Ho. 

Mag. 

R.A.  oh  2om  to 

ih  om  —  contd. 

R.A.  oh  20™  to  ih  cF1  —  contd. 

Centre          R. 

A.  oh  40"  Dec.  +  82*                R.A.  oh  30"  Dec.  +  83* 

Centre      R.A.  oh  40"  Dec.  +  82'                  R.A.  oh  3Om  Dec.  +  83" 

Plate  4125.     1898,  Sept.  23.        Plate  4130.     1898,  Sept.  25. 

Plate  4125.    1898,  Sept  23.           Plate  4130.     1898,  Sept.  25. 

o                        In- 

m. 

86 

IO 

10-5181 

16-9860 

8 

14-6585 

4'8347 

'45 

'4 

21-9245 

21-5421 

10       25-8447 

9-9088 

87 

9 

12*4755 

16-0358 

8 

16-6555 

3-9748 

,46 

1  8         6-6097 

22-4278 

12 

10-5061 

10-0946 

88 

9 

14-1132 

16-6397 

6 

18-2676      4-6536 

147 

7*  '12-4840    22-5224 

6 

I6-3703 

10-4548 

89 

62§ 

16-0946 

16-9573 

62§ 

20-2305 

5-0623 

8  1      20       9*0 

148 

26§     13-4490    22-2139 

24 

17-3472        10-1923 

9° 

25§ 

16-2438 

16-6156 

26 

20-3958 

47255 

81      21 

9'3 

149 

5      13-9683    22-6148 

4* 

17-8489 

10-6173 

91 

IO 

19-4815 

16-0405 

5* 

23-6583 

4'2974 

150 

24§     15-3406 

22-2364 

22 

19-2352        IO-30I9 

82         18 

9'5 

92 

14 

19-6098 

16-0990 

10 

23-7810 

4-3650 

151 

7      17-2681 

227922 

5* 

21-1363        10-9408 

93 

5 

20-0648 

16-6856 

152 

15     ;  177217 

227245 

'4 

21-5917        10-8966 

94 

20 

21-9351 

16-2461 

15 

26-0978 

4-6163 

8       18-3667 

22-7968 

5      22-2321     10-9969 

95 

10* 

6-4645 

17-8986 

7 

10-5675 

5-5650 

'54 

32§     19-9113 

22-8466 

36      23-7726    11-1182 

82        26 

9-5 

96 

22§ 

7-9216 

17-6676 

20 

12-0320 

S'3975 

'55 

12          10*0520 

23-4109 

6      13-9005 

11-2337 

97 

17 

8-2072 

17-1629 

16 

12-3401 

4-9048 

,56 

4* 

10-4204 

23-5584 

4* 

14-2603 

11-3948 

98 

18 

9-0432 

17-6368 

•3 

13-1556 

5-4I84 

'57 

21 

12-2883 

23-0570 

21 

16-1493 

10-9823 

82      16 

9-5 

99 

15 

11-8777 

17-8306 

12 

15-9760 

57416 

158 

4* 

16-0512 

23-9111 

4* 

19-8683 

12-0048 

IOO 

17 

15-3341 

17-1636 

2O 

19-4602 

5-2329 

'59 

ii 

16-3137    23-4656 

8 

20-I523 

11-5725 

101 

7 

157885 

17-2425 

5t 

19-9092 

5-3344 

1  60 

ii 

20-0768    23-4145 

12          23-9094 

11-6926 

102 

6* 

15-9422 

17-3706 

5* 

20-0603 

5-4678 

161 

8 

7-8790 

24-1753 

8       11-6933 

11-8975 

IO3 

8 

16-3313 

17-8370 

8 

20-4301 

5-9503 

162 

6* 

8-3669 

24-3127 

5       12-1733 

12-0550 

104 

48§ 

18-0978 

17-1002 

6o§ 

22-2263      5-2948 

82      24 

9-2 

163 

9 

11-1902    24-8756 

7       14-9688 

'27477 

27§ 

18-4844 

177151 

32 

22-5828      5-9269 

164 

6* 

12-1522  !  247316 

4t     '  5-9364 

12-6444 

I  06 

1  1 

20-6635 

17-8622 

6* 

24-7513      6-1733 

165 

13 

16-0713    24-6039 

16     {  19-8583 

12-6988 

107 

26§ 

21-4227 

I7-3I54 

33 

25-5361      5-6617 

1  66 

20 

18-5954    24-7786 

21           22-3699 

12-9893 

108 

17 

6-6448 

18-3729 

16 

10-7237      6-0445 

167 

20 

197410 

24-3926 

20         23-5332 

12-6534 

109 

6 

6-7689 

18-8426 

5* 

10-8278 

6-5178 

168 

23 

20-7990    24-8198 

25     ;  24-5685 

13-1306 

82      27 

9'5 

no 

36^ 

7'9753 

18-5389 

33§ 

12-0455 

6-2701 

82        12 

9'5 

169 

36§ 

9-1666    25-8528 

28§     12*9022 

13-6315 

82      13 

9'5 

in 

8 

9'5546 

18-9139 

7 

13-6068 

67156 

170 

5* 

127942    25-1776 

4* 

I6-5578 

13-1133 

112 

9 

21-3369 

18-9855 

171 

ii 

15-5701  '  25-3193 

10      i9'3253 

13-3886 

113 

8* 

-•3:29 

19-9566 

8 

11-3789 

7-6587 

172 

9 

15-6280    25-8051 

8       19-3603 

13-8769 

114 

14 

10-9000 

19-9062 

10 

14-9061 

77704 

173 

9 

17-8000    25-3613 

7     '2i-5478 

I3-5349 

"5 

24 

17-4682 

19-9254 

24 

21-4681 

8-0897 

174 

21 

19-6903 

25-3873 

19      23-4358 

13-6452 

116 

1  1 

17-7367 

19-0583 

7 

21-7754 

7-2348 

'75 

2O 

19-8168 

25-1790 

21      43-57" 

13-443° 

117 

20 

18-6516 

19-5604 

22 

22-6669 

77768 

176 

'4 

7-4508 

26-1613 

15       11-1769 

13-8624 

III 

6 

18-9593 

19-3489 

4* 

22-9808 

7-5799 

119 

13 

7-6155 

20*2992 

10 

11-6055      8-0155 

u8§     15-0015 

1-2342 

81       13 

65 

120 

9-4794 

20-6403 

43§ 

13-4525 

8-4399 

82        1$ 

9'' 

S7§ 

1-1481 

22-6136 

82            2 

8-9 

121 

20 

9-6991 

20-0863 

'9 

13-6980 

7-8950 

49§ 

2-6457 

247841 

82        3 

9-0 

122 

4* 

12-4584 

20-4250 

4* 

16-4391 

8-3618 

73§ 

27211 

24-5260 

82        4 

8-8 

123 

12-9410 

20-5400 

21 

16-9170 

8-4964 

3-4936 

24-3950 

82        5 

8-6 

124 

12 

I37S65 

20-5095 

12 

17-7313 

8-5029 

73§ 

21-8248 

77§     25-5654 

I3-8339 

82      30 

9-0 

125 

10 

14-4820 

20-1778 

10 

18-4709 

8-2052 

126 

•7 

15-5110 

20*601  5 

2O 

19-4809  i    8-6742 

J27 

44§ 

15-9818 

20-8883 

45§ 

19-9398      8-9821 

82         19 

9-2 

128 

1  1 

16-7756 

20-1932 

1  1 

20*7606 

8-3257 

R.A.  ih  0™  to  ih  40m 

I29 

75§ 

17-8083 

20-8806 

79§ 

21-7611 

9-0598 

82        23 

8> 

Centre        R.A.  ih  20™  Dec.  +  82°              R.  A.  ih  30"  Dec.  +  83" 

130 
131 

15 
8 

18-9433 
20-0736 

20*2640 
zo'5533 

12 

6 

22-9265 
24-0403 

8-4952 
8-8360 

Plate  4127.     1898,  Sept.  23.         Plate  6544.     1905,001.27. 

132 

20 

1  21-0524 

20-3533 

21 

25-0278 

8-6812 

. 

tu. 

|y 

21-4768 

20-4067 

H 

25-4486  ;    8-7542 

177 

ii        5-2399 

I4-3754 

134 

16 

6-1926 

21-4492 

16 

10-1317      9-0975 

178 

5        6-2189 

'4-5945 

J    1 

135 

16 

7-9500 

21-0175 

17 

11-9090      87464 

179 

15        9-1948     14-5088 

10* 

4-8303           27871 

J  J 

I36 

4* 

7-8300 

21-8338 

4* 

""75°3 

9-5548 

180 

14      16-2348     14-6683 

IO 

11-8715           2-6O72 

137 

7 

8-2826 

21-3546 

4 

12-2239      9-1003 

181 

4      19-1489 

14-9990 

5* 

'47994          279I7 

138 

15 

i  10-2053 

217835 

H 

14-1276      9-6143 

182 

10       19-5256     14-1054 

9 

I5-I327           I-8873 

139 

8* 

10-2075 

21-6818 

5 

14-1363  |    9-5130 

183 

4*    20-5518     14-6947 

4* 

16-1892          2-4258 

J  7 
140 

15 

I0"9455 

21-0338 

12 

14-9005       8-8970 

184 

8         6-6791     15-1678 

141 

12 

11-4051 

21-2880 

I  I 

15-3486      9-1740 

185 

5        8-2367     15-8226 

142 

49§ 

13-7235 

21-0633 

5Z§ 

17-6735      9-0553 

82         17 

9'' 

186 

19 

14-2801 

15-1636 

18 

9'9433  i    3"'938 

143 

IO 

18-1882 

21-1099 

9 

22-1325      9-3054 

187 

24§     15-6255     157772 

20 

11*3169  i    3-7442 

I    J 

144 

37§ 

18-9410 

21-2916 

22-8760 

9-5209 

82        25 

9'5 

188 

5       187079     15-5761 

5* 

'4-3875 

3'3936 

i  ristau  interval  represents  very  nearly  5'  =  I43a'7  of  R.A.  at  Dec.  +  82*,  and  164''!  at  Dec,  +  83°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUK,  1900. 

Z  O  N  E    +    82". 


B.  D. 

B.D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diain. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

»• 

Diam. 

X, 

»• 

Xc. 

Mag. 

R.A.  ih  om  to  ih  40™  —  contd. 

R.A.  ih  om  to  ih  40™  —  contd. 

Centre      E.A.  ih  2om  Dec.  +  82"              R.A.  ih  30™  Dec.  +  83' 

Ceutr*         R.A.  ih  20"'  Dec.  +  82*                R.A.  ih  30™  Dec.  +  83' 

Plate  4127.     1898,  Sept.  23.        Plate  6544.     1905,  Oct.  27. 

Plat*  4127.     1898,  Sept.  23.         Plate  6544.     1905,0^.27. 

o                    ni. 

0 

in 

189 

21 

20-5696 

I5-435I 

19         16-2404 

3-'633 

248 

17 

22-0668      20-4896 

ii 

17-9805 

8-1389 

190 

i9§ 

21-8466 

15-0776 

17         I7-4952 

2-7440 

249 

4 

8-2831     ,  2I-O1  13 

191 

47§ 

22-2332 

I5-3I43 

43§     I7-8958 

2-9618 

81       58 

9-2 

250 

4 

8-5700 

21-6220 

192 

'9 

57345 

16-2333 

I-457I 

4-6770 

251 

2IS 

87562 

21-9763 

20 

4753' 

10-2706 

193 

21 

6-6636 

16-5838 

10*       2-4071 

4-9848 

252 

4 

9-4367       219212 

4* 

5-4309 

10-1795 

194 

6 

8-4172 

16-5411 

5*      4-I543 

4-8578 

253 

6 

9-8779 

21  '2067 

5 

5-8393 

9'4455 

195 

3* 

11-2141 

16-0106 

3* 

6-9191 

4-1902 

254 

5 

I2-O7I6 

217985 

4 

8  -0600 

9-9312 

196 

38§ 

12-1704 

16-5051 

3i§ 

7-9005 

4-6392 

81      39 

9-0 

255 

4* 

12-3835 

21-3049 

4* 

8-3491 

9'42i3 

197 

6 

12-4157 

16-2957 

6 

8-1346 

4-4152 

256 

12 

16-3804 

21-8546 

ii 

12-3637 

9-7791 

198 

19 

12-4673 

16-3365 

16 

8-1897 

4^556 

257 

4 

16-4410       21-6377 

4* 

12-4139 

9'5593 

199 

4 

13-4057 

16-0485 

5* 

9-1  108 

4-1194 

258 

21 

16-9553       21-9142 

20§ 

12-9439 

9-8099 

zoo 

12 

14-0998 

16-5081 

1  1 

9-8269 

4'5499 

259 

34§ 

17-8989    1  2I'8l2I 

24§ 

I3-8794 

9-6621 

20  1 

6 

18-0957 

167329 

6* 

13-8307 

4-5796 

260 

'4 

18-6787       21-6643 

9 

14-6521 

9-4768 

2O2 

6* 

19-1886 

16-1  192 

4* 

14-8891 

3-9I52 

261 

4i§ 

20-8833 

2I-27I4 

32§ 

16-8368 

8-9758 

82     41 

9'3 

203 

7 

19-6763 

16-3612 

8 

iS'39'5 

4-1295 

262 

7 

67150      22-3295 

5 

27358 

10-7209 

204 

6 

20-3441 

16-2142 

6 

16-0545 

3^523 

263 

28 

7-1899    '22-7441 

23 

3-2286 

i  ri  128 

205 

29§ 

21-6997 

16-5567 

27§ 

17-4219 

4-2296 

81      56 

9-2 

264 

*4 

8-4259 

22J994 

9 

4-4569 

10-9076 

2O6 

7 

8-9245 

177537 

5* 

4-7184 

6-0414 

265 

10 

8-8304 

22-8598 

7 

4-8724 

1  1-1490 

2O7 

21 

n'5573 

i7'6345 

19 

7'34'9 

57963 

82      33 

9'5 

266 

20 

10-2898 

22-2832 

16 

6-3022 

10-5007 

208 

27§ 

11-9297 

17-0813 

25§ 

7-6882 

5-2241 

82      34 

9'5 

267 

4>§ 

11-0959 

22-I862 

37§ 

7-1029 

10-3643 

82     32 

9'3 

209 

II 

12-2413 

17-8757 

ii 

8-0373 

6-0043 

268 

!3 

11-3875 

22-5739 

8 

7-4122 

107364 

2IO 

47§ 

15-2804 

17-9484 

34§ 

11-0830 

5-9325 

82      38 

9'1 

269 

5 

12-6199 

22-4251 

5 

8-6368 

10-5295 

211 

63§ 

15-3832 

17-3138 

46§ 

11-1483 

5-2912 

82      40 

8-6 

270 

4* 

14-5092 

227579 

4* 

10-5461 

10-7698 

212 

4* 

167384 

17-1107 

4* 

12-4947 

5-0213 

271 

9 

16-3587 

22-0868 

8 

12-3565 

10-0135 

213 

5 

17-7908 

'7-5741 

5* 

13-5692 

5'4345 

272 

19 

16-9735 

22-9220 

«3 

13-0100 

10-8152 

214 

8 

19-4504 

I7-3943 

7 

15-2149 

5-1742 

273 

8 

19-1349       22-8829 

7       15-1658 

10-6697 

2IS 

20§ 

20-2458 

17-1970 

»9 

16-0013 

4-9408 

274 

5 

20-3075       22-1381 

5       16-3015 

9-8706 

216 

4 

20-2929 

17-6709 

4* 

16-0697 

5-4140 

275 

5 

7-8002       23-6561 

6* 

3-8807 

•9917 

217 

5 

6-3904 

18-4087 

276 

19 

10-0088       23-7168 

16 

6-0914 

'9473 

218 

9 

6-9783 

18-6937 

5* 

2-8178 

7-0778 

2?7 

4 

10-1997       23-1740 

5* 

6-2568 

'3955 

2I9 

«4 

8-9630 

18-9365 

1  1 

4-8126 

7-2229 

278 

24 

10-9397       23-8063 

19        7-0250 

•9908 

220 

9 

9-8303 

18-0853 

9 

5-6415 

6-3302 

279 

7 

13-3203       23-6891 

6        9'3977 

•7583 

221 

H 

11-2155 

18-2539 

'3 

7-0318 

6-4315 

280 

4* 

H"5445     23-5716 

4       10-6156 

•5817 

222 

i8§ 

11-2258 

18-4564 

12 

7-0500 

6-6327 

281 

4 

14-8460    23-8260 

4 

10-9296 

•8236 

223 

13 

11*2598 

18-5052 

IO 

7-0878 

6-6806 

282 

!4 

16-7833     23-6149 

'4 

12-8536 

•5169 

224 

Ml 

i  r6ioi 

18-7189 

17 

7-4483 

6-8778 

283 

10 

7-8219    24-8345 

1  1 

3-9628 

13-1694 

225 

19 

17-9234 

18-3835 

16 

'37394 

6-2372 

284 

19        8-2239    247841 

16        4-3608 

13-0977 

226 

4 

19-6705 

18-3979 

4* 

1  5-4820 

6-1658 

285 

4*      8-5444     247696 

5*      4'6746 

13-0705 

227 

12 

19-8188 

18-2351 

1  1 

15-6265 

5-9963 

286 

4*      9-0387     24-3037 

4        5-I477 

12-5798 

228 

4* 

19-9004 

18-5148 

4 

15-7205 

6-2722 

287 

5 

9-8078    24-3159 

6 

5-9161 

12-5536 

229 

10 

5-6165 

I9-0353 

288 

IO 

10-3118     24-0528 

8 

6-4097 

12-2686 

23O 

10 

6-6039 

19-9568 

4* 

2-51  10 

8-3590 

289 

4* 

1  1-4689 

24-2939 

f 

7-5811 

12-4538 

231 

5 

9-1986 

19-0078 

4* 

5-0528 

7-2823 

290 

25 

12-2203 

24-5054 

20§ 

8-3386 

12-6278 

232 

5 

11-5444 

19-8794 

5* 

7-4387 

8-0388 

291 

5 

14-6258 

24-9905 

5 

10-7638     12-9975 

233 

4* 

13-4695 

19-4733 

4* 

9'34°7 

7-5363 

292 

54§ 

15-2702 

24-0606 

45§ 

11-3634  !  12-0355 

82      39 

8-8 

234 

29§ 

I3-4797 

19-6101 

24§ 

9'358i 

7-6759 

82      36 

9'3 

293 

38§ 

15-3100    24-0723 

*3§ 

11-4042     12-0417 

235 

4* 

17-3306 

19-1726 

5* 

13-1866 

7-0523 

294 

6 

15-4093    24-9192 

7 

11-5429    12-8874 

236 

5 

18-3713 

19-9447 

6* 

14-2625 

77739 

295 

5 

16-4831     24-7217 

7 

12-6065 

12-6371 

237 

4* 

18-6079 

19-4006 

4* 

14-4707 

7-2191 

296 

26§ 

16-5996    24-7430 

20§ 

127237 

12-6497 

. 

238 

5* 

217761 

19-7659 

5 

17-6523 

7-4323 

297 

4 

19-1824    24-1763 

4 

15-2781 

1  1-9626 

239 

9 

6-8740 

20-8677 

6* 

2-8193 

9-2514 

298 

4* 

19-4365     24-5279 

4 

15-5476 

12-3004 

240 

5* 

1  1  -6066 

20-5720 

4* 

7-5312 

8-7283 

299 

66§ 

7-2083    25-3453 

S'§ 

3-3730 

13-7110 

82      30 

9-0 

241 

8 

13-4386 

20-6859 

'3 

9-3689 

8-7523 

300 

4t 

8-9690    25-3241 

5 

5-1309 

13-6024 

242 

7 

14-3520 

20-0145 

7* 

10-2496 

8-0377 

301 

7 

10-6015  ,  25-5017 

8 

6-7694 

13-7012 

243 

4 

1  6-61  1  1 

20-0068 

5* 

12-5072 

7-9213 

302 

5t 

16-3633 

25-4569 

6 

12-5224 

13-3760 

244 

7 

17-0581 

20-4060 

6 

12-9698 

8-3002 

3°3 

4* 

16-5628 

25-7573 

7 

127351 

13-6657 

245 

7 

19-8396 

20-0495 

8 

157335 

7-8085 

3°4 

9 

17-0856 

25-1387 

9* 

13-2286 

13-0275 

246 

4* 

20-5431 

20-7219 

5 

16-4689 

8-445° 

3°5 

8 

18-0848 

25-1424 

9 

14-2271 

12-9760 

247 

49§ 

21-9795 

20-6052 

42§ 

17-8985 

8*2609 

82      43 

8-8 

3°6 

9 

18-5989 

25-I975 

ii 

14-7410 

13-0100 

i 

i  rtscau  interval  represents  Tery  nearly  5'  =  i43'7  of  R.A.  at  Dec.  +  82°,  and  i648'i  at  Dec.  +  *3*. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diain. 

I- 

Diain. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Man. 

X. 

•/• 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  ih  om  to  ih  40m—  contd. 

R.A.  ih  40-1-  to  2h  om  —  contd. 

Centre      R.A.  ih  20'"  Dec.  +  82'                  R.A.  ih  30™  Dec.  +  83* 

Cent™       R.A.  2h  om  Dee.  +  82°                R.A.  i>  }om  Dec.  +  83* 

Plate  4127.     1898,  Sept.  23.            Plate  6544.     1905,001.27. 

Plate  4135.     1898,  Sept.  27.         Plate  6544.     1905,001.27. 

m. 

a                        ™. 

307 

9 

18-6862 

25*4958 

12 

14-8462 

13-3060 

352 

5       12-6411     18-7265 

6      24*4949      7*1615 

308 

24 

I9-3299     25-8383 

!9 

15-5054       13*6155 

353 

12       12*9845     18*6081 

6 

24-8568      7-0861 

309 

.•* 

D 

19-8412     25-2597 

7 

15-9872 

13-0133 

354 

5       13-1423     187251 

310 

22 

20-3099     25-4285 

18 

16-4623 

13-1589 

355 

17       13-4233     18*0852 

9 

25*3531     6-6243 

311 

5* 

20-3590     25-3246 

6 

16*5078 

I  3-0547 

356 

ii         8-8772     19-9840 

7 

20-6076      7-9387 

3" 

20 

20-6993     25-3771 

18 

16*8482 

13-0892 

357 

4     :    8-9193     19-9607 

5* 

20*6499       7-9209 

358 

5        9*1618     19-9202 

63§ 

15-5926         1-6483 

81       51 

87 

359 

19        9-4235     19-1052 

15 

21-2578     7-1356 

43§ 

3*7420  '  14-6026 

81       28 

9*0 

360 

4        9-6914     19-9355 

69§ 

26-7000     1  5*6165 

81      67 

8*4 

361 

ii       12-0583     19-4045 

7 

23*8352     77641 

698 

1-2599     16-5832 

81      23 

8-9 

362 

10       12-3743     19-5064 

5 

24-I345      7-9052 

8i§ 

2-4616     21-5060 

82      23 

363 

4       12-6781     19-5060 

364 

1  8         6-2962     20-5139 

!4 

17-9808      8-1409 

365 

10         9-7618     20-1044 

7 

21*4694      8-1687 

R.A.  ih  40m  to  2h  om 

366 
367 

25§     10-4618     20-1904 
5     i  1  17398     20-5160 

4 

22*1525       8-3394 
23*3801       8-8272 

Centre       R.  A.  zh  o"'  D<»:  +  82°                R.A.  ih  3o">  Dec.  +  83* 

368 

42§     13-1443     20-7657 

48§ 

24-7409      9-2478 

82          50 

9'3 

Plate  4135.     1898,  Sept.  27.        Plate  6544.     1905,  Oct.  27. 

369 
37° 

5 
13 

8*0595     217465 
9*2903     21-7434 

4* 
8 

19-5723      9-5868 
207948      97362 

. 

m. 

37i 

6 

10*2444    21-0972 

4* 

21-8235 

9-2101 

313 

ii         5-9958 

14*1251 

7 

18-4799         17677 

372 

24§ 

11-7285 

21-5940 

23-2327 

9-8904 

3H 

1  6        6-0420 

14*5663 

ii 

l8'4710         2*2098 

373 

9 

8-3613 

22*1797 

7 

19-8205 

10-0514 

315 

53§     10*0210     14-9136 

53§ 

22-3755         3^485 

81      67 

8-4 

374 

6 

10-3530    22-2283 

4* 

21*7900 

10'3513 

316 

7       11-0028 

14*7186 

375 

5 

10-3632     22*1269 

317 

9 

12-5742     14-6184 

376 

1  1 

12-4819    22-7850 

8 

23-8336 

11-1684 

3l8 

6       137352 

14*2093 

377 

5 

12*8150    22-3324 

5* 

24-2174 

107597 

319 

5        6-3543 

15*8644 

378 

15 

7-1607     23-4588 

8 

18*4662 

11*1704 

320 

10        6-6394     15-5870 

6* 

18-9357 

3-2960 

379 

4 

8*5687     23*6041 

321 

8 

6-9620     15-9940 

380 

5 

8*5955    23*4335 

6 

19-8959 

•3262 

322 

14 

7-4628     15-0655 

10 

19-8171 

2-8824 

381 

23§ 

0-4712 

23-0370 

17 

20-8148 

•0423 

323 

19         9-4623 

15-9393 

14 

21-6925 

3-9993 

382 

!9§       9"6734 

23-4833 

13 

20-9582         "5083 

3*4 

42§       9'9710 

15-9362 

44§ 

22-1989 

4-0598 

81      66 

9'5 

383 

203     10-9237 

22 

22-2092         "5776 

325 

5       11*3120 

15*6766 

384 

10       12-2726 

23*2097 

6 

23-5/31 

•5000 

| 

326 

12              6*7695        16-5675 

6 

18*9415 

4*2849 

385 

9 

7-2254 

24*5836 

7 

18-3918 

12-2950 

327 

7        7*0390     16*2919 

386 

6 

7-5395 

24-8950 

328 

53§ 

7-4077     16-0029 

45§     19-6461       3*8037 

81      62 

9'3 

387 

6 

8*9087 

24-0971 

6 

20-1237 

12*0250 

329 

5 

7-5964     16*9239 

3*     197180 

47382 

388 

13 

9*0871 

24*9610 

10 

20-1902 

12*9014 

33° 

18 

9^9130  |  16-4032 

16      22-0821 

4-5I59 

389 

7 

97496 

24-6355 

5 

20-8864 

12*6503 

33i 

10 

10*2071 

16*3657 

5 

22-3782 

4-5I52 

39° 

6 

247731 

4* 

22-4477 

12-9959 

332 

8 

10*2208 

16-2148 

4* 

22-4135 

4-3655 

391 

5       12-0387 

24*4690 

333 

9 

107927 

16-4428 

6* 

22-9503 

4*6608 

392 

7 

12*8706 

24-6174 

334 

12-3062 

16*1665 

393 

ii 

7-3829 

25-6259 

9 

18*4169 

I3-3503 

335 

4 

7-3383 

17-2097 

394 

5 

11*7654 

25*1610 

5 

22-8212 

13-4365 

336 

•J  1  *7 

2O§           7'3634 

6     !    8*0078 

17-2167 

19 

4* 

19*4513 

2O*O6Q8 

5*0018 

5")  A  ~  f\ 

395 

6 

11*7983 

25*1629 

4* 

22*8557 

i3'4459 

337 
338 

13       10*1546 

17-5855 

7 

22*1718 

Z4/  ° 
5*7213 

7,j 

23-0862 

2-0816 

81       68 

9*0 

339 

5       11-1035 

17-9053 

5* 

23-0719 

6-1553 

• 

• 

77§ 

3-1185 

14-3721 

81       51 

8*7 

340 

6       11*8384 

I7-3440 

6t 

23-8763 

5-6889 

5o§ 

6*2307 

20*6424 

82      43 

8*8 

34i 

14       12-1640 

17*0015 

9 

24-2396 

5-3912 

342 

2I§     ;  13-4405 

17-0980 

30 

25H947 

5*6477 

343 

8       13-6472 

17-6056 

s 

8 

25-6403 

6-1793 

R.A.  2h  Om  to  2h  20m 

344 

7 

13*8308 

17*1645 

345 

6 

8-3813 

18*7760 

Centre       R.A.  2"  o™  Dec.  +  82'                  R.A.  2"  300  Dec.  +83* 

346 
347 

8 
9 

9*2672 
9*8462 

18-9508 
18*0063 

6* 

21*8136 

6-0986 

Plate  4135.    1898,  Sept.  27.            Plate  6144.     1903,  Jan  iz. 

348 

6 

9-9910     18*7987 

. 

m. 

349 
35° 

22§ 

16 

10-5720     18*4124 
10*5773  i  18-0248 

;? 

22*4840 
22-5373 

6-5902 
6-2068 

82      46 

9'5 

396 

397 

8 

14*6048 
14-9018 

14-5678 
14-6707 

30 

2-4362 

3-3205 

81      72 

9'4 

35' 

8 

11-0520     18-0895 

398 

5 

14*9009 

14-1618 

No.  321.     This  appears  to  be  a  double  star.     The  components  are  not  separable 

and  are  measured  as  one  mass. 

I  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  I438'7  of  R.A.  at  Dee.  +  82°,  and  i64a't  at  Dec.  +  83°. 
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GRKKNWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    82°. 


T  tio  i.i 

B.D. 

Di&ni. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

V- 

L>iam. 

*. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

y. 

to 

Mag. 

R.A.  2h  om  to  2h  20m  —  contd. 

R.A.  2h  om  to  2h  20m  —  contd. 

Centr*          R.A.  zh  o1"  Dec.  +  82*               R.A.  z*  30"  Dec.  -f  83* 

Centre      R.A.  it  o™  Dec.  +  82'                R.A.  2*-  30"  Dec.  +  83' 

Plate  4135.     1898,  Sept.  27.       Plate  6144.    1903,  Jan.  12. 

Plat*  4135.     1898,  Sept.  27.        Plate  6144.     1903,  Jan.  12. 

o 

ra. 

o 

ill. 

399 

6 

15-3921 

H-3H4 

458 

4 

i5'°455 

21-1276 

400 

'3 

15-6619 

14-2882 

4* 

3-1318 

2-8359 

459 

6 

16-2308 

21-8098 

4* 

4-7021 

10-2203 

401 

20§ 

16-6638 

14-9145 

7 

4-2117 

3-3*57 

460 

i5 

16-5962 

21-5924 

7 

5-0368 

9-9518 

402 

4 

17-2304 

14-3044 

461 

6 

17-4974 

21-709.3 

7 

5-9482 

9'9474 

4°3 

17 

17-4709 

14-3025 

10* 

4-9288 

2'6lOO 

462 

6 

19-1088 

21-5004 

4* 

7'5!37 

9-5256 

404 

6 

22-1009 

14-6659 

5* 

9-5644 

2-3584 

463 

8 

i97709 

21-3563 

4* 

8-1517 

9-2987 

- 

405 

4 

15-4146 

15-1705 

464 

4 

20-1937 

21-1273 

406 

4 

16-1509 

15-6420 

465 

8 

20-2820 

21-7885 

3* 

8-7164      9-6519 

407 

6 

17-1657 

15-1619 

4* 

4-7404 

3-5006 

466 

45§ 

16-6019 

22-2422 

S'l 

5-1306 

10-5930 

82     52 

9-2 

408 

5 

17-4407 

15-9197 

467 

4 

17-2264 

22-8260 

409 

4 

17-8412 

15-4740 

468 

16 

18-7818 

22-8258 

7 

7-3663     10-8814 

410 

17 

19-7364. 

I5-95I3 

8 

7-3950 

3-9438 

469 

16 

19-3846 

22-1231 

6 

7-8694     10-1039 

4" 

6 

20-1088 

I5''394 

3* 

7-6565 

3-0867 

47° 

12 

20-5323 

22-9425 

6* 

9-1187 

10-7609 

412 

16 

20-4677 

15-6672 

6 

8-0822 

3-5621 

471 

5 

20-5799 

22-9583 

6* 

9-1681 

107712 

4>3 

5* 

20-9333 

15-0234 

4* 

8-4610 

2-8613 

472 

5      21-0463 

22-2338 

4H 

10 

21-0418 

15-5044 

4* 

8-6302 

3-3*55 

473 

5 

16-1802 

23-8593 

4iS 

4 

217534 

15-7808 

474 

7 

17-4070 

23-6784 

4* 

6-1207     11-9094 

4,6 

17 

14-8887 

16-3975 

7t 

2-6500 

5-0323 

475 

+'§ 

20-1785 

23-1880 

21 

8-7991     11-0535 

82      54 

9'4 

417 

1  1 

15-2794 

16-6032 

4* 

3-0627 

5-1888 

476 

10 

20-3802 

23-0770 

5 

8-9843     10-9145 

418 

*3§ 

18-061  1 

16-0350 

13         57467 

4'*477 

477 

9 

16-4960 

24*3324 

5 

5-3013     12-6771 

419 

1  1 

18-4003 

16-4537 

4* 

6-1352 

4-6177 

478 

5 

16-6590 

247132 

420 

ii 

18-8038 

16-4485 

4 

6-5386 

4-5608 

479 

20 

17-4914 

24-0143 

8 

6-2472 

12-2299 

421 

4 

I9'5I34 

16-3822 

480 

16 

18-4266 

24-7226 

6* 

7-2676 

12-8079 

422 

4 

21-1873 

16-7496 

481 

22 

21-1214 

24-0310 

1  1 

9-8467 

11-7613 

423 

6 

21-3633 

16-1432 

3* 

9-0312 

3-9288 

482 

6 

14-4362 

25-2516 

4* 

3-3840     13-8624 

424 

10 

15-9288 

17-1176 

5* 

37749 

5-6067 

483 

9 

16-3742 

25-3274 

6 

5-3161     13-6820 

425 

17 

16-5509 

17-4874 

7 

4-4473 

5-8907 

484 

9 

16-6959 

25-5898 

5t 

5-6673     13-8983 

426 

ii 

16-7035 

17-2819 

5* 

4-5660 

5-6662 

485 

23 

17-0853 

25-1445 

12 

5-9978     13-4070 

427 

4 

17-3946 

17-6136 

486 

9 

19-4069 

25-1389 

6 

8-2950     13-0925 

428 

5 

18-9064 

17-8239 

5* 

6-8245 

5-9094 

487 

1  1 

20-2330 

25-6471 

6 

9'l833 

13-4820 

429 

22§ 

18-9900 

17-9037 

H 

6-9175 

5-9765 

8*      53 

9'5 

488 

7 

19-8642 

26-0486 

5* 

8-8707 

I3-9339 

430 

6 

19-1256 

17-3094 

43' 

13 

20-6809 

17-9370 

S 

8-5980 

5-7852 

33 

7-5693 

1-2338 

81      77 

8-8 

43* 

20§ 

21-6517 

'7-8545 

1  1 

9-5468 

5-5712 

3*§ 

23-2327 

18-4800 

82      58 

9-2 

433 

4 

21-7020 

17-1532 

6i§ 

25-8261 

19-6922 

82      60 

9-2 

434 

5 

14-2496 

•8-7354 

65§ 

21-8097 

21-1409 

82      55 

87 

43£ 

8 

14-4612 

X          S  £ 

18-2378 

4* 

2-4785 

6*9109 

436 

16-0661 

18-0048 

4* 

4-0317 

6-4676 

437 

4 

16-1922 

18-4994 

438 

6 

17-1943 

18-2414 

R.A.  2h  20m  to  3n  om 

439 
44° 

44  1 

7 

20§ 

6 

18-7994 

'97477 
20-5867 

18-5867 
18-0865 
18-9855 

5* 
10 

6-8186 
7-6916 

6-6799 
6-0577 

Centre       R.A.  2h  40"  Dec.  +  82*                   R.A.  2h  30""  Dec.  +  83' 
Plate  4141.     1898,  Sept  30.              Plate  6144.     1903;  Jan.  12. 

442 

20-8599 

18-6899 

% 

m. 

443 

3 

21-1301 

18-4140 

489 

9 

15*6916 

14-3704 

444 

5 

21  "4347 

18-6313 

3 

9-4375 

6-3691 

49° 

ii 

16-8907 

14-4522 

'4 

20-9490 

2-5876 

445 

4 

21-8029 

18-1280 

491 

9 

17-8113 

14-5683 

6* 

21-8637 

2-7416 

446 

6 

21-9903 

18-6242 

5* 

9-9817 

6-2899 

492 

5 

19-0295 

H'5254 

447 

5 

15-8037 

19-8268 

493 

22 

21-2754 

14-9721 

*5 

25-3112 

3-2807 

81      99 

9'5 

448 

6 

17-2133 

19-6268 

494 

8* 

6-0048 

15-8050 

5* 

IO-O122 

3'5'3i 

449 

7 

19-9270    19-2658 

495 

5 

7-8207 

15-9490 

5* 

II-8265 

3-7369 

45° 

5 

14-9315    20-5839 

496 

10 

10-9127 

15-8107 

12 

14-9200 

3-7107 

45  i 

6 

16-2196    20-6085 

3* 

4-5324 

9-0263 

497 

16 

13-5105 

15-9915 

IS 

I7-5IIO 

3-9938 

452 

10 

17-4365 

20-8431 

498 

16 

17-9648 

15-3065 

'5 

21-9893 

3-4846 

453 

6 

17-8756 

20-1544 

4* 

6-1131 

8-3557 

499 

6 

20-4919 

I5-443I 

454 

4 

18-1234 

20-1239 

3* 

6-3547 

8-2902 

500 

7 

20-9725 

15-6470 

45I 

3 

19-6789 

10-1681 

501 

9 

21-5175 

15-4308 

5* 

*5'5337 

37486 

456 

6 

14-2024 

21-1650 

502 

8 

217127 

15-7630 

457 

5 

14-8410 

21-3126 

4* 

3-2607 

9-9073 

S°3 

9 

6-2664 

16-3320 

10 

10-2580 

4-0543 

i  rtoeau  interval  represents  very  nearly  5'  =  I43'7  of  R.A.  at  Dec.  +  82°,  and  i64"-i  at  Dee.  +  83*. 

GKERSWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE    +    82°. 


| 

B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

J. 

!'- 

Diam. 

X. 

.V. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

I. 

y. 

No. 

Mac. 

R.A.   2h  20m  tO 

•}h  om  Contd. 

R.A.  2h  20m  to  3h  0"1  —  contd. 

Centre          R.A.  2h  40™  Dec.  +  Sz* 

R.A.  2b  3o«n  Dec.  +  83' 

Centr*        R.A.  ib  40™  Dec.  +  $2°                 R.A.  2»>  30™  Dec.  +  83° 

Plate  4141.     1898,  Sept.  30.         Plate  6144.     1903,  Jan.  12. 

Plate  4141.    189$,  Sept.  30.           Plate  6144.     1903,  Jan.  12. 

o                      ni. 

• 

ni. 

5<H. 

9         6"393i 

16-9008 

8 

10-3623 

4-6218 

S63 

23§ 

11-8601     23-7027 

22§        I5-5592 

11-6370 

82      62 

9'S 

5°5 

ii         8-1699 

16-7058 

10 

12-1459 

4-5009 

564 

4°§ 

15-3222     23-0345 

34§     1  9-046  2 

11-1039 

82      70 

9-2 

506 

ii         9"5i3o 

16-2265 

9 

13-5089 

4-0720 

565 

4* 

15-8360    23-4426 

6       19-5438 

'i'53°5 

5°7 

6       10-6693 

16-4135 

J 

14-6512 

4-3049 

566 

'3 

16-4410    23-8873 

13       20-1270 

12-0003 

508 

1  6       13-9128 

16-I973 

15 

17-9033 

4-2198 

81      94 

9'5 

567 

4 

17-8905     23-6665 

509 

5 

15-1825 

16-06/3 

568 

6      19-6029    23-0580 

6* 

23J207        11-2974 

510 

H 

19-6639 

16-1650 

9 

23-6582 

4-4074 

569 

47§     217606    23-8270 

54§ 

25-4484  ;  12-1477 

82      78 

9-0 

5n 

4* 

8-3274 

I7-2IO2 

4* 

12-2812 

5-0115 

57° 

42§      6-8342    24-7805 

26§ 

10-4964    12-5165 

82      56 

9'3 

Si2 

7 

12-2696 

17-0257 

8 

16-2293 

4-9805 

571 

6        7-6326    24-1217 

5 

11-3199 

11-8873 

513 

,t     12-6907 

17-1843 

6 

16-645  ~ 

5-I585 

572 

16      13-4.600    24-2062 

14 

17-1390 

12-2032 

5H 

12           13-6291 

17-6814 

'3 

17-5630 

5-6890 

82      66 

9'5 

573 

'9 

14-3259    24-5958 

17 

17-9883 

12-6273 

82      68 

9'5 

5i5 

24§      18-0500 

I7-I866 

24 

22-0000 

5-3693 

82      72 

9'5 

574 

8 

16-1919    24-3081 

8       19-8655     12-4110 

516 

«§ 

18-3751 

17-4264 

20 

22-3164 

5-6207 

82      73 

9'5 

575 

6 

17-2450    24-3982 

6      20-9124     12-5409 

5'7 

6 

21-1987 

17-2656 

6 

25->394      5-5724 

576 

13 

17-3661     24-9448 

12      21-0115     13-0918 

518 

22§ 

7-2823 

I8-2206 

21 

11-1997       5-9800 

82      58 

9-2 

577 

6 

18-4811     24*1502 

6 

22-1569 

12-3463 

5i9 

6 

7-9250 

18-5200 

4t 

11-8294      6-3059 

578 

4* 

18-9552     24-2974 

4* 

22-6288 

12-5064 

520 

5*      9'9577 

187340 

5 

13-8507      6-5965 

579 

23§ 

19-1002     24-6750 

22§       227575 

12*8905 

82      74 

9'4 

521 

27§     10-0415 

18-9655 

28§ 

13-9295      6-8343 

82      60 

9'2 

580 

6      19-1385    24-0948 

5      22-8142 

12-3093 

522 

19      10-0480 

187586 

15 

13-9413      6-6251 

82      61 

9'5 

581 

5 

19-6683     24-8473 

r  Ifr 

23-3165 

13-0837 

523 

5       14-8007 

187495 

5t 

18-6882  :  6-8024 

582 

17        6-9713     26-1660 

H 

10-5789 

13-9075 

5H 

6       16-7580 

18-2464 

/ 

20-6676 

6-3759 

583 

39§       7-2560    25-6745 

22§       IO-8805 

13-4243 

82      57 

9"4 

52> 

5 

18-9028 

18-6382 

584 

20        7-7196     25-8101 

I3          II-3448 

13-5800 

526 

7 

20-2344 

18-0118 

6* 

24-1503 

6-2797 

585 

6      13-0440    25-3818 

5      16-6766 

I3-3594 

527 

4 

7-8708 

19-8102 

6 

11-7253 

7-5923 

586 

13 

13-8000    25-2214 

9 

17-4387 

13-2304 

82      65 

9'5 

528 

7 

9-2664 

19-5470 

6 

13-1298 

7-3831 

587 

6 

20-3201     25-2881 

If 

23-9521 

13-55I5 

529 

7 

10-5028 

19-0398 

8 

14-3867 

6-9263 

588 

ii 

21-4920    25-2570 

12 

25-1223 

13-5670 

r  •*  o 

,  ,R 

f  3  •  *r\fi'^ 

i  Q-  s  1  68 

218 

I  T'J_  C  TO 

7"C  2  I  I 

82      61 

9.  £ 

1 

53° 
53' 

Z38 
3'§ 

li    >9°/ 
I4-5954 

19-0855 

Z18 

27§ 

*/   T5/  7 

18-4724 

/Jill 
7-I297 

O  £                   *T 

82       69 

> 

9'3 

54§ 

17-9833 

1-8456 

81      95       8-6 

S32 

ii 

1  8  -0200 

i9'6777 

9 

21-8721 

7-8530 

29§ 

26-4035 

19-0728 

82      83      9-3 

533 

6 

19-4748 

19-2566 

6t 

23-3480 

7-4912 

52§ 

i'3974 

23-0673 

82      52 

9-2 

534 

8 

7-2325 

207458 

6 

11-0493 

8-5025 

5°§ 

22-9715 

25-3230 

55§ 

js6-6ooi     13-6898 

82      80      9-0 

535 

6t 

7-4506 

20-6571 

6 

11-2708     8-4201 

536 

9 

7-9813 

20-7050 

7 

11-8002     8-4908 

537 

H 

14-5524 

20-1547 

'5 

18-3894     8-1940 

, 

538 

'98 

14-9740 

20-4248 

i9§ 

18-8010     8-4814 

R.A.  3h  om  to  3h  40m 

539 

IO 

17-2669 

20-8825 

9 

21-0727 

9-0288 

Centre     R.A.  3"  20™  Dec.  +  82*             R.A.  3h  30™  Dec.  +  83* 

54° 

12 

18-028 

20-0487 

10 

22-3503 

8-2470 

54' 

6i§     19-6246 

20-3670 

63§ 

2  3  '4493 

8-6087 

82       76 

8-0 

Plate  4153.    1898,  Oct.  23.          Plate  4171.     1898,  Oct.  31. 

542 

6      207474 

20-9840 

5* 

24-5417 

9-2696 

„    o                        m 

543 

13      20-9110 

20-2467 

12 

247359 

8-5405 

589 

22 

7-5205 

14-4150 

12 

3-4I99 

2-7507 

81     106       9-4 

544 

49§       6-3366 

2  I  -0860 

4°§ 

10-1418      8-8056 

82      55 

87 

59° 

'9 

9-1607 

14-3450 

IO 

5-0568 

2-6097 

545 

9        9'4935 

21-3179 

6 

13-2885      9-1615 

591 

4 

11-1983     14-3353 

i 

546 

4       10-0493 

2  I  -4960 

4 

13-8318 

9-3612 

592 

6 

12-2480    !  14-3162 

5        8-1395 

2'4535 

54" 

5       I3-34I7 

21-8426 

5* 

17-1157 

9-8350 

593 

ii 

12-8236      14-1852 

7        87098 

2-2926 

548 

8       17-8610 

2I7H8 

8 

21-6347 

9-8841 

594 

'9 

13-9003       14-8246 

10         9-8128 

2-8861 

549 

6      21-1290 

21*2306 

5 

24-9180 

9-5297 

595 

17 

15-0700 

14-6059 

IO 

10-9707 

2-6168 

55° 

10      21-2903 

21-9580 

10 

25-0520 

IO-26l3 

596 

27§ 

16-1067 

I4-0435 

!9 

11-9828 

2-0128 

Si     119 

9'5 

55' 

13        6-8210 

22-6748 

9 

10-5623 

IO-4I22 

597 

6 

187971 

14-2072 

4* 

14-6785 

2-0662 

552 

6       12-8188 

22-5941 

5 

16-5618 

10-5648 

598 

7 

6-3010 

15-1661 

553 

17       13-9605 

22-542I 

14 

17-7023 

10-5590 

82      67 

9'5 

599 

*7§ 

67666 

15-9086 

27 

2-7324 

4-2740 

8  1     103 

9'5 

554 

5       14-1894 

22-3700 

5 

17-9388 

10-3993 

600 

6 

IO-22O5 

15-9360 

4* 

.6-1821 

4-1542 

555 

9      16-8624 

22-9250 

10 

20-5882 

11-0555 

60  1 

10 

II-I3I9 

I5-8454 

6 

7-0885 

4-0245 

556 

22g        I9-3350 

22-6674 

23 

23-0701 

10-8936 

82      75 

9'5 

602 

8 

11-6252 

15-9761 

6* 

7-5877 

4-1311 

557 

5*    20-6094 

22-7047 

5* 

24-3423 

10-9805 

603 

22§ 

12-8607 

15-4604 

18 

8-8002 

3'5643 

558 

8      21-6522 

22-1496 

8* 

25-4052     10-4656 

604 

48§ 

17-5075 

15-9895 

30§ 

13-4665 

3-8942 

82      94 

9'3 

559 

33§     217680 

22-6981 

30§ 

25-4986     11-0205 

82      77 

9'5 

605 

6 

18-2915 

I5-5I54 

4* 

14-2290 

3-3893 

560 

15         7'9040 

23H994 

12 

11-6151 

II-2790 

606 

12 

I8-4975 

I5'4474 

9 

14-4318 

3-3138 

561 

5       10-2344 

23-0390 

5 

13-9615     10-9088 

607 

7 

19-1919 

15-1285 

4* 

15-1122 

2-9652 

562 

12        .   I  I  -4049 

23-1548 

8 

15-1252 

I  1-0695 

608 

15 

19-8696 

15-2105 

9 

15-7936 

3-0190 

i  rVs.-au  interval  represents  very  nearly  5'  =  I43"7  of  R.A.  at  Dec.  +  82°,  and  164'-!  at  Dec.  +  83". 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    82°. 


B.  D. 

Din  in 

B.  D. 

No. 

Diam. 

x. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

!/• 

No. 

Mag. 

R.A.  3h  om  to  3h  40™  —  contd. 

R.A.  3h  om  to  3h  40™  —  contd. 

Centre   R.A.  3h  20™  Dee.  +  82'       R.A.  3h  30"'  Dec.  +  83* 

Centre   R.A.  3h  20™  Dec.  +  82°       R.A.  3h  30-"  Dec.  +  83° 

Plate  4153.  1898,  Oct.  23.     Plate  4171.  1898,  Oct.  31. 

Plate  4153.  1898,001.23.     Plate  4171.  1898,001.31. 

in. 

• 

m. 

609 

4 

19-9318  15-4230 

668 

9 

20-63/8   !  19-6346 

5 

16-7488 

7-4052 

610 

6 

20-6638 

i5-6i53 

669 

6i§ 

2I-363I 

19-4834 

48§ 

17-4673 

7-2250 

82  101 

8-4 

611 

18 

13-5692 

16-8943 

IO 

9-5683 

4-9700 

670 

IO 

77288 

20-2808 

4 

3-8781 

8-6040 

612 

8 

16-8440 

16-7005 

5 

12-8331 

4-6326 

67I 

9 

9-5II9 

20-4028 

4 

5-6656 

8-6445 

6l3 

16 

17-6281  t  16-0260 

9 

i3-5879 

3-9298 

672 

6 

IO-46O7 

20-2088 

4 

6-6030 

8-4121 

614 

'3 

19-8092  16-3794 

6 

15-7819 

4-1885 

673 

6 

10-5652 

20-6401 

5 

6-7261 

8-8393 

6lS 

4 

20-0613  16-9376 

674 

22§ 

I  I-Oggi 

20-6239 

16 

7-2603 

8-8018 

82    84 

9'5 

616 

26§ 

20-1288  16-0298 

18 

16-0885 

3-8236 

6/5 

7 

II-97I3 

20-5092 

5 

8-1278 

8-6491 

617 

1  1 

20-1447  16-4287 

6 

16-1187 

4-2242 

676 

12 

I2-478I 

20-0952 

6 

8-6152 

8-2137 

618 

6 

20-2725  16-0788 

4* 

16-2314 

3-8690 

677 

7 

12-6464 

20-6636 

5 

8-8073 

87737 

619 

4 

21-5821  i  16-6719 

678 

13 

18-8476 

20-4399 

8 

14-9958 

8-2864 

620 

5 

21-7327  16-9454 

679 

4 

20-2896 

20-7245 

4* 

16-4456 

8-5127 

621 

4 

5-8481  17-7840 

680 

15 

9-2850 

21*7405 

1  1 

5^955 

9-9945 

622 

*9§ 

6-5459  >7'4440 

26 

2-5741 

5-8184 

82   79 

9'4 

681 

19 

9-90I5 

21-7830 

13 

6-1143 

10-0085 

623 

ii 

6-8599  17-955° 

6 

2-9135 

6-3167 

682 

18 

I3-8499 

21*8870 

1  1 

10*0627 

9-9463 

624 

IO 

10-1411  17-0930 

6 

6-1540 

5-3I45 

683 

7 

I9-2337 

21*8356 

4 

I5-4393 

9-6649 

625 

4 

10-5458  17-5105 

3* 

6-5775 

5-7151 

684 

25§ 

8-3702 

22-2736 

15 

4-6044 

10-5641 

626 

4 

13-1788  17-2056 

3* 

9-1920 

5-2972 

685 

198 

8-6646 

22-2529 

ii 

4-8975 

10-5301 

627 

8 

16-3366  17-8650 

6 

12-3778 

5-8215 

686 

5 

9-6167 

22-8241 

628 

5 

17-1761  17-8124 

4 

13-2120 

5-7325 

687 

9 

9-6643 

22-6897 

5 

5-9150 

10-9245 

629 

18 

17-8101  17-4091 

12 

I3-8293 

5-3024 

688 

9 

10-2593 

22-2238 

6 

6-4884 

10-4330 

630 

12 

18-6936  17-8425 

8 

H7313. 

5-6980 

689 

6 

I2-II83 

22-0255 

3t 

8-3401 

10-1587 

631 

25§ 

20-2930  17-0770 

17 

16-2959 

4-8647 

690 

4 

I3-6529 

22-2838 

632 

34§ 

20-9035  17-8522 

23§ 

16-9401 

5-6144 

82  97 

9'4 

691 

20 

I3-8030 

22-9031 

9 

io"o6oo 

10-9623 

633 

42§ 

21-4221 

17-3732 

28§ 

17-4372 

5-1125 

82  100 

9'3 

692 

*3§ 

I4-5542 

22-2175 

1  1 

10-7803 

10-2459 

634 

6 

6-2444 

18-6888 

693 

36§ 

14-9208 

22-6518 

26§ 

11-1657 

10*6649 

82    89 

9'4 

635 

4 

67224 

18-5474 

694 

7 

I5-2484 

22-9700 

636 

6 

6-8098 

18-6999 

695 

7 

I6-5427 

22-0283 

5 

127587 

9^735 

637 

13 

8-0851 

18-1470 

5 

4-1443 

6'4555 

696 

IO 

I7-7504 

22-3653 

5 

13-9803 

10-2568 

638 

27§ 

87995 

18-1494 

21 

4-8S75 

6-4264 

82   81 

9'5 

697 

38§ 

2O-4I42 

22-7602 

22§ 

16-6585 

10-5377 

82    96 

9'5 

639 

35§ 

10-3389  !  18-3019 

*3§ 

6-4014 

6-5126 

82   83 

9'3 

698 

6 

8-0880 

23-6875 

4 

4-3863 

1-9905 

640 

9 

11-5106  1  18-5465 

7    7-5830 

6-7068 

699 

1  1 

8-6232 

23-0776 

5 

4-8905 

1*3569 

641 

7 

12-0145 

18-4769 

6 

8-0842 

6-6162 

700 

J9 

9-IOI3 

23H373 

9 

5-3857 

1*6962 

642 

6 

12-6041 

18-3169 

4 

8-6656 

6-4328 

701 

5 

9'4635 

23-0243 

4t 

5-7291 

1-2677 

643 

9 

13-2646 

18-0235 

7 

9"3i33 

6-1096 

702 

7 

10-4296 

237847 

5 

6-7242 

1*9893 

644 

20§ 

13-6695 

18-4938 

H 

97375 

6-5620 

7°3 

1  1 

11-4701 

23-2418 

6 

7-7422 

11*3999 

645 

Ml 

15-2431 

18-8539 

19 

11-3252 

6-8560 

82   91 

9'5 

704 

6 

"•5834 

23-9850 

3* 

7-8875 

12*1377 

646 

14   16-2052 

18-8587 

7 

12-2875 

6-8185 

705 

9 

11-8163 

23-6939 

5 

8-1066 

1-8363 

647 

7 

16-2081 

18*8434 

5 

12-2895 

6-8035 

706 

9 

13-0088 

23-3244 

7 

9-2831 

1-4162 

648 

278 

16-3576 

18-1722 

20 

12-4102 

6-1255 

82   92 

9'3 

707 

6* 

13-4178 

23-2747 

4 

9-6887 

1-3481 

649 

6 

18-1962 

18-3901 

4 

14-2548 

6-2693 

708 

6 

14-9765 

23-0120 

3* 

11-2370 

1*0312 

650 

5 

.6-6160 

19-1823 

709 

20 

15-4508 

23-9840 

1  1 

11-7516 

1-9718 

651 

4 

7-0337 

19-6959 

710 

IO 

I7'3I43 

23-3982 

5 

i3-5893 

1-3088 

652 

ii 

7-4736 

19-5648 

5 

3-5939 

7-8965 

711 

«s 

18-5450 

23-9353 

6 

14-8405 

H79I3 

653 

'7 

8-5757 

19'3S3° 

IO 

4-6870 

7-6394 

712 

15 

21-4500 

23*1  148 

7   '77°7S 

10-8471 

654 

5 

10-3272 

*9'9397 

4 

6-4584 

8-1507 

713 

15 

7-1089 

24-1667 

7    3-4242 

12-5096 

655 

18 

11-5079 

19-2972 

IO 

7-6119 

7-4580 

7H 

22 

9-5968 

24-6636 

4 

5-9310 

12-9000 

656 

27 

12-0620 

19-3662 

i7 

8-1686 

7-5020 

82   87 

9'5 

715 

I  I 

10-6660 

24-5534 

6* 

6-9945 

127457 

657 

4 

13-1650 

19-9210 

4* 

9"2945 

8-OI22 

716 

28§ 

11-8915 

24-0855 

18 

8-1997 

12-2255 

658 

4 

14-3681 

19-8356 

3 

10-4924 

7^735 

717 

8 

I2"'344 

24-7573 

3 

8-47I3 

12-8870 

659 

«4 

15-9008 

19-7103 

7 

12-0190 

7-68I6 

718 

15 

12-8513 

24-9237 

8 

9-1936 

13-0230 

660 

7 

17-0305 

19-8872 

4 

13-1551 

7-8I45 

719 

21 

15-4863 

24-9075 

12 

11-8276 

12*8947 

66  1 

IO 

17-4327 

19-1628 

5. 

13-5278 

7-O7IO 

720 

6 

16-1151 

24*8060 

4 

12-4515 

12-7641 

662 

5 

18-3000 

19-0512 

4 

14-3871 

6-9224 

721 

7 

16-3080 

24-7164 

4 

12-6360 

12*6664 

663 

12 

19-1640 

19-9993 

5 

15-2927 

7-8342 

722 

IS 

177285 

247034 

8 

14-0566 

12-5931 

664 

6   19*2440 

19-7640 

4 

15-3630 

7-59S0 

723 

24 

21-0148 

24-7646 

1  1 

17-3436 

12-5154 

665 

1  8   19-8094 

19-2459 

9 

15-9033 

7-0527 

724 

7* 

6-8512 

25'4955 

4* 

3-2260 

13*8472 

666 

8   19-8307 

19-3848 

5 

15-9330 

7-1908 

725 

16 

7-0729 

25-0018 

10 

3-4252 

13-3482 

667 

10   20-5061 

'9'43'S 

5 

16-6080 

7-2092 

726 

47§ 

8-0313 

25-0478 

34§ 

4-3847 

!3'3524 

82    8O    9-0 

I  rfseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i43»7  of  R.A.  at  Dec.  +  82°,  and  164''!  at  Dec.  +  83*. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE.  1900. 
ZONE    4-    82°. 
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B.  D. 

B.D. 

No. 

Diam. 

X. 

V. 

Diain.             x. 

y. 

Xo. 

Mig. 

z-                 y- 

Diam. 

X. 

y. 

So. 

Mag. 

R.A.  3h  om  to  3h  40-"  —  c 

ft  //  T  f  i  . 

R.A.  3h  40-"  to  4h  om  —  contd. 

Centre        R.A.  3h  20""  Dec.  +  Si'               R.A.  3h  jo™  Dec.  +  83' 

Ceutr*          R.A.  4h  o">  Dec.  -f  82°                R 

A.  3h  30m  Dec.  -4-  83* 

Plate  4155.     1898,001.13.            Plate  4171.     1898,001.31. 

Plate  4223.     1899,  Jan.  it.          Plate  4171.     1898,  Oct.  31. 

m. 

m. 

7V 

IO 

9-0670 

25-0573 

6         5-4196 

i3'3!55 

771 

4* 

6*6825 

20*0981 

4 

18*4475        7*9082 

728 

H 

9-2515 

25*0943 

9        5-6055 

I3-3457 

77* 

4         9*0660 

20-5269 

4 

20*7527        8-6450 

729 

5 

10-2638 

25-2328 

4         6-6219 

13-4411 

773 

5        9*8905 

20*35  1° 

5 

21-5960        8-5769 

730 

6* 

11-8183 

25-1702 

4         8-1725 

I3-3I37 

"74 

5        9-9518 

20-0540 

5 

21-6950   '     8-2920 

73i 

3°§ 

12-1891 

25-7228 

18 

8-5666 

13-8483 

82      86 

9'4 

775 

7        6*5516 

2I*OO4O 

5 

18-1987        8-7882 

732 

15 

14*1420 

25-8743 

8 

10-5254 

13-9168 

776 

6* 

7*0101 

21*8049 

5 

18-5522        9-6455 

733 

24 

15-2560 

25-5504 

13     '11-6235 

I3-5452 

777 

ii 

8-5718 

21-6663 

10 

20-1153        97H5 

734 

6* 

20-  1  002 

25-0427 

4       16-4426 

12-8308 

778 

42§       87375 

21-1048 

45§ 

20-3519 

9-1746 

82     105 

9-0 

735 

33 

20-8221 

25-7680 

17       I7-I939 

13-5273 

82      99 

9'5 

779 

10 

11-4275 

21-8790 

8 

22-9168      10-2941 

780 

7 

12-3682 

21-4928 

r* 
5 

23-9000      10-0336 

Sijj 

3-8827 

20-7454 

82      76 

8-0 

781 

IO 

I3-9968 

2I-226l 

IO 

25*5513   '     9*9818 

24-1629 

21-5534 

82    105 

9-0 

782 

6t      6*9363 

22-2078 

5* 

18-4229      10*0367 

52§ 

6-5811 

23-7842 

46§ 

2-8805 

12-1491 

82      78 

9-0 

783 

9        8*5697 

22-3376 

9 

20-0233      10-3750 

64§ 

26-5124 

25-0273 

82    107 

9-0 

784 

5     j    9*1282 

22-1339 

6 

20-6050      10-2453 

57§ 

14-0837 

26-7511 

82      88       8-8 

785 

8       13*2190 

22*5791 

8 

24-6017      I  1-2232 

78? 

15-1552 

26-3523 

82      90       8-2 

786 

5         7'19'5 

23-0880 

4 

18*5587      10-9388 

787 

22       10-5809 

23-8044 

19 

21-8278      12-0925 

788 

5       10-8-49    23-3278 

4 

22-1831 

11-6576 

R*             V,                                   I* 

789 

4    1  11-3239    23-2020 

5 

22-6437 

11-5942 

.A.  3h  40m  to  4h  oiu 

79° 

2°§ 

12'OOOQ      23-7052 

12*1807 

82     108 

9'5 

Centre          K.A.  4h  om  Dec.  +  82'                   R.A.  3h  30™ 

Dec.  +83* 

79i 

4 

9-3709      24-6441 

4^ 

20-5186 

127703 

-02 

4 

21*1240 

13*2244 

Plat*  4223.     1899,  Jan.  it.           Plate  41  71.     1898,  Oct.  31. 

t  y 

793 

I 

4 

21-1845 

13-3316 

m. 

794 

7       11-2671     24-6777 

8 

22-3951 

13-0472 

736 

17 

5-4961 

'4-3455 

15     i  18-0210 

2-0487 

795 

10       11*5703     24-6145 

8 

227017 

13-0263 

737 

6 

6'45?4 

>4'4794 

796 

6      1  1*6499    24*1630 

5 

22-8411 

12*5874 

738 

'9 

9''57: 

14-3706 

18 

21*6489 

2-5520 

797 

26§     11-6507    24-1181 

25§ 

22-8474 

12*5448 

82      107 

9-0 

739 

21 

10*0607 

14-9278 

24 

22-4736 

3-2219 

81     138 

9'5 

798 

6 

12-6899       24-5457 

6* 

23-8233 

13*1020 

74° 

7 

10-2017 

14-8429 

799 

4* 

12-4856       25-2057 

5 

23-533I 

13-7309 

741 

4 

1  1-0498 

H-5495 

800 

29§ 

I2-9OO1       25-2195 

3'§ 

23*9435 

13*7971 

82    no 

9'4 

742 

12 

11-8992 

I4-8374 

743 

5 

6-1  107 

157547 

43§ 

18*6299 

1-5763 

Si     129 

9-0 

744 

5-8299 

16-3104 

28§ 

18*0965 

4-0405 

82       102 

9  '4 

35 

18*6758 

1-6437 

81     131 

9-0 

745 

6 

7*8820 

16-0225 

49§ 

5-62IO 

I9-5475 

82    101 

8*4 

746 

2I§ 

8*2891 

16*4868 

22 

20*5113 

4-5358 

82       104 

9'5 

747 

5 

8*3615 

16-4040 

5t 

20-5958 

4'4637 

748 
749 

6 
9 

10-1994 
10*6858 

16-0650 
16-5566 

6 

22*8814 

4-9I85 

R.A.  4hom 

tO  4h  20m 

"5° 

5 

1  1*0263 

16-9820 

Centre     R.  A.  ^  om  Dec.  +  82*                 R.  A.  4h  50°>  Dec.  4-  8  3' 

752 

7 
15 

1  1-2805 
12-6337 

16-8749 
16-3691 

7 
24 

23-4296 
24-8365 

5-3II3 

4-9858 

82       III     |      9-5 

Plate  4223.     1899.  Jan.  1  1.           Plate 

4250.     1899,  Jan.  26. 

753 

4 

6*1969 

177461 

4t 

18-2720 

5-5102 

o 

m. 

754 

6 

1  1-4620 

17-9985 

Boi 

i9§ 

14-6242 

14-9553 

23 

2-2381 

3-6749 

81     146 

9'5 

755 

25§ 

12*2494     17-6185 

31 

24-2890 

6-1754 

82       109 

9-3 

802 

7 

16-0870 

14-9442 

6* 

3-6842 

3^746 

756 

6 

12-5419    17-4518 

803 

6 

16*9013       14*3568 

757 

4 

13-1330     J7-4745 

804 

4 

18*5444       14-8561 

4* 

6-1  1  02 

3-0732 

758 

4 

6*0531     18-4498 

4 

18-0365 

6-1937 

805 

16 

18-7839       14-8283 

15 

6-3427 

3-0118 

759 

5 

6-7735     18-8744 

5       18-6964 

6-7040 

806 

6 

19-1693       14-6166 

5* 

6-6935 

27528 

760 

5 

8*8456     18-9104 

8 

20-7467 

7-0130 

807 

10 

21-2395       14*8472 

7 

8-7819      2-7128 

761 

5 

10-3364     18-3945 

5 

22-2906 

6-6959 

808 

ii 

22-1595       14-6364 

7 

9-6678      2-3873 

762 

5 

8-8022 

19-5251 

5      20-6213 

7-6158 

809 

I7§ 

15-6231 

15-6653 

17 

3-3188      4-2514 

82      112 

9'5 

763 

20§ 

11-0238     19-1048 

20 

22-8811 

7-4890 

82    106 

9'5 

810 

6 

18*7525 

I5-26l8 

4* 

6-3667       3-4478 

764 

II 

,  n'3947     '9'4465 

12 

23-2047 

7*8761 

8n 

39§ 

2O-O26O 

15-535° 

48$ 

7-6679      3-5499 

81     152 

9'3 

765 

6 

11-8606     19-8130 

7 

23-6209 

8-3000 

8:2 

16 

16-6469 

16*5060 

17 

4-4393 

4-95I7 

766 

4 

12-0283 

19-6807 

813 

6 

17-0293       I6-OO23 

5* 

4*7559      4-4032 

767 

6 

12-3320     19-4764 

4*     24-1297 

8-0283 

814 

15 

17-6109       16-7884 

17 

5-4335       5-1078 

768 

1  1 

12-8767     19-9597 

8       24-6081 

8-5788 

815 

10 

18-8207       16-8332 

10 

6-6381      4-9943 

769 

6 

6-3387     20-7688 

7       18-0188 

8-5280 

816 

24§ 

18-9^30       16-8690 

26§ 

6-755°  ,    5'0173 

82    115 

9'3 

77° 

4* 

6-5463 

20-0607 

5 

18-3173 

7-8540 

817 

5       207934     16-3346 

4* 

8-5302 

4^439 

i  reseau  interyal  represents  very  nearly  5'  =  i438"7  of  R.A.  at  Dec.  -f  Sz°.  and  164*"!  at  Dec.  +  83°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    82*. 


B.  D. 

Diam. 

B.  D. 

-  No. 

Diam. 

X. 

W- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

z. 

X, 

No. 

Mag. 

R.A.  4h  om  to  4h  20m  —  contd. 

R.A.  4h  20m  to  5h  om  —  -contd. 

Centre        R.A.  4h  o™  Dec.  +  82'                  R.A.  4h  30™  Dec.  +  83' 

Centre        R.A.  4h  4<>m  Dec.  +  82"               R.A.  4h  30™  Dec.  +  83* 

Plate  42x3.     1899,  Jan.  ii.             Plate  4250.     1899,  Jan.  26. 

Plate  4269.    1899,  Feb.  2.          Plate  4250.     1899,  Jan.  26. 

m. 

I 

O 

m. 

818 

12 

21-9520 

16-2794 

I  I 

9-6711 

4-0410 

866 

6 

15-7340    16-0495 

8 

19-8501 

4-1763 

819 

4 

14-7980    17-1747 

4* 

2-6945 

5-8568 

867 

St 

16-2751     16-2289 

8     1  20-3865       4-3803 

820 

6 

18-2880 

17-6120 

6 

6-2105     5-8353 

868 

6t 

18-0884    16-4892 

8       22-1798       4-7173 

821 

33§ 

21-3988 

17-5194 

37*5 

9-2834     5-3445 

82    118 

8-6 

869 

8 

19-5873     16-2482 

ii       23-6912       4-5439 

822 

6 

17-6905 

18-1176 

6 

5-6836     6-4161 

870 

12 

20-8105   ;  15-8934 

19       24-9305       4-2403 

82     I37 

9'4 

823 

5* 

20-5707 

18*5716 

5 

8-5986 

6-4930 

8/1 

25§ 

20-8308  i  15-7571 

44§     24'9578       4-1060 

82      138 

9-2 

824 

22§ 

20-3534 

19-8451 

8-5480 

7-7841 

82    117 

9'3 

872 

8 

97278     17-3696 

12 

137925           5-2371 

825 

5* 

20-9460 

19-9158 

5 

9-1458 

7-7769 

873 

5 

16-5288           5-0560 

826 

7 

14-6470    20-9295 

7 

3-0293 

9-5968 

8/4 

st 

12-7410     17-4870 

10 

167983           5-4863 

• 

827 

4 

18-6031    20-2570 

4* 

6-8673 

8-4202 

875 

7 

12-7427     17-4669 

13 

16-8008       5-4632 

828 

6 

19-0123  1  20-2077 

6 

7-2669 

8-3168 

876 

7       20-1290      5-1276 

829 

4* 

20-6837 

20-7431 

5 

8-9895 

8-6311 

877 

6* 

21-0928     17-0432 

12           25-1634          5-4010 

830 

21-6784 

20-5364 

9-9508 

8-2993 

82    119 

9'5 

8-rQ 
7" 

6       14-2057      6-2481 

831 

9 

14-1473 

21-8745 

7 

2-6549 

10-6001 

879 

5* 

14-6475     18-8579 

IO 

18-6444      6-9375 

832 

20§ 

16-0475 

21-8785 

20 

4-5401 

i°"3574 

880 

7 

18-8017 

6-4839 

833 

6 

16-8885 

21-0736 

7 

5-2693 

9-4494 

881 

4 

15-6094 

18-5998 

7 

19-6171 

67195 

834 

ii 

20*2114 

21-00/5 

9 

8-5559 

8-9550 

882 

8 

157439 

18-1682 

i" 

19-7697 

6-2942 

835 

21 

21-4553 

21-2065 

16 

9-8155 

8-9910 

82      120 

9'5 

883 

35§ 

17-0545 

18-4788 

45§     21-0640 

6-6608 

82      132 

8-6 

836 

S* 

17-5725 

22-1587 

4 

6-0892 

10-4318 

884 

H 

I7H349 

18-6492 

22§        21-4376 

6-8467 

837 

2I§ 

19-1175 

22-1960 

19 

7-6244 

10-2737 

885 

3°§ 

18-9993 

18-2788 

48§     230163 

6-544I 

82      136 

9'3 

838 

6* 

19-6435 

22-5282 

7 

8-1900 

10-5369 

886 

IO 

8-5502 

19-9350 

i7§     12-5069 

77SIS 

82       121 

9'5 

839 

3* 

16-5862 

23-8532 

5 

5-3298 

12-2454 

887 

5       13-2355 

7-9308 

840 

8 

15-5644 

24-3366 

9 

12-8545 

888 

4t 

9-3246 

19-7817 

7       13-2845 

7-6288 

841 

17 

16-6910 

24-7003 

IS 

5-5423 

13-0725 

889 

4* 

10-0123 

19-8191 

8       13-9705 

7-6975 

842 

25§ 

17-4873 

24-1267 

6-2561 

12-3971 

890 

7 

14-8820 

7-5623 

843 

17 

17-9670 

24-6153 

16 

6-7977 

12-8239 

891 

4* 

11-9418 

19-5384 

8 

I5-9I35 

7H994 

844 

13 

20-9658 

24-3004 

15 

9-7289 

12-1233 

892 

8 

1  2  -6166 

19-0853 

1  1 

16-6056 

7-0730 

845 

4* 

15-0405 

25-0848 

6 

3-9545 

13-6649 

893 

5 

14-4325 

19-6227 

1  1 

18-3961 

7-6909 

894 

5 

19-2359 

7-I82I 

895 

6 

20-3632 

7-4067 

896 

3<5§ 

17-7623 

19-2052 

49§ 

21*7411 

7-4156 

82       133 

9-0 

897 

6 

23-1909 

7-305I 

898 

6 

23-9202 

7-4628 

RA      A  h  i/~»m  +-^v   rh  .-.in 

899 

8 

6-8159 

20-9698 

14 

107279 

87106 

.A.   4     2O      LO  5     O 

900 

5, 

12-3196 

8-0690 

Centre          R.A.  4h  4o«>  Dec.  +  81*                R.A.  4h  30™  Dec.  +  83' 

901 

20§ 

11-8657 

20-3196 

15-8021 

8-2759 

82       124 

9'5 

Plate  4269.     1899,  Feb.  z.            Plate  4250.     1899,  Jan.  26. 

902 
903 

15 

5* 

13-5964 
I3-9443 

20-6521 
20-8186 

20§ 
10 

>7'5'53 
I7-8573 

8-6820 
8-8646 

82       126 

9'5 

m. 

904 

21 

16-0472  :  20-4426 

25§ 

19-9750 

8-5804 

82      130 

9'4 

846 

8 

6-4798 

15-2433 

12 

10-6390     2-9733 

9°  5 

4* 

16-0628 

20*1294 

7 

20-0020 

8-2676 

847 

5 

11-7093     2-7692 

906 

6 

20-691  2 

8-4441 

848 

6 

8-1927 

14-6123 

12 

12-3771     2-4160 

9°7 

4* 

16-9537     20-7182 

8 

20-8678 

8-8942 

849 

st 

8-5828 

14-5237 

9 

12-7742     2-3430 

908 

4* 

18-8146 

I9-7425 

st 

227667 

8-oou 

850 

IO 

9-9003 

14-6050 

17 

14-0862     2-4832 

909 

8 

19-1461 

19-8744 

14 

23-0935 

8-1454 

851 

5 

13-9145 

14-7270 

8 

18-0902     2-7788 

910 

6 

23-3363 

8-8217 

852 

91 

14-5069 

14-0690 

9 

18-7104     2-1455 

911 

8 

12-7678 

9-7259 

853 

4* 

14-5567 

14-3896 

6 

18-7462     2-4667 

912 

6 

15-2649 

9-3842 

854 

4* 

6-6699 

15-5511 

7 

10-8178 

3-2907 

9'3 

6 

15-8746 

9-1408 

855 

27§ 

9-1381 

15-355° 

38§ 

13-2910 

3-2000 

82   123 

9'5 

914 

12 

13-2458 

21-5855 

igj 

17-1269 

9-6016 

856 

3* 

10-2084 

15-3359 

4t 

14-3619 

3-2265 

915 

'4 

I3-5547 

217871 

2°§ 

I7-426I 

9-8144 

857 

5 

18-3803 

3'554° 

916 

8 

14-4326 

21-3644 

13 

18-3189 

9-43I2 

858 

20§ 

15-2496    15-8267 

3°§ 

19-3763 

3-932I 

82    129 

9'5 

917 

st 

15-4047 

21-4354 

10 

19-2897 

9-5442 

859 

8 

18*7693    15-7234 

12 

22-8967 

3-9828 

918 

5 

19-6533 

9-5595 

860 

28 

19-3142   15-3173 

19 

23-4575 

3-5923 

919 

8 

23-3815 

9-0542 

86  1 

5* 

6-4918    16-4337 

IO 

10-6007 

4-1625 

920 

7 

19-9797 

20-8654 

20 

23-8808 

9-1718 

862 

17 

8-9387  1  16-4078 

22§ 

13-0465 

4'243i 

82       122 

9'  5 

921 

5 

IO-472I 

107592 

863 

4* 

12-6702  \  16-9202 

9 

16-7513 

4-9135 

922 

5 

107305 

IO'2I  14 

864 

5 

13-2528     16-7844 

13 

17-3414 

4-8026 

923 

8 

11-5647 

10-6814 

865 

8 

13-4406  ;  16-4292 

15 

!7'543' 

4-4573 

924 

6* 

9'5°23 

22-5482 

12 

13-3425 

10-4013 

I  rtseim  interval  represents  very  nearly  5'  =  i43'7  of  R.A.  at  Dec.  +  82*,  and  164''!  at  Dee.  +  83*. 
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B.D. 

Ttlam 

B.  D. 

No. 

Diara. 

X. 

!/• 

I'iam. 

*. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

!/• 

Islam.              z.                    y. 

1 

Ho. 

MM 

R.A.  4h  20m  to  5b  om  —  contd. 

R.A.  5h  om  to  5h  40"°  —  contd. 

Centre       R.A.  4h  4Om  Dec.  -f  82*               R.A.  4h  3o"»  Dec.  +  83* 

Centre          R.A.  sh  2om  Dec.  +  82*            R.A.  5h  30™  Dec.  +  83* 

Plate  4269.     1899,  Feb.  2.           Plate  4250.    1899,  Jan.  26. 

Plate  4259.     1899,  Jan.  27.         Plate  6412.     1904,  Dec.  5. 

m. 

o 

D. 

925 

6 

13-4080 

10-1048 

969 

10      :  I  1-0726 

I6-OOO5 

II 

7'o/55 

4*2213 

926 

4 

13-9598 

10-8460 

970 

15          11-2427 

16-4041 

17 

7-2638 

4-6147 

9*7 

5 

14-9129 

10-8322 

971 

8 

12-7612 

l6"22O2 

7 

87741 

4'3632 

928 

10 

"•3723 

22-2685 

16 

16-2239 

10-2455 

97* 

17         14-0030 

16*2505 

20 

10-0148 

4-3396 

929 

3'§ 

13-9690    22-1367 

3°§ 

17-8228 

10-1815 

82      127 

9'4 

973 

4     j  14-2998 

16-7406 

4 

10-3349 

4-8i5i 

930 

7 

14*2410 

22*6930 

H 

18-0727 

107533 

974 

4       20-8942 

16*4015 

5* 

16-9054 

4*1856 

93i 

7 

18-2683 

10-0748 

975 

20§       5-5640 

16-8106 

28 

1-6082 

5-2757 

932 

6 

19-0965 

10-8260 

976 

4        7-554' 

17*6782 

933 

25§ 

18-3249    22*2233 

29§ 

22-171  1 

10-4558 

82      I35 

9'3 

977 

6        7-5987 

17*4072 

4* 

3-6694 

57844 

934 

1  1 

19*2751     21*9352 

19 

23-1329 

10-2108 

978 

17        77298 

17*1648 

22 

37858 

5-53I5 

935 

6 

11-1917 

i  '  '4444 

979 

5 

11-8775 

17-5346 

5* 

7-9494 

57161 

936 

5* 

12-6593     23*9807 

IO 

16-4356 

1  1  -9668 

980 

23§   i  13-6076 

17-5623 

26§ 

9-6787 

5-6663 

82      145 

9'5 

937 

6 

14-1905 

12-4304 

981 

12          14*0644 

17*3682 

'9 

10*1254 

5-4545 

938 

8 

14-5150 

12-0030 

982 

15          14*1988 

17*0318 

17 

10-2433 

5-1112 

939 

7* 

1  1"5733     24-8982 

12 

15-3112 

12-8345 

983 

4       147396 

17*2683 

4 

107961 

5*3236 

94° 

5       17*7797 

12-8458 

984 

5 

15-0210 

I7-4305 

5 

11-0827 

5-4730 

941 

12 

16*3097     24-5144 

'9 

20-0588 

12-6577 

985 

6 

17-0728 

17-8749 

7 

13-1530 

5-8277 

942 

6 

10-3565 

13  1370 

986 

4* 

17-1089 

I7-4247 

4* 

13-1709 

5-3736 

943 

7 

11-3788 

13-1718 

987 

6 

18-8599 

I7-3455 

6 

14-9168 

5-2168 

944 

« 

12-6774 

i3'9255 

988 

6 

20-0193 

17*6900 

6 

16-0902 

5  '5°93 

945 

6 

13-4004 

13-3160 

989 

6 

20-7797 

177363 

6* 

16*8499 

5-5230 

946 

IO 

10-6048     25*7548 

18       14*3071 

13-6529 

99° 

9 

6-9770 

18-0413 

5* 

3*0713 

6-4443 

947 

7       19-6429 

137674 

99i 

'9 

7-2924 

17-7652 

20 

3-3782 

6*1538 

948 

12 

16-8297    257739 

20      20*5225 

13-9404 

82      131 

9'5 

992 

6 

77925 

17-8894 

5* 

3-8814 

6-2542 

949 

H 

17-8751     24*9597 

2I§     i  2  1*6043 

13-1740 

82      134 

9'5 

993 

5 

8-8188 

18*3371 

3* 

4-9294 

6*6591 

994 

20 

8*8928 

17-9034 

24 

4-9813 

6-22OO 

16 

2*6862     17-4515 

82      115 

9'3 

995 

6 

8*9370 

17-8311 

6* 

5-0224 

6-I472 

26§ 

5-2251   ,  17-6701 

82     nS 

8-6 

996 

1  1 

9-0265 

18-1635 

'5 

5-1285 

6-4738 

82      140 

9'5 

47§ 

26-8136     18-6771 

82  143 

8*9 

997 

6 

10-6574 

18-3025 

8 

6-7624 

6-5393 

15 

4-597I 

20-1405 

82    117 

9'3 

998 

43§ 

10-8598 

177816 

43§ 

6-9403 

6-0115 

82      H3 

8-9 

29§ 

26-9398     22-1558 

82  144 

9-2 

999 

4 

12*5174 

18-6643 

5 

8-6380 

6-8161 

67§ 

12-8297     26-3305 

82    125 

8-5 

IOOO 

IO 

127560 

18-0405 

12 

8-8487 

6-1845 

IOOI 

3'§ 

15-1726 

18-3267 

33§ 

11-2745 

6-3616 

82      146 

9'5 

1OO2 

9 

17-3046 

18-6122 

15 

13-4187 

•5522 

1003 

8 

18*1501 

18-601  1 

8 

14-2618 

6-5049 

R.A.  5h  om  to  5h  40 

M 

IOO4 

5 

'8-3955 

18-5795 

5 

14*5088 

6-4742 

Centre        R.A.  5h  20"  Dec.  +  82'              R.A.  5h  3O">  Dec.  +  83* 

ICO, 

7 

9-6269 

19*1969 

8 

57735 

7-4788 

Plate  4259.      1899,  Jan.  27.          Plate  6412.     1904,  Dec.  5. 

I006 
IOOy 

8 
4 

11-0718 
11-3515 

19-5012 
I9-3363 

7 
3* 

7*2299 
7-5031 

77i68 
7-5425 

o 

m. 

IOO8 

4      12-6899 

19-3666 

3 

8*8406 

7-5-49 

950 

5 

8-0819     I4-7545 

IOO9 

4       I.V3967 

19*5605 

4 

9*5570      7-6733 

951 

27§ 

1  1-6015     14-2418 

39§ 

7-5224 

2'4392 

81     182 

9'5 

JOIO 

15 

13-4748 

I9'397i 

18 

9-6277      7-5076 

952 

H 

13-6114    14-7552 

15 

9-5573 

2-8641 

ion 

15 

13-8066 

19-2003 

16 

9-9500      7-2970 

953 

4 

17-1743     14-0160 

IOI2 

i6§ 

15-1391 

19*2987 

19 

11-2849      7-3360 

954 

6 

19*5674 

14*6490 

5* 

I5-5034 

2*4928 

1013 

8 

15*5462 

19-9082 

7 

117181      7-9258 

955 

14 

21-9062  I  14*5405 

13 

17-8339 

2-2807 

IOI4 

4* 

18*1630 

19*5659 

4 

14-3180 

7-4643 

956 

6 

6*8036 

15*4673 

IOI5 

15 

18*8477 

20-1  1  17 

15-0278      7*9796 

957 

6 

6-8826 

15-8644 

1016 

4 

20*1155 

19-3185 

4 

16-2595      7-1326 

958 

7 

9-7920 

H-7745 

6 

57410 

3-0545 

1017 

4* 

20*0829     20*1783 

4 

16-2623      7-9933 

959 

i8§ 

9-9875 

15-3030 

28 

5-9602 

3-5712 

82     142 

9'5 

1018 

5     ;    6-7654    20*3991 

3* 

2-9694      8-8096 

960 

7 

14-6483 

15-8862 

7 

10-6422 

3-9456 

1019 

16        7*3199 

20-4645 

18 

3*5241  '    8*8482 

961 

5 

15-1760 

I5-5558 

5 

11-1559 

3-5940 

IO2O 

12 

8*9185 

19-8559 

1  1 

5*0959      8*1711 

962 

7 

15-1941 

I5'348l 

7      11*1657 

I  O2  I 

4'§ 

9*5613 

2O-32I2 

4°§ 

57583      8*6050 

82      141 

9'3 

963 

9 

15-6238 

15-5088 

6 

11-6004 

3-5271 

1022 

4 

10*1496 

20*5602 

5* 

6*3604      8*8210 

964 

4 

17-6571 

I5-6574 

3* 

13-6387 

3-5843 

1023 

4*     10-9304     20-0842 

4 

7-1161       8-3054 

965 

8 

18-5908 

16-0653 

14-5906 

3-9493 

1024 

16 

11-9335     20-0788 

18 

8*1177  ;    8*2564 

966 

8 

7-1421     15-7949 

„ 
4* 

3-1412 

4-1909 

IO25 

3* 

13-5976     20*4485 

4 

9-7935       8*5509 

967 

4 

9-1051 

I6-I668 

1026 

5 

IC-I802     20-3914 

6 

11*3753      8*4251 

968 

6 

10-4426 

16-7192 

S* 

6-4799 

4-9673 

IO27 

6       17-0610    20-6118 

5 

13-2665       8-5618 

i  reseau  interral  represents  rery  nearly  5'  =  i43>7  of  R.A.  at  Dec.  +  82°,  and  164-1  at  Dec.  +  83°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +  .82°. 


No 

B.D. 

IMftii) 

B.D. 

X. 

y- 

1  'iiUn.                x.                          TJ  . 

\ 

No. 

Mag. 

No. 

1  11:1111 

X. 

W' 

!/. 

>o. 

Mag. 

R.A.  5h  om  to  5h  4om—  contd. 

R.A.  5h  om  to  5h  40"'  —  contd. 

Centre       R.A.  5h  20"'  Dec.  -j-  82*            R.A.  5h  30°"  Dec.  +  83* 

Centre      R.A.  5h  20™  Deo.  +  82°                 K.A.  5h  30™  Dec.  +  83' 

Plate  4259.    1899,  Jan.  27.       Plate  6412.     1904,  Dec.  5. 

Plate  4259.    1899,  Jan.  27.            Plate  64  12.     1904,  Dec.  5. 

m. 

„                  ni. 

1028 

3* 

17-4326 

20-4497 

4* 

13-6301 

8'3799 

1087 

5*     18-3814    24-5760 

7      14-7624     12-4649 

1029 

4 

13-6544 

8-2583 

1088 

16       19-9/87     24-3559 

i9§ 

16-3472     12-1735 

82      149 

9'5 

1030 

16 

18-6017 

21-0483 

'9 

14-8224 

8-9299 

1089 

6        20-3684   :  25-1357 

13 

16-7709 

12-9298 

1031 

10 

20-2910 

2I'I20I 

13 

i6-5'45 

8-9241 

1090 

6 

17-8340 

12-9833 

1032 

H 

5-6719 

207387 

12 

1-8908 

9-1964 

1091 

7*      5'9o73     24-8206 

12 

2-3075 

13-2668 

i°33 

12 

6-1819 

2I-1313 

'3 

2-4174 

9-5656 

1092 

7        7-7898     25-0020 

I  I 

4-1988 

13-3627 

i°34 

16 

7-1696 

21-5602 

17 

3-4222 

9-9486 

1093 

13        9-464' 

25-4470 

17 

5-8886 

'373H 

i°35 

6 

8-6544 

20-7240 

5 

4-8688 

9-0492 

1094 

'4 

10-8328 

25-2822 

16 

7-2489 

13-5040 

1036 

4* 

10-0089 

2I'2O8l 

6 

6-2429 

9-4726 

1095 

•7 

11-8157 

25'5334 

16 

8-2438 

I37H7 

1037 

1  1 

10-4791 

20-9776 

H 

6-7047 

9-2205 

1096 

6 

12-7683 

25-4256 

10 

9-1889 

13-5618 

1038 

7 

1  1-0073 

21-5347 

10 

7^594 

9753° 

1097 

3* 

13-8808 

25-0257 

7 

10-2814 

13-I1I7 

1039 

9 

11-2995 

21-0996 

'3 

7-5289 

9-3066 

1098 

6 

15-9014 

25-0268 

9 

12-3022 

I3-O21O 

1040 

3«§ 

11-5797 

21-1872 

37§ 

7-8135 

9-3800 

82      144 

9-2 

1099 

6 

12-4077 

137294 

1041 

9 

13-4761 

2IM95I 

10 

9-7089 

9-3039 

I  100 

3 

'3'5°43 

I3-5919 

1042 

5 

13-671* 

2I'8O97 

5 

9-9322 

9-9084 

I  IOI 

5 

15-1390 

13-0965 

1043 

5 

14-7048 

2I-27I3 

5 

10-9393 

9-3234 

I  102 

23§ 

20-4720 

25-4415 

23§ 

16-8880 

13-2346 

82     1,0 

9'5 

1044 

36§ 

17-1523 

21-5515 

Ml 

13-3982 

9'495' 

82      147 

9'0 

I  IO3 

5 

17-3425 

13-1080 

1045 

6 

I7-5387 

21-7535 

8 

13-7911 

9-6786 

1104 

H 

21-3211 

25-7675 

i9§     177494 

13-5238 

1046 

6 

13-8241 

97138 

1047 

H 

17-9254 

21-4734 

15 

14-1673 

9-3826 

4°§ 

4-4607 

i5'9385 

82      138 

9-2 

1048 
1049 

4°§ 

20-7421 

21-5808] 

29§ 

•*i 

16-9870 
16-9883 

9-3671! 
9'3579/ 

82      151 

9  '4 

38§ 
64§ 

22-0917 
1-2083 

18-5784 
19-2689 

82     153 
82      132 

9-2 
8-6 

1050 

23 

21-5040 

22-2268 

»»i 

17-7769 

9-9775 

6o§ 

2-0316 

19-8603 

82     133 

9-0 

1051 

6 

6-9590 

2I-7831 

6* 

3-2227 

10-1850 

5°§ 

24-5677 

20-0316 

82     I55 

87 

1052 

ii 

8-9068 

21-8962 

13 

5-1734 

IO'2o8l 

79§ 

21-7128 

23-0802 

82     152 

7-6 

'053 

9 

11-6594 

22-5936 

10 

7-957S 

10-7823 

1054 

'4 

11-8328 

21-9157 

19 

8-0988 

10  0959 

1055 

21 

11-8637 

22-4313 

22§ 

8-1528 

10-6077 

R.A.  5h  40m  to  6h  om 

1056 
1057 

4 
17 

12-8736 
13-0653 

22-3698 
22-5882 

6 
'7 

9-1603 
9'3587 

10-5063 
107141 

Centre          R.A.  6>'  o™  Dec.  +  82*                     R.A.  5h  30™  Dec.  -f-  83* 

1058 

4 

.k. 

13-8428 

22-8405 

5 

10-1501 

10-9318 

Plate  4379.     1899,  March  15.              Plate  6412.     1904,000.5. 

1059 

5* 

i4-5249 

22-4207 

6 

10-8109 

10-4804 

ni. 

1060 

'9 

15-0812 

227878 

171 

11-3816 

10-8233 

105 

1  1 

5-5716 

14-2655 

17 

18-1113       2-0070 

1061 

4* 

15-7940 

22-9642 

7 

IZ'1012 

10-9648 

1  06 

8 

12-0664 

14-6664 

1062 

3* 

16-0349 

22-9867 

6 

12-3463 

10-9830 

107 

5 

7-9215 

15-8139 

7* 

20-2467  ,    3-8447 

1063 

4* 

17-6657 

22-5974 

5 

13-9563 

10-5141 

108 

16 

7-8947 

15-3516 

3i 

20-2802       3-3834 

1064 

7 

I5-3356 

10-3626 

109 

7 

7-9470 

'5-2338 

9 

20-3483       3-2729 

1065 

37§ 

19-2680    22-5781 

28§     15-5589 

10-4273 

82      148 

9'4 

I  10 

7 

8-5004 

15-1148 

8 

20-91  13      3-2232 

1066 

30 

57609    23-0721 

32§          2'O82O 

•5239 

82      139 

9  '4 

II  I 

10 

9'5795 

157590 

16 

21-9040      3-9761 

1067 

5 

5-9823    22-8674 

6        2-2970 

•3>°3 

112 

2I§ 

12-9868 

14-5518 

40 

25'43i5       3-2392 

82     159 

9-4 

1068 

5 

8-1667    22-7999 

5 

4H747 

•1442 

I'3 

5 

67237 

16-6894 

12 

18-9458 

4-5606 

1069 

6 

12-6244    23-2608 

7 

8-9500 

"4057 

114 

9 

8-4439 

16-2085 

15 

207153 

4-3018 

1070 

5 

12-9868 

23-1820 

7 

9-305I 

•3115' 

"5 

*9§ 

11-0125 

16-0966 

36 

23-2778 

4-5218 

1071 

4 

13-1380    23-5005 

7 

9-4732              -6212 

116 

14 

13-1963 

16-0153 

18 

25-4517 

4-7174 

1072 

3* 

14-6079    237694 

4 

10-951  1 

•8250 

117 

6 

77581 

17-2168 

13 

19-9033 

5'2I55 

1073 

'3 

15-8570    23-5479 

'4 

I2-I928 

'5473 

118 

'98 

8-8973     17-3219 

27§ 

2  I  "02O8 

5-4632 

1074 

4 

16-3247  123-5516 

5 

12-6592 

•5298 

119 

6 

9H744    17-4126 

9 

21-5828 

5-6266 

1075 

5 

16-0593 

•5169 

1  I2O 

5       13-6285 

177476 

1076 

3* 

20-8389 

23-2414 

5 

I7>'573 

•O2OO 

1121 

16        6-1991 

19-0794 

23§ 

I8-I187 

6-8630 

1077 

5 

5-6004 

23'5983 

6* 

1-9504 

I2-0542 

1122 

26§      6-2099    18-5164 

35§ 

l8'2OII 

6-3071 

82      153 

9-2 

1078 

13 

6-2430    24-1  166 

12 

2-6106    12-5468 

1123 

4 

6-4067     18-9800 

9       iS-3392 

6-7918 

1079 

4 

97020 

24-0855 

5 

6-0672     12-3607 

I  124 

ii 

8-0388     18-8176 

21           19-9788          6-8399 

1080 

3* 

10-3044 

24-I2-2 

6 

6-6723 

12-3714 

1125 

i8§   ;    8-7007  ,  18-6253 

26§        20-6604 

67327 

1081 

5 

77123 

I2-O250 

I  126 

i6§     12-1650 

18-0665 

24      24-1699 

6-62II 

1082 

7 

8-6305 

I2'4354 

1127 

12       13-0801 

18-0358 

28      25-0772 

6-7II3 

1083 

4* 

15-4809 

t4-5740 

7 

11-8610 

12-5889 

1128 

4        7-63/6 

19-4655 

5*    '9-4989 

7-4322 

1084 

9 

16-3403 

24-5802 

10 

12-7218 

12-5600 

1129 

32§       8-8964 

19  5219 

39§     20-7401       7-6465 

82      155 

87 

1085 

4 

14-5270 

12-6972 

1  130 

1  1       10-5736  '  19-5981 

18      22-3931   ,    7-9396 

1086 

13 

18-3963 

24-1329 

1  1 

'47557 

12-0195 

I13I 

4* 

11-1592     19-1972 

5*    23-0263  ;    7-6167 

i  nuean  intei-ral  represents  verv  nearly  5'  =  I4j''7  of  K.A.  at  Dec.  +  82*,  and  i64«'i  at  Dec.  +  83*. 

GREENWICH  ASTROGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZO  N  E    +    82°. 


Vo 

B.  D. 

B.D. 

Din  111. 

x.                      »/. 

Diani. 

No. 

Mag. 

i 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  5h  40m  to 

6"  0°>—  contd. 

R.A.  6h  om  to  6h  20m-  —  contd. 

Centre        R.A.  6h  o'"'Dec.  +  82°                    R.A.  5"  30™  Dec.  -f  83° 

Centre         R.A.  6>>  o">  Dec.  +  82°                   R.A.  6h  30™  Dec.  +  83° 

Plate  4379.     1899,  March  15.            Plate  6412.     1904,  Dec.  5. 

Plate  4379.    1899,  March  15.         Plate  4384.     1899,  Marcli  15. 

.                   m. 

o 

m. 

1132 

12           12-4053 

18-9552 

20 

24-2941 

7-5335 

Il8l 

7 

20-3966 

17-9800 

6 

8-2287 

5-8879 

"33 

15     13-0115 

18-7070 

27 

24-9276      7-3648 

1182 

10       14-1721      18-5  189 

6 

2-1317 

7-2288 

"34 

17      7-2471 

20-9769 

21§ 

18-9162      8-8790 

1183 

16     ':  157895     18-7029 

17 

37560 

7-2028 

82    1  60 

9-5 

"35 

5*  '•    8-9308    20-4292 

7 

20-6575 

8-5535 

1184 

26§     16-4180     18  8163 

28§ 

4-3934 

7-2340 

82    161       9-2 

1  136 

4*     12-1204 

19-6218 

5* 

23-9204       8-1600 

1185 

'4§     I7-3348     18-3469 

16 

5-2422 

6-6495 

82    164      9-5 

"37 

14          I2'6OO2 

20-1409 

26 

24-3332       8-7347 

1186 

14      17-6069     18-4888 

18 

S'53'3 

67555 

82    165      9-5 

1138 

6       i3'2743 

197562 

5* 

25-0573       8-4427 

1187 

35§     21-9968 

18-4242 

33§ 

9-8730 

6'I22O 

82    174      9-0 

"39 

6        7-5645 

21-6413 

1  1 

19-1450      9-5814 

Il88 

7       '7-9648 

'9'5'54 

5 

6-0163 

77258 

1  140 

6        9-4985 

21-0791 

'3 

21-1394      9-2706 

1189 

16      18-0598 

19-5126 

21 
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R.A.  6h  om 

to  6h  20m 

R.A.  6h  20m  to  ;h  om 

Centre         R.A.  6>>  om  Dec.  +  82'               R.A.  6>>  30™  Dec.  +  83° 

Centre      R.A.  6>>  40™  Dec.  -f  82*            R.A.  6>>  30"  Dec.  +  83* 

Plate  4379.    1899,  March  15.       Plate  4384.     1899,  March  15. 

Plate  5956.     1902,  Feb.  12.       Plate  4384.     1899,  March  15. 
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i  reseau  interTai  represents  very  nearly  5'  =  I43'7  of  K.A.  at  Dec.  +  82*,  and  164"-!  at  Dec.  +  83°. 

782 


GRKBNWICH  ASTROGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    82'. 


B.D. 
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B.  D. 
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z. 

y- 

X. 

!/• 

No.     Mag. 

No. 

Diam.      x.         j/. 

UlMUl. 

*•      y- 

No. 

Mag. 

1 

R.A.  6h  20m  to  7h  om  —  contd. 

R.A.  ;h  om  to  7h  4om 

Centre   R.A.  6h  4O1"  Dec.  +  82*       R.A.  61>  30"-  Dec.  +  83' 

Centre    R.A.  7h  2om  Dec.  +  82°      R.A.  7>>  3O*>>  Dec.  +  83° 

Plate  5956.  1902,  Feb.  12.    Plate  4384.  1899,  March  15. 

Plate  4820.  1900,  Feb.  9.   Plate  4388.  1899,  March  18. 
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5-8568 

128* 

4 

9-4152 
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10-0093  197155 

18 

137973 

7'5457 

?2  180   9-3 

1295 

4 

18-4076  14-5013 
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20   15-6775 
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i  r&eau  interral  represents  Tery  nearly  5'  =  i43»*7  of  R.A.  at  Dee.  +  82',  and  i64«-i  at  Dee.  +  83*. 
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R.A.  7h  o"1  to  7h  40™  —  contd. 

R.A.  7h  om  to  7h  40m  —  contd. 

Centre      R.A.  7h  2o">  Dec.  +  82'               R.A.  7h  30™  Dec.  +  83' 

Centr*       R.A.  7h  10™  Dec.  +  82'               R.A.  7h  30™  Dec.  +  83* 

Plate  4820.    1900,  Feb.  9.          Plata  4388.    1899,  March  18. 

Plate  4820.     1900,  Feb.  9.         Plate  4388.     1899,  March  18. 
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9 

19-1358 

20-6549 

6 

15-3168 

8-4104 

•349 

27§ 

5-8012 

17-0683 

30 

1-8385 

5'4°37 

82      196 

9'5 

1408 

4 

19-2066     20-5662 

1350 

16 

5-9808 

17-2081 

5* 

2-0258 

5-537' 

1409 

16 

9-3211     21-5654 

10         5-5507 

97443 

'351 

4 

6-5694 

'7-5744 

1410 

6 

9-6852     21-2116 

1352 

4 

8-9485 

'7'9'45 

1411 

*9§ 

10-1851      21-3664 

83§       6-4042 

9'5°83 

82      201 

5'5 

1353 

5 

13-3173 

17-8887 

I4I2 

'3 

10-3239      21    1574 

7         6-5328 

9-2951 

'354 

5 

13-5523 

'7'3'7-r 

1413 

'4 

10-4432       21-5966 

6        6-6727 

97275 

"355 

7 

14-0343    17-6298 

1414 

'9 

10-9310       21-7489 

'3 

7  1664 

9-8572 

1356 

5 

14-6397    ;  17-1871 

'4'5 

6 

I  1-8476       21-9297 

4* 

8-0869 

10-0002 

'357 

9 

16-4544      177453 

4 

12-5133 

5-6182 

1416 

«sl 

12-8146 

21-6328 

8     i    9*0425   :    9-6608 

1358 

5 

17-9127 

I7-7059 

1417 

5 

14-4197 

21-2828 

'359 

3 

18-6404 

17-6542 

1418 

'5 

'6'3574 

21-0295 

9      '2-555* 

8-9051 

1360 

7 

19-0805 

17-9818 

1419 

4 

165469 

21-2401 

1361 

'7 

20-7431 

17-3265 

9 

167782 

5-0180 

1420 

7       17-2716 

21-5087 

1362 

18 

21-4264      17-4524 

7 

17-4674 

5-1126 

1421 

4       17-7826 

21-7396 

1363 

9     ;    6-8818     18-1976 

1422 

5       18-2405 

21-6397 

4* 

14-4661 

9-4328 

1364 

4     ;    7-2454     18-5644 

1423 

n       19-3800 

21-1738 

8 

15-5820 

8-9189 

1365 

2o§       8-3154 

187682 

'7 

4H247 

6-9952 

82      198 

9'  5 

1424 

5*    20-7186 

21-5477 

4* 

16-9355 

9-2372 

1366 

'4 

9-I13I 

18-8023 

4t 

5-2240 

6-9949 

1425 

7        6-1990 

22-0245 

1367 

6 

10-2238 

18-2727 

1426 

8 

6-7548 

22-8688 

1368 

7 

11-0526 

18-3458 

<4»7 

5 

7-0145 

22-2961 

1369 

5 

H'5799 

187010 

1428 

10 

9-1304 

22-4487 

4* 

5-3986     10-6354 

1370 

9 

I  1-8047 

18-0758 

4!      7-8800 

6-1514 

1429 

6 

10-0330 

22-3556 

1371 

5 

13-2764 

18-3320 

1430 

13       u'7'94 

22-1263 

4 

7-9697     10-2019 

1372 

20§ 

15-3278 

18-8372 

18 

11-4342 

67599 

1431 

13       12-0253 

22-6145 

6 

8-2959 

10-6769 

'373 

12 

15-5076 

18-2481 

8       11-5886 

6-1636 

1432 

ii       12-1632 

22-0886 

6 

8-4104 

10-1466 

'374 

8 

16-2921 

18-4003 

4       12-3777 

6-2821 

'433 

37§     I3'°833 

22-8446 

3'§ 

9-3627 

10*8606 

82      2O5 

9-2 

'375 

27§ 

17-0748 

18-2259 

23 

13-1515 

6-0718 

82      212 

9'  5 

'434 

n       14-7080 

22-1050 

6t 

10-9535 

10-0531 

1376 

3°§ 

19-0163       18-5179 

27§ 

15-1053 

6-2827 

82      214 

9'5 

'435 

8       15-0978 

22-1076 

4 

11-3428 

10-0393 

>377 

5 

5-4717       19-3552 

'436 

19      15-8459 

22*0501 

9 

12-0886 

9-9487 

13-8 

16 

5-7495       19-9045 

5* 

1-9093 

8*2402 

'437 

13       18-5125 

22-9515 

7 

147938 

10-7303 

'379 

'7 

6-6359     >9-3837 

7 

2-7736 

7-6811 

1438 

8       19-0185 

22-1826 

4* 

15-2652 

9-9426 

1380 

'5 

7-3415     197753 

'439 

20          19-3169 

22-3051 

12 

15-5686 

10-0527 

1381 

5 

7-9795  1  19-6350 

1440 

5        6-6074 

23-9820 

1382 

35§ 

8-2842     19-9350 

34§ 

4'4444 

8-1610 

82      197 

9-0 

1441 

4        8'°495 

23-1669 

1383 

4 

8-3614     19-6250 

1442 

4      12-1929 

23-7260 

1384 

5 

9'4495     '9'4°78 

'443 

9       12-3200 

23-5659 

4 

8-6301 

11-6109 

1385 

6 

10-4779     19-8810 

1444 

18       12-9825 

23*6652 

9 

9-2986 

11-6849 

1386 

'3 

107209     19-4371 

7 

6-8572 

7-5566 

'445 

ii       14-1864 

23-6492 

6 

10-4986 

11-6184 

1387 

8 

11-6010     19-9007 

4 

77584 

7-9850 

1446 

26§     14-8308 

23-4206 

18 

11-1329 

11-3588 

82      208 

9*5 

1388 

5 

11-6536     19-0827 

'447 

6      1  5  -4400 

23-5802 

1389 

3 

13-3042     19-2024 

1448 

3o§     16-0586 

23-5450 

20§ 

12-3660 

11-4308 

82      210 

9'5 

1390 

5 

13-4601 

19-3842 

'449 

5       16-9673 

237047 

4* 

13-2792 

11-5551 

i39' 

6 

13-6237 

19-4043 

4t 

97  546 

7-3997 

1450 

5       '7-349' 

23-0829 

'392 

10 

147309  !  19-3579 

5 

10-8604 

7-3048 

1451 

6      17-9783 

23-2558 

4 

14-2707 

11-0631 

'393 

12 

I5-2745 

19-0618 

7 

11-3918 

6-9858 

1452 

6      197015 

23*2024 

5     !«5'9933 

10-9305 

'394 

6 

'57774 

19-4245 

'453 

2I§       20-4980 

23-6845 

13      16*8077 

1  1*381  1 

•395 

9 

17-5274 

19-7630 

5 

13-6696 

7-5883 

'454 

9      20-6731 

237700 

4     \  '6*9873 

11-4590 

1396 

6 

18-3590 

19-5197 

3* 

14-4911 

7-3I37 

'455 

12          21-5278 

23-1136 

6* 

17-8100 

10-7665 

'397 

7 

6-3736 

20-7782 

1456 

5        6-2126 

24*8892 

1398 

9 

7-8582 

20-7592 

'457 

6      11-1596 

24*5270 

4* 

7-5148 

12-6257 

'399 

7 

10-4478 

20-1473 

1458 

3i§     11-2001 

24*3911 

*3§ 

7-5481 

12-4860 

82      203 

9-3 

Plate  4388.     No.  1380.    The  3™  image  coincides  with  a  fault  in  the  film  and  is 

not  measurable. 

i  rcseau  interval  represents  very  ne»rly  5'  =  143*7  of  R.A.  at  Dec.  +  82*,  and  i&4s'i  at  Dec.  +  83  . 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    82°. 


"Vn 

B.  D. 

()imn 

B.  D. 

0W 

Di&m. 

X* 

y- 

Diain, 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diani. 

X. 

y» 

.v. 

No              Mag. 

R.A.  7h  om  to  7h  40m  —  contd. 

R. 

A.  ;h  40"'  to  8h  o"1  —  contd. 

Centre        R.A.  ;h  20'"  Dec.  +  §2'                R.A.  7h  30"'  Dec.  +  83' 

Centre         K.A.  81'  o'"  Dec.  +  82'                R.A.  ;h  30'"  Dec.  +  83* 

Plate  4820.     1900,  Feb.  9.          Plate  43*8.     1899,  March  18. 

Plate  4293.     1899,  Feb.  22.         Plate  4388.     1899,  March  1  8. 

nil 

0                    I          1U. 

'459 

5 

11-2344 

24-8672 

1503 

'4 

7-2446 

20-6880 

19       19-0108       8*4657 

1460 

7 

12-5663 

24-3891 

4* 

8-9121 

12-4276 

1504 

6 

8-8408 

20-7744 

9        20-5824    :     87585 

1461 

54§ 

14-0659 

24-5650 

4'§ 

10-4186 

12-5361 

82     207 

8-9 

1505 

20§ 

10-5082 

'9'8937 

33§ 

22-3511 

8-1028 

82      225 

9'4 

1462 

6 

14-7647 

24-4228 

4* 

I  1-1  IO2 

12-3665 

1506 

8 

io'8i20 

20-5669 

'7 

22-5655 

8-8106 

'463 

'9 

15-3900 

24-0230 

'5 

I  1-7192 

11-9372 

1507 

4* 

1  1-0077 

20-6955 

8 

22-7480 

8-9643 

H64 

29§ 

16-0905 

24-8151 

20§ 

12-4523 

12-6991 

82      211 

9*5 

1508 

16 

1  1  -0666 

20-7033 

22 

22-8012 

8-9768 

82     229 

9'  5 

1465 

28§ 

17-6221 

24-3276 

'9 

13-9627 

12-1466 

1509 

7 

11-9485 

19-6053 

8 

23-8142 

8-0055 

1466 

25§ 

17-7797 

24*8403 

>5 

14-1410 

12-6498 

1510 

6* 

6-5327 

2I'4S53 

9 

18-2003 

9-1641 

1467 

5 

17-9367 

24-5670 

4* 

14-2872 

12-3744 

1511 

IS 

13-8313 

20-9179 

23 

25'5'34 

9'5525 

1468 

20§ 

7-1364 

25-2821 

12 

3-5261 

'3'5529 

1512 

35S 

9-8194 

22-3717 

4'§ 

21-3474 

10-4694 

82      222 

9-1 

1469 

5 

8-2018 

25-6622 

4* 

4-6096 

13-8850 

>5'3 

'3 

7-9963 

23783° 

20           I9-354I 

11-6313 

1470 

8 

9-2786 

25'5552 

5* 

5-6791 

'37349 

1514 

3»§ 

1  1-2150 

23"'455 

43§ 

22-6289     11-4147 

82      228 

9-2 

1471 

6* 

10-5040 

25-1797 

4* 

6-8891 

13-3089 

'5'5 

7 

18-8405 

12-6414 

1472 

10 

"'5739 

25-5988 

6 

7-9758 

13-6789 

1516 

7          2P10I2 

12-9950 

H73 

'9 

12-5770 

25-0729 

9 

8-9541 

i  3-1084 

1517 

10       22-1973 

12-4039 

'474 

44§ 

14-1384 

25'4549 

27§ 

10-5284 

13-4215 

83     188 

9-1 

1518 

7       18-1097 

13-2791 

H75 

5* 

15-6323 

25-6381 

4 

12-0265 

13-5419 

1519 

18 

8-4884 

25-3927 

23     19-6352 

13-2919 

83      204          9-5 

1476 

54S 

'77433 

25-5703 

32§ 

14-1366 

13-3815 

83'   '95 

9-0 

H77 

8 

19-1370 

25'4354 

4 

15-5217 

13-1872 

53       22-8454 

1-8834 

82    226       9-0 

1478 

12 

18-1048 

26-0936 

9 

'4'5'93 

13-8905 

53 

3-0496 

26-1973 

83    195       9-0 

J479 

II 

19-9147 

26-2348 

8 

16-3332 

13'9535 

53§ 

26-7284 

'47355 

82    224 

8-7 

5'§ 

26-9398 

14-4550 

• 

82    226 

9-0 

R.A.  8h  om  to  8h  20m 

33§ 

22*2696 

19-6041 

82    217 

9'3 

Centre         R.A.  8>>  o"»  Dec.  +  82°                R.A.  8b  30'"  Dec.  +  83' 

56§ 

4-2300 

21-7322 

82    104. 

8-0 

65§ 

Sn 

25-0741 

22-9720 

£              '               £ 

7  T 

82      222 

9-1 

Plate  4293.     1899,  Feb.  22.         Plate  4354.     1899,  Mareli  10. 

56§ 

4-2438 

267576 

83    181 

9-0 

,,                     m. 

1  520 

8 

H'5995 

H-4635 

1521 

5       18-2015 

i5-5556 

R.A.  7h  4om  to  81'  om 

1522 
1523 

16      21-3547 

12          2I-6O71 

16-5047 
16-9243 

13        9-0425 
8         9-3462 

4-2744 
4-6560 

82      246         9-5 

Centre      R.A.  $h  o">  Dec.  +  82*                R.A.  7h  30"'  Dec.  +  83° 

1524 

12         ;    19-9060 

18-0576 

9        7-8069 

6-0005 

82      243         9-5 

Plate  4293.     1899,  Feb.  22.          Plate  4388.     1899,  March  1  8. 

1525 
,526 

5     1  20-5829 
8       17-0698 

18-9978 
19-7793 

6     i    8-5998 
7         5'2'7i 

6-8442 

8-0757 

82      237 

9'5 

o 

m. 

1527 

23§ 

17-5284 

19-8929 

18         5-6853 

8-1260 

82      239 

9  "4 

1480 
1481 

16 

39§ 

7-0919 
10-0315 

14-8OOO 
I3-9760 

22 

57§ 

19-6252 
22-6487 

2-6093 
2-1744 

82      22O 
82      224 

9'5 

87 

1528 
1529 

5* 
16 

17-8176 
18-1776 

19-6055 
19-1682 

4         5-9336       7-8042 
'3     i    6-2355       7'3243 

82      241 

9'5 

1482 

12 

12-7571 

I4-38IO 

'4 

25-2976 

2-9267 

'53° 

6*     16-9161 

20-2329 

5         5''225       8-5447 

1483 

'3 

67317 

I5-9933 

23       19-1  130 

3-7460 

82    218 

9'4 

'53' 

8       17-4244 

20-3125 

6 

5-6395       8-5567 

1484 

I  I 

£ 

7'49-S 

15-1991 

'9       19-9695 

3-0567 

82      221 

9'5 

1532 

5*    17-7392 

20-9632 

4 

6-0328      9-1580 

1485 

16 

9-7399 

15-2144 

24      22-1988 

3-3629 

82      223 

9'5 

'533 

3i§     21-1600 

20'12l6 

27§ 

9-3157     '7-8856 

82      245 

87 

1486 

8 

10-9485 

H"9577 

6* 

23-4321 

3'2645 

'534 

9       H'32'5 

21-6252 

6 

2-7290     10-2605 

1487 

55§ 

12-0115 

14-5950 

85§ 

24-5326 

3*0410 

82      231 

8-3 

'535 

17       17-2991 

2I'I  122 

16 

5-6166  |    9-3657 

82      238 

9'5 

1488 
1489 
1490 

21 

5* 

10 

127894 
7-2159 
9-3950 

15-2748 
16-9681 
16-6188 

37 
8 
16 

25-2146 
19-4652 
21-6738 

3-8186 
4-7700 
47122 

82      232 

9'5 

'536 
'537 
'538 

12       14-445'  - 
83§     16-0095 
7       17-0020 

22-2447 
22-9454 
22-9494 

8 

74§ 
7 

2-9323 
4-5706 
5-5612 

10-8586 
11-3474 
11-2253 

82      234 
82      23S 

9'5 
6-5 

1491 
1492 

I 

It 

10-6779 
8-9888 

16-0233 
17-8784 

16 
9 

23-0218 
21-1060 

4'2§53 
5-9068 

'539 
1540 

22           19-6022 

8*     15-8148 

23-6029 
25-I229 

i6§ 

7 

8-2217 
4-6612 

11-5356 
13-5289 

82      242 

9'3 

'493 

4 

10-5799 

16-8011 

4* 

22-82-?? 

r'OjtC  C 

1494 

'495 
1496 

'497 
1498 

I  A  on 

18 

4* 

7 
7 
18 

13-0726 
6-1621 

6-1217 
7-0208 
7-2125 

T  '  f  c\r\  " 

17-1252 
19-0148 
18-4818 
18-7062 
18-7447 

29 

I 

12 

'4 

j  j 
25'2533 
18-1548 
18-1866 
19-0465 
19-2341 

J       TJ  J 
5-6916 
6-6654 
6-1304 
6*47l8 
6-5334 

6O 

82      233 

9'5 

15           23-6615 

86§     24-9732 
55§     24-4417 
33       22'4394 

187653 
2I-8I95 
22-8I89 

25-9088 

82      250 
82     253 
82     251 
83      22O 

9'3 
7-0 

87 
8-5 

1499 

jc. 

/  290, 

187329 

23 

19-3109 

•53'8 

82      219 

9'5 

1500 

4 

7-8838 

18-2865 

6 

19-9613 

6*1658 

1  501 

15 

11-7706 

18-2777 

24 

23-8122 

6*6628 

82      230 

9-4 

1502 

2'§ 

6-48I3 

19-5379 

28§ 

18-4017 

/•226l 

82      217 

9'3 

i  reteau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i43«-7  of  R.A.  at  Dee.  +  82',  and  i64«*i  at  Dec.  +  83*. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUB,  1900. 
ZONE    +    82°. 


R  D. 

N— 

»-.            , 

B.  D. 

Diam. 

f. 

*/. 

Diam. 

X. 

Ho.             Mag. 

•, 

y- 

y- 

So.         j    ¥*« 

R.A.  8h  20™  to  9h  om 

R.A.  8h  20m  to  9h  cF  —  contd. 

Centre     R.A.  8>>  40™  Dec. 

+  82°               R.A.  8"  30-n  Dec.  +  83' 

Centre          R.A.  8h  40"  Dec.  +  82"                  R  A.  8h  jo™  Dec.  +  83* 

Plate  4390.      1899,  March  18.        Plate  4354.      1899,  March  10. 

Plate  4390.    -1899,  March  1  8.        Plato  4354.     1899,  March  10. 

o                    m- 

o 

m. 

'54' 

5 

5-9570 

14-3898 

1600 

7 

16-5689 

21  "947  5 

3* 

20-3876 

10-1947 

'54Z 

20§ 

6-2929 

14-7251 

13       10-4411       2-5248 

82     248         9-5 

1  60  1 

4 

16-8786 

21-5317 

'543 

4 

6-9407 

14-8045 

1602 

3 

19-5834 

21-3234 

'544 

18 

9-6438 

14-1521 

ii       13-8164 

2-0992 

82      254         9-5 

1603 

12 

20-6439 

21-0788 

'545 

6 

11-5430 

14-2466 

1604 

7 

6-8476 

22-3258 

3t 

10-6580 

10-1410 

1546 

12 

12-0483 

14-8104 

5       16-1877 

2-8633 

1605 

*5 

7-9041 

22-2985 

5 

117171 

10-1620 

'54" 

4 

13-8866 

14-1592 

1606 

4'§ 

9-1016 

22-2196 

3°§ 

12-9182     10-1347 

82     251 

8-7 

1548 

6       '5'5743 

14-8658 

1607 

26§ 

12-6399 

22-6408 

*7§ 

16-4332     10-7106 

82     256 

9'3 

'549 

4 

16-1508 

14-2967 

1608 

16 

137223 

229565 

6 

17-5011     11-0757 

1550 

1  1 

21-1185 

13-9818 

1609 

21 

13-8883 

22-5788 

9 

17-6826    107045 

«  5  5  ' 

'3 

7-7424 

15-6870 

4 

11-8480 

3-5508 

1610 

I  I 

15-2590 

22-8141 

4 

19-0418     10-9985 

'552 

'9 

8-3166 

5-9199 

10 

12-4107 

3-8079 

l6ll 

7 

15-8812 

22-7840 

3t 

19-6667     10-9968 

•  * 

9-0213 

5'4'59 

4 

I3-I358 

3-3344 

1612 

7 

16-9783 

22*9630 

'554 

5 

1  1-0905 

1613 

5 

20-5129 

22-1256 

*555 

4 

15-4805 

5-8737 

1614 

27 

6-455* 

23-6206 

12 

10-2107     1  1-4163 

82     247 

9'5 

1556 

6       16-9933 

5-8463 

161  5 

18 

8-0390 

23"95'5 

6 

117770     11-8199 

82     249        9-5 

'557 

7     !    6-2671 

16-4656 

1616 

6 

I2-IO2I 

23-8980 

1558 

19        7-7164 

16-4487 

8       117881 

4-3087 

1617 

33§ 

*4'9975 

23-6036 

*9§ 

187455  "-7754 

82     260 

9'4 

'559 

'3 

8-4500 

16-8304 

5       12-5024      47222 

1618 

8 

15-1806 

23-8689 

4 

18-9166     12-0501 

1560 

33§     I4-5I35 

16-3850 

18-581;       4-5435 

82      259         9-I 

1619 

10 

15-9963 

23-1873 

6 

19-7623     11-4052 

1561 

'9       I4-5457 

16-5417 

ii       18-6052       4-7017 

1620 

*9 

167749 

23-1983 

10 

20-5409     11-4484 

1562 

15       147700 

16-415; 

6       18-8350       4-5863 

1621 

6 

17-2015 

23-6677 

1563 

'7 

6-8879 

I7-3596 

9       10-9213       5-1821 

1622 

33§ 

17-83*7 

23-2295 

2'§ 

21-5957     11-5275 

82     262 

9'5 

1564 

7 

8-4738 

17-0655 

1623 

23 

15-8265 

24"59'5 

II 

19-5313     12-8007 

83     234 

9'5 

1565 

6 

1624 

10 

19-4123 

24-9505 

4* 

23-0978     13-3164 

9'5"5 

*7"4°59 

1566 

4 

9-6288 

17-8643 

1625 

4°§ 

7-6676 

25-6064 

2I§ 

11-3340     13-4559 

83      220    i      8'5 

1567 

7 

10-3645 

17-9655 

4 

14-3658       5-9398 

1568 

2'§ 

11-8944 

17-5088 

'4 

i5-9*55       5-55I3 

82      255         9-4 

6o§ 

26-5975  1  18-2999 

82      268 

8-5 

1569 

'4 

18-8925 

*7'5557 

3 

22-9040       5-9057 

35 

26-1705    23-1975 

82      269          8'5 

1570 

4 

20-0378 

58§ 

23-0873    23-4587 

57§ 

26-8340     1  1-9883 

82    265       8-8 

6 

20-1469 

17-5609 

73§ 

22-3603    26-6574 

83    243       8-3 

'57^ 

5 

6-3561 

18-0591 

'573 

7 

6-4655 

18-8937 

3     i  10-4295      6-6958 

R.A.  9h  om  to  gh  40™ 

'574 
'575 

21 

9 

7-6370 
9-8210 

18-3632 
18-1922 

14      11-6229      6-2163 
4      13-8135      6-1408 

82      250         9-3 

Centre      R.A. 

9>i  20"'  Dec.  -f-  8  1'                 R.A.  9h  30™  Dec.  +  83° 

1576 

1  1 

12-4734 

18-0280 

5      16-4705      6-0941 

Plat*  4331.     1899,  Marcli  i.          Plate  4342.     1899,  March  5. 

'577 

8 

12-5021 

18-0763 

4* 

16-4988       6-1438 

m. 

1578 

29§   !  *7-374° 

18-2757 

21-3564       6-5575 

82    261      9-2 

1626 

*5 

8-9680      14-0188 

*4 

4-8613 

2-3185 

'579 

4       177857 

18-9342 

1627 

ii 

12*8202      14-2962 

1  1 

87217 

2-4332 

1580 

6       19-7722 

18-3153 

1628 

20§ 

13-9320     14-2752 

22 

9-8336 

2-3643 

82     277        9-2 

1581 

9      2o-~~47 

18-9070 

1629 

6 

14-8311      14-5480 

6* 

107420 

2-6001 

1582 

32§     21-3318 

18-3654 

3*§     25"3°5°      6-8224 

82      263          9-3 

1630 

38§ 

17-6128      14-2687 

4  of 

13-5096 

2-2028 

82    279       8-8 

1583 

8        6-5353 

'9-9257 

4*     10-4520      77318 

1631 

34§ 

18-3312      14-7023 

38§ 

14-2446 

2-6055 

82    280       8-5 

1584 

7         8-1172 

I9-5491 

5*    12-0502 

7-4268 

1632 

23 

6-1397      15-7046 

29         2-1078       4-1224 

82    264      9-5 

1585 

7       12-7967 

19-3002 

4*     '67358 

7-3796 

1633 

10 

7-4000      15-0569 

8*       3-3410       3-4261 

1586 

19-781  1 

6       17-2432 

7-8842 

1634 

*4 

8-0891      15-8646 

21     ;   4-0595      4-1988 

1587 

15       I3-5938 

19-0228 

6       I7-5473 

7-1370 

1635 

8 

18-1631      15-3766 

12           14-1065 

3-2860 

1588 

4       *7-5336 

19-4000 

1636 

8 

18-7303      15-8651 

II 

14-6897 

3-7498 

1589 

7         9-5672 

20-6306 

3 

*  3-45*  3 

8-5659 

'637 

*7 

19-8702      15-0130 

*9 

'57959 

2-8506 

'59°. 

4          11-0220 

20-1796 

1638 

12 

8-7867      16-1563 

1  1 

477*3 

4*4598 

82    266       9*5 

1591 

1  8       11-2496 

20-8988 

7 

15-1220 

8-9092 

1639 

7 

12-6228      16-6823 

9 

8-6272 

4-8250 

1592 

21§        14-5-2; 

20-2717 

'7 

18-4692 

8-4288 

82      258          9-3 

1640 

6 

13-6401      16-6385 

7 

9-6402 

47380 

'593 

6       15-1186 

20-6545 

1641 

10 

19-7091      16-7820 

13       15-7101 

4-6244 

'594 

6       17-3:09 

,207569 

1642 

9 

8-3798      17-1262 

7*      4-4065 

5-4483 

1595 

12          21-8981 

20-5816 

1643 

ii 

8-3922      177421 

10        4-4459 

6-0636 

1596 

76§       9-4496 

21-1438 

63§     13-3122 

9-o:4: 

82      253          7-0 

1644 

48§ 

10-4916      17-5758 

49§       6'5356 

5-8068 

82    268       8-5 

'597 

5       10-1966 

21-6769 

1645 

6 

8-4995      18-5457 

5*      4-5837 

6-8629 

1598 

10       10-9205 

21-5265 

3       14-7627 

9-5220 

1646 

8 

8-9268     18-1602 

9     ,    4-9985 

6-4558 

'599 

2O§        12-9202 

21-956 

14       167510 

9-8792 

82      257          9-5 

1647 

1  1 

14-7119     18-6076 

'3 

107935 

6-6614 

i  rfttaM  interyal  represents  v«ry  nearly  5'  =  143"T  of  R.A.  at  Dec.  +  82°,  and  i64'-i  at  Dec.  +  83'. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    82°. 


B.  D. 

:r.                      ,»/. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Wotn 
ft  in. 

X. 

No. 

Mag. 

No. 

I  )i;ini. 

1  Mil  M  I  . 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  9h  om  to  9h  40"'  —  contd. 

R.A.  9''  40'"  to  ioh  o"1  —  contd. 

Centre      R.  A.  9h  20"'  Dec.  +  82°             R.A.  9h  30'"  Dec.  +  83" 

Centre        R.A.  10''  o1"  Dec.  +  82°                R.A.  9''  30'"  Drc.  +  83° 

Plate  4331.     1899,  March  i.        Plate  4342.     1899,  March  5. 

Plate  4406.     1899, 

March  27.         Plate  4342      1899,  March  5. 

o 

ni. 

m. 

1648 

H 

8-0462 

19-1271 

H 

4-1586 

7-4612 

1696 

I  I               6-6629 

14-2814 

'4 

19-1587 

2-2454 

82°    287 

9'5 

1649 

5 

9-2097 

19-9159 

6*      5-3501 

8-2013 

1697 

6        6-7782 

14-2872 

5* 

19-2713 

2-2681 

1650 

5 

10-9342 

19-6733 

6*      7-0669 

7-8862 

1698 

4         7-3847 

H-7555 

1651 

7 

12-9833 

I9'4343 

7        9-1028 

7-5595 

1699 

4       11-4884 

14-2628 

1652 

20§ 

137367 

19-6854 

20§          9-8655 

7-7783 

82    275      9-5 

1700 

6         5-8082 

15-8732 

6* 

18-1019 

37139 

1653 

22§ 

18-4079 

19-5304 

2I§        14-5253 

7'4239 

82    281  ,   9-4 

1701 

16        8-6330 

1  5-5463 

(8 

20-9487 

37557 

1654 

7-5895 

20-2461 

2°i  i  3-7469 

8-6005 

1702 

15       10-5239 

15-5252 

21 

22-8226 

3-9833 

82      291 

9'5 

1655 

17 

7-9983 

207274 

17       ;     4-1772 

9-0635 

1703 

5       107344 

15-6811 

1656 

»s 

9-8604 

20-3054 

16         6-0200       8-5626 

1704 

6        6-8325 

16-9452 

5* 

18-9782 

4-9099 

1657 

19 

12'3I95 

20-0566 

2O§           8-4654          8-21  I  I 

82    270 

9'5 

1705 

28§       6-8652 

16-8498 

37§ 

19-0248 

4-8185 

82      286 

9-0 

1658 

127448 

20-2741 

30§       8-8998 

8-4083 

82    271 

87 

1706 

4        7-1412 

16-0874 

1659 

18 

I5-4894 

20-5794 

19       11-6538 

8-5963 

82    278 

9'5 

1707 

3       10-1274 

16-2482 

1660 

ii 

16-8795 

20-5718 

10       13-0403 

8-5297 

1708 

16         6-6056 

17-5I34 

'7 

18-6811 

5-4425 

1661 

18 

21-2786 

20-1478 

17       «7'4»98 

7-9232 

82    282      9-4 

1709 

4        7-6897 

17-5958 

4* 

19-7469 

5-6617 

1662 

20 

21-3318 

20-9232 

20 

17-5070 

8-6929 

82    284     9-5 

1710 

7       I3-3788 

17-5898 

5* 

25-3818 

6-4014 

1663 

32§ 

21-3445 

20-0095 

32§     17-4805 

7-7824 

82   283 

9-2 

1711 

13         6-2358 

18-1480 

18 

18-2310 

6-0240 

1664 

5       I7-5434 

8-5699 

1712 

6        7-1699 

18-0235 

5* 

19-1763 

6'022I 

1665 

1  1 

IO-25OO 

21-9720 

6-4797 

10-2097 

1713 

6         8-0989 

187574 

5 

20-0013 

6-8704 

1666 

4* 

117691 

21-0266 

5*      7-9598 

9-2049 

I7H 

9        9-3968 

18-2263 

10 

21-3559 

6-5117 

1667 

5* 

12-5307 

21-8944 

6        87585 

10-0355 

1715 

8       10-9745 

18-5285 

8 

22-8805 

7-0190 

1668 

15 

13-1632 

21-0549 

H 

9-3509 

9-1717 

82    273      9-5 

1716 

17       13-0240 

18-1263 

20 

24-9651 

6-8846 

1669 

13 

I3-5155 

21-8363 

i5        97352 

9-9372 

1717 

6 

10-4986 

19-3762 

5* 

22-2979 

7-7956 

1670 

7 

11-4929 

9-2187 

1718 

4 

10-7884 

19-7340 

4* 

22-5355 

8-1923 

1671 

4* 

16-2114 

21-2814 

5 

12-4063 

9-2699 

1719 

5 

11-0898 

19-4970 

1672 

8 

18-0190      21-9845 

9 

14-2412 

9-8945 

1720 

4 

13-5782 

19-6878 

1673 

7 

19-4076 

21-5686 

1  1 

15-6114 

9-4197 

1721 

1  1 

8-4203 

20-2032 

15 

20-1320 

8-3465 

1674 

20 

10-4089 

22-2448 

19 

6-6494 

10-4754 

82   267 

9'5 

1722 

5 

I  I-26l6 

20-4159 

5* 

22-9202 

8-9284 

1675 

22§ 

10-9197 

22-4763 

22§ 

7-I700 

10-6855 

82    269 

8-5 

1723 

13 

13-5980 

20-6872 

12 

25-1999 

9-5017 

82      293         9-5 

1676 

6* 

11-1295 

22-4845 

5 

7-3793       10-6851 

1724 

10 

"-2335 

22-0830 

9 

187093 

1O-O59O 

1677 

3°§ 

12-9837 

22-4137 

27§ 

9-2301       10-5352 

82    272 

9"z 

1725 

19         8-6345 

227374 

2,§ 

2O-OI2O 

IO-8873 

82      288         9-3 

1678 

8 

14-4421 

22-1650 

9 

10-6770       10-2253 

1726 

20        9-4136 

22-9988 

18 

20-7517 

I  1-2480 

82      289         9-5 

1679 

8       14-7375 

227265 

8 

10-9963       107749 

1727 

20        \   13-0815 

23-0536 

27 

24-3811 

II-7785 

82      292         9-4 

1680 

ut     20-0197 

22-7243 

13 

16-2714       10-5467 

1728 

6       13-2306 

23-0370 

1681 

45§       7'9244 

23-2639 

5i§ 

4-2103 

•5985 

82    265       8-8 

1729 

16 

7-8777 

24-2134 

17 

19-0715 

12-2515 

83      271         9-5 

1682 

6* 

10-2886 

23-6490 

9 

6-5874 

•8836 

1730 

3i§ 

9"35l8 

24-0260 

3  oS 

20-5567 

I2-2580 

83      273         9-2 

1683 

6 

10-9287 

23-1348 

9 

7-2082            -3441 

1731 

25 

11-0565 

24-8044 

22-1456 

13-2536 

83      276         9-3 

1684 

4* 

13-4194 

23-1342 

5 

9-6964 

•2380 

1732 

4       11-3463 

24-3566 

5 

22-4888 

12-8448 

1685 

67§ 

16-3522 

23-7606 

6o§ 

12-6506 

7364 

83    262 

7'5 

1733 

11-7723 

24-1325 

28g 

22-9445 

12-68I4 

83      277         9-4 

1686 

13 

16-4684 

23-1848 

12 

12-7413 

•1576 

1734 

6       13-0824 

24-4363 

4* 

24-2020 

I3-I522 

1687 

35§ 

14-7442 

24-4660 

35§ 

11-0758 

12-5122 

83    259 

8-9 

•735 

1  1 

13-2692 

24-0846 

9 

24-43H 

I2-826I 

1688 

21 

20-9292 

24-9281 

2I§ 

17-2708 

12-7109 

83    267 

9'5 

1736 

49§ 

i3"847i 

24-5647 

24-9448 

I3-3778 

83      280         --I 

1689 

8* 

9-3573      25-3178 

8 

57276 

I3-5937 

1737 

9 

10-2350" 

25H354 

IO 

21-2476 

I3772I 

1600 

6*    i   12-2403    '  2C'8OC7 

IO 

8-6302 

i  VQ  c6z 

7 
1691 

4*     12-9849 

j       j  i 
25-6221 

5 

13-7400 

35§ 

1-0545 

14-0713 

82    279       8-8 

1692 

13     ,14-6962 

25-1604 

'7 

11-0570 

13-2069 

33§ 

1-8368 

15-275I 

82    280       8-5 

1693 

i 

5 

I5-2I07 

13-4250 

c  .  y 

5-7182 

19-9883 

82    283       9-2 

8  4$ 

1-4418 

24-5391 

83    262       7-5 

39§ 

9-4196 

1-4048 

82    274      9-0 

438'    ,    7-9407 

26-2603 

83    270       8-5 

35§ 

£j_O 

1-4026      19-1421 

82    261       9-2 

6/8 

7-7614      26-5407 

83    243  |    8-3 

54§ 

22-4574    '26-5734 

83    270       8%5 

R.A.  ioh  om 

tO   I0h   20m 

R.A.  9h  4<Dm  to  ioh  om 

Centre          R.A.  io>>  o»>  Dec.  -f  82° 

It.  A.  ioh  30"'  Dec.  +  83* 

Centre         R.A.  ioh  om  Dec.  +  82'                  R.A.  9h  30"'  Dec.  +  83* 

Plate  4406.     1899,  March  27.          Plate  4351. 

1899,  March  9. 

Plate  4406.    1899,  March  27.        Plate  4342.    1899,  March  5. 

t 

m. 

m. 

I738 

6 

I5-8394 

14-4901 

1694 
1695 

8 

9-9025 
10-8369 

13-9868 
13-9708 

23 
5* 

22-4105 

2-3771 

2-4812 

82    290      9-5 

1739 
1740 

5 
4i§ 

17-6424 
20-0997 

14-9124 
14-1961 

42S' 

7-6702 

2-3562 

82    300 

8-1 

i  riteau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i43>7  of  H.A.  at  Dec.  +  82",  and  i64>'i  nt  Dec.   +  83 

o 
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B.  D. 

B.  D. 

N  o. 

1  >i;un  . 

X, 

>/. 

Dbm. 

X. 

»/. 

N*. 

Mag. 

No. 

Df  am  . 

x.                     ?/. 

Diam. 

X.                        y. 

No. 

Mag. 

R.A.  ioh  o"1  to  ioh  20m  —  contd. 

R.A.  ioh  2om  to  nh  om—  contd. 

Centre        R.A.  ioh  Om  ]}e(.  _j_g2-                g  A    ,oh  jOm  Dec.  +  83' 

Centre         R.A.  io&  40™  Dec.  +  82*              R.A.  ioh  30™  Dec.  +  83* 

Plate  4406.     1899,  March  27.        Plate  4351.     1899,  March  9. 

Plate  4409.     1899,  April  10.         Plate  4351.     1899,  March  9. 

% 

m. 

% 

m. 

1741 

9 

14-3883 

I5-7l6l 

1785 

4 

15-3134 

14-4865 

1742 

6 

16-5274 

15-4414 

1786 

42§ 

6-1505 

157246 

38§ 

10-3040 

3-5242 

82      305 

8*9 

'743 

6 

17-1014 

15-6626 

1787 

5°§ 

8-9342 

15-2996 

5'§ 

13-1046 

3-2249 

82     308 

77 

'744 

6 

14-1666 

16-0791 

1788 

4'§ 

11-3403 

15-0668 

4°§ 

15-5209 

3-0992 

82     3'3 

8-9 

'745 

9 

14-9219 

16-9915 

5* 

2-8925       5-7944 

1789 

20§ 

15-2958 

15-8766 

20 

19-4355 

4-0858 

82      317 

9'5 

1746 

1  1 

15-9482 

16-3536 

6 

3-8314       5-0298 

1790 

7 

17-9530 

I5-58Z3 

4* 

22*0992 

3-9126 

'747 

5 

16-3847 

16-8348 

1791 

5 

19-5987 

15-5862 

1748 

6 

i7-457i 

16-8052 

4* 

5-3815       5-2856 

1792 

6 

7-6178 

16-8995 

5t 

II7I80 

47656 

1749 

5 

17-9788 

16-5922 

'793 

23§ 

'4'435° 

16-6760 

26 

18-5385 

4-8465 

82      315 

9'5 

1750 

13 

18-9875 

l6-226o 

12 

6-8283      4-5144 

'794 

5 

15-2657 

16-1832 

1751 

205J 

21-8613 

16-3689 

17 

9-6964      4-2863 

82    303 

9'3 

'795 

39§ 

19-2527 

I6-6827 

57§ 

23-3512 

5-0668 

82      322 

8-5 

1752 

6 

14-0165 

177322 

1796 

4 

6-0720 

17-6324 

3* 

IO-I388 

5-4237 

'753 

6 

14-3752 

.I7'4°94 

'797 

4 

15-8897 

17-3686 

'754 

23§ 

15-3411 

17-6987 

24 

3-4002      6-4419 

82    295 

9'5 

1798 

10 

8-3567 

18-9680 

7 

12-3638 

6-8637 

«755 

15 

18-6808 

>7'3975 

13 

6-6728       5-7150 

82    297 

9'5 

1799 

'3 

•3-45'0 

18-4859 

ii 

I7-4742 

6-6102 

1756 

6 

19-7711 

17-2620 

4* 

77388       5-4421 

1800 

20§ 

I4-3530 

18-5697 

20 

18-3719 

67340 

82      314 

9'5 

1757 

6 

16-1920 

18-3062 

4* 

4-3222      6-9348 

1801 

«9§ 

16-0573 

18-4992 

18 

20-0780 

67388 

82      318 

9'5 

1758 

15 

17-3618 

18-1329 

13 

5-4598      6-6139 

82    296 

9'5 

1802 

8 

16-3386 

18-6656 

7 

20-3513 

6-9208 

'759 

8 

20-1090 

18-9203 

7     ;    8-2828      7-0417 

1803 

10 

18-6185 

18-5992 

7 

22-6309 

69558 

82      3'9 

9'5 

1760 

6 

14-2502 

19-5170 

1804 

i6§ 

21-5048 

18-4056 

26 

25-5235 

6-8915 

82     324 

9'3 

1761 

8 

15-6605 

19-8998 

1805 

6 

6-9088 

19-8721 

6 

10-8734 

77017 

1762 

1  1 

16-3380 

19-6259 

7         4-6356       8'2246 

1806 

3 

7-0308 

19-6231 

3 

I  I  "0063 

7-4613 

1763 

»4 

19-4784 

19-2295 

12        7-6944  i    7-4285 

1807 

33§ 

9-8031 

19-4628 

3°§ 

13-7886 

7-4228 

82      310 

9*0 

1764 

10 

21-3871 

19-8238 

9-6678  j    77749 

1808 

7 

10-2614 

19-3069 

6 

I4-2502 

7-2861 

1765 

5 

16-1325 

20-1686 

1809 

6 

11-2305 

19-1024 

6 

I5-229I 

7-1252 

1766 

10 

17-6219    20-5470 

8         6-0268 

8-9745 

1810 

10 

13-2802 

19-2643 

6      17-2706 

7-3792 

1767 

7 

19-2607    20-9718 

5     '    77047 

9-1860 

1811 

4 

18-1061     19-9923 

1768 

14      20-9479    20-5357 

10 

9-3209 

8-5375 

1812 

4 

18-4261 

I9-5003 

1769 

3o§     18-9485     21-5254 

16 

7-4671 

9-7743 

82    298 

9'5 

1813 

5 

18-5123 

19-5084 

4*  i  22-4787 

7-8573 

1770 

6      20-1168     21-1371 

4*       8-5785 

9-2410 

1814 

4 

21-2544 

19-1897 

1771 

ii     j  20-5168    21-8705 

8         9-0664 

9-9156 

82    302 

9-5 

1815 

30§ 

6-4523 

20-1859 

24§     10-4058 

7-9940 

82      304 

9*0 

1772 

16       14-6830    237482 

16         3-5209 

12-5254 

1816 

7 

6-6773 

2O77I2 

6 

IO-6004 

8-5892 

1773 

12       15-2416    23-7775 

6        4-0787 

12-4839 

1817 

58§ 

7-5799 

20-6472 

54§ 

11-5II7 

8-5065 

8z    307 

8*2 

'774 

3i§     17-2772     237888 

26^       6-0971 

12-2330 

83    286 

9-0 

1818 

1  1       13-2941   [  20-6642 

7 

I7-22OO 

8-7760 

775 

7       17-9798     23-6784 

5*      67803 

12-0307 

1819 

6       15-8719 

20-3445 

4t 

19-8087 

8*5744 

776 

6      18-0589    23-1742 

4*      6-7963 

11-5247 

1820 

18 

16-5881 

20-9625 

17       20-4973      9-2248 

• 

777 

5*  !  19-5616    23-5879 

4*  ;    8-3376 

117403 

1821 

23§ 

2  I  "I  I  06 

20-6178 

19      25-0283 

9-0840 

82    323 

9'5 

778 

10 

20-0343    23-9525 

9        8-8557 

12-0432 

1822 

16 

9-0468 

217227 

10    :  12-9277 

9-6454 

779 

6 

16-0720    24-2579 

5         4'963° 

12-8541 

1823 

10 

10-0580 

2I-0628 

13-9698 

9-0330 

1780 

MI 

19-4940    24-4049 

20S           8-3775 

12-5626 

83    292 

9-0 

1824 

8 

13-8695 

21-5034 

6 

177570 

9*6421 

1781 

9 

17-8221     ,25-1  IO2 

7 

6-8  1  oo 

13*4750 

1825 

5 

16-9185 

217059 

3* 

207934 

9-9822 

• 

1826 

6 

16-9315 

2I-23I5 

4-* 

20-8283 

9-5079 

S»§ 

27991 

'3-4438 

83    280 

7-1 

1827 

4 

9-52IO 

22-OI43 

fi*k 

I3-3893 

9'9597 

4°§ 

22-5627     i   15-6897 

82    305 

8-9 

1828 

5 

10-7416 

22-3445 

54§ 

25-378I        IS'7491 

82    308 

77 

1829 

6 

I6-09IO 

227729 

4* 

19-9183 

I  I  -Q  I  2  2 

28§ 

22-0910  ;  20-1352 

82    304 

9-0 

1830 

6 

18-5865 

22-6763 

6 

22  4156 

I  I*O293 

56§ 

23-1244     207860 

82    307 

8-2 

1831 

37§ 

18-6265 

22-6O52 

36§ 

22-4597 

10-9566 

82    321 

8-8 

4°§ 

25-5203   i  20-0015 

82    310 

9-0 

1832 

9 

19-1864 

22-225I 

6 

23-0377 

IO*6O3I 

"51 

20-8556     26-9629 

83    297 

S"2 

'833 

9 

10-6704 

237908 

7     !  H-4588 

1*7842 

i834 

22§ 

II-O283 

23-3771 

20          14-8341 

1*3865 

£  X* 

83    305 

9'5 

1835 

25§ 

II-1550 

23-2024 

21           I4-9703 

I1IOO 

82    312 

9'5 

R.A.  ioh  20™  to  nh  o1" 

1836 

'4 

12-4799 

23-5365 

11           16-2779 

I*6l3I 

Centre        R.A.  !Oh  40™  Dec.  +  82°               R.A.  ioh  3om  Dec.  +  83° 

1837 
1838 

8 

29§ 

I9-3331 
77206 

23-2850 
24-7969 

6      23-1334 

22§        11-4668 

I-6673 
I2*656l 

83    315 
83    300 

9'5 
9  '4 

Plate  4409.     1899,  April  10.          Plate  4351.     1199,  March  9. 

1839 

25§ 

147252 

24-0971 

20§        18-4958 

I2-274O 

83    309 

9-5 

• 

m. 

1840 

39§ 

7-8097 

25-2645 

3°§     i  i  '5337 

I3*I279 

83    301 

9'3 

1782 

H 

6-6020     14-4035 

1  1 

io'8i  57 

2-2268 

1841 

14     110-1495 

25-6630 

ii       13-851  1 

13-6339 

83    3°4 

9*5 

1783 

4 

13-4023     14-3343 

1842 

14      12-9473 

25-2844 

ii       16-6638 

I3-3777 

1784 

10 

14-0616 

»4'3*»3 

8        18-2678 

2-5374 

'843 

21           13-9685 

25-2862 

19       17-6837 

13-4277 

83    307 

9'5 

No.  1786.     This  is  a  double  star.     The  components  are  not  separable,  and  are  meas- 

ured as  one  mass.     The  zo8  images  on   Plate  4409  show  the  components  to  be 

separated  by  about  +  '0070  and  -  '0030  in  the  x  and  y  co-ordinates  respectively. 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  I4j«7  of  l.'.A.  at  Dec.  +  82",  and  i64"'i  at  Dec.  +  83*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    82°. 


B.  D. 

Diam              "- 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

No.         1    Mag. 

No. 

Diam. 

x.                   y. 

No. 

Ma'.'- 

R.A.  ioh  20™  to  i  ih  om  —  contd. 

R.A.  i  ih  om  to  i  ih  40™  —  contd. 

Centre        R.A.  ioh  40"  Dec.  -f  82°              R.A.  ioh  30™  Dec.  +83' 

Centre         R.A.  i  ih  2om  Dec.  +  82'             R.A.  i  ib  30'"  Dec.  +  83' 

Plate  4409.     1899,  A])iil  10.         Plate  4351.     1899,  March  9. 

Plate  4393.      1899,  March  1  8.          Plate  4438.     1899,  May  4. 

I 

m. 

1844 

22 

14-2652     25-5272 

17 

17-9700 

13-6833 

83°    308         9-5 

1887 

8       14-8424 

8-8359 

1845 

5 

18-7122 

I3-5573 

1888 

5       15-6329 

8-6341 

1846 

13 

16-8797    25-0438 

20-6023 

1889 

6     ,  17-8606 

8-0824 

1847 

9 

17-6351  125-1055 

9 

21-3553 

13-4099 

1890 

6 

8-6495       2I'22I1 

14        5-0098 

9-4287 

i  So  i 

4* 

8-7C4Q      2P3O38 

5-1197 

9-5065 

43§ 

3-4669    14-6749 

82      300 

8-1 

1892 

T 

/  3T;/                J     J 

/                  J            /  / 

7    J           J 

9-1127 

22-9785    17-7152 

82      325 

7-0 

1893 

8 

9-3904       21-3352 

17         5-75/6      9"5!59 

29§ 

23-5952    23-4361 

82    326       8-6 

1894 

5         5-9785      9-2/58 

46§ 

2-3371    24-6130  \ 

83    286       9-0 

1895 

7       7-1789  !  9-6393 

28 

4-6300   24-8374 

83    292      9-0 

1896 

5 

12-2882       21-I187 

12              8-6401 

9-1876 

24 

22-1451     26-2088 

83    321       9-0 

1897 

4         8-7953 

9-5750 

1898 

£ 

4     !    8-8527 

9-5259 

1899 

4Z§ 

15-1606 

21-6717 

53S 

ii  5337 

9*6322 

82    332 

'3 

1900 

H 

16-31  19 

21-2453 

12-6694 

9-1630 

82    335 

9-2 

R.A.  iih  om  to  ii1'  40™ 

1901 

7 

15-0867 

9-4290 

1902 

42§ 

I9-1I72 

21-6678 

52§ 

15-4882 

9-4793 

82    342 

8-0 

Centre         R.A.  nh  20™  Dec.  +  82'                 R.A.  nh  30'"  Dei:  +  83* 

1903 

5 

17-4245 

9-8661 

Plate  4393.     1899,  March  18.            Plate  4438.     1899,  May  4. 

1904 
1905 

4* 

5-1635 

22-3335 

4       17-4901   !    9-8950 
7         1-5686     10-6763 

. 

111. 

1906 

4 

II-37IO       22-8OI8 

10         7'7912 

10-9065 

1848 

6 

11-2512 

14-9720 

H 

7-3735 

3-0880 

1907 

7         8-8244 

10-7601 

1849 

5 

18-5364 

14-3488 

9 

14-6295 

2-1875 

1908 

4* 

16-2615        22-9355 

8       12-6716 

10-8973 

1850 

42§ 

20-9553 

14-8187 

6o§ 

17-0632 

2-5654 

82    343 

8-6 

1909 

5       13-8075 

10-7981 

1851 

7* 

1  3-09  1  9 

15-1341 

16 

9-2210 

3-1781 

82    330 

9'5 

1910 

6         4-4948 

•4103 

1852 

5 

13-2022 

15-7351 

15 

9-3505 

3-7746 

1911 

22 

8-4400 

23-0390 

3&§ 

4-8700 

•2561 

82    326 

8-6 

1853 

19 

19-0858    15-8352 

25§ 

15-2326 

3-6515 

82    341 

9'3 

1912 

7 

9-8l68 

23-7389 

15 

6-2707         -9028 

1854 

4* 

6-7688  '  15-7741 

4* 

7-9249      4-0622 

1913- 

6 

6-3105         -9257 

1855 

6t 

9-5461     15-8562 

10 

5-7000      4-0380 

1914 

I  2 

I2-3I02 

23-9237 

20§ 

8-7699 

•9930 

83    328 

9'4 

1856 

4* 

9-6927  i  16-0496 

5* 

5-8579      4'2253 

1915 

5 

10-7320 

•8555 

1857 

5 

11-6298    16-1155 

15 

77930 

4-2159 

1916 

18 

15-2080 

23-8169 

Ji§ 

1  1-6625 

'7749 

82    331 

9'5 

1858 

8 

12-8757     16-3799 

16 

9-0460 

4-4312 

1917 

6 

12-0743 

•7540 

1859 

9 

14-5671     16-7548 

20 

10-7523 

47415 

1918 

6 

12-3846 

•2770 

i860 

4* 

15-6457     16-5160 

8 

11-8212 

4-4618 

1919 

4* 

I6-3347 

23-9485 

9 

127947 

•8650 

l86l 

6 

11-8802 

4-2424 

1920 

-* 

3 

18-5604 

23-4050 

10 

14-9998 

•2362 

1862 

15 

17-0583     16-6960 

28§ 

13-2390 

4-5874 

82    336 

9'4 

1921 

6 

15-3712 

•7257 

1863 

5 

18-2734 

16-3695 

1  1 

H-4445 

4-2168 

1922 

'3 

7-0642 

23-8337 

2I<< 

2-IOIO 

83    320 

9'5 

1864 

63^ 

6-8424 

17-5113 

86§ 

3-0635 

5-7891 

82    325 

7-0 

1923 

7 

4-6868 

2-1576 

1865 

8 

8-4134    17-4063 

18 

4-6294 

5-6309 

1924 

26§ 

II-2677 

24-2693 

7-7403 

12-3759 

83    325 

9-1 

1866 

5 

9-8272 

17-1272 

1  1 

6-0300 

5-2936 

1925 

12 

13-1181 

12-9935 

1867 

ii       10-7534 

16-8961 

21 

6-9490 

5-0308 

82    328 

9*5 

1926 

9 

17-0400 

24-9920 

16 

I3-5393 

12-8812 

1868 

4* 

ii-i454 

17-1612 

9 

7-3499 

5-2767 

1927 

7 

14-2913 

I2-OOI3 

1869 

7 

12-2057 

5-0073 

1928 

9 

15-9998 

12-7730 

1870 

4* 

17-4257 

17-3075 

9 

13-6312 

5-1892 

1929 

6 

16-7085 

12-9935 

1871 

Ml 

20-9407 

'8-0755 

32§ 

17-1715 

5-8168 

82    344 

9"4 

i93o 

6o§ 

20-7346 

24-6665 

64§ 

17-2177 

12-4150 

83    336 

7'7 

1872 

8 

8'4543 

6-0890 

i93i 

9 

4-1810 

I3776I 

1873 

6 

10-9555 

6-8705 

1932 

9 

47254 

13-5852 

1874 

5 

14-6659 

6-1757 

1933 

8 

6-0927 

13-1967 

1875 

22§ 

18-8965 

19-0770 

33§ 

15-1676 

6-8990 

82    340 

9'i 

'934 

9 

6-7088 

'3-1335 

1876 

5* 

21-1259 

19-2310 

9 

17-4041 

6-9665 

1935 

7 

8-5278 

13-0655 

1877 

8 

12-0455 

19-2787 

13 

8-3311 

7-3629 

82    329 

9'5 

1936 

9 

12-7243 

13-8366 

1878 

18(5 

15-6396 

19-2378 

24§ 

1  1-9208 

7-1840 

82    333 

9'5 

1937 

7 

16-3315 

25-2648 

'5 

12-8393 

13-1766 

I879 

41" 

16-2021 

19-2844 

7 

12-4837 

7-2073 

1938 

9 

18-0458       257971 

20S 

I4-5727 

13-6451 

1880 

5 

I3-3957 

7-0848 

I  88l 

6 

14-4974 

7-6635 

1882 

-# 

20-8306 

19-3363 

ii 

17-1105 

7-0855 

4°§ 

2-9938 

'7-1344 

82    322 

8-5 

1883 

6 

17-1731 

7-6919 

33 

24-8391 

20-8864 

82    347 

8-8 

1884 

5 

2-8416 

8-8558 

25-1424 

20-4884 

82    348 

8-3 

1885 

5* 

10-2262 

20-3696 

'4 

6-5523 

8-5189 

6o§ 

3-3996 

23-0757 

82    321 

8-8 

1886 

5 

11-5691 

8-8139 

47 

26-4208 

23-6230 

82    351 

8-8 

i  restau  interval  represents  very  nearly  5'  =  H3'-;  ol  R.A.  at  Dec.  +  82°,  and  i64«'i  at  Dec.  +  13'. 

GRBKNWICH  ASTKOGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    82°. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

IMarn. 

X. 

Diani. 

X. 

y- 

Mo. 

Mag. 

No. 

Diarn. 

z. 

y- 

Dlam. 

X. 

a- 

No. 

Mag. 

R.A.  nh  40™  to  i2h  om 

R.A.  i2h  om  to  i2h  20m—contd. 

Centre        R.A.  »2h  om  Dec.  +  82'            R.A.  nh  30™  Dec.  +  83* 

Centre        R.A.  i2h  o"»  Dec.  +  82*               R.A.  i2h  30™  Dec.  +  83' 

Plate  4415.     1899,  April  17.         Plate  4438.     1899,  May  4. 

Plate  4415.     1899,  April  17.          Plate  4425.     1899,  April  19. 

m. 

i 

m. 

'939 

4* 

6-8320 

14-2479 

3* 

19-5636 

2-0459 

1986 

'9§ 

18-3147 

15-4619 

'4 

6-0230 

3-6085 

1940 

23§ 

9-7581 

14-4637 

29§     22-4357 

2-6540 

1987 

5 

18-8705 

'S'5'37 

'94' 

'9§ 

11-2407 

14-3250 

sag 

23-9231 

27168 

1988 

8 

19-9895 

i5"343o 

1942 

6 

6-0580 

15-3330 

5* 

18-6512 

3-0184 

1989 

5      21-8969 

15-1900 

'943 

6 

13-6530 

15-4444 

1990 

25§     17-6739 

16-2548 

23 

5-4868     4-4751 

82    359 

9'3 

1944 

2  I 

5-9945 

16-9865 

21            18-3668 

4-6522 

199I 

24§     207719     16-5942 

20 

8-6025     4-4231 

'945 

'3 

11-8572 

16-6970 

14          24-2143 

5"'5'4 

1992 

14      21-1316 

16-8372 

8 

8-9918     4-6219 

'946 

67^ 

13-3581 

16-8678 

85$        25-6821 

5'5'74 

82    355 

7-6 

'993 

6      21-2213 

16-8394 

4* 

9-0822     4-6087 

1947 

28§ 

6-4576 

17-0943 

32S 

18-8113 

4-8194 

82    346 

9-5 

1994 

9      15-6905 

17-6182 

1948 

22§ 

11-1816 

17-4461 

26       23-4472 

5-8021 

82    352 

9'5 

'995 

87§     16-6800 

17-1591 

72§ 

4-6137     5-4973 

82    356 

67 

1949 

18 

12-0285 

17-9910 

22          24-2124 

6-4521 

1996 

6o§     16-8928 

17-2205 

52§ 

4-8326     5-5304 

82    357 

8-9 

1950 

6 

13-691  1 

17-6563 

'997 

6       19-1349 

17-7198 

3* 

7-1197     5-7450 

1951 

29§ 

6-5347 

18-7881 

34§ 

18-6605 

6-5079 

82    345 

9'4 

1998 

'4       I4-3556 

18-6391 

1  1 

2-4915     7-2599 

1952 

2°S 

9-8122 

18-8380 

20      219030 

6-9963 

1999 

15       14-8647 

18-0630 

16 

2-9282     6-6217 

'953 

Z4§ 

10-5708 

18-1336 

3'§     22-7508 

6-4003 

82    349 

9'5 

2OOO 

10       17-6103 

18-2921 

6 

5-6771     6-5051 

'954 

16 

"•2133 

18-3707 

22           23-3546 

6-7218 

2OOI 

5       19-6946 

18-3963 

4* 

7-7613     6-3482 

'955 

6 

8-5076 

19-0225 

5 

20-5841 

7-0058 

2OO2 

10       14-3400 

19-7794 

8 

2-6204     8-3916 

1956 

*3§ 

9-5200 

19-9603 

S'§ 

21-4634 

8-0698 

82    348 

8-3 

2OO3 

13       18-4018 

'97774 

1  1 

6-6490     7-8818 

'957 

6 

10-9610 

19-1422 

2004 

10       16-2764     20-3192 

8         4-6102       8-6848 

1958 

7 

12-9685 

19-2445 

4* 

24-9763 

7-8209 

2O05 

9       18-6103     20*2442 

6        6-9134      8-3150 

'959 

3'§ 

9-2912 

20-4050 

30$     21-1764 

8-4807 

82    347 

8-8 

2OO6 

4* 

19-1  125        20  0487 

3*      7-3908 

8-0609 

1960 

i6;j 

11-8864 

20-7761 

16 

23-6982 

9-1965 

82    353 

9'5 

2O07 

'5 

19-9625       20-5755 

ii         8-2993 

8-4765 

1961 

7 

12-0353 

20-8725 

6* 

23-8353 

9-3106 

2OO8 

10 

2O-12OI        20-8749 

6        8-4924 

87512 

1962 

10 

6-5211 

21-0963 

8 

18-3392 

87943 

2OO9 

12 

14-7998       21-6049 

7*      3-3064 

10  1474 

1963 

9 

6-5388 

21-6347 

9 

18-2823 

9-3302 

2OIO 

7 

15-7844  !  2  1-4444 

4*      4-2626 

9-8627 

1964 

4* 

10-4781 

21-9462 

4* 

22-1419 

10-1672 

201  I 

5* 

15-3258       22-5168 

4*      3'94'4 

10-9843 

1965 

10 

9-1988 

22-7757 

16 

207673 

10-8158 

2OI2 

2I§ 

17-8393       22-3I24 

1  6        6-4089 

10-4645 

1966 

4* 

10-2512 

22-7141 

4* 

21-8180 

10-8975 

2OI3 

7 

19-9980       22-7981 

6        8-6126    10-6776 

1967 

4<>§ 

11-3158 

22-8274 

43^ 

22-8607 

11-1519 

82    351 

8-8 

2OI4 

'9 

20-3643       22-3046 

12        8-9126    10-1429 

1968 

16 

7-I395 

23-8254 

17       18-5853 

11-5829 

201  5 

6* 

21-3416       22-7573 

6        9'9388     10-4696 

1969 

5 

8-0418 

23-8397 

7       19-4769 

11-7205 

2Ol6 

26§ 

19-6904       23-8665 

'8§       8-4435     n-7742 

83    349      9'5 

1970 

6* 

9-4190 

23-4807 

5      20-8908 

"'5453 

2OI7 

6* 

20-8439 

247796 

6        9-6982 

12-5397 

1971 

5 

1  1-5269 

237431 

5* 

22-9434 

12-0886 

20l8 

'9 

17-8319 

25-8272 

5         6-8415 

I3-9535 

1972 

'5 

7-6364 

24-7860 

17       189488 

I2'6O21 

i 

'973 

3* 

8-7903 

24-4775 

5      20*1320 

12-4502 

75§       1-2797 

5-6253 

82    355      7-6 

'974 

3* 

10-8201 

24-9847 

5*    22-0773 

13-2222 

53§ 

237283 

14-7441 

82    363      8-9 

'975 

6* 

6-9175 

25-9172 

6     ,  18-0842     13-6259 

5°§ 

26-2797       20-5636 

82    368  i    8-8 

1976 

'7 

10-5087 

25-2829 

20 

21-7279 

13-4747 

69§ 

23-8558       21-0546 

82    365       8-0 

475 

4-4232 

15-0940 

82    343 

8-6 

598 

64§ 

3-7842 
5-8946 

22-1556 
24-8336 

82    342 
83    336 

8-0 

7'7 

R.A.  i2h  20m  to  i3h  om 

C«ntre      R.  A.  i2h  4om  Dec.  +  82*                 R.A.  i2h  30°"  Dec.  +  83* 

Plate  4427.     1899,  April  19.            Plate  4425.    1899,  April  19. 

R.A.   I  2h  Om  to  i  2h  20m 

in. 

Centre      R.A.  12'"  o'»  Dec:.  +  82"                R.A.  12''  30'"  Dec.  +  83° 
Plate  4415.     1899,  April  17.          Plate  4425.     1899,  April  19. 

2019 

2O2O 
2O2I 

10         6-3369 

4'§       7-0548 
i7§     10-6680 

I4-6935 
14-4878 
14-4794 

6 
43§ 
'5 

10-5777 
11-3034 
14-9145 

2-3916 
2-2166 

/•  o 

82    363 
82    369 

8-9 
9'2 

I 

m. 

2O22 

6       11-0688 

14-7777 

4* 

15-2993 

2-6984 

'977 

5 

16-0270     14-6649 

2023 

6       13-3034 

14-6968 

4* 

17-5360 

27269 

I978 

6 

16-3679 

14-3147 

2O24 

6       16-8294 

I4-4594 

1979 

9 

18-0008 

14-1973 

4* 

5-5583 

2-3956 

2025 

4       19-4108 

14-3854 

1980 

5 

20-7680 

14-8341 

2O26 

6        7-7692     15-5466 

4* 

11-9671       3'3>05 

1981 

18 

i  5-2216 

5-4515 

7t 

2-9560       3-9898 

2O27 

4       '0-435°     15-7370 

1982 

'3 

1  5  -6066 

5-2673 

6* 

3'3'48 

3-7570 

2028 

4      13-9232 

15-3996 

1983 

5 

16-9387 

5-0675 

2O29 

28^     15-5095 

15-8500 

32§ 

19-6854 

3-9815 

82    373 

9'  5 

1984 

8 

17-4815 

5-3337 

4* 

5-1822 

3-5862 

2O3O 

6       15-8257 

15-5033 

1985 

5 

17-5392 

5-0445 

2O31 

15       15-8587 

15-5762 

'4 

20-0470 

37247 

t  rcscau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i43'7  of  R.A.  at  Dec.  +  82°,  and  164'-!  at  Dec.  +  83*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE.  1900. 
Z  O  N  E    +    82°. 


1 

i  »i  •>  in 

B.  D. 

w** 

Diam. 

i 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X.                            t/. 

i 

I/]  am. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

^o. 

Diam. 

x. 

y- 

Z.. 

V. 

No. 

Mag. 

R.A.  12''  20"'  to  i3h  om  —  contd. 

R.A.  i2h  20m  to  i3h  om  —  contd. 

Outre      R.A.  izh  40'"  Dec.  +  82'              R.A.  i2h  30""  Dec.  +  83* 

Centre       R.A 

lib  40™  Dec.  +  82'             R.A.  i2b  30"  Dec.  +  $3* 

Plate  4427.     1899,  April  19.       Plate  4425.     1899,  April  19. 

Plate 

4427.     1899,  April  19.        Plate  4425.     1899,  April  19. 

O 

m. 

a                   m. 

2032 

29§ 

16-6301 

15-4748 

32§ 

20-8245 

3-6607 

82    376 

9'3 

2091 

"9 

8-8244 

24-2637 

1  1 

12-6043     12-0653 

2033 

29§ 

16-7615 

15-2232 

35§ 

20-9673 

3-4161 

82    377 

9'3 

2092 

23§ 

13-4769      24-8080 

i5 

17-2274  ;  12-8323 

83    359      9'5 

2034 

4 

17-1057    15-5400 

2093 

4 

15-2509     24-0956 

3* 

19-0320       1  2'2o6o 

2035 

6      20-2570     15-5850 

3* 

24-4386     3-9485 

2094 

23§ 

15-6945      24-8939 

!9 

19-4369       13-0253 

83    363      9'3 

2036 

'4 

6-9965     167169 

12 

11-1398     4-4422 

2095 

12 

18-0120     24-6227 

9 

21-7664    :  12-8645 

2037 

26§       7-9865 

16-9838 

26§ 

12-1162       4-7548 

8*    364 

9'3 

2096 

16 

9-5140   25-4411 

9 

13-2355       13-2761 

2038 

10    :   8-6975 

16-5944 

9      12-8450      4-4020 

82    367 

9'5 

2097 

17 

11-9307 

25-0586 

1  1 

15-6689       13-0118 

2039 

9      12-1760    16-7028 

7 

16-3145 

4-6738 

2098 

17 

14-9903    25-8675 

H 

18-6886       13-9660 

83    362      9-5 

2040 

2I§ 

14-8418    167716 

21 

18-9748 

4-8693 

82    372 

9'3 

2099 

S'§ 

16-8787    25-6493 

39§ 

20-5839       13-8342 

83    365       8-6 

2041 

44§ 

16-0778    16-9171 

44§ 

20-2014 

5-0765 

82    374 

8-5 

2042 

17-1853     16-1041 

4i§ 

17-2456 

267133 

83    366      8-5 

2043 

13 

17-8571    16-4675 

8* 

2  I  "9996 

47132 

73§ 

18-7867 

26-7580 

83    369      7-5 

2044 

i6§ 

21-2542 

16-6146 

16 

25-3861 

5-0200 

82    380 

9'5 

2045 

7 

7-2957 

17-3567 

5 

I  I  -4064 

5-0958 

2046 
2047 

1  3 

11-3359 

14-0263 

17-3963 
17-6542 

5t 

12 

I5-4393 

18-1  163 

5-3280 
57H' 

82    371 

9'5 

R.A.  i3h  om  to  i3h  40™ 

2048 

18 

6-4848  '  18-0760 

15           10-5619 

57745 

82    362 

9-5 

Ceuti-e        R.A.  nb  20'"  Dec.  +82'            R.A.  i3h  30™  Dec.  -+-83' 

2049 
2050 

6 

5 

6-9808    18-8210 
87650    18-8832 

4* 

3* 

11-0191 

I  2  '8OOO 

6-5435 
6-6897 

Plate  4432.     1899,  May  3.          Plate  4443.     1899,  May  4. 

2051 

6 

16-4256   187995 

5 

20-4589      0-9098 

o 

ra. 

2052 

5 

20-8004 

18-2494 

2100 

20§ 

6-8173 

14-7503 

15 

2'76ll 

2-9668 

2053 

5 

6-6910     19-6624 

4* 

10-6922      7-3665 

2101 

1  I 

7-4736 

14-8194 

5* 

3-4200 

3-0114 

2054 

4* 

7-1353 

19-1898 

3* 

11-1590      6-9175 

2IO2 

27§ 

7-6616 

14-0917 

28 

3-58IO 

2-2768 

82    384       9'5 

2055 

13 

7-4889   19-5229 

10       11-4974       7-2688 

2103 

6 

9"9073 

14-4896 

2056 

34§ 

10-5697    197793 

27§ 

14-5629 

7-6723 

82    368 

8-8 

2IO4 

20§ 

9'957i 

14-6521 

18 

5'8997 

27483 

2057 

5 

11-9493    19-3357 

4* 

15-9626 

7-2930 

2IO5 

26§ 

11-5705 

I4-8437 

29 

7-5141 

2-8775 

82    386       9-5 

2058 

4 

15-0713     19-5126 

3* 

19-0719      7-6165 

2IO6 

6o§ 

12-5914 

14-3014 

56§ 

8-5129 

2-2962 

82    390       8-4 

2059 

4 

17-5962     19-6376 

| 

2IO7 

5 

!  14-3025 

14-8872 

2060 

6 

7-4545   20-9468 

5       n-3973      8-6883 

2108 

29§ 

,  15-0650 

14-1703 

28§ 

10-9808 

2-0731 

82    393 

8-5 

2061 

8 

8-1042    20-3138 

6 

12-0749      8-0877 

2IO9 

7 

I5-5494 

14-3046 

5* 

II-47I7 

2-186- 

2062 

59§ 

8-2666    20-6793 

5°§ 

12-2204      8-4625 

82    365 

8-0 

21  IO 

4 

15-5903 

147841 

2063 

14 

8-4402     20-5162 

8 

12-4001      8-3062 

211  I 

13 

16-5961 

14-4320 

12 

12-5220 

2-2766 

206^ 

18 

8-5231   i  20-6235 

«4 

12-4787      8-4152 

2112 

5* 

18-5619 

14-2780 

4* 

14-4806 

2-0465 

2065 

6 

14-2691     20-3440 

3     118-2307      8-4114 

2113 

6 

22-0708 

H-3257 

2066 

6 

18-2935 

20-4752 

4* 

22-2460 

87345 

2114 

4 

9-2492 

15-0741 

2067 

16 

21-2803 

20-3281 

13 

25-2334 

87303 

2115 

4 

9-8006 

15-2148 

2068 

5        6-6249 

21-5855 

5* 

10-5351      9-2870 

21  I  6 

5 

18-5306 

15-6947 

4* 

14-5065 

3-4632 

2069 

5        8-8010 

21  '8429 

3 

12-6944      9-6464 

2117 

-* 

/ 

,[19-5132 

15-0334 

5* 

15-459I 

27658 

2070 

3       12-5157 

2I-7159 

3* 

16-4117      9-7007 

2118 

5 

21-9002     15-8135 

5* 

17-8789 

3-4487 

2071 

14      13-9560 

21-6345 

9 

17-8558      9-6849 

21  19 

20§ 

9-2015 

16-4802 

20         5-2108 

4-6066 

2072 

i6§     14-5603 

2I-5013 

12 

18-4669      9-5815 

2I2O 

4 

9-9110 

16-7403 

2073 

4      15-5011 

21-8630 

2121 

5 

12-7517 

16-1741 

4*  .    8-7479 

4-i657 

2074 

4      i5-9873 

21-2O17 

4*     19-9067       9-3525 

2122 

'5 

16-6278 

16-5709 

10 

12-6332 

4-4090 

2075 

9       17-1461     21-4316 

6      21-0530      9-6347 

2123 

1  1 

;  177402 

16-5858 

8 

137448 

4-3852 

2076 

6        6-8271     22-7080 

4       10-6837     IO'4I95 

2124 

13 

187116 

16-7185 

IO 

147234 

4'4792 

2077 

5       11-3175 

22-3763 

4*     15-1870     10-3013 

2125 

10 

19-5228 

16-0895 

8 

15-5098 

3-8203 

2078 

6      17-2054    22-7876 

3*    21-0476     10-9950 

2126 

21 

20-8780 

i6'oo6o 

20 

16-8601 

3-6859 

2079 

3       17-4810  I  22-4124 

2127 

10 

i    6-6694 

17-6293 

6* 

2-7282 

5-8524 

2080 

14      18-3970    22-5248 

9      22-2489     10-7859 

2128 

6 

7-4591 

17-6757 

2081 

17       18-9268    21-9860 

14      22-8042     10-2733 

2129 

18 

10-3796 

17-7852 

16 

6-4389 

5-8638 

2082 

47§     i9"H42     22'4i35 

49§     22-9740     107073 

82    378 

8-5 

21  3O 

20§ 

12-7276 

I7-3741 

*i§ 

8-7645 

5-3614 

2083 

I9§     21-3617 

22-1896 

13      25-2269     10-5939 

2131 

7 

13-0223 

17-8837 

5 

9-0820 

5-8613 

2084 

H        7-3534 

23-8176 

;u-i545       1-5522 

2132 

I  2 

13-1986 

17-0165 

12 

9-2223 

4-9865 

2085 

248       7-5822 

23-3642 

17     j  11-4043       1-1097 

83    355 

9'3 

2133 

35§ 

21-1700 

17-8807 

32§ 

17-2231 

5-5469 

8z    400 

8-9 

2086 

9      10739° 

23-4703 

6      H'5559      1-3667 

2134 

1  1 

21-7610 

17-5769 

IO 

17-8019 

5-2238 

2087 

17       14-644.4 

23-2333 

16 

18-4667      1-3141 

83    360 

9"5 

2135 

6 

5-2521 

18-1398 

2088 

10       i5-4329 

23-3904 

7 

19-2472 

1-5125 

2136 

26§ 

6-1536 

18-0803 

30 

2-2238 

6-3186 

82    381 

9'5 

2089 

18       19-6736 

23-4878 

13 

23-4787 

1-8088 

2'37 

H 

7-0025 

18-1913 

8* 

3-0813 

6-3978 

2090 

16       19-6874 

23-1799 

12 

23-5070 

1-5026 

2138 

34§ 

12-0786 

18-4864 

27§ 

8-1614 

6-5000 

82    387 

9'5 

i  rticait  interval  represents  very  nearly  5'  =  I4357  of  R.A.  at  Dec.  +  Si*,  and  i64''i  at  Dee.  +  83*. 
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B.  D. 

I  lioin 

B.  D. 

Vl. 

Diam.             x. 

Diam. 

X. 

y. 

»«.         j    Mag. 

uuuu. 

z. 

Diam. 

z. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i3h  6™  to  I3h  40™  —  contd. 

R.A.  i3h  40™  to  i4h 

Om 

Centre      R.A.  i3h  20™  Dec.  +  82*               R.  A.  i3h  30™  Dec.  +  83' 

Centre        R.A.  i4h  o">  Dec.  -4-  Xz*              R.A.  i3h  30™  Dec.  +  83* 

Plate  4432.     1X99,  May  3.            Plate  4+43.     1899,  May  4. 

Plat*  4450.     1899,  May  5.           Plate  4443.     1*99,  May  4. 

^ 

O 

m. 

o 

m. 

2139 

4* 

12-2647 

18-2855 

4* 

8-3388         6-2924 

2187 

16 

7-8802 

14-6975 

26 

20-4080 

2-6074 

82  403 

9'5 

2140 

20§ 

14*2100 

18-7457 

19       10-3011       6-6766 

2188 

6 

13-9606 

I4-5737 

2141 

8 

18-0460 

18-8654 

6 

14-1375         6-6487 

2189 

6 

10-0625 

15-3688 

5t 

22-4794 

3-5679 

2142 

21 

18-4742 

18-5363 

'9 

6-3069 

82    396 

9'5 

2190 

8 

1  1*8612 

15-8586 

7 

24-1953 

4-2952 

2143 

12 

19-2604 

16 

5-5009 

7-3767 

2191 

5'§ 

13-6802 

I5-I205 

93§ 

26-1025 

3-8045 

82  407 

8-2 

2144 

8 

10-8589 

19-4779 

6 

6-9808 

7-537I 

2192 

23§ 

I3-9933 

157639 

4' 

26-3220 

4-4860 

82    409 

9-3 

2145 

'7 

15-5650 

19-9803 

15       11-7029      7-8606 

2193 

33§ 

6-6727 

167004 

43§ 

18-9424 

4-4267 

82    402 

9-0 

2146 

16 

16-5342 

'9"'43> 

17      :  12-6401    <    6-9860 

2194 

10 

6-9318 

167857 

'3 

19-1881 

4-S478 

2  '47 

27$ 

19-3695 

19-9482 

25§ 

15-5042 

7-6834 

82    398       9-5 

2195 

12 

7-2248 

17-4074 

'5 

'9-3935 

5-2043 

2148 

6* 

8-0909 

2O'l  196 

6*      4-2409      8-2861 

2196 

3'§ 

127616 

17-7828 

54§ 

24-8291 

6-3184 

82  405 

8-7 

2149 

53§ 

187712 

20-1445 

53§     14-9116      7-8996 

82    397 

8-6 

2197 

'3 

7-5325 

18-9491 

16 

19-4905 

6-773' 

21  50 

6 

5-3698 

21-3I28 

5* 

1-5678 

9-5824 

2198 

7 

8-2730 

18-5147 

10 

20-2831 

6-4420 

2151 

7 

9-2696 

21-2703 

6 

5-4622 

9-3898 

2199 

6 

9'2477 

18-I186 

9 

21-3013 

6-1804 

2IJ2 

ii 

9-4755 

21-5425 

8         5-6785       9-6548 

22OO 

ii 

9-2770 

18-7669 

18 

21-2430 

6-8285 

2153 

12 

10-6341 

21-4674 

II         !       6-8332           9-5347 

22OI 

15 

9-8078 

'8-3375 

20 

21-8275 

6-4724 

2154 

8 

10-6991 

21-8446 

8         6-9106      9-9064 

22O2 

9 

10-5998 

18-9040 

'3 

22-5366 

7-I435 

2'55 

49§ 

12-1998 

21-4708 

35§       8-3999      9-4766 

82    388 

8-5 

22O3 

6 

I3-5385 

18-6669 

4*! 

25-4842 

7-3021 

2156 

20 

I  5'22OO 

21-8950 

19       1  1-4300      9-7868 

2204 

3°§ 

13-9403 

18-7410 

32§ 

25-8703 

7-4292 

82   408      9-5 

2'57 

10 

'7'3343 

217415 

o 

I3-540I     :      9-5517 

2205 

'4 

7-3I55 

19-7064 

'9 

19-1720 

7-4940 

2158 

5* 

21-4549 

21-8689 

6       17-6600      9-5252 

22O6 

5 

8-8437 

19-7672 

5 

20-6788 

7-7600 

2159 

8 

7-5304 

227550 

7         3-7809     10-9428 

22O7 

6 

10-2950 

19-2463 

n 

22-1856 

7'439' 

2160 

2'§ 

11-1374 

22-2O18 

20        7-3631     10-2476 

2208 

'7 

12-0670 

I9-7252 

26 

23-8808 

8-1538 

82    404      9-1 

2161 

5 

12-0703 

22-7465 

6*      8-3162     10-7588 

22O9 

'4 

7-7068 

2O-O723 

'9 

19-5130 

7-9074 

2162 

12-2922 

22-4839 

2I§          8-5305       10-4864 

82    389 

9-1 

221O 

1  1 

117960 

20-8805 

'4 

23-4558 

9-2613 

2163 

6 

14-8225 

22-8141 

5       1  1-0700     10-7197 

221  I 

28§ 

'27593 

20-1949 

46§ 

24-5038 

8-7093 

82    406 

9'5 

2164 

20§ 

16-0565 

227453 

18       12-2996     10-6058 

2212 

'3 

13-3503 

20-6747 

18 

25-0235 

9-2659 

216; 

4* 

18-1619 

22-3923 

4* 

14-3897        IO-1704 

2213 

6 

1  1-4738 

21-5754 

8 

23-0434 

9-9058 

2166 

4* 

19-5619 

"7447 

4* 

I  5-8022  ' 

10-4717 

2214 

21 

7-0828 

22-9665 

22 

18-5034 

10-6948 

2167 

6* 

21-5209 

22-6128 

6 

177540 

10-2650 

2215 

2O 

11-3856 

23-6382 

21 

22-6770 

"'9373 

83    399      9'4 

2168 

5*     10-3467 

23-2419 

5* 

6-6I37 

•3179 

22l6 

21 

12-5384 

23-0803 

23 

23-8947 

11-5401 

2169 

27^     10-4798 

23-1469 

21-S   i     6-7422 

•2  173 

83    377      9'4 

2217 

7* 

10-0445 

24-0368 

IO 

24-2949 

12-1505 

2170 

23-1462 

29§          7-2I7I 

•I978 

83    380 

87 

2218 

6* 

'3-5247 

25''339 

5 

24-6004 

137071 

2171 

9      11-8626 

23-6924 

7 

8-1453 

7115 

2172 

34§     12-2719 

23-64^7 

33§ 

8-5526 

•6484 

83    383 

9-0 

23§ 

5-1205 

18-0380 

82    400      8-9 

2173 

8       13-2623 

-  3-7729 

8 

9'5452 

7358 

55§ 

3-1480 

20-6850 

82    397 

8-6 

2T4 

19       20-2306 

23-2442 

1  1 

16-4909 

10-9418 

2175 

40§       8-2297 

24-8754 

34§ 

4-5605 

I3-0345 

83    376      9-4 

2176 

2177 

16       13-5114 
26       19-8479 

24-4165 
24-3142 

10 

18 

9-8196 
16-1467 

'2'3735 
12-0273 

R.A.  i4h  om  to  i4h  20m 

2178 

34$       6-6278 

25-2035 

29§ 

2-9765     13-4200 

83    374 

9'4 

Centre      R.A. 

,,h  Om  Uec.  _L  J2«                      R.A.    I4h  30™ 

Dec.  +  83' 

2179 

2180 

ii         7-5571 

23       10-0190 

25"3297 
25-1692 

1  1 

205J 

3-9046     13-5083 
6-3612     13-2572 

83    378 

9'5 

Plate  4450.     1899,  May  5.              Plate  4434.     1899,  May  3. 

2181 

5*     12-1476 

257957 

6 

8-5099 

13-8022 

O 

2182 

27       17-7089 

24§ 

14-0508 

13-1808 

83    387 

9'3 

2219 

12 

2P9O02 

14-1853 

16 

9-3599 

1-9540 

2183 

29$     18-1677 

25-5328 

233      '4'5'44     13-3063 

83    389 

9'4 

2220 

4 

18-5047 

I3-9954 

4* 

5-9681 

2-1968 

2184 

38§      18-3999 

26-1496 

268 

147713     13-9168 

83    39° 

9'1 

2221 

6 

'97933 

'4'4532 

5* 

7-3048 

2-4912 

2185 

14       18-4260 

26-0715 

12           14-7954        13-8368 

2222 

9 

20-3507 

14-7211 

ii 

7-8893 

2-6846 

2186 

5*     21-3214 

26-2184 

6       17-6905     13-8713 

2223 

8 

21-9820 

15-1284 

'4 

9-5615 

2-8785 

2224 

1  1 

17-0803 

15-2507 

22§ 

47168 

3-6332 

4i§       8-6607       1-5359 

82    391 

9-0 

2225 

8 

I7-2079 

i5-2934 

'5 

4-8481 

3-6593 

43§     22-9300 

16-8266 

82    402 

9-0 

2226 

22§ 

17-6481 

14-9562 

4°§ 

5-2416 

3-2657 

82  411 

8-5 

67§       3'8992 

22-8852 

82    378 

8-5 

2227 

16 

17-8702 

I5-5747 

24§ 

5'5-f21 

3-8501 

89§       2-2548 

26-4600 

83    365 

8-6 

2228 

36§ 

21-9850 

16-0340 

46$ 

9-6794 

377'8 

82  417 

8-5 

2229 

- 

15-9023 

16-3542 

1  1 

3-6909 

4-8774 

2230 

3* 

21-9481 

16-9839 

8* 

97650 

47212 

2231 

3* 

I4-I143 

16-6479 

5* 

1-9561 

5-4029 

2232 

'5 

20-9940 

17-2148 

2'§ 

8-8487 

5-0724 

2233 

37S 

21-2239 

17-5906 

4'§ 

9-1272 

S-4I41 

82  415 

9-0 

2234 

6 

9-1400 

5-3633 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  I43*'7  of  R.A.  at  Dec.  4-  82°,  and  164"-!  at  Dec.  +  83°. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

i/. 

Diam.             x.                    y. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

!/• 

\ 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  i4h  om  to  i4h  20m  —  contd. 

R.A.  i4h  20m  to  i5h  om  —  contd. 

Centre         R.A.  i4h  om  Dec.  +  82*              R.A.  141"  30™  Dec.  +  83* 

Centre         R.A.  I4h  4om  Dec.  +  82*              R.A.  14''  30™  Dec.  +83* 

Plate  4450.     1899,  May  5.          Plate  4434.     1899,  May  3. 

Plate  4445.     1899,  May  4.             Plate  4434.     1899,  May  3. 

o 

m. 

o 

m. 

2235 

6      17-5287 

18-9905 

11            5-6430 

7-2810 

2281 

8 

7-0643 

16-0545 

I  I 

11-1461 

3-8382 

2236 

4* 

19-6735 

19-7259 

9        7-8628      7-7343 

2282 

8 

9-3968 

15-8018 

'4 

13-4882 

3-6824 

2237 

8 

15-1003 

20-3056 

14 

3-404! 

8-9007 

2283 

»4 

10-5370 

15-3656 

16 

14-6462 

3-2940 

2238 

1  1 

I7-3540 

20-1369 

23§       5-6190 

8-4428 

2284 

'3 

10-6168 

15-2476 

13 

14-7301 

3-1804 

2239 

20 

20-2757 

20-0742 

25§      8-5054      8-0025 

82  413 

9'4 

2285 

16 

1  1-0303 

15-7504 

!9 

15-1222 

37018 

2240 

21 

207817 

20-8353 

25§      9-1045 

8-6915 

82   414 

9'5 

2286 

4* 

11-7876 

15-8818 

6 

15-8734 

3-86/8 

2241 

20§ 

21-3307 

20-3917 

26§      9-5930 

8-1810 

82   416 

9"5 

2287 

5 

13-8776 

15-6812 

8 

17-9698 

3-7528 

2242 

4* 

14-8312 

20-9779 

7         3-2258 

9-6018 

2288 

16 

14-8726 

15-7807 

2I§ 

18-9606 

3-89+7 

2243 

3* 

16-1733 

20-9394 

7        4-5499 

9-3920 

2289 

4 

15-6752 

15-6298 

5* 

19-7693 

37782 

2244 

6        6-6017 

9-1701 

2290 

12 

19-9066 

14-9164 

10* 

24-0256 

3-2480 

2245 

20          18-1439 

21-8055 

25§       6-6165 

9-9963 

82  412 

9'3 

2291 

20§ 

20-0020 

15-0188 

23 

24-1  190 

3-3529 

2246 

8       15-9272 

22-4056 

13        4-4970 

10-8775 

2292 

2I§ 

20-5478 

15-4680 

29§ 

24-6423 

3-8257 

2247 

6*     16-6035 

21-6161 

12              5-0686 

10-0063 

2293 

8 

21-0725 

15-2459 

2248 

13 

16-8709 

22*1280 

20§           5-3969 

10-4800 

2294 

39§ 

11-3053 

16-2796 

4'§ 

15-3739 

4-2403 

82    424 

9'I 

2249 

16 

19-5797 

22-0450 

2O 

8-0700 

10-0485 

2295 

'9 

14-2553 

167733 

236$ 

18-3014 

4-8585 

2250 

8         9-1418 

10-4885 

2296 

5* 

15-7700 

15-9817 

6* 

19-8494 

4-1329 

2251 

10 

15-2857 

22-7502 

17         3-9063 

•2997 

2297 

4 

1  5  '9945 

16-2476 

6* 

20-0616 

4-41  10 

2252 

6        6-6829 

•1828 

2298 

1  1 

16-0145 

16-0500 

«4 

20-0905 

4-2124 

2253 

8 

6-6980 

•7917 

2299 

9 

20-9161 

167666 

24-9552 

5-1385 

2254 

9 

7-6790 

"5430 

2300 

5 

21-9745 

16-5054 

2255 

9 

9-5976 

•7348 

2301 

5* 

17-9061 

5* 

1  1-9412 

5-72  +  5 

2256 

18 

14-8703 

24-1060 

2I§ 

3-6691 

12-6976 

83  404 

9'5 

2302 

9-6101     17-4938 

3o§      13-6295 

5-3796 

82    419 

9-5 

2257 

16       15-0503 

24-1202 

22§ 

3-8498 

12-6909 

83    4°5 

9'4 

2303 

7 

1  1  -2208     17-4934 

1  1 

15-2369 

5-4504 

2258 

7       15-6389 

23-9848 

'9 

4-4145     12-4811 

2304 

5 

11-2395 

17-6198 

6 

15-2532 

5-577S 

2259 

9      157069 

24-1158 

18 

4-4988    !  I2'6O22 

83    406  '    9-5 

2305 

6 

11-8630 

17-6937 

9 

15-8703 

5-6769 

2260 

18       16-3732 

24-2596 

23§ 

5-I762       I2-6543 

2306 

1  1 

12-5842 

I7-3  1'  3 

'4 

16-6088 

5-3249 

2261 

3*     16-47-7 

23-9274 

9 

5-2332        I2-3180 

2307 

13 

15-2846 

17-2848 

H 

19-3091 

5-4128 

2262 

5 

5-6392        12-0640 

2308 

2I§ 

15-9098 

17-5185 

27§ 

19  9210 

5-6750 

82    435       9-5 

2263 

8 

6-7159     12-3795 

2309 

2I§ 

16-0870 

17-3750 

25§     20-1034      5-5401 

2264 

7       19-7902 

24-4668 

'9 

8-5928 

12-4212 

2310 

'9§ 

16-6809 

17-7871 

21       20-6801       5'9?8o 

2265 

10 

8-6260  :  12-8857 

231  I 

20§ 

17-201  1 

I7-4954 

26§     21-2125       5-7o7o 

82    436       9-5 

2266 

34§ 

20-6319 

24-3358 

4°§ 

9-4099     12-1835 

83    4"       9'4 

2312 

'3 

18-7072 

17-2939 

2I§ 

22-7286      5-5694 

2267 

8 

9-5075  i  12-8152 

2313 

5* 

9-2368 

18-9792 

5 

13-1912      6-8506 

2268 

6 

9-8460     12-7127 

23H 

9 

9-7571 

187623 

12 

13-7214      6-6550 

2269 

7t 

14-9298 

24-8691 

18 

3-8255  |  I3-4497 

2315 

9 

97584 

18-8185 

'3 

13-7219 

6-/II2 

2270 

8 

6-2274     13-8805 

2316 

S>§ 

10-4685 

18-8552 

498 

14-4297 

67776 

82    423      9-0 

2271 

12 

I7-3234 

25-1690 

2I§ 

6-2366     13-4382 

2317 

«4§ 

11-2591 

187247 

15-2247 

6-6806 

2272 

8 

7-0941     13-0490 

2318 

'4§ 

11-7428 

18-6407 

i8§ 

15-7117 

6-6174 

.' 

2319 

10 

117798 

18-3880 

12 

15-7599 

6-3695 

9°§ 

1-3233 

3-9387 

82    407       8-2 

2320 

6 

14-0590 

18-4247 

IO 

18-0320 

6-5015 

57§     26-3087 

19-6249 

82    423      9-0 

2321 

«4 

'47943 

18-4474 

195 

18-7688 

6-5548 

57§     26-1071 

26-7674 

83    417       8-7 

2322 

12 

19-2642 

17-7226 

16 

23-2656 

6-0195 

2323 

39§ 

2  P71O8 

17-7721 

58§ 

25-7089 

6-1/37 

82    441 

9'2 

2324 

4 

10-0793 

7-9387 

2325 

6t 

6-5159 

20-0274 

6 

10-4306 

7-7797 

R.A.  i4h  20m  to  i5h  om 

2326 

4* 

6-8256 

19-7828 

5 

10-7502 

7-5487 

2327 

4* 

9-6412 

19-7558 

4* 

13-5653 

7-6469 

Centre      R.A.  14''  40"'  Dee.  +  82°              R.A.  I4h  301"  Dec.  +  83' 

2328 

10 

9-6476 

19-7936 

10 

13-5696 

7-6811 

Plate  4445.    1899,  May  4.            Plate  4434.    1890,  May  3. 

2329 

4 

14-261  5 

7-6/63 

2330 

4 

14-5918 

7-5928 

o 

m. 

2331 

35§ 

II-5405 

19-8660 

36§ 

15-4583 

7-8345 

82    416 

9-2 

2273 

5*      6-2411     14-3552 

5* 

10-4000 

2-1023 

2332 

1  1 

I2-888I 

19-2938 

15 

16-8293 

7-3197 

2274 

3°§       9779°     i4"4014 

38§ 

13-9293 

2-2989 

82    420 

9'3 

2333 

9 

18-1475 

19-2945 

'3 

22*0822 

7-5448 

2275 

5*     11-0591   :  14-4852 

!•* 

5 

15-2091 

2-4385 

2334 

8 

l8"53°3 

19-5893 

10 

22-4520 

7-8545 

2276 

6       13-1860     13-9816 

7* 

17-3542  j    2-0243 

2335 

4* 

19-0571 

5* 

22-9802 

7-7226 

2277 

'3       '6-8356     14-4667 

16 

20-9786  !    2-6678 

2336 

5 

21-2375 

19-5942 

6* 

25-1  553 

7-9762 

2278 

ii       205017     14-6243 

11* 

24-6360  ,    2-9777 

2337 

5 

7-6075 

20-8058 

6 

11-4872 

8-6079 

2279 

42§     21-8223 

14-4222 

83§ 

25-9636       2-8323 

82    440 

9-1 

2338 

4* 

8-5011 

20-7191 

5 

12-3822 

8-5558 

2280 

4        6-5967     15-4436 

4* 

10-7047 

3-2096 

2339 

5 

10-31  12 

20-6857 

6       14-1967 

8-6019 

• 

i  restuu  interval  represents  very  nearly  5'  =  i43"'7  of  R.A.  at 

Dec.   +  $2*,  and  i64»-i  at  Dec.   +  83*. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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No. 

Diaui. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

B.  D. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  i4h  2om  to  i5h  om  —  contd. 

Centre      R.A.  Hh  40™  Dec.  +  82°            R.A.  i4h  3om  Dec.  +  83' 
Plate  4445.     1899,  May  4.           Plate  4434.     1899,  May  3. 

R.A.  i4h  20m  to  15°  om  —  contd. 

Centre      R.A.  Hh  40™  Dec.  +  82°             R.A.  i4h  3o»i  Dec.  +  83' 
Plate  4445.    1899,  May  4.             Plate  4434.    1899,  May  3. 

m. 

• 

m. 

2340 

6 

10-4175 

20-7270 

9 

14-3005         8-6476 

2399 

7 

18-3588 

24-2163 

8 

22-0824 

12-4725 

2341 

6 

10-5426 

20-4824 

IO 

14-4354        8-4083 

2400 

7 

20-5030 

24-1788 

12 

24-2284 

12-5244 

2342 

6 

11-1113 

20-3358 

7 

15-0088        8-2879 

2401 

35§ 

6-4719 

25-3406 

26§ 

10-1606 

13-0890 

83    412 

9'5 

2343 

29§ 

11-4284 

20-1234 

24§ 

15-3327        8-0850 

82     425 

9'3 

2402 

4* 

6-9180 

257147 

9 

10-5906 

13-4828 

2344 

4* 

12-6381 

20-5457. 

6 

16-5262        8-5601 

2403 

4 

11-8568 

13-5506 

23+5 

4* 

13-1091 

20-8837 

5 

16-9820        8-9160 

2404 

12 

10-4717 

25-1748 

H 

14-1620 

13-0925 

2346 

6 

16-5150 

20-2343 

8 

20-4120        8-4121 

2405 

52§ 

11-4942 

25-9268 

44§ 

15-1524 

13-8884 

83    417 

87 

2347 

13 

16-7995 

20-5454 

i8§ 

20-6829 

8-7363 

2406 

II 

I5H793 

257846 

H 

19-1392 

13-9138 

2348 

29§ 

17-2489 

20-5991 

32$ 

21-1295 

8-8109 

82    437 

9'2 

2407 

7* 

I5-7736 

25-I478 

1  1 

19-4602 

13-2913 

2349 

12 

18-7763 

19-9800 

»4 

22-6815 

8-2566 

2408 

7 

16-1575 

25-3665 

'3 

19-8366 

13-5260 

2350 

20^ 

6-6202 

21-7702 

20§ 

10-4596 

9-5273 

2409 

6 

24-241  1 

13-8285 

2351 

4* 

7-0761 

22-1173 

6 

10-9008 

9'8973 

2352 

18 

7-3874 

21-9743 

i8§ 

1  1-2166 

97643 

2353 

10 

77455 

21-9258 

ii 

11-5770 

9-7321 

67§ 

23-6526 

2-0573 

82    438 

8-6 

2354 

23§ 

8-0390 

22-1739 

25§ 

11-8601 

9-99I3 

42§ 

'•'393 

I57352 

82    411 

8-5 

2355 

4* 

8-1982 

21-4165 

5* 

12-0508 

9-2421 

42§ 

5-5966 

16-0550 

82    417 

8-5 

2356 

r* 

9-5619 

22-0452 

7 

13-3909 

9-9248 

4°§ 

5-1141 

17-7208 

82    415 

9-0 

2357 

9 

11-3486 

21-4251 

IO 

15-2000 

9'3855 

7°§ 

257639 

23-4669 

82    443 

8-8 

2358 

4* 

13-1831 

21-8996 

5* 

17-0102 

9-9353 

H7§ 

20-3441 

25-2210 

I26§ 

24-0263 

13-5588 

83    431 

6-0 

2359 

13 

14-6583 

21-1093 

'5 

18-5181 

9-2101 

' 

1 

2360 

2I§ 

I7-55I5 

21-3177 

25§ 

21-4004      9-5416 

2361 

12 

7.-  1  40  5 

22-6734 

'4 

10-9403 

10-4515 

2362 

6 

7-2144 

22-8349 

8 

1  1-0078 

10-6195 

R.A.  ish  om  to  i5h  40™ 

2363 

23§ 

10-6080 

22-6818 

2i§ 

14-4049 

10-6070 

2364 

6 

12-1228 

22-8226 

9 

15-9130 

10-8142 

Centr*      R.A.  15*  20"  Dec.  +  S2*             R.A.  i$h  30™  Dec.  +  83' 

2365 
2366 

12 

3* 

12-1  167 
12-2360 

22-4226 
22-1743 

'4 
6 

J5'9235 
16-0550 

10-4123 

10-1700 

Plate  4453.    1899,  May  5.           Plate  4454.    1899,  May  5. 

2367 

24§ 

12-2942 

22-5850 

23§ 

16-0945 

10-5818 

82    428 

9'4 

• 

m. 

2368 

i8§ 

12-3011 

22-5849 

2I§ 

16-1015 

10-5837 

2410 

9 

5-5836 

'4-5035 

7* 

1-1991 

2-9712 

2369 

5* 

12-7551 

22-8537 

6 

16-5409 

10-8703 

2411 

18 

11-3803 

14-0248 

23 

6-9665 

2-2358 

237° 

2I§ 

14-8088 

22-3530 

24§ 

18-6149 

10-4568 

82    430 

9'5 

2412 

4* 

11-4878 

147187 

6 

,7-1061 

2-9285 

2371 

4 

19-8405 

10-2786 

2413 

6 

13-1353 

14-1212 

6        8-7241 

2-2560 

23/2 

7 

17-7703 

22-4074 

8 

21-5719 

10-6413 

2414 

27§ 

21-8186 

14-7146 

36§     17-4262 

2-4646 

82    462 

9'4 

2373 

7 

10-0558 

•6780 

2415 

6 

9'5599 

15-4510 

5*  !    5'2II3 

3-7437 

2374 

7 

10-6666 

"5397 

2416 

ii 

12-1895 

15-0623 

20            7-8198 

3-2362 

82    447 

9'5 

2375 

17 

9-5101 

237476 

*9§ 

13-2625 

"6271 

2417 

4 

13-2596 

15-7776 

6* 

8-9199 

3-9062 

2376 

'4 

9-5888 

23-3916 

16 

I3-3568 

•2732 

2418 

18 

17-1237 

I5-8575 

20 

12-7836 

3-8I45 

82    455 

9'5 

2377 

5* 

1  1-9560 

23-2071 

6 

15-7303 

•1875 

2419 

IO 

17-9081 

I5-5539 

16 

'3-5541 

3-4756 

2378 

5 

167785 

'9395 

2420 

6 

18-9262 

15-6215 

6 

H'5749 

3-4980 

2379 

8 

13-2572  123-9290 

7 

16-9975 

•9668 

2421 

5 

'9"9575 

15-2644 

6* 

15-5905 

3-0952 

2380 

4 

18-1972 

•5705 

2422 

7 

21-3920 

i5-9833 

9 

I7-0543 

375'7 

2381 

25§ 

14-8170     ;  23-6139 

25§ 

18-5699 

•7i73 

82    432 

9'5 

2423 

5 

9-5774 

15-8047 

6* 

5-2458 

4-0937 

2382 

IO 

I6-90IO        23-5394 

'3 

20-6546 

7312 

2424 

24§ 

11-1716 

16-0498 

34§ 

6-8473 

4-2672 

82    444 

9'4 

2383 

II 

I8-3729 

23-0763 

'3 

22-1449 

•3323 

2425 

3* 

12-8384 

16-0972 

4* 

8-5116 

4-2460 

2384 

8 

19-0620 

23-0583 

IO 

22-8343 

•3436 

2426 

6 

12-8819 

167931 

7 

8-5872 

4-9352 

2385 

37§ 

i9"5338 

23-52S8 

40§ 

23-2867 

•8318 

82    439 

9-2 

2427 

6 

13-9640 

16-1590 

9 

9-6408 

4-2535 

2386 

IO 

2  I  '04  5  2 

23-01  1  3 

H 

24-8172 

•3806 

2428 

63§ 

18-9123 

16-8648 

65§ 

14-6170 

4-74I4 

82    456 

8-2 

2387 

6* 

21-2854 

23-3287 

10 

25-0410 

•7096 

2429 

7 

7-4490 

I7-4753 

2388 

9 

8-6785  i  25-061  5 

12 

12-3749 

12-9025 

2430 

6* 

10-5318 

'7-4563 

7 

6-2695 

57047 

2389 

8* 

9-0396 

25-0190 

I  I 

12-7381 

12-8738 

2431 

4* 

10-5370     17-4500 

5* 

6-2727 

5-6960 

2390 

6 

10-3009 

24-1132 

8 

14-0375 

12-0243 

2432 

19 

13-9094     17-1516 

2I§ 

9-6300 

5-2468 

82    449 

9'3 

2391 

32§ 

1  1-2894 

24-9480 

25§ 

14-9890 

12-9013 

83    416 

9  '4 

2433 

ii 

15-2572 

17-9089 

'7 

1  1  -0090 

5-9457 

2392 

25§ 

12-1603 

24''557 

26§ 

15-8916 

12-1461 

83    418 

9'  5 

2434 

4* 

17-8711 

17-6857 

4 

13-3131 

5-6193 

2393 

6 

12-2252 

24-3339 

9 

15-9505 

12-3268 

2435 

7* 

1.8-5222 

18-0340 

9 

14-2774       5-9270 

2394 

4* 

13-0081 

24-1668 

5 

16-7417 

12-1941 

2436 

2I§ 

20-8190 

18-1825 

24§ 

16-5776       5-9708 

82    460 

9'4 

2395 

4* 

I3759I 

247379 

7 

17-4699 

12-7989 

2437 

7 

21-4733 

17-8691 

9 

17-2179       5-6326 

2396 

5 

18-1227 

12-7439 

2438 

3* 

21-9748 

17-8560 

5* 

17-7168       5-5967 

2397 

59§ 

15-1388 

24-6279 

53§ 

18-8472 

12-7451 

83    423 

8-5 

2439 

ii 

6-3263- 

17-6371 

15 

2-0748  ,    6-0687 

2398 

35§ 

16-2118 

24-5671 

35§ 

19-9218 

12-7308 

83    426 

9-0 

2440 

7 

7-6269 

17-8798 

10 

3-3873       6-2542 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i43»7  of  R.A.  at  Dec.  +  8z*,  and  164"-!  at  Dec.  +  83*. 
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GREENWICH  ASTROGUAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    82°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Mag. 

No. 

Dia.ni. 

X, 

* 

* 

No. 

Mag. 

I 

R.A.  15'-  ora  to  i5h  40m  —  contd. 

R.A.  i5h  om  to  i5h  40m  —  contd. 

Centre      R.A.  ish  20™  Dec.  +  82*             R.A.  i5h  30™  Dec.  +  83' 

Centre       R.  A.  i5h  2om  Dec.  +  82°             R.A.  i5h  30™  Dec.  +  83" 

Plate  4453.     1899,  May  5.            Plate  4454.     1899,  May  5. 

Plate  4453.     1899,  Mays.           Plate  4454.      1899,  J'ay  5. 

o 

m. 

m. 

2441 

ii 

9-1777 

18-6364 

17 

4-9680      6-9430 

2500 

12 

5-7801 

24-8737 

17 

1-8503 

13-3235 

2442 

6 

9-8798 

18-4696 

9 

5-6636 

6*7418 

2501 

4* 

21-3798 

26-1342 

8 

I7H855 

13-8920 

2443 

7 

10-4072 

18-5549 

ii 

6-1952 

6*8039 

2444 

7 

12-0023 

17-9287 

10 

7-7600 

6-1095 

38§ 

2-8226 

14-2461 

82     438 

8-6 

2445 

4* 

13-0568 

I8-4343 

6 

8*8341       6-5655 

46§     24-1065 

16-2452 

82     464 

8-5 

2446 

10 

14-8922 

18-4969 

'9 

10-6715       6-5491 

2447 

39§ 

16-5042 

18-0253 

4'§ 

12-2619      6-0063 

82    454 

8-8 

2448 
2449 

24§ 
10 

20-0798 
6-4812 

19-1  161 
19-0865 

27§ 

13 

15-8806 
2-2956 

6-9375 

7-5093 

82    459 

9'3 

R.A.  i5h  4<Dm  to  i6h  om 

2450 

3"§ 

11-5510 

19-4565 

37§ 

7-3764 

7-6555 

82    446 

9'3 

Centre          R.A.  i6h  om  Dec.  +  82'             R.A.  15''  3Om  Dec.  +  83* 

2451 
2452 

4* 

15-7231 

19-1237 

4 
6 

ii-43i3 
11-5297 

7*1525 
7*1390 

Plate  4542.     1899,  June  16.          Plate  4454.     1899,  May  5. 

2453 

4 

16-9475 

197354 

6 

12*7789 

7-6953 

o 

m. 

2454 

8 

i9-2535 

19-9643 

9 

15-0951 

7-8223 

2502 

12 

7-2011 

H-2953 

9 

'9'5399 

2-l8l4 

2455 

5 

21-4960 

2O'I  126 

7 

17-3392 

7-8696 

2503 

7 

11-8592 

14*0170 

2456 

4 

11-0438 

20*6839 

5 

6*9244 

8-9029 

2504 

12 

12-6070 

14-5079 

9 

24-8711 

3-0952 

2457 

6 

1  1-1360 

19-9358 

6 

6-9822 

8-1539 

2505 

6 

13-1811 

14-8250 

2458 

6 

11-9557 

20-2526 

6 

7-8I53 

2506 

6 

13*2207 

14-4929 

2459 

20 

12-9968 

20-3073 

23§ 

8-8565 

8-4422 

82    448 

9'5 

2507 

12          I3-7561 

14*4992 

2460 

17 

16-0348 

20-3294 

'9§ 

1  1*8940 

8-3300 

82    452 

9'5 

2508 

5 

6-7990 

15*6550 

4* 

18-9601 

3-4788 

2461 

4* 

16*7467 

20-1283 

5 

12-5972 

8-0971 

2509 

7 

7-1011 

15*6665 

5* 

19-2583 

3'53°3 

2462 

12 

17-5285 

20-3170 

H 

13-3863 

8-2529 

2510 

52§ 

7-6608 

15-9615 

47§ 

19*7785 

3*8o-4-4 

82   464 

8-5 

2463 

16 

17-9963 

20-6248 

i8§ 

13-8661 

8*5400 

25II 

7        9*4276 

15*9322 

2464 

3* 

18-4049 

21-0388 

5 

14-2946 

8-9345 

2512 

21       10-6320 

15-9362 

20 

22*7278 

A  "2  593 

2465 

2I§ 

19-5319 

20-7838 

20§ 

15-4085 

8-6300 

82    458 

9'5 

2513 

4 

9'44'4 

16-6275 

2466 

16 

20-8685 

20-4280 

17 

16-7271 

8-2160 

2514 

'3 

10-8158 

16-4273 

14 

22*8434 

4-7695 

2467 

7 

21-8939 

20-6372 

7 

17-7617 

8-3788 

25'5 

29§ 

11*1445 

'6-4553 

42 

23-1687 

4'8377 

82   468 

9'4 

2468 

12 

9-1411 

20-8873 

18 

5-0318 

9-1930 

2516 

13 

I3-4455 

16-0270 

10 

25*5061 

4-7140 

2469 

4* 

11-6971 

21-1608 

4 

7-5973 

9'35l6 

2517 

23§ 

13-6605 

16-9512 

29 

25*5963 

5*6584 

82    473 

9'5 

2470 

22§ 

I3-93I3 

20-9798 

28§ 

9-821  1 

9-0728 

82    450 

9'4 

2518 

5* 

6-5025 

17-9181 

7* 

18-3715 

5-6851 

2471 

'3 

15-0745 

20-9840 

18 

10-9622 

9-0260 

2519 

12 

9-1650 

17-5062 

15 

21-0663 

5*6244 

2472 

7 

17-5380    21-3186 

8 

!3'4396 

9-2521 

2520 

5 

12-3135 

17-3247 

5* 

24-2110      5-8518 

2473 

3* 

17-7812    21-1993 

4 

13-6762 

9'I2I2 

2521 

7 

12-3473     17-1427 

7* 

24-2674 

5*6769 

2474 

77§ 

21-1414 

21-3246 

17-0387 

9-0973 

82    463 

7'5 

2522 

8 

12-0320  !  18-7875 

s  :  23-7429 

7*2697 

2475 

'4 

10-2142 

21-8634 

19 

6-1461 

IO*II80 

2523 

7 

12*4961     18-1559 

2476 

35§ 

10-6860 

22-7363 

43§ 

6-6573 

10-9718 

82    443 

8-8 

2524 

26§ 

12*6102     18-6757 

31 

24-3294 

7-2320 

82    471 

9'5 

2477 

26§ 

11-5329 

22-4840 

7-4909 

10-6793 

82    445 

9  '4 

2525 

9 

7-2953     19-2289 

8       18-9872 

7*0865 

2478 

4 

8-7043 

10-1069 

2526 

1  1 

7*6970     19*7962 

ii       19-3104 

7-7016 

2479 

3* 

12-9757    22-5625 

4* 

8-9362 

10-6956 

2527 

5 

11-9713     19-9454 

5       23-5323 

8-4056 

2480 

5 

15-9127    22-1252 

7 

11-8514 

IO-I285 

2528 

'4 

7-1026     207747 

H       I8'5939 

8-5944 

2481 

4 

17-0163 

10-6085 

2529 

9 

7-7622     20-7243 

6 

19-2552      8-6315 

2482 

5* 

10-9633     23-5655 

6 

6-9710 

11-7864 

2530 

10 

10-8699     20-2031 

8     i  22-4067       8*5171 

2483 

8 

12-0410 

23-7585 

13 

8-0563 

II-9324 

2531 

10 

13-1692     20-1467 

8       24-6917       8-7654 

2484 

4 

87142 

11-9838 

2532 

20§ 

13-8929    20-9219 

23       25-3090 

9*6258 

2485 

7 

12-7765     237652 

10 

8*7895 

I  1-9060 

2533 

9 

7-334°     21-3285 

8       18-7493 

9-1741 

2486 

5t 

13-6711     23-2620 

7 

9-6613 

11*3638 

2534 

7 

8-3282     21-7126 

7       19-6855 

9-6825 

2487 

5 

17-6275 

I  1-2487 

2535 

12 

9-7886     21-0248 

13 

21-2221 

9-1947 

2488 

28§ 

9-1685 

24-2855 

32§ 

5*2084 

12*5853 

83    435 

9'3 

2536 

'9 

11-6675     21-6374 

18 

23-0070 

10-0465 

2489 

4 

6-2948 

12-8485 

2537 

12*1883     21-9630 

66§ 

23-4810 

'0-4354 

82    470 

8-2 

2490 

6 

11-3094 

237945 

12 

7-3249 

I2*OOIO 

2538 

55§ 

13-1449     21-6724 

5*5 

24-4660 

10-2740 

82    472 

8*6 

2491 

1  1 

12-8143 

24-2914 

15 

8-8525 

12*4296 

2539 

12 

7*2510     22*7347 

1  1 

18-4846 

10-5555 

2492 

6 

i3'3946 

23-8988 

8 

9-4I47 

12*0133 

2540 

5* 

7-5442     22*4899 

5 

18-8095 

10-3504 

2493 

'5 

14-8309  i  24-1606 

18 

10-8590 

12'2IO2 

2541 

8*9274     22-3115 

35§ 

2O-2O32 

IO-3541 

82    465 

9-1 

2494 

6 

13-7259 

12-9605 

2542 

1  1 

10-8200     22-7755 

14 

22-OI43 

1  1-0643 

82    467 

9'5 

2495 

25§ 

18-8444 

24-1521 

24§ 

14*8687 

I2-O23O 

82    457 

9'5 

2543 

7 

10*8994 

22-6319 

9 

22'1  136 

10-9305 

2496 

5* 

19-9223 

24"5I35 

7 

1  5  -963  3 

12-3399 

2544 

44§ 

11-4681 

22-8598 

39§ 

22-6487 

11-2315 

82    469 

9-0 

249" 

4* 

20-0223 

25-0955 

8 

16-0885 

12-9168 

2545 

5 

18-2406 

11-9277 

2498 

10 

20-5652 

24-2161 

H 

16*5919 

12-0143 

82    461 

9'5 

2546 

5 

7-1726     23-4543 

6 

18-3092 

11-2587 

2499 

io5§ 

5-6498 

25-4044 

ii8§ 

'7454 

"3-8554 

83    43' 

6*0 

2547 

5* 

8-3618     23-2971 

4 

19-5098 

11*2656 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  143-7  of  R.A.  at  Dec.  +  82',  and  i64»-i  at  Dee.  +  $3*. 
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B.  D. 

B.  D. 

Diam. 

*•                v- 

x.                       y. 

So.            MaS. 

X'o. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i5h  40™  to  i6h  om  —  contd. 

R.A.  i6h  20™  to  i7h  om 

Centre       R.A.  i6h  o^  Dec.  +  82°               R.A.  I5h  30™  Dec.  +  83* 

Centre        R.A.  i6>>  4om  Dec.  +  82°             R.A.  i6h  30™  Dec.  +83* 

Plate  4542.     1899,  June  16.            Plate  4454.    1899,  May  5. 

Plate  4463.     1899,  May  -.            Plate  4485.    1899.  May  26. 

o 

m. 

m 

m. 

2548 

5*    11-4630 

23'6749 

5* 

22-5386 

12-0380 

2591 

5* 

8-4465 

14-2884 

5*    12-4791 

2-1-878 

2549 

9      12-8987 

23-0689 

8 

24-0409 

1  1-6264 

2592 

22 

10-6659 

14-3757 

22§ 

14-6913 

2-3647 

82     490 

9-5 

2550 

6*     10-1886 

24-9346 

7 

21-1085 

13-1198 

2593 

7* 

127656 

14-5228 

8       16-7825 

2-5992 

2551 

7       11-9249 

24-4070 

7 

22-9000 

12-8244 

2594 

6 

12-9818 

14-0258 

6       17-0198 

2-1074 

2552 

6* 

13-1251 

24-1137 

6 

24-1284 

12-6907 

24§     H-9958     14-6/00 

3ig     19-0068 

2-8344 

82    493 

9-5 

2553 

8 

13-6422 

24-8061 

10 

24-5487 

I3-4458 

2596 

6*     15-4206 

14-1187 

6*     19-4521 

2-3057 

2554 

6       18-2793     13-0755 

2597 

5      18-9788     147434 

2555 

10 

9-1862 

25-2938 

13       20-0653 

I3-3441 

2598 

6i§ 

19-8341 

14-2289 

83§     23-8637 

2-5918 

82    497 

8-3 

2556 

ii 

11-9254 

25-3628 

12          227744       137728 

2599 

24§ 

21-2967 

14-0847 

33       25-3268 

2-5132 

82    500 

9'5 

2600 

15         8-5229 

15-6818 

15       12-4989 

3-5801 

82    487 

9'5 

84§ 

2-6572 

17-4760 

82  456 

8-2 

2601 

8*       8-9515 

15-9826 

9       12-91  '8 

3-8994 

IO4§ 

5-6266 

21-4780 

82  463 

7-5 

2602 

12 

10-3989 

15-2776 

13       14-3874 

3-2558 

2603 

5i§ 

12-4822 

15-0397 

49§     16-4800 

3-1015 

82    492 

8-8 

2604 

20§        13-2512 

14-9126 

21       17-2526 

3-0068 

R.A.  i6h  om  to  16^  2om 

2605 

6 

16-0827 

15-1245 

7     ;  20-0727' 

3-3382 

2606 

8 

i6'to84. 

15-5849 

10      20-4809 

3-8i39 

Centre        R.A.  i6h  om  Dec.  +  82°               R.A.  i6h  30™  Dec.  +  83* 

2607 

ii       19-9517 

15-0175 

lot  ;  23-941  5 

3-3907 

Plate  4542.     1899,  June  16.          Plate  4485.     1899,  May  26. 

2608 

£ 

33§     21-0140 

15-2303 

45§     24-9995 

3-6442 

A    -1  Qf\1 

82    499 

90 

m. 

2609 

7*       7-5108 

I6-533I 

8 

11  41,04 

4  3S°3 

2557 

27§ 

20-4331 

14-9663 

3i§ 

7-8625 

2-9868 

82°  480 

9'5 

26lO 

6*      7-6158 

16-2474 

6* 

H-5733 

4-1098 

2558 

14 

21-1661 

14-8014 

ii 

8-5687 

2-7286 

26ll 

ii       11-3043 

16-7405 

12 

15-2331 

47527 

2559 

IO 

17-5636 

15-8616 

ii 

5-1325 

4-2478 

26l2 

7t 

13-0928 

16-3174 

7       17-0408 

4-4034 

2560 

.5* 

21-5315 

17-1072 

5 

9-2337 

4^673 

26l3 

5* 

17-6646 

16-5245 

6      21-6002 

47953 

2561 
2562 

20 
4 

15-6502 
16-5654 

17-3045 
16-8861 

24        3-4244 
5        4-2762 

5-9266 
5'393i 

82    474 

9'5 

26l4 
26l5 

9 

17-6878 
20-6283 

16-2125 
16-5329 

7      21-6312 
I48§     24-5606 

4-9261 

82    498 

4-0 

2563 

4 

1  8-1  109 

16-9680 

5t       5-8198 

5-2766 

26l6 

9 

67074 

18-0376 

9       10-5860 

5-8613 

2564 

83§ 

21-8674 

18-1315 

67? 

9-6947 

82    481 

8-5 

26l7 

6i§ 

7-3165 

18-0435 

5&§     11-1951 

5-8898 

82    484 

8"7 

2565 

5 

15-4850 

17-8637 

6* 

3-3333 

6-5041 

26l8 

8 

7-9890 

17-6010 

8 

II-8832 

5-4760 

2566 

33§ 

17-8762 

18-6695 

30§ 

5-8082 

6-9925 

82    476 

9'5 

26l9 

22§ 

8-9681 

I7-I353 

22§ 

12-8821 

5-0497 

82    488      9-5 

2567 

4* 

18-2005 

18-2834 

6t 

6-0743 

6-5668 

262O 

6* 

9-3266 

17-879° 

7 

13-2092 

5-8091 

2568 

4* 

16-4758 

18-8056 

6 

4-4393 

7-3118 

2621 

27§ 

10-3230 

17-6246 

27§ 

14-2I79 

5-5953 

82    489 

9'5 

2569 

6 

16-9723 

19-4330 

8 

5-0105 

7-8650 

2622 

13 

10-8701 

17-0970 

13 

147854 

5-0928 

2570 

16 

17-4449 

19-2360 

18 

5'455° 

7-6061 

2623 

9 

17-0313 

17-1248 

12 

20-9393 

5-3735 

2571 

4         7-0793 

7'i9!3 

2624 

6* 

17-3986 

17-4775 

5 

21-2891 

57405 

25-2 

3* 

20-0258 

19-9487 

5t       8-1033 

2625 

M 

18-8338 

167430 

19 

22-~595 

5-0653 

2573 

4* 

20-9918 

19-7850 

6 

9-0405 

7-6940 

2626 

7 

20-6357 

167888 

6* 

24-5576 

5-1879 

2574 

4* 

14-7276 

20-0817 

8 

2-8678 

8-7991 

2627 

12 

20-9423 

17-4878 

1  1 

24-8353 

5-8950 

2575 

26§ 

21-5158 

20*4020 

22§ 

9-6403 

8-2360 

2628 

13 

8-6243 

18-2359 

13 

12-4938 

6-1373 

2576 

5 

5-8401 

9-0813 

2629 

5* 

87494 

18-3077 

6 

12-6148 

6-2134 

2577 

3* 

18-2432 

21-1685 

5 

6-4962 

9-4229 

2630 

9 

io-4473 

18-6876 

9 

14-2986 

6-6636 

2578 

ii 

18-3130 

21-4242 

13 

6-5984 

9-6654 

2631 

H 

10-8056 

19-0053 

15 

14-6410 

6-9948 

2579 

6 

20-5862 

21-41  10 

9 

8-8519 

9-358i 

2632 

6 

i5'55°4 

6-8281 

2580 

8* 

20-9297 

22-0338 

«3 

9-2713 

9-9268 

2633 

5* 

I4'273i 

18-2016 

6* 

18-1414 

6-3359 

2581 

3* 

18-7394 

22-4855 

5 

7-1565 

10-6629 

7 

14-3106 

18-6442 

9 

18-1605 

6-7764 

2582 

34§ 

19-2570 

22-1485 

3o§ 

7-6291 

10-2620 

82    478 

9'5 

2635 

16 

15-5410 

18-0245 

18 

19-4162 

6-2082 

6Q 

2583 

62§ 

19-3052 

22-8700 

45§ 

7-7708 

10-9718 

82    479 

9-0 

2636 

7 

16-2237 

I8-3343 

8 

20-0818 

-5489 

2584 

4 

4-8596 

11-4451 

2637 

7 

17-4405 

18-4227 

o 

21-2961 

6-6862 

2585 

6 

6-0968 

11-7438 

2638 

i8§ 

20-7539 

18-3390 

21 

24-6101 

67363 

2586 

5 

9-2803 

11-8662 

2639 

4* 

6-2289 

19-8567 

6 

10-0338 

7^595 

2587 

14 

21-3955 

23-6758 

H 

9-9443 

11  '4974 

2640 

4* 

6-5135 

19-3902 

6 

10-3401 

7-2O4O 

2588 

74§ 

16-8118 

23-8146 

5-4213 

12-2320 

82    475 

8-6 

2641 

5* 

6-6280 

19'3952 

6 

10-4516 

7-2I23 

2589 

17 

19-3214 

247543 

i8§ 

8-0308 

12-8358 

2642 

4* 

7-9011 

19-8365 

4 

117097 

77038 

f               £ 

2590 

4 

"-9534 

13-6675 

2643 

4 

12-3394 

7-6296 

£ 

26j.A 

Q-I204-       IQ'3548 

16 

I2-Q4-2I 

7-2761 

S3§       6-3729 

1-8224 

82    477 

9-0 

2645 

7                 T             f    J  J\ 

4     113-6899 

7-5629 

55§       1-5058 

10-5835 

82    472 

8-6 

2646 

5* 

11-7636     19-1221 

6       15-5964 

7-I477 

72§ 

23-3600 

18-2772 

82    484 

87 

2647 

7 

13-5935     19-4895 

8       17-4078 

7-593I 

98§ 

23-0015 

24'79X7 

82    485 

8-0 

2648 

17 

14-9226 

19-1603 

18     118-7489 

7'32°5 

82    494      9-5 

64§ 

16-1907 

25-6785 

83    464 

9-0 

2649 

ii 

16-0837     197023 

12 

19-8803 

7-9098 

1 

No.  2615.     eTJrsse  Minoris. 

i  rittau  interral  represents  rery  nearly  5'  =  143*7  of  R.A.  at  Dec.  +  82°,  and  i64s'i  at  D«e.  +  83*. 
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B.  D. 

B.  U. 

No. 

Diaui. 

X, 

y- 

Ditiin. 

y. 

.'/. 

No. 

Mag. 

No. 

I  Ham. 

X. 

!/• 

Duutti 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  i6h  20m  to  i;h  om  —  contd. 

R.A.  i6h  20m  to  i7hom  —  contd. 

Centre     R.A.  i6h  40™  Dec.  +  82*                R.A.  i6h  30'"  Dec.  +  83* 

Centre      R.A.  i6i>  40™  Dec.  +  82°             R.A.  i6>>  30™  Dec.  +  83' 

Plate  4463.     1899,  May  7.            Plate  4485.     1899,  May  26. 

Plate  4463.     1899,  May  7.          Plate  4485.     1899,  May  26. 

o 

ra. 

o 

m. 

2650 

IO 

18-4394 

19-0053 

12         22-2669 

7-3079 

2709 

6* 

15-9041     24-0136 

7 

I9-53I7 

12-2093 

2651 

7 

18-9353 

18-8511 

II         227701 

7-I737 

2710 

5       I7-4338     24-6111 

7 

21-0340    :  I2-868I 

2652 

9 

21-6184 

19-4048 

9      25-4303 

7-8341 

2711 

4* 

17-8452 

24-6276 

5 

21-4460       12-8996 

2653 

7 

9-8042 

20-7636 

9       !3'5723 

87100 

2712 

4* 

zri66i 

23-68O2 

7 

24-8006       12-0942 

2654 

1  1 

9-9788 

20-6887 

10       137478 

8-6441 

2713 

jiS 

21-6027 

23-6336 

J33 

25-2398       12-0642 

82    501 

9'5 

2655 

7 

11-6165 

19-9968 

8       15-4111 

8-0219 

2714 

37 

7-0198 

25-2844 

23§ 

1O'6OI2 

13-1127 

2656 

15 

12-5170 

20-8734 

14       16-2770 

8-9331 

2715 

4 

107736 

13-1642 

2657 

7* 

13-9250 

20-2456 

7     ,  177088 

8-3601 

2716 

7* 

8-3353 

25-2553 

8 

11-9156 

13-1367 

2658 

6* 

14-6044 

19-8567 

8       18-4015 

8-0038 

2717 

12 

8-5827 

25-2328 

1  1 

12-1661 

13-1264 

2659 

13 

15-0787 

20-1554 

14       18-8633 

8-3204 

2718 

22 

9-5000 

25-9372 

17 

13-0510 

13-8670 

2660 

7 

15-4307 

20-7429 

7       19-1912 

8-9209 

2719 

6 

16-6771 

13-0463 

2661 

4* 

15-5950 

20-5435 

6       19-3651 

87247 

2720 

2O 

!3'3475 

25-1848 

16 

16-9279 

I3-2747 

2662 

7* 

15-8301 

20-3149 

8       19-6104 

8-5093 

2721 

6* 

15-2520 

25-6042 

7 

18-8147 

13-7696 

2663 

8 

16-0188 

20-0128 

ii       19-8097 

8-2178 

2722 

21 

15-2993 

25-4642 

'9 

18-8664 

I3-6347 

83  484 

9'5 

2664 

20 

17-7409 

20-1818 

19       21-5241 

8-4558 

2723 

7 

20-9785 

I3-I577 

2665 

8 

17-7608 

20-5068 

10       21-5313 

8-7829 

2724 

4 

21-3588 

13-1239 

2666 

16 

18-6248 

20-4377 

22§       22-3970 

8-7472 

2725 

13 

17-8861 

25-2256 

'4 

21-4621 

13-4991 

2667 

43§ 

18-6310 

20-4772 

4o§     22-4022 

87875 

82     496 

8-5 

2726 

12 

18-2376 

24-8198 

'3 

21-8287 

13-1124 

2668 

»4 

6-6853 

22-1  165 

!3§     I0'3994 

9-9340 

2727 

5* 

19-2405 

M-7557 

6* 

22-8324 

13-0879 

2669 

29§ 

7-2836 

2I-83I8 

28§     11-0078 

9-6759 

82     483 

9'4 

2670 

6 

7-8855 

22-1  165 

8       11-5929 

9-9855 

48§ 

2-3303 

14-1762 

82    477 

9-0 

2671 

17 

9-1237 

21-5658 

14       12-8598 

9-4855 

63§ 

26-6694 

15-0208 

82    505 

8-3 

2672 

24§ 

9-3109 

21-2074 

22§        I3-0597 

9''345 

68§ 

5-8189 

18-1549 

82    481 

8-5 

2673 

12 

9-3948 

21-7089 

I  I 

13-1236 

9-6396 

26 

23-9943 

22-4329 

82    504 

9-0 

2674 

13 

1  1  -0810 

217056 

13 

14-8090 

9-7049 

6o§ 

4-1013 

23-2617 

82    479 

9-0 

2675 

5* 

127158 

2I-577I 

6 

16-4466 

9-6441 

83§ 

1-8044 

24-6157 

82    475 

8-6 

2676 

6 

14-1851 

21-6256 

6 

i7"9J34 

97530 

84§ 

1-5081 

26-5593 

83    464      9-0 

2677 

18 

20-2768 

2  I  -0662 

19 

24-0195 

9-4463 

2678 

18 

7-2230 

22-3403 

«3S 

10-9278 

10-1818 

82     482 

9'5 

2679 

6* 

7-2529 

22-2OI  I 

6 

10-9613 

10-0423 

RA       _  «_}i  x-vTn  4-  f^.    T  >^\\     *  ^^m 

2680 

'9§ 

8-6321 

22-2447 

16 

12-3389 

10-1422 

82     486 

9'5 

.A.  17    o     to  17    40 

2681 

7 

14-0160 

22-2682 

8 

177150 

10-3855 

Centre       R.A.  i7h  20™  Dec.  +  82°           R.A.  i7h  30"  Dec.  +  83* 

2682 
2683 

8 
20 

16-1364 
17-9269 

22-0235 
21  '8910 

IO 

20 

19-8455 
21-6389 

10-2310 
10-1735 

82    495 

9'5 

Plate  4068.     1898,  July  18.        Plate  4521.     1899,  June  12. 

2684 

7 

24-8921 

10-3840 

o 

m. 

2685 

8 

7-0690 

24-I354 

8 

10*6982 

•9658 

2728 

6 

15-2145 

'3-9758 

3* 

1  1-0871 

1-8650 

2686 

5* 

7-6119 

24-1461 

6 

1  1-2412 

•9965 

2729 

i9§ 

5"8392 

T47442 

'3 

17587 

3-0652 

2687 

7t 

10-3694 

23-6625 

6 

14-0160 

•6297 

2730 

5 

5-8888 

147261 

2688 

12 

10-6297 

23'44l8 

1  1 

14-2861 

•4215 

2731 

6 

9-2844 

14-9136 

2689 

4* 

11-1911 

23-4993 

5 

14-8398 

'5°45 

2732 

17 

9-3423 

14-6063 

IO 

5-2491 

2-7648 

2690 

25 

1  1-4027 

23-8126 

23§ 

15-0415 

•8251 

82    491 

9'5 

2733 

5'§ 

9'9255 

H'4374 

57§ 

5-8241 

2-5681 

82    505 

8-3 

2691 

6 

J3-2457 

237935 

7 

16-8811 

•8812 

2734 

5 

10-8553 

14-7767 

2692 

22 

15-6783 

23-7954 

'9 

!9-3H3 

•9830 

2735 

13 

12-5723 

H'4955 

8 

8-4706      2-5068 

2693 

15 

16-4846 

23-2497 

H 

20-1412 

•4701 

2736 

i8§ 

12-6650  1  14-3348 

«4 

8-5529      2-3403 

2694 

22 

17-0300 

23-6606 

21 

20-6697 

•9020 

2737 

I9S 

13-9778     14-6465 

18 

9-8802       2-5930 

2695 

4 

19-6498 

23-5574 

6 

23-2900 

•9095 

2738 

4°§ 

1474H  :  i4'5981 

37§ 

10-6436      2-5071 

82    512 

9'5 

2696 

5* 

197443 

22-8096 

6 

23-4186 

•1637 

2739 

7 

17-5257 

14-5682 

4* 

13-4231       2-3525 

2697 

7 

20-8800 

23-5127 

9 

24-5208 

•9118 

2740 

IO 

18-8651 

14-1229 

5 

14-7395       1-8475 

2698 

10 

21-3894 

23-2586 

13 

25-0385 

•6806 

2741 

7 

19-6627 

14-9245 

2699 

5* 

6-8691 

*4745i 

7 

10-4709 

12-5715 

2742 

39§ 

20-4397 

14-6689 

4i§ 

16-3376 

2-3189 

82    524 

9-1 

2700 

26§ 

77116 

24-9487 

22§ 

11-3088 

12-8060 

2743 

IO 

20-5322 

14-6883 

6 

16-4309 

2-3339 

2701 

75§ 

8-0718 

24-5221 

74§ 

11-6864 

'2-3945 

82    485 

8-0 

2744 

5 

6-3195 

15-8837 

2702 

5* 

8-3700 

24-5684 

6 

11-9800 

I2'4554 

2745 

8 

6-6838 

15-0240 

2703 

4* 

8-7901 

25-0870 

5 

12-3820 

12-9920 

2746 

8 

7-394I 

I5-0443 

2704 

'9 

9-5708 

24-5564 

H 

13-1807 

12-4904 

2747 

7 

9-0260 

157456 

4t 

4^873 

3-9203 

2705 

10 

11-2848 

24-2162 

10 

14-9076 

12-2215 

2748 

3 

9-0641 

»5'9J34 

2706 

5* 

13-2774 

24-5868 

6 

16-8809 

12-6757 

2749 

'3 

10-2714 

15-2233 

8 

6-2060 

3-3385 

2707 

4 

18-2107 

12-6426 

2750 

25§ 

15-7306 

i5'3445 

28§ 

1  1*6633 

3-2087 

82    5H 

9'5 

2708 

3* 

15-3300 

24-2852 

4* 

18-9442 

12-4559 

2751 

8 

16-0526 

1  5-293* 

5 

1  1-9830 

3"H46 

Plates  4463,  4485.     No.  2698.     This  appears  to  be  a  double  star.     The  components 

are  not  Reparable  on  these  plates  and  are  measured  as  one  mass. 

i  rtcsau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i43«7  of  R.A.  at  Dec.  +  82°,  and  i64»'i  at  Dec.  +  83*. 
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B.  D. 

B.  D. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

z. 

y. 

No. 

Mag. 

Diam. 

X. 

Diun. 

*•                    y- 

No.            Mag. 

R.A 

1  7h  om  to  1  7h  4Om  —  contd. 

R.  A.  1  7h  om  to  1  7h  40™  —  contd. 

Centre        R.A.  i7h  20™  Dec.  +  82"              R.A.  I7h  30™  Deo.  +  83* 

Centre     R.A.  i7h  10™  Dec.  +  82'             R.A.  i7h  3om  Dec.  -f  83' 

Plate  4068.     1898,  July  1  8.          Plate  4521.     1899,  June  12. 

Plate  4068.     1898,  July  1  8.          Plate  4521.    1899,  June  12. 

In. 

t 

m. 

2752 

13         17-6423 

15-8774 

12 

13-5981 

3-6558 

2811 

9        9-0383 

20-4421 

5        5-2132 

8-6073 

2753 

i8§   i2i-3836 

15-8825 

'4 

"7-3373 

3-4896 

2812 

4        9-9237     20-5936 

2754 

4     j    6-8326 

16-2605 

2813 

6       10-0891     20-8839 

4        6-2832 

8-9995 

2755 

3o§       7-2885 

16-5485 

34§ 

3-2851 

47992 

82      502 

9  "4 

2814 

12       10-9292    20-2041 

8        7-°9'  3 

8-2847 

2756 

16-9748 

2815 

5       12-7700    20-8869 

3* 

8-9576 

8-8848 

2757 

23§       7""47 

'6-5531 

22 

3-5726 

47897 

82      503 

9'5 

2816 

6       13-6087 

20-5399 

4* 

97796 

8-4954 

2758 

7       10-6033 

16-4457 

5 

6-5946 

4'5439 

2817 

5 

13-9770 

20-5369 

2759 

10       12-5679 

16-2719 

7 

8-5482 

4-2795 

2818 

25§ 

16-0143 

20-3638 

22§ 

12-1772 

8-21  1  1 

82     517 

9'5 

2760 

n       12-9568 

16-0870 

8 

8-9262 

4-0772 

2819 

3 

16-8195 

20-0960 

3* 

12-9681 

7-8934 

2761 

6       14-8699 

16-1209 

5 

10-8388 

4-0235 

2820 

6 

19-4002 

20-4776 

3 

15-5635 

8-1724 

2762 

19       15-0620 

16-9067 

20 

1  1-0658 

4-8019 

82      513 

9'5 

2821 

3 

19-5652 

207881 

2763 

5 

15-6829 

16-7272 

2822 

5 

19-6431 

20-9590 

2764 

1  1 

17-2078 

16-8193 

1  1 

13-2053 

4-6156 

2823 

2O§ 

20-5492 

20-3129 

'7 

167043 

7-9513 

82     527 

9'5 

2765 

13       18-4678 

16-2707 

8 

14-4410 

4-0095 

2824 

5 

2I-0268 

20-5879 

2766 

16       18-8716 

16-9670 

14 

14-8762 

4-6863 

2825 

4, 

7-0993 

*'7754 

2767 

I  8          21  -OOOO 

16-8539 

18 

16-9990 

4-4771 

2826 

21-5164 

39§ 

8-0360 

9'5546 

82     508 

9-0 

2768 

6         5-1739 

17-0980 

2827 

12 

13-2809 

21-5684 

7 

9-5008 

9-5385 

2769 

13        <      6-1656 

17-6341 

7t 

2-2127 

5-9352 

2828 

5. 

14-5729 

21-0115 

2770 

8         9-1131 

=  7-4765 

5t 

5-1509       5-6409 

2829 

16-0283 

21-3442 

12 

12-2358 

9-1888 

2771 

4        9-1425 

17-6058 

2830 

6b 

18-4370 

21-6951 

3 

14-6598 

9H294 

2772 

7 

97573 

17-3833 

4 

5-7927 

5-5183 

2831 

7 

18-9640 

21-0345 

S 

15-1526 

8-7450 

2773 

39§ 

10-9480 

17-6342 

35§ 

6-9900 

57157 

82      506 

9'S 

2832 

6 

19-0746 

21-0343 

3* 

15-2637 

8-7405 

2774 

6 

117842 

17-3424 

2833 

'5 

19-2583      21-1704 

1  1 

15-4528 

8-8699 

2775 

8 

12-5910 

17-4831 

6 

8-6260 

5-4880 

2834 

1  1 

19-4034 

21-2138 

8 

15-6023 

8-9040 

2776 

22§ 

13-9763 

17-4927 

2I§ 

10-0070 

5-4348 

82      510 

9'4 

2835 

24§ 

20-2475 

21-1572 

20 

16-4444      8-8092 

82     526 

9'5 

2777 

5 

14-1119 

17-5414 

3t 

10-1483       5-4756 

2836 

5, 

20-6683 

21-9368 

2778 

20§ 

14-1920 

7-4188 

i8§ 

10-2213       5-3530 

82      511 

9'5 

2837 

21-3665 

21-6437 

28§ 

17-5809 

9-2441 

82     529 

9-0 

2779 

4 

14-4960 

7-0488 

1838 

8 

5-7253 

22-2261 

4 

1-9854    10-5403 

2780 

10 

16-41-7 

"•9655 

7 

12-4710      57957 

2839 

22§ 

7-3685 

22-2811 

15 

3-6279    10-5212 

2781 

n 

16-4904 

7-8105 

5 

12-5370 

5-6362 

2840 

Z5§ 

8-5706 

22-1998 

24§ 

4-8259    10-3857 

82     504 

9-0 

2782 

6 

18-1592 

7-6084 

3* 

14-1960 

5-3616 

2841 

17§ 

9-3380 

22-2906 

8 

5-5968     10-4415 

2783 

14 

19-3244 

7-9713 

1  1 

15-3735 

5-6703 

2842 

4 

11-1060 

22-6802 

2784 

8 

9-1422 

18-8130 

6 

5-2429 

6-9773 

2843 

i6§ 

11-3050 

22-8449 

n 

7-5869 

10-9043 

. 

2785 

7 

9-6738 

18-3869 

3 

57532      6-5265 

2844 

4 

11-3972 

22-1704 

2786 

28§ 

13-3913 

iq6 

23§       9-4863       6-7867 

82      509 

9'5 

2845 

5 

12-4632 

22-4819 

4t 

87263 

10-4876 

2787 

15 

13-5068 

18-5678 

12 

9-5897 

6-5298 

2846 

n 

12-4777 

227854 

6 

87546 

107923 

2788 

4 

13-6630 

18-4736 

2847 

6 

13-8004 

22-5319 

4 

10-0640 

10-4772 

2789 

9 

14-1585 

18-4024 

6 

10-2324 

6-3348 

2848 

15       15-5018 

22-7188 

12 

117727 

10-5879 

82     515 

9'5 

2790 

9 

14-6729 

18-5807 

6 

'0-7547 

6-4900 

-49 

5       15-5399 

22-1065 

2791 

4 

15-0033 

18-7013 

2850 

2I§     ,  15-8820 

22-6261 

'9 

12-1477 

10-4765 

82     516 

9'5 

2/92 

5 

15-8769 

18-2735 

2851 

25§ 

16-6224 

22-1659 

26§ 

12-8659 

9-9828 

82     519 

9'4 

2793 

9 

16-6038 

18-7864 

7 

12-6941 

6-6068 

2852 

4      16-9087 

22-6688 

2794 

n 

18-3762 

18-1  102 

8 

14-4342 

5-8509 

2853 

24§     17-4657 

22-1737 

22§ 

137097 

9-95I3 

82     520 

9'5 

2795 

5 

19-9765 

I8-9545 

2854 

7       18-4325 

22-5275 

it 

14-6919 

10-2634 

2/96 

39§ 

20-1768 

18-6399 

34§ 

16-2560 

6-3004 

82      525 

9-2 

2855 

44§     '9-4539 

22-3200 

45§ 

15-7036 

10-0070 

82      523 

9-0 

2/97 

5 

21-2352 

18-4018 

2856 

4       19-5681 

22-5461 

2798 

8 

21-3881 

18-9728 

6 

17  4812 

6-5762 

2857 

n         8-0776 

23-4835 

6 

4-3907 

11-6890 

2799 

2I§ 

7-6777 

19-4193 

18 

3'8°59 

7-6491 

2858 

4         8-3034 

237309 

2800 

2I§ 

8-8032 

19-5810 

20 

4-9383 

77586 

2859 

9        8-3930 

23-7798 

6* 

47193 

11-9717 

2801 

4 

8-9613 

19-1157 

2860 

5         9-8771 

23-3142 

2802 

44§ 

11-1149 

19-2867 

42§ 

7-2328 

7-3600 

82      507 

9-0 

2861 

4        9'8964 

23-6945 

2803 

6 

12-1777 

19-6450 

2862 

4       10-4011 

23-3018 

2804 

5 

12-1881 

19-0934 

5     |    8-2969 

-  1172 

2863 

7     !  12-0610 

23-4840 

4 

8-3710 

11-5073 

2805 

551 

16-2791 

19-1863 

46j    ,  12-3888 

7-0218 

82      518 

8-5 

2864 

22§     12-4789 

23-2827 

i6§ 

8-7785 

11-2873 

2806 

16-9495 

19-0523 

5 

13-0522 

6-8556 

2865 

5       12-8039 

23-8025 

3* 

9-1270 

117904 

2807 

6 

17-0930 

19-2152 

4 

13-2014 

7-0135 

2866 

4       I3-5727 

23-6328 

2808 

7 

17-6144 

'9"'3°7 

6 

13-7201 

6-9045 

2867 

8       14-1003 

23-5302 

4 

10-4084 

1  1  -4609 

2809 

197396 

19-0660 

3°§ 

I5-8393 

67430 

82      522 

9-2 

2868 

6       14-6275 

*3'5°53 

2810 

5 

20-1506 

19-1  140 

3* 

16-2510 

6-7684 

2869 

14       15-6873 

23-4224 

9 

11-9905 

11-2812 

i  rtstav.  interral  represents  very  nearly  5'  =  i43'7  of  R.A.  at  Dee.  +  82*,  and  i64«'i  at  Dec.  +  83*. 
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B.  D. 

W* 

B.  D. 

No. 

Diiini. 

X. 

y- 

Diara. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

no. 

Diam. 

X. 

!/• 

Diaoi, 

X. 

?/. 

No. 

Mag. 

R.A.  i;h  om  to  i7h  40™  —  contd. 

R.A.  i7h  40m  to  i8h  om—  contd. 

Centre         R.A.  I7h  20"  Dec.  +  82*               R.A.  i7h  30™  Dec.  +  S3* 

Centre       R.A.  iS>>  om  Dec.  +  82'                R.A.  i7h  3om  Dec.  +  83* 

Plat«  4068.     1898,  July  18.            Plate  4521.     1899,  June  12. 

Plate  4067.     1898,  July  17.          Plate  4521.     1899,  June  12. 

o 

m. 

i 

o                    m. 

2870 

10       16-5378    23-5407 

5 

12-8446 

11-3598 

2916 

22§ 

11-0390 

18-6138 

21        '  23-0420         6-8963 

2871 

5      16-5797    23-1136 

2917 

22§ 

13-3187 

187357 

26         25-2894         7-3073 

2872 

4       17-1786    237845 

2918 

8 

8-5448 

19-6329 

10     120-4350       7-5914 

2873 

66§     i7'4254    23'9°5° 

67§ 

1  3749  ' 

11-6834 

82    521 

8-5 

2919 

44§ 

i3'5673 

19-0446 

53§     25'4954  ;    7-6456 

82    535 

8-8 

2874 

16      19-1210    23-9670 

10 

15-4446 

11-6673 

2920 

'9 

10-4916 

20-4071 

16      22-2714      8-6060 

82    533 

9'5 

2875 

ii     ;  19-5484    23-6827 

4 

15-8587 

11-3644 

2921 

'4 

13-3460 

20-5158 

ii 

25-0866       9-0793 

2876 

3«§ 

20-6239 

23-0680 

25§ 

16-9031 

10-7012 

82    528 

9'4 

2922 

6 

7-7629 

2r6o82 

4 

19-4101       9-4508 

2877 

i7 

8-II3I 

24-2651 

10 

4-4624 

12-4689 

2923 

IO 

1  1-7169 

21-9328 

8     123-2925     10-2754 

2878 

17 

I  1-5232      24-1  506 

ii 

7-8622 

12-1990 

2924 

5 

7-0991 

22-41  12 

6     '  18-6491      10-1608 

2879 

7 

137239      24-3052 

4 

10-0678 

12-2500 

2925 

IO 

9-0610    22-4789 

12 

20-5861     10-4789 

2880 

i7 

14-6275      24-6987- 

10 

10-9890 

12-6044 

2926 

M 

7-9213 

23-6304 

4 

19-3096     11-4765 

2881 

7 

14-7202      24-7948 

5 

11-0870 

12-6961 

2927 

2O§ 

8-8970 

23-1390 

i7§     20-3403     11-1127 

2882 

5 

15-1309      24-2686 

3* 

11-4764 

12-1519 

2928 

7 

9-9035 

23-0070 

6       21-3529     11-1094 

2883 

7 

15-5585      24-8525 

4 

11-9278 

127165 

2929 

4 

10-0780 

23-5340 

4 

21-4621     1  1-6525 

2884 

8 

19-9207    :  24-6502 

4 

16-2747 

12-3126 

2930 

'4 

8-0418 

24-3998 

ii 

19-3311     12-2550 

2885 

8 

5-0595      25-3325 

2931 

IO 

12-2313 

24"3584 

10 

23-4898     127473 

2886 

13 

10-6688     25-0140 

9 

7  '049  5 

13-1008 

2932 

7 

12-3419 

24-1399 

8 

23-6289     12-5436 

2887 

19 

12-2263     25-5439 

ii 

8-6313 

13-5569 

*933 

4'§ 

13-0296 

247345 

3«§ 

24-2360     13-2226 

82    534      9-0 

2888 

8 

14-1195     257561 

6 

10-5297 

13-6858 

2934 

23§ 

7-2618 

25-1924 

13 

18-4542     12-9415 

82    530      9-5 

2889 

H 

14-3338     25-5492 

1  1 

107341 

13-4667 

2935 

13 

11-5578 

25-4671 

9 

22-6813     137597 

2890 

5 

16-1304     25-6603 

2891 

tig 

16-3934     25-4853 

«4 

127884 

13-3096 

43§ 

3-8082 

14-9288 

82    524      9-1 

2892 

«4 

17-4765     25-6479 

7 

13-8790 

13-4200 

43§ 

4'2342 

18-8841 

82    525       9-2 

2893 

it 

18-0554     25*6002 

10 

H'4553 

J3'3467 

55§ 

4''574 

22-6330 

82    523      9-0 

2894 

7 

19-5587     25-7441 

«4§ 

2-4308 

24-5448 

82    521       8-5 

2895 

5 

20-0448     25-51  14 

2896 

22§ 

17-8389    26-0030 

16 

14-2573 

137582 

2897 

20§ 

18-1775     26-2191 

16 

14-6052 

13-9609 

R.A.  i8h  om  to  i8h  20m 

62§ 

3-0595 

14-8331 

82    497 

8-3 

Centre         R.A.  i8h  o™  Dec.  +  82'                R.A.  i8h  30°"  Dec.  +  83' 

38§ 

4'3921 

15-6172 

82    499 

9-0 

Plate  4067.     1898,  July  17.            Plate  4083.     1898,  July  30. 

*35§ 

4"2364 

16-9653 

82    498 

4-0 

0                    m. 

49§ 

*'95i3 

21-1972 

82    496 

8'5 

2936 

16 

19-4306 

H'9'73 

10 

7-0483 

3-0075 

35§ 

21-3656 

21-6418 

82    529 

9-0 

2937 

4 

20-6210 

14-2661 

2938 

18 

22-3929 

14-9168 

1  1 

9-9860 

2-6282 

2939 

ii 

15-4700 

15-6155 

5* 

3-2106 

4-2064 

R.A.  i;h  40m  to  i8h  om 

2940 

4 

16-2771 

15-9928 

/          » 

Centre       R.A.  iS1"  om  Dec.  +  82*                 R.A.  i;h  30"  Dec.  +  83* 

2941 
2942 

9 

7 

177794 
17-8566 

15-1532 
15-9718 

4t 
4* 

5'4396 
5-6229 

3-45I7 
4-2546 

Plate  4067.     1898,  July  17.          Plate  4521.     1899,  June  12. 

2943 

21 

17-9198 

15-9269 

i3 

5-6769 

4-2015 

m. 

2944 

4 

'9'3337 

15-4442 

2898 

2I§ 

5-9416 

14-1568 

17 

18-5522 

1-8265 

2945 

1  1 

19-6208 

i5'4553 

6 

7-3067 

3-5I54 

2899 

7 

6-3108 

147706 

6 

18-8418 

2-4805 

2946 

»4 

21-0732 

15-3642 

7 

8-7328 

3'2383 

2900 

7 

6-4613 

14-6109 

6* 

19-0105 

2-3467 

2947 

1  1 

167562 

16-9663 

7 

4-6579 

5-3811 

2901 

5 

7-1936 

14-1584 

2948 

4 

17-5740 

16-2248 

2902 

6 

9-3982 

14-8064 

2949 

5 

20-0863 

16-9820 

2903 

4 

6-8874 

157947 

4 

19-2849 

3-5687 

2950 

34§ 

14-0540 

17-6765 

23 

2-0707 

6-4323 

82      536 

9'5 

2904 

23§ 

9'5398 

15-4268 

21 

21-9617 

3'5466 

2951 

10 

15-0208 

17-4380 

2905 

25§ 

10-4384 

15-9788 

31 

22-7822 

4-2069 

82      532 

9'4 

2952 

5 

15-8252 

17-1320 

2906 

15 

10-6719 

'5'5394 

IO 

23-0705 

37976 

2953 

17 

20-3611 

17-2941 

9 

8-2733 

5'2439 

2907 

6 

13-7208 

15-3976 

2954 

5 

I5'37i9 

18-0820 

2908 

7 

io'i  198 

16-0388 

8 

22-4574 

4-2255 

2955 

'5 

17-1655 

18-6550 

10 

5-2815 

7-0035 

2909 

It 

10-1278 

16-2755 

18 

22-4367 

4-4625 

2956 

19 

17-8348 

18-5848 

12 

5  '934° 

6-8476 

2910 

4'§ 

10-1715 

16-3028 

45§ 

22-4777 

4-4933 

82      53I 

9-3 

2957 

52§ 

21-7605 

187731 

37§ 

9-8512 

6-5308 

82    539 

8-7 

2911 

4 

10-9825 

16-1440 

4* 

23-2967 

4-4386 

2958 

7 

16-1434 

19-8016 

4* 

4-4152 

8-2684 

2912 

12 

6-1402 

17-5225 

IO 

18-3216 

5-1920 

2959 

43§ 

17-2904 

19-7890 

36§ 

5-5502 

8-III2 

82    537 

8-3 

2913 

4 

6-7680 

17-4256 

6 

18-9563 

5-I733 

2960 

9 

18-0727 

19-2655 

6 

6-2574 

7-4898 

2914 

5 

8-3298 

17-0652 

5 

20-5528 

5-0155 

2961 

6 

18-2647 

19-7102 

4* 

6-5029 

7-9067 

2915 

2I§ 

12-8820     177731 

*38 

24-9783 

6-2980 

2962 

4 

'5  "34°4 

20-5368 

i  riuav,  interral  represents  very  nearly  5'  =  143*7  of  R.A.  at  Dec.  +  82",  and  164'-!  at  Dec.  +  83°. 
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TC/» 

B.  D. 

niawm 

Diuiu. 

B.  D. 

J>0. 

Di&ni. 

x. 

». 

Diam. 

X. 

.V- 

So. 

Mag. 

Xo. 

i  uaijj. 

x~ 

y- 

z-               y. 

Xo. 

Mag. 

R.A.  i8h  om  to  i8h  20™  —  contd. 

R.A.  i8h  20m  to  i9h  om  —  contd. 

C«ntre        R.A.  i8h  om  Dec.  +  82°              R.A.  i8>>  30""  Dec.  +83* 

Centre         R.A.  i8h  4o">  Dec.  +  82'             R.A.  i8>>  30"  Dec.  +  83* 

Plate  406-.     1898,  July  17.           Plate  4083.     1898,  July  30. 

Plate  4065.     1898,  July  16.         Plate  4083.     1898,  July  30. 

o                    m. 

o                    m- 

2963 

1  1 

16-2102 

20-4751 

9 

4-5666 

8-9293 

3008 

9 

21-1634    15-2867 

2964 

1  1 

21-2775 

20-0155 

8 

9-5309 

7-8250 

300Q 

1  1 

8-1852     16-8014 

6 

12-2196 

4*6752 

2965 

7 

14-9788    21-6323 

3* 

3-4912 

10-2356 

3010 

7 

10*1726    16-8947 

5 

14-2022 

4'85«  5 

2966 

4 

19-0980    :  2  1-4660 

3* 

7-5547 

9-5454 

3011 

4* 

10*3552     16*4223 

4* 

14*4031 

4-3862 

2967 

5 

14-6798       22-3761 

3012 

ii 

10-4863 

16*4212 

8 

I4-5349  i    4-3930 

2968 

6 

15-9978 

227518 

3013 

10 

u-37'3 

16*1472 

8 

15*4296 

4-1576 

2969 

7 

16-6013 

22-4067 

3* 

5-2017 

10-7957 

3014 

3t 

12*0415 

I6-3554 

3* 

16-0875 

V3958 

2970 

7 

17-5444 

22-4954 

3* 

6-1475 

10-7592 

3°'5 

24§ 

12-0978 

16*5577 

21 

16-1390 

4-5972 

82    545 

9'5 

2971 

6 

18-3070 

22-9318 

4 

6-9575 

11-0955 

3016- 

5 

12*3145 

16*5557 

4* 

16-3535 

4-6058 

2972 

10 

I5-3352 

23-6094 

6 

4-  IOO2 

12-1518 

3OI7 

26§ 

15-0783 

16-5139 

26§ 

19*1195 

4-6809 

8z    553 

9'4 

2973 

2I§ 

I5-4345 

23-1489 

17 

4-1389 

11-6830 

3018 

12 

15-7610 

16-3756 

IO 

19*8060  ;    4*5739 

2974 

6 

18-0620 

23-4528 

3*      6-7853 

11-6451 

3019 

5* 

16-7915 

167330 

4* 

20*8190      4-9758 

* 

•975 

4 

18-0703     23-9853 

3020 

33§ 

17-2460 

16*5033 

39§ 

21-2826 

47625 

82    559 

9-5 

2976 

9 

19-3910 

23-6353 

6        8-1250 

11-6553 

3021 

13 

19-7853 

16*2793 

8* 

23-8285 

4*6508 

2977 

9 

19-9226     23-4748 

5        8-6329 

1  1*4283 

3022 

5 

19-8485 

16-5262 

2978 

14-3612 

24-8550 

5*      3-2931 

13-5123 

3°23 

»4 

6-2173 

17-3469 

9 

10-2293 

5-1365 

2979 

4 

14-5267 

24-4623 

3*      3-4074 

13*1003 

3024 

8        7-2832     17-8396 

4 

11-2747 

5^753 

2980 

6 

15-8513     24-1945 

3*      4-6868 

12-6662 

3025 

15 

8-4982     17-2464 

12          I2*5IIO 

5-1325 

2981 

20 

16-4172     24-4208 

17         5-2756 

12-8144 

3026 

48§ 

9-9305     17-0020 

32§ 

1  3-9545   ;    4-9482 

82    543 

8-5 

2982 

9 

16-4697     24-3805 

5*       5-3235 

12*7696 

3027 

16 

9-9600   !  I7-5593 

9       13-9603       >-5076 

2983 

12 

16-8265     24-9270 

8         57477     13*2662 

3028 

16 

11-0548      I7-5784 

15       15-0515       5-5748 

2984 

6 

17-5075     24-4628 

4*       6-3622     12-7166 

3029 

6 

11-8215     17-4913 

5* 

15-8228 

5'5'93 

2985 

10 

17-5918 

24-0760 

6        6-3989     12-3235 

3°3o 

20§ 

12-0308  ;  17-5175 

13       16-0293       5-5552 

2986 

25§ 

17-9573 

24-0300 

17        6-7521  j  12-2301 

82      538 

9'5 

3°3i 

6 

13-0383     I7-9355 

5      17-0180 

6*0153 

2987 

17 

20-3317  124-7945  ' 

8         9-2067     12-6849 

3032 

1  1 

137338     17-5728 

10      177291 

5*6826 

2988 

6 

14-3634    25-0830 

4* 

3-3253 

13-7346 

3°33 

7 

14-0621     17-0687 

6*    18*0800 

5-1922 

2989 

5 

18-91  53  '  25-2830 

5*      7-8647 

13-3508 

3°34 

i$i 

14-5530     17-6099 

ii       18-5468 

57S48 

2990 

6 

20*8576     26-0679 

5        9"8909 

13-8820 

3°35 

I7j     14-5560     17-6019 

'4 

18-5514 

5-7456 

82    552 

9'5 

3036 

9     I  15-6380    17*6185 

7 

19-6304 

5-8108 

35§   ••    17600 

7-8496 

82    535 

8-8 

3°37 

25§     164063     17-3289 

*6§ 

20-4102 

5'5521 

82    557 

9'5 

32§       1-9600 

13-5626 

82    534 

9-0 

3038 

22§        16-9392       17-5681 

21 

20*9305 

5*8141 

82    558 

9'5 

74§ 

26-0315 

17-7287 

82    543 

8-5 

3039 

16 

17-9960     17-5610 

18 

21-9860 

5*8519 

82    560 

9'5 

62§ 

24-5184 

24-4005 

82    542 

8-4 

3040 

6      20*7736    17-6783 

84§ 

25-3677 

24-6167 

82    544 

8'5 

3041 

ii        7-5586    18-9465 

6      11-5010 

6-7917 

• 

I01§ 

22-4100 

25-1767 

82    540 

7'5 

3042 

5*    12*5878 

18-9374 

4*     '6-5295 

6-9958 

3°43 

6      I3-3945 

187504 

6     ,  17-3408 

6-8443 

6m 

3044 

20§        137895 

18-3362 

15 

17-7509 

-4458 

R.A.  i8h  20m  to  i9h  om 

3°45 

6      21-1961 

18-3033 

4* 

25-1450       6-7368 

Centre      R.A 

i8t>  +om  Dec.  +  82*             R.A.  iSh  30™  Dec.  +  83' 

3046 
3°47 

10        6*4307 
14        7*14-21 

19-2138 
19*1822 

6       10-3629      7-0075 
8      11-0750      7-0095 

Plate 

4065.     1898,  July  16.          Plate  4083.     1898,  July  30. 

3048 

«4 

7-I954 

19-8653 

7 

11-0986       7-6951 

3°49 

7 

7-8452     19-4074 

2991 

16 

10-3284 

14-9758 

i3       i4'4384 

2-9435 

3050 

4* 

87920     19-9085 

4* 

12-6935       7-8058 

2992 

22§ 

13-9920      14-5264 

19       18-1172 

2*6497 

82    550 

9'3 

3°5i 

IS 

8-8081     19-5014 

7       12-7249 

7-3980 

2993 

4i§ 

15-6490      14-4872 

4°§ 

I9-7733 

2-6821 

81    638 

9-1 

3052 

8 

9-0365     19-0063 

5       12-9718 

6*9140 

2994 

7 

19-4609      14-7201 

3°53 

17       11-6187     19*0378 

14      I5'5537 

7-0557 

2995 

15 

6-2456        5-5298 

ii       10-3343 

3-3245 

3°54 

8       11-6223     19-1665 

6*     15-5522 

7-1851 

2996 

1  1 

7-9915        5-3204 

9      12-0887      3-1867 

3°55 

6 

13-2288     19-4373 

2997 

5 

8-9410   \     5-8260 

4*    13-0165  i    3-7368 

3056 

24§ 

14-0861     19-9900 

'9§ 

17-9785   ,    8*1108 

82    551 

9'5 

2998 

10 

97462        5-6255 

7       13-8283       3-5663 

3057 

o 

14-1798     19-3319 

7      18-0983  ;  7-4578 

2999 

16 

11-7221         5-9685 

17     1157868 

3'9935 

3058 

ITS 

15-2267     19-1259 

15      19-155° 

7-2975 

3000 

23§ 

13-1353        5-0253 

19       17-2403 

3-1103 

82    547 

9'5 

3059 

H 

15-7501    :  19*4212 

9      19-6656 

7-6150 

3001 

22.§ 

13-4779       5-S6ii 

17      :  I7-5478 

3-9603 

82    548 

9'5 

3060 

8 

16-0958      19-5424 

5*  ]  20*0030 

7-7537 

3002 

8 

13-8292     15-7383 

6 

17-8998 

3-8545 

3061 

10 

6-7105       2O-QIIO 

5 

10-6092 

7-8170 

3003 

17 

16-3327     15-3815 

H 

20-4I88 

3-6050 

82    555 

9'5 

3062 

8 

7-20I7       20-8469 

4* 

11*0634 

8-6758 

3004 

7 

16-5000 

I5-5I95 

5* 

20-5813 

3-7543 

3063 

5* 

7-5420 

20*4022 

6* 

11-4216 

8-2458 

3005 

7 

16-5612 

15-1100 

4* 

20-6600 

3-3442 

3064 

29§ 

7-6688       20-I552 

22§ 

11*5599 

8-0045 

82    541      9-2 

3006 

55§ 

19-4274     !57423 

6oj' 

23-4979 

4-0973 

82    562 

8-5 

3065 

9 

8-0428       20-1969 

8 

11-9303 

8-0642 

3007 

23§ 

20-3083     15-0523 

22 

24-4023 

3-4442 

82    563 

9'5 

3066 

6 

9'9733 

20-6640 

6 

13-8412 

8-6100 

i  ristmv.  interval  represents  rcry  nearly  5'  =  i43«7  of  R.A.  at  Dec.  +  82",  and  164'-!  at  Dee.  +  83°. 
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B.  D. 

1  li'i  M  i 

'• 

B.  D. 

Ifo. 

Diam. 

x.                   y- 

Diani, 

X. 

!'• 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y  • 

L>  Jill  11. 

No. 

Mag. 

R.A.  18"  20m  to  19"  om—contd. 

K.A.  i9h  om  to  i9h  40"' 

Centre         R.A.  i8h  40™  Dec.  +  82*              R.A.  i8h  30™  Dec.  +  83* 

C«ntre         R.A.  i9h  2om  Dec.  +  82*            R.A.  i9h  30'"  Dec.  +  83* 

Plate  4065.     1898,  July  16.           Plate  4083.     1898,  July  30. 

Plate  4055.     1898,  July  13.         Plate  4078.     1898,  July  24. 

o 

m. 

% 

m. 

3067 

7 

10-3153     20-7602 

6 

14-1784 

8-7208 

3120 

9 

10-3606 

14-4818 

'9 

6-2323 

2'73>3 

3068 

9 

10-8895     '  2O"01  13 

5 

147829 

7-9963 

3121 

16 

10-3980 

14-6658 

23 

6-2797 

2-9155 

81    651 

9'5 

3069 

6* 

11-2658     20-0345 

5* 

15-1586 

8-0348 

3122 

6 

10-0228 

2-9838 

3070 

7 

13-5388  :  20-6463 

6 

17-4029 

87454 

3123 

27§ 

14-1884 

14-4596 

43§ 

10-0563 

2-5465 

81    656 

9-2 

3071 

20§ 

16-5540  20-3055 

'7 

20-4305 

8-5337 

3124 

4* 

14-4565 

H-3348 

7 

10-3216 

2-4094 

3072 

12 

16-6308     20-3052 

15 

20-5084 

8-5356 

3'25 

6 

15-7782 

14-1258 

1  1 

1  1-6301 

2-1475 

3°73 

15 

18-4180    20-6459 

9 

22-2807 

8-9525 

3126 

22§ 

19-1  103 

14-2446 

39§ 

14-9650 

2-1228 

8  1    669 

9'5 

3°74 

"7 

20-1646    20-8293 

'J 

24-0150 

9-2111 

3127 

8 

19-6246 

14-6331 

14      15-4952 

2-4897 

3°75 

«4 

20-7447    20-0258 

7* 

24-6284 

8-435° 

3128 

4* 

19-8376 

14-4594 

6* 

15-6992 

2-3093 

3076 

12 

8-4741    21-9179 

5 

12-2894 

97995 

3129 

7 

19-8907 

14-7067 

10 

157647 

2-5539 

3°77 

9 

9-7367    21-2838 

5 

13-5787 

9-2179 

3130 

2I§ 

6-9783 

14-6748 

39 

2-8601 

3-0663 

8  1    648 

9'5 

3078 

4«§ 

12-0767  '  21-5813 

34§ 

1  5-9018 

9-6156 

82      546 

8-0 

3i3i 

11 

8-8847 

15-6303 

21 

4-8063 

3-9433 

82    575 

9'5 

3°79 

8 

12-9105   :  21-8983 

3132 

23§ 

10-6205 

15-2278 

38§ 

6-5238 

3-4655 

82    577 

9'4 

3080 

298 

15-3319     21-3826 

»«! 

19-1643 

9-5563 

82    554 

9-3 

3i33 

5 

12-2866 

15-4956 

10     !    8-1992 

3-6646 

3081 

35§ 

17-81  14     21-0565 

26§ 

21-6541 

9.3391 

82    561 

9'3 

3134 

3* 

13-5740 

1  577  '3 

9        9-4977 

3-8837 

3082 

5 

18-5173     217513 

6* 

22-3298 

10-0603 

3'35 

ii 

17-3706 

15-0595 

22 

13-2615 

3-0115 

3083 

H§ 

19-6909     21-6173 

20 

23-5059 

9-9803 

3136 

7 

19-7198 

15-3860 

12 

15-6223 

3-2389 

3084 

6 

19-9930     217788 

3i37 

5 

20-4543 

15-6731 

I  I 

16-3691 

3-4924 

3085 

4'§ 

21-1480     21-3096 

47§ 

24-9762 

9-7338 

82    565 

9'3 

3138 

'3 

6-4653 

15-5962 

23 

2-3905 

4-0113 

3086 

«s 

21-8938 

21-6082 

22 

25-7086 

10-0650 

82    566 

9'5 

3139 

3* 

12-1864 

16-5897 

5        8-1462 

4-7608 

3087 

«4 

8*2490 

22-1442 

8 

12-0535 

10-0145 

314° 

5        8-2411 

4-3108 

3088 

24§ 

9-8498 

22-3066 

16 

13-6463 

10-2451 

3141 

7     i  1  1-6909 

4-2808 

3089 

'9 

1  1-0703 

22-9733 

7 

14-8385 

10-9653 

3H2 

5       12-3521 

4-8573 

3090 

5 

14-4085 

22-9970 

4 

18-1715 

11*1328 

3'43 

18 

167152 

16-5257 

26§     12-6694 

4-5041 

82    585 

9'5 

309! 

8 

16-2172 

22-0038 

6 

20-0205 

10-2168 

3i44 

9 

17-9269 

16-4851 

20       I3-8771 

4V39 

3092 

20 

6-2875 

23-5420 

9 

10-0350 

•3262 

3H5 

3* 

19-1389 

16-2410 

6       15-0751 

4-1159 

3093 

19 

8-5075 

23-9868 

9 

12-2347 

•8662 

3146 

4 

21-4600 

16-7162 

8       17-4146 

4-4935 

3°94 

4*§ 

9-5738 

23-8288 

28§ 

13-3081 

•7559 

82    542 

8-4 

3'47 

9*5 

77527 

16-9152 

io6§       3-7300 

5-2736 

82    572 

6-0 

3°95 

6o§     10-4463 

23-9002 

44§ 

I4-I753 

•8622 

82    544 

8-5 

3H8 

22§ 

1  1-8695 

17-5907 

36§       7-8721 

57717 

82    579 

9'5 

3096 

9       11-1498 

23-2389 

4* 

14-9064 

"2334 

3'49 

3*     13-0708 

17-6917 

8 

9-0795 

5-8242 

3°97 

14      11-8004 

23-6355 

5 

i5"5393 

•6567 

3150 

9 

13-4809 

16-9823 

J9 

9-4564 

5-0970 

3098 

6     '  1  1-9748 

23-4140 

5* 

15-7213 

'4445 

3151 

8       14-6020 

17-0528 

'3 

10-5799 

5-1090 

3°99 

16     :  12-6192 

23-4510 

8 

16-3646 

•5063 

3'52 

2i§     15-6698 

17-8836 

3*1 

11-6820 

5-9045 

82    584 

9'4 

3100 

'   5     '•  15-3880 

23-2270 

4* 

19-1404 

•4058 

3iS3 

7 

>7'33i8 

17-6135 

1  1 

13-3316 

5-S647 

3101 

9* 

6-3792 

24-7204 

7 

10-0762 

12-5101 

3>54 

8 

177629 

17-2738 

IS 

13-7491 

5-2050 

3102 

17 

6-8378 

24-1969 

8 

10-5588 

12  'OO6o 

3i55 

7 

21-4599 

'7-3484 

13 

17-4442 

5-1261 

3103 

27 

6-8592 

24-9125 

12 

10-5491 

12*7209 

3156 

8 

77819 

!7'9555 

1  1 

3-8042 

6-3140 

3104 

89§ 

7-6281 

24-9550 

68§ 

11-3150 

I27953 

82    540 

7'5 

3'57 

3* 

11-0382 

18-5590 

7 

7-0821 

67753 

3i°5 

23§ 

10-3004 

24-1795 

'4 

14-0168 

12-1355 

3158 

9 

13-8426 

18-6640 

18 

9-8902 

6-7604 

3106 

12 

10-6082 

24-8304 

7 

14-2947 

12-8010 

3i59 

23§ 

14-2521 

18-2735 

37§ 

10-2815 

6-3541 

82    580 

9'3 

3107 

13 

10-8948 

24-2367 

6 

14-6086 

12-2190 

3160 

10      14-4307 

18-2105 

20§ 

10-4577 

6-2839 

82    581 

9'5 

3108 

16 

11-1550 

24-1259 

9 

H'8723 

12-1175 

3161 

4 

14-4875 

18-1164 

8 

10-5092 

6-1896 

3109 

20 

12-1955 

24-4638 

9 

15-8978 

12-5016 

3162 

4 

15-3710 

18-1363 

9 

11-3919 

6-1694 

31  10 

23 

17-4288 

24-8496 

16 

21-1088 

13-1099 

3163 

5 

17-3724 

19-0143 

10 

13-4322 

6-9600 

3111 

23 

17-9273 

24-6299 

'3 

21-6165 

12-9122 

3164 

10 

17-4681  ;  18-9607 

20 

I3'523i 

6-9032 

3112 

6* 

18-2283 

24-7985 

4* 

21-9100     13-0913 

3165 

7 

17-6148    18-6127 

13 

13-6566 

6-5499 

3"3 

2I§ 

19-0143 

24-41  16 

«3 

227113 

127405 

3166 

3* 

18-1852 

19-0026 

6 

14-2399 

6-9145 

3114 

4>§ 

19-4763 

247351 

23§ 

23-I595 

13-0831 

82    564 

9'3 

3167 

'5 

18-4405 

18-8227 

23§ 

14-4895 

6-7248 

82    587 

9'5 

3115 

'9 

7-2451 

25-8060 

8 

10-8959 

13-6290 

3168 

9 

19-3388 

18-8944 

'9 

15-3905 

67575 

3116 

34§ 

13-2168    25-7656 

2i§   i  16-8633 

13-8443 

82    549 

9'5 

3169 

22§ 

2O-IO2I       19-1650 

32§ 

16-1640 

6-9973 

82    589 

9"5 

3117 

6 

18-9485     25-0493 

7 

22-6176 

J3"3749 

3170 

H 

6-4143       18-6093 

'9 

2-4659 

7-0238 

3118 

12 

I8'9955     25-3859 

8 

22-6493 

13-7117 

3i7i 

12 

7-3247       18-8951 

21 

3-3884 

7-2714 

82    568 

9'5 

3119 

21§ 

19-0468 

25-5918 

J5 

22-6924 

13-9216 

3'7z 

12 

8-4237       19-5836 

2O 

4-5150 

7-9081 

3!73 

12 

9-1458    i  19-1962 

22§ 

5-2214 

7-4950 

3'74 

20§ 

I5-1206       19-3833 

26§ 

11-1964 

7-4258 

82    582 

9'5 

io6§ 

23-9687 

17-2011 

82    572 

6-0 

3175 

3* 

I7-323O      ;     I9-I663 

7 

13-3883 

7-1194 

48$ 

5-8998 

18-7565 

8«    539 

87 

3176 

4* 

18-5407       i    20-O35I 

8 

14-6407 

7-9312 

52§ 

1-6684  j  20-5184 

82    537 

8-3 

3'77 

4* 

I9-0377           19-I827 

6 

15-1003 

7-0630 

88§ 

26-3179    20-9573 

82    578 

77 

3178 

3* 

7-2694           19-7O9O 

5* 

3-3677 

8-0869 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  I43"7  of  R.A.  at  Dec.  +  82*,  and  i64«'i  at  Dec.  +  83°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOOUE,  1900. 
ZONE    +    82°. 


801 


No 

B.  D. 

Vft 

Tliarti 

B.  D. 

!/• 

Diani. 

X. 

y- 

Xo. 

Mag. 

->  o. 

isiam. 

z. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  I9h  om  to  I9h  40™  —  contd. 

R.A.  i9h  om  to  i9h  40m  —  contd. 

Centre        R.A.  i9h  zo^  Dee.  +  8z°              R.A.  I9h  30™  Dec.  +  83* 

Centre        R.A.  I9h  20™  Dec.  +  82*                K.A.  i9h  30™  Dec.  +  83* 

Plate  4055.     1898,  July  13.           Plate  4078.     1898,  July  14. 

Plate  4055.     1898,  July  13.            Plate  4078.     1898,  July  24. 

O 

m. 

o 

m. 

3'79 

15 

7-3233 

197952 

23§ 

3-4345 

8-1735 

3238 

3*  i21'3484 

24-2581 

9* 

17-6242 

12-0354 

3180 

15         :      9-2141         20-I930 

»»s 

5-3308 

8-4857 

3239 

12 

21-3918 

24-6605 

21 

17-6850 

12-4334 

3181 

62§   :  10-7202     20-2058 

8o§ 

6-8318      8-4355 

82     578 

77 

3240 

5* 

7-1503 

25'5859 

8 

3>975 

13-9628 

3182 

3*     10-9687     20-7349 

6 

7-1038      8-9540 

3241 

8 

4-3126 

13-1638 

3183 

4* 

12-3067    20-5996 

5         8-4393      87629 

3242 

'9 

8-3198 

25-4545 

29§ 

4-6601 

13-7820 

82    573 

9'5 

3184 

10 

12-5873    20-0914 

20     ;    £'6939 

8-2397 

3243 

4*     10-6232 

25-4644 

8 

6-9630 

13-6945 

3l8> 

22§ 

17-1514   20-7884 

36§     13-2852 

8-7450 

82     586   !     9*4 

3244 

21       10-9072 

24-8177 

24§ 

7-2181 

13-0350 

3186 

4       14-0686 

8-3308 

3245 

5*    11-6327 

25-0376 

7 

7-95z5 

13-2250 

3187 

6 

18-6390 

21-0735 

8 

14-7839 

8-9648 

3246 

5*    H'2373 

24-9326 

6      10-5490 

13-0093 

3188 

5 

16-0605 

8-8823 

3247 

9 

17-6323 

13-7455 

3189 

4°§ 

20-4379 

20-8968 

53§ 

16-5739 

87151 

82     590 

8-5 

3190 

32§ 

20-8336 

20-64I2 

4i§ 

16-9598 

8-4412 

82     591         9-3 

7<>§ 

12-8427 

1-1126 

81    665 

8.8 

3191 

5 

17-4838 

8-1503 

+*3 

16-4088 

1-1650 

8  1    670 

9-0 

3192 

3* 

21-5260 

20-5654 

8       17-6425 

8-3347 

5o§       3-0295     16-2659 

82    562 

8-5 

3193 

7       177373 

8'oi6o 

3'94 

20§ 

7-5978 

20-7822 

33§       37397 

9-1433 

82     569 

9'5 

3195 
3196 

23§ 
29§ 

7-6297 
7-8452 

21-3266 
2I'I  IO3 

4°§ 
48§ 

37953 
4-0010 

9-6861 
9-4569 

82     570 
82     571 

9'5 
9'5 

R.A.  i9h  40m  to  20h  om 

3'97 

7 

8-6097 

21-0953 

13 

4-7653      9-4131 

Centre       R.A.  2.0*  om  Dec.  +  82*               R.A.  I9h  30™  Dec.  +83* 

3198 
3'99 

6 

3 

9-2122 
10-0640 

2P2629 

2i-53i4 

9 
5 

5-3738      9-5556 
6-2335      979'9 

Plate  4081.     1898,  July  28.           Plate4O78.     1898,  July  24. 

3200 

'3 

10-6513 

20-9658 

23§       6-8001      9-1961 

O 

m. 

3201 

ii 

11-5913 

20-9748 

'9§      77382      9-i658 

3248 

22§ 

67164 

14-2716 

33 

19-2603 

2-1525 

8  1    674 

9'5 

3202 

6     ]    9-1916      9-1242 

3249 

8 

7-0945       14-0035 

7 

19-6695       1-9387 

3203 

4 

10-9473 

9'2483 

3250 

*3§ 

8-3147 

I4'6343 

39§ 

20-8001   :    2-7166 

8  1    678 

9'4 

3204 

2* 

16-4690 

21-3305 

4 

12-6252 

9-3155 

3251 

'4 

9-3691 

14-7360 

21 

21-8321      2-9558 

3205 

4       19-4291 

21-5874 

7* 

I5-5937 

9-4433 

3252 

6 

9-4129      147149 

7* 

21-8767  !    2-9398 

3206 

4*     20-97^2 

21-4486 

8 

17-1340 

9-2431 

3253 

26§ 

8-5700      14-9158 

45§ 

21-0168       3-0320 

8  1    679 

9'3 

3207 

3* 

1  I  -2  I  60 

21  -9766 

6 

7-4050 

10-1848 

3254 

7 

8-6726      15-6160 

7 

21-0295       37361 

3208 

3 

8-0783 

10-9282 

3255 

13 

8-8488      15-2084 

15 

21-2552       3-3554 

3209 

4* 

15-2430 

22-6I32 

7 

11-4552 

10-6488 

3256 

9 

9-0738      15-3256 

8 

21-4643       3-4990 

3210 

12 

16-4613 

22-8428 

•  18 

12-6820 

10-8260 

3257 

7 

11-3395 

15-2861 

6* 

237I7I       37528 

3211 

6 

127532 

10-9500 

3258 

17 

6-8287 

17-0320 

24§ 

19-0178       4-9055 

3212 

II 

17-8920 

22-1362 

13 

14-0840 

10-0618 

3259 

13 

9-0393 

16-7574 

17 

21-2455       4-9168 

3213 

3»i 

19-0703 

22-576I 

38§ 

15-2794 

10-4512 

82     588 

9'4 

3260 

20§ 

9-2041 

16-1931 

27§ 

21-4824      4-3752 

3214 

6 

16-0430 

10-2824 

3261 

63§ 

13-5268 

16-2464 

82§ 

257619       4-9883 

82    598 

7-6 

3215 

6 

17-0686 

10-Q-;; 

3262 

13 

8-8873 

17-4944 

>9 

2  I  'CO  I  3 

5-6260 

3216 

3* 

8-2356 

22-7460 

5* 

4-4603  ,      -0780 

3263 

ii 

9-9327 

16-9655 

18 

22-1057 

5-2362 

3217 

7        9'l8°3 

22-9840 

1  1 

5-4143         -2756 

3264 

6 

6-1157 

18-7673 

7 

18-0888 

6-5334 

3218 

18        9-4226    23-441; 

23§ 

5-6782         -7195 

3265 

7 

1  1-7296 

18-3992 

7 

23-7025 

6-8927 

3219 

9      10-8206 

22-9745 

«4 

7-0536 

•1970 

3266 

8 

11-6873 

17-7069 

12 

237492 

6-2001 

3220 

9      11-7691 

23'8035 

i3 

8-0355 

•9850 

3267 

13 

12-9083 

17-6921 

17 

24-9615 

6-3408 

3221 

7       13-2503    22-9056 

13 

9-4764        -0260 

3268 

22§ 

12-0769 

19-1214 

3«§ 

23-95-13 

7-6529 

82    595 

9'5 

3222 

z*    15-4739    23-0577 

4* 

11-7042         -0816 

3269 

H 

13-1610 

19-2754 

22 

25-0108 

7-945° 

3223 

3*     17-9607     23-4046 

7 

14-2084        -3237 

3270 

15 

6-5692 

20-4792 

19 

18-3182 

8-2899 

3224 

4      19-8400    23-3689 

8 

16-0823        -2144 

3271 

4 

18-5991 

8-6045 

3225 

3*  20-8425  ;  23-5543 

9 

17-0888  '      -3538 

3272 

8 

-•-521 

20-9156 

1  1 

i9'4342 

8-8757 

3226 

3*    21-6132     23-4531 

7 

17-8548 

"2204 

3273 

14 

12-0049     19-6544 

23 

23-8150 

8-1719 

3227 

4*      5'2535     23-9160 

9 

"'5325 

12-3738 

3274 

16 

7-3183 

21-4758 

22§ 

18-9314 

9-3752 

3228 

7     ;    7-8947  i  24-2656 

J9 

4-1847 

12-6123 

3275 

21 

7-6435 

21-2424 

24§ 

19-2847 

9-1844 

3229 

5*      8-0587 

24-3665 

10 

4-3503 

12-7063 

3276 

5 

8-0158 

21-0754 

8 

19-6733 

9-0670 

3230 

8       12-8844 

24-6770 

!5 

9-1871 

12-8129 

3277 

8 

8-8748 

21-1072 

ii 

20-5231 

9-2083 

3231 

3*     14-1123 

24-0322 

6 

10-3864 

12-1  1  18 

3278 

4 

20-6141 

9'3774 

3232 

5*    14-9697 

24-0372 

10 

11-2432 

12-0835 

3279 

13 

11-2817 

21-4427 

19 

22*8691 

9-8507 

3233 

3 

11-4797 

12-3328 

3280 

15 

13-2941 

20-9332 

26 

24-9262 

9-6056 

3234 

29§     15-3080 

24-35'° 

4'§ 

n'5934 

12-3820 

82     583 

9'5 

3281 

5 

7-4614 

22-1846 

8 

18-9853 

10-0962 

3235 

5     i9-4i" 

25-0603 

10 

15-7282 

12-9205 

3282 

20 

8-0105 

22-5243 

24§ 

19-4821 

10-5038 

3236 

ii     19-9207 

24-3517 

18 

16-2039 

12-1868 

3283 

26§ 

12-7107 

23-0233 

35§ 

24-0810 

1  1-6036 

82    597 

9'3 

3237 

1 

8 

17-1565 

12-4553 

3284 

7* 

7-0319 

25-1642 

8 

18-1749  i  12-9945 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  I43'7  of  R.A.  at  Dec.  +  82",  and  i64B'i  at  Dec.  +  83°. 

ASTROORAPHIC  CATALOGUE. 
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GREENWICH  ASTKOGRAPIUC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    82°. 


B.  1>. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diani. 

X. 

No.            Mag. 

R.A.  19*-  40m  to  2Oh  ora  —  contd. 

R.A.  20h  om  to  20h  2om  —  contd. 

Centre         R.A.  2oh  o">  Dec.  +  82°             R.A.  igb  30""  Dec.  +  83* 

Centre       R.  A.  2oh  om  Dec.  +  82°             R.A.  2oh  30'"  Dec.  +  83* 

Plate  4081.   1898,  July  28.          Plate  4078.    1898,  July  24. 

Plate  4081.    1898,  July  28.        Plate  4038.     1898,  June  25. 

o 

m. 

m. 

3285 

8 

8*0697 

24-2393 

1  I 

19-3222 

12*21  13 

3334 

53§ 

19-0791 

20-6385 

64§ 

7-4689 

87172 

82     609 

8-5 

3286 

4* 

9-0313 

24-0704 

8 

20-2957 

12-1691 

3335 

6 

7'59'3 

8-2436 

3287 

11*7401 

24-4290 

35§ 

22-9380 

12*8731 

82    594 

9'  5 

3336 

6* 

20*4105 

20*8347 

7 

8-8129 

87375 

3288 

1* 

13-3333 

23*5608 

8 

24-6307 

12-2142 

3337 

4* 

15-1498 

20*6228 

6 

3*5710 

9*2181 

3289 

2I§ 

13*8092 

23*4481 

3>§ 

25-1147 

12*1679 

82    599 

9'5 

3338 

4* 

16-2959 

20*8560 

6 

47379 

9-3040 

3290 

12 

7*5748 

25*6168 

12 

18-6532 

'3'5'49 

3339 

20§       19*4279 

21*7586 

23 

7-9615 

97838 

3291 

»3 

7-6715 

25-5987 

16 

18-7517 

13*5095 

334° 

IO 

19*9272 

21*8528 

'3 

8*4708 

9*8119 

3292 

7t 

8-2441 

25-1949 

9 

19-3/29 

13*1825 

334' 

II 

20*3214 

21*1341 

'4 

87665 

9-0453 

3293 

8 

1  1-4306 

25-3652 

1  1 

22-5100 

137629 

3342 

19 

21-1693 

21-5990 

2'§ 

9*6672 

9-3966 

3294 

'4 

11-6828 

24-7801 

19      22*8342 

13-2171 

3343 

8 

'5'4394  121*6541 

10 

3-9963 

10*2015 

3*95 

6     i  24*2107 

13-7207 

3344 

7 

15-6965 

21-8883 

II 

4*2806 

10*3999 

3345 

'4 

17-2326 

21-9655 

20§ 

5-8146 

10*2743 

4Z§ 

4-8936 

21*1250 

82    590 

8-5 

3346 

7 

6-6264. 

10*4754 

3347 

6 

18-2972 

21*9062 

9 

6-8611 

10*0761 

3348 

5 

7*0070 

16-1  158 

R.A.    20h  Om  tO  20h  20m 

3349 
3350 

4* 

20-5626 

22*7864 

4 
6 

8-8350 
9-2260 

10-1950 
10-6499 

Cuntre      R.A.  20''  om  Dec.  +  82°               R.A.  2oh  30"*  Dec.  +  83* 

335' 

7 

9-5129 

107831 

Plate  4081.     1898,  July  28.          Plate  4038.     1898,  June  25. 

3352 
3353 

5* 

15*0889 

22*9496 

7 
7 

9-6414 
3-8128 

10-3228 
11*5336 

o                    m. 

3354 

18 

16-5274 

23-0643 

2'§ 

5*2595 

U'4559 

3296 

5 

2-9403 

2-6933 

3355 

'3 

16-2374 

24*2042 

i8§ 

5-1213 

12*6244 

3*97 

9 

15-8084 

14*0721 

12 

3-3660 

2-6352 

3356 

8 

16-4747 

237714 

12 

5*2997 

12*1652 

3298 

7 

6-3788 

2*1824 

3357 

9 

17*1811 

24*0305 

8 

6-0330 

12-3268 

3299 

6 

19-3236 

14*4054 

10* 

6-8972 

2*5069 

3358 

8 

I9-9057 

24*9542 

'3 

8*8560 

12*8852 

33°° 

5 

21-6751 

15*0170 

8 

9-3048 

2*8040 

3359 

12 

14-6201 

25-3192 

18 

3*6653 

13-9455 

3301 

12 

21-9295 

14-0550 

'4 

9-43I2 

1-8193 

3360 

7 

14-9608 

24-4814 

1  1 

3*8920 

13-0678 

3302 

13 

14-3782 

15*1078 

20 

2-0847 

3-853I 

3361 

5 

15-0974 

25-1659 

IO 

4*1183 

I3-7293 

3303 

II 

15-4129 

14-9487 

12 

3-0912 

3-5620 

3362 

4* 

15-6741 

24-6248 

5* 

4-6182 

13-1  190 

3304 

12 

18-2498 

15-2398 

2O 

5-9398 

3-4754 

3363 

16 

17-9113 

24-8799 

20§ 

5-8/76 

13-2084 

3305 

13 

2O*2IOI 

16*7579 

17 

8-0815 

47249 

3364 

4 

7''943 

13-8371 

3306 

5 

8-8011 

4-3*15 

3365 

9 

7*9650 

13-6735 

33°7 

8 

l6*32IO 

16*2619 

1  1 

2-1/75 

5*0023 

3366 

6 

8*2088 

13-5353 

3308 

'9 

15-6453 

16*7725 

30§ 

3-5596 

5*3358 

82     603 

9'4 

3367 

4 

8*8211 

13*8892 

3309 

9 

16*8894 

I7*C778 

1  1 

4*8087 

C*Q7  I  I 

J  J      J 
33'0 

s 

4* 

17*3803 

/     J  1  1 

17*0356 

7 

T   "7^  / 

5-3146 

J    71    '  * 
5-3698 

89§ 

7-9368 

I-I352 

8  1    699 

7'5 

33H 

8 

17-5403 

17-2679 

'4 

5*5012 

5-5782 

73§ 

1-3887 

5*0923 

82      598 

7-6 

3312 

4* 

18-3180 

17*1576 

7 

6*2582 

5-3643 

39§   !    1*4707 

11-9170 

82    597 

9-3 

33'3 

4* 

I8-6680 

16*8495 

8 

6*5626 

5*0173 

99§ 

25-8836 

15-2325 

8  1    706 

7'4 

33'4 

4* 

19*0328 

177251 

, 

7*0425 

5-8368 

7»§ 

25-434I 

20*9555 

82    613 

33'5 

6 

7*9002 

57853 

IO9§ 

26-7698 

25-0993 

82    617 

7-0 

3317 

20§ 

4* 

H7883 
14-9908 

17-8971 
17*8675 

6 

2-8554 
3-0535 

6-5632 

6-5088 

82    601 

9'5 

39§ 
37§ 

16-8290 
16*8416 

26*3646! 
26-3764] 

82    607 

8*6 

3318 

4* 

16-1598 

18*5069 

7 

£ 

4*2982      6*9868 

33'9 

9 

1  6*6226 

I  8*2222 

16        47175 

0-0437 

3320 
3321 

20§ 

6 

167546 
18*7461 

'8'3'34 
18-6004 

3'§ 
9 

6*8718 

6-7164 
6*7426 

82     606 

9'5 

R.A.   20h  20m  to  2Ih  Om 

3322 

6 

7-2387 

6*825I 

Centre         R.A.  20^  40™  Dec.  +  82*            R.A.  2oh  30™ 

Dec.  +  83° 

3323 

7 

19-3710 

18-5118 

12 

7*4809 

6-5705 

Plate  4091.     1898,  Aug.  i.          Plate  4038.     1898,  June  25. 

3324 

6* 

20*4283 

18*6922 

9 

6*61  13 

111. 

3325 
3326 

3327 

'3 

7* 
3* 

21*0368 
14*0574 
18*3802 

18*2570 
18*6876 
18*8645 

i8§   .    9*0970 
ii         2*2372 
5        6-5423 

6*1012 

7-4435 
7-0528 

3368 
3369 
337° 

6 

5*9150 

6-9455 
7*6027 

14*3961 
14*5160 
14-6775 

'9 

4* 

10-1597 

11-8322 

2-1312 
2-4847 

O 

33*8 

'5 

20*5997 

20-0263 

20             8*8953 

7*9116 

337' 

5* 

7*6307 

147423 

4* 

11-8565 

2-5512 

3329 
3330 
333' 
3332 

29§ 
'9 
9 
9 

I4-3778 
14*9084 
14*8004 
18*6107 

20-2537 
19*5063 
20*3206 
20*3179 

43§ 
29§ 

12 

10 

27597 

3-1844 
3*1882 
6-9635 

8*1428 
8*9643 
8*4628 

82     6OO 
82     602 

9'4 

9'5 

3372 
3373 
3374 
3375 

7 
24§ 

6 

7*9290 

9"°373 
9-2740 

9'4"3 

i4-574i 
147589 

14-5834 
14-8336 

6* 

94§ 
3* 

12-1623 
13-2625 
13-5059 
13-6309 

2-3952 
2*6287 
2*4629 
2*7219 

8  1    706 

7'4 

3333 

20 

19-1515 

19*9905 

23§ 

7-4558 

8-0677 

3376 

16 

10-0638 

18 

14-3052 

2*2546 

i  n-wau  interval  represents  very  nearly  5'  =  ,43-7  of  R.A.  at  Dec.  +  82*.  and  164-1  at  Dec.  +  83'. 
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B.  D. 

B.  D. 

Xo. 

Diam. 

X.                        y. 

Diam. 

z. 

s/. 

So. 

M«g. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

x.                y- 

So. 

M»g. 

R.A.  20h  2Om  to  2ih  om  —  contd. 

R.A.  2Oh  2Om  to  2ih  o™  —  contd. 

Centre      R.A.  2oh  40™  Dec.  +  82°            R.A.  zoh  3o°>  Dec.  4-  83* 

Centre        R.A.  2oh  40™  Dec.  4-  82'              R.A.  2o>>  30^  Dec.  +  83* 

Plate  4091.     1898,  Aug.  i.        Plate  4038.     1898,  June  25. 

Plate  4091.    1898,  Aug.  r.          Plate  4038.    1*98,  June  25. 

m. 

o 

m. 

35"" 

4       10-2690 

14-8762 

3*     14-4889 

2-8019 

3436 

4* 

12-0663 

16-4825 

3* 

16-2101 

4H857 

3378 

22§       10-4712       14-9923 

28§     14-6848 

2-9238 

3437 

i6§ 

12-7384     16-7269 

19       168733 

47556 

3379 

24§      13-8336     14-3392 

3'?      '8-0733 

2-4I75 

3438 

4 

13-4108     16-0950 

4* 

17-5726 

4-1542 

3380 

19         14-0610    |  14-9214 

23§     18-2739 

3-OI03 

3439 

15 

13-4397   16-5339 

'7 

17-5850 

4-5925 

338i 

8       14-2943 

14-6969 

5 

18-5173 

»795« 

3440 

7 

13-5289 

16-2291 

5 

17-6861 

4-2933 

33^ 

8       15-8045 

14-9120 

6* 

20-0161 

3-0772 

344' 

6 

13-5994   16-5711 

5      17-7406 

4-6397 

33*3 

20§      15-8852 

14-0248 

29§ 

20-1360 

2-I930 

81    714      9-5 

3442 

9      14-0565     16-4003 

7t     18-2038       4-4861 

3384 

6       16-7237 

147784 

3443 

4    I  15-0756     16-7686 

4*     19-2071       4-8977 

338; 

5       16-7491 

14-2467 

3444 

5*    15-2329     16-6752 

3*     19-3716      4-8077 

3386 

8       16-8643 

14-6039 

6* 

21-0901 

2-8157 

3445 

7 

15-4323   16-4296 

6f     19-5762       4-5756 

3387 

6 

16-9245 

14-3049 

4* 

21-1605 

2-5182 

3446 

7 

15-8773    16-5917 

6     120-0173      4-7570 

3388 

ii 

I7-I 

147587 

12           21-3690 

2-9815 

3447 

24-5 

18-5063     16-6346 

34§     22'64i3       4'9'  5° 

3389 

26§ 

I7-2O22 

14-9878 

2g§     21-4101 

3-2089 

3448 

i7§ 

19-8326     16-6550 

25?     23-9644      4-9921 

339° 

14 

17-4862 

14-8579 

'3 

21-6997 

3-0965 

3449 

7 

20-2162     16-6427 

3391 

4 

17-3619 

14-7059 

345° 

5 

20-4842     16-6849 

4* 

24-6101       5-0527 

3392 

4 

18-8094 

14-6529 

345' 

>9i 

20-5844   16-5965 

*7§ 

24-7205     4-967° 

3393 

6 

19-8837 

14-0265 

3452 

5t 

6-5410   17-4725 

4* 

10-6494       5-2322 

3394 

. 

2O-3OO3 

14-3815 

3453 

7 

6-7436    17-4970 

7 

10-8511       5-2659 

3395 

14 

20-9453 

14-3036 

7* 

25-1785 

2-6957 

3454 

ii 

7-4519   17-5743 

IO 

11-5564     5-3725 

3396 

6 

21-240 

13-9878 

3455 

ITS 

8-0991  i  17-9708 

Itf 

12-1848      5-7952 

3397 

"1 

21-5239 

14-5204 

26 

257485 

2"9345 

3456 

6 

8-4095   17-4518 

4 

12-5209       5-2905 

339s 

i3 

2I-60I7 

14-8172 

12* 

25-8136 

3-234' 

3457 

5 

8-4427  i  17-6622 

4* 

12-5426       5-5012 

3399 

6 

6-2754 

15-6572 

345s 

5 

9-8894     I7-5I70 

34°° 

29§ 

6-5934 

15-6254 

33§     10-7819 

3-3872 

8  1    703 

9'5 

3459 

10 

11-5518     17-6763 

9 

15-6473      5'6525 

3401 

3* 

6-6075 

1  5  "4470 

3*  '  10-8045 

3-2078 

3460 

15 

11-6463     I7-9438 

i6§ 

15-7300 

5-9250 

3402 

4 

6-8735 

157895 

4* 

1  1-0582 

3-5662 

3461 

4* 

12-3550 

17-3325 

4t 

16-4649 

5-3480 

34°3 

6 

77637 

15-5928 

-* 

11-9521 

3-4084 

3462 

5 

13-0420 

17-7991 

34°4 

29§ 

7-9548 

15-5764 

34§      12-1452 

3-3978 

8'    7°5 

9'5 

3463 

4 

13-2990 

17-3927 

4* 

i7-4°47 

5-4459 

34°5 

6     1    8-7560 

15-8671 

3*     12-9301 

3-262 

3464 

6 

13-6749 

17-7028 

5* 

17-7705 

5-7687 

3406 

6 

IO-I242        15-1851 

4-t     I4-3304 

3-1019 

3465 

7* 

'S^S8 

17-4207 

5 

18-0830  '    5-5031 

34°7 

7 

IO-24OO 

15-6760 

6*     14-4247 

3-5979 

3466 

'3 

16-7867 

17-2029 

17 

20-9003 

5-4000 

3408 

2i§ 

II-7887 

15-3730 

32§     15-9853 

3-36i8 

3467 

8 

17-7677 

177635 

6 

21-8557 

6-0123 

34'" 

I2-I479 

'5": 

6       '6-3331 

3-5910 

3468 

10 

17-8259 

17-4079 

16 

21-9273 

5-6572 

82      628 

9'5 

3410 

12 

'3-2565 

5-6916 

9       I7-4383       3743° 

3469 

35§ 

17-9038     17-5807 

44§ 

21-9995      5-8338 

82      629 

9'5 

34" 

8 

I4'9°57 

5-4141 

5*    19-0996 

3-5349 

3470 

298 

18-4195     I7-5174 

4'§ 

22-5162      57935 

3412 

5 

15-0335 

5'94'- 

347' 

5 

18-6536 

17-0043 

3* 

22-7716      5-2917 

34'3 

7 

15-2926 

5-37I4 

5t    19-4865 

3-5i3° 

3472 

24§     21-3246 

17-1155 

33§ 

25-4346      5-5i7i 

82      632 

9'5 

34'4 

7 

15-6181       3-4817 

6* 

19-8091 

3-6337 

3473 

ii       21-7264 

17-1510 

7 

25'8343       5-5720 

34'5 

9 

'5-7773       5-9618 

iot 

19-9472 

4-1232 

3474 

i7§       6-0916 

18-5643 

18 

10-1522       6-3027 

3416 

9 

16-5244      5-541° 

10 

207078 

3-7357 

3475 

ii         6-5488 

18-1977 

1  1 

10-6273       5-9557 

34'7 

32§ 

16-8495 

5-7469 

42§ 

21-0250 

3-9553 

81    716 

9'4 

3476 

4*      6-7701 

I7-9785 

4* 

10-8576       5-7486 

34'8 

5 

16-91  30 

5-9439 

3* 

2  I  'O8OI 

4-1543 

3477 

4     !    6-9050 

18-3514 

34'9 

i8§ 

17-3655       5-3-09 

27§ 

21-5569 

3-6026 

3478 

7        7-1072 

18-4728 

5 

11-1721 

6-2562 

3420 

8 

17-5783       5-6612 

6 

21-7567 

3-9020 

3479 

4*  !  7-3396 

18-1478 

3* 

11-4203 

5-9452 

34*1 

I20§ 

17-9865       5-9943 

'35§ 

22-I522 

4-2525 

81    718 

6-0 

3480 

i    7'4544 

18-8418 

7 

11-5017 

6-6399 

3422 

14,?       21-6092    '      5-2916 

6* 

257992 

37120 

3481 

6        7'49'3 

18-8775 

5* 

11-5396 

6-6757 

3423 

'55 

217894      5-8007 

7* 

25-9586 

4-2252 

3482 

8-2975 

18-0941 

8 

12-3807 

5-9283 

34Z4 

21-8172       5-1064 

3483 

4 

8-6175 

18-7359 

3* 

12-6708 

6-5853 

3425 

IO 

6-8202     16-5235 

IO 

10-9697 

4-2953 

3484 

6 

87488 

18-5484 

6* 

12-8074 

6-3992 

3426 

7 

7-9833  ;  i6'oooo 

5 

I2-I527 

3-8243 

3485 

5 

8T994 

18-0958 

5t 

12-8782 

5-9497 

3427 

28§ 

8-41  16     16-9017 

3i§ 

12-5444 

47418 

82    612 

9'4 

3486 

'4 

8-8192 

18-8462 

'5 

12-8648 

67020 

342  > 

7 

8-8055     16-2943 

6 

12-9650 

4-1539 

3487 

i9§ 

9-0448 

18-2915 

20§ 

13-1161 

6-1573 

3429 

6 

9*1934     16-2018 

4 

I3-3540 

4-0783 

3488 

4 

9-3717     18-9970 

3* 

13-4096 

6-8757 

343° 

i8§ 

9-8273     16-6756 

'9 

13-9695 

4-S773 

82    614 

9'5 

3489 

5 

10-4586     18-4284 

5 

14-5216 

6-3558 

343  ' 

4 

10-1226     16-1742 

5* 

14-2836 

4-0878 

349° 

6      10-7502     18-3572 

6 

14-8165 

6-2966 

3432 

5 

10-3973     16-2092 

4 

14-5586          4-1331 

349' 

7     I  10-9260     18-6772 

8 

14-9798 

6-6261 

3433 

5 

'Q'7944     l6'4764 

4 

14-9418 

4-4210 

3492 

6       117436     18-5815 

7 

15-7997 

6-5655 

3434 

12 

11-4666     16-3064 

16 

15-6224 

4-2803 

3493 

8       12-1912     18-5769 

7     i  '6-2475 

6-5810 

3435 

10 

11-4734     16-3124 

12 

15-6275 

4-2853 

3494 

5       12-6318     18-5838 

3*  i  16-6865 

6-6067 

i  rilseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  I43«7  of  R.  A.  at  Dec.  +  82°,  and  164"'!  at  Dec.  +  83°. 
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GREENWICH  ASTKOGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    82°. 


0  iun  i  . 

B.  D. 

Diam. 

B.  D. 

No. 

Diaiu. 

X. 

y~ 

X, 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

!/• 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  20h  20m  to  2ih  om  —  contd. 

R.A.  20h  20m  to  2ih  om—  contd. 

Centre        R.A.  zoh  40™  Dec.  +  82'            R.A.  2o>>  30'"  Dec.  +  83* 

Centre      R.A.  2011  40!"  Dec.  +82"              R.A.  20!"  301"  Dec.  +  83' 

Plate  4091.     1898,  Aug.  i.         Plate  4038.     1898,  June  25. 

Plate  4091.     1898,  Aug.    i.           Plate  4038.     1898,  June  25. 

m. 

o 

m. 

3495 

i8§ 

12-8436 

18-4915 

22§ 

16-9032 

6-5223 

3554 

42§ 

12-5787 

21-3606 

4*§ 

16-5128 

9-3785 

82    618 

9'3 

3496 

5 

13-3621 

18-6573 

4* 

17-4131 

67132 

3555 

i8§ 

12-9390 

zi'3'35 

>9S 

16-8750 

9-3462 

3497 

25§ 

13-7287 

18-2228 

*5§ 

17-7997 

6-2916 

82     620 

9'5 

3556 

12 

13-0360 

21-9693 

15 

16-9443 

10-0048 

3498 

20§ 

14-0223 

18-2116 

24§ 

18-0920 

6-2946 

3557 

6 

I3-5744 

21-4555 

4* 

17-5029 

9-5166 

3499 

10 

14-2565 

18-9025 

1  1 

18-2962 

6'9943 

3558 

i8§ 

13-8138 

21-3840 

17 

177463 

9-4550 

3500 

IO 

14-9150 

18-4663 

9 

18-9735 

6-5873 

3559 

7 

15-0178 

21-5768 

7 

18-9413 

9-7022 

35°i 

«4 

15-8904 

18-1097 

16 

19-9653 

6-2734 

3560 

4 

15-6359 

21-4698 

4* 

19-5609 

9-6182 

3502 

32§ 

15-9175 

18-3819 

36§ 

19-9798 

6-5467 

82    623 

9'3 

3561 

9 

16-3001 

21-6880 

8 

20-2157 

9-8690 

35°3 

5 

16-7268 

18-6390 

3562 

7 

17-7806 

217253 

6* 

21-6899 

9-9712 

3S°4 

8 

17-2746 

18-1678 

8 

21-3439 

6-3919 

3563 

*5§ 

18-1762 

21-1628 

i5 

22-1  130 

9'4255 

35°5 

6 

18-2782 

18-0620 

5* 

22-3509 

6-3310 

3564 

9 

18-2653 

21-5466 

8 

22-1869 

9-8108 

3506 

10 

19-7398 

18-2132 

10 

23-8027 

6-5450 

3565 

7 

I8-5357 

21-634.6 

6 

22-4496 

9-9097 

35°7 

7 

21-1387 

18-1313 

4* 

25-2029 

6-5289 

3566 

'9§ 

19-4016 

21-3350 

22§ 

23-3303 

9-6510 

3508 

6 

6-1459 

19-5483 

4t 

10-1653 

7-2875 

3567 

9 

19-6790 

21-7435 

8 

23-5904 

10-0722 

35°9 

IS 

6-4971 

19-3684 

ii 

10-5229 

7-1240 

3568 

9 

207080 

21-3251 

8 

H'6343 

9-6974 

35i° 

4 

6-5539 

19-8961 

4* 

10-5561 

7-6518 

3569 

6 

21-5928 

21-3706 

3511 

i?§ 

8-5453. 

19-8106 

i8§ 

12-5512 

7^545 

3570 

7 

21-8432 

21-6740 

3512 

4 

8-8028 

i9'2747 

4 

12-8315 

7-1302 

357i 

16 

6-9532 

22-3953 

10 

10-8484 

10-1662 

3513 

8 

8-8375 

19-7713 

8 

12-8436 

7-6267 

3572 

8 

8-1021 

22-1437 

35H 

5 

10-6956 

19-6628 

4* 

147023 

7-5987 

3573 

46§ 

8-2125 

22-91  ii 

5S§ 

I2-0825 

10-7365 

82    611 

9-l 

35!5 

i9§ 

1  1-2036 

19-3834 

2I§ 

15-2252 

7-3424 

3574 

7 

8-3667 

22-5487 

6 

I2-253I 

10-381  1 

35l6 

1  1 

11-2981 

19-3367 

12 

15-3225 

7-2988 

3575 

7 

8-9085 

22-7228 

3517 

6 

12-5634 

19-6866 

6 

16-5692 

7-7038 

3576 

7 

8-9283 

22-3420 

6 

12-8209 

10-2006 

35i8 

12 

13-2190 

I9-3599 

17 

17-2403 

7-4067 

3577 

16 

9-7293 

22-3647 

13 

I3-62OO 

10-2571 

3519 

4* 

13-3698 

19-0520 

3* 

17-4024 

7-1073 

3578 

6 

10-0946 

227564 

3520 

6 

13-6239 

19-3226 

4* 

17-6461 

7-3879 

3579 

4* 

10-6580 

22-2266 

5 

14-5598 

i°'I553 

352i 

4 

14-1304 

19-2218 

3580 

20§ 

10-6932 

22-1698 

2I§ 

H-5959 

10-1043 

3522 

9 

'4-4157 

19-1031 

9 

18-4488 

7-2036 

358i 

198 

11-3820 

22-8695 

i6§ 

15-2519 

10-8326 

3523 

6 

14-9208 

19-6788 

4 

18-9256 

77993 

3582 

7- 

11-5398 

22-3453 

6 

I5'4325 

10-3143 

3524 

9 

16-3937 

19-8030 

8 

20-3918 

7-9878 

3583 

7 

11  -9100 

22-6051 

7 

157908 

10-5915 

3S25 

6 

17-2780 

19-2767 

5* 

21-2986 

7-5005 

3584 

7 

I  2  '600  I 

22-0863 

4* 

16-5044 

10-1039 

3526 

7 

'7-4839 

19-7621 

4* 

21-4819 

7-9942 

3585 

25§ 

I2794I 

22-0936 

24§ 

16-6980 

10-1173 

82    619      9-5 

3527 

4 

19-6939 

19-0752 

3586 

6 

I2-8228 

22-4836 

5 

16-7118        10-5069 

3528 

8 

20-6635 

197642 

3587 

H 

13-0403 

22-9152 

12 

16-9053 

10-9508 

3529 

7 

7-4339 

20-2074 

6 

1  1-4206 

8-0025 

3588 

6 

13-5966 

227355 

353° 

7 

8-343° 

20*0526 

7 

12-3394 

7-8858 

3589 

*3§ 

15-6386 

22-8392 

*9§ 

I9-507I 

10-9883 

353i 

i8§ 

8-8494 

20-0018 

.65 

12-8476 

7-8556 

359° 

33§ 

16-7520 

22-5244 

32§ 

20-6315 

10-7241 

82    626 

9'5 

3532 

6 

9-7670 

207149 

4* 

13-7321 

8-6137 

359' 

6o§     17-0613 

22-2309 

65§ 

20-9533 

10-4429 

82    627 

8-6 

3533 

66ij 

9-8250 

20-2975 

64§ 

13-8103 

8-1951 

82    613 

8-5 

3592 

5       19-2580 

22-8103 

6 

23-I2I  I 

11-1169 

3534 

8 

9-9395 

20-4983 

6 

13-9147 

8-4011 

3593 

10      20-1156 

22-6803 

7 

23-9827 

1  1-0268 

3535 

6 

IO'22OI 

20-6294 

5 

14-1901 

8-5448 

3594 

14      20-7209 

22-8534 

IO 

24-5846 

11-2247 

3536 

5 

IO-22I3 

20-1727 

6      14-2130 

8-0869 

3595 

28§ 

7-5274 

23-9105 

2I§ 

n'3559 

117055 

3537 

5 

11-1046 

20-2962 

6       15-0877 

8-2516 

3596 

17 

8-3318 

23-6069 

II 

12-1756 

11-4367 

3538 

5* 

12-1069 

20-2234 

7* 

16-0916 

8-2205 

3597 

21§          8-4911 

23-0335 

18 

12-35/6 

10-8714 

3539 

6 

12-5772 

20-9181 

5* 

16-5304 

8-9369 

3598 

8        9"9°34 

23-1858 

8 

137611 

11-0838 

354° 

6* 

12-6932 

20-0459 

5 

16-6863 

8-0717 

3599 

12            9-9410 

23-0135 

12 

13-8068 

10-9117 

354' 

37§ 

I5-0128 

20-4314 

37§ 

18-9888 

8-5570 

82    622 

9-2 

3600 

6 

10-9105 

237744 

6 

147418 

117167 

3542 

5 

15-8909 

20-6652 

4* 

19-8564      8-8265 

3601 

7 

10-9597 

23'34l8 

4* 

14-8097 

11-2864 

3543 

7 

16-291  I 

20-9357 

7 

20-2399      9-1167 

3602 

5 

11-3660 

23-6469 

4* 

15-2028 

11-6097 

3544 

7 

18-5689 

20-4185 

8 

22-5354       8-6998 

3603 

28§ 

I  1-4048 

23-0183 

32§ 

15-2680 

10-9830 

82    616 

9'5 

3545 

3°§ 

18-5719 

20-4326 

35§ 

22-5410 

87133 

82    630 

9'2 

3604 

7     1  14-456° 

23-3966 

5 

18-3005 

11-4928 

3546 

23§ 

19-6203 

20-0861 

26§ 

23-6018 

8-4130 

3605 

8 

15-5364 

23-5275 

7 

I9-3759 

11-6699 

3547 

13§ 

197336 

20-7409 

16 

23-6877 

9-0722 

3606 

6 

15-6030 

23-8777 

4* 

19-4245 

12-0272 

3548 

8 

20-3761 

20-0990 

6* 

24-3600 

8-4591 

3607 

6 

I5-940I 

23-6139 

6 

19-7750 

117715 

3549 

20-9250 

20-2315 

3608 

6 

16-8263 

23-0982 

6 

20-6819 

11-2954 

555° 

9 

21-0253 

20-5885 

3609 

4 

16-8306 

23-4218 

4* 

20-6717 

11-6216 

355i 

8 

8-6965 

21-6247 

7 

12-6216 

9-4730 

3610 

i8§ 

17-5689 

23-2047 

22§ 

21-4188 

11-4385 

3552 

13 

9-0786 

21-2095 

8 

13-0205       9-0735 

3611 

8 

17-7616 

23-8031 

8 

21-5843 

12-0430 

3553 

5* 

11-1274 

21-9834 

4 

15-0328       9-9343 

3612 

7 

18-2698 

23-1488 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  I4387  of  R.A.  at  Dec.  +  82*,  and  i64s'i  at  Dec.  +  83°. 
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No 

Di&ni               •- 

B.D. 

Vrt 

Tliam 

B.  D. 

y- 

Di&iii  . 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

->O. 

Dimm. 

X. 

y- 

MBHi 

X. 

y» 

No. 

Mag. 

R.A.  2Oh  2om  to  2ih  om  —  contd. 

R.A.  2ih  o"1  to  2ih  40m  —  contd. 

Centre       R.A.  zoh  40°"  Dec.  +  82'               R.A.  2oh  30™  Dec.  -f  83* 

Centre       R.A.  2ih  2om  Dec.  +  82*           R.A.  2ih  30"  Dec.  +  83* 

Plate  4091.     1898,  Aug.  i.            Plate  4038.     1898,  June  25. 

Plate  4100.    1898,  Aug.  24.          Plate  4088.     1898,  July  31. 

•                   m- 

m. 

36I3 

7 

18-9257    23-6089 

6* 

22-7543 

11-8974 

3661 

7 

13-2339 

14-6597 

'9 

9-1972 

2-7942 

3614 

7 

19-1802    23-6138 

5*    23-0055 

11-9135 

3662 

4 

13-3476 

2-2868 

3615 

Z7§     i9'5435  '23-9042 

29§ 

23-3602 

I2'22l8 

82     631         9-5 

3663 

3* 

17-7240 

14-6170 

ii 

13-6788 

2-5563 

3616 

6      21-2091     23-2764 

3664 

4 

14-0715 

2-0892 

3617 

19      21-2954    23-6507 

17       25-1217 

12-0435 

3665 

3* 

18-3013 

15-0638 

1  1 

14^793 

2-9750 

3618 

25§       7-9457  '24-2366 

19      ;  I  1-7602 

I2-O49O 

3666 

6 

18-3914 

14-6386 

'9 

H'3475 

2-5480 

3619 

5*      9'0779    24-3463 

4*     12-8837 

12-2I25 

3667 

5 

14-8785 

2-6289 

3620 

9        9'365o    24-3404 

6 

13-1716 

12-2177 

3668 

33§ 

18-9643 

147156 

49§ 

14-9232 

2-5993 

8  1    743 

9-3 

3621 

15 

9-7511 

24-3319 

12 

13-5619 

I2-2219 

3669 

7 

17-6654 

27356 

3622 

3°§ 

10-2403 

24-8885 

3o§     14-0215 

127990 

82     615         9-5 

3670 

4 

9-8770 

iS-'353 

18 

5-8650 

3-4168 

3623 

6*     10-2471 

24-6062 

4*     14-0416 

I2-5I70 

3671 

4 

6-2392 

3-2929 

3624 

83§     11-8641 

24-1450 

84§     15-6788 

12-1277 

82     617 

7-0 

3672 

7 

6-8507 

3'°775 

3625 

8       11-9870 

24-3796 

7       157896 

12-3676 

3673 

•1 

10-9600 

15-1763 

IS 

6-9467 

3-4°83 

3626 

9       13-4710    24-2856 

8 

17-2800 

12-3397 

3674 

8 

11-4101 

15-6239 

*5§ 

7-41  57 

3-8360 

3627 

28§     14-4260    24-2860 

28§ 

18-2306 

12-3795 

82     621 

9'5 

3675 

12 

8-0203 

3-I377 

3628 

7*     14-5514    24-5162 

4*     '8-3451 

I2-6I26 

3676 

6 

8-1902 

3-1123 

3629 

'9§ 

16-6805 

247461 

,6§ 

20-4633 

I2-9390 

3677 

1  1 

8-9c97 

3-3278 

3630 

i8§ 

16-7917 

24-9192 

'7§ 

20-5674 

I3-Il6l 

3678 

7 

10-0063 

3-6545 

3631 

6 

18-4409 

24-6366 

5* 

22-2219 

12-9040 

3679 

55§     I5'l896 

15-0522 

68§ 

11-1690 

3-1008 

81    737 

7-5 

3632 

12 

18-8115 

24-5983 

ii 

22-5999 

12-8838 

3680 

3* 

16-2956 

15-9843 

ii 

12-3142 

3-9843 

3633 

12 

i9''353 

24-2274 

10 

22-9388 

I2-528O 

3681 

3* 

17-3848 

15-6546 

12 

13-3866 

3-6107 

3634 

'9§ 

19-1962 

24-5299 

20§ 

22-9848 

I2-831O 

3682 

4 

14-3048 

3'543° 

3635 

7 

19-9172 

24-9169 

7t 

23-6889 

13-2471 

3683 

>5 

19-8977 

l$'W9 

27§ 

15-8913 

3-3626 

3636 

20-7410 

24-0445 

10 

24-553I 

I2-4I32 

3684 

17 

21-7018 

iS'8337 

32§ 

17-7081 

3-5980 

4i    748 

9-5 

3637 

5 

21-5-917 

24-5466 

3685 

7 

2-1452 

4-6595 

3638 

22§ 

6-5593 

25-8050 

13 

10-3061 

'3-5559 

3686 

6 

2-5285 

4-7539 

3639 

9* 

7-0428 

25-2277 

7 

10-8177 

13-0018 

3687 

8 

6-9795 

16-3950 

21 

3-0223 

4-8001 

3640 

7* 

7-6703    25-9215 

7t 

1  1-4061 

137230 

3688 

5 

3-0416 

4-5873 

3641 

I9§ 

~37 

25-7834 

12 

11-5194 

13-5860 

3689 

5 

7-6143 

16-2816 

18 

3-6546 

4-6592 

3642 

13 

8-5833 

25-3383 

6 

12-3510 

I3-I76I 

3690 

5 

3-8263 

4-3264 

3643 

7 

9-5907 

25-0158 

4 

13-3698 

12-9007 

3691 

3* 

9-4279 

16-0688 

12 

5-4564 

4-3697 

3644 

6 

9-8804 

25-1486 

5* 

13-6525 

13-0463 

3692 

6 

5-8652 

4-8430 

3645 

8 

10-6395 

25-758 

7 

14-3815 

137049 

3693 

ii 

77848 

4-8237 

3646 

13 

10*8979 

25^476 

9 

14-6469 

13-5862 

3694 

7 

8-3116 

4-0895 

3647 

16 

1  4-°43  5 

25-3428 

'4 

17-8025 

13-4188 

3695 

6 

8-6550 

4-4360 

3648 

5 

14-2182 

25-8867 

3696 

4 

8-8325 

4-7165 

3649 

8 

14-2252 

25-2675 

4* 

17-9864 

I3-3523 

3697 

5 

9-2437 

4-2060 

365° 

5 

I4-3935 

25-5611 

4* 

18-141  1 

13-6474 

3698 

6 

10-0223 

4-2755 

3651 

9 

17-1971 

25-2605 

7 

20-9560 

'  3  '4747 

3699 

4 

10-3820 

4-3972 

3652 

18 

I7-9538 

25-I435 

13 

217177 

13-3910 

37°° 

4 

10-5624 

4-5110 

3653 

13 

19-4129 

25-0707 

10 

23-1784 

13-3810 

3701 

4* 

'S'5319 

16-8596 

15 

11-5868 

4-8942 

3654 

6* 

20-2721 

25-4669 

5* 

24-0167 

13-8134 

3702 

4 

12-4561 

4-935° 



37°3 

10 

12-51  10 

4-8028 

6i§ 

3-5>25 

2  I  -0940 

82     609 

8-5 

37°4 

16 

17-1331 

16-2872 

28§ 

13-1616 

4-2507 

8  1    740 

9-5 

66$ 

23-8043 

21-5990 

82     636 

8-5 

37°5 

5 

13-5007 

4-5924 

37°6 

ii 

14-2676      4*2468 

37°7 

20§ 

21-9124 

16-5519 

3°§ 

1  7-9495      4'3°62 

8  1    749 

9'5 

R.A.  2ih  om  to  2ih  4om 

3708 
37°9 

5* 
6 

6-7719 
97375 

16-6985 
16-9179 

16 
*9 

2-8291      S'1141 
5-8016      5-2034 

Centre       R,  A.  2ih  20™  Dec.  +  82"'            R.A.  2ih  so""  Dec.  +  83* 

371° 

12 

10-4286 

17-5165 

23§ 

6-5184      57693 

J7i  i 

10-4.118      5-3351 

Plate  4100.    1898,  Aug.  24.        Plat*  4088.     1898,  July  31. 

j  i 
37'2 

10 

J    J  J  j 

10-6329      5-1560 

o                        "). 

37'3 

6 

I3-3343 

5-0570 

3655 

•7§ 

20-8369 

14-0388 

35§     167656 

1-8429 

8  1    746      9-5 

37H 

10 

13-7580      5-1959 

3656 

5* 

21-2393 

14-0268 

14       17-1669 

1-8152 

3715 

7 

18-1685 

17-3567 

'9§ 

H-2435      5'2734 

3657 

6 

5-3487 

2-5463 

3716 

4 

14-4628      5-3788 

3658 

4 

5-7993 

2-4425 

3717 

8 

14-8520      5-5350 

3659 

6 

8-5716 

2-9603 

37i8 

'9§ 

18-9888 

17-1421 

33§ 

!5-°535  ,    5-0233 

82    652 

9'5 

3660 

3* 

13-1459 

14-2824 

5 

9-0968 

2*4202 

3719 

9 

15-1440  !    5-8337 

I 

• 

i  riscau  interval  represents  very  nearly  5'  =  I43«7  of  R.A.  at  Dee.  +  82',  and  i64"i  at  Dec.  +  83*. 
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• 

B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

*.                 y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X 

y. 

Ditiiii.              x.                    y 

No. 

Mag. 

R.A.  2ih  om  to  2ih  40m  —  contd. 

R.A.  2ih  oin  to  2ih  40™  —  contd. 

Centre         R.A.  zih  20"  Dec.  +  82*               R.A.  21'-  30™  Dec.  +  83° 

Centre       R.A.  2ih  2om  Dec.  -f  82"              R.A.  21"  30™  Dec.  +  83* 

Plate  4100.     1898,  Aug.  24.           Plate  4088.     1898,  July  31. 

Plate  4100.     1898,  Aug.  24.        Plate  4088.     1898,  July  31. 

m. 

c 

m. 

3720 

4 

15-9567 

5-8349 

3779 

6        7"°775 

8-4460 

3721 

6 

16-2292 

5-7256 

378o 

6     ,    7-2668 

8-5720 

3722 

4 

16-3725 

5-9825 

3781 

4         7-8372 

8-4524 

3723 

8 

16-5858 

5-6572 

3/82 

4         9-3064 

8-6192 

3724 

8 

207830 

17-3040 

i8§ 

16-8523 

5-1062 

3783 

7 

13-1985 

20*1365 

17         9-3998 

8-2693 

3725 

8       21-5044 

17-8298 

17 

17-5986 

5-5999 

3784 

6        9-6803 

87952 

3726 

6 

3-3500 

6-3266 

3/85 

6       10-2224 

8-0635 

3727 

16         7-3918 

18-4250 

29§ 

3-5228 

6-8110 

3786 

5       10^9005 

8-0745 

3728 

5 

3-8387 

6-6713 

3/87 

6 

1  1-2412 

8-5666 

3729 

7 

8-1606 

18-3867 

*3§ 

4-2911 

67388 

3788 

5       iI'5°43 

87870 

373° 

i8§     11-9225 

18-1642 

3'§ 

8-0388 

6-3516 

82     641 

9'3 

3789 

8        11-7015 

8-4261 

3731 

4      i2!5333 

18-4657 

16 

8-6622 

6-6260 

379° 

4       11^9620 

8-3690 

3732 

4 

10-0925 

6-5584 

3791 

47§ 

I7-0135 

20-5805 

67§ 

13-2308 

8-5438 

82     648 

8-0 

3733 

5 

10-1500 

6-2927 

3792 

5     i  H'2433 

8-9828 

3734 

3 

10-5618 

6-6500 

3793 

6 

i9'45'5 

21-1308 

13       15-6901 

8-9885 

3735 

5 

13-1265 

6^5556 

3794 

5* 

20-1709 

20-5556 

13       16-3857 

8-3823 

3736 

4 

17-1524 

18-5810 

'4 

13-2813 

6-5413 

3795 

5 

16-8059 

8-9340 

3737 

7 

13-2997 

6-6362 

3796 

'3 

20-8704 

20-9393 

20§ 

17-0990 

87349 

3738 

8 

18-4405 

19-0463 

«4 

14-5898 

6-9487 

3797 

5         2-7924 

9'1235 

3739 

4 

14-9390 

6-1299 

379s 

6         3-0805 

9-9296 

3740 

6 

19-4762 

18-8516 

16 

15-6162 

6-7118 

3799 

4* 

7-0413 

21*5091 

H         3-3085 

9-9105 

374i 

7 

157742 

6-4219 

3800 

H§ 

7-7769 

21-3944 

39§ 

4-0375 

9-7603 

82     635 

9'3 

3742 

16 

19-9127 

18-2850 

*5§ 

16-0258 

6-1245 

3801 

45§ 

8-3239 

21-2464 

62§ 

4-5772 

9-5881 

82     636 

8-5 

3743 

3 

20-1616 

18-8483 

ii 

16-2971 

6-6796 

3802 

8 

5-1  108 

9-1329 

3744 

4 

16-3875 

6-3444 

3803 

6 

5-9933 

9-9090 

3745 

6 

16-4519 

6-8281 

3804 

1  1 

6-1272 

9-3981 

3746 

12 

17-1430 

6-1292 

3805 

4 

67831 

9-1564 

3747 

6 

17-1993 

6-8724 

3806 

9 

7'549° 

97148 

3748 

9 

17-3708 

6-6304 

3807 

4 

7-8690 

9''937 

3749 

7 

21-4528 

18-2960 

'9§ 

17-5670 

6-0695 

3808 

8 

8-6544 

9-0420 

375° 

6 

2-3687 

7-6516 

3809 

26§ 

12-9910 

21-3625 

38§ 

9-2455 

9-5015 

82     644 

9'4 

375i 

12 

7-1179 

19-3911 

*7§ 

3-2913 

77904 

3810 

4 

9-9198 

9-6249 

3752 

5 

4-4017 

7-0832 

3811 

5* 

14-8702 

21-6763 

12 

11-1384 

97353 

3753 

7 

4-4628 

7-4609 

3812 

13 

16-2538 

21-5907 

i8§ 

12-5141 

9-5872 

3754 

6 

5-0268 

7-8753 

3813 

7 

12-8586 

9-101  1 

3755 

6 

9-3879 

18-9970 

i8§ 

5-5419 

7-2963 

3814 

5 

14-4905 

9-6502 

3756 

5 

5-6336 

7-6115 

381? 

6 

H7°33 

9-8623 

3757 

*9§ 

11-5670 

19-0108 

43§ 

7-7203 

7-2132 

82     640 

9'4 

3816 

7 

19-4062 

21-6459 

15 

15-6666 

9-5046 

3758 

5 

8-3383 

7-3658 

3817 

9 

16-3806 

9-0210 

3759 

7 

8-9600 

7-0428 

3818 

6* 

21-1875 

21-3912 

12 

I7-435I 

9-1738 

3760 

6 

9-0348 

7-6904 

3819 

7 

21-3288 

21-2670 

15 

17-5704 

9"°433 

3761 

5* 

I3-3539 

19-3218 

H 

9-5204 

7-4459 

3820 

5 

3-4595 

10-8925 

3762 

7 

10-0035 

77663 

3821 

8 

3-8691 

10-8453 

3763 

4 

10-1805 

7-4880 

3822 

16 

3-9680 

10-5370 

82      6340! 

var. 

3764 

i6§ 

14-0874 

19-5582 

H§ 

10-2620 

7-6509 

82     646 

9'5 

3823 

7 

5-2731 

10-3198 

3765 

7 

10-3657 

7-6254 

3824 

9 

9-4806 

22-1883 

20§ 

57745 

10-4805 

3766 

8 

15-6796 

19-9417 

16 

11-8703 

7'9643 

3825 

5 

6-0524 

10-7945 

3767 

4 

12-6893 

7-0858 

3826 

7 

6-0802 

10-9858 

3768 

5 

13-1490 

77003 

3827 

6 

67491 

10-4979 

3769 

4 

13-3033 

7-1655 

3828 

5* 

12-8060 

22-6455 

10 

9-1174 

107903 

377° 

7 

I3'5244 

7-0103 

3829 

5* 

12-8907 

22-5673 

1  1 

9-1997 

107074 

377' 

10 

13-9580 

7-4694 

3830 

9 

12-9810 

22-6047 

i8§ 

9-2904 

10-7439 

3772 

7 

15-6707 

7-8196 

3831 

i6§ 

137655 

21-9783 

23§ 

10-0482 

10-0841 

82     645 

9'5 

3773 

8 

15-8011 

7-I954 

3832 

4* 

15-1329 

21-9923 

10 

HV43 

10-0385 

3774 

4* 

21-3550 

20-1513 

12 

17-5425 

7-9253 

3833 

4 

1  1-5840 

10-4918 

3775 

4 

17-5498 

7-0958 

3834 

5 

13-0464 

io-3445 

3776 

5 

I7'5783 

7-4063 

3835 

5     !  13-2066     10-3152 

3777 

7 

8-5966 

20-2483 

20 

4-8072 

8-5797 

3836 

6 

13-5836 

10-8894 

3778 

6 

6-8459 

8-4801 

3837 

4 

13-6724 

107440 

No.  3822.    X.  Cephei. 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i43'7  of  R.A.  at  Dec.  +  82°,  and  164'-!  at  Dec.  +  83". 
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B.  D. 

VA 

rtiatn 

Ttinni 

B.  D. 

No, 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

So. 

Mag. 

->  O. 

.Ul&lu. 

Z. 

»• 

UHUL 

X. 

y> 

No. 

Mag. 

R.A.  2ih  om  to  2ib  40™  —  contd. 

R.A.  2ih  o™  to  2ih  40m—  contd. 

Centre      R.A.  2ih  zom  Dec.  -f  82°            R.A.  2ih  3Om  Dec.  +  83' 

Centre       R.A.  2ih  20m  Dec.  +  82*              R.A.  2ih  30"  Dec.  -(-83* 

Plate  4100.     1898,  Aug.  24.         Plate  4088.     1898,  July  31. 

Plate  4100.     1898,  Aug.  24.          Plate  4088.     1898,  July  31. 

,                    in. 

o                     ni. 

3838 

4 

14-0602 

10-1559 

3897 

8       17-2386 

13-2808 

3839 

9 

15-1763 

10-9076 

3898 

5* 

21-0253 

25-8347 

16 

17-4676 

13-6186 

3840 

9 

15-5106 

10-7973 

3899 

8 

17-5913 

13-4296 

3841 

5 

15-7430    10-1436 

3900 

6 

17-7979 

13-1641 

3842 

4* 

20-4760      22'2I  IO 

13     |  16-7604    10-0230 

3H3 

4* 

21-5580      22-9344 

14      ;  17-8717      10-6992 

69§ 

6-1657 

1-5825 

81    729 

87 

3844 

5         3-5356     11-0427 

'°3§ 

''6343 

167175 

81    718 

6-0 

3845 

10 

3-9252 

1  1-6252 

42§ 

22-5348 

20-0030 

8*    657 

8-5 

3846 

8 

4-9603 

"•4547 

28§ 

2-9693 

20-9900 

82     630 

9'2 

3847 

5* 

8-8907       22-8827 

'3 

5-2156 

I  I'2Ol6 

39§ 

25-0887 

22-0433 

82     663         8-5 

3848 

ii 

5-4107 

11-6235 

>8§ 

1-7881 

23-0180 

82    627      8-6 

3849 

6 

5-4585 

•6053 

60 

26-5935 

26-7489 

82    667      8-7 

3850 

4 

5-8108 

"4755 

3851 

7t 

9'4922       22-8556 

17 

5-8146 

•'447 

3852 
3853 

10 

9-5183       23-0003 

i8§ 
6 

5-8467 
5-8570 

•2894 
•9403 

R.A.   2Ih  40m  tO  22h  Om 

3854 

4* 

10-5494      23-4002 

1  1 

6-8960 

•6448 

Centre        R.A.  22h  o»  Dec.  +  82*              R.A.  21"  3o»>  Dec.  +  83* 

3855 
3856 

6 

5 

8-0749         '8728 
9-2130        -8377 

Plate  4103.     1898,  Sept.  9.           Plate  4088.     1898,  July  31. 

3857 

4 

9-8288         -9278 

0 

m. 

3858 

5 

9-8746 

-5525 

3901 

5t 

7-0911 

14-6418 

6 

19-6828       2-5910 

3859 

1  1 

147263 

23-54'3 

'9 

11-0767 

•6034 

82     647 

9'5 

3902 

22 

7-4312     14-3830 

33 

20-0513       2-3747 

3860 

5 

11-1595 

•8480 

3903 

9 

7-9410     14-1144 

16 

20-5925       2-1735 

3861 

7 

11-5517 

-93:6 

3904 

8 

8-4787 

14-3799 

'4 

21-0902      2-5075 

3862 

6 

12-8891         -0607 

39°5 

4* 

8-6509 

14-7831 

5 

21-2094      2-9259 

3863 

9 

'3H673         -3241 

3906 

3* 

8-9346 

14-4436 

5* 

21-5353      2-6251 

3864 

7 

13-8905         -0168 

3907 

4 

22-4769      2-7683 

3865 

21 

20-6399 

24-0808 

24§ 

17-0083       1-8839 

82     654 

9'5 

3908 

5* 

10-2580 

14-3528 

8 

22-8584      2-7086 

3866 

5 

4-3369     12-1444 

3909 

37§ 

10-4495 

14-0878 

54§ 

23-0815       2-4730 

81    759      9-5 

3867 

12 

10-5428 

24-3068 

i9§ 

6-9295     12-5518 

82     638 

95 

3910 

ii 

5-8436 

16-0935 

16 

18-2573       3-8663 

3868 

7t 

12-1046 

24-0824 

12 

8-4785     12-2566 

39" 

6 

6-4357 

15-2705 

'4 

j8*95oo      3-1254 

3869 

18 

12-4601 

24-0258 

25§ 

8-8304  .  12-1854 

82     642 

9'5 

3912 

15 

6-9356 

15-7503 

22 

19-3836      3-6662 

3870 

7 

9'344° 

12-4039 

39'3 

4* 

7-0061 

15-1662 

9 

19-5292       3-0955 

3871 

8 

9-7769 

12-7069 

39H 

12 

7-8393 

15-1631 

21 

20-3562       3-2005 

3872 

4* 

I4'5478 

24'3253 

1  1 

10-9303 

12-3936 

39'5 

12 

8-3313 

15-3267 

21 

20-8216 

3-4270 

3873 

6 

11-4922 

I2'8lO2 

3916 

20 

9-1294 

15-1269 

27§ 

21-6372 

3-3336 

81    756 

9'5 

3874 

4 

12-5066 

12-8138 

39'7 

5* 

10-5721 

15-3522 

9 

23-0422 

37413 

3875 

6 

12-7230 

12-8489 

39'8 

16 

107571 

14-8718 

22 

23-2857 

3-2896 

38/6 

4°§ 

17-7099 

24-2261 

>6§ 

14-0864 

12-1577 

82     650 

8-6 

39'9 

28§ 

11-4392 

14-9148 

47§ 

23-9576 

3'4'98 

3877 

S* 

18-2336 

24-3403 

ii 

14-6124 

12-2495 

3920 

9 

12-9111 

15-1864 

17 

25-3807 

3-8786 

3878 

5 

15-8442 

12-4369 

392' 

5 

'9"79'3 

4-0736 

3879 

9 

1-4901 

I3-6578 

3922 

45§ 

8-1841     16-3061 

44§ 

20-5507      4-3797 

8'    753 

9'4 

3880 

5 

3-3459 

13-1668 

3923 

3* 

9-1844 

16-5722 

6 

21-5095      4-7724 

3881 

ii 

5-8294 

13-8672 

3924 

4* 

10-6698 

16-5541 

7 

22-9840      4-9453 

3882 

5 

6-3361 

13-5360 

3925 

5* 

12-5264 

15-5326 

6 

24-9536      4-1734 

3883 

7 

6-9616 

13-8980 

3926 

4 

18-2642      5-6886 

3884 

• 

5 

7-2026 

13-5780 

3927 

10 

6-5806 

17-1451 

16 

18-8511       5-0038 

3885 

10 

8-0308 

I37I42 

3928 

»4 

7-0080 

I7-6345 

'7 

19-2129      5-5448 

3886 

4 

8-4297 

13-5166 

3929 

3i§ 

7'3633 

17-5445 

33§ 

19-5757       5-5027 

82    659 

9'5 

3887 

8 

127343 

25-7129 

18 

9-1800 

I3-86IO 

82     643 

9'5 

393° 

3i§ 

8-1442 

17-5336 

34§ 

20-3509      5-5903 

82    662 

9'  5 

3888 

4* 

I2-9I37 

25-0058 

12 

9-3295 

I3-I436 

393  ' 

5 

8-7184 

17-3049 

'3 

20-9498       5-4383 

3889 

12 

10-4985 

13-1029 

3932 

5 

21-9563       5-9278 

3890 

4 

12-0905 

13-6083 

3933 

5 

22-2868 

5->704 

3891 

6 

13-1653 

13-8778 

3934 

5* 

11-4899 

16-7442 

1  1 

23-7739 

5'H1  5 

3892 

6 

I3-5734 

137003 

3935 

4* 

'2-5795 

16-7294 

10 

24-8518 

5-3669 

3893 

33§ 

I8-3725 

26-0503 

36§ 

14-8243 

'3'95'S 

82     653 

8-8 

3936 

5 

25-0375 

5-8485 

3894 

1  1 

15-2926 

i3'3254 

3937 

10 

5-9670 

18-8428 

16 

18-0220      6-6080 

3895 

7 

16-9254 

13-4658 

3938 

3* 

6'4345 

18-5332 

8 

'8-5277      6-3634 

3896 

9 

17-1139 

13-6512 

3939 

6 

7-3610 

18-2801 

H 

19-4791      6-2286 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i43»7  of  E.  A.  at  Dec.  +  82",  and  i64"i  at  Dec.  +  83=. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

V' 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Diam. 

X. 

V- 

Diain. 

X, 

</• 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  2ih  40™  to  22h  om  —  contd. 

R.A.  2ih  40m  to  22h  om  —  contd. 

Centre       R.A.  22h  o°>  Dec.  -f-  82"               R.A.  2ih  30™  Dec.  +83° 

Centre       R.A.  22h  om  Dec.  +  82*               K.A.  2ih  3om  Dec.  +  83' 

Plate  4103.     1898,  Sept.  9.          Plate  4088.     1898,  July  31. 

Plate  4103.     1898,  Sept.  9.           Plate  4088.     1898,  July  31. 

m 

m. 

394° 

4* 

7-8592     18-5341 

9 

19-9401 

6-5450 

3999 

6t 

7-0224 

24-8038 

9 

18-3006 

12-6556 

3941 

25§ 

87966 

17-9718 

*7§ 

20-9413 

6-1091 

4000 

6 

7-2094 

24-9278 

1  1 

18-4682 

12-8024 

3942 

6 

21-3372 

6-2483 

4001 

7 

18-6029 

12-2954 

3943 

5 

10-2307 

17-7768 

ii 

22-3859 

6-1045 

4002 

6 

19-8828 

12-0115 

3944 

6 

12-7575 

17-5889 

17 

24-9180 

6-2428 

• 

4003 

H 

9-1105 

24-6762 

16 

20-3860 

12-7987 

3945 

65§ 

6-8053 

19-8623 

58§ 

187219 

7-7275 

82     657 

8-5 

4004 

8 

9-1167 

24-2730 

12 

20-4429 

12-3996 

3946 

9 

7-0270 

19-2731 

16 

19-0175 

7-1713 

4005 

4* 

9'3745 

24-5455 

7 

20-6648 

12-7066 

3947 

4 

19-1498 

7-8936 

4006 

4 

20-9024 

12-O2IO 

3948 

6 

20-4023 

7-8853 

4007 

14 

10-6159 

23-6874 

16 

22-0065 

I2-OI45 

3949 

24 

9-635i 

19-3682 

25§ 

21-5923 

7-6043 

4008 

6 

22-6805 

I2-627I 

395° 

7 

22-3666 

7'5948 

4009 

H 

1  1  -6000 

24-4475 

18 

22-8836 

12-8960 

3951 

z6§ 

10-9758 

18-7746 

35§ 

22-9993 

7-1880 

82    666 

9'5 

4010 

10 

12-1514 

23-6918 

16 

23-5283 

12-2164 

3952 

6 

11-0552 

18-9960 

n 

23-0470 

7-4180 

401  1 

5 

7-3353 

26-0293 

9 

18-4499 

13-9120 

3953 

5* 

12-7697 

18-5570 

8 

24-8024 

7-2038 

4012 

6* 

7-5406 

25-6680 

8 

18-7022 

13-5798 

3954 

6 

25-1941 

7-2953 

4013 

4 

18-8053 

13-9197 

3955 

12 

1  3'5405 

18-3603 

15 

25-5947 

7-1083 

4014 

6 

19-9658 

137463 

3956 

35§ 

6-3215 

20-7979 

35§ 

l8'I22O 

8-5942 

82    656 

9'5 

4015 

6 

20-1599 

13-6827 

3957 

5 

I9-4592 

8-2067 

4016 

4 

20-3961 

I3-I943 

3958 
3959 

!• 

8-1376 
8-8206 

20-8018 
20-7383 

9 

5 

19-9220 
20-6068 

8-8320 
8-8585 

4017 
4018 

IS 

10-2996 

25-3020! 

7 

4 

21-4818 
21-4852 

13-5776 
I3-5694 

3960 

25§ 

10-2962 

20-6358 

29§ 

22'O847 

8-9473 

4019 

4* 

10-6488 

24-9113 

6 

21-8800 

13-2283 

3961 

4 

11-5929 

I973I5 

8 

23-4879 

8-2173 

4020 

5 

21-9853 

J37735 

3962 

21 

6-3478 

21-7422 

*3§ 

I8-O235 

9-5334 

82    655 

9'5 

4021 

4* 

10-9661 

25'4°54 

6 

22-1297 

'3'7572 

3963 

5 

18-6721 

9-1972 

4022 

5* 

11-5181 

25-2957 

8 

22-6904 

137250 

3964 

6 

19-1035 

9-9168 

4023 

5 

25'>975 

13-9204 

3965 

3 

IQ*  I  1  Q± 

9-  7*7  1  A 

3966 

'9 

8-4490 

21-6424 

•9§ 

17    '  *  7T 

2O'I2IO 

3734 
97058 

I07§ 

26-6739 

7-5303 

82     673 

7'5 

3967 

46§ 

9-6728 

21  '4345 

44§ 

21-3627 

9-6572 

82    663 

8-5 

82§ 

26-7165 

7-5500 

82     674 

8-0 

3968 

'9 

9-8976 

20-8019 

22§ 

21-6673 

9-0585 

84§ 

1-4663     21-3814 

82     648 

8-0 

3969 

28§ 

107282 

20-7957 

29 

22-4914 

9-1600 

82    664 

9  '4 

7°§ 

2-7802 

24-8548 

82     650 

8-6 

397° 

r9 

11-8713 

21-3827 

23§ 

23'5493 

9-8893 

59§ 

1  1-9658 

25-8077 

82     667 

8-7 

397i 

9 

12-5248 

21-2778 

16 

24-2089 

9-8717 

56§ 

3747° 

26-5361 

82     653 

8-8 

39/2 

—  n 

7 

24-2697 

97751 

3973 

35§ 

13-7507 

21-2433 

45§ 

25-4304 

9-9970 

82    670 

93 

3974 
3975 

24 

6-8505 

23-0749 

20§ 

6 

i8'35'7 
20-8530 

10-9184 
10-1388 

R.A.   22h  Om  tO  22h  20m 

3976 

6 

9-6357 

21-9533 

12 

21-2575 

10-1664 

Centr*       R.A.  zz*  o™  Dec.  +  82*              R.A.  2ih  30™  Dec.  +83° 

3977 

5 

21-7269 

10-7466 

3978 

21 

—  it 

11-0455 

22-1460 

25§ 

',     ~ 
22-6320 

10-5389 

Plate  4103.    1898,  Sept.  9.           Plate  4110.    1898,  Sept.  20. 

3979 

5* 

11-1428 

217090 

9 

227821 

10-1074 

• 

m. 

3980 

'9 

1  1-2310 

21-6457 

22 

22-8795 

10-0671 

4024 

18 

17-4443     14-0880 

15 

4-9935 

2-4860 

398i 

16 

'1-5483 

21-5659 

19 

23-2053 

10-0308 

4025 

6 

18-0507     14-4459 

5 

5-6444 

27653 

3982 

9 

11-7526 

22-4959 

15 

23-2875 

10-9788 

4026 

ii 

21-8133     »4-I744 

H 

9-3382 

2-0083 

3983 

6 

12-2705 

22-1855 

12 

23-8423 

10-7382 

4027 

10 

16-6783     14-9493 

«4 

4-3481 

3-4406 

3984 

19 

12-8449 

217930 

24§ 

24-4621 

10-4232 

4028 

4* 

16-9768     15-1925 

6 

4-6703 

3-6421 

3985 

8 

24-6937 

10-9066 

4029 

26§ 

17-0438     15-2339 

34§ 

4-7445 

3-6735 

81    765 

9-5 

3986 

'4 

13-0910 

21-5859 

15 

24-7308 

10-2503 

4030 

5* 

18-5578     I5-3441 

6 

6-2595 

3-5841 

3987 

4 

13-2584 

21-4529 

5 

24-9141 

10-1402 

4031 

5* 

20-6158     15-8578 

5 

8-3689 

3-8336 

3988 

5 

13-6318 

22-1186 

6 

25-1974 

10-8453 

4032 

ii 

21-2345     i5-I32+ 

10* 

8-8880 

3-0322 

3989 

6 

7-1516 

23-3688 

10 

18-6134 

•2494 

4°33 

9 

21-1963     15-5140 

12 

8-8989 

3-4156 

399° 

16 

7-4449 

23-4699 

18 

18-8896 

•3866 

4°34 

12 

147246     15-3563 

13 

2-4605 

4-0954 

3991 

6 

20-2530 

•7148 

4°35 

*7 

16-1465  |  15-5069 

'9 

3-8903 

4-0605 

3992 

10 

9-4586 

22-8638 

15 

20-9662 

•0472 

f 
4036 

«S 

16-4032     16-1744 

1  8 

4-2312 

4-6879 

3993 

5 

22-1911 

•1920 

4°37 

7 

17-4052     16-1347 

9 

5-2199 

4'5244 

3994 

8 

11-2154 

22-6330 

16 

227372 

•°455 

4038 

83§ 

17-6100  1  16-0755 

67§ 

5-4111 

4-4343 

8  1    767 

77 

3995 

4* 

11-4503 

22-7856 

7 

22-9515 

•2261 

4039 

12 

17-6711     16-3205 

18 

5-5096 

4-6710 

3996 

i7 

12-2005 

22-7544 

2'§ 

23-6981 

•2915 

4040 

22 

21-4411     16-4854 

22§ 

9-2677 

4-3476 

81    771 

9'5 

3997 
3998 

38§ 
6 

12-2533 
12-6080 

22-6133 
22-4568 

4°§ 
10 

23-7691 
24-1407 

•1592 
•0522 

82    669 

9'5 

4041 
4042 

5* 
ii 

14-4739     17-0321 
15-0118     17-1949 

8 

17 

2-43®8 
2'9833 

57901 
5-8811 

Plates  4103  and  4088,     No.  3945.     This  is  a  double  star  ;  the  components  are  not  separable   and  are  measured  as  one  mass.     Measures  of  the  20"  images  on  plate  4103  show 
;s  are  separated  by  about  -  -0060  and  +  "0050  in  the  x  and  y  co-ordinates  respectively.              Plate  4103.     Nos.  4017,  4018.     Measured  as  one  mass. 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  I43»7  of  K.A.  at  Dec.  +  82*,  and  i64»-i  at  Dec.  +  83*. 
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\"l  I 

B.  D. 

N-_ 

B.  D. 

no. 

y. 

DIAIH. 

*. 

y- 

Xo. 

Mag. 

O. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam.      x.         y. 

\     \ 

Ko. 

Mag. 

R.A.  22h  Om  to  22h  20m  COUtd. 

R.A.  22h  20m  to  23h  Om 

Centre   R.A.  22h  om  Dec.  +  82'      R.A.  22h  30°"  Dec.  +  83° 

Centre  R.A.  22*"  40™  Dec.  +  82*      R.A.  22^  30™  Dec.  +  83* 

Plate  4103.  1898,  Sept.  9.    Plate  4110.  1898,  Sept.  20. 

Plate  4105.  1898,  Sept.  i-.    Plate  4110.  1898,  Sept.  20. 

in. 

o         m- 

4°43 

+0$ 

16-8681  16-7989 

4'§   4-7715   5'2477 

82°  677 

9'3 

4094 

Z5§   7*2723  13-9685 

34§ 

11-5320 

1-7901 

8  1  777   9-4 

4°44 

r* 

17-5098  16-9846 

6    5-4332   5-350I 

4095 

6  ,  8-0448  14-9853 

7 

12-2585 

2-8386 

4045 

3'§ 

17-5228  17-5851 

33S   5-5247   5'943' 

82  679 

9'5 

4096 

16   10-8210  140305 

23 

15-0754 

2-0048 

4046 

9 

18-0500  17-0672 

12      5-9808     5'36l9 

4097 

8   12-7400  14-0155 

9 

16-9925 

2-0735 

4°47 

37§ 

18-4999 

17-4088 

3i§   6-4690   5-6436 

82  681 

9'5 

4098 

4*  14-5571  14-5854 

5 

18-7811 

27223 

4048 

6 

19-0250 

17-2277 

6    6-9690   5-3950 

4099 

9 

14-8852 

14-1045 

'5 

19-1311 

2-2547 

4049 

4  |  7-8861   5-7689 

4100 

5* 

15-8856 

143681 

5 

20-1199 

2-5636 

• 

4050 

18 

17-4183  18-3004 

18    5'5I29   6-6668 

4101 

6 

17-2/93 

14-7485 

6* 

21-4960 

2-9983 

4051 

94§ 

14-6638 

18-6392 

82^   2-8240   7-3571 

82  673   7-5 

4102 

J9 

18-4918 

I4-3538 

29§ 

227243 

2-6615 

4052 

743 

14-7092 

18-6536 

-i?   2-8701   7-3661 

82  674 

8-0 

4103 

19-8675 

14-5199 

27 

24-0923 

2-8881 

4°53 

15-5291 

18-6338 

7    3-6816   7-2404 

4104 

5* 

7-2676 

16-1444 

6 

n'4337 

3-9605 

4C54 

5 

l8"9453 

I8-9533 

6    7-1119   7-1166 

4105 

5t 

8-4323 

15-2550 

7 

12-6336 

3-1228 

4°55 

'9§ 

20-7101 

20-0560 

i7§   9-0035   7-9833 

82  685 

9'5 

4106 

18 

10-4512 

15-4813 

»§ 

14-6436 

3-4366 

4056 

26 

17-0460 

20-3904 

2Ij     5-4I26    8-7883 

82  678 

9"5 

4107 

3* 

10-8870 

15-8564 

6 

i  5-0610 

3-8323 

4°57 

6 

17-1536 

20-4085 

8    5-5225   8-7924 

4108 

9 

12-5993 

15-4174 

17 

16-7914 

3-4667 

4058 

10 

17-7098 

20-1586 

9   6-0407   8-4718 

4109 

4* 

16-5251 

14-8253 

-* 

207396 

3-0468 

4059 

1  1 

21-3187 

20-4140 

9   9-6507   8-2583 

82  686 

9'5 

41  10 

43§ 

6-2643 

17-0742 

4«8 

10-3912   4-8460 

82  687   9-2 

4060 

22§ 

21-4249 

20-5483 

'9-§   9-7753   8-3811 

4111 

4* 

6-5201  16-3464 

5 

10-6790   ;    4-I309 

4061 

9 

15-5394 

20-5259 

9   3-9373 

9-1161 

4112 

7 

8-6257 

17-1035 

8 

12-7479   4'976-i 

4062 

18 

17-6313 

21-1570 

iS§   6-0919   9-4723 

4!I3 

9 

9-2265 

16-4841 

'4 

13-3762  ;  4-3862 

4063 

8 

18-7590  21-4364 

10    7-2466   9-6029 

4114 

3* 

io-4554 

16-4656 

4 

14-6063 

4-4184 

4064 

-2;;  20-9328 

21-5194 

i9ii 

9'4X39   9'4°49 

4115 

3* 

10-5691 

16-1485 

6 

147322    4-1063 

4065 

4   14-3090 

21-4916 

6 

2-^414  10-2321 

41  16 

5 

16-6305    4-7658 

4066 

6 

18-4640 

22-1867 

6 

7-0505  10-3853 

4"7 

12 

H-5929 

16-1870 

'3 

187507 

4-3232 

4067 

6 

19-5085 

22-0245 

7 

8-0660  10-0919 

41  18 

6 

15-3664 

16-1515 

'5 

19-5242 

4-3210 

4068 

8 

I9-9955 

22-7656 

ii    8-6459  10-7606 

4119 

5*  15-4506 

16-3359 

8 

19-6014 

4-5096 

4069 

4* 

'47494 

23-1951 

6 

3-4994 

•8656 

4120 

I  ;    16-4768   16-0482 

20§ 

20-6395 

4-2668 

8  1  793 

9'5 

4070 

16 

18-2025  22-9066 

15 

6-8841 

•1340 

4121 

9 

21-0343  15-7616 

1  1 

25-2023  I  4-I796 

4071 

5 

18-2705 

22-7898 

6 

6-9400 

•0073 

4122 

35§ 

11*8296  16-2709 

53§ 

25-9748 

472'5 

8  1  803 

9'3 

4072 

ii 

19-2499 

22-9704 

12 

7-9303 

•0590 

4123 

3* 

6-1726  17-7623 

5 

10-2695 

5-5300 

4°73 

4* 

19-7408 

23-5929 

6 

8-5008 

•6122 

4124 

6 

8-574I  I7-7677 

8 

12-6686 

5-6407 

4074 

20-1039 

23-9535 

«78 

8-9065 

•9248 

4125 

3* 

8-7616 

17-6454 

6 

12-8620 

5-5254 

4075 

'I* 

20-8773 

24-1162 

5 

9-6904 

11-9865 

4126 

ii 

8-8074 

17-2568 

'4 

12-9240 

5-1389 

4076 

'9 

20-9393  23-9266 

i6§ 

9"73oi 

11-7908 

4127 

5 

13-8881 

5-0565 

4°77 

4°§ 

14-1527  24-0125 

37§ 

3-01  10 

127536 

82  671 

9*4 

4128 

23§ 

9-8365 

17-0870 

22§ 

13-9583 

5-0140 

82  692 

9"5 

4078 

20g    14-9214   24-0955 

26^ 

37854 

12-7355 

82  675 

9'5 

4129 

7 

10-6269 

17-9670 

10 

14-7103 

5-9266 

4079 

6 

15-8377  24-1552 

6 

4-7014 

12-6759 

4'3° 

16 

11-7715 

17-9795 

i8§ 

15-8529 

5-99I5 

4080 

5* 

16-0288  23-7246 

6 

4-834° 

12-2238 

4131 

46§ 

14-6204 

17-0735 

43§ 

187397 

5-2091 

82  698 

9  "4 

4081 

5*  16-8247  23-7692 

6 

5-6290 

12-1647 

4'32 

H 

15-1602 

17-7621 

18 

19-2474 

5-9211 

4082 

8   18-0574  24-5524 

ii 

6-9521 

12-7829 

4133 

H 

167715 

17-1571 

18   20-8845 

5-3855 

82  701 

9'5 

4083 

4*  18-2607  23-7960 

5* 

7-0530 

12-0067 

4134 

3* 

17-6696 

17-7260 

6 

217587 

5-9955 

4084 

12   18-1987  24-3189 

12 

7-0615 

12-5353 

4135 

2I§ 

18-9408 

16-9375 

3°§ 

23*0612 

5-2618 

4085 

3*  I9"8i54  24'"52 

5 

8-6391 

12-1208 

4136 

9 

19-4664 

16-8685 

12 

23-5890 

5-2164 

4086 

16 

19-9500  24-2168 

'3 

87859 

12*2065 

4'37 

13 

19-7723 

16-9015 

2O 

23-8938 

5-2615 

4087 

7 

20-0260  24-9240 

7 

8-9548 

12-8980 

4138 

20 

20-6994 

17-0110 

23 

24-8136 

5-4111 

4088 

12   20-0587  249453 

1  1 

8-9885 

12-9150 

4'39 

3 

21-1479 

16-9868 

4089 

7 

20-3769  24-6556 

8 

9-2675 

12-5856 

414° 

3* 

6-8962 

18-7854 

5 

10-9458 

6-5837 

4090 

7- 

14-9893  25-1924 

6 

3-9958 

13-8138 

4141 

4 

8-1994 

18-1577 

7 

12-2786 

6-0115 

4091 

5* 

15-9013  25-4411 

6 

4-9300 

13-9448 

4142 

4'§ 

19-0265 

32§ 

I3-3399 

6-9290 

82  691 

9*4 

4092 

7 

16-8606  25-3850 

8 

5-8743 

137635 

4H3 

V 

15-0891  18-6644 

6 

19-1387 

6-8178 

4093 

27   20-7900  25-8864 

24§ 

9-8333 

i3-7525 

4'44 

6 

16-5270  18-2234 

14   20-5945   6-4408 

4H5 

9   17-7048  '8-2473 

ii   21-7698   6-5165 

44§ 

22-4898  17-1252 

82  687 

9-2 

4146 

8 

19-4398 

18-4883 

14  123-4907 

6-8334 

22-7264  19-9633 

82  688 

9-0 

4  '47 

'4 

19-5152 

17-9608 

17 

23-5902 

6-3079 

83§ 

14-4886  26-1164 

82  672 

8'2 

4148 

9 

21-3021 

17-5884 

H 

25-3900 

6-0160 

751 

22-0350 

26-6959 

82  689 

8-3 

4'49 

6-9858 

19-8267 

43§ 

10-9905 

7-6302 

82  688 

9-0 

4150 

53t 

7-8916 

19-4925 

4   11-9122 

ft            £ 

7-334I 

4'5' 

21 

9-2351 

I9-3373 

2O§   13-2600 

7-2359 

4152 

4* 

9-6399 

19-6794 

4   i3-6499 

7-5969 

i  reseau,  interval  represents  very  nearly  5'  =  I43S7  of  R.A.  at  Dec.  +  82*,  and  i64s'i  at  Dec.  +  83°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    82°. 


N_ 

mum 

B.D. 

Di&ni. 

B.B. 

o. 

IMiliii. 

X. 

ttni. 

X, 

y- 

No. 

Mag. 

Xo. 

Dtam. 

X. 

X, 

No. 

Mag. 

R.A.  22h  2oln  to  23*-  om  —  contd. 

R.A.  221'  20m  to  23"  om  —  contd. 

Centre      R.A.  22h  40™  Dec.  +  82'               R.A.  22h  3om  Dec.  +  83* 

Centre     R.A.  22"-  40"-  Dec.  +  82°              R.A.  22.^  3om  Dec.  +  83° 

Plate  4105.     1898,  Sept.  17.            Plate  4110.     1898,  Sept.  20. 

Plate  4105.     1898,  Sept.  17.        Plate  4110.     1898,  Sept.  20. 

m. 

• 

m. 

4'53 

12 

97425 

I9-I956 

13 

13-7739 

7*1158 

4212 

2O 

18*3285 

24-8960 

i9§ 

22-I03I        13*1877 

4-54 

5 

14-9008 

7-1254 

42'3 

4* 

19*5426 

25'3975 

7 

23-2931        13-7408 

4'55 

6      11-1038 

197849 

7 

15*1079 

77653 

4214 

20 

19*6687 

25-1056 

22§ 

23-4325        13*4516 

4156 

8 

11-6549 

'9--573 

'3 

15*6862 

7*1617 

•••••" 

4'57 

•5 

1  1-6976 

19-8945 

15 

15-6970 

7-9013 

6"§   !  I9'53I9       '  -7843 

81    789 

8-0 

4158 

1  6 

12-5354 

19*3723 

20§ 

16*5556 

7*4141 

82§ 

25-3209 

15-1606 

81    810 

8-1 

4159 

i8§ 

13*6299 

19*901  2 

'9§ 

17*6267 

7'9925 

82     697 

9'S 

89! 

1*2730 

16-8776 

8  1    767 

7'7 

4160 

4 

19*2085 

7*3646 

77§ 

26-3054 

257'44 

82    712 

9-0 

4161 

4 

20-3151 

7'3321 

4> 

26-3810 

25*7278 

82    713 

8-7 

4162 

3* 

17*2536 

18-8769 

6 

21-2912 

7*1264 

7*4620 

26-5792 

82    689 

8-3 

4'63 

27§ 

19*5449 

18-9620 

32§ 

23-5759 

7-3103 

82      705 

9'S 

49 

25*2322 

26-3075 

82    711 

9-2 

4164 

20§ 

11*8508 

20-0358 

i9§ 

8-0478 

4165 
4166 

6 

13*8362 

14-0768 

20-6950 

20-3455 

8 
6 

17*7981 
18*0542 

8-7927 
8-4537 

R.A.    23h  0'"  to   23h  40m 

4167 

4t 

15-8458 

19*91  10 

6 

19*8401 

8-0999 

Centre         It.  A.  23''  20'"  Dec.  -f  82*                 R.A.  23'"  3om  Dec.  +  83" 

4168 

£ 

'4 

16-0480 

£              O 

20-3038 

15       20*0245 

8-4979 

Plate  4094.     1898,  Aug.  19.           Plate  4112.     1898,  Sept.  20. 

4169 

1  1 

16-5870 

20-7146 

15       20-5457 

8-9328 

0 

m. 

4170 

4       21-242; 

8-3978 

4215 

2«§ 

6*0690 

14-0370 

47 

'•94-3 

2-4309 

8  1    804 

9'S 

4171 

5t 

19-4264 

20-4715 

5       23-3948 

8-8143 

4216 

14 

7*8198 

14-2417 

15 

3-7025 

2  '5559 

4172 

55§ 

2O  4605 

20-4366 

6ii-j     24-4269 

8-8261 

82     707 

8*5 

4217 

15 

8*6655 

14-6230 

16* 

4-5688 

2-9039 

4173 

8 

20-8196 

19-6222 

10      24-8193 

8-0285 

4218 

8-6874 

14-6400 

76§ 

4*5868 

2'9'53 

81     810 

8-1 

4174 

4 

2I-OI25 

19-9993 

4219 

I  1 

9-7734 

14-1681 

16 

5'6539 

2*4001 

4175 

12 

21-8970 

19-7600 

18       25-8897 

8-2127 

4220 

4* 

11*6616 

14-2396 

~t       7'54'o       2-3904 

4176 

6* 

7-6481 

21-9594 

7     iii'5585 

9-7868 

4221 

.# 

3 

12-1497 

13-9864 

6         8*0190 

2-1  .64 

4177 

3°§ 

IO-O64O 

22*0345 

*7S     13-97'  3 

9-9655 

82     693 

9'4 

4222 

16 

12*7302 

14-8317 

21        !      8*6352 

2-9316 

4178 

'3 

10-5304 

22-0230 

IO 

144376 

9-9750 

4223 

21 

17*2036 

H''737 

24 

'3-0747 

2-0772 

4179 

5 

IO-6255 

21*3163 

8 

14-5629 

9-2742 

4224 

J4 

17-5185 

14-6466 

«§ 

13-4108 

2'5365 

4I8O 

19 

I2-40O6 

21*4720 

«§ 

16*3308 

9-5059 

4225 

6t 

17-9827 

14-0152 

10        13*8456 

1-8865 

4l8l 

IO 

I3-7056 

21-8535 

IO 

17-6164 

9-9463 

4226 

6* 

19-2773 

14-9369 

6 

15-1790 

2-7500 

4182 

39§ 

I5-0674 

21*7482 

36§ 

18-9835 

9-9007 

82     699 

9'3 

4227 

6 

20-2696 

14-2412 

8 

16-1406 

2-OII3 

4183 

I3°§ 

16-9678 

21-5318 

1  '5§ 

20*8902 

9-7672 

82     703 

5'° 

4228 

9      22-0380 

IO 

17*9478 

2-8245 

4184 

198 

IO-32I3 

23-0435 

20§ 

14-1858 

10-9855 

82     694 

9'S 

4229 

17        6*3004 

14-7626 

23 

2-2091 

3''456 

4185 

3* 

IO-3I  I  I 

22-1434 

3 

.4-2135  i  10-0857 

4230 

5* 

8-7368    .5-5-63 

6* 

4*6810 

3-8555 

4l86 

5* 

10-5584 

22-6174 

6 

14*4407     10-5723 

4231 

16 

10-5787    15*4422 

•9 

6*51  16 

3635° 

4187 

'3 

IO-7582 

22-9938 

12 

14-6237     109553 

4232 

5 

9-8049 

3-0228 

4188 

4t 

14-91  10 

22'2O68 

5 

18*8062 

10*3533 

4233 

6 

12-6334 

3-8059 

4189 
4190 

3* 
37§ 

jt 

15-7268 
16-8570 

22-28I5 
22-6749 

6 
35§ 

.9-6175 
20*7317 

10*4609 
10*9041 

82     702 

9'S 

4234 

4235 

4* 
9 

16-9149 
18-4822 

5-8022 
5"4l65 

6 
13 

12-8584 
14*4091 

3-7163 
3-2647 

4191 

4* 

18*3716 

22-OI79 

6 

22-2702 

10*3127 

4236 

14      19-3516      5*4432 

'9 

15-2780      3-2540 

4192 

5 

77871   23-5348 

6 

11  6335 

•3662 

4237 

12           20-2891 

5*8275 

16 

16-2308       3-5962 

4«93 

«4 

9-9650    23*2188 

H 

13-8218 

•1450 

4238 

12          20-3106 

5-9509 

i8§ 

16-2592       37165 

4194 

Z5§ 

10'5599    23*0588 

26§ 

14*4228 

•0123 

82     695 

9'S 

4239 

9        5-7o04 

16-1971 

8t 

1-6735  !    4-6053 

4'95 

5 

o  _o 

11*7463    23*8946 

6 

15*5690 

•9000 

4240 

7         5-9703 

16-0969 

7t 

1-9407      4-4986 

4196 
4i97 

n 

87§ 
6 

15*4091     22*9510 
15*8034    23-6367 

S                     o 

8 

19-2725 
19-6359 

1  142 

•8172 

82     700 

8-0 

4241 
4242 

8        7'2425 
25§   :    7-9.88 

16-5641 
16-0854 

1  1 

45 

3-2313 
3-8803 

4-9054 
4-3955 

8  1    809 

9'S 

4198 

5 

16-3558    23*2330 

8 

20-2042 

"4377 

4243 

7t  :  8-0859 

16-5757 

9 

4-0733      4-8779 

4199 

21 

4, 

18*7705  123*5074 

22§ 

22*6056 

•8178 

4244 

12             8-4764 

16-0300 

4-4409      4-3159 

4200 

4T 

19-3466    22-7413 

5 

23-2128 

•0790 

4245 

I,             8-7799 

16*6645 

-9 

4*7688 

4-9361 

4201 

44§ 

20-0073    23-1769 

465 

23-8542 

•5408 

82     706 

9'3 

4246 

10           IO*222I 

16-631  1 

6*2090 

4-8386 

4202 

4 

f 

20-7887 

23-4277 

'9 

24-6234 

•8254 

4247 

6       10-3907 

16*6840 

9 

6-3800 

4-8861 

4203 
4204 
4205 
4206 

IO 

24 

6 
\ 

21-3712 
6-5667 
1  1-8309 
15-5761 

f              £  £ 

23*2OOI 
24*8580 
24*1060 
247150 

21 
•*'§ 

7 

IO 

25-2162 

I0'3555 
15*6458 
19*3606 

11-6235 
12-6362 

I  2'  I  140 
12-8850 

4248 

4249 
4250 

4251 

4*     10-9309 

4*     11-0579 
4*     12-9085 

16-5706 
16*2206 
15*9834 

6 

5 
7 
6 

6-91  14 
7-0245 
8*8621 
9'9725 

47469 
4-3934 
4-0708 
4-221  1 

4207 

,  '•/-.Q 

6 

16-4663 

24-1030 

10 

20*2771 

I2-3IIO 

4252 

38§     14*6863 

16-5661 

39§     10-6650 

4'5783 

81    821 

9'S 

4.200 

5 

10*0751 

13-7362 

4253 

6       16-4141 

16*3860 

8 

12*3866 

4-3249 

4209 
4210 
421  1 

3* 
16 

8-4674 
97651 

25'2559 
25-4622 

4 
6 

H 

11*6572 
12-2381 
13-5228 

13*8914 
I3*1203 

'3'3777 

4254 

4255 
4256 

12           18-3285 

7       18-8703 
17       19*1819 

16*9200 
167430 
16-8046 

i3 

12 

22§ 

14*3189 
14*8530 
15-1663 

4-7710 

4'573' 
4-6184 

Plate  411  2.     No.  4217.      The  3™  image  of  this  star  coincides  with  the  6m  image 

of  No.  4218,  and  is  not  measurable. 

i  rtieau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i43«-7  of  R.A.  at  Dec.  +  82",  and  i64"i  at  Dec.  +  83*. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


811 


Z  O  N  E    +    82°. 


B.  D. 

B.  D. 

I/. 

Dinni. 

X.                       y. 

No.             Mag. 

I'ism.              x. 

H- 

1MA1I1. 

x.                    y. 

No. 

Mag. 

R.A.  23''  om  to  2 

3h  4om  —  contd. 

R.A.  23h  om  to  2 

3h  40™  —  contd. 

Centre      R.A.  Z3h  2o°>  Dec.  -f  82°             R.A.  23!"  3o"»  Dec.  +  83° 

Centre        R.A.  23h  2om  Dec.  +  82"             R.A.  I3h  30™  Dec.  -f  83° 

Plate  4094.    1898,  Aug.  19.          Plate  4112.    1898,   Sept.  10. 

Plate  4094.     1898,  Aug.  19.       Plate  4112.     1898,  Sept.  20. 

„                   m. 

m. 

4257 

6*     19-2570 

16-8845 

- 

15-2441 

4-6958 

4316 

4* 

14-5164 

2O-I228 

6 

10-6524 

8-1396 

4258 

23§     2°7521 

16-7058 

27§ 

16-7314 

4'4542 

8l     828        9-0 

43  "7 

5 

16-5481 

21-0637 

6 

127219 

8-9940 

4259 

4*     21-6416 

16-6464 

6* 

17-6163 

4'353' 

4318 

23§ 

I7H427 

20-4925 

27§ 

13-5912 

8-3839 

82     721 

9-2 

4260 

19       21-8202 

;  16  3666 

2!§ 

177842 

4-0672 

43'9 

12* 

18-2214 

20-1947 

12 

H-3573 

8-0485 

4261 

5         7-0212 

169363 

6* 

3-0267 

5-2862 

4320 

12 

21-6509 

20-7560 

16 

17-8054 

8-4624 

4262 

22              7-4689 

17-2448 

29 

3-4828 

5-5726 

4321 

4* 

8  6169 

21-3296 

5* 

;   4-8108 

9-6058 

4263 

33§       7-5066 

i  '7'4547 

3-5299 

5-78I3 

82     708        9-5 

4322 

4* 

9-4074 

2I-2OI7 

6* 

5-5948 

9-4416 

4264 

4°!j 

87920 

I7-37I3 

4°§ 

4-8106 

5-6424 

82     710        9-4 

4323 

ii 

10-5208 

21*6140 

ii 

6-7268 

9-8049 

4265 

5 

9-1813 

16-7588 

7 

5-1738 

5-0150 

4324 

n 

11-1481 

21-7820 

12 

7'3592 

9-9450 

4266 

6         9-9360 

16-7826 

6* 

5-9309      5-0054 

4325 

4* 

11-1683 

21-4191 

6 

7-3642  ;    9-5827 

4267 

6       10-7843 

16-9638 

13 

67859      5-1482 

4326 

4* 

12-0510 

217579 

5 

8-2590      9-8836 

4268 

4*     12-9085 

17-2741 

6 

8-9198      5-3649 

4327 

8    :  12-6729 

209855 

1  1 

8-8482  '    9-0840 

4269 

9       <395i° 

17-4216 

'3 

9-9690      5-4654 

4328 

9 

13*2106 

21*1  806 

15 

9-3931  '    9-2553 

42-0 

4 

10-2895      5-7760 

4329 

5* 

13-4831 

20-9473 

6 

9-6539      9-0115 

42~  ' 

26$ 

'5  "4942 

i--*729 

28§ 

115298      5-8482 

82     719 

9'5 

4330 

4* 

14-4672 

21-5697 

6 

io"6666      9-5867 

4272 

-* 

15-5691 

•  17-2102 

8 

11-5776      5-1829 

433' 

16 

17-0205 

21-4839 

18 

13-2150      9-3889 

4273 

5t 

15-5510 

17-9I93 

6 

11-5895      5-8933 

4332 

19     i  18-6882 

21-6943 

19 

14-8896      9-5273 

42'4 

4 

13-3068 

5-4889 

4333 

64§ 

18-9755 

2'"9755 

79§ 

15-1855 

97974 

82     728 

7'5 

42~5 

«9 

17-4981 

18-0303 

z'§ 

'3-5395 

5-9187 

4334 

n 

6-7268 

22-0155 

14 

2-9498 

'0-3745 

4276 

19-4060 

18-1464 

36§ 

>5'45°7       5^535 

82     729 

9'4 

4335 

'7 

7-1249 

22-6210 

i- 

3-3777 

10-9623 

427~ 

35§ 

20-5289 

177800 

36§ 

l65552       5-5359 

82    73' 

9'4 

4336 

4* 

9-6478 

22-3621 

6 

5-8848 

10-5916 

4278 

54? 

20-8730 

18-1062 

583 

169132       5-8464 

82    733 

8'5 

4337 

5 

9-6782 

22'3747 

6 

5-9166 

10  6027 

4279 

4* 

7'5727 

I7-9784 

8 

3-6204      6*3050 

4338 

5 

11-4053 

22-7043 

6 

7-6582     10-8554 

4280 

13     j    8-6522 

17-8304 

'7 

4-6921 

6-1079 

4339 

42§ 

12-5411 

22-0535 

42$ 

8-7631     10-1566 

82    716       8-8 

4281 

ifl 

9-0846 

18-2546 

21 

5-1422 

6-5101 

434° 

21 

13-1820 

22-7361 

22§ 

9-4329     10-8109 

4:S- 

5 

9-6034 

18-3875 

7 

5-6655 

6-6238 

434i 

40$ 

187558 

23-0910 

403 

15-0173 

10-9176 

82    726 

9'5 

4285 

1  5 

97523 

18-2519 

18 

5-8098 

6-4796 

4342 

4* 

19-0176 

23-1350 

6 

15-2799    10-9512 

4284 

8 

10-2253 

18-2836 

13 

6-2831 

6-4923 

4343 

10 

9-0538 

23-5291 

12 

5-3429        7831 

4285 

16 

10-3515 

18-5695 

20 

.6-4221 

67710 

4344 

9 

11-3986 

23-1816 

'3 

7-6708 

•3324 

4286 

4* 

10-5889 

18-6054 

5 

6-6609  i    6-7962 

4345 

16 

12-7990 

23-8279 

17 

9  0990 

•9167 

4287 

7 

11-3467 

18-6431 

10 

7-4198  ,    67993 

4346 

5 

13-4685 

23-0869 

5 

9733' 

•'472 

4288 

5 

7-5430      6-9350 

4347 

'9 

I5'2"93 

23-2419 

'9 

11-5505 

•2231 

4289 

6 

8-5492      67651 

4348 

4* 

16-3636 

23-9053 

5 

12-6630        "8363 

4290 

5 

10-0168       6-5308 

4349 

4* 

16-7391 

23-8169 

4 

13-0370  1      -7344 

4291 

5 

11-2052       6-7351 

435° 

5 

18-3118 

23-2463 

5 

14-5798        -0962 

4292 

4*     I5-I550 

18-6732 

6 

11-2254 

6-6642 

23 

20-7670 

23-3432 

17-0370 

1  1-0810 

4293 

5 

117405 

6-1396 

4352 

7 

20-9356 

237240 

10 

17-2227 

"'4559 

4294 

5 

>3-2'43 

67059 

4353 

8 

8-6254 

24-3623 

7 

4-95  '5 

12-6345 

4295 

5 

I3-9354 

6-1497 

4354 

'9 

9-4617 

24-i955 

20 

57796 

12-4328 

4296 

10 

21-9303 

18-7906 

10 

17-9990      6-4845 

4355 

5* 

14-1867 

24-1976 

5 

10-4999    12-2269 

4297 

7 

7-4597 

196352 

7 

3-5814      7-9645 

43>6 

8* 

15-001  1 

24-8009 

9 

11-3440    127947 

4298 

4*      7-7615 

'9-4564 

6* 

3-8779      7-7750 

4357 

7* 

17-1030 

24-5046 

6 

13-4291     12-4051 

4299 

6     ,    7-8622 

19-1089 

8 

3-9595 

7-4'97 

4358 

4'§ 

17-8059 

24-8755 

43§ 

14-1479     12-7425 

82    722 

9'3 

4300 

4*       9-3889 

19-6734 

7 

5-5105 

7"9'53 

4359 

38§     20-1911 

24-2440 

4°§ 

16-5000    12*0090 

82    732 

9'4 

4301 

6        9-4321 

19-4609 

10 

5'543' 

7-7033 

9        8-4119 

24-9873 

13 

4-7687  :  13-2680 

4302 

18     :   9-4623 

19-41  2O 

'9§ 

7^535 

4361 

36§     10-5135 

25-6367 

37§ 

6-8963     13-8251 

82    711 

9'2 

43°3 

4°§     "'42I5 

19-2484 

4'§ 

7-5204 

7-4034 

82    714 

9-0 

4362 

46;;     11-4673 

24-8658 

53§ 

7-8136    13-0133 

82    712 

9-0 

4304 

15       12-1724 

197242 

16 

8-2905 

7-8435 

4363 

37§     "'5439 

24-8661 

35§ 

7-8894     ;    I3-0085 

82    713 

87 

43o> 

24§     12-4221 

19-5954 

23§ 

8-5348 

77056 

82    715 

9-2 

4364 

6 

I5-51I5        I3-8430 

43°6 

22§    ;  13-8689 

19-8148 

23§ 

9-9900 

7-8603 

82    718 

9'5 

4365 

4* 

19-5374 

25-9828 

6 

15-9233        I37736 

4307 

13     :  14-6024 

19-6027 

'5 

107137 

7-6163 

4366 

18 

20-1764 

25'9635 

20§ 

16-5620        137254 

4308 

5t  ,  i4'9992 

'97557 

8 

11-1174 

77555 

4367 

21 

2I-I  506 

26-0158 

18 

17-5377        I3-736I 

4309 

34§     18-2116 

20-1255 

36§ 

14-3422 

7-9813 

82    723 

9-0 

4310 

4!  |  20-0976 

20-0955 

6 

16-2246 

7-8701 

65§ 

22-5279 

17-4364 

82    735       8-2 

43U 

4 

20-2403 

i9'3493 

5 

'6-3358 

7-1167 

62§ 

23-6280 

17-2946 

81    832       8-8 

4312 

20 

21-7761 

20-1715 

2'§ 

17-9066 

7-8711 

24.  -4.99  I 

18-8128 

^^    740       9-0 

43'3 

lot 

21-8389 

'9'3'74 

12 

17-9303 

7-0160 

7o§     23-6223 

19-6643 

82  736    8-5 

43'4 

12 

12-0571 

20-7048 

I" 

8-2194 

8-8301 

55§ 

4-8033 

20-6725 

82  707     8-5 

5* 

12-0672 

20-8563 

6 

8-2354 

8-9818 

26§ 

1-5497 

22-3496 

82  703     5-0 

26§ 

26-0790 

22-4797 

82    743 

var. 

Plate  4094.     No.  43  19.     The  3™  image  of  this  star  coincides  with 

the  6m  image  of  Ao.  4309. 

t  rescau  interval  represents  very  nearly  5'  =  '435"7  of  R.A.  at  Dec.  +  82*,  and  164"-!  at  Dec.  +  83°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    82°. 


Nf. 

B.  D. 

DiJini  . 

B.  D. 

u. 

Dijun. 

X, 

y- 

Oiiiui. 

X, 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Duuti 

X. 

V' 

y* 

No. 

Mag. 

R.A.  23h  40™  to  oh  o"1 

R.A.  23h  40m  to  oh  oin  —  contd. 

Centre        R.A.  oh  om  Dec.  +  82*               R.A.  Z3h  30™  Dec.  +  83' 

Centre      R.A.  oh  om  Dec.  +  82*               R.A.  23^  30™  Dec.  +  83* 

Plate  4123.     1898,  Sept.  23.         Plate  4112.     1898,  Sept.  20. 

Plate  4123.     1898,  Sept.  23.        Plate  4112.     1898,  Sept.  20. 

m. 

o 

m. 

4368 

22 

5-7569 

15-1097 

3' 

18-0797 

2-8178 

81°  829 

9'5 

44*5 

4* 

7-1253 

20-2601 

10 

18-7708 

8-1037 

4369 

IO 

6-0908 

14-4244 

21 

18-4975 

2-1813 

4416 

6 

7-49!5 

20-9428 

8 

19-0474 

8-8262 

4370 

27 

6-7996 

14-1742 

4'§ 

19-2327 

2-0248 

Si     831 

9'4 

44'7 

21 

8-0313 

20-5910 

28§ 

19-6321 

8-5465 

82    737 

9'5 

4371 

9 

19-2324 

2-8003 

4418 

8 

22-9386 

8-8833 

4372 

16 

8-5588 

14-4808 

34 

20-9387 

2-5537 

4419 

-* 
5 

11-5094 

'97947 

1  1 

23-181  1 

8-2054 

4373 

5* 

1  0-3474 

14-3181 

7 

22-7322 

2-6245 

4420 

39§ 

11-7409 

20-0445 

45§ 

23-3803 

8-4821 

82    744 

9'3 

4374 

1  1 

1  1-2326 

14-5648 

21 

23-5804 

2-9828 

4421 

5* 

11-8594 

19-6366 

9 

23-5498 

8-0927 

4375 

21 

6-7502 

'5'3548 

36§ 

19-0330 

3-1891 

81     830 

9'5 

4422 

6* 

6-8312 

21-5330 

8 

18-3199 

9-3261 

4376 

25§ 

7-7217 

15-4529 

39S 

19-9848 

3-4088 

81    834 

9'5 

4423 

8* 

6-9989 

21-8257 

H 

'8-4453 

9-6390 

4377 

8 

11-2315 

14-8182 

18 

23-5460 

3'2339 

4424 

'7 

8-3005 

21-4256 

22 

19-7896 

9'4i°3 

82    738 

9'5 

4378 

6o§ 

13-2687 

15-2073 

86§ 

25-5183 

3-8811 

81    841 

9-2 

4425 

7 

19-9198 

9-6144 

4379 

4*      6-3421 

16-7093 

1  1 

18-4547 

4-4797 

4426 

6 

20-8244 

9-1320 

4380 

63§   ;    7-5653 

16-9895 

65§ 

19-6319 

4'9'47 

81    832 

8-8 

4427 

I09§ 

10-8685 

21-6749 

II2§ 

22-3050 

9-9880 

82    743 

var. 

438i 

13 

7-5979 

16-3837 

23§ 

19-7401 

4-3182 

4428 

12 

11-2174 

207323 

21 

22-7716 

9-0962 

4382 

IO 

10-1304 

16-4210 

25 

22-2487 

4-6818 

4429 

5 

22-7820 

9-2505 

4383 

8 

11-6345 

15-8750 

'7 

23-8095 

4'3347 

443° 

26§ 

12-1486 

20-6136 

37§ 

23-7096 

9-1009 

82    746 

9'3 

4384 

64§ 

6-5081 

17-3171 

64§ 

18-5398 

5-1058 

82    735 

8-2 

443i 

6t 

13-4291 

21-2026 

H 

24-9041 

9-8486 

4385 

i? 

7-2569 

17-8778 

23 

19-21  18 

5-7570 

4432 

7t 

6-6442 

22-3653 

13 

18-0232 

10-1319 

4386 

3* 

7-801  1 

17-6536 

IO 

19-7806 

5-6033 

4433 

'3 

6-9H3 

22-9460 

20 

18-2180 

10-7394 

82    734 

9'5 

4387 

5* 

8-3650 

17-0605 

12 

20-4134 

5-0858 

4434 

'4 

8-4388 

22-4745 

'9 

19-7915 

10-4676 

4388 

10 

11-2171 

17-1076 

22 

23-2360 

5'5°23 

4435 

20 

8-7642     22-1474 

2l§ 

20-1498 

10-1845 

82    739 

9'5 

4389 

22 

1  1  -9403 

17-1159 

38§ 

23-9538 

5-6044 

82    745 

9'5 

4436 

7 

20-2090 

10-8382 

439° 

4* 

6-8871 

187515 

1  1 

J8-7331 

6-5748 

4437 

6 

9'5Z95 

22-5530 

'5 

20-8625 

10-6862 

4391 

8 

6-8929 

18-2813 

18 

18-8005 

6-1098 

4438 

7 

22-8505 

10-3105 

4392 

6 

19-2044 

6-8797 

4439 

4 

12-5897 

21-8680 

IO 

23-9858 

10-4002 

4393 

5 

19-4904 

6-8096 

444° 

33§ 

127581 

22*0625 

43§ 

24-1278 

10-6134 

82    747 

9'5 

4394 

6 

7-8691 

18-4138 

13 

19-7491 

6-3663 

444  1 

44§ 

9-4205 

23-8661 

44§ 

20-5861 

11-9750 

82    742 

9'3 

4395 

5 

19-8755 

6-8336 

4442 

5t 

9-6801 

23-3740 

12 

20-9086 

11-5186 

4396 

47§ 

8-6834 

I8'3379 

46§ 

20-5675 

6-393I 

82    740 

9-0 

4443 

4* 

11-6982 

23-4278 

8 

22-9002 

ii-8335 

4397 

7* 

9-0829 

18-4960 

15 

20-9408 

6-6053 

4444 

7 

12-0852 

22-7774 

16 

23-3685 

11-2393 

4398 

4 

21-0273 

6-7414 

4445 

3* 

13-0979 

23-4056 

9 

24-2913 

11-9925 

4399 

6 

21-9620 

6-3948 

4446 

8 

9-4548 

24-1327 

'5 

20-5848 

12-2434 

4400 

6* 

11-2266 

17-6331 

16 

23-1805 

6-0258 

4447 

4* 

13-1528 

23-7566 

IO 

24-3022 

12-3452 

4401 

20 

13-8126 

17-8937 

37 

25-7094 

6-6184 

82    749 

9'5 

4448 

5 

24'3599 

12-3104 

4402 

5 

18-1221 

7-I340 

4449 

10 

24-8325 

127574 

44°  3 

4 

18-8948 

7-7436 

445° 

9 

18-8286 

13-4770 

4404 

6 

19-3907 

7-6046 

445i 

5 

19-0849 

13-1511 

4405 

6 

19-4646 

7-8609 

4452 

7 

19-6256 

13-7766 

4406 

7* 

7-8875 

!9'8337 

1  1 

I9'S*43 

77774 

4453 

IO 

11-3107 

25-3622 

18 

22-2676 

13-7002 

4407 

64§ 

7-9666 

19-3250 

64§ 

19-7301 

7-2841 

82    736 

8-5 

4454 

8 

23-3216 

13-3625 

4408 

5 

8-1210 

19-2010 

1  1 

19-8975 

7-1797 

4455 

9 

12-7346 

24-9520 

18 

23-7330 

13-4772 

4409 

IO 

8-5205 

!9'2553 

15 

20-2887 

7-2850 

4456 

7 

24'35!9 

!3-4'97 

4410 

IO 

8-8974 

19-2949 

16 

20-6554 

7'3742 

4411 

24 

9'5473 

19-5620 

33§ 

21-2644 

7-7224 

53§ 

4'99'  3 

18-2644 

82    733 

8-5 

4412 

6* 

1  1-9908 

18-5959 

«3 

23-8117 

7-0813 

39 

27150 

20-7102 

82    723 

9-0 

44i3 

94§ 

13-0810 

19-0085 

92§ 

24-8440 

7-6270 

82    748 

7-0 

74§ 

378S9 

22-4029 

82    728 

7'5 

4414 

7 

6-8096 

20-4073 

15 

18-4414 

8-2079 

No.  4427.     V  Cephei. 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  I43»7  of  R.A.  at  Dec.  +  82°,  and  i64s'i  at  Dec.  +  83*. 
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ZONE  +  83°. 


B.D. 

B.D. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam.             x.                    y. 

No. 

Diam. 

z. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

i 

Xo. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  oh  om  to  oh  30™ 

R.A.  oh  om  to  oh  3om  —  contd. 

Centre        R.A.  oh  30™  Dec.  +  83'                      R.A.  oh  Om  Dec.  -f  84* 

Centre      R.A.  o>>  30"  Dec.  +  83'               R 

A.  oh  om  Dec.  +  84* 

Plate  4130.     1898,  Sept.  25.               Plate  5136.     1900,  Oct.  3. 

Plate  4130.     1898,  Sept.  25.          Plate  5136.     1900,  Oct.  3. 

o 

m. 

* 

m. 

I 

9 

3'9257 

14-9903 

9 

14-7509 

2-4160 

49 

21 

11-5118 

22-8690 

'9 

21-2914 

11-1863 

2 

12 

4-2220 

14-7814 

1  1 

15-0725 

2-2479 

5° 

4 

13-4304   22-3076 

3* 

23-2644 

10-8689 

3 

24 

4-7808 

'4-3I75 

21 

15-6885 

1-8567 

51 

34§ 

13-6703     22-0448 

2/§ 

23-5362 

10-6391 

83        8 

9'5 

4 

7 

87705 

14-3665 

4* 

19-6383 

2-4055 

52 

4 

6-7708    23-5954 

4 

16-4927 

•3109 

5 

6        8-9525 

14-5189 

53 

S 

7-0265   23-7532 

5* 

167285 

•4991 

6 

3°§       9-654° 

14-8079 

29 

20-4594      2-9533 

82        9 

9'5 

54 

5 

8-3803    23-8672 

6 

18-0590 

•7833 

7 

1  1 

9-9398 

H'5423 

6* 

20-7757      2-7280 

55 

15 

9-3915    23-9453 

1  1 

19-0520 

•9852 

8 

85§    i  J3'2393 

14-9007 

78§ 

24-0065      3-4938 

82      14  i    8-3 

56 

34§ 

9-8577    23-8562 

24§ 

19-5248 

•9590 

9 

4         4'l635 

15-0100 

3* 

14-9866      2-4604 

57 

27 

11-1453    23-0508 

22§ 

20-9023 

•3190 

10 

4 

4-9860 

15-2568 

4* 

15-7726      2-8154 

58 

24 

11-5594   23-2296 

2O 

21-2903          -5497 

1  1 

7 

1  1-0293 

15-6152 

5* 

21-7222      3-9304 

59 

24§ 

12-5923   23-2214 

2O 

22-3190          -6699 

12 

20 

12-9185 

15-0390 

16 

23-6691 

3"5925 

60 

7 

13-8325    23-6301 

6 

23-4985     i2'2329 

13 

5 

4-5983 

16-9818 

-* 

15-1686 

4-4764 

61 

16 

4-9710   24-8305 

16 

14-5531    ;  12-3105 

83    674 

9'5 

14 

20 

4-9303 

16-1642 

18 

15-6035 

37047 

62 

18 

8-9990    24-8580 

i7 

18-5469 

12-8423 

15 

18 

6-4697 

16-2505 

16 

17-1195 

3-9862 

63 

16 

9-5949   24-8393 

1  1 

19-1398 

12-8993 

16 

10 

7-1321 

16-4725 

9 

17-7481 

4-2882 

64 

27§ 

12-0960     24-6509 

22§ 

21-6450 

13-0268 

17 

10         9-2761 

16-4805 

8       19-8746 

4-5669 

65 

38§ 

6-5813     25'9338 

H§ 

16-0153 

13-6072 

83            2 

9'5 

18 

19         9-8247 

16-5768 

17       20-4072 

47315 

66 

18 

77275    25-1833 

17 

17-2450 

13-0060 

'9 

25         9-9212 

l6-3545 

22 

20-5308 

4-5225 

67 

i8§ 

8-5445     25'l663 

'4 

18-0562 

13-0928 

20 

15         5-6882 

i7'2975 

12 

l6'2I2I 

4'9z83 

21 

8         7-5844 

17-3361 

7 

I8-0868 

5-2046 

48§ 

24-8594 

12-6210 

83         12 

9-2 

22 

9      11-6825 

i7'5235 

8 

22-1307 

5-9025 

23 

38§       7-6560 

18-8175 

24§ 

17-9725 

6-6819 

83        4 

9'5 

24 

8     i    9-0831 

18-2359 

6 

19-4630 

6-2860 

25 

4        9'5742 

18-2030 

4* 

19-9536 

6-3142 

R.A.  oh  3omto  ih  om 

26 

27 

8       10-5983 
6       iri754 

18-3855 
18-0453 

5 
5* 

20-9483 
21-5598 

6-6210 

6"3597 

\j 

Centre       R.A.  oh  30"°  Dec.  +  83°                 R.A.  i"  o">  Dec.  +84° 

28 

ii         8-9908 

19-8459 

ii 

19-1687 

7-8696 

Plate  4130.    1898,  Sept.  25.        Plate  4758.    1899,060.30. 

29 

19       13-0936 

19-4763 

'9 

23-2854 

8-0213 

0 

m. 

3° 

5       13-4262 

19-9908 

4* 

23-5525 

8-5702 

68 

5* 

21-0327 

14-6026 

7* 

10-0844 

2-3980 

3i 

7       I5-5790 

19-8299 

3 

237199 

8-4297 

69 

7 

21-5365 

14-9688 

10 

10-6289 

2-6953 

32 

59§       6-1996    20-1680 

43§     16-3583 

7-8387 

83        3 

9-0 

70 

13 

22-3001 

14-7467 

'4 

11-3569 

2-3739 

33 

6     !    6-5672     20-1430 

6      16-7262 

7-8591 

71 

J4 

22-4327 

14-5928 

13 

11-4691 

2-2034 

34 

6 

7-9930    20-9803 

7       18-0350 

8-8693 

72 

12 

23-0090 

14-4878 

16 

12-0253 

2-0253 

35 

12              IO-2686      :    2O-6834 

14      20-3298 

8-8598 

73 

31 

24-4674 

14-1132 

3J§ 

13-4199 

1-4570 

82    28 

9'4 

36 

9      13-4891     20-4056 

7      23'5595 

8-9925 

74 

13 

24-4762 

14-8127 

'3 

13-5225 

2-1505 

37 

72§       5-4141  ;  21-5399 

55§     15-4087 

9'iooo 

83        i 

8-5 

75 

6 

14-7634    14-6476 

5* 

3-8741 

3-2794 

38 

4        6'5954  ,2i-34io 

6       16-6048 

9-0520 

76 

5* 

20-0931 

i5'3>84 

6 

9'2455 

3<2349 

39 

8 

6-7864    21-5368 

10      167677 

9-2716 

77 

23 

20-1840 

15-3697 

27 

9'34H 

3-2722 

4° 

4        7-3495     2I"i653 

4*     I7'3727 

8-9729 

78 

6 

20-8064 

15-3137 

9 

9-9511 

3-1328 

41 

4        8-3590    21-3948 

4*     18-3469 

9-3280 

79 

47§ 

21-1093 

15-9675 

5°§ 

10-3360  i    37402 

82         22 

9"1 

42 

10         8-5989     21-1373 

8       18-6170 

9-1017 

80 

24* 

21-1193 

16-0469 

30 

10-3585      3-8161 

43 

10 

8-7717     21-0845 

7       18-7961 

9-0702 

81 

17 

14-2418 

I5-4538 

27 

3-4645      4-1441 

44 

4°§ 

11-5237     21-0208 

35§     2i'5334 

9'3524 

83       7      9'5 

82 

8 

17-3997 

16-6555 

9 

6-7535      4-9161 

+5 

5      13-1526    21-5670 

83 

5 

17-6306     15-9081 

6* 

6-8831      4-1456 

46 

7        7-3909    22-3420 

5       17-2685 

10-1464 

84 

'32§ 

19-5617 

16-1  130 

'36§ 

8-8216      4-0872 

82         20 

6-5 

47 

9 

9-6679 

22-3763 

10 

I9-5225 

10-4658 

85 

6i§ 

20-3934 

16-1944 

54§ 

9-6583      4-0606 

82         21 

9-1 

48 

42§     10-9920 

22-6324 

29§ 

2O-8O26 

10-8846 

83       6 

9'5 

86 

5 

21-2724 

17-0942 

1  1 

10-6512 

4-8355 

Plate  4130.     No.  80.     The  3™  image  coincides  with  the  6™  image  of  No.  79. 

i  rttta.u  interval  represents  very  nearly  5'  =  i64'-i  of  R.A.  at  Dec.  +  83°,  and  igi*'3  at  Dee.  + 

84'. 
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GREENWICH  ASTROGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE    +    83°. 


Wft 

B.  D. 

Vrt 

niiiin.            x. 

B.  D. 

wo. 

X, 

?/. 

?/. 

No. 

Mag. 

.^O. 

Diam. 

X. 

?/• 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  oh  30™  to  ih  om  —  contd. 

R.A.  oh  30™  to  ih  om  —  contd. 

Centre      R.A.  oh  30"'  Dec.  +  83°                R.A.  ih  o™  Dec.  +  84° 

Centre       R.A.  o1'  30"'  Dec.  +83*               R.A.  i1'  o<"  Dec.  +  84° 

Plate  4130.    1898,  Sept.  25.         Plate  4758.    1899,  Deo.  30. 

Plate  4130.     1898,  Sept.  25.         Plate  4758.     1899,0^.30. 

f 

m. 

• 

m. 

8? 
o  o 

4 

21-7714 

16-8312 

6 

o 

11-1086 

4-5106 

I46 

6        9-1094     12-6081 

88 

'5 

22-4840 

16-5447 

IS 

11  7775 

4-1295 

'47 

4     ;  12*6073     12-8675 

89 

5 

15-4027 

17-1318 

7 

4-8397 

5-6531 

148 

13 

14-8630 

25-0888 

16         5-3628     13-6116 

90 

4* 

21-3840 

17-4879 

6 

10-8135 

5-2144 

149 

6t 

15-6082 

25-4877 

14        6-1534     13-9084 

91 

23 

21-6817 

18-2031 

25§ 

11-2032 

5-8806 

150 

5* 

20-8571 

25-8799 

12           11-4077        13-6007 

92 

13 

22-8541 

17-9390 

'5 

12-3302 

5-4636 

151 

9* 

21-4226 

25-8153 

H 

n'9574     13-4614 

93 

5 

12-6386 

5-J757 

152 

7 

12-1183     13-0702 

94 

5* 

23-9213 

I7-6533 

7* 

13-3489 

5'0398 

95 

3!§ 

17-7109 

18-0073 

36§ 

7-2408 

6-2156 

83      H 

9'5 

IOI§ 

2-393°      3-7256 

82         14 

8-3 

96 

4* 

17-7157 

18-4434 

7 

7-3042 

6-6485 

72§ 

26-8013 

23-4622 

83        27 

9-2 

97 

15 

18-2556 

18-5865 

21 

7-8583 

67IS3 

98 

ii 

20-3608 

18-1568 

13 

9-8881 

6-0123 

99 

'4 

22-8619 

'87753 

18 

12-4500 

6-2919 

RA       •»  h  j—  viii  4-  n    »  h    **  x-xTii 

IOO 

5* 

237923 

19-3009 

8 

i3-4407 

6-6868 

.A.   I    O1  to  I     30 

IOI 

5* 

15-5893 

20-4477 

5 

5-3304 

7'9244 

Centre        R.A.  ih  30"'  Dec.  +  83°                 R.A.  i1'  o"'  Dec.  +  84* 

IO2 
103 

22§ 

5 

18-7040 
19-8279 

19-2763 
i9"J345 

24§ 
9 

8-3955 
9-4901 

7-3393 
7-0509 

Plate  6544.     1905,  Oct.  27.         Plate  4758.     1899,  Dec.  30. 

IO4 

4t 

23-5262 

20-3830 

7 

13-3261 

7-7969 

o 

m. 

105 

5 

13-5684 

7-4602 

'53 

7 

3-4078     14-9795 

IO 

I4-3357      2-3004 

106 

5* 

24-1394 

19-8109 

7 

13-8492 

7-1456 

154 

8 

3-8293  ;  14-5397 

9     '  14-8105       1-9183 

107 

4* 

24-2361 

20-0314 

6 

13-9783 

7'355' 

J55 

8 

5-5638  ;  15-1153 

9 

I6-4545 

2-7170 

108 

4* 

14-0598 

»9'4743 

5* 

3-8156 

8-1556 

I56 

20 

7-6507    14-5704 

25§ 

18-5949 

2-4569 

109 

28 

14-0719 

19-7261 

39§ 

3-8634 

8-4029 

'57 

5 

9-9338    14-5788 

7* 

20-8546 

27731 

10 

5 

14-2430 

20-3304 

4-ii53 

8-9783 

I58 

5 

10-0977 

14-3296 

5* 

21-0508 

2-5453 

1  1 

5 

15-0298 

20-2486 

7 

4-8840 

8-7932 

'59 

8 

13-5410 

14-7842 

12 

4 

17-1042 

20-4462 

6 

6-9626 

8-7114 

1  60 

6* 

3-5468 

15-7686 

8 

14-3689 

3-0993 

13 

7 

17-2891 

20-5012 

10 

7-1540 

8-7417 

161 

ii 

7-7151 

15-5481 

H 

18-5288 

3-4355 

H 

7 

17-8238 

20-5506 

13 

7-6923 

8-7199 

162 

9 

7-7380 

15-1303 

15 

18-6049 

3-0260 

'5 

5 

20-5486 

21-1417 

8 

10-4724 

8-9428 

163 

5 

10-1218 

15-0165 

4* 

20-9808 

3-2305 

116 

3° 

217904 

20-8257 

26§ 

11-6589 

8-4651 

83         21 

9'5 

164 

7 

11-5045 

14-7873 

6 

22-3888 

3-1862 

117 

8 

14-6189 

21-1803 

'5 

4-5993 

9-7716 

165 

5 

12-6487 

15-2848 

118 

5* 

14-9792 

20-8555 

7 

4-9150 

9-4026 

1  66 

10 

13-2174 

14-7859 

6*    24-0852 

3-4I43 

119 

st 

23-6018 

22-5673 

1  1 

13-6858 

9-9506 

167 

1  1 

13-7212 

15-2052 

13     '  24-5253 

3-8976 

IZO 

7 

13-7104 

9-3455 

168 

7 

3-6813 

16-7004 

10       14-3769 

4-0400 

121 

4* 

14-7966 

22-3608 

7 

4-9307 

10-9189 

169 

7 

37394 

17-3265 

12           14-3510 

4-6703 

122 

29§ 

15-6857 

22-3229 

33§ 

5-8081 

10-7609 

83         13 

9"5 

170 

21 

3-7990 

17-3228 

34§ 

14  4107 

4-6721 

82     29 

9'5 

123 

8 

15-9269 

22-5691 

13 

6-0815 

10-9743 

171 

27§ 

4H415 

17-3641 

37$ 

15-0425 

47968 

82     31 

9'5 

124 

4* 

16-0959 

22-4674 

6 

6-2342 

10-8496 

172 

5 

5'5983 

17-1191 

8 

16-2207 

47085 

I25 

4* 

17-1441 

22-6854 

6 

7-3035 

10-9249 

'73 

9 

7-0323 

16-8050 

IO 

17-6843 

4-5902 

126 

3°§ 

17-9528 

22-4539 

3°§ 

8-0721 

10-5893 

83      16 

9'5 

'74 

4 

97S58 

16-8193 

127 

29 

18-0645 

22-6289 

27§ 

8-2066 

10-7486 

83      17 

9'5 

«75 

18 

9-8652 

16-0375 

23 

20-5922 

4-2081 

82      35 

9'5 

128 

4 

18-1801 

21-9415 

7 

8-2336 

10-0534 

176 

H 

137923 

15-3320 

i/* 

24-5791 

4-0323 

129 

'4 

19-7518 

22-8584 

16 

9-9092 

10-7542 

177 

H 

3-6977 

17-9940 

20 

14-2197 

5-3239 

130 

4* 

20-1918 

22-2407 

4 

10-2608 

10-0839 

178 

5* 

5-0210 

18-2277 

9 

15-4960 

57298 

131 

6* 

21-0826 

22-4747 

10 

11-1727 

10-1912 

179 

4     i    5-6695 

18-2024 

6 

16-1470 

5-7936 

132 

6* 

21-8308 

227971 

13 

1  1-9601 

10-4146 

180 

5* 

5-6625 

18-0316 

ii 

16-1611 

5-6243 

"33 

'5 

22-1487 

22-9540 

21 

12-2961 

10-5265 

181 

4 

67294 

17-6947 

4* 

17-2693 

5-4363 

'34 

6 

14-4163 

23-3999 

13 

4-6946 

11-9968 

182 

34§ 

7-3399 

17-6188 

4i§ 

17-8768 

5-4352 

83      28 

9'3 

135 

4 

16-1278 

22-8060 

5 

6-3107 

i  1-1824 

183 

9     i    8-i55i 

17-4374 

H 

187120 

5-3680 

136 

12 

I7-3388 

23-4127 

16 

7-5920 

1  1-6205 

'184 

33§ 

10-9386 

16-7169 

43§ 

21-5685 

5-0223 

82      37 

9'5 

137 

15 

19-5382 

23-8888 

16 

9^358 

1  1-8016 

185 

5 

11-4924 

16-9343 

4* 

22-0842 

5-3I37 

138 

4* 

22-8667 

24-1639 

7 

13-1654 

11-6279 

186 

6 

13-1769 

17-2924 

9 

237084 

5^932 

'39 

4 

13-1765 

11-6105 

187 

10 

3-8408 

19-6263 

IO 

14-1467 

6-9601 

140 

5 

!3'6355 

11-8697 

188 

13 

4-7310 

19-4017 

16 

15-0564 

6-8581 

141 

6 

H'9555 

23-9875 

12 

5-3076 

12-5086 

189 

4 

15-2132 

6-2929 

142 

4«§ 

I5'2334 

23-8452 

45§ 

5-5621 

12-3315 

83          12 

9-2 

190 

17 

10-1414 

17-8895 

21 

20-6212 

6-0790 

H3 

4* 

17-5220 

24-6776 

4 

7-9394 

12-8491 

191 

22§ 

11-5210 

18-2712 

36§ 

21-9388 

6-6407 

144 

3* 

17-8493 

24-4932 

5 

8-2438 

12-6236 

192 

6 

11-8558 

18-1383 

8 

22-2845 

6-5529 

H5 

7 

18-2009 

24-1017 

12 

8-5384 

12-1926 

193 

5 

12*3091 

17-9376 

6 

22-7605 

6-4162 

. 

i  rtaeaM,  interval  represents  very  nearly  5'  =  i64»-i  of  R.A.  at  Dec.  +  83°,  and  igi"^  at  Dec.  +  84". 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE:,  1900. 
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ZONE    +    83' 


B.  D. 

X-_ 

Til  own 

it  i-ii  11 

B.D. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

Xo. 

Mag. 

o. 

Islam. 

X. 

y- 

LHuIH. 

X, 

y- 

Se. 

Mag. 

R.A.  ih  om  to  ih  30m  —  contd. 

R.A.  ih  30m  to  2h  om 

Centre       R.A.  ih  30"'  Dec.  +  83°                  R.A.  ih  om  Dec.  +  84' 

Centre       RA.  ih  30"'  Dec.  +  83'               R.A.  i>  o™  Dec.  +  84' 

Plate  6544.     1905,  Oct.  27.            Plate  4758.    1899,  Dec.  30. 

Pfctte  6544.     1905,  Oct.  27.       Plate  5108.     1900,  Sept.  21. 

m. 

t 

in. 

194 

8 

13-2420 

18-1465 

8 

23-6592 

6-7463 

247 

18 

i9'5774 

14-0815 

'3 

8-5454 

2-0987 

'95 

8       13-2642 

17-5462 

12 

23-7605 

6-1564 

248 

'5 

21-2635 

14-8774 

9 

10-3197 

2-6657 

196 

6 

13-9244 

'77453 

7* 

24-3891 

6-4411 

249 

37 

24-0587 

14-1465 

12*9948 

1-5772 

82      49 

9-2 

'97 

7* 

4'47  2  5 

20-0206 

8 

14-7200 

7-4376 

250 

8      24-1248 

14-9283 

'4 

13-1643 

2-3436 

198 

6 

15-9333 

7-3I44 

7      24-8071 

14-7910 

7 

13-8206 

2'I  190 

199 

18 

9-6306 

I9-5323 

21 

19-8963 

7-6410 

ZJ2 

5     i  i4*5792 

157667 

200 

6 

10-7445 

I9-3837 

8 

21-0203 

7-6403 

253 

13       15-0370    15-3272 

8 

4-2082 

3-9285 

2OI 

15 

12-6650 

18-6010 

30 

23-0270 

7-1211 

254 

24§     17-0190     15-2190 

34§ 

6-1594 

3-5624 

82      42 

9-5 

2O2 

6 

13-1301 

19-0974 

255 

2I§        17-8097       I  5-291  I 

22 

6-9494 

3-530I 

203 

21 

5-3880 

20-6175 

21 

15-5464 

8-1478 

256 

7 

18-5032     15-8035 

5* 

77066 

3-9498 

204 

IO 

5-7264 

21-3789 

'5 

15-7792 

S'9473 

257 

20 

19-1077  j  15-1926 

'5 

8-2233 

3-2626 

205 

r* 

5 

6-2723 

207350 

IO 

16-4073 

8-3837 

258 

21 

19-3226    15-7296 

22 

8-5075 

3-7663 

82      44 

9'5 

2O6 

20 

6-4604 

20-3706 

18 

16-6410 

8-0477 

83        26 

9'5 

259 

23 

20-3390    15-9625 

28§ 

9*5469 

3-8642 

82      45 

9'5 

207 

5 

6-7/03 

2  1-0609 

6 

16-8570 

87735 

260 

5* 

22-9853     15-5089 

4 

12*1  1OO 

3-0668 

208 

8 

10-5041 

20-3255 

'3 

20-6558 

8-5428 

261 

3°S 

23-8546 

I5-5I95 

24 

12-9708 

2-9643 

82      48 

9'5 

209 

1  1 

11-8677 

20-1533 

'7 

22-0295 

8-5534 

262 

18 

24-3568 

15-0913 

20 

i3'4'37 

2-4740 

2IO 

20 

4-1492 

22-0098 

22 

14-1323 

9-3632 

83         22 

9'5 

263 

6 

14-381  1     16-3490 

21  I 

8 

5-6736 

21-8463 

IO 

1  5-6667 

9Mr053 

264 

6 

14-6730    16-1270 

5* 

3-9506 

47721 

212 

4 

6-4469 

22-1418 

8 

16-3933 

9-8028 

265 

18 

15-4609     16-6529 

'3 

47997 

5-l877 

213 

7 

9''595 

21-4728 

IO 

19-1682 

9-5006 

266 

H 

15-6198     16-8977 

1  1 

4-9908 

5-4083 

214 

15 

"•3951 

207128 

'9 

21-4879 

9-0440 

267 

21 

15-9648     16-0100 

22 

5-2165 

4-4844 

215 

1  1 

1  1-8202 

2I-0579 

'3 

21  '8608          9H422 

268 

18 

16-1975     16-3388 

'9 

5-4890 

47781 

216 

'3 

12-4363 

20-901  5 

'9 

22-4916          9'3702 

269 

(6*) 

18-8957     16-9659 

5 

8-2481 

5  -0460 

217 

4 

12-5708 

21-3417 

4 

22-5687          9-8223 

270 

45§ 

19-0425     16-7936 

8-3686 

4-8563 

83      41 

9-0 

218 

10 

12-6661 

21-1616 

16 

22-6865          9-6581 

2/1 

5* 

19-3492     16-5538 

4* 

8-6417 

4-5799 

219 

13 

12-8490 

20-8952 

'5 

22-9036    .      9-421  I 

272 

8 

20-9670 

16-0148 

7 

10-1760 

3-8335 

22O 

7* 

4-2686 

22-8858 

IO 

14-1327        10-2492 

273 

27§ 

22-8598 

16-7838 

28§ 

12-1505 

4-3471 

82      47 

9'5 

221 

23 

5-9630 

23-1  109 

26§ 

157850       106968 

83         24 

9'5 

274 

13 

14-9705     17-5403 

IO 

4-4304 

6-1322 

222 

IO 

6-8023 

22-3618 

16 

16-7160 

10-0657 

275 

16 

14-9825 

I/-3759 

12 

4-4205 

5-9660 

223 

42§ 

7-1063 

22-6724 

463 

16-9770        10-4127 

83         27 

9-2 

276 

23 

17-8275 

17-1528 

22 

7-2119 

5-3735 

224 

-* 

6-6896 

23-4959 

8 

16-4527        11-1749 

277 

'5 

20-2191 

17-3186 

14 

9-6032 

5-2240 

22) 

6* 

7-7238 

24-1878 

7 

I7-3849 

11-9988 

278 

'4 

20-5993 

17-3043 

'4 

9-9793 

5-1606 

226 

7 

i  ri  501 

23-6467 

9 

20-8515 

11-9201 

279 

8 

24-0908 

17-8151 

6 

13-5091 

5-2122 

227 

22 

1  1-1897 

23  6459 

"§ 

20-8907        11-9228 

280 

21§ 

14-0318 

18-1280 

23 

3-S/66 

6-8361 

83      34 

9'5 

228 

8 

14-5264       I2-85II 

28! 

5 

14-6520 

18-4992 

229 

4* 

7-3248 

25-0181 

8 

16-8774       12-7697 

282 

7 

16-3544 

18-6425 

6 

5-9475 

7-0420 

230 

8 

7-9309 

24-9800 

'3 

17-4870       12-8139 

283 

45§ 

18-7198 

18-8597 

62§ 

8-3191 

6-9488 

83      40 

9-0 

231 

4 

18-4193        12-7525 

284 

9 

20-9757 

18-2555 

7 

10-4779 

6-0539 

232 

18 

9-6692 

24-7558 

22 

19-2371        I2-82IO 

285 

6      22-2542 

18-9/53 

6 

11-8375 

6-6026 

233 

4* 

11-6883 

23-6951 

9 

21-3798        12-O4I2 

286 

12      22-3077 

18-3640 

10      11-8123 

5-9868 

234 

8 

12-4420 

24-2051 

'5 

22-0595        12-6455 

287 

6 

24-3118 

I8-4357 

5 

13-8085 

57950 

235 

4* 

12-5227 

23-6269 

5 

22-2149 

12-0865 

288 

13 

15-7691 

19-6062 

9 

5-4929 

8-0748 

236 

12 

13-5488 

23-5304 

'4 

23-2459 

12-1259 

289 

6* 

15-9287 

19-5001 

4* 

5-6366 

7-9518 

237 

7 

5-7283 

25-4807 

8 

I5-2324 

13-0135 

290 

6 

16-0597 

19-9613 

6 

5-8252 

8-3906 

238 

12 

I7-5462 

13-5239 

291 

'5 

I7-375' 

19-8981 

16 

7-1218 

8-1525 

239 

43§ 

8-2602 

25-8845 

42§ 

17-6908 

I375I3 

83         29 

9-2 

292 

18-0987 

19-4392 

4* 

7776s 

7-6025 

240 

5* 

8-2721 

25-1379 

8 

17-8009 

13-0160 

293 

12          20-7962 

19  8859 

7 

10*5112 

7-6944 

241 

5* 

8-9102 

257077 

4 

I8-3587 

13-6673 

294 

24§ 

23-1010 

19-8720 

21 

12-7921 

7-3772 

242 

5* 

9-2425 

257194 

6 

18-6853 

137199 

295 

I  I 

23-21  16 

19-5933 

9 

12-8665 

7-0877 

243 

4* 

9-2096 

25-2977 

9 

18-7096 

13-3008 

296 

7 

15-3645 

20  0990 

4 

5-I558 

8-6187 

244 

42§ 

12-1705     25-5732 

38§ 

2I-6O7I 

13-9656 

83         32 

8-9 

297 

4°§ 

17-7105 

20-8297 

46§ 

7-S774 

9'0345 

83      39 

9'3 

245 

'9 

I3-9758 

25-2451 

21 

23-4392 

13-8803 

298 

14      18-5683 

20-4613 

i7 

8-3783 

8-5554 

246 

6 

13-8599 

24-3712 

5* 

2  3  "443  5 

13-0018 

299 

17      21-0098 

20-9728 

16 

10-8661 

8-7464 



3OO 

39§     237587 

20-1281 

4°§ 

13-4789 

7-5452 

83      46 

9'4 

6i§ 

14-4689 

'•0323 

82         30 

9-0 

301 

4'§     24-0935 

20-4795 

44§ 

I3-8579 

7-8486 

83      47 

9'5 

6i§ 

25-8325 

13-4467 

83         36 

8-9 

302 

32§     14-7076 

21*0470 

37§ 

4-6270 

9-6424 

83      35 

9'4 

67§ 

26-5851 

13-0120 

83         38 

87 

303 

12 

20-6840 

21-9708 

'3 

10-6719 

9775* 

304 

23-4384 

217332 

21 

13-3722 

9-1797 

305 

9 

14-4130 

22*0692 

8 

4-4697 

10-6934 

Plate  6544,  No.  269.     The  6m  image  falls  on  a  rteeau  line.     The  diameter  given 

is  that  of  the  3™  image. 

i  riseau  interval  represents  very  neady  5'  =  i64«'i  of  R.A.  at  Dee.  +  83*,  and  I9i!'3  at  Dec.  +  84*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +   83° 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diaro. 

X- 

y- 

I  M'uu. 

X. 

!/• 

No. 

Mag. 

No. 

I  Main. 

X. 

y- 

Dunn. 

X, 

!/• 

No. 

Mag. 

R.A.  ih  30™  to  2h  om  —  contd. 

R.A.  2h  o™  to  2h  30'"  —  contd. 

Centre       R.A.  ih  30'"  Dec.  +  83°              R.A.  2h  om  Dec.  +  84' 

Centre          R.A.  2h  30™  Dec.  +  83°                  R.A.  ^^  om  Dec.  +  84* 

Plate  6544.     1905,  Oct.  27.        Plate  5108.     1900,  Sept.  21. 

Plate  6144.     1903,  Jan.  12.          Plate  5108.      1900,  Sept.  21. 

m. 

m. 

306 

6    \  14-5138 

22-4737 

6 

4-6234 

I  1-0832 

353 

9 

7-3696 

19-1552 

18 

17-6206 

6-8680 

307 

9     ;  16-9448     227522 

7 

7-0704 

11-0393 

354 

4t 

77792 

18-2881 

4 

18-1400 

6-0630 

308 

20        17-6390 

22-9450 

21 

7-7811 

11-1404 

355 

'4 

7-9710 

18-5296 

23 

18-3006 

6-3263 

309 

II        19-0703 

22-6053 

5 

9-I579 

10-6153 

356 

4 

9-8861 

18-8811 

5 

20-1553 

6-9206 

3IO 

6* 

21-9088 

22-6526 

5 

11-9770 

10-2929 

357 

9 

10-0724 

18-7778 

13 

20-3523 

6-8416 

311 

'7 

23-0108 

22-1527 

.358 

53§ 

10-6784 

18-7336 

78§ 

20-9567 

6-8767 

83        56 

8-0 

312 

31 

23-1847 

22-3283 

22 

13-1986 

9-8009 

359 

'3 

5">395 

20-5620 

18 

15-2291 

7-9788 

3'3 

23§ 

14-122  1 

23-2693 

24§ 

4-3400 

11-92(5 

83      33 

9'5 

360 

6 

I5-5233 

7-4096 

3H 

7 

14-4566 

23-4021 

4 

4-6886 

I2'OI  13 

361 

4* 

8-9434 

19-6806 

5 

19-1  192 

7^953 

315 

7 

15-8311 

23-4180 

5* 

6-0531 

I  1-8463 

362 

6 

10-7944 

19-4418 

IO 

20-9840 

7-5938 

316 

46§ 

16-9778 

23-9655 

63§ 

7-2586 

12-2379 

83      38 

87 

363 

7 

5"2333 

20-5916 

'3 

'5'3'95 

8-0208 

3J7 

8 

I7-5374 

23-7724 

5 

77895 

u'9735 

364 

13 

57493 

20-5657 

24§ 

I5-8335 

8  -0600 

318 

8 

19-4132 

23-7607 

7 

9-6471 

11-7159 

365 

5 

6-8343 

207984 

7 

16-8786 

8-4300 

319 

'7 

19-9530 

23-5456 

IO 

10-1540 

11-4325 

366 

9 

8-0893 

20-2298 

17 

18-1987 

8-0255 

320 

29 

20-8038 

23-5370 

'7 

10-9958 

11-3118 

367 

4* 

8-9299 

20-9982 

5 

18-9340 

8-8955 

321 

22 

22-4318 

23-2202 

H 

12-5681 

10-7832 

368 

16 

11-4897 

20-5484 

27§ 

21-5295 

8-7790 

83      57 

9'5 

322 

27 

22-4749 

237"4 

21 

12-6785 

1  1-2674 

369 

4* 

4"8343 

22-5489 

5 

14-6709 

9-9113 

323 

8* 

23*5783 

23-3186 

6 

13-7188 

10-7344 

37° 

5 

5'33'5 

21-9314 

8 

15-2463 

9'3643 

324 

IO 

14-7693 

24'37i9 

7 

5-1246 

'*'9335 

37' 

29§ 

6-8530 

21-4402 

5'§ 

16-8152 

9-0687 

83      53 

9-1 

325 

49§ 

16-2879 

24-4979 

6o§ 

6-6464 

12-8558 

83      36 

8-9 

372 

1  1 

9-7492 

21-9598 

*9§ 

19-621  1 

9'9565 

326 

21 

19-1492 

24-5088 

21 

9-4822 

12-4930 

83      42 

9'S 

373 

4* 

1  1-6284 

21-4950 

5 

21-5445 

9736~ 

327 

56§ 

2  1  -07  1  5 

24-9203 

6o§ 

11-4425 

12-6470 

83      45 

9-2 

374 

5 

22-7106 

9-5863 

328 

3°§ 

167486 

25-0590 

34§ 

7-1761 

13-3530 

83      37 

9"3 

375 

4* 

7-7261 

23-0397 

5 

i7'4772 

10-7672 

329 

9 

18-3069 

25-2040 

6 

87384 

13-2932 

376 

4 

10-0500 

22-7906 

5 

19-8096 

10-8150 

377 

5 

11-9055 

22-3790 

7 

21-7065 

10-6481 

94§ 

25-2955 

15-7521 

82      51 

7-0 

378 

4t 

13-0941 

217876 

4 

22-9623 

10-2142 

379 

4* 

7-8033 

23-4112 

4* 

17-5089 

•1460 

380 

8 

7-9690 

23-1020 

i7 

17-5821 

•8517 

381 

7 

9-5001 

23-4692 

12 

19-1805 

•4202 

R.A.  2h  om  to  2h  30™ 

382 

22§ 

9-6272 

24-0283 

28§ 

19-2363 

•9888 

383 

4* 

13-4426 

227438 

3 

23-1849 

•2093 

Centre      R.A.  2h  30™  Dec.  +83*                  R.A.  2h  om  Dec.  +  84* 

384 

5 

i3-9873 

23-0105 

6 

23-6896 

'543-1. 

385 

4* 

S-5895 

24-6492 

5 

15-1472 

12-0919 

Plate  6144.    1903,  Jnn.  12.           Plate  5108.     1900,  Sept.  21. 

386 

i8§ 

9-6654 

24'3393 

24§ 

I9'232'3 

12-3030 

387 

4'§ 

11-8180 

24-1239 

54§ 

21-3965 

12-3677 

83      58 

9-0 

33° 
33i 
332 

5* 
6 

5 

4-0848 
4*344° 
6-3749 

14-6301 
13-9818 
14-4948 

6 

5 
5 

'4*9473 
15-2826 

17-2352 

1-9623 

'•3533 
2-1209 

• 

m. 

J      I 

388 
389 
39° 

'9 

"3 

10 

5-2618 
6-1257 
7-7290 

25-8988 
25-8017 
257673 

23§ 
22 
I  I 

14-6655 

'5*5349 
17-1299 

13-2861 
13-3026 
13-4728 

83      49 
83      5i 

9'4 
9'5 

333 

5 

6-5248 

15-1040 

6 

17-3041 

2-7458 

53§ 

24-5678 

7-9428 

83      60 

9-0 

334 

'5 

6-5043 

'4-5239 

2  I 

I7-3594 

2-1657 

335 

6 

9-2633 

14-8566 

7 

20-0530 

2-8501 

336 

5 

12-7429 

14-1120 

337 
338 

68§ 
6 

3-7096 
4-8400 

'57374 
16-3882 

I00§ 
IO 

'4'43Q3 
15-4679 

3-0088 
3-7990 

82      51 

7-0 

R.A.  2h  30™  to  3h  o111 

339 
34° 

6 

4-2149 

I7-57I7 

f 
3 

'4 

14-3624 
14-6979 

4-2389 
4-8951 

Centre        R.A.  ih  30"  Dec.  +  83'                R.A.  3h  o™  Dec.  +  84* 

34' 
342 

8 
5°§ 

6*2196 
6-8306 

16-4482 
16-9295 

16 

76§ 

16-8279 
I7-374I 

4-0388 
4-5926 

83      54 

8-9 

Plate  6144.     1903,  Jan.  12.          Plate  5364.     1901,  Jan.  14. 

343 

6 

10-4822 

16-7706 

7 

21-0173 

4-9045 

* 

m. 

344 

6 

11-0607 

16-1005 

6 

21-6733 

4'3>59 

391 

6 

14-3208 

14-5610 

345 

5 

13-0023 

15-6820 

8* 

23-6520 

4-I473 

392 

5 

19-9038 

H'9393 

346 

38§ 

13-2957 

16-2006 

67§ 

23-8806 

4-6978 

82      59 

9-0 

393 

21-7218 

H'5745 

5* 

10-7809 

2-3042 

347 

4 

'6-8535 

5-3356 

394 

Q 

14-0993 

15-0260 

348 

IO 

67899 

18-0675 

16 

17-1887 

5-7152 

395 

27§ 

16-0788 

'5-°835 

4' 

5-2499 

3-53I4- 

82      63 

9'5 

349 

'3 

8-1496 

18-0200 

20 

18-5418 

5-8440 

396 

8 

18-1184 

15-1425 

350 

6 

8*4i34 

17-8603 

12 

18-8231 

57'94 

397 

6 

20-4320 

1  5  '474  1 

4* 

9-6173 

3-3626 

35' 

3* 

9-4391 

17-4990 

3* 

19-8826 

5-4926 

398 

7 

21-4454 

15-3179 

5* 

10-5991 

3-0770 

352 

3 

4-9418 

19-4507 

6 

15-1789 

6-8594 

399 

17 

zi'4947 

15-3149 

15 

10-6506 

3-0653 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i64"-i  of  R.A.  at  Dee.  +  83°,  and  igi8^  at  Dec.  +  84°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUK,  1900. 
Z  O  N  E    +   83°. 
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B.  D. 

B.D. 

No. 

Di&m. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

I  'lain. 

X. 

y- 

Di&m.     x. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  2h  30™  to  3h  om  —  contd. 

R.A.  2h  30™  to  3h  om  —  contd. 

Centre   R.A.  2h  30"  Dec.  +  83°       R.A.  3h  om  Dec.  +  84* 

Centre  R.  A.  2h  30™  Dec.  4-  83*       R.  A.  3h  o°>  Dec.  +  84* 

Plate  6144.  1903,  Jan.  12.    Plate  5364.  1901,  Jan.  14. 

Plate  6144.  1903,  Jan.  n.     Plate  5364.  1901,  Jan.  14. 

m. 

m. 

400 

'4 

21-6571 

15-8054 

3 

10-8750 

3'5328 

459 

5* 

21-0797 

26-1741 

6 

11-6294   13-8926 

401 

'4 

21-7666 

15-3824 

7 

10-9278 

3-1002 

460 

7*  22-4680 

26-1  550 

5 

I3-0023   13-6933 

402 

6 

23-1606 

15-7085 

403 

12 

23-4368 

15-5192 

7* 

12-6027 

3-0201 

i 

62§ 

2-6326    4-9958 

82   59 

9-0 

404 

8  !  16-6952 

16-81  14 

5* 

6-0810 

5-1667 

46-; 

2*1817   13-0436 

83   58 

9-0 

4°5 

1  8   19-4698 

I6-3475 

'9 

87715 

4-3500 

82   71    9-5 

30 

26-7454 

23-2287 

83   /8 

9-0 

406 

'5 

20-9031 

16-8568 

'4 

10-2609 

4-6708 

76§ 

26-8118 

23-1613 

83   79 

8-2 

407 

I  Q 

22-2270 

16-6191 

18 

"•5423 

4-2664 

83   70    9'3 

408 

2QS 

23-4612 

16-69/3 

32§ 

12-7789 

4-1874 

83   73 

9-2 

409 

6 

24-6722 

16-2382 

3* 

13-9214 

3-5759 

,       i 

410 

4 

18-7318 

17-8075 

R.A.  3°  om  to  3  3Om 

4" 

5 

20-7165 

S  f 

I7-9358 

Centre   R.  A.  3h  30™  Dec.  +  83°      R.A.  3h  o™  Dec.  +  84* 

41* 

4 

2  I  '660  I 

17-6284 

T 
4'3 

5   22-5910 

4* 

12-0270 

5-1676 

Plate  4171.  1898,001.31.    Plate  5364.  1901,  Jan.  14. 

4H 

15     ;  23-3573 

17-1623 

8 

12-7341   4-6605 

o 

m. 

Q 

14-6072 

18-6801 

5 

4-2514   7-2889 

461 

4 

8-3542 

14-2168 

\\l 

6 

16-2385 

18-0105 

c* 

5-7853   6-4105 

462 

'3 

8-3817 

'3-9773 

10 

19-3921    1-9263 

82   85 

9'5 

4'7 

ITS 

18-2460 

18-5330 

16 

7-8394   6-6755 

463 

4 

8-8494 

'4743' 

418 

5  '  18-15288 

18-1854 

464 

38§  10-5023 

14-7942 

53§  21-3942   3-0045 

82   88 

8-8 

419 

'9§ 

'9'4443 

18-5213 

20 

9-0268 

6-5102 

83   64   9-5 

465 

46S 

"'5575 

H'3497 

78§  22-4987  !  2-6945 

82   90 

8  2 

420 

24S 

20-4462 

18-8758 

23 

10-0660   6-7316 

83   66   9-5 

466 

10 

127229 

14-8776 

6* 

23*5882    3-3074 

421 

'7 

21-5130 

18-3392 

'5 

11-0543   6-0646 

83   68   9-5 

467 

23§ 

13-7158 

14-2939 

27 

24-6477 

2"9'37 

82   93 

9"5 

422 

12 

23-3587 

18-6461 

9 

12-9267 

6-1317 

468 

16 

13-9271 

I4-43I7 

27 

24*8376 

3*0762 

82   95 

9-2 

423 

33§ 

24-4797 

18-2660 

28§ 

13-9873 

5-6104 

83   74   9'5 

469 

5 

3-984° 

15-2075 

424 

H-3937 

19-3271 

28   i  4-1224 

7-9569 

83   60   9-0 

470 

5 

5-6847 

15-1149 

425 

5 

15-1627 

19-3024 

471 

9 

6-3889 

15-3940 

5* 

17-2389 

3-0800 

426 

6 

16-0827 

19-5204 

4*   5-8215 

7-9340 

472 

6-1561 

16-3402 

47§ 

16-8854 

3-9883 

82   82 

7'5 

427 

4 

18-2788 

19-8970 

473 

4 

9-6763 

16-8625 

428 

18-4605 

19-4074 

3*   8-1646 

7-5I52 

474 

6 

11-7785 

16-0495 

429 

6 

20-3356 

19-1762 

475 

6 

13-0372 

16-6029 

43° 

10 

20-8601 

19-3786 

5   10-5412 

7-I757 

476 

17 

13-8417 

16-8992 

'4 

24-4388 

5"5'55 

83   88 

9'5 

43' 

7 

20-9343 

19-61  10 

4*  10-6437   7-3984 

477 

'5 

8-9833 

17-3053 

'9 

19-5692 

5*3034 

83   83 

9'5 

432 

21-2158 

19-7071 

37§  10-9347 

/•4575 

83   67 

9-2 

478 

7 

12-6936 

17-9885 

5* 

23-1631 

6-4540 

433 

- 

21-7976 

19-9870 

5*  •""5473 

7-6598 

479 

4 

127823 

17-5852 

434 

'4 

23-2521 

19-2134 

18   12-8912 

6-7072 

480 

8 

'37353 

17-5219 

435 

12 

17-1001 

20-0710 

10    6-9019 

8-3473 

481 

'3 

4-7858 

18-4893 

9 

15-2536 

5-9480 

436 

12 

I7-4533 

20-1474 

I  I      7-2614  ;   8-3768 

482 

5 

5-6583 

18-4433 

4* 

I6-I277 

6-0128 

437 

IJ 

21-6499 

20-5717 

10   11-4785   8-2602 

483 

18 

6-6749 

18-3046 

'9 

I7*I527 

6*0040 

83   81 

9'5 

438 

16 

23-7479 

20-1659 

II     13-5069    7-5884 

484 

8 

12-4225 

18-6843 

8* 

22-807I 

7*1055 

439 

'4 

21-4317 

II      67520    9-7403 

485 

8 

4-6170 

19-8562 

5* 

14-9110 

7-2827 

44° 

9 

17-7106 

2I'I  163 

5   7-6422   9-3131 

486 

9 

7-0764 

19-394' 

9 

I7*4II7 

7-1337 

44' 

6  '  18-1242 

21-4397 

487 

7 

9-1238 

19-2067 

8 

19-4673 

7-2088 

442 

6   '9"'725 

2I-I7I2 

4*   9-0961   9-1731 

488 

20§ 

9-2519 

19-9518 

20 

19-5005 

79637 

83   84 

9'5 

443 

13   20-0133 

2I-I4I7 

'3  i  9-9267   90353 

83   65 

9'5 

489 

6 

11-3146  19-6466 

5t 

21-5870 

7-9242 

444 

9   22-1324 

2I-5IOI 

6   12-0743   9"'3'4 

49° 

18 

I3-773I  19-3848 

'4 

24-0596 

7*9718 
8^  x- 

445 

12     23-6161 

21-9353 

5 

13-6009   9-3611 

491 

7 

3-9316  20-9253 

8 

I4-I006 

•2566 

446 

4   14-3006 

22-8664 

492 

8 

4-2214  20-1753 

12 

'4"4794 

7-5484 

447 

6   14-6396 

22-2432 

4* 

4-7390 

10-8154 

493 

'3 

4-5024  j  20-0288 

16 

14-7792 

7-4384 

83   76 

9"  5 

448 

3'   21-7533 

22-0480 

23 

11-7693 

9-7126 

83   69 

9'4 

494 

6 

4-361  I   ;  20-8989 

5 

14-7291 

8-3101 

449 

l6    22'28OI 

22'I  122 

1  1 

12-3012   9*7087 

83   71 

9"5 

495 

9 

4-5987    20-93II 

10 

14-7598 

8-3471 

450 
45" 

5   15-9888 
16   16-1267 

23-9216 
23-6130 

5*   6-2912  12-3081 
9  i  6-3878  11-9875 

496 
497 

22 
20 

5-6822  20*5660 
6-9611  20-2649 

'9 

20 

15-8836 
17-1891 

8*1209 
7-9848 

83   77 

9'5 

452 

8   16-6380 

23-6916 

5 

6-9069   I2-OOOO 

498 

12 

8*461  1 

20-6665 

'4 

18-6270 

8-5743 

453 

9   18-4402 

23-3583 

5 

8-6545   H'4355 

499 

'7 

9-3661  20-2543 

21 

I9'5775 

8-2782 

83   85 

9"5 

454 
455 

10   18-1768 

22     20-5843 

24-9225 
24-2990 

9   8-5894  13-0250 
16   10-8976  12-0929 

500 
501 

4 

5 

10-4955 
11-4406 

20-6079 
20-1659 

4* 

21-6427 

8-4545 

456 

457 

7  :  17-4922 
29§  18-1247 

25-3756 
25-8240 

4*   7-97I9  'S-SSg6 
23§   8-6530  13-9229 

83   63 

9'5 

502 
5°3 

7 

20 

8-4921 

21-3016 
21-9169 

5 

21 

'8-5747 
'8*5377 

9*2046 
9-8236 

458 

6   107779  ;  13-5955 

504 

4 

12-9720 

21-3622 

i  reseau  interval  represent!  very  nearly  5'  =  164'-!  of  R.A.  at  Dec.  +  83*,  and  i9i»-3  at  Dec.  +  84*. 

ASTROGRAPHIC  CATALOGUE. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    83°. 


No 

B.  D. 

B.  D. 

y- 

1  1  l.'i  1  1  1  . 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

X, 

y- 

No. 

-Mag. 

R.A.  3h  om  to  3h  30™  —  contd. 

R.A.  3h  30™  to  4h  om  —  contd. 

Centr*         R.A.  3h  30'"  Dec.  +  83'                  R.A.  3h  om  Dec.  +  84' 

Centre      R.A.  3h  30™  Dec.  +  83*                    R.A.  4h  o™  Dec.  +  84' 

Plate  4171.     1898,001.31.         Plate  5364.     1901,  Jan.  14. 

Plate  4171.     1898,001.31.              Plate  4828.     1900,  Feb.  1  6. 

o                    m. 

m. 

5°5 

5 

4-6658 

22-8589 

5* 

14-5805 

10-2695 

553 

10       15-6981 

18-9958 

11               5-4858 

7-4768 

506 

20 

6-9351 

22-5433 

20 

16-8726 

10-2419 

83        78 

9-0 

554 

10       16-9121     18-2761 

8         6-5947 

6-6023 

507 

4i§ 

6-9793 

22-4635 

4'§ 

16-9287 

10-1676 

83      79 

8-2 

555 

22§ 

18-6379       18-8251 

26§       8-3782 

6-9257 

83      95 

9'5 

508 

6 

7-827I 

22-7671 

5 

I7'7295 

10-5765 

556 

10 

19-0265 

187237 

8 

8-7500 

67740 

509 

ii 

9-3160 

22-3041 

5 

19-2676 

10-3041 

557 

9 

197031 

18-0795 

9 

9-3380 

6-0518 

510 

13 

4-3616 

23-0662 

13 

I4'2533 

10-4366 

558 

7 

21-7484 

18-5538 

5* 

1  1-4261 

6-2577 

5" 

8 

6-4255 

23-7440 

10 

16-2140 

1  1-3691 

559 

24§ 

22-3191 

187045 

25§ 

12-0138 

6-3319 

83      97      9'5 

512 

6 

4-6Z53 

24-2956 

6 

14-3582 

1  1-6906 

560 

10 

14-5601 

19-9938 

ii 

4-4845 

8-6130 

513 

8 

6-3II7 

24-4546 

7 

16-0138 

12-0594 

561 

16 

15-3522 

19-6796 

22 

5-2287 

8-1984 

5'4 

7 

6-8189 

24-3885 

6 

16-5237 

12-0571 

562 

1  1 

17-2817 

19-6125 

18 

7-1346 

7-8814 

515 

7 

8-3686 

24-9848 

6 

17-9870 

12-8445 

563 

9 

14-0885 

20-3583 

8* 

4-0651       9-0382 

- 

516 

8 

11-0499 

24-8253 

5* 

20-6655 

13-0263 

564 

10 

14-5172 

2O'2O8O 

9 

4-4699      8-8295 

517 

4 

11-6289 

24-0722 

565 

1  1 

15-6939 

20-3029 

1  1 

5-6492       8-7715 

518 

5 

II-828I 

24-2166 

5 

21-5163 

12-5221 

566 

4 

1  8«I55O 

20-4945 

5i9 

13 

II-9503 

24-3670 

17 

21-6188 

12-6859 

83      87 

9'5 

567 

IO 

18-6820 

20-6901 

10 

8-6616      8-7692 

520 

5 

I3-225I 

24-8590 

568 

18 

20-1869 

20-0658 

17 

10-0731       7-9588 

521 

13 

7-4084 

25-7112 

H 

16-9415 

I3-4453 

83      80 

9-5 

569 

8 

22-5158 

20-3770 

522 

7* 

8-0008 

25-3479 

7 

17-5740 

13-1633 

570 

IO 

£4-4619 

H>fifi<*4 

21-0915 

Q 

4-5290      9-7115 

9o§ 

25-8740 

5-6015 

83      91 

7-3 

571 
572 

4 
4 

0023 

21-3490 
21-8220 

39§ 

2-IO78 

17-0548 

83      73 

9-2 

573 

9 

I5-3276 

21-4623 

574 

13 

I7-5870 

21-3747 

I  I 

7'6644      9'59°7 

575 

5 

I4-O9I  I 

22-4579 

4* 

4-3366     11-1177 

RA     *>h   ^>/-\m  •*-/-.    ,.  h  *-\KI 

576 

I6-684I 

Z2-9330 

6-9698     11-2532 

83      93      9'5 

•  XA-.  3     o^      ^™  4     O 

577 

H 

I7-8I39 

22-5059 

'5 

8-0360     10-6850 

C«ntre        R.A.  3h  30™  Dec.  +  83"                 R.A.  4h  o™  Dec.  +  84' 

578 

23-2O24 

22-2569 

39§ 

13-3467 

97425 

83    100  ,    8-8 

Plate  4171.     1898,  Oct.  3I.              Plate  4828.     1900,  Feb.  1  6. 

579 
580 

7 
14 

I5-3I05 
I5-9930 

23-6646 
23-1163 

6* 
13 

5-7009 
6-3078 

12-1562 
1  1-5228 

o                   m. 

581 

5 

I7-3258 

23-8428 

5 

7-7240 

12-0713 

523 

4 

16-0645 

14-2935 

582 

'8-5I73 

23-8752 

33§ 

8-9105 

11-9518 

83      96 

8-7 

524 

22§ 

18-9640 

14-9865 

25§ 

8-2052 

3-0763 

82      103        9-5 

583 

6 

2I-1308 

23-2965 

5* 

1  1-4266 

1  1-0452 

525 

IO 

I9-35I2 

14-0877 

6 

8-4724 

2-1359 

584 

5 

13-2464    10-5502 

526 

6 

I9-8IO7 

•4-4577 

585 

9 

23-IO99 

23-0480 

IO 

13-3578     10-5374 

527 

13 

19-8341 

'4-2757 

12 

8-9753 

2-2600 

586 

5 

I5-86I7 

24-1  148 

4*      6-3071  !  12-5307 

528 

6 

I9-9225 

'4-3893 

587 

5 

16-1758  ;  24-1238 

5* 

6-6209     I2"4997 

529 

6 

21-2797 

14-4163 

588 

1  1 

16-8983     24-1326 

1  1 

7-3380     12-4135 

530 

6 

21-5938 

13-9765 

589 

5 

17-0522     24-5346 

5* 

7-5461     127897 

S31 

8 
6 

23-5262 
16-4994 

14-8222 

15-5146 

5 

12-7112 

2-3248 

59° 
591 

15 
18 

I4-5345     25-3064 
14-5865   i  25-3668 

I  Q 

I  Q 

5-1469     13-8871] 
5-2060  j  13-9393) 

83      89 

9'3 

533 

'9 

16-9263 

15-1991 

23 

6-2126 

3'55i2 

82        98 

9-5 

592 

13 

16-4/13 

25-4247 

18 

7-0808     13-7524 

534 

12 

16-9327 

15-7367 

10 

6-2897 

4-0818 

593 

12 

22-2712 

25-3844 

12 

12-8287     12-9640 

83      98 

9'5 

535 

IO 

18-0656 

I  5-774.4 

9 

7'J.I/tS 

3*O7  C  2 

536 

9 

I4-59I4 

J     1    1  TT 
I6-6836 

5* 

/    T     T 
4-0896 

7/  3  3 

I40§ 

25-6906 

21-6640 

83    104 

5-0 

537 
538 

35§ 

15-2732 
16-4176 

I6-8043 

I6-3832 
r        y;  y;n 

88§ 

47§ 

4-7797 

5'8597 

5-3557 
47902 

83       91 
83        92 

7-3 

9'3 

57§ 

24-0530 

24-6623 

83      IO2 

87 

539 

7 

20-237I 

16  5668 

4 

9-6713 

4-4814 

540 

4 

20-5634 

16-0208 

541 

8 

/• 

207745 

16-3906 

6 

10-1842 

4-2379 

R.A.  4h  om  to  4h  30™ 

542 
543 
544 

C  A   f 

16 

29§ 

22-452O 
23-1619 
I5-IOO6 

16-4271 

16-4447 
17-0741 

17 

24§ 

43§ 

1  1-8485 

12-5574 
4-6442 

4-0578 
3-9825 
5-6428 

83      99 
83      90 

9'5 

Centra         K.A.  4h  30™  Dec.  +  83'                  R.A.  4h  o"  Dec.  +  84° 
Plate  4250.     1899,  Jan.  26.           Plate  4828.     1900,  Feb.  16. 

545 

•3  *:><»-/ 

17-6323 

8 

4-8697 

6-1813 

i 

• 

546 

4      16-8055 

'7-5472 

594 

1  8         5-6098 

14-2631 

15 

16-6924  !    1-9320 

547 
548 

32§     18-5685 
10      18-5960 

17-2876 
17-8110 

5°§ 

IO 

8-1  104 
8-2079 

5-4097 

5'9337 

83      94 

9'o 

595 

596 

25§ 

5-8875 
6-3183 

I4-12IO 

I  I 
26 

16-9878 
17-4128 

1-8289 
1-8885 

82      114         9-4 

549 

5       18-7581 

17-0590 

597 

6 

7-0406 

14-2832 

55° 

6      18-8898 

17-9918 

6* 

8-5198 

6-0687 

59s 

6        7-9520 

14-0078 

55' 

9          2T2IO2 
6_  .or  _  . 

17-4142 

8 

107476 

5;i955 

599 

i8§      10-3065 

14-3356 

16 

21-3395 

2-6222 

SS2 

23    0023 

17-1229 

4 

13-3404 

600 

4 

10-6072     14-7708 

i  rtstau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i64»'i  of  R.A.  at  Dec.  +  83*,  and  i9i''3  at  Dec.  +  84*. 
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ZONE     +     83° 


B.D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

z. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

V- 

No. 

Mag. 

R.A.  4h  om  to  4h  30™  —  contd. 

R.A.  4h  om  to  4h  30™  —  contd. 

Centre        R.A.  4h  -$o™  Dec.  +  83'                 R.A.  4h  o"  Dec.  +  84' 

Centre         R.A.  4h  30"  Dec.  +  83°                R.A.  4h  o°>  Dec.  +  84' 

Plate  4250.     1899,  Jan.  26.           Plate  4828.     1900,  Feb.  1  6. 

Plate  4250.   1899,  Jan.  26.          Plate  4828.    1900,  Feb.  16. 

o 

m. 

O 

m 

60  1 

6 

12-0423 

H-3334 

660 

6 

13-0882     23-3906 

602 

6 

12-3495 

14-8463 

66  1 

48§ 

47558   24-5450 

44§     14-4988     12-0155 

83       IO2 

8'7 

603 

iO4§ 

6-0388 

iO7§      16-9480       3-2826 

82    113 

5"° 

662 

8 

8795° 

24-9423 

7       I8-4499     12-9372 

5  5   /  5 

604 

z6§ 

8-6335 

5-4843 

24$      19-5290       3-5432 

82    116 

9'3 

663 

18 

9-533     24-5673 

18       18-7564     12-6024 

83    "3 

9'5 

605 

7 

9-6938 

5-8660 

5* 

20-5300      4-0602 

664 

1  1 

12-7323 

24-1177 

22-4616     12-6395 

606 

6        9-9560 

5-0600 

665 

12 

5-5620 

25-6377 

n       15-1542     13-2075 

607 

4      11-8090 

5-8053 

666 

6* 

6-0453 

25-2064 

5       15-6892     12-8428 

608 

5       11-8712 

667 

IO 

6-1845   125-4664 

9       15790/     I3"n8- 

609 

ii         4-9410 

16-3608 

6     ;  I5-7543       3-9266 

668 

53§ 

8-1500    25-5495 

50§     I773'8     13-4582 

83    in 

87 

610 

'7§       5-3949 

16-7094 

13       16-1588      4-3313 

669 

29 

8-4840 

25-7044 

24$     18-0423     13-6538 

83       112 

9'5 

6n 

33§       5-6565 

16-0453 

33§     16-5063       3-7055 

83    109 

9'5 

670 

15 

9-0230 

25-7653 

14       18-5695     13-7861 

612 

12         5-8219 

16-0932 

7       16-6644      3-7755 

671 

8* 

97338     25-0296 

6       19-3692     13-1519 

613 

8         7-4137 

16-2479 

6     j-iS-2229      4-1394 

672 

st 

10-0886     25-5282 

5 

19-6553       I3-6933 

614 

5       10-6141 

16-5969 

615 

7       12-0278 

16-0745 

4*     22-8149      4-5759 

8i§ 

26-2845 

4-4255 

83      121 

8-5 

616 

27§       3-6189 

17-1986 

26§     I4-3335 

4-5832 

83    103 

9-2 

38§ 

25-4727 

8-8300 

83      120 

9-0 

617 

'4 

7-0010 

17-9610 

'4 

17-5867 

5  7823 

4&§ 

26-9550 

9-7393 

83      I23 

8-8 

618 

7       10-4420 

17-2147 

5* 

21-0984 

5-4952 

52§ 

3-3161 

22-4435 

83    100 

8-8 

619 

5       'I-3972 

17-9668 

620 

5       11-6265 

17-9818 

621 

5       13-1016 

17-5509 

622 

26§       37148 

18-1813 

25§ 

14-3003       5-5693 

83    101       9-5 

R.A.  4h  30™  to  5h  om 

623 

5        9-1812 

18-0413 

624 

13        9-509' 

18-0337 

8 

20-0636 

6-1820 

Centre          R.A.  4h  30"  Dec.  +83*                  R.A.  5h  o"»  Dec.  +  84* 

625 

5       12-6146 

18-5976 

Plate  4250.     1899,  Jau.  26.         Plate  4834.     1900,  Feb.  22. 

626 

16 

5-7079 

19-1027 

'4 

16-1538 

67446 

627 

22 

5-7087 

'9-8357 

1  7 

16-0586 

7-4736 

/ 

628 
629 
630 
631 
632 

4 
6 

5 
'3 
6 

J    1            ' 

10-3828 
10-3208 
13-6098 
13-7090 

19-6699 
19-8451 

19-1237 
19-9708 

19-575" 

5* 
4* 

4* 

8* 

17-8450 
20-6945 
20-7269 
23-8756 

8-0951 
7-3693 
8-6468 

673 
674 

675 
676 

677 

7°§ 
9 
5 

23§ 

16-5055 
17-1575 

I7735I 
17-9296 

18-9171 

14-3217 
14-6751 

I4-I553 
14-0865 

14-0495 

96§ 
'5 

7 
20 

57073 
6-4013 
6-9083 
,7-0913 
8-0665 

27053 
2-9765 

2-3854 
2-2943 
2-1290 

82    125 
82    128 

»-5 
9'5 

633 
634 

635 

636 

637 

'7 

|  r§ 
2I§ 

'3 
6 

13-7800 

13-8593 
5-5200 

5-9293 
8-2633 

19-2141 

19-9935 
20-1958 

20-0225 

20-0445 

'5 

12 
22§ 
'3 

4* 

24-1429 
24-1208 
15-8266 
16-2539 
18-5672 

7-9150 
8-6982 
7-8053 
7-6858 
8-0166 

83    105 
83    106 

9'5 
9'4 

678 

679 
680 
68l 
682 

i9§ 
4 
1  1 

4 
5 

19-0975 

19-3179 
19-4753 

2O'I  143 
24-5I13 

14-4441 
14-6029 
13-9920 
14-6829 
14-8942 

29 
7 

I  Q 

o 

9 

8-2950 
8-5336 
8-6125 
9-3346 
13-7230 

2-4981 
2-6287 
2-OO3O 
2-6046 
2-2548 

638 

639 
640 

64, 
642 
643 
644 

4        9'9'63 
4      11-8948 

43§     13-3061 
i2o§       5-5642 
4i§       6-1087 

20    ;  6-3474 
14      6-6441 

20-6169 
20-5868 
20-6730 
21-2257 
21-2804 
21-6017 
21-9738 

4* 
55§ 
ii6§ 

363 
16 
1  1 

22-0965 
23-4812 

'57345 
16-2657 
16-4621 
167057 

9-0297 
9-3000 
8-8291 

8-9559 
9-3070 

97158 

83    118 
83    104 
83    107 
83    108 

8-9 

5'° 
9-2 

9'5 

683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 

5 
7 
6o.§ 
18 

5 

20§ 

4* 

H'g'ss 
15-1710 
15-4436 
15-9493 
16-3203 
17-3117 
19-6424 

147908 

15-0053 
14-9950 

I4-8473 
15-2463 

ii 
'3 

7'§ 
28 

33§ 

4* 

4-I99I 

4H477 
4-8021 
5-2448 
5-6123 
6-5762 
8-9403 

3-4199 
3-3423 
3-9835 
3-4562 

3-3994 
3-1256 
3-2256 

83      121 

8-5 

645 
646 
647 

648 

649 
650 

65i 
652 

653 
654 

655 

2I§ 

6 

6 
8 

9 

2I§ 

24§ 

24 

6-7679 
7-9613 

9-6402 

6-4907 

6-5636 

6-6097 
11-8582 
12-4688 

13-0400 

13-1976 
5-1430 

21-4934 
21-6909 

21-4433 
22-8452 

22-6109 
22-4528 
22-7646 
22-8092 
22-2518 
22-3929 
23-9090 

18 
6 

10 

8 

20§ 
23§ 

5* 

23§ 

16-8917 
18-0486 
197480 

16-5452 
16-6118 
217716 
22-3708 
23-0128 

23-I445 
14-9660 

9-2543 
9-6061 
9-5818 

10-3360 
10-1858 
1  1-1840 
1  1-3087 
10-8293 
10-9886 
11-4364 

83    no 

83    115 
83    116 
83    ii- 

9'5 

9'5 
9'4 
9-5 

690 
691 
692 

693 
694 

695 
696 
697 
698 
699 
700 

5 

'5 

3* 
4 
4* 
4 
30§ 
4* 
5 

21-8124 

22-2533 

14-3982 
16-1592 
16-6454 
17-4850 
19-4904 
19-9538 
237143 

15-3628 
16-0358 

16-2196 
16-2152 
16-1865 
16-4682 
16-9595 
17-0336 
16-9023 

5 

10 
21 

4 

5* 
7 
6 
6 

7 
9 

I  I-OigO 
I  I-IO62 
I  1-6298 
13-6709 
3-8672 
5-6078 
6-0870 

6-9550 
9-0061 

9^776 
13-1903 

374'5 
3-0630 

3-675I 
3-2662 
4-8586 
4-6309 

4-5399 

4"'47 
4^435 
4-9570 
4-3483 

A    "7  88  -9 

83      127 

9'1 

656 

657 
658 
659 

6 
6 

6o§ 

6-0480 

6-3969 

9'5348 
1  1-2294 

23-5862 
23-2581 
23-9240 
23-9618 

6 
6 
6t 

15-9029 
16-2914 
19-3168 
20-9900 

11-2353 
10-9587 
12-0300 
12-2872 

83    114 

7'4 

701 
702 
703 
704 

24§ 

6 

14-8975 

16-2180 
16-3958 

16-6751 
17-4360 
16-9893 

5 
7 

12 

13-2195 

4-4I5I 
5-8222 

5-9429 

J.  1  oo  Z 

5-2470 

5-8330 
5-3698 

83    "9 

9'5 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i64''i  of  R.A.  at  Dec.  +  *3°,  and  i9i"3  at  Dec.  +  84°. 
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GRBBNWICH  ASTROORAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    83°. 


Tli  ar»i 

B.D. 

B.  L>. 

Dili-Ill. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

Di&m. 

*.                y. 

No. 

Mag. 

R.A.  4h  3om  to  5h  om  —  contd. 

R.A.  4h  30™  to  5h  om—  contd. 

Centre      R.A.  4h  30™  Dec.  +  83°                  R.A.  5h  om  Dec.  +  84' 

Centre        R.A.  4h  30"'  Dec.  +  83'              R.A.  5''  o'"  Dec.  +  84* 

Plate  4250.    1899,  Jan.  26.            Plate  4834.    1900,  Feb.  22. 

Plate  4250.    1899,  Jan.  26.       Plate  4834.     1900,  Feb.  22. 

o 

m. 

•  o 

ill. 

705 

3 

17-1379 

16-9058 

5 

6-6683 

5-1907 

764 

6 

5-5723 

12-2503 

706 

22§ 

17-2204 

17-2792 

35§ 

6-7962 

5-5473 

83  124 

9'5 

765 

5 

15-2979    24-2858 

7 

57847 

12-7446 

707 

7 

17-3853 

167985 

I  2 

6-8998 

5-0528 

766 

4* 

15-8708    24-4274 

5 

6-3713     12-8139 

708 

4 

19-2773 

17-5948 

7 

8-8783 

5-6029 

767 

5 

16-4772     24-3458 

16 

6-9618     12-6543 

709 

4t 

19-5505 

17-8529 

4 

9-1806 

5-8208 

768 

4 

6-9865     12-6979 

710 

2'§ 

20-7037 

17-9228 

26§ 

10-3324 

57433 

83    128 

9-5 

769 

29§ 

I7-9778     24-5323 

3'§ 

8-4741      12-6470 

83       I25 

9'3 

711 

5 

22-91  1  1 

17-8135 

12 

12-5097 

5-3544 

770 

6 

9-3192     12-7761 

712 

21 

23-1972 

17-6250 

25§ 

12-7682 

5-1307 

77' 

25§ 

19-5271    124-8756 

26§ 

10-0548 

12-7888 

713 

3 

23-8997 

17-8290 

8 

13-4909 

5-2435 

772 

4 

21-3830  i  24-9020 

ii 

11-8991      12-5779 

7H 

H 

14-5585 

17-8856 

23 

4-2332 

6-4904 

773 

5 

12-6999     12-8095 

715 

27§ 

16-2079 

17-8760 

39§ 

5-8687 

6-2699 

83      122 

9-2 

774 

6 

15-6111 

25-2918 

'4 

6-2264 

13-7026 

716 

6 

I7-553I 

18-1403 

'5 

7*2371 

6-3620 

775 

7 

16-4031     25-0455 

18 

6-9788 

13-3564 

7'7 

45§ 

18-3068 

'7*9543 

7-959I 

6-0797 

83      126 

8-5 

776 

5 

18-0628     25-2601 

9 

8-6510 

'3'3557 

7I8 

5 

18-3554 

18-5655 

8 

8-0863 

6-6816 

777 

16 

18-0698     25-5391 

21§ 

8-6948 

13-6340 

719 

20 

18-8571 

18-3368 

24§ 

8-5543 

6-3897 

778 

4 

9-2281 

13-4705 

720 

8 

20-1524 

18-3660 

20 

6-2540 

779 

5* 

19-1804 

25-3180 

ii 

97652 

13-2756 

721 

39§ 

20-7929 

19-0891 

42§ 

10-5704 

6-8881 

83      129 

9-0 

780 

5 

1  1-8919 

13-5584 

722 

3* 

23-2023 

18-7859 

5 

12-9213 

6-2822 

781 

5 

12-2875 

13-6981 

723 

9 

23-6317 

19-5195 

'9 

6-9540 

782 

5     ''2-4934 

13-2664 

724 

3* 

14-5111 

18-6854 

3* 

4-2903 

7-2949 

783 

4       I3H937 

13-9540 

725 

4 

15-7724 

19-1888 

5 

5-6043 

7-6285 

726 

7 

17-8227 

19-7714 

'3 

7-7115 

7-9453 

56§  :  3-3454 

9-4158 

83     118 

8-9 

727 

4 

18-2387 

19-1520 

5 

8-0463 

7-2775 

78§   |    1-7073 

12-9430 

83    "4 

7"4 

728 

3* 

19-7939    20-0076 

5 

9-6953 

7-9278 

72§ 

25'3757 

23-5178 

83    '37 

8-7 

729 

8 

19-9236 

19-4147 

16 

9-7506 

7-3235 

53§ 

25-2789 

25-3700 

83    '38 

9-0 

730 

f 

6 

10-3957 

7-9027 

731 

'9 

20-9523 

19-2610 

25§ 

10-7502 

7-0373 

83      '31 

9'5 

732 
733 

5 

21-1952 

19-2947 

8* 

4 

10-9958 
12-4469 

7-0444 
7-9853 

R.A.  5h  om  to  5h  30"' 

734 
735 
736 

10 

22-8962 
23-2262 

19-9635 
19-7668 

26§ 

20 

7 

127682 
13-0698 

I3-0737 

7-4877 
7-2525 
7-1056 

83      132 

9'3 

Centre      R.A.  5"  30"-  Dee.  +  83°                  R.A.  5h  o™  Dec.  +  84° 
Plate  6412.    1904,  Dec.  5.            Plate  4834.    1900,  Feb.  22. 

737 

3* 

23-5603 

20-0791 

6 

'3-4411 

7-5186 

m. 

738 

28§ 

15-2181 

19-9465 

4i§ 

5-1503 

8-4512 

83      I2O 

9-0 

784 

22 

3-3354 

14-4870 

'9 

14-2955        1-8243 

739 

33§ 

16-8055 

20-6505 

4i§ 

6-8148 

8-9470 

83    I23 

8-8 

785 

6 

5-9788 

14-3826 

740 

6 

17-4696 

20-0863 

16 

7-4015 

8-3046 

786 

15 

6-6361 

14-8772 

16 

17-5129 

2-6537 

74' 

5          I2'2OI2 

8-2967 

787 

6 

6-7649 

14-1991 

5* 

17-7327       1-9961 

742 

4  :  13-8493 

8-7822 

788 

5 

8-0238 

14-1405 

743 

7 

14-6056 

20-6158 

15             4-6302 

9-I943 

789 

2I§ 

9-0220 

14-8370 

3°§ 

19-8844 

2-9271 

744 

4* 

14-7619 

20-7440 

7 

4-8031 

9-2971 

79° 

35§ 

9-1305 

14-8946 

42§ 

19-9823       3-0005 

83    H4      9'2 

745 

3* 

14-9607 

20-5324 

4 

4-9705 

9-0645 

791 

5 

10-9238 

14-3206 

746 

4* 

18-8537 

21-0602 

5 

8-8993 

9-0925 

792 

'9§ 

11-1576 

14-7074 

24 

22-0175       3-0867 

747 

9 

18-9436 

11-2549 

18 

9-0123 

9-2742 

793 

i8§ 

1  1-3058 

14-8162 

20         22-1498          3-2I32 

748 

4 

12-8768 

9-8016 

794 

10 

13-6760 

14-1  196 

749 

4 

13-2202 

9-4584 

795 

5 

4-2978 

'5*5353 

5       15-1094      2-9883 

750 

5 

14-2626 

21-8528 

8 

4-4474 

10-4652 

796 

'9 

4-4037 

15-4624 

21           I5-2247          2-9333 

751 

4 

4-8565 

10-4934 

797 

5 

15-4241 

4*     16-3564 

3-0461 

752 

6 

14-7388 

22-1457 

'5 

4-9583 

10-6947 

798 

12 

5-6781 

15-3108 

7       16-5071       2-9530 

753 

7 

19-7001 

22-1299 

16 

9-8761 

10-0445 

799 

16 

6-0675 

15-2558 

'3 

16-8997       2-9465 

754 

5 

12-0333 

10-0712 

800 

'5 

8-2769 

15-1112 

'5 

19-1083  i    3-1010 

755 

/• 

5 

13-4142 

10-4982 

801 

5 

8-5721 

15-5071 

4* 

19-3481       3-5321 

756 

5 

14-8646 

22-5734 

9 

5-1354 

1  1-1020 

802 

14 

10-9129 

'5-5748 

18 

21-6620  ;    3-9125 

757 

5 

14-8870 

23-4680 

8 

5-2730 

11-9863 

803 

i6§ 

12-2594 

15-4215 

21 

23-0183      3-9383 

758 

9 

17-5469 

22-8196 

16 

7-8275 

1  1-0050 

804 

3'§ 

3-8611 

16-3138 

23§ 

H-5736      3-7024 

759 

5 

9-9530 

11-3772 

805 

10 

4-5572 

16-4333 

9 

15-2482       3'9'45 

760 

4 

1  1-0460 

11-2701 

806 

7 

6-5055 

16-6972 

6 

17-1435  ,    4-4361 

761 

5 

12-3648 

11-6885 

807 

4 

7-1891 

16-5443 

4* 

17-8401 

4-3776 

762 
.r 

6 

13-2941 

1  1-1300 

808 

7 

9-0565 

16-6439 

7 

19-6801 

4-7222 

763 

5 

13-3847 

11-3551 

809 

6 

9-5531 

16-1642 

3* 

20-2402 

4"3"3 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  1641-1  of  R.A.  at  Dec.  +  83',  and  i9i»-3  at  Dee.  +  84*. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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B.  D. 

B.  D. 

Diam. 

X. 

Diam. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

*.                  y. 

Diam. 

*.                    y- 

No. 

Mig. 

R.A.  5h  o"1  to  5h  30m  —  contd. 

R.A.  5h  om  to  5h  30"-  —  contd. 

Centre       R.A.  5h  30™  Dec.  +  83'                  R.A.  $*  o«>  Dec.  +  84' 

Centre      R.A.  5h  3Om  Dec.  +  83'                  R.A.  sh  om  Dec.  +  «4* 

Plate  6412.     1904,  Dec.  5.             Plate  4834.     1900,  Feb.  22. 

Plate  6412.    1904,  Dec.  5.            Plate  4834.     1900,  Feb.  zz. 

m. 

0                                    "• 

Bio 

27§ 

11*7726 

16-4126 

38§ 

22*4016       4'8559 

83"    146 

9'5 

869 

18 

13*9995 

21-4138 

24 

23*9403 

10-1096 

811 

4 

13*0680 

16*3692 

870 

5 

16-2787 

10*5283 

812 

6 

13-3648 

16-3799 

87I 

10 

6-4869 

22-8859 

11 

16-301  5 

10*5660 

813 

3'§ 

13  9520 

16-8863 

5'§ 

24-4983       5*6151 

83      H8 

9'3 

872 

13 

10-4402 

22-6227 

•3 

20*2519 

10*8346 

814 

10 

3*8491 

17-4812 

12 

14-4055       4-8591 

873 

3 

10-5920   .  22-5231 

5 

20-4199 

107547 

815 

21 

5-3057 

17-9630 

17 

15-7860 

5-5288 

874 

4 

12-1742     22-0575 

4 

22*0465 

10-5049 

816 

9 

6-8976 

17-6712 

9 

17-4018 

5-4540 

875 

10 

13-1560     22-2847 

8 

22-9903 

10-8579 

817 

13 

7*7913 

i  "4145 

H 

18-3226 

5'3'73 

876 

29 

4-6949 

23-6737 

21§ 

14-4202 

11-1074 

83      135 

9'5 

818 

17 

8-4753 

17-9993 

17 

18-9218 

5-990° 

877 

6i§ 

5-8891 

23-0983 

53§ 

15-6809 

10-6959 

83      137 

8-7 

819 

12 

8*5988 

17-0412 

10 

19-1717 

878 

'3 

6-5314 

23-3672 

12 

16-2806 

11-0497 

' 

820 

33§ 

8-8178 

17-4756 

38§ 

19-3304 

5'5'55 

83      142 

9-0 

879 

20 

7-0572 

23-3756 

16 

16-8002 

1  1-1270 

821 

9 

10-1531 

17-0075 

7 

20-7180 

5*2291 

880 

7* 

7-6006 

23-0404 

7 

17-3853 

10-8646 

822 

10-3451 

17-2287 

7 

20-8789 

5-4739 

881 

5* 

7-9399 

23-1097 

6 

17*7114 

10-9843 

823 

6 

10-6706 

17-9438 

6 

2  I  "I  060 

6*2264 

882 

4* 

8-0214 

23-3021 

5 

17-7661 

1  1-1852 

824 

5 

10*7363 

17-1664 

4* 

21-2726 

5*4656 

883 

89§ 

8-2O2I 

23-5405 

85§ 

17*9147 

11-4440 

83      I^I 

7-1 

825 

6 

3-5983 

18-6163 

6* 

14-0042           5'9486 

884 

9 

9*0403 

23-6207 

9 

18*7331 

11*6357 

826 

6 

47734 

18-6805 

7 

15-I6I5 

6-1717 

885 

22 

I2*5I58 

23-3925 

22 

22*2082 

11*8723 

83      I47         9-5 

827 

7 

6*4210 

18-1157 

7 

16-8709 

5*8301 

886 

12 

5-670I 

24-5756 

H 

15-2652     12-1322 

828 

42§ 

6*7299 

18-0570 

40§ 

17-1864 

5*8124 

83      139 

9-0 

887 

58§ 

6-2763 

24*9145 

4'§ 

15-8215  l  12-5461 

83      138         9'0 

829 

22§ 

6-7400 

18-1080 

•9 

I7-I888 

5-8658 

888 

4* 

8*9124 

24-1572 

6 

18-5354     12-1504 

830 

5* 

6'93:4 

18*2553 

5* 

I7-3568 

6-0371 

889 

4* 

9^578 

24-4839 

6 

19-5216     12-6173 

831 

'4 

6-9388 

18-6898 

'4 

•7-3079          6-4723 

890 

5 

19-8136     12-9991 

832 

29§ 

7-1082 

18-2299 

27§ 

I7-5370          6-0343 

83      140 

9'5 

891 

5* 

IO-9324 

24-2766 

6 

20-5205     12-5370 

833 

5 

7-2582 

18-2128 

.* 

17*6896          6-0361 

892 

5 

I2-2823 

24-8469 

8 

21-7832     13-2851 

834 

2I§ 

7-6372 

'8-9343 

'9 

17-9670          6-8042 

893 

4* 

I3*I703 

24-2197 

7 

227450     12-7787 

835 

7* 

7-6527 

18-2360 

7 

18-0751     i      6-1163 

894 

4* 

5*0808       25-0039 

6 

14*6192     12*4803 

836 

13 

10-1681 

18-5986 

1  1 

20-5209 

6-8084 

895 

6 

18-8175  j  13-8257 

837 

J«§ 

10*4783 

18-3319 

42§ 

20-8623 

6-5845 

83      H5 

9'3 

896 

7 

9-9220 

25-3206 

10 

19-3806    I3-4379 

838 

5 

13-8643 

18-5845 

897 

10 

I  I-07O5 

25-0748 

10 

20-5505     13-3464 

839 

37§ 

3-8412 

19-5966 

23§ 

I4-II86 

6-9541 

83      134 

9'5 

898 

9 

13-1865 

2J-3341 

10 

22-6105     '3-8859 

840 

28^ 

4-4865 

19-8978 

2I§ 

I4-7I55 

7-3389 

83      I36 

9'5 

841 

'5 

6-1212 

19-5450 

H 

16*3825          7*2066 

j8§ 

'24-2481       9-5382 

83      H9 

8-7 

842 

4* 

7-0094 

19-8708 

5 

I7-2206          7-6479 

843 

5 

77832 

19-6397 

4* 

l8-0l87          7'5236 

844 
845 

6 
6 

IO-473I 
10-5069 

'9-3474 
19-5994 

6 
5 

207221          7-5928 
20-7I97          7-8459 

R.A.  sh  30m  to  6h  om 

846 

7 

10-8432 

19-6922 

7 

2I-0433          7-9820 

Centre     R.A.  5"*  30™  Dec.  +  83'               R.A.  6h  o«*  Dec.  +  84* 

847 
848 

9 

5 

11-6341 
12-3034 

19-8989 
19-6069 

7 
5 

2  I  '8006          8-2927 
22-5014          8-0925 

Plate  6412.    1904,  Dec.  5.          Plate  4786.     1900,  Jan.  18. 

849 

6 

13-0703 

19-2942 

3* 

23-3036          7-8861 

. 

». 

850 

5 

13-1653 

19-6537 

3* 

23-3491           8-2548 

899 

25§        IS'?"' 

14-6026 

26 

47491 

3*1163 

851 

9 

13-5092 

19-9378 

8 

23-6535          8-5825 

900 

8       15-9505 

14-0972 

852 

H 

4-7817 

20-6873 

15 

14-9041           8-1604 

901 

5       16-2680 

14-6239 

853 

17 

8-4158 

20-9238 

14 

18-4713 

8-8798 

902 

Q 

16-3097 

14-8800 

854 

20§ 

10-4914 

20-0417 

2I§ 

20-6497 

8-2831 

903 

5       177203 

14-3061 

855 

16 

I  I-I042 

20-4242 

16 

2I-2067 

87420 

904 

8       18-2906 

14-2238 

856 

4 

II-49I4 

20-2427 

4* 

2I-6I29 

8-6135 

905 

14       22-0862     14-9199 

7 

11-1141       2*6078 

§57 

7 

1  1  -66-0 

20-6137 

6 

217378 

9-0048 

906 

32§     14-1207     15-0400 

42§ 

3-2291 

3-7564 

83      '51 

9'5 

858 

16 

11-8483 

20-0365 

'3 

21-9935 

8-4578 

907 

4       19-3370     15-0900 

859 

y 

12-4618 

20-0795 

5* 

22-5959          8-5811 

908 

9      21*0833     15*7268 

4       10*2248 

3-537I 

860 

'4 

13-3306 

20-8851 

12 

23-3483          9-4968 

909 

6 

22-0875        15-8479 

4*     11*2316 

3*5273 

861 

14    i    5*4132 

21-4769 

16 

I5*425I 

9-0265 

910 

6 

23-7595     15'°365 

862 

16 

6*5900 

21-3238 

15 

1  6-6  1  12 

9-0323 

911 

«3 

15-3139     16*4257 

6 

4-593I 

4*9748 

863 

13 

8-4065 

21-4361 

1  1 

18-3951 

9-3865 

912 

4 

16*8563     16-5410 

864 

16 

9-5420 

21-8550 

'3 

19-4670 

9-9530 

83      143 

9'5 

9'3 

4       I7-3577     16*5461 

865 

6 

10-7100 

21-0785 

5 

20-7286 

9'3377 

914 

6       177373 

16-1345 

866 

4 

11-8634 

21-3052 

4* 

21-8406 

97180 

9*5 

3 

20-2222 

16-0598 

867 

8 

I3-5745 

21-4094 

6 

23-5241 

10-0472 

916 

18 

207545 

16-4312 

8         9*9900 

4*2780 

868 

18 

13*8106 

21-1965 

21 

23-7836      9-8692 

917 

4 

20-8688 

16-1400 

4*     10-0656 

3-9735 

No.  86  1.    This  is  a  double  star  measured  as 

one  mass.    The  3™  images  on  plate  6412 

show  that  the  components  are  separated 

by  about  +  -ooio  and    +  -0040  in  the 

x  and  y  co-ordinates  respectively. 

i  restau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i64"*i  of  R.A.  »t  Dec.  +  83*,  and  i9t'*3  at  Dec.  +  84*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +83° 


B.D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

*• 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

X. 

,v- 

Diam. 

0, 

y. 

! 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  5h  30m  to  6h  om  —  contd. 

R.A.  5h  30m  to  6b  om  —  contd. 

Centre         R.A.  5h  30"  Dec.  +  $3'                   R.A.  6h  o»>  Dec.  +  84° 

Centre        R.A.  sh  30""  Dec.  +  83°                   R.A.  6h  om  Dec.  +  84' 

Plate  6412.    1904,060.5.             Plate  4786.     1900,  Jan.  18. 

Plate  6412.     1904,  Dec.  5.            Plate  4786.     1900,  Jan.  18. 

m. 

o                   m. 

918 

21 

22-9023 

16-7756 

H 

12-1638 

4-3391 

977 

8       19-0208     22-0203 

4* 

8-9961       10-0390 

919 

4 

14-2486 

17-3486 

978 

'4 

20-1617  ,  22-95  18 

6 

10-2485       10-8187 

920 

4 

14-8835 

'77545 

979 

16 

21-1851     22-6121 

9 

1  1-2180     10-3504 

92I 

9 

15-4350 

17-1564 

3t 

4-8105 

5-6860 

980 

32 

217988     22-3660 

20§        117946       10-0258 

83      I56 

9'5 

922 

4 

15-9798 

17-0365 

981 

15 

17-7596     23-8261 

I  I 

7-9803    11-9975 

923 

6 

17-2075 

I7-5548 

982 

10       18-7377     23-7858 

6 

8-9432     1  1-8312 

9*4 

20§ 

18-8725 

17-9163 

13 

8-3167 

5'9943 

983 

29     19-7761    23-6514 

20§ 

9-9538 

1  1-5626 

925 

II 

19-0488 

17-9490 

5 

8-4945 

6'ODIO 
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5'"34 

II7I 

5 

20-8134 

14-9477 

7* 

9-9796   2-8593 

1124 

4 

12-3911 

16-0989 

1172 

10 

21-5631 

H-433I 

'3 

10-6577   2-2577 

1125 

24§ 

i3'3433 

16-3439 

43§ 

23-9503 

5-0188 

83  '93 

9'4 

Ji73 

25§ 

18-4455 

15-3829 

4o§ 

7-6829 

3-5927 

83   2OI 

9'4 

1126 

7 

3-8408 

19-4929 

7 

14-1194 

6-9068 

"74 

8 

20-6927 

>5"7274 

1  1 

9-9588 

3-6512 

1127 

5 

5-6279 

18-4760 

5 

16-0218 

6-1343 

"75 

H 

24-4259 

15-6289 

16 

'3-6493 

3-0780 

1128 

ii 

8-3378 

18-0140 

9 

18-7699 

6-0253 

1176 

20 

14-8108 

15-5000 

21 

4-0963 

4-1785 

83   I96    9-4 

1129 

12 

9-5880 

18-0435 

8 

20-0063 

6-2164 

"77 

18 

14-8942 

15-6227 

'9 

4-1966 

4-2892 

83   198 

9'5 

IIJO 

6 

10-0298 

18-0728 

4* 

20-4384 

6-3057 

1178 

9 

186126  16-5479 

12 

7-9990 

4-7281 

II3I 

5 

12-3550 

18-2900 

"79 

ai§ 

18-9410  16-0175 

27 

8-2589 

4-1631 

83   203    9-4 

1132 

42§ 

12-6699 

I7-5I55 

5°§ 

23-1300 

6-0955 

83  191 

8-0 

1  1  80 

4* 

20-7937  16-4863 

6 

10-1515 

4-3895 

"33 

8 

3-9921 

20-1017 

8 

14-1852 

7-5328 

1181 

6 

22-3571  16-3668 

7 

1  1-6908 

4-0741 

1134 

8 

7-6957 

19-4655 

7 

17-9418 

7-3849 

1182 

5 

22-6077  :  16-3856 

8 

11-9397 

4-0607 

1135 

6 

9'9855 

19-0936 

5 

20-2614 

7-3I35 

1183 

22 

23-6377   17-0680 

23S 

13-0498 

4-6053 

83   206 

9'5 

1136 

12 

12-4709 

18-5462 

10 

22-7990 

7-0935 

1184 

7 

23-6404   17-3080 

9 

13-0834 

4-8453 

"37 

22§ 

7-1047 

2O'6l  l8 

23§ 

17-2096 

8-4434 

83  185 

9'5 

1185 

13 

14-0405   16-5660 

17 

3-4676 

5-3323 

1138 

9 

8-5589 

20-4046 

8 

18-6782 

8-4260 

1  1  86 

23§ 

15-1564  ;  17-1972 

3»§ 

4-6533 

5-8152 

83   199 

9'2 

"39 

4 

9-0040 

20-2267 

4* 

19-1428 

8-3072 

1187 

13 

16-1  149  i  16-8627 

i5 

5-5625 

5-3623 

83   2OO 

9'5 

1140 

5 

9-I734 

20-0985 

5 

19-3276 

8-2040 

1188 

IO 

20-2478  17-7013 

'5 

9-7679 

5-6674 

1141 

7 

11-2969 

20-3540 

5 

21-3995 

8-7325 

1189 

4* 

20-7878  17-1072 

4* 

10-2240 

5-0084 

1142 

'7 

13-3884 

19-6667 

16 

23-5618 

8-3230 

83  192 

9'5 

1  190 

5* 

22-1665  18-1121 

6 

11-7243 

5-8300 

"43 

9 

7-4791 

21-1268 

9 

17-5125 

9-0030 

1  191 

6 

24-1451  •  I7-9743 

8 

13-6718 

5-4401 

"44 

10 

9-9513 

21-5644 

8 

19-9095 

97575 

1192 

13 

18-5923  18-1543 

14 

8-1852 

6-3267 

83   2O2 

9'5 

"45 

21 

107165 

21-0848 

20§ 

20-7302 

9-3822 

83  187 

9'5 

"93 

12 

19-3243  18-2868 

H 

8-9256 

6-3655 

1146 

'7 

5-5H3 

22-9313 

17 

15-3409 

10-5356 

83  183 

9'5 

"94 

10 

19-8808  18-3802 

i5 

9-4914 

6-3860 

"47 

12 

5-8039 

23-2321 

8 

15-5805 

10-8722 

1195 

13 

20'IOOI   18-6148 

15    97378 

6-5894 

1148 

8 

5-8276 

22-7493 

9 

15-6638 

10-3970 

1  196 

16 

2O-772I    19-0208 

19   10-4546 

6-9069 

"49 

4 

9-4424 

22-2410 

6 

19-3182 

10-3646 

"97 

IO 

I6-277I 

19-0656 

IS 

6-0038 

7-5252 

1150 

5 

11-0573 

21*9125 

5 

20-9608 

10-2460 

1198 

5 

I7-I02I   19-1992 

6* 

6-8399 

7-5547 

1151 

4* 

12-2159 

""3345 

5* 

22-0535 

10-8168 

"99 

5 

I7-4I57   19-6512 

7 

7-2088 

7-9617 

1152 

7 

12-4344 

21-5623 

6 

22-3730 

10-0758 

1  200 

7 

22-0734   '9-9478 

IO 

11-8651 

7-6615 

"53 

8 

12-5212 

21-5335 

7 

22-4605 

10-0595 

1201 

10 

14-9479   20-I3II 

IO 

4-8218 

87514 

"54 

15 

13-8797 

21-9668 

8 

237494 

10-6679 

I2O2 

12 

16-6095   20-0878 

17 

6-4648 

8-4965 

"55 

8 

5-5075 

24-35i3 

8 

i5-«395 

••9438 

1203 

18 

20-3527   20-4240 

2  I 

10-2196 

8-3516 

1156 

8 

5-4856 

24-0463 

9 

15-1580 

1-6370 

1204 

8 

14-9244   20-9240 

4 

4-9027 

9-5422 

"57" 

5 

17-3388 

1-6146 

1205 

6 

18-7371  21-8061 

IO 

8-7915 

9-9287 

1158 

15 

9-2012 

23-338' 

16 

18-9365 

1-4185 

I2O6 

4 

19-2847  21-2075 

7 

9-261  1 

9-2683 

"59 

28§ 

11-6744 

22-6268 

3o§ 

21-4795 

1-0333 

83  189 

9'4 

1207 

8 

19-3113  21-1958 

1  1 

9-2869 

9-2500 

1  1  60 

IO 

12-3893 

22-71  10 

8 

22-1750 

1-2137 

I208 

8 

19-0855 

22-6749 

15 

9-2496 

10-7480 

1  161 

5 

14-0963 

12-2643 

1209 

28 

19-6779 

22-8236 

24§ 

9-8582 

10-8185 

83   205    9-5 

1  162 

28 

6-9773 

24-8495 

25§  16-5300 

12-6278 

83  184 

9'5 

12IO 

6 

I3-8775 

10-8278 

1163 

9 

10-0295 

24-1974 

9   19-6419 

12-3755 

121  I 

23 

15-0674 

23-9377 

29§ 

5-4265 

12-5140 

83   I97    9-5 

1  164 

16 

10-4198 

24-2750 

14   20-0198 

12-5056 

1212 

4* 

23-4424 

25-3302 

12 

13-9106 

12-8273 

1165 

35§ 

13-7820 

23-4585 

4i§  23-4614 

12-1343 

83  194 

9-2 

1213 

12 

14-9560 

24-4632 

i8§ 

5'3839 

13-0501 

1166 

9   i5-0738 

13-6135 

1214 

IO 

15-1282 

25-0300 

17 

5-6255 

13-5876 

1167 

5 

16-5105 

i3-4903 

1215 

4* 

I5-4I33 

25-4428 

5 

5-9592 

13-9648 

1168 

7 

9-4240 

25-5217 

IO 

18-8698 

13-6148 

1216 

4* 

15-8454 

24-7957 

7 

6-3086 

13-2704 

1217 

7 

19-6021 

25-6460 

17 

10-1465 

13-6298 

68§ 

25-1250 

2-1867 

83  195 

9-0 

5°~§ 

3'9"5 

22-5036 

83  182 

8-2 

77§ 

3-I548 

2-1583 

83   I95     9'0 

63§ 

2-2280 

6-4474 

83  191   8'o 

45§ 

4-0912 

12-2009 

83  194   9-2 

69§ 

25-6392 

19-661  1 

83  207   8-2 

i  rdeau  interval  represents  r«ry  nearly  5'  =  i64"'i  of  R  A.  at  Dee.  +  83",  and  igi8'}  at  Dec.  +  84*. 

GREENWICH  ASTROGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    83°. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

*.       y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  8h  om  to  8h  30m 

R.A.  8h  30m  to  9h  om 

Centre   R.A.  8h  30">  Dec.  +  83*      R.A.  S^  om  Dec.  +  84* 

Centre   R.A.  |h  30™  Dec.  +  83'      R.A.  9h  om  Dec.  +  84* 

Plate  4354.  1899,  March  10.  Plate  4872.  1900,  March  30. 

Plate  4354.  1899,  March  10.  Plate  4873.  1900,  March  30. 

.        m. 

m. 

I2l8 

I  I 

4-8440 

14-9556 

26 

15-9176 

2-5527 

83  208    9-5 

1275 

6 

15-4614 

13-9923 

6* 

4-6609 

2-5622 

1219 

4 

4-8689 

I4-55H 

6   I5-9945 

2-1524 

1276 

7 

127298 

2-3234 

I22O 

23§ 

5-1191 

15-2495 

48§  !  16-1  507 

2-8798 

83  2IO    9-4 

1277 

6 

24-8162 

14-1760 

'3 

13-9630 

1-5508 

1221 

'4 

12-5053 

14-0768 

43 

23-6255   2-6966 

83   222 

9'4 

1278 

*i§ 

14-1279 

15-1634 

47    3-4872 

3-8916 

83   225 

9'5 

1222 

7 

13-4683 

14-1847 

'5 

24-5656 

2-9278 

1279 

4 

17-5210  j  14-9073 

8* 

6-8211 

3-2074 

1223 

4 

3-8673 

15-7869 

8 

14-8393 

3-2489 

1280 

7 

17-7692  15-6687 

12 

7-1638 

3-9272 

1224 

5t 

5-1235 

15-9817 

7 

16-0596 

3-6069 

1281 

4'§ 

18-2159  '  '5"2435 

76§ 

7-5503 

3-4475 

83   232 

7-0 

1225 

9 

8-8314 

'5''348 

24   19-8473 

3-2585 

83  216 

9'5 

1282 

6 

18-4884  14-8643 

9 

77747 

3-0390 

1226 

5  i  14-4814 

4-3217 

1283 

56§ 

19-1738 

15-6503 

89§ 

8-5537 

37307 

83  233 

7-0 

1227 

5    6-0915 

17-7862 

14   16-7795 

5-5244 

1284 

7 

20-2054 

I5-6393 

20 

9-5765 

3'59°2 

83  235 

9'5 

1228 

5 

16-9597 

5-3162 

1285 

3* 

23-7620 

'5-9433 

8 

'3''4'9 

3H358 

1229 

23§   6-5785 

17-9018 

42§  17-24/4 

57014 

83   212 

9-3 

1286 

22§ 

1  5-0820 

15-6045 

50    4H904 

4-2092 

83  227 

9'3 

1230 

4    77253 

17-8584 

12     18-3902  ,   5-81I7 

1287 

4 

21-7640 

16-2684 

8   11-2033 

4-0143 

1231 

7   11-8968 

17-1550 

22    22-6149    5-6638 

1288 

12 

21-9933  16-5053 

24   '1-4584 

4-2221 

83  237 

9'5 

1232 

42§   4-8713  19-3581 

68§  i  15-3618   6-9208 

83   207 

8-2 

1289 

5* 

22-0100  16-3908 

9 

11-4593 

4-1038 

i*33 

5  i  6-1323  i  18-6165 

'4 

16-7105   6-3538 

1290 

6 

24-0627  I  17-2992 

'7 

13-6127 

47422 

1234 

1  1   10-9177  18-6236 

30 

21-4529  6-9925 

83  218 

9'5 

1291 

3* 

24-4995  16-8283 

8 

13-9858 

4-2229 

1235 

9   '57251   77866 

1292 

12    17-3148  ,  16-8329 

24 

6-8597 

5-1420 

83  230 

9'5 

1236 

8    15-9808  :  7-6089 

1293 

5   21-8649 

18-0885 

11-5356 

5-8059 

1237 

4* 

5-8302 

19-8139 

9   16-2528 

7-5019 

1294 

33§  23-3397 

17-9458 

42§ 

12-9778 

5-475I 

83  240 

9-0 

1238 

7 

17-1517 

7-5260 

1295 

4   23-6727 

'7'93'5 

16 

13-3082 

5-4216 

1239 

20§ 

7-0173 

20-0630 

37§ 

17-3967 

7-9024 

83   2I4 

9'3 

1296 

12   :  14-4341 

17-4159 

30 

4-0795 

6-0883 

83   226  '  9-5 

1240 

6   177031   77603 

1297 

17   1  16-5743 

17-92,5 

33 

6-2666 

6-3183 

83  228 

9'5 

1241 

4 

8-2318 

'9"!5'3 

14   18-7197   7-1583 

1298 

10   17-8225 

18-3728 

21 

7-5614 

6-6035 

83  231 

9-5 

1242 

3t 

8-3079 

19-0664 

6  !  18-8039 

7-0874 

1299 

4   13-0248 

6-2837 

1243 

6 

9-5364  18-8577 

18 

20-0509 

7-0413 

1300 

-  •*• 
V 

23-2689 

19-3404 

12    13-0888 

6-8682 

1244 

5 

10-5642  19-6829 

4 

20-9608 

7-9953 

83   217 

9'5 

1301 

7 

16-8390 

18-7940 

16    6-6398 

7-1464 

83   229 

9'5 

1245 

3*  11-2075  '9-5516 

6 

21-6158 

7-9493 

1302 

4* 

18-5195 

18-8978 

•£ 

7 

8-3204 

7-0369 

1246 

6   i3'37Q3  18-8655 

16 

23-8527 

7-5553 

1303 

4 

15-3119 

'9'5947 

10 

5-2271 

8-1381 

1247 

7 

16-4215 

8-8517 

1304 

5 

19-0736 

19-9763 

n* 

9-0054   8-0349 

1248 

14    67344  20"5952 

23§  17-0463 

8-393' 

1305 

3»§ 

20-3848 

21-0363 

42§ 

10-4412   8-9200 

83  236    8-5 

1249 

6 

17-1225   8-6843 

1306 

12 

11-8299   8-8949 

1250 

4 

20-5508 

8-4753 

1307 

3«§ 

22-0553 

20-6779 

43§ 

12-0515   8-3509 

83  238 

9-0 

1251 

4 

6-0335  21-5548 

14 

16-2223 

9-2513 

1308 

5 

15-0798 

21-1785 

ii 

5-2000 

97379 

1252 

5* 

6-1383  22-1941 

18 

16-2420 

9-8998 

1309 

5 

7-4876 

9-0065 

1253 

5 

6-2275  21-4491 

16 

16-4311 

9-1746 

1310 

7 

1  1-0836 

9-8044 

1254 

9 

16-9199 

9-2705 

1311 

9   22-9085  21-4747 

20* 

12-9999   9"°3I9 

1255 

ii 

11-8656  21-4042 

24 

22-0233 

9-8725 

83   221 

9'5 

1312 

6   23-4347  21-9310 

18 

13-5811   9-417° 

1256 

20§ 

12-9723  20-9055 

4S§ 

23-1889 

9-5259 

83   223 

9  "4 

'3'3 

4 

9-0653  10-9297 

1257 

g 

13-5720  21-0041 

24 

23-7686 

9-7038 

'3'4 

3*  20-2820 

22-6989 

'5 

10-5545  10-5832 

1258 

13 

6-1366  22-9166 

2I§ 

16-1447 

10-6137 

83   209 

9'  5 

1315 

4i§  22-7819  23-4144 

5'§ 

13-1214  10-9680 

83   239 

9-0 

1259 

6 

16-5014 

10-6621 

1316 

5 

13-4053  10-6418 

1260 

'9 

7-1889  22-3438 

25§ 

17-2647 

10-1849 

83   2I3 

9'5 

'3'7 

4*  157106  23-4346 

9 

6-1142    -8937 

1261 

7 

18-0626 

10-9331 

1318 

4   16-2538  23-6071 

13 

6-6742    -9975 

1262 

5 

18-1875 

10-1442 

1319 

5   I7-5475  23-5942 

18 

7-9542    -8179 

1263 

20§ 

11-5817 

22-1994 

37§ 

21-6392 

10-6241 

83   2I9 

9-2 

1320 

4 

8-1589    -3209 

1264 

4 

15-1079 

•3101 

1321 

7 

19-6549 

23-6128 

'9 

10-0475    -5654 

1265 

12 

6-7497  23-4165 

20 

16-6882 

•1930 

83   211 

rs 

1322 

5 

12*6349    '0465 

1266 

7 

16-7687 

•3952 

1323 

4 

5-2940  12-7714 

1267 

12 

16-9176 

•6862 

1324 

5 

7-1229  12-3848 

1268 

10 

8-5235 

237845 

23 

18-3977 

79'3 

83   2I5 

9'5 

1325 

4 

10-1930  12-4569 

1269 

5 

19-2722 

•8290 

1326 

6 

10-3481  12-8444 

1270 

2I§ 

13-1966  23-1395 

45§ 

23-1  160 

7/10 

83   224 

9'4 

1327 

5* 

14-8880 

24-9948 

'3 

5-4984  i  13-5472 

1271 

8 

14-3763 

12-7058 

1328 

5 

15-2194 

24'9545 

16 

5-8191  13-4651 

12-2 

4* 

5-8028  24-6589 

'4 

15-5885 

12-2984 

1329 

32§    I5-6976 

24-9915 

+58 

6-2986  13-4395 

84  I87 

9'2 

1273 

6 

15-7769 

12-8334 

133° 

3*  i  15-7200 

25-0999 

9 

6-3349 

I3-5446 

1274 

7 

21-6556 

13-4082 

1331 

6   16-0800 

2474I5 

18 

6-6486 

13  1452 

1332 

6 

7-8962 

I3-8957 

5«§ 

22-5497 

1-9239 

83   220 

8-5 

565  25-3490 

13-9366 

84   187 

9-2 

i  rdseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  164''!  of  K.A.  at  Dee.  +  83",  and  K)i"'3  at  Dec.  +  84°. 

ASTROGRAPHIC    CATALOGUE. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    83°. 


B.  D. 

"Kf. 

IMani. 

B.C. 

N«. 

Diatn. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

.NO. 

Diam. 

X. 

y- 

X. 

y> 

No. 

Mag. 

R.A.  8h  30™  to  9h  om  —  contd. 

R.A.  9h  om  to  9h  30™  —  contd. 

Centre     R.A.  8h  30-0  Doe.  +83*                R.A.  9h  o">  Dec.  +  84' 

Centre        R.A.  9"  301"  Dec.  +83'              R.A.  9h  o1"  Dec.  +  84* 

Plate  4354.     1899,  March  10.     Plate  4873.     1900,  March  30. 

Plate  4342.     1899,  March  5.     Plate  4873.     1900,  March  30. 

• 

m. 

o 

m. 

IJ33 

4 

13-3712 

I3-2434 

'379 

6 

4-5535 

23-7085 

9 

14-4258 

iri752 

1334 

20 

23-2483 

25'8538 

29§ 

13-8964 

13-3287 

84      2OO 

9'3 

1380 

5* 

5-0182 

23-1247 

7 

14-9608 

10*6536 

1  381 

5* 

8  '2  I  Q2 

2  1  *76A  I 

c 

1  8  *o  c  2  3 

I  I  *7OO  I 

4°§ 

1-8583 

1  1-1960 

83      2I9 

9-2 

1382 

16 

8-2323 

*3    /  UT 

23-6332 

1 

'5 

18-0829 

*     /  ^7  * 

11-5811 

83  249 

9'5 

53§ 

25-9668 

IS-I534 

83      243 

8-3 

1383 

6 

11-6505 

23-6675 

6 

21-4661 

12-0665 

55§ 

26-8401  :  18-9168 

83      245 

8-6 

'384 

'5 

5-Ol8o 

24-3184 

18 

14-8084 

11-8364 

72§ 

22-2175 

26-9432 

84    '99 

8-6 

1385 

24 

I  1-0360 

24-1795 

22 

20-7903 

12-4950 

84      211 

9'5 

1386 

36 

7-5895 

257379 

*7§ 

17-1684 

13-5839 

84      203 

9'3 

1387 

20 

8-1033 

25-9457 

'9 

17-6505 

13-8563 

84      205 

9'5 

R.A.  9h  om  to  9h  30m 

1388 

'4 

IO-O29O 

25-5736 

16 

19-6090 

13-7419 

84      2O9 

9'S 

Centre         R.A.  9h  30™  Dec.  +  83°            R.A.  gh  om  Dec.  +  84' 

74§ 

24-6394 

12-2532 

83      263 

8-0 

Plate  4342.     1899,  March  5.     Plate  4873.     1900,  March  30. 

44§ 

57§ 

2-3662 
1-8283 

18-2535 
21-2265 

83      240 
83      238 

9-0 
9-0 

o 

m. 

6og 

3-2334 

23-6797 

83      239 

9-0 

1335 

59§ 

4-1881 

14-8805 

64§ 

15-2262 

2-3682 

83    243 

8-3 

1336 

6 

4-8620 

147530 

1337 
1338 

9 

7 

3-1034 
4-3998 

15-8880 
'57954 

8 
6* 

14-0198 

15-3170 

3-2285 
3-3064 

R.A.  9h  30m  to  ioh  om 

1339 

'3 

6-3234 

i5-9595 

'5 

17-2025 

37232 

83    246 

9'5 

Centre       R.A.  gh  3Om  Dec.  +  83°             R.A.  ioh  om  Dec.  +  84" 

134° 
I341 

53§ 

22 

7-3425 
8-8995 

15-6317 
15-5567 

63§ 
24 

18-2585 

19-8098 

3-5302 
3-6644 

83    248      8-4 
83    255  ;   9-5 

Plate  4342.     1899,  March  5.        Plate  6024.     1902,  April  6. 

1342 

8 

9-8879 

15-2875 

6* 

20-8232 

3-5286 

o 

m. 

1343 

5 

5''°53 

16-4878 

3* 

15-9242 

4-0856 

1389 

'9 

16-1583 

14-2148 

'9 

5-2898 

2-5964 

83    265 

9-5 

'344 

4 

5-9635 

16-3857 

3* 

16-7917 

4-0957 

1390 

9 

I7-9928 

14-0968 

8 

7-0933 

2-2452 

1345 

9 

7-1768 

16-4540 

7t 

17-9842 

4'3249 

'391 

5 

I8-0735 

14-4015 

7 

7-2143 

2-5372 

'346 

9 

8-3588 

'6-5835 

6 

19-1400 

4-6093 

1392 

42§ 

18-8682 

14-2897 

47§ 

7-9858 

2-3215 

83    270 

8-5 

1347 

'9 

10-5488 

16-0150 

24 

21-3826 

4-3348 

83    258 

9'S 

1393 

5* 

Z4-7993 

15-0724 

5 

13-9688 

2'3342 

1348 

15 

9-0402 

17-8888 

'5 

19-6403 

5'9943 

83    254 

9*5 

'394 

5* 

I5-CO22 

15-3174 

8 

4-2866 

3-8419 

1349 

2I§ 

10-6008 

17-2843 

23 

21-2678 

5-6027 

83    257 

9  '4 

1395 

3«§ 

16-6463 

15-5079 

44§ 

S'9395 

3-8150 

83    266 

8-8 

'35° 

21 

5-3021 

18-0870 

22 

15-9098 

5-6964 

83    244 

9'S 

1396 

8 

18-0588 

15-9605 

'4 

7'3984 

4-0830 

1351 

44§ 

6-0005 

18-2918 

47§ 

16-5746 

5'9923 

83    245 

8-6 

'397 

4* 

18-6310 

16-0714 

5* 

7-9794 

4-1  166 

1352 

25§ 

8-5715 

18-6934 

29 

19-0721 

6-7293 

83    251 

9'3 

1398 

'4 

22-O42O 

17-2618 

'9 

11-5147 

4-8565 

1353 

5 

10-4773 

18-9043 

1399 

5* 

24-3829 

I7-4559 

8 

13-8607 

4-7474 

1354 

68§ 

10-6866 

'8-4374 

79§ 

21-2014 

6-7548 

83    256 

7'2 

1400 

10 

14-8574 

I7-3944 

22 

4-4087 

5-9158 

'355 

'5 

11-6790 

18-7475 

21 

22-1447 

7-I947 

83    260 

9'5 

1401 

6 

16-0293 

16-9175 

7 

5-5098 

5-2952 

1356 

22§ 

12-1376 

18-5385 

29 

22-6279 

7-0465 

83    261 

9'' 

1402 

3'§ 

17-6045 

17-8050 

28§ 

7-1874 

5-9695 

83    268 

8-8 

1357 

9 

6-1311 

19-8190 

9 

16-5030 

7-5237 

1403 

8 

18-3765 

17-4493 

'3 

7-9038 

5-5192 

1358 

20 

6-9130 

19-0943 

21 

17-3753 

6-9067 

83    247 

9'5 

1404 

4 

19-1645 

17-3262 

5* 

8-6701 

5-2952 

"359 

7 

4-513° 

20-0370 

5 

14-8708 

7-5273 

1405 

5 

19-5603 

17-1072 

6* 

9-0384 

5-0263 

1360 

7 

7-3623 

20-5144 

6 

17-6313 

8-3748 

1406 

7 

22-86I3 

18-0532 

ii 

12-4303 

5-537I 

1361 

5* 

7-5697 

20-1789 

4* 

17-8806 

8-0687 

1407 

16 

18-3782 

18-2285 

'5 

8-0068 

6-2899 

83   269 

9'5 

1362 

7 

7-8075 

20-6784 

7 

18-0523 

8-5973 

1408 

5 

'8-5339 

18-6306 

6 

8-2129 

6-6686 

i363 

'4 

8-3759 

20-6689 

1  1 

18-6161 

8-6635 

1409 

4* 

19-5084 

18-1958 

5 

9-1238 

6-1128 

1364 

32§ 

8-435' 

20-8341 

37§ 

'8-6539 

8-8338 

83    250 

9-1 

1410 

5 

20-4395 

18-9085 

6 

10-1395 

6-6966 

1365 

9 

8-5538 

20-4069 

7 

18-8287 

8-4260 

141  1 

9 

22-41  I  I 

19-1013 

'3 

12-1188 

6-6344 

1366 

21 

8-6793 

20-1496 

21 

18-9863 

8-1875 

1412 

21 

I6-O28O 

19-0655 

23 

57832 

7-4233 

83   264 

9'5 

i367 

'7 

9-2980 

20-9900 

2O 

19-4874 

9-1038 

'4'3 

'5 

17-3892 

19-6719 

18 

7'2'37 

7-8471 

1368 

21 

4-0412 

21-6462 

20 

14-1900 

9-0593 

1414 

4* 

19-5894 

19-4359 

5 

9-3662 

7-3279 

1369 

'9 

4'8579 

21-0841 

18 

15-0726 

8-6095 

83    241 

9'S 

1415 

20 

22-5783 

20-0532 

20 

12-4083 

7-5559 

83    278 

9'S 

137° 

32§ 

5-1030 

21-8674 

24§ 

15-2134 

9-4186 

83    242 

9'5 

1416 

'5 

22-7749 

19-6151 

'7 

12-5474 

7-0965 

'37i 

7 

S'941  3 

21-9578 

8 

16-0320 

9-6182 

1417 

5 

14-1025 

19-4190 

6 

3-9228 

8-0243 

1372 

4 

10-4909 

21-5859 

5* 

20-5916 

9-8492 

1418 

10 

17-5703 

2O'O22O 

16 

7-4388 

8-1723 

'373 

1  1 

12-3167 

21-3928 

'3 

22-4282 

9-8999 

1419 

7 

18-1599 

20-6165 

IO 

8-0978 

8-6848 

'374 

5 

'3-8567 

21-4068 

4* 

23-9496 

10-1182 

1420 

4* 

20-5940 

21-1358 

5 

10-5800 

8-8842 

1375 

4* 

6-3241 

22-1079 

5* 

16-3928 

9-8158 

1421 

'5 

21-3127 

21-2155 

'9 

11-3008 

8-8711 

83    274 

9'5 

1376 

22 

9''563 

22-0737 

22 

19-2046 

io-i574 

83    252 

9'5 

1422 

4* 

23-4133   !  21-2566 

7 

13-3884 

8-6443 

1377 

32§ 

9-3078 

22-0848 

33§ 

19-3522 

10-1854 

83    253 

9-2 

1423 

48§ 

237990 

2I-O728 

28§ 

13-7492 

8-4124 

83   279 

8-9 

1378 

IO 

12-6876 

22-6079 

1  1 

22-6342 

11-1541 

1424 

6 

'4"3395 

20-7797 

9 

4-33I7 

9-3401 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i64«'i  of  R.A.  at  Dec.  +  83°,  and  I9is<3  at  Dec.  +  84°. 

GREENWICH  ASTKOGRAPHIC  CATALOG  UK,  1900. 

Z  O  N  E   +  83°. 
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Wn 

Dinni. 

B.  D. 

Vft 

[  ti-j  in 

B.  D. 

n  o. 

X- 

y. 

Di&ni. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

*^o. 

LJ  1*111. 

X. 

Si. 

Diani. 

X. 

y. 

No. 

M.g. 

R.A.  9h  30m  to  ioh  om  —  contd. 

R.A.  ioh  om  to  ioh  30m  —  contd. 

C«ntr«       R.A.  9>>  3om  Dec.  +  83'           R.A.  ioh  om  Dec.  +  84* 

Centre     R.A.  to*  30™  Dec.  +  83'             R.A.  ioh  o»>  Dec.  +  84' 

Plata  4342.     1899,  March  5.      Plate  6024.     1902,  April  6. 

Plate  4351.     i$99,  March  9.       Plate  6024.     1902,  April  6. 

• 

m. 

m. 

1425 

IO 

14-8581 

21-1901 

12 

4-8995 

9-6798 

'473 

5* 

5-7014 

18-0300 

10       16-1792 

5'5589 

1426 

'4 

17-1982 

21-6843 

'5 

7-2811 

9-8685 

'474 

58§ 

7-6715 

17-9222 

62§ 

18-1476 

5-7048 

83     287 

6-8 

1427 

4 

7-44I7 

9-7001 

'475 

12 

8-1322 

17-3600 

21 

18-6772 

5-2084 

1428 

7 

19-3264 

22-0825 

8 

9-4446 

9-9870 

1476 

12 

1  1-8070 

17-1068 

24 

223556 

5-4339 

83      302 

9'5 

1429 

26s 

19-5389 

21-6349 

«4i 

9-5989 

9'5'74 

83    272 

9-0 

'477 

9 

12-6868 

17-2496 

'7 

23-2085 

5-6899 

1430 

4* 

19-6789 

21-2068 

5 

9-6827 

9'°755 

1478 

5 

8-1412 

18-6179 

13 

18-5232 

6-457I 

1431 

4* 

20-8968 

21-9584 

5 

10-9880 

9-6638 

'479 

20 

8-3734 

18-2065 

22§ 

18-8063 

6-0794 

83      290 

9'i 

1432 

4* 

21-4073 

21-8670 

6 

H'4779 

9-5076 

1480 

5 

9-4950  !  18-1969 

'4 

19-9185 

6-2150 

H33 

4 

12-1876 

9-1225 

1481 

5 

13-7796 

17-5908 

'5 

24-2480      6-1671 

«434 

5 

8-0723 

10-77-1-3 

1482 

23 

4-4605 

20-3481 

2'§ 

14-6494      7-6966 

83      283 

9'3 

'435 

23 

21-2327 

22-7935 

20 

11-4268 

10-4474 

83    275      9-5 

1483 

5* 

4-6100 

19-9199 

IO 

14-8512 

7-2897 

1436 

62§ 

14-8196 

23-4338 

6os 

5-I495 

1-9115 

83    263 

8-0 

1484 

7 

5-5836 

20-2349 

'5 

15-7766 

7-7294 

'437 

5 

I4-9073 

23-2588 

8 

5-2167 

1-7263 

1485 

21 

6-7947 

19-8031 

2I§ 

17-0336 

7-4570 

83      285 

9'5 

1438 

5 

I5-2734 

227863 

7 

S'5'79 

1-2118 

1486 

4* 

7-5457 

2O-2O8I 

6 

17-7213 

7-9560 

'439 

4* 

18-8061 

23-6241 

4 

9-1285 

1-5844 

1487 

6 

10-1765 

19-8690 

8 

20-3787 

7-9635 

1440 

4     !i3"98'8 

i  -4604 

1488 

9 

12*8647 

19-2682 

20 

23-1216 

7-7142 

1441 

4 

5-2506 

12-9463 

1489 

23§ 

I3-4375 

19-0798 

37§ 

237163 

7-6017 

83      3°3 

9-0 

1442 

'9 

15-1013 

24-4467 

'9 

5'5598 

12-8786 

1490 

3°g 

4-1704 

21-4335 

t8§ 

14-2212 

8-7341 

83     282 

9'3 

'443 

5 

7-1248 

12-9978 

1491 

6 

147034 

8-06  1  1 

1444 

22 

16-8356 

23-8340 

*o§ 

7-2003 

12-0463 

1492 

4 

6-8118 

20-4544 

7 

16-9668 

8-1053 

'445 

5 

8-9965 

12-3895 

'493 

6 

7-6068 

20-4III 

'5 

17-7604 

8-1666 

1446 

6* 

20-3253 

24-7407 

8 

10-7766 

12-4952 

'494 

8 

10-0981 

20-1,45 

18 

20-2631 

8-2348 

'447 

J5§ 

15-0590 

25-3610 

*6g 

5^374 

13-7876 

84    219 

9'5 

'495 

4 

22-3177 

8-7451 

1448 

4 

5-7810 

13-6612 

1496 

5 

13-5860 

'9'7365 

'3 

237744 

8-2695 

'449 

4     ;    5-8822 

13-7612 

'497 

12 

7-0593 

21-3416 

18;-      17-0969 

9-0168 

1450 

6* 

18-1521 

25-2753 

ii 

8-6934  I  13-305' 

1498 

7 

17-5158 

9-8935 

1451 

5»S 

18-4903 

25-5365 

*6g 

9-0604 

13-5199 

84      222 

8-0 

1499 

6 

8-9025 

11-2170 

ii 

18-9410 

9-1294 

1452 

6 

10-6179 

13-8903 

1500 

9 

I0'5543 

2''3933 

'7 

20-5557 

9-5221 

'453 

6* 

2I'I  127 

25-9209 

16 

11-7109 

13-5656 

1  501 

3* 

11-1981 

21-6666 

6 

21-1582 

9-8760 

'454 

23 

2I-8O3I 

26-3762 

«§ 

12-4568 

'3'9253 

84      227 

9'4 

1502 

21 

11-6803 

21-4520 

24§ 

2  I  '6660 

9-7259 

83      298 

9-1 

1503 

4* 

4-3513 

23-3040 

ii 

14-1560 

10-6155 

49.* 

24T479 

16-3019 

83      28l           8'5 

1504 

4 

14-1709 

10-9090 

5*§ 

I5-0549 

25-6206 

84    218  i    8-3 

1505 

4 

I7-I462 

i  o-  1  1  6  1 

1506 

28§ 

9-0075 

22-6671 

*9§ 

18-8573 

10-5862 

83      291 

8-6 

1507 

IO 

1  1  -0643 

21-8786 

'3 

20-9995        IO-O673 

R.A.  ioh  om  to  ioh  30™ 

1508 
1509 

4* 
3* 

11-9590 
12-0375 

22  O72O 
22-2540 

6* 
6 

21-8596 
2I-9I2I 

10-3750 
10-5662 

Ontre     R.A.  ioh  30"  Dec.  +  83*              R.A.  ioh  om  Dec.  -f  84' 

1510 

7 

13-3664 

22-0533 

'5 

23-2582 

10-5404 

Plate  4351.     1899,  March  9.         Plate  6024.     1902,  April  6. 

1511 

1512 

4* 

4-4854 

24-1250 

'3 
5 

14-1821 
15-1667 

11-4456 

11-7847 

m. 

'5'3 

4 

'57574 

11-0716 

'455 

5 

6-0819     '4'5885 

1514 

4 

17-3881 

11-2877 

1456 

5 

6-1375 

14-4782 

7 

17-0753 

2-0947 

'5'5 

rig 

9-2718     23-3928 

23§ 

19-0249 

11-3367 

83     293 

9-0 

'457 

24§ 

9-4388 

14-2951 

42§ 

20-3705 

2-3361 

83    294 

9'5 

1516 

4 

22-5832 

1  1  -0668 

1458 

5 

9747' 

13-9695 

6* 

20-7154 

2-0587 

1517 

5 

137781 

22-8970 

13 

23-5562 

11-4320 

'459 

4 

12-4471     14-3440 

4*    23-3486      2-7729 

1518 

32§ 

5-6894 

24-8227 

22§  :  15-2895 

12-2931 

84     229 

9'3 

1460 

37§ 

3-3559 

16-3180 

35§ 

14-0746 

3-5563 

83    281 

8-5 

1519 

5      18-1439 

12*4921 

1461 

5 

15-4770 

3-4313 

1520 

13 

9-3253     24-8323 

i8§     18-8919 

12-7710 

1462 

1  1 

5-6835     16-2653 

'9 

16-3897 

3-8056 

83    284 

9  '4 

1521 

5 

10-6006    24-1659 

13       20-2431 

12-2770 

1463 

36§ 

7-7655     15-2309 

5o§ 

18-5896 

3-0478 

83    289 

9-1 

1522 

3* 

12-0794 

24-1603 

5       21-7093 

12-4635 

1464 

'°3§ 

10-0519  :  14-9209 

'23§ 

20-8916 

3-0358 

83    *97 

5'2 

1523 

5 

'2-4477 

23-7496 

14      22-1279 

12-1040 

1465 

2I§ 

11-4498     15-2641 

42§ 

22-2398 

3-5572 

83    299 

9'5 

1524 

5      22-5558 

12-8726 

1466 

5 

7-2784     16-6333 

16 

17-9234 

4-3777 

1525 

6       15-8120 

13-8588 

1467 

Z3§ 

7-8518    ;  17-1108 

3'§     18-4307 

4-9240 

83    288 

9'3 

1526 

25 

9-6874 

25-9167 

24."     '9-'°83 

I3-8953 

84     236 

9'' 

1468 

'9 

9-6305       16-0762 

32$     20-3298 

4-1310 

83    295      9-5 

i527 

5     123-0875 

13-3225 

1469 

4°§ 

9-8923       16-2577 

43§ 

20-5658 

V3452 

83    296 

8-4 

1470 

4 

10-2754 

16-8514 

9 

20-8676 

4-9840 

ji§     26-4701 

11-7404 

83      306 

8-6 

1471 

4 

13-6894 

15-9680 

6* 

24-3672 

4-5468 

4Q§ 

3-6600 

21-1745 

83      279 

8-9 

1472 

4* 

5-5785 

17-7791 

7 

16-0874 

5-2948 

49§ 

9-9396 

26-9240 

84     237 

8-5 

i  rist&u  interval  represents  very  nearly  5'  =  i64B'x  of  R.A.  at  Dec.  4-  83*,  and  I9i8'3  at  Dec.  +  84°. 
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Z  O  N  E    +    83°. 


B.  D. 

Diitni.              x. 

B.  D. 

No. 

Diani. 

X. 

V- 

Pi  am. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

Xo. 

Diam. 

X. 

y. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  ioh  3<Dm  to  i  ih  olu 

R.A.  iih  om  to  nh  30m 

Centre      R.A.  ioh  30™  Dec.  +  83'            R.A.  nh  om  Dec.  +  84'  ' 

Centre        R.A.  i  ih  3o'n  Dec.  +  83°            R.A.  nh  o'«  Dec.  +84* 

Plate  4351.    1899,  March  9.     Plate  4876.     1900,  March  30. 

Plate  4438.     1899,  May  4.       Plate  4*76.     1900,  March  30. 

m. 

o                   '"• 

1528 

10 

18-4178 

H'4439 

9 

7-5420 

2-5871 

83°   3'0 

9'5 

'579 

37§ 

4-0320 

14-2726 

24§ 

14-9115 

1-9080 

83      321         9-0 

1529 

7 

18-8240 

'4'4'55 

6 

7-9438 

2-5077 

1580 

15     i    6-7101 

14-4750 

7 

17-3422 

2-4505 

1530 

5 

22-1631 

15-1050 

8 

11-3423 

2-7616 

1581 

19         6-8452 

14-9488 

17     :  17-6174 

2-94I3 

I531 

6* 

24-6366 

14-2643 

6 

13-6850 

1-6108 

1582 

22§ 

9-2769 

14-796' 

2  1           20-0505 

3-0999 

1532 

5 

17-6024 

15-1599 

5* 

6-8267 

3-4008 

'583 

7 

11-5748 

14-8833 

1533 

9 

21-2984 

15-5924 

ii 

10-5448 

3-3586 

1584 

'7 

3-6990 

15-4261 

II            I4-4338 

3-0123 

'534 

4 

16-0950 

16-0042 

4* 

5-4394 

4'430i 

1585 

'9 

5-4904 

15-6316 

16 

16-1855 

3-4446 

1535 

5* 

21-1304 

17-0550 

6 

10-5675 

4-8280 

1586 

22§ 

6'5°93 

1  5-2098 

18 

17-2508 

3-I556 

1536 

6 

22-2272 

17-0230 

8 

11-6514      4-6547 

1587 

22§ 

8-0648 

15-7170 

20 

18-7280 

3-8584 

83      3^6 

9'5 

1537 

20 

227183 

167324 

21 

i2-ioii  ;    4-3024 

1588 

9 

9-6381 

15-1924 

1538 

7 

13-8041 

4-6176 

1589 

7 

10-3707 

I5-9354 

1539 

4 

15-0677 

16-7716 

5* 

4-5226 

5-3259 

1590 

5 

1  1-6546 

15-6558 

1540 

4* 

20-8640 

17-8807 

6 

10-4088 

5-6791 

1591 

39§ 

12-3016 

15-0907 

38 

23-0113  ;    3-7749 

83    332 

8-8 

1541 

5 

12-6464 

5-°'43 

1592 

37§ 

5-2563 

16-2043 

23§ 

15-8807 

3-9818 

83    322 

9-5 

1542 

5* 

23-5898 

18-3580 

9 

13-1748 

57999 

'593 

4°§ 

6-9190 

16-9943 

29§ 

17-4281 

4-9760 

83    323 

9-0 

'543 

8* 

23-8327 

18-0420 

'4 

'3-3730 

5-4590 

'594 

42§ 

6-961  5 

16-0328 

38§ 

17-5962 

4-0288 

83    3H 

9-1 

1544 

54§ 

24-1624 

18-0677 

5°§ 

13-7038 

5H436 

83     318 

8-2 

'595 

12 

7-2162 

16-6987 

9 

17-7615 

4-7223 

1545 

4t 

16-2430 

17-9943 

5 

5-8424 

6-3844 

1596 

24§ 

7-5900 

16-0857 

'9 

18-2103 

4-1631 

1546 

'3 

16-6126 

18-4166 

18 

6*2629 

67555 

'597 

8 

9-2863 

16-9240 

'547 

5 

I7-9593 

18-5062 

5 

7-6097 

6-6733 

1598 

18 

11-3151 

16-1153 

10 

21-9009 

4-6671 

1548 

ii 

18-2982 

18-7058 

'4 

7-9686      6-8292 

'599 

23§ 

11-5013 

16-9487 

18 

21-9810 

5'5>75 

83    33° 

9'5 

'549 

4* 

19-1900 

18-6429 

5 

8-8440 

6-6504 

1600 

'9 

12-2406 

16-1522 

1  1 

22-8143 

4-8206 

1550 

4 

12-8589 

6-2067 

1  60  1 

3'§ 

13-2512 

16-0672 

35§ 

23-8271 

4-8678 

83    333 

9'3 

'55' 

4* 

16-2530 

18-6538 

5* 

5^393 

7-0390 

1602 

5 

3-7000 

17-0023 

4* 

14-2329 

4'5753 

1552 

4* 

19-0334 

19-1269 

6 

87544 

7-1504 

• 

1603 

6 

4'34°3 

17-2151 

4* 

14-8406 

4-8678 

'553 

5 

19-6608 

19-9940 

7 

9-4850 

7-9295 

1604 

7 

9'5749 

17-2478 

'554 

9 

20-0138 

i944349 

16 

9-7651 

7-3307 

1605 

22§ 

8-8889 

18-4165 

'7 

19-2002 

6-641  5 

83    327 

9'5 

'555 

18 

21-8716 

19-4858 

20§ 

11-6131 

7-1423 

83     3'3 

9'5 

1606 

25§ 

9-5289 

18-8763 

21 

'97775  :    7-1788 

83    329 

9'5 

1556 

18 

22-2209 

19-6917 

'7 

11-9888 

7-3024 

83     3'4 

9-5 

1607 

11 

10-8061 

18-8412 

7     21-0483  :  7-3036 

'557 

10 

22-6802 

19-4640 

16 

12-4135 

7-0193 

83     3'7 

9'5 

1608 

6 

4-7198 

19-9155 

4     ,  14-8711       7-5941 

1558 

'3 

17-9107 

20-4357 

'4 

7-8095 

8-5948 

1609 

4 

5-7961 

19-9898 

3* 

15-9309 

7-8039 

'559 

8 

14-1412 

20-5657 

12 

4-0881 

9-2044 

1610 

18 

7-1183 

19-9432 

13 

17-2491 

7-9290 

1560 

10 

14-2328 

207495 

12 

4-2012 

9-3786 

161  1 

4 

9-8902 

19-5420 

1561 

4 

8-9305 

9775' 

1612 

4 

io'i  550 

19-01  38 

1562 

7 

20-8967 

21-2338 

'4 

10-8712 

9-0010 

1613 

6 

12-2890 

19-2167 

3* 

22-4701 

7-8685 

1563 

5* 

21-6270 

21-8856 

7 

11-6791 

9-5528 

1614 

5 

12-6144 

19-9808 

1564 

4 

5-8802 

10-4107 

1615 

4 

12-7661 

19-1  528 

1565 

26§ 

18-2495 

22-8033 

24§ 

8-4484 

10-8969 

83     311 

9'4 

1616 

5 

7-2629 

20-6654 

5 

17-2993 

8-6660 

1566 

20 

22-2234 

23-3S41 

20§ 

'2-4593 

10-9312 

83     3l6 

9'5 

1617 

4 

9-6400 

20-?  I  38 

4* 

19-7023 

8-6150 

1567 

4 

12-6386 

10-0559 

1618 

5 

io'i  509 

20-9888 

4* 

20-1244 

9-3545 

1568 

32§ 

16-7060 

22-8260 

4°§ 

6-9198 

i  i-i  199 

83     306 

8-6 

1619 

'7 

i3"5778 

20-3500 

18 

23-6046 

9-I555 

83    334 

9'5 

1569 

55§ 

21-2311 

23-4794 

53§ 

11-4896 

11-1853 

83    3'2 

8-5 

1620 

23 

13-8033 

20-6990 

20 

237838 

9-53i8 

83    335 

9'5 

1570 

4 

11-6997 

11-4799 

1621 

20 

5-5338 

21-7267 

'3 

15-4506 

9-4968 

1571 

4* 

16-5299 

24-2053 

6 

6-9240 

12-5097 

1622 

7 

8-4829 

21-8483 

4* 

18-3623 

9-9910 

1572 

4* 

17-5828 

24-1  1  14 

6 

7-9533 

12-2801 

1623 

10 

9-1681 

2  I  -0680 

6 

19-1391 

9-3066 

'573 

4 

9-5894 

12-6827 

1624 

4 

9-2700 

21*4754 

4t 

19-1886 

9-7212 

1574 

5 

10-2939 

12-3286 

1625 

'4 

11-0235 

21-5397 

10 

20-921  1 

IQ-OI  18 

'575 

6 

14-0967 

24-8367 

ii 

4-5896 

'3-4479 

1626 

Z'§ 

"'5779 

2I-6242 

16 

21-4592 

10-1634 

1576 

12 

i4'3338 

25-2785 

10 

4-8820 

13-8549 

84      240 

9'5 

1627 

9 

12-3984 

2I-5207 

5 

22-2843 

10-1683 

'577 

6 

'9-4329 

25-4560 

9 

9-9600 

'3'3745 

1628 

23§ 

4-1561 

22-II87 

'6§ 

14-0315 

97082} 

Q-j        2  T  O 

8-8 

1578 

18 

19-6520 

25-9460 

20§ 

10-2444 

13-8350 

84     244 

9'3 

1629 

29§ 

4-1707 

^   £ 

22-IOO3 

22§ 
•  Q 

14-0490 

9-6928] 

°3     3*9 

1630 

J9 

4-5657 

22-9793 

IS 

i4-3305 

1  0*6089 

44§ 

3-I974 

7-8218 

83      303 

9-0 

1631 

'9 

4-753° 

22-3I53 

'5 

14-5999 

9-9803 

20 
30 

23-9387 
23"9595 

22-3402! 

22'326oJ 

83      3'9 

8-8 

1632 
1633 

9 
6 

i37585 
4-841  1 

22-7360 
23-4525 

5 
5 

23-4772 
14-5408 

11-5487 
1  1  -i  190 

33 

15-8628 

£ 

26-0065 

84     241 

9-1 

1634 

5 

10-5827 

23-5767 

3' 

16-7310 

26-5333 

84     243 

9-2 

1635 

55§ 

8-0853 

24-8225 

39§ 

17-5849 

12-8902 

84  252 

8-4 

1636 

24§ 

8-6498 

24-8455 

H§ 

'8-1433 

12-9873 

84  253 

9'5 

1637 

6 

10-1266 

24*121  I 

5 

19-6993 

12-4575 

No.  1569.     This  is  a.  double  star.     The  components  are  not  separable,  and  are  meas- 

ured as  one  mass.     The  zo8  images  on   Plate  4876  show  the  components  to  be 
separated  by  about  +  -0030  and  +  -oioo  in  the  x  and  y  co-ordinates  respectively. 

i  rilieau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i64«-i  of  R.A.  at  Dec.  +  83*,  and  i<)i*"}  at  D«c.  +  84"- 
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Z  O  N  E 


83*. 


B.  D. 

B.  D. 

X.                      y. 

y- 

Ho.             Mtg. 

V- 

He. 

Mmf 

R.A.  nh  om  to  i 

ih  30™  —  contd. 

R.A.  i2h  o™  to  i2h  3om 

Centre      R.A.  ii»  30™  Dec.  +  83'           R.A 

.  nhom  Dec.  +  84* 

Centre     R.A.  i2h  30™  Dec.  +  83'             R.A.  i2h  o™  Dec.  +  »4* 

Plate  4438.     1899,  May  4.      Plate  4876.     1900,  March  30. 

Plate  4425.    1899,  April  19.       Plate  4914.    1900,  April  20. 

m. 

m 

m. 

1638 

4 

12-1905 

24-5896 

3* 

21-6883 

13-1865 

1680 

8 

4*3895 

14-7963 

9 

i5'3544 

2-4482 

1639 

6     |  1  1-4209    25-4816 

6 

20-8113      13-9683 

1681 

5 

4-5712 

H'9373 

9 

15-5180 

261  10 

83     346 

9'5 

1682 

16 

4-6167 

14-2463 

20 

15-6498 

1-9337 

83    347 

9-5 

64§       3-2852     17-9320 

83    318       8-2 

1683 

ii 

6-7461 

I4'I497 

18 

17-7777 

2-1083 

1684 

7 

7-9010 

9 

18-8742 

2-6107 

1685 

5 

6-4928 

15-4938 

6 

17-3530 

3-4I34 

RA          -rb    -,,^ 

, 

1686 

20 

9-6543      15-0065 

26 

20-5506 

3-334° 

83    351 

9'5 

.A.    II     30 

n  to   12     Om 

1687 

10 

6-2576      16-1550 

12* 

17-0318 

4-0356 

Centre    R.A.  nh  30^  Dec.  +  83*              R.A 

.  I2h  om  Dec.  +  $4* 

1688 
1689 

12 

4°§ 

7-2432      16-5777 
10-0958      16-4877 

'9 

3'§ 

17-9578 
20-8005 

4-5803 
4-8574 

83    35* 

8-4 

Plate  4438.     1899,  May  4.           Plate 

4914.     1900,  April  20. 

1690 

9 

13-2866      15-2210 

13* 

24-1279 

4-0136 

1691 

4 

4-4735      I7-9440 

6 

15-0315 

5-5763 

1640 
1641 

1642 
1643 
1644 
1645 
1646 
1647 

5 
7 
18 

3 

9 
ii 

4 

15-7084 
17-7651 
19-9560 
20-6599 
22-8304 
15-2069 
15-2762 
15-4170 

14-2017 
14-3689 
14-8988 
14-8401 
14-2942 
15-5029 
16-9865 
i6-6ug 

3* 

12 

r* 

7 

6-7601 

11-7719 
4-3721 
4-6351 

27674 

2-0295 
4-2255 
5-6858 

0 

1692 
1693 
1694 
1695 
1696 
1697 
1698 
1699 

4°§ 

20 

8 

13 

5* 
5 
4 

20§ 

10-9198      16-5471 
12-0313      17-1387 
13-7639      167446 
6-2404     18-3180 
67198      18-1756 
9-2468      18-1913 
10-3504      18-4210 
10-8132      18-4071 

*5 

9 

20 

5 
7 

26 

21-6084 
22-6355 
24-4012 
167391 
17-2330 
19-7369 
20-8008 
21-2620 

5-0220 

57537 

6-1777 
6-0983 
6-4378 
6-8116 
6-8547 

83    354 
83    356 

83    348 
83    353 

8-6 
9.3 

9'4 

1648 
1649 
1650 
1651 
1652 

£ 

20 
4* 

16-3487     16  5290 
18-4247     16-4381 
19-5837     16-6988 
20-3699     17-9255 
22-^64     I7-7937 

4* 
3* 
57§ 
'9 
4* 

5-6387 
7-6845 
8-8670 
9-8073 
11-9485 

5-0941 

47342 
4-8366 

83    339 
83    341 

8-0 
9'5 

1700 
1701 
1702 
1703 
1704 

5 
7 
4* 
34§ 
4 

10-0528      19-2525 
11-1308      19-0825 
8-8124     20-8316 
9-2814     20-3737 
13-5767     i9'4472 

7 
'5 
5 

4 

20-4007 
21-4903 
18-9683 
19-4914 
23-8692 

7-5957 
7-5657 
8-9993 
8-6087 

8-2433 

83    35° 

8-7 

>653 
1654 

42§     22-7436     17-9270 
4       14-3600     18-7650 

33§ 

12-1618 

5-6402 

83    345 

8-8 

1705 
1706 

8 
7 

8-9868    21-3474 
9-6920     21-2859 

18       19-0733      9-537° 
13     119-7803      9-5671 

16;  ; 

5 

16-2883     18-0278 

1707 

7 

10-2549     20-7690 

12 

20-4055      9-1273 

1656 

15 

17-5241 

I8-5734 

1  1 

7-0723 

6-9660 

1708 

8 

15-4447     10-4672 

1657 

7       18-7752     18-0445 

5* 

8-2423 

6-2777 

1709 

8         9-2937 

22-0935 

I  I 

19-2823     10-3154 

1658 
1659 
1660 
1661 
1662 

5 
43§ 

| 

19-4470 
21-8903 
20-4176 

15-4244 
15-5411 

18-8251 
18-7820 
19-8715 
20-2266 
20-2163 

4*§ 
9 
4* 

4* 

11-4271 
10-1105 

5-2084 
5-3187 

6-5982 

8-8784 
8-8536 

83    343 

8-5 

1710 
1711 
1712 
1713 
1714 

10 

5 
29 

22 

35§ 

9-9123 
13-1987 
6-2047 
7-3684 
9-0598 

22-5155 
21-5645 
24-0243 
23-7318 
23'2557 

20 
6* 

28S 

19-8412 
23-2208 

I5-9733 
17-1606 
18*9022 

10-8141 
10-2938 
1-8329 
1-6927 
'•4383 

84    267 

84    270 
84    *73 

9'5 

9'S 
9-0 

1663 
1664 
1665 

16 
5 

17-2019 

18-7878 
23-3702 

20-7309 
207403 
20-5195 

3* 

12 

6 

7-0326 
8-6082 
13-1199 

9"'494 
8-9465 

8-1269 

1715 
1716 
1717 

6 
6* 

10-2963 
11*6045 

23-4215 
23-3282 

4 
'4 
ii 

19-3750 
20-1054 
21-4174 

1-7208 
1-7619 
1-8387 

1666 
1667 
1668 
1669 

39§ 

27§ 

343 

C 

i7-744° 
19-0505 
22-3260 
!4'5947 

21-5180 
21-4658 
21-6717 
22-1218 

29§ 

24§ 

-* 

3 

7-6758 
8-9645 
12-2385 
4'6332 

9-8563 
9-6342 
9-4076 
10-8669 

83    337 
83    338 

83    344 

9'5 

9'5 
87 

1718 
1719 
1720 
1721 

5* 

6* 

20 

57844 
6-0247 

7-I935 

247762 
24-3012 
24-4348 

5 

'3 

18 

14-4273 

•5-454* 

15-7570 
16-8984 

12-5798 
12-5255 
12-0843 
12-3671 

84    265 
84    266 
84    268 

9'5 
9'5 
9-2 

1670 
1671 
1672 

1673 
1674 

'9 

,* 

38§ 

27§ 

18 

17-0315 
17-8152 
19-9012 
20-0393 
18-8671 

22-5163 
22-9918 
22-9390 
22-9560 
23-6263 

'4 
4* 

27§ 

16 

7-1012 
7-9410 
10-0009 
10-1401 
9-0661 

10-9402 
11-3096 
10-9825 
10-9815 
11-7993 

83    34° 
83    34* 

9-0 
9-0 

1722 
1723 
1724 
1725 
1726 

16 

21 

54§ 
7 

1  1-4994 
1  1-9960 
9-7340 
13-4140 
13-7608 

23-8324 
23-5822 
25-1271 
25-1205 
24-8608 

20 

57§ 

12 
23 

21-2444 
21-7690 
19-3248 
22-9798 
23-3549 

12-3244 
12-1391 
13-3818 
13-8492 
13-6353 

84    *74 

7'* 

1675 
1676 

5 

21 

i9'!573 
15-7808 

25-1559 

4 

21 

9-2916     11-2974 
6-2069     13-7201 

44§ 

1-6325 

18-3725 

83    345 

8-8 

1677 
1678 
1679 

4* 

59§ 

17 

20-91  13 
23-0996 
23-4333 

25-4252 
25-6918 
26-3825 

6 

17 

11-3278 

I3-5327 
13-9536 

'3-3145 
13-2932 

I3-9347 

84    262 
84    263 

8-4 
9'5 

28 
47§ 

<;6§ 

1-0263 
2-1938 
3-9780 
1  1-0907 

19-4200 
22-0984 

25-7119 

83    343 

83    344 
84    262 

84    276 

8-5 
87 
8-4 
7-9 

44 

1-4389 

4-1968 

83    332 

8-8 

7-4132 

26-8609 

84    269 

7-5 

65§ 

16-6746 

25-7299 

84    260 

8-j. 

i  nfteau  interral  represents  very  nearly  5'  =  i64"i  of  R.A.  at  Dec.  +  13°,  and  igi'-j  at  Dee.  +  »4°. 
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Z  O  N  E   +   83°. 


Wn 

B.  D. 

B.  D. 

ISO. 

Diiiin. 

X, 

y. 

No. 

Mag. 

X. 

y- 

X, 

No. 

Mag. 

R.A.  1  2h  3om  to  1  3h  om 

R.A.  1  3h  om  to  1  3h  30m  —  contd. 

Centre       R.A.  i2h  30"  Dec.  +  83*           R.A.  I3h  o'«  Dec.  +  84' 

Centr*      R.A.  I3h  30"!  Dec.  +  83*           R.A.  I3h  o»>  Dec.  +  84' 

Plate  4425.    1899,  April  19.      Plate  4904.     1900,  April  1  8. 

Plate  4443.     1899,  May  4.        Plate  4904.     1900,  April  18. 

m. 

o 

m. 

1727 

ii 

14-1409     14-9280 

7 

3'39'3 

3-7580 

83°  357 

9'4 

1776 

32§ 

4-5700 

19-1383 

25§ 

14-9525 

6-8447 

83    375 

9'I 

1728 

20 

20-4873     14-6711 

23 

9^444 

2-6697 

83    364 

9'5 

'777 

8 

8-9733 

19-1461 

6 

19-3215 

7-4137 

1729 

28§ 

20-8976     14-9158 

34§ 

10-0858 

2-8574 

83    366 

8'5 

1778 

26§ 

9-4621 

19-4389 

«3§ 

197702 

77669 

83    385 

9'3 

1730 

'4 

23-2741     14-9299 

'4 

12-4416 

2-5595 

1779 

17 

1  1-8204 

19-4664 

'4 

22-1045 

8-0956 

1731 

5 

24-7544     14*1551 

5 

13-8089 

I-5954 

1780 

5* 

7-2036  ;  20-1761 

5 

17-4316      8-2093 

1732 

7 

14-2089 

15-2544 

7* 

3-4999 

4-0733 

1781 

20 

8-0348 

21-3563 

12 

18-1087 

9-4877 

83    382 

9'5 

'733 

20§ 

15-6621 

15-5396 

23 

4-9779 

4-1655 

83    358 

9-1 

1782 

23§ 

1  1-0842 

21-1954 

18 

21-1528 

9-7166 

'734 

62§ 

22-4385  ;  15-0363 

6i§ 

11-6262 

27742 

83    369 

7'5 

1783 

21 

11-4720 

21-3896 

18 

21-5129 

9-9580 

'735 

'4 

22-4689    1  5-0490 

15 

11-6613 

2-7846 

1784 

25§ 

12-2725 

217551 

2'§ 

22-2598 

10-4243 

83    386 

9'4 

1736 

5 

18-8003 

16-8336 

6* 

8-2594 

5-0373 

1785 

14 

7-0025 

22-5374 

7 

16-9335 

IO-5273 

'737 

21 

20-8739 

167134 

20 

10-2985 

4-6429 

83    367 

9"' 

1786 

7 

6-8740 

23-01  18 

5 

16-7482 

10-9795 

1738 

23§ 

2  I  7090 

16-2634 

23§ 

11-0653 

4-0860 

83    368 

1787 

28§ 

7-1374 

23-9058 

20§ 

16-8910 

II-9O22 

84    300 

9'3 

>739 

12 

17-3059 

I7-3472 

'7 

6-8415 

57388 

1788 

22 

10-3652 

23.9360 

18 

20-0896 

I2'3434 

1740 

6 

18-6983 

17-9888 

6 

8-3089 

6-1947 

1789 

77§ 

12-9626 

237126 

62§ 

22-6930 

'2-4535 

84    311 

7'5 

1741 

4 

ig-gOOl 

17-1941 

4 

9-3944 

5-2479 

1790 

'4 

5-2514 

24-7501 

7 

14-9121 

12-4971 

1742 

6 

20-8423 

17-1818 

4 

10-3262 

5-1114 

1791 

48§ 

8-0383 

24-9475 

4°§ 

17-6523 

13-0478 

84    302 

87 

'743 

4 

21-1575 

17-1117 

4* 

10-6294 

5-0023 

1792 

18 

13-1985 

24-1364 

'7 

22-8733 

12-9037 

'744 

4      21-3424 

17-2380 

5 

10-8308 

5"I034 

'793 

8 

4-5014 

25-5380 

6 

14-0643 

13-1862 

'745 

22 

23-8288 

17-9063 

18 

13-3820 

83    37i 

9'5 

'794 

5* 

7-1359 

25-6711 

5* 

16-6628 

I3-6535 

1746 

9 

'4-5539 

19-4499 

7 

4-3923 

8-1865 

'795 

'5 

10-8801 

25-0466 

16 

20-4581 

13-5128 

'747 

7 

16-6180 

19-5354 

8 

6-4494 

S'oooo 

1796 

34§ 

11-2886 

25-0676 

23§ 

20-8613 

13-5848 

84    308 

9-2 

1748 

16 

18-1124 

19-1659 

20 

7-8811 

7-4357 

83    361   ;    9-5 

•749 

4 

I9-4536 

19-8106 

5 

9-2952 

7-8983 

42§ 

3'3425 

19-6777 

83    372 

9-0 

1750 

38§ 

23-8793 

197140 

25§ 

13-6688 

7-2244 

83    372 

9-0 

65§ 

3-4503 

20-1577 

83    373 

8-3 

1751 

IO 

16-9603 

20-9306 

9 

6-9715 

9-3376 

55§ 

2-1066 

23-8572 

84    291 

8-8 

1752 

4 

19-4540 

20-3549 

4* 

9-3680 

8-4393 

4°§ 

117897 

25-8631 

84    309 

8-8 

'753 

6i§ 

23-8581 

20-2077 

54§ 

13-7126 

7-7I44 

83    373 

8-3 

4°§ 

"7234 

25-6087 

84    3'Q 

8-5 

'754 

3* 

17-5520 

21-8964 

4 

7-6864 

10-2170 

'755 

18 

21-7143 

21-3071 

IS 

117320 

9-0865 

83    37° 

9'5 

1756 

17 

15-4828 

23-4587 

21§ 

5-8402 

12-0395 

84    282 

9'4 

R.A.  i3h  3<Dm  to  i4h  om 

'757 
1758 

3* 
39§ 

18-8274 
21-6110 

23-435I 

4* 

9-1571 
11-9086 

1  1-6009 

I  P2IO2 

84    291 

8-8 

Centre      R.A.  13!*  30-°  Dec.  +83*            R.A.  14''  o™  Dec.  -4-  84* 

'759 

IO 

17-6036 

IO 

8-0300 

12-4276 

Plate  4443.     1899,  May  4.          Plate  4487.     1899,  May  29. 

1760 

18 

22-4953 

24-6071 

20 

12-9413 

I2-253O 

84    293 

9'3 

m. 

1761 

4* 

19-3898 

25-0029 

5* 

9"9!53 

13-0575 

1797 

27§ 

21-0959 

14-4418 

29§ 

10-0413 

2-2738 

83*  398 

9'5 

1762 

io6§ 

197674 

25-6688 

I03§ 

10-3754 

13-6640 

84    289 

6'5 

I798 

'5 

21-9990 

H'5579 

'9 

10-9513 

2-2687 

1763 

u6§ 

19-8125 

25-6118 

"7§ 

10-41  16 

13-6035 

84    290 

5'5 

1799 

9 

23-4730 

14-6559 

1  1 

12-4284 

2-1646 

1800 

4* 

16-8583 

14-8816 

6 

5-9061 

3-2848 

48§ 

9-6312 

1-8255 

83    365 

8-6 

1801 

28§ 

17-8269 

15-6130 

4°§ 

6-9615 

83    394 

9-1 

1802 

8 

18-6882 

15-4006 

IO 

77869 

3-552I 

1803 

8 

20-3958 

15-4287 

9 

9-4824 

3-3498 

1804 

'9 

237352 

'5'5473 

'7 

12-8083 

3-0123 

R.A.  i3h  om  to  i3h  3om 

1805 

21 

23-7928 

'5-5545 

20 

12-8654 

3-0103 

83    4°3 

9'5 

Centre      R.A.  i3h  301"  Dec.  +  83'             R.A.  I3h  o1"  Dec.  +  84* 
Plate  4443.     1899,  May  4.         Plate  4904.    1900,  April  18. 

1806 
1807 
1808 

22§ 

4* 

'6-3384 
22-6025 

16-2619 

17-1560 

5 
6 

5-5739 
7-6347 
11-9075 

47248 

4"°593 
4-7620 

83    392 

9'5 

m 

m. 

1809 

5 

I2'I  I  15 

4'6774 

1764 

17  . 

13-3652 

I3-9758 

7* 

24-34I3 

2-8429 

1810 

4* 

14-6239 

16-4036 

5* 

3-8970 

5-1029 

1765 
1766 

1767 
1768 
1769 

IO 

3o§ 
8 

'9§ 

7-4223 
10-0665 
7-6562 
3-9096 
9-3904 

15-6079 
15-8850 
16-2924 
17-5780 
17-9706 

26 

7* 

26§ 

6 

'7 

18  2348 
20-8205 

'8-3793 
14-4979 
19-8838 

37070 

4'4'45 
5-2140 
6-3021 

83    379 
83    381 

8-9 

1811 
1812 
1813 
1814 
1815 

ii 

27§ 

3* 

94§ 
1  6 

16-4561 
18-5417 
18-6664 
19-401  1 
197103' 

16-7009 
16-9630 
17-3670 
17-0640 
177110 

16 

393 

io6§ 

20 

57513 
7-8528 
8-0324 
8-7202 
9-II42 

5-1458 
5-1201 
5-5068 
5-1041 
5-7021 

83    396 
83    397 

6-5 

1770 
1771 
1772 

9 

8 

2I§ 

13-4479 
4-9636 
7-2196 

'7'33'3 
18-4179 

18-6274 

6 
'9 

15-4364      6-1775 

17-6477  ;  6-6753 

1816 

1817 
1818 

12 

8 

21-7850 
227766 

18-0714 
17-5093 

'5 

1 

11-2179 
I2-I25O 
I2-3OIO 

57759 
5-0863 

5-0108 

'773 
"774 
'775 

37§ 
7 
18 

9-4042 
10-1997 
11-5874 

18-2361 
18-8066 

32§ 

5 
1  1 

19-8243 
20-6516 
21-9598 

6-8815 
6-6671 

7-4130 

83    384 

9-1 

1819 
1820 
1821 

4* 
7 
8 

14-2693 
14-2694 
17-6300 

177263 
18-1916 
18-5301 

5 
ii 

37241 
37886 
7-1649 

6-4607 
6-9175 
6-7964 

i  reuau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i64»-i  of  R.A.  at  Dec.  +  »3',  and  191-3  at  Dec.  +  84'. 
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Z  O  N  E    +    83°. 


B.  D. 

1  li.,i.i 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

ir- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

uiani. 

X, 

»• 

No. 

Mag. 

R.A.  i3h  30™  to  i4h  om  —  contd. 

R.A.  i4h  om  to  i4h  30™  —  contd. 

Centre      R.A.  i3h  3om  Dec.  +83*          R.A.  i4h  om  Dec.  +  84* 

Centre      R.A.  Hh  30""  Dec.  +  83*          R.A.  i4h  o™  Dec.  +  84* 

Plate  4443.     1899,  May  4.        Plate  4487.     1899,  May  29. 

Plate  4434.    1899,  May  3.       Plate  4487.    1899,  May  29. 

m. 

0 

m. 

1822 

II 

22-0477 

19-0572 

16 

11-6115       6-7191 

1870 

17 

6-9863 

14-4540 

16 

I7-8205 

2-2068 

1823 

'9 

22-3318  i  18-7237 

2I§ 

11-8478      6-3498 

83     400 

9'5 

1871 

ii 

7-4637 

14-5652 

7* 

I8-28I3 

2-3800 

1824 

2O 

22-2963 

19-1331 

'9§ 

11-8701      6-7609 

83     401 

9'5 

1872 

7 

7-6005 

'47433 

1825 

2  I 

22-8816 

18-9923 

12-4295     6-5398 

1873 

7-9793 

14-9950 

23§ 

'8-7355 

2-8702 

83   410 

9'5 

1826 

2O 

14-2280 

18-5845 

27§ 

3-8020       7-3140 

83      388 

9'5 

1874 

4 

8-5209 

14-6343 

1827 

6 

16-0160 

18-8267 

8 

5-6083      7-3111 

1875 

9 

10-3254 

14-6798 

7t 

21-1031 

2-8605 

1828 

4* 

16-1343 

18-6526 

6 

5-7014     7-1216 

1876 

27§ 

1  1*1294 

14-5238 

39§ 

21-9219 

2-8071 

83  413 

9'5 

1829 

20 

17-6667 

19-5219 

24§ 

7-3365     7-7744 

83    39S 

9'5 

1877 

4 

11-4465 

14-0880 

1830 

5 

17-9004 

'97435 

8 

7-5971     7-9618 

1878 

5 

1  1-4684 

14-0797 

1831 

3* 

18-2883 

19-2357 

4 

7-9146     7-4055 

1879 

'4 

11-5778 

14-9703 

'4 

22-3095 

3-3"6 

1832 

'9 

21-1951 

19-9595 

22§ 

10-8900      7-7261 

1880 

21    § 

S'5'33 

5-8048 

'7 

16-1873 

3-3604 

1833 

40§ 

23-0554 

19-6305 

44§ 

12-6888       7-1485 

83    4°2 

9-2 

1881 

7 

9-2916 

5-0005 

5t 

20-0408 

3-0459 

1834 

7 

13-2093      7-6753 

1882 

6 

9-32H 

5-1156 

5* 

20-0509 

3-1624 

1835 

5* 

14-0599 

19-2580 

9 

3-7262      8-0045 

1883 

5 

9-4161 

5-3210 

1836 

5 

4-9783       8-8136 

1884 

6 

9-4709 

5-2839 

1837 

6* 

15-9249 

19-8574 

8 

5-6598      8-3453 

1885 

15 

10-4054 

15-2630 

16 

21-1096 

3-4482 

1838 

7 

16-0775 

19-8648 

8 

5-8091       8-3308 

1886 

'4§ 

11-2039 

15-4222 

'5 

21-8800 

3-7105 

1839 

7 

17-3590 

20-6784 

10 

7-1898      8-9633 

1887 

6 

12-1507 

15-7620 

1840 

5 

19-4756  i  20-6930 

8 

9-2879 

8-6882 

1888 

8 

12-3426 

15-2834 

1841 

'5 

21-2893     20-2522 

16 

11-0238 

8-0048 

1889 

i8§ 

13-6119 

15-5324 

'9 

24-2534 

4-1258 

1842 

Z5 

21-8235     20-8360 

Z2§ 

1  1-6330 

8-5090 

1890 

5 

5-1788 

16-1781 

'843 

4* 

15-9673     20-8027 

5 

5-8277 

9-2767 

1891 

8 

5-9888 

16-5801 

7 

'6-5587 

4-1895 

1844 

4 

16-8261     21-5835 

8 

67828 

9-9326 

1892 

IS 

6-5905 

'6-2577 

'3 

17-1981 

3-9465 

1845 

"3 

22-3959    21-5769 

'5 

12-3005 

9-1674 

1893 

8 

6-8728 

16-8420 

7 

17-4024 

4-5636 

1846 

27§ 

14-8201     21-3768 

35§ 

4-7692 

10-0008 

83    39' 

9'4 

1894 

8 

7-0512 

'6-4513 

7 

17-6303 

4-2009 

1847 

4* 

1  5-6966    22-1526 

7 

57429 

10-6510 

1895 

16 

7-1800 

16-0905 

'4 

17-8030 

3-8564 

1848 

22 

16-9785     22-6560 

27§ 

7-0820 

10-9725 

83    393 

9'5 

1896 

1  1 

7-2222 

16-0498 

6 

17-8498 

3-8215 

1849 

4 

9-9293 

10-3937 

1897 

16 

7-6744 

16-7953 

1  1 

18-2025 

4-6186 

1850 

9 

20-2177     22-8655 

10 

10-3207 

10-7420 

1898 

'9 

7-^559 

16-5897 

'9 

18-4096 

4-4381 

83  409 

9'S 

1851 

6t 

21-0265     22-9558 

12 

"•1323 

10-7182 

'899 

6 

9-7538     16-3696 

6* 

20-3227 

4-4631 

1852 

5* 

22-3288    23-2829 

8 

12-4673 

10-8652 

1900 

4 

12-1872     16-8422 

1853 

1  1 

13-7009 

10-1870 

1901 

i8§ 

I  2  '8680       16-4426 

20 

23-3989 

4-9348 

1854 

6 

15-3972     22-8949 

12 

5-5484 

•4255 

1902 

35§ 

I2-8937 

16-2175 

45§ 

23-4548 

47'39 

83  415 

8-5 

1855 

21 

15-5887     23-2142 

>5§ 

5-7814 

•7159 

84    3H 

9'5 

1903 

i6§ 

13-0295 

16-4412 

'9 

23-5611 

4-9520 

1856 

5* 

16-3376    22-6351 

7 

6-4447 

•0408 

1904 

6 

13-2983 

16-1472 

1857 

6* 

17-1756    22-9706 

ii 

7-3190 

•2568 

1905 

'4 

13-9610 

16-5159 

'3 

24-4725 

5-1465 

1858 

4* 

17-1821     22-9492 

4         7-3235 

'235' 

1906 

7 

7-21  10 

17-4874 

6 

17-6529 

5-243S 

1859 

7* 

19-5639     23-9563 

9        9-8i97 

•9117 

1907 

5 

7.9033 

17-2527 

i860 

7 

23-2581 

23-8377 

10       13-4632 

•2875 

1908 

5 

8-2223 

17-2122 

1861 

6       137368 

•6661 

1909 

5 

8-7367 

17-2145 

1862 

12 

15-0715     23-4871 

16         5-3072 

12-0581 

84    3'3 

9'5 

1910 

4 

10-7162 

'7-4579 

5* 

21-1370 

5-6623 

1863 

5* 

16-0692     24-1621 

8         6-3884 

12-5901 

191  1 

9 

I  1-2972 

17-9808 

6t 

21-6456 

6-2573 

1864 

4 

16-6780    23-7693 

6*      6-9395 

12-1174 

1912 

'4 

II-4396 

17-4605 

'3 

21-8518 

5-7613 

1865 

5       11-3628 

12-8990 

1913 

6 

12-8599 

17-9060 

5* 

23-2024 

6-3878 

1866 

3° 

18-7159    25-11  1  1 

28§       9-1374 

13-1660 

84    316 

9'5 

1914 

7 

6-6976 

18-1789 

6 

17-0553 

5-8621 

1915 

4* 

8-2237       18-5500 

4 

18-5253  :   6-4290 

g6§       3-2455 

12-5666 

84    311 

7'5 

1916 

6 

9-9144       18-8411 

6 

20-1622      6-9332 

44 

267456    24-0765 

83    408 

8-9 

1917 

'9§ 

12-7622 

18-8125 

'9 

22-9913 

7-2707 

43 

26-7764    26-1241 

84    321 

9-0 

1918 

20§ 

13-5506 

I8-5757 

21 

23-8027 

7'i377 

1919 

4 

4-6581 

19-1045 

5 

14-9108 

6-5250 

1920 

5t 

5-5460 

19-8179 

6* 

15-7094 

7-3454 

R.A.  i4h  om  to  i4h  30m 

1921 

6 

5-6196 

19-2178 

6 

15-8518 

6-7548 

Centre      R.A.  Mh  3om  Dec.  +  83"            R.A.  I4h  o"°  Dec.  +  84' 

1922 
1923 

26§ 

6 

6-1/60 
10-3526 

19-7495 
19-3449 

21 

6 

'6-3359      7-3540 
20*5336      7-4897 

83  407 

9'S 

Plate  4434.    1899,  May  3.         Plate  4487.    1890,  May  29. 

1924 

ii 

10-9940 

19-7650 

7     '  21-1139      7-9888 

f\  X-^"_ 

o 

m. 

1925 

8 

13-7156       I9-3543 

9 

23-8007 

793'5 

1867 

15 

4-5345 

14-9350 

'4 

'5-3254 

2-3708 

1926 

5* 

5-0968      20-4698 

5* 

15-1772 

7-9304 

1868 

'9 

5-2116 

14-1591 

18 

16-0975 

1-6862 

1927 

4* 

5-6138 

20-1384 

4* 

'5733° 

7-6682 

1869 

'7 

6-3956 

14-9423 

'4 

17-1717 

2-6151 

1928 

'3 

7-3636      20-0591 

12 

17-4767      7-8126 

i  risemu  interval  represents  very  nearly  5'  =  164'-!  of  R.A.  at  Dec.  +  *3*,  and  i9i"-3  at  Dec.  +  84*. 
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GREENWICH  ASTROQRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    83°. 


No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

.v. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

m. 

V. 

Diam. 

X. 

y- 

B.  D. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  i4h  om  to  14°  30™  —  contd. 

C«ntr«      R.A.  I4h  30™  Dec.  +  83'            R.A.  I4h  o°»  Dec.  +  84' 
Plate  4434.     1899,  May  3.         Plate  4487.     1899,  May  29. 

R.A.  i4h  30m  to  15-*  om  —  contd. 

Centre     R.A.  Hh  30™  Dec.  +  83*            R.A.  i$*  o"  Dec.  +  84* 
Plate  4434.     1899,  May  3.         Plate  4494.     1899,  May  30. 

m. 

o 

m. 

1929 

6 

8-6870 

20-8811 

5 

18-6826 

8-7996 

1976 

4'§ 

20-4597 

16-1186 

26§ 

9-6188 

4-0115 

83  429 

9*0 

1930 

18 

4-2711 

21-4186 

'4 

'4-2353 

8*7660 

1977 

18 

14-8324 

177035 

8 

4-2494 

6-3275 

1931 

7 

4-5643 

21-8417 

7 

14-4703 

9*2254 

1978 

5 

15-1828 

17*8220 

1932 

6 

6-9475 

21-8143 

6 

16-8362 

9-5035 

1979 

17-0605 

I7-7359 

22 

6-4614 

6-0648 

83    42' 

9'5 

'933 

6 

9-0241   1  21-4791 

6 

18*9423 

9-4367 

1980 

5 

17-6170 

17-5686 

'934 

'4 

9-9688     21-3633 

'4 

19-8925 

9-4431 

1981 

ii 

17-9223 

17-0043 

5* 

7-2204 

5-2245 

'935 

4* 

10-1466    21-1354 

4 

20*0984 

9*2376 

1982 

20§ 

20-9505 

17-3797 

12 

10-2695 

5-1972 

1936 

5 

1  1*6494    21*5138 

4* 

21*5405 

9-8049 

1983 

6 

20-9563 

17*4013 

'937 

1  1 

13-1871 

21-8653 

10 

23-0213 

10-3520 

1984 

6 

21-0998 

17*9050 

1938 

9 

10*6921 

22-5429 

5 

20*4593 

10-7044 

1985 

42§ 

16-7825 

l8*OO2O 

3'§ 

6-3002 

6-9593 

83    420 

9-1 

'939 

5 

10-8593     22-8013 

5* 

20*5912 

10*9828 

1986 

3 

19-2951 

18*3392 

1940 

8 

11-0625     22-2731 

7 

20*8610 

10*4832 

1987 

20-1257 

18-0205 

2'§ 

9-5379 

5-9403 

83    428 

9*1 

1941 

42§ 

7-2579  23-3357 

33§ 

16*9493 

11-0513 

83     408 

8-9 

1988 

27§ 

21*3629 

18-9272 

18 

10-8826 

6-6760 

83    430 

9'5 

1942 

9 

10-4615    23-4059 

10 

20*1174 

11*5308 

1989 

21 

23*0295 

18*1692 

7 

12-4360 

5-7062 

'943 

11*6610    23*4405 

24§ 

21*3056 

11*7193 

83     4'4 

9'5 

1990 

21           23-0567 

18*0408 

8 

12-4483 

5-5757 

'944 

8 

12*9833    23*1709 

9 

22*6498 

1  1*6203 

1991 

33§     24-1350 

18*7794 

18 

13-6121 

6-1637 

83    432 

9*5 

'945 

27§ 

6*8835     24-4905 

22§ 

'6-4313 

12*1495 

1992 

23§     17-4294 

19-9260 

19         7-1177 

8-1868 

1946 

st 

9-7401     24-5187 

5 

19-2605 

12-5426 

'993 

17-8018 

19-1978 

3*  ;  7-3884 

7-4I54 

'947 

4* 

4-8576    26*0469 

6 

14-2233 

13*4308 

1994 

4 

17-8855 

19-2780 

1948 

12 

5-8168    25*7860 

'5 

15-2083 

13-2963 

'995 

4 

19*0233 

19-0385 

1949 

4 

I5-5737 

13-5783 

1996 

6 

19*8508 

19-4801 

4* 

9-4579 

7-4216 

1950 

7 

6*9495    26*0160 

8 

16*3006 

13*6707 

1997 

16 

22*5106 

19-4845 

7 

12-0935 

7-0800 

1951 

39§ 

7-8238  !  25*3020 

20§ 

17-2605 

13*0732 

84     321 

9*0 

1998 

7 

14*6060 

20*5495 

3* 

4-4007 

9-1774 

1952 

7 

12-5738    25*5835 

5 

21-9360 

I  3-9622 

1999 

5 

16*0453 

20-1740 

3* 

57783 

8-6159 

'953 

6* 

13*1924    25*2496 

4 

22*5904 

13-7122 

2OOO 

24§ 

16*4910 

20-8453 

«9 

6-3101 

9-2i99\ 

8  i      i  i  ri 

j 

2  ^S 

i  /v  r  3  i  n    '  ?  r>*8  3  i  i 

f\  '  1  4  o  o 

9"j  r>2  c  I 

°3    4'9 

9-3 

73§ 

25*9960 

2-6929 

83     4'7 

8*7 

2OO2 

39§ 

18-9070      20*6033 

2?§ 

o  349" 
8-6702 

Z035J 
8-6625 

83    425 

9'3 

55§ 

25*4655 

13-7898 

84    328 

8-6 

2OO3 

19*2800     20-2628 

6 

8-9965 

8-2743 

54§ 

25*5161 

'3-5428 

84    327 

8'5 

20O4 

7 

21  6841      20-3036 

5'§ 

2*5286 

20-0133 

83    402 

9-2 

2OO5 

5 

23-6546      20*1608 

3* 

13-3188 

7-5971 

2OO6 

25§ 

15-5851  :  21-3057 

20 

5-4709  !    9-7968 

2OO7 

*l| 

15-7076    21*9683 

16 

5-6789 

10-4385 

R.A.  I4h  30™  to  I5h  om 

2OO8 

7 

16*8315 

21-7837 

3* 

67699 

10-1074 

Centre      R.A.  14"  30™  Dec.  +  83*          R.A.  15!"  om  Dec.  +  84' 
Plate  4434.     1899,  May  3.         Plate  4494.     1899,  May  30. 

2OO9 
2010 
2OI  I 

12 

17-2540 

19*1285 
14*2184 

21*0103 

21*8577 
22*6330 

24§ 
6 

7-0868 
9-0563 
4-2912 

9-2854 
9-8758 
1  1-2948 

83    422 

83    427 

9'4 

9-2 

0 

m. 

2OI2 

4 

14*4509 

22*1677 

'954 

4 

14-0656 

s           o 

H-8735 

2OI3 

24§ 

16*8350 

22*6361 

'5 

6-8860 

10-9522 

1955 

1Z 

16-1584 

'4'3'94 

4* 

5*1204 

2*8050 

2OI4 

6 

17*6800 

22-9221 

1956 

5 

16*6839 

14-9778 

2OI5 

5 

19-8913 

22*7950 

4* 

9-9266 

10-6672 

'957 

9 

18*6703     14*1277 

2Ol6 

9 

21*6432 

22-9698 

4* 

1  1-6984 

10-65  '  5 

1958 

29§ 

19*3083     14*3492 

24 

8*2413 

2*4103 

83    424 

9'5 

2017 

'7 

16*9715    23*6396 

7 

7-1530 

1  1-9280 

•959 

5 

19-5070 

14-1990 

2018 

25 

21-2352  i  23-4352 

'5 

1  1-3506 

11-1647 

1960 

'5 

2  1  *oo6o 

I4-3349 

5* 

9*9226 

2-1748 

2019 

'3 

15-3969 

24*6478 

5 

5-7252 

I3-I373 

1961 
1962 
1963 

12 

4 
6 

22'i434 
22*7164 
23*9133 

*       «O  O  O  H 

14-5681 
14-1999 

'47587 

4*  .  1  1-0817 
4*     12-8641 

2-2558 

2*2040 

2020 
2O2I 
2O22 

5'§ 

53§ 
7 

16-0535 

16-0718 

17-5454 

24-9602 
24-7064 
24-2898 

*3* 

6-4191 
6-4013 

7-8085 

13-3572 
13-1060 
12-4979 

84    328 

84    327 

8*6 
8*5 

1964 

2I§ 

14  8887 

X 

'5-3564 

10         3-9973 

3-9940 

2O23 

16 

18-1759 

247747 

7 

8-4980 

12-8944 

1965 
1966 
1967 
1968 

1969 

4 

7 

2I§ 

9 
8 

16*2109 

16*5045 

17-3474 

18*0195 
18*1805 

^ 

15-7587 
15-4296 

'5-5504 
15-5258 
15-5169 

9        6*4555 
4*       7*1208 
3*      7*2801 

3-8620 
37481 

37175 

2024 
2025 
2O26 
2O27 
2028 

7 
5 
23 

35§ 
8 

18*7270 

18-9075 

20-0305 

22*3732 
15-3796 

24-3315 
24-5321 
24-5984 

25-4467 

4* 

1  1 

20 
4* 

8-9854 

10-3121 
12-6521 

5-8120 

12-3828 

12-4747 
12-2999 
13-9309 

1970 

4 

21-2326 

15-6280 

-r 

2029 

12 

19*9228     25-0963 

5 

10-2701 

12-9805 

1971 

3 

15*2639 

l6  3OI  I 

1972 

'973 

4 
6 

15*8760 
16*2378 

16-2690 
16-4098 

4* 

5-4/04 

4-8590 

"5§ 
45§ 

12-8124 
4-0608 

1-0033 
2-5007 

83    431 
83    417 

6-0 
8*7 

1974 

5 

16*4428 

16-3795 

2-1310 

5-1119 

83    4'5 

'975 

J9 

18-4714 

l6*74OI 

7         77285 

4-8906 

6g§ 

26-5518 

21-8765 

83    437 

8-8 

73§ 

26-6228 

23-5250 

83    439 

9-0 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i64»-i  of  R.A.  at  Dec.  +  83°,  and  i9i'-3  at  Dec.  +  *4°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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ZONE    +    83° 


B.  D. 

B.  O. 

No. 

Dlam. 

X. 

». 

Dtam. 

X. 

y 

No. 

Ma, 

No. 

Diarn. 

X. 

y. 

mom 
aui. 

a- 

No.             Mag. 

R.A.  i5h  o™  to  i5h  30m 

R.A.  i5h  om  to  i5h  30™  —  contd. 

Centre      R.A.  I5h  30™  Dec.  +  83*              R.A.  I5h  om  Dec.  +  84* 

Centre      R.A.  15"  jo""  Dec.  +  83*               R.A.  15"  o°>  Dec.  +  84* 

Plate  4454.     1899,  Mny  5.          Plate  4494.     1899,  May  30. 

Plate  4454.    1899,  May  5.          Plate  4494.     1899,  May  30. 

o 

m. 

0                                   ">• 

2030 

9 

3-6696 

14-8822 

5* 

14-5904 

2-2665 

2089 

12 

11-4556    25-1170 

7      21-0028     13-4149 

2031 

IO 

4-2486 

14-8121 

6* 

15-1742 

2-271  1 

2090 

4      12-4509    25-3668 

4*  ;21'9599     137855 

2032 

7 

6-3299 

14-1033 

_j  

2033 

4 

6-5788 

14-2884 

2034 

6 

7-5248 

14-6981 

2035 

4 

11-8228 

14-3938 

2036 

16 

3-'59' 

15-0975 

ii       14-0562 

2-4152 

2037 
2038 

18 
14 

3'3237 
4-4468 

15-5243 
15-5001 

IO 

6* 

14-1642 
15-2803 

2-8582 
2-9839 

R.A.  i5h  som  to  i6hom 

2039 

23§ 

8-5234 

!5'6555 

19       19-3062  !    3-6538 

83  442 

9'5 

Centre     R.A.  ish  30"  Dec.  +83°            R.A.  i6h  om  Dec.  +  84' 

2040 
2041 

15 
6 

9-5766 
10-0345 

15-8519 
15-0952 

10 

4* 

20-3249 

20-8726 

3-9853 
3-2936 

83    443 

9'5 

Plate  4454.     1899,  May  5.         Plate  4469.     1899,  May  n. 

2042 

6 

13-6561 

15-0680 

• 

m. 

2°43 

i5 

4-7700 

16-4370 

9 

15-4827 

3-9518 

2091 

5 

15-5700 

14-3564 

5        47241 

2-8578 

2044 

5 

5-2348 

16-2004 

2092 

4* 

17-4652 

14-5051 

6*      6-6195 

2-7579 

2045 

10 

6-3781 

16-1  101 

4 

17-1199 

.3-8334 

2093 

16 

20-4693 

14-8695 

18 

9-6489 

27327 

2046 

IO 

6-9143 

16-6258 

7 

17-5860 

4-4101 

2094 

23§ 

207450 

14-4184 

29§      9-8622 

^•2470 

83     45' 

9'5 

2047 

5 

7-2097 

16-2809 

2095 

19      >  1*1  601 

15-1694 

25§     10-3722 

2-9402 

2048 

5i§ 

7-4092  j  16-6300 

46§ 

18-0767 

4"4795 

83    44° 

8-5 

2096 

3* 

21-6888 

15-0485 

6*    10-8813 

27553 

2049 

4 

8-3014 

16-4558 

4* 

18-9839 

4-4172 

2097 

4* 

21-9007     14-4715 

4*     11-0194 

2-1534 

2050 

4 

4-1195 

I7-3937 

• 

2098 

21 

23-6734     13-9848 

25§     12-7120 

1-4392 

2051 

5* 

5'23'4 

17-0372 

4* 

15-8626 

4-6043 

2099 

5* 

24-0708     14-3143 

6       I3-H39 

1-7164 

2052 

5 

5-9602 

17-6836 

4*     16-5024 

5-3352 

2IOO 

5       13-3019 

2-2995 

2053 

12 

6-1804 

17-0655 

7     i  16-8000 

4-7520 

2101 

4* 

24-3363     14-6254 

6 

13-4503 

1-9945 

2054 

5 

6-9895 

17-8483 

4*     I7-5054 

5-6358 

2IO2 

IO 

24-8074     15-0133 

H 

13-9690 

2-3I33 

2055 

7 

7-2062 

i7-3589 

5t 

17-7825 

5-1768 

2103 

9 

15-0981     15-0736 

IO 

4-3495 

3-6266 

2056 

ii 

10-9159 

17-6067 

7* 

21-4309 

5-8959 

83    444 

9'5 

2104 

*4§ 

16-3522     14-8168 

34§ 

5-5593 

3-2117 

83    446 

9'5 

2057 

6 

11-2465     I7-957I 

2105 

8       16-5568     14-8720 

7         5-7693 

3'2393 

2058 

22$ 

3-8440 

18-1  105 

15 

14-3507 

5-49I3 

2106 

1  1 

18-2354     15-6640 

16 

7-5344 

3-8082 

2059 

13 

5-3210 

l8'I22I 

9 

15-8136 

5-6898 

2IO7 

4°§ 

19-5585     157146 

53§ 

8-8534 

3-6871 

83    447 

8-8 

2060 

6 

5-9423 

18-0632 

2108 

4* 

21-4671     15-4495 

5* 

10-7113 

3-1810 

2061 

35§ 

6-1405 

18-7864 

»9§ 

16-5402 

6-4553 

83    436 

9-1 

2109 

21       21-8550     I5-5547 

*5§ 

1  1-1106 

3-2325 

2062 

13 

6-1823 

18-6969 

7 

16-5922 

6-3719 

2110 

4      21-8640    15-5306 

4 

11-1145 

3-2073 

2063 

5 

10-8407 

18-6373 

211  I 

68§     24-6593     15-7371 

73§ 

13-9172 

3-0516 

83    457 

8-5 

2064 

5 

11-2709 

18-6409 

21  12 

9 

14-1010  ;  16-1067 

15 

3-4908 

4-7826 

2065 

S 

13-1586 

18-7827 

3* 

23-5097 

7-3449 

2113 

7 

14-7894     15-6256 

9 

4-1173 

4-2159 

2066 

18 

7-2284 

19-2225 

i3 

17-5674 

7-0265 

21  14 

12 

16-7829     15-7170 

20 

6-1  01  2 

4'0453 

2067 

9 

7-7084 

19-6127 

6 

17-9915 

7-4763 

2115 

II 

18-7391     16-3841 

13 

8-1274 

4-4565 

2068 

4 

8-6141 

19-4856 

21  l6 

4* 

18-8488     16-5463 

4*      8'2533 

4-6065 

2069 

14 

9-7189 

19-0350 

10 

20-0600 

7-'573 

21  17 

20 

19-4249     16-5474 

22§ 

8-8270 

4-5302 

2070 

5 

I  I'2I2I 

19-1733 

2118 

8 

20-6309     16-2330 

9 

9-9835 

4-0623 

2071 

ii 

13-8191 

19-5053 

8* 

24-0646 

8-1474 

21  19 

20§ 

21-1925     I7-I357 

23§ 

10-6563 

4-8832 

2072 

25S 

13-9898 

19-1061 

36.< 

24-2835 

77749 

83    445 

9-2 

2120 

8 

22-0063     16-6679 

13 

11-4038 

4-3162 

2073 

18 

5-0,05 

20-3794 

9 

15-2565 

7-8951 

2121 

78§ 

22-2740 

17-3230 

82§ 

u-7535 

4'93i9 

83      453 

7'3 

2074 

5 

8-1  163 

20-1098 

3* 

18-3359 

8-0184 

2122 

298 

22-7129 

16-6155 

3i§ 

12-0988 

4''733 

83     454 

9'5 

2075 

6 

11-1657 

20-9765 

4 

21-2486 

9-2695 

2123 

5 

iz-5334 

4-3875 

2076 

24 

5-0613 

21-8160 

16 

15-0843 

9'3233 

83    434 

9'5 

2124 

8 

14-2252 

17-3067 

H 

3-7701 

S'9535 

2077 

393 

6-3334 

2  1*2426 

35S 

16-4190 

8-9156 

83    437 

8-8 

2125 

6 

14-5442 

I7-3446 

10        4-0919 

5-9494 

2078 

8 

13-3017 

21-6463 

5* 

23-2832 

10-2082 

2126 

5 

15-2218 

16-7179 

8         4-6811 

5-2423 

2079 

4i§ 

6-8227 

22-8165 

3°.§ 

16-7042 

10-5380 

83    439 

9-0 

2127 

5 

18-2890 

17-6944 

7 

7-8498 

5-8147 

2080 

7 

7-6056 

22-7042 

5* 

17-4924 

10-5266 

2128 

5 

20-9480 

17-7860 

7 

10-4989 

5-5628 

2081 

IO 

9-2  184 

22-5912 

7* 

19-1064 

10-6208 

2129 

6 

21-8503 

17-7688 

ii 

11-3911 

S-4277 

2082 

ii 

13-9095 

22-3745 

6      23-7892 

11-0063 

2130 

19      15-6992 

17-7222 

24§ 

5-2854 

6-1750 

2083 

2<)i 

4-6413 

Z37447 

'9§     14-4211 

1  1-1847 

83    433 

9-2 

2131 

16       i7"3782 

17-9630 

i9§ 

6-9801 

6-1961 

2084 

22 

6-7602 

23-0058 

15       16-6183 

10-7192 

83    438 

9-3 

2132 

6 

I7-0934 

19-6561 

1  1 

6-9188 

7-9140 

2085 

42§ 

8-1737 

23'7983 

37*      17-9184 

11-6867 

83    44i 

8-8 

2133 

20§ 

19-6141 

19-0847 

23§ 

9-3426 

7-0195 

83      448 

9'5 

2086 

33§ 

11-8993 

24-5597 

24§     21-5169 

12-9184 

84    344 

9'3 

2134 

6 

12-8098 

7-6845 

2087 

26 

6-5755 

25-2476 

15       I6-I474 

12-9214 

84    338 

9'5 

2'35 

6       13-5386 

7-0651 

2088 

25 

7-0498 

25-2665 

15       16-6149 

12-9988 

84    34i 

9'5 

2136 

4 

17-0348 

20-4250 

6        6-9608 

8-6841 

i  ratau  interval  represeiits  very  nearly  5'  =i64«'i  of  R.A.  at  Dee.  +  83*,  and  igi'^  at  Dec.  +  84'. 
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Z  O  N  E    +   83°. 


N'm 

I  Millll. 

B.  D. 

B.  U. 

O, 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diani. 

X. 

y. 

1     Mr'Llll   , 

X, 

No. 

Mag. 

R.A.  i5h  30™  to  i6h  om  —  contd. 

R.A.  i6h  om  to  i6h  30m  —  contd. 

Centre      R.A.  I5h  30"  Dec.  +  83*           R.A.  i6>>  o™  Dec.  +  84' 

Centre      R.A.  i6>>  30"  Dec.  +83'              R.A.  i6h  o™  Dec.  +  84' 

Plate  4454.     1899,  May  5.         Plate  4469.     1899,  May  n. 

Plate  4485.    1899,  May  26.          Plate  4469.    1899,  May  n. 

m. 

no. 

2137 

5 

18-3218 

2O'I  l6g 

8 

8-1952 

8-2131 

2185 

6 

5"9'39 

16-3057 

4* 

16-6339 

3'9"7 

2138 

37§ 

19-6211 

20-6606 

4°§ 

9-5553 

8-5838 

8  3    449 

8-9 

2186 

9 

6-8118 

16-8253 

IO 

17-4584 

4-5460 

2139 

26§ 

19-6614 

20-5618 

3°§ 

9-5808 

8-4800 

83    450 

9'3 

2187 

4 

7-1316 

16-0555 

2140 

7 

10-2372 

8-9898 

2188 

5 

8-6668 

l6'9555 

4 

19-2779 

4-9185 

2141 

37§ 

23-4929 

21-4034 

27§ 

13-4874 

8-8189 

83    455 

9'5 

2189 

21 

10-4486 

16-7279 

25 

21-0723 

4-9322 

83    474 

9'5 

2142 

55§ 

23-5970 

21-3035 

55§ 

'3-5779 

87054 

83    456 

8-5 

2190 

9 

11-9342 

16-5649 

6 

22-5703 

4-9653 

2H3 

IO 

15-6324 

20-8632 

16 

5-6268 

9-2977 

2191 

28§ 

12-6209 

16-0863 

45§ 

23-3140 

4-5804 

83    476 

9'5 

2144 

4* 

18-1874 

21-8954 

6 

8-2899 

9-9925 

2192 

4* 

4-0113 

17-0465 

5* 

14-6481 

2145 

5* 

18-6378 

21-5339 

6 

8-6915 

9-5775 

2193 

8 

4-59o6 

17-4828 

IO 

15-1683 

4-9037 

2146 

4* 

19-2314 

21-6504 

6 

9-2974 

9-6158 

2194 

30§ 

9-9453 

17-2810 

37§ 

20-5024 

5-4118 

83    473 

9'5 

2147 

5* 

20-8125 

21-4220 

3 

10-8340 

9-1863 

2195 

4 

10-2766 

17-0693 

5* 

20-8543 

5-2458 

2148 

7 

20-8037 

21-9003 

12 

10-8881 

9-6626 

2196 

1  1 

11-1665 

17-3234 

16 

21-7066 

5-6144 

2'49 

5* 

21-0883 

21-2945 

10 

11-0874 

9-0243 

2197 

26§ 

5-2491 

18-7642 

3'§ 

15-6492 

6-2609 

83    463 

9"' 

2150 

49§ 

21-4672 

21-3866 

57§ 

11-4764 

9'°653 

83    452 

8-4 

2198 

16 

18-7720 

'5 

15-7868 

6-2878 

2151 

'3 

H-I738 

21-651  1 

:7 

4-2799 

10-2679 

2199 

4 

10-7041 

'8-3945 

2152 

5 

5-4400 

10-2547 

22OO 

4 

10-9025 

18-7945 

2153 

5 

6-4294 

10-2301 

22OI 

6 

'2-3843 

18-0018 

5 

22-8235 

6-4503 

2154 

ii 

H-3478 

23-0300 

'7 

4-6302 

1-6139 

2202 

29§ 

4-6653 

19-2034 

28§ 

15-0123 

6-6195 

83    461 

9'4 

2155 

10 

16-9570 

23-2760 

'5 

7-2499 

1-5234 

22O3 

12 

7-3133 

'9-2355 

'3 

17-6358 

7-0020 

21  56 

'5 

18-0795 

23-5/13 

18 

8-4008 

1-6700 

22O4 

'9§ 

11-7990 

19-3223 

22 

22-0683 

7-6790 

2157 

4* 

19-6498 

237459 

8 

9-9798 

i  -6400 

22O5 

7 

13-5083 

19-2847 

8 

237674 

7-8671 

2158 

4* 

21-1509 

23-9620 

7 

11-4932 

1-6540 

22O6 

7 

13-6529 

I9H935 

4t 

23-8845 

8-0973 

2159 

5 

11-6828 

1-9030 

22O7 

20 

4-1272 

20-4989 

20§ 

14-3094 

7-8343 

83    459 

9'5 

2160 

7* 

22-4098 

23-5710 

I7 

12*6967 

I  'I  IOO 

2208 

'7 

V347 

207640 

16 

14-2816 

8-0967 

2161 

2l62 

32 

5t 

I5-4592 

24-3534 
24-2649 

30§ 
ii 

13-7319 
5-8912 

"7643 
12-6955 

83    458 

9'5 

22O9 
22  IO 

16 
6 

6-2799 
6-9763 

20-6992 
20-5925 

'5 

5 

16-4166 
17-1201 

8-3160 
8-3000 

83    466 

9'5 

2163 

7 

16-8129 

24-6149 

12 

7-2799 

12-8665 

2211 

'9§ 

8-0670 

20-4041 

2I§ 

18-2284 

8-2583 

83    469 

9'5 

2164 

5 

7-6510 

12*2724 

2212 

26 

5-8102 

21-8272 

24§ 

15-8038 

9'3735 

83    465 

9'5 

2165 

5* 

19-1375 

25-0480 

9 

9-6386 

12-9965 

2213 

6* 

6-0549 

21-0070 

4 

16-1566 

8-5911 

2l66 

7 

6-9690 

13-8247 

22I4 

5 

6-8555 

21-3093 

4 

16-9083 

8-9975 

2167 

5 

7-4252 

13-1726 

2215 

29§ 

7-2758 

217935 

17-2596 

9-5323 

83    467 

9'4 

2l68 

9 

21-9355 

26-1387 

i8§ 

'2-5535 

13-7157 

22l6 

5 

jt 

7-353I 

217336 

4 

17-3442 

9-4846 

O      O  <C 

2217 

4* 

9-1488 

21-8334 

4* 

19"!  103 

9-81  86 

64§ 

26-9618 

'4-6435 

83    464 

9-0 

2218 

7 

1  1-0018 

21-5160 

9 

20-9925 

97495 

6g§ 

24-6597 

15-7361 

83    457 

8-5 

2219 

44§ 

11-0677 

21-2923 

21-0856 

9-5365 

83    475 

9-1 

io6§ 

23-7562 

25-4743 

84    35' 

77 

2220 

9 

12-6721 

21-4101 

'4 

22-6608 

9-8635 

2221 

25§ 

12-6725 

21-5699 

3'§ 

22-6401 

10-0223 

83    477 

9'5 

2222 

3'§ 

12-7509 

2  I  -4040 

37§ 

22-7399 

9-8672 

83    478 

9'4 

R.A.  i6hom  to  i6h  3<Dm 

2223 

1  1 

13-5689 

21-2357 

16 

23-5718 

9-8126 

Centre     R.A.  i6h  3001  Dec.  +83°            R.A.  i6h  o"  Dec.  +  84* 

2224 

6i§ 

8-0700 

22-2O78 

73§ 

17-9913 

10-0493 

83    468 

8-2 

Plate  4485.    1899,  May  26.         Plate  4469.    1899,  May  u. 

2225 
2226 

9 
20 

8-0970 
9-1556 

22-1337 
22-1925 

IO 
2I§ 

18-0300 
19-0720 

9-9770 
10-1758 

83    47' 

9'5 

g 

m. 

2227 

8 

9-6651 

22-1846 

8 

19-5779 

10-2365 

2169 

12 

4-0413 

13-9948 

12 

15-0830 

1-3747 

2228 

16 

9-9935 

22-2360 

'5 

19-8933 

10-3308 

83    472 

9'5 

2170 

48§ 

5-0440 

14-1586 

65§ 

16-0548 

1-6675 

83    464 

9-o 

2229 

1  1 

io'o6o8 

22-2389 

12 

19-9615 

10-3414 

2171 

3°§ 

5-1358 

14-2174 

37§ 

16-1375 

1-7386 

223O 

8 

11-1971 

22-6841 

8 

21-0273 

10-9315 

2172 

7 

11-9368 

14-6427 

2231 

18 

13-1396 

22-4524 

22§ 

22-9860 

10-9610 

2173 

8 

12-6465 

14-8109 

6t 

23-5075 

3-3200 

2232 

9 

6-2053 

23-I720 

9 

16-0175 

'0-7575 

2174 

1  1 

13-5026 

14-0632 

ii 

24-4538 

2-6896 

2233 

5 

77559 

23-2189 

6 

I7-5459 

11-0123 

2175 

'3 

13-8846 

14-8657 

'7 

24-7283 

3-5378 

2234 

4* 

8-5813 

23-2245 

4 

18-5669 

11-1188 

2176 

7 

13-9406 

14-6756 

2235 

28§ 

8-5895 

23-1382 

28§ 

18-3836 

11-0375 

83    47° 

9'5 

2177 
2178 

'5 
8 

4-2390 
4-7160 

15-9670 
15-6299 

18 

7 

15-0170 
15-5363 

3-3579 
3-0860 

2236 

2237 

5 
'5 

11-4823 
13-1033 

23-2854 
23-4724 

5 
'3 

21-2310 
22-8149 

11-5666 
11-9638 

2179 

7 

7-9045 

8f 

15-2159 

6 

18-7514 

3-0946 

2238 

9 

13-3048 

23-8616 

'5 

22-9623 

12-3774 

2180 

7 

62  12 

15-7402 

5 

19-3931 

37105 

2239 

27 

5-3733 

24-5675 

15-0060 

12-0305 

83    462 

9'5 

2l8l 
2182 
2183 

28§ 
2I§ 

137003 
4-I578 
4-6638 

I5-I333 
16-0763 
16-0300 

5* 
3o§ 

24-5088 
14-9215 
15-4312 

37747 
3-454I 

83    460 

9'4 

2240 
2241 
2242 

4* 
4* 

10-3100 
10-5423 

24-0670 

24"'374 

'?. 

5* 

17-1576 
19-9678 
20-1874 

12-2687 
12*1888 
12-2878 

2184 

8 

5-3079 

16-5812 

7 

15-9970 

4-1068 

2243 

7 

12-2071 

247228 

8 

21-7622 

13-0873 

i  riamu  intenral  represents  very  newly  5'  =  1641-1  of  R.A.  at  Dec.  +  «3*.  and  i9i«-3  at  Dec.  +  14*. 
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ZONE     +     83° 


WA 

I  i  j  ..  ,   , 

• 

B.  D. 

Diam. 

B.  D. 

ISO. 

LMam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

V- 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i6h  om  to  i6h  3<Dm  —  contd. 

R.A.  i6h  30™  to  i/h  om  —  contd. 

Centre     R.A.  i6>>  30™  Dec.  +83°              R.A.  i6h  om  Dec.  +  84' 

Centre      R.A 

.  i6i>  30"  Dec.  +  83*           R.A.  i7h  om  Dec.  +  S4* 

Plate  4485.     1899,  May  26.        Plate  4469.      1899,  May  11. 

Plate 

4485.     1899,  May  26.         Plate  45  1  1.     1899,  June  2. 

g 

m. 

.                   m. 

2244 

95§ 

4-7501 

25-4469 

9'§ 

14-2738       12-8187 

84    35' 

77 

2289 

32§ 

19-1423 

20-9146 

38§       9-0338 

8-9552 

83     486        9-0 

2245 

29§ 

5'5446 

25-0980 

24*5     15-1061     12-5790 

84    353 

9'5 

2290 

26§ 

19-3802     20-9363 

3°§       9-27  '9 

8-9462 

83     488        9-5 

2246 

5 

16-0300      13-6273 

2291 

5 

217592 

20-4148 

4      11-5646 

8-1206 

2247 

4* 

7-6525 

25-8820 

5     (17-0915     13-6357 

2292 

35§ 

24-0447 

20-7789 

34§     '3-«78' 

8-1863 

83    494      9'5 

2248 

9 

10-391  1 

25-0617 

7       19-9150     13-1856 

2293 

6 

16-1591 

21-2458 

6f      6-1168 

9-6690 

2294 

6 

16-9345 

21-3801 

5        6-9078 

9-7026 

99§ 

24-6096 

13-6948 

84    361 

7'2 

2295 

8 

17-8020 

21-6714 

10 

7-801  1 

9-8820 

7o§ 

3-1056 

15-8095 

83   457 

8-5 

2296 

20 

19-4936 

21-5500 

23§       9-4647 

9-5402 

89§ 

1-2105 

17-9602 

83    453 

7'3 

2297 

1  1 

21-1791 

21-0028 

II     ill  -0646 

8-7772 

58§ 

3-5180 

2  I  "46  I  3 

83    456 

8-5 

2298 

22 

22-9585 

21-2748 

23§     12-8647 

8-8169 

69^   i    1-4810 

22-0955 

83    452 

8-4 

2299 

5 

14-6021 

22-1872 

5        4-6950 

10-8047 

SIS 

I372I3 

26-2771 

84    359 

8-7 

2300 

6 

17-2384 

22-3753 

5        7'3353 

10-6540 

2301 

24§ 

19-4789 

22-4166 

23§       9-5621 

10-4034 

2302 

'9 

20-1861 

22-9333 

16       10-3313 

10-8222 

R.A.  i6h  30m  to  i7hom 

2303 

24§ 

21-8122 

22-1977 

2lS        11-8479 

9-8825 

Centre      R.A.  i6h  30"  Dec.  +83*              R.  A.  I7h  o™  Dec.  4-  84' 
Plate  4485.     1899,  May  26.         Plate  4511.     1899,  June  2. 

2304 
2305 
2306 

5* 
7 
8 

22-9833 

23-4387 
23-8463 

22-6357 
22-8758 
22-4879 

5       13-0666 

6      13-5482 
7      13-9012 

10-1635 
10-3444 
9-9041 

o                     m. 

2307 

*3§ 

14-9828 

23-3816 

25§ 

5-2301 

11-9434 

83    480 

9'5 

2249 
2250 
2251 

5 
7 
1  1 

I4-2I35 
15-6602 
16-0859 

14-0135 

14-4960 

14-4237 

6* 
16 

4751' 
5-1604 

3-0472 
2-9166 

2308 
2309 
2310 

16 

(4*) 
6 

15-1090 
15-2144 
15-2182 

23-3865 
23-2017 
23-2749 

'9§ 
6t 

10 

5-3572 
5-4377 
5'4495 

11-9341 
11-7363 
11-8075 

2252 

9 

I7T997 

'4-7134 

7t 

6-8976 

2-9820 

2311 

273' 

16-4898 

237113 

26§       6-7656 

12-0755 

83    482 

9'3 

*253 

6 

l8'2O2I 

14-1515 

2312 

10 

17-2869 

23-4643 

1  1 

7-5242 

i  17264 

2254 

9 

21-0058 

14-4000 

H 

10-0375 

2-2537 

2313 

7 

'7'593' 

23-6558 

5 

7-8537 

11-8765 

2255 
2256 

8 
5 

21-4803 
23-2176 

14-1978 
14-6758 

7 

5* 

10-4781 
12-2644 

1-9928 
2-2393 

2314 
2315 

6 

33§ 

18-7311 
19-0593 

23-9295 
23-9063 

5*      9-0196 
34§       9'34°4 

I2'OOO2 
II-9346 

83    487 

9'5 

2257 

1  1 

15-3896 

'5-333' 

12 

4-5867 

3-9107 

2316 

6 

20-3631 

23-9510 

6 

10-6397     11-8114 

2258 

5 

16-6233 

15-6511 

2317 

5* 

23-3025 

23-2846 

6       13-4634 

10-7644 

1259 

6 

I7-3I55 

1  5-0547 

2318 

7 

14-2916 

24-6146 

6        47057 

13-2580 

2260 

5 

21-5951 

15-4547 

4* 

10-7598 

3-2259 

2319 

88§ 

15-1112     24-9517 

96§       5-5612 

13-4840 

84    361 

7'2 

2261 

12 

22-1645 

1  5-0900 

15 

11-2747 

2-7882 

2320 

8t 

19*1161     24-3972 

7        9-4604     12-4137 

2262 
2263 
2264 
2265 

2266 

4 
9 
'4 

7 

26§ 

14-5263 

14-9880 

17-5089 

20-2787 
20-3401 

16-2374 
16-0982 
16-3649 
16-2645 
16-0338 

10 

14 

7 

32§ 

4-2876 
6-8204 

9-5550 
9-5867 

4-7207 
4-6583 
4-1967 
3-9597 

83     489 

9'3 

2321 

2322 
2323 
2324 
2325 

4* 
33§ 
46§ 
6* 

*7^ 

20-4175 
21-6900 
22-5584 
23-1113 
23-6999 

247641 
24-074S 
24-5385 
24-2054 
24-1776 

4       10-8003 
3o§     11-9709 
42§     12-8894 

7       13-3993 
7       13-9800 

12-6074 

"7577 
12-1044 
11-7025 
11-6004 

83    491 
83    492 

9'4 

9-3 

2267 
2268 
2269 

6 
5 
5 

22-0330 

21-3433 

22-1693 

16-1032 
17-4162 
17-0773 

8 
5 

11-2734 
II-5378 

3-8090 
47587 

2326 

2327 
2328 

*5§ 

'4 
23 

17-3084 
17-6874 
19-8525 

25-6636 
25-4402 
25-0038 

*7§ 

:i 

7-8312 
8-1806 
10-2706 

13-9038 

13-6339 
12-9173 

84    364 
83    490 

9'5 
9'5 

2270 
2271 
2272 

12 

5 

26§ 

22-5754 
15-0593 

16-8850 

17-9035 
18-6578 
18-6423 

'5 

5 

32§ 

12-0480 
4-6926 

6-cooi 

5'5239 
7-2505 

6-qq6t; 

8  1    4.83 

9-c 

2329 
2330 

'7 
6* 

21*4002 
21-4535 

25-6945 
25-3030 

16      11-8921 
4t     "-8953 

i3'4047 
13-0068 

2273 

*3§ 

184879 

18-8129 

27§ 

J 

8-1099 

jjj 
6-9552 

"  J       T     J 
83       48> 

3 
9'3 

2274 

7 

18-4979 

18-1726 

ii 

8-0371 

6-3205 

2275 

.  ~i£. 

54§ 

•  *r£ 

23-7526 

18-6890 

4«§ 

_  .  o 

13-3163 

i  .  •  <-r  G  t 

6-1515 

o  

83    493 

9-0 

227O 

'73 

14-4502 

'9"3553 

2  48 

4  1  7°4       0-0195 

1277 

*7§ 

14-8446 

19-9530 

32§ 

4-6450 

8-5589 

83    479 

9'5 

R.A.  i7hom  to  i;h  30m 

2278 
2279 

39§ 
5 

16-1693 
20-3110 

19-9053 
19-0760 

46§ 
8 

5-9545 
9-9529 

8-3422 
6-9803 

83    481 

9'5 

Centre    R.A. 

,7h  30m  Dec.  _|-  g3-               R.A.  I7h  om  Dec.  +  84* 

2280 

'3 

20-3186 

19-0665 

13 

9-9580 

6-9688 

Plat*  4521.     1899,  June  12.          Plate  4511.     1899,  June  2. 

228l 

8 

20-3955  i  19-9429 

6 

10-1505 

7-8271 

• 

m. 

2282 

10 

23-9960     19-5890 

'4 

13-6733 

7-0110 

2331 

5 

5-7588      14-8391 

6 

16-5542       2-5170 

2283 

10 

14-3821 

20-2637 

10 

4-2280 

8-9303 

2332 

7 

6-0728      14-3844 

6 

16-9263       2-1069 

2284 

5 

16-7487 

20-0020 

2333 

8 

8-1699 

14-8426 

6* 

18-9470       2-8335 

2285 

6 

17-1220 

20-1720 

2334 

'3 

97H4.    i4"3455 

16 

20-5423 

2-5435 

2286 

'4 

17-7236   20-4786 

H 

7-5700 

8-7125 

2335 

5 

10*0663 

14-0778 

2287 

4 

18-2881    20-6768 

2336 

5 

12-3853 

14-4624 

3* 

23-1695 

3-0064 

2288 

8 

18-6759   20-3243 

12 

8-4926 

8-4320 

*337 

39§ 

13-6240    14-2289 

62§ 

24-4364 

2-933° 

83    510 

9-2 

Plate  448?.     No.  2-509.      The  6m  image  of  this  star  coincides  with  the  3™  of 

2310.     The  diameter  given  is  that  of  the  3™  image. 

i  rtseau  interral  represents  Tery  nearly  5'  =  164"-!  of  R.A.  at  Dee.  +  83',  and  i9i§'3  at  Dec.  +  84*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +   83°. 


I)  1  Hill. 

B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

X, 

!/• 

No. 

Mag. 

!/* 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i;h  om  to  i7h  30°-  —  contd. 

R.A.  i;11  30m  to  i8h  om 

Centre     R.A.  i7h  3Om  Dec.  +  83*              R.A.  17*  o""  Dec.  +  84* 

Centre      R.A.  i;h  30™  Dec.  +  83°              R.A.  i8h  o"  Dec.  +  84* 

Plate  4521.     1899,  June  12.         Plate  4511.    1899,  June  2. 

Plate  4521.     1899,  June  12.         Plate  4499.     1899,  May  30. 

ra. 

in. 

2338 

20§ 

9-0183 

15-4027 

27§ 

19*7170 

3-4969 

83      502 

9'5 

2393 

7 

19-8733 

14-1  160 

7 

8-7588           2-I2IO 

2339 

4 

10-0313 

I57I2I 

3 

20-6843 

3-9392 

2394 

9 

21-4114 

14-9471 

8 

IO-395I     ,      27430 

2340 

4 

12*1070 

15-5084 

2395 

4 

14-2148 

15-9628 

4* 

3-3926          4-6897 

4 

12-3398 

15*5883 

5* 

22-9885 

4-H35 

2396 

5 

15*8464 

15-0408 

4* 

4-8904          3-5615 

2342 

13-3409 

I5-3464 

64§ 

24-0105 

4-0035 

83      506 

9-0 

2397 

1  1 

16-8590 

15-5633 

H 

5-9651           3-9453 

2343 

i8§ 

6-4643 

16-1453 

18 

17*0870 

3-9034 

2398 

4 

20-3279 

15-4929 

4 

9-3946          3'4259 

2344 

7 

6-8005 

16-6619 

9 

17-3528 

4'4587 

2399 

8 

20*4167 

15-1387 

8 

9'4352       3-0637 

2345 

4 

13*0085 

16-4460 

2400 

H 

21-0873 

15-1670 

16 

10-1031       3*0033 

2346 

5 

5-4182 

17-6037 

6 

15-8605 

5-2I55 

2401 

i8§ 

15-6337 

16-8331 

22 

4-9113       5-3646 

83      513 

9'5 

2347 

4 

8-0313 

17-2697 

2402 

9 

21-2122 

16-1437 

9 

10*3520      3-9530 

2348 

16 

10-2341 

17-5097 

21 

20-6486 

57460 

2403 

24§ 

23-3461 

16-2323 

23§ 

12-4781       3-7638 

83      522 

9'5 

2349 

7       10-2690 

I7-4979 

6 

20*6830 

5-7416 

2404 

6 

15-4763 

17-3324 

7 

4-8215       5-8787 

2350 

22      ;    4-6300 

18-5278 

24 

14-9583 

6-O27O 

83   495 

9'3 

2405 

13 

18-4386 

17-4942 

15 

77792       5-6544 

2351 

*7§       5-879° 

I8-240O 

42§ 

16-2332 

5-9039 

83    497 

9'3 

2406 

9 

197404 

17-2015 

8 

9-0325       5-1944 

2352 

42§           8-9326 

18-0340 

48§ 

19-2885 

6-1020 

83    5°i 

8*8 

2407 

13 

20-51  12 

17-1819 

10 

9-7906      5-0735 

2353 

9     \    97389 

18-5205 

ii 

20-0253 

6-6844 

2408 

H 

20-51  1  6 

17-2050 

H 

97957  ;    5-0968 

2354 

47§  :  13-0480 

I8-88I5 

65§ 

23-2594 

7-4720 

83    505 

8-7 

2409 

ll 

21-2866 

17-6670 

•9 

10-6240      5-4565 

83      520 

9'5 

2355 

24$;     13-3040 

18-1586 

4]§ 

23-6071 

6-7875 

83    507 

9-0 

2410 

IO 

22-5383 

17-8828 

10 

11-8953      5-5047 

2356 

4 

14-4619 

7-6255 

24!  I 

13 

227815 

17-8165 

12 

12-1287      5"4°72 

2357 

4o§       6-0165 

19-5363 

5i§ 

16-2013 

7-2076 

83    498 

9-2 

2412 

6 

237224 

17-6928 

6 

13-0442      5-1639 

2358 

10        8-6710 

19-3647 

16 

18-8580 

7-3830 

'9 

24-3713 

17-9723 

20           137223           5-3565 

2359 

5       10-3576 

19-7689 

4 

20-4779 

8-0040 

2414 

12 

24-4095 

i7'34l8 

H 

13-6788  :    4-7240 

2360 

4       10-4172 

19-6873 

6 

20-5474 

7*9276 

2415 

6 

H7133 

18-3551 

5 

4-2000 

6-9958 

2361 

14     |  13-1065 

I9-3591 

16 

23-2572 

7-9545 

2416 

68§ 

14-9298 

18-8964 

75§ 

4-4836 

7-5028 

83      SI2 

7*5 

2362 

9 

7-5520 

20-1589 

17 

17-6448 

8-0245 

2417 

6 

16-1346 

18-4622 

8 

5-6231 

6-91  50 

2363 

9 

8-2726 

20-0958 

9 

18-3680 

8-0547 

2418 

8 

16-6147 

18-6989 

15 

6-1294 

7-0872 

2364 

8-6933 

2O-66/6 

23 

18-7106 

8*6772 

2419 

Z5§ 

16-6310 

18-0640 

33§ 

6-0595 

6-4549 

83      5H 

9'5 

2365 

4 

87335 

20-3495 

5 

18-7931 

8*3664 

2420 

7 

167313 

18-1879 

8 

6-1772 

6-5640 

2366 

26§ 

10-6627 

20-6305 

38§ 

20-6691 

8*8963 

83    5°3 

9'5 

2421 

3* 

l8*O222 

18-8466 

4 

•7-5426 

7-0493 

2367 

8 

11*0853 

20-9835 

IO 

21-0431 

9-3014 

2422 

7 

2I*7922 

18-5685 

6 

n-2449 

6-2828 

2368 

13 

11-0875 

20-4152 

20§ 

2  I  'I  190 

8-7374 

2423 

7 

22-672O 

18-0631 

7 

12*0520 

5-6654 

2369 

12 

11-1348 

20-0435 

19 

2I-2I07 

8-3746 

83    5°4 

9'5 

2424 

4 

23-3890 

18-3416 

4 

12-7986 

5-8489 

2370 

8 

13-0780 

2O-825O 

IO 

23-0358 

9-4058 

2425 

5 

I5-273I 

19-8319 

4 

4'9483 

2371 

H 

13-2204 

20-0738 

2O 

23-2776         8*6757 

2426 

12 

16-6314 

197259 

15 

6-2787 

8-1027 

2372 

9 

77565 

21-5197 

IO 

17-6691 

9-4007 

2427 

34§ 

18-2806 

19-2835 

38§ 

7-8557 

7-4462 

83      515 

9'4 

2373 

6 

11-1428 

21-1394 

5 

21-0776 

9'4635 

2428 

17 

18-6402 

19-8829 

18 

8-2907 

7-9948 

2374 

16 

13-8078 

2I*38lI 

20 

23-6900 

10-0490 

2429 

2I§ 

20-6926 

19-3181 

22§ 

10-2512 

7-1686 

2375 

8 

6-7782 

22*6559 

12 

16-5513 

10-3991 

83    499 

9'5 

2430 

4 

I6-5277 

20-2726 

4 

6-2451 

8-6576 

2376 

18 

6-8915 

22*OI25 

22 

16-7488 

97744 

83    500 

9"4 

2431 

6 

16-8801 

20-1462 

7 

6-5802 

8-4868 

2377 

7 

10-3461 

22-6054 

8 

20-0985 

10-8127 

2432 

6 

17-1441 

20-8453 

8 

6-9333 

9-H44 

2378 

5 

10-5300 

22-1363 

4 

20-3427 

10*3712 

2433 

4 

18-0355 

20-3475 

4* 

77517 

8-5362 

2379 

4 

11-3123 

22-6425 

2434 

24§ 

20-7496 

20-5243 

23§ 

10-4646 

83      519 

9'5 

2380 

ii 

13-2478 

22-2733 

17 

23-0166 

10-8627 

83    508 

9'  5 

2435 

8 

20-9648 

20-2505 

9 

10-6437 

8-0570 

2381 

4 

13-6876 

22*7552 

2436 

12 

23-2672 

20-9212 

12 

13-0118 

8*4203 

2382 

12 

4-7895 

23-5578 

19 

14-4623 

1  1-0370 

2437 

4* 

16-3917 

21-0425 

4 

6-2075 

9-4348 

2383 

5 

6-2292 

23^639 

5 

I5*9271 

10-9316 

2438 

20§ 

18-9773 

21-8039 

!9§ 

8-8721 

83      5l6 

9'5 

2384 

5 

10-3881 

23-5757 

4 

2O-OI08 

11-7829 

2439 

15 

21-4812 

21-2193 

14 

11-2823 

8-9498 

2385 

18 

10-8033 

23-7842 

20 

20-3984 

12-0390 

2440 

H 

23-9603 

21-3050 

12 

13-7484 

8-7131 

2386 

13 

I3-I934 

23-4409 

18 

22-8IO2 

12-0108 

2441 

4 

15-9429 

22-5355 

5 

5-9616 

10*9773 

2387 

7 

4-4849 

24-4I54 

7 

14*0502 

11-8466 

2442 

5 

16-9398 

22-2355 

6 

6-91  16 

10-5499 

2388 

3°§ 

57084 

247349 

3°§ 

I5-2203 

12-3240 

83    496 

9"5 

2443 

12 

17-6892 

22-7004 

IO 

7-7163 

10-9138 

2389 

6 

13-8145 

24-2628 

6 

23-3195 

12-8993 

2444 

6 

21-6884 

22-5660 

7 

1  1-6630 

10-2629 

2390 

IO 

IO-22I2 

257218 

'4 

19-5689 

13-8870 

2445 

30§ 

22*1836 

22-0887 

25§ 

12-0899 

9-7196 

83      521 

9-2 

2391 

4 

12-7479 

25-2130 

5 

22*1396 

13-7156 

2446 

64§ 

14-5792 

23*3323 

68§ 

4-7139 

11-9450 

83      511 

8*3 

2392 

26§ 

I3-23IZ 

25-3I97 

35§ 

22-6048 

13-8796 

83    5°9 

9'5 

2447 
-  .  .  o 

5 

T?R 

18-6935 

23-6635 

6 

8-8355 

_  .££  o_ 

11-7370 
T  .  .A~  .  /: 

5 

88§ 

25-1236 

77328 

83    512 

7'5 

2448 
2449 

27s 
5 

19-5328 
20-2561 

23-6593 
23-0466 

7 

Q  OOoO 
10*3046 

1  1  0240 
10-9191 

'3        517 

9*5 

84§ 

24-1996 

12-0830 

83    511 

2450 

4 

14-2571 

24-3128 

44§ 

3-0183 

18*8627 

83    493 

9-0 

2451 

4 

15-8669 

24-6700 

4* 

6-1625 

13-1058 

i  ri*€»u  interral  represents  very  nearly  5'  =  i64«'i  of  R.A.  at  Dee.  +  83*,  and  igi'-s  at  Dee.  +  $4*. 
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N'f. 

Tii-iin 

B.  D. 

NA 

lil-. 

I  li-.ii 

B.  D. 

_   O. 

uiani. 

X, 

»• 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

O. 

Ul&IU. 

X. 

y. 

nun. 

X. 

y. 

N«. 

Mag. 

R.A.  i7h  30m  to 

i  gn  ora  —  contd. 

R.A.  i8h  om  to  i8h  30m—  contd. 

Centre      R.A.  lyh  30™  Dec.  4-83'              R.A.  i8h  om  Dec.  +  84' 

Centre      R.A.  i8h  30™  Dec.  +  83°              R.A.  i8>>  o">  Dec.  +  84* 

Plate  4521.     1899,  June  iz.         Plate  4499.    1899,  May  30. 

Plate  4083.     1898,  July  30.        Plate  4499.     1899,    May  30. 

m. 

m. 

2452 

20 

20-0233 

25-3594 

'9§ 

10-3763 

13-2450 

83      5l8 

9'5 

2496 

4 

11-6928 

21-5503 

7 

21-6234 

9'8l  22 

2453 

7* 

22-6139 

25-7089 

8 

12-9868 

13-2528 

2497 

4 

13-0407 

21-1530 

4* 

23*0084 

9*5866 

2498 

26§ 

4-2724 

22-7186 

24§ 

14-1  178 

10*0387 

83        523 

9'2 

56§ 

I   2*4460 

4-1875 

83      506 

9*0 

2499 

5 

4-8501 

22-6750 

8 

14-6927 

IO-O7O4 

43§ 

2-7768 

6-9834 

83    5°7 

9*0 

2500 

5 

7-3557 

22*0866 

8 

17-2528 

9-7969 

56§ 

2-6156 

7-7308 

83    505 

8*7 

2501 

3*      8-8813     22-6626 

1  1 

18-6940 

10*5638 

58§ 

24-9893 

19-901  1 

83    5H 

8*8 

2502 

5         8-9624 

22-2446 

10 

18-8301 

10-1567 

44§      I7-3477 

25-9898 

84    387 

8-6 

2503 

7 

11-8203 

22-5967 

7 

21-6196     10-8662 

IOI§ 

26-3271 

25-7589 

84    526 

77 

2504 

4* 

13-1837 

22-1852 

6 

23*0228     10-6303 

2505 

5* 

13-7705 

22-6999 

8 

23-5410     11-2132 

2506 

»S 

7-3350 

23-9591 

i8§ 

16-9975     11*6540 

R.A.  i8hom 

to  1  8h  30m 

2507 
2508 

37§ 
4* 

13-8890 
5-8968 

23*1860 
24-9739 

6i§ 
4 

23*5948     117109 
15-4423     12-4806 

83      534 

8*5 

Centre      R.A.  18"  30"  Dec.  +83'              R. 

A.  i8hom  Dec.  4-8i' 

2509 

•  - 

12*4.107 

24-1522 

«J 

22-0090     12-4830 

Plate  4083.     1898,  July  30.           Plate  4499.     1899,  May  30. 

2510 
2511 

6 

53§ 

13*2336 
7-1606 

24*1151 

'25-1543 

9 
6i§ 

22-8281 
16-6730 

I2-55O2 
12*8l52 

83      527 

77 

o 

m. 

2512 

4* 

10*4201 

25-5657 

7     .19*8501     13-0309 

2454 

i8§       4-9309 

14-9219 

25§ 

'  5-7493 

2-3854 

83    526 

9-5 

25'3 

ii 

12-8216 

25*0755 

19      22-3009    13*4525 

2455 

5 

6-8468 

14-6812 

9 

17-6784 

2-38/5 

2514 

5* 

13*9312 

25-0329 

8*    23*4085     13-5491 

2456 

ii 

7-5873 

14-0330 

17 

18-4946 

1-8358 

2457 

4* 

8-5196 

14-2060 

4* 

19-3996 

2-1267 

no§     22*3534      --°754 

82      540 

7'5 

2458 

4 

1  1-2978 

14-2659 

5* 

22-1493 

2-5376 

855     26*5886 

6*4205 

83      535 

7'4 

2459 

5 

13-2807    14-3553 

5* 

24-1022 

2-8745 

49§ 

13-3292 

25*9825 

83      533 

8*8 

2460 

4* 

6-9352 

15-5014 

5* 

17-6671 

3-2134 

2461 

4 

7-8204 

15-5526 

5 

I8-5378 

3-3753 

2462 
H63 

4 
4 

8-6735 

9-8629 

15-3045 
15-5674 

-* 

5 

5 

19-4144 
20-5612 

3-2402 
3^459 

R.A.  i8h  30m  to  i9h  om 

2464 

4* 

8-8797     16-6714 

4* 

19-4485 

4-6148 

Centre     R.A.  i«h  30"  Dec.  +  83'             R.A.  i9h  o">  Dec.  +  84* 

2465 
2466 

«3 

4* 

9-2072     16-3854 
10-3100  :  16-2963 

22 

5* 

19-8080 

20-91  16 

4-3731 
4-4241 

83    529 

9'5 

Plate  4083.     1898,  Jnly  30.         Plate  4535.     1899,  June  14. 

2467 

4 

11-7668  !  16-4082 

5 

22-3452 

4-7>94 

• 

m. 

2468 

4o§ 

12-1401     16-4743 

52§ 

22-7090 

4-8339 

83    53i 

8-2 

2515 

3* 

18-6080 

14*5560 

5 

77923 

2-6173 

2469 

4 

12-1831     16-2856 

5* 

227735 

4^534 

2516 

16 

19*3289 

14*4130 

26§ 

8-4892 

2-3746 

82    556 

9'5 

2470 

5 

13-1703 

16-5573 

6 

23-7170 

5-0445 

2517 

8 

20*3650 

13-9980 

12 

9H579 

1-8284 

2471 

12 

3-7004 

17-3842 

15 

14-2199 

4'6735 

2518 

3* 

22-1050 

14-4495 

5 

1  1*2470 

2*0463 

2472 

8 

4-0857     17-2194 

'3 

14-6199 

4-5590 

2519 

6 

14-6055 

14-8358 

8 

3-8612 

3-4205 

2473 

«5 

4-7041     17-0789 

18 

15-2526 

4-4968 

83    525 

9'5 

2520 

9°§ 

16-5892 

15-2350 

io8g 

5-8805       3-5538 

83    536 

6*2 

24/4 

4* 

7-9612     17-9225 

5 

18-3774 

57417 

2521 

6 

17-1653 

14-9908 

i? 

6-4205       3*2346 

2475 

5* 

3-7986     18-5564 

7 

14-1660 

5'8493 

2522 

4* 

17-1772 

"57335 

1  1 

6-5297      3-9708 

2476 

3* 

3-9911  ;  18-1358 

5 

14-4105 

5-4595 

2523 

6 

18*8346 

15-0085 

'4 

8-0766      3-0315 

2477 

9 

5-2291     18-6534 

10 

15-5732 

6-1261 

2524 

3* 

20*6901 

15-4265 

6 

9-9673       3*2032 

2478 

6 

5-6814    18-1096 

9 

16-0938 

5-6421 

2525 

9      20-7621 

16-0855 

16 

10-1283       3-8436 

2479 

5 

6-6906    18-8924 

6 

16-9973 

6-5451 

2526 

9      20-9828 

15-3684 

'4 

10*2511    .  3*1058 

2480 

4 

7-0717    18-3565 

4 

'7  '4443 

6-0620 

2527 

2I§ 

20-9640 

16*0800 

34§ 

10*3287      3-8095 

83    539 

9*2 

2481 

4 

7-1435     18-0832 

7 

17-5481 

57987 

2528 

6 

11-0080       3*7250 

2482 

5 

11-9389     18-0000 

6 

22-3184 

6-3222 

2529 

3* 

22-1352 

16-0240 

6 

11*4837       3*6013 

2483 

7 

12-5841     18-9983 

13 

22-8293 

7-3916 

253° 

5* 

15-0526 

15-6140 

H 

4*4110      4-1342 

2484 

36§ 

4-3795     !9"83i7 

40§ 

14-5855       7-1867 

83     524 

8-8 

2531 

15 

15-6569 

15-8243 

30 

5-0314      4-2618 

2485 

•4 

6-6590     19-3868 

18 

16-9006 

7-0358 

2532 

3* 

17-1056 

16-3260 

6 

6-5373       4-5651 

2486 

9 

8-2546     19-0140 

12 

18-5316 

6-8629 

2533 

8 

17*6615 

16-1268 

5 

7-0630      4-2965 

2487 

20§ 

8-3198     19-2299 

3i§ 

18-5693 

7-0865 

83     528 

9"1 

*534 

3* 

19-1131 

16-5295 

7 

8-5530      4-5037 

2488 

5 

8-3395     19-2107 

5 

18-5911 

7-0692 

2535 

4 

21-2057 

16-8632 

8 

10-6722 

4-5552 

2489 

7 

13-8802 

19-3247 

1  1 

24-0724 

7-8780 

2536 

43§ 

22-1600 

16-7760 

S7§ 

11-6063       4-3421 

83    54' 

8-8 

2490 

6 

5-0225 

2O'I  129 

10 

15-1862 

7-5457 

2537 

10 

22-1643 

17*1626 

20§ 

11-6614 

47242 

2491 

12 

9-4746 

20-6747 

18 

I9-5336 

8-6641 

2538 

5 

12-8997 

4-1665 

2492 

20§ 

12-5566 

20-5570 

3i§ 

22-6063 

8-9366 

83     53-» 

9-0 

2539 

4 

13-9203 

4-3732 

2493 

6 

7-2512 

21-1428 

9 

17-2695 

8-8488 

2540 

3* 

14-6656 

16-9360 

o 

4-2006 

5-4955 

2494 

3* 

8-1486 

21-8774 

4* 

18-0633 

9-6924 

2541 

56§ 

16-1895 

17-5604 

7°§ 

5793° 

5*9II5 

83    535 

7'4 

2495 

43§ 

1  1-1094 

21-8269 

59§ 

21-0093 

10-0148 

83     530 

7-8 

2542 

4* 

19-6566 

17-4882 

9        9-2183 

5-3814 

i  risemu  interval  represemts  Tory  nearly  5'  =  i64»-i  of  R.A.  at  Dec.  +  83*,  and  I9i"*3  at  Dec.  +  84°. 
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GREENWICH  ASTROGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    83°. 


B.  D. 

NA 

1  H'lni. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

o. 

y* 

No. 

Mag. 

R.A.  i8h  3om  to  i9h  om—contd. 

R.A.  i8h  30™  to  i9h  om  —  contd. 

Centre      R.A.  i8h  30"  Dec.  +83*            R.A.  I9h  o">  Dec.  +  84' 

Centre       R.A.  i8h  30™  Dec.  +83*            R.A.  I9h  o™  Dec.  +  84* 

Plate  4083.    1898,  July  30.        Plate  4535.     1899,  June  14. 

Plate  4083.    1898,  July  30.        Plate  4535.     1899,  June  14. 

m. 

o 

m. 

2543 

7 

10-2343 

5-0393 

2602 

7 

11-7297 

10  4848 

2544 

4 

1  1-1982 

5-853I 

2603 

5 

12-4156 

10-7020 

2545 

9 

2  I  -60  1  6 

18-3224 

11-2578 

2604 

4* 

16-6511     22-8165 

9 

6-9476 

•0600 

2546 

4 

11-9350 

5-5940 

2605 

4 

8-0647 

•7454 

2547 

7* 

24-I935 

18-4572 

17 

I3-8454 

57388 

2606 

3 

9-2710 

-9705 

2548 

5 

14-4749 

17-9775 

'3 

4-1496 

6-5534 

2607 

6 

19-0510 

23-9543 

'5 

9-4750 

•8675 

2549 

IO 

4-7240 

6-9073 

2608 

5* 

19-1321 

23-7838 

12 

9-5317 

•6869 

2550 

17 

16-6695 

18-6571 

22§ 

6-4124 

6-9348 

2609 

5 

9-8410 

•6929 

255' 

5 

167526 

18-1641 

'3 

6-4313 

2610 

3* 

19-9561 

23-3420 

10 

10*2920 

•1430 

2552 

ii 

17-7319 

18-3335 

20§ 

7-4229 

6-4722 

261  I 

5 

12-4808 

•5567 

2553 

3 

6-1290 

2612 

4* 

23-0566 

24-4622 

'5 

'3-5ii3 

•8377 

2554 

5 

18-0535 

18-7186 

13 

77928 

6-8131 

2613 

7 

13-8670 

•1717 

2555 

'3 

18-4890 

18-4378 

20§ 

8-1876 

6-4761 

2614 

5 

6-0323 

'2-5539 

2556 

4* 

187701 

18-4475 

7 

8-4670 

6-4500 

261  5 

24§ 

17-6105 

24-4528 

29§ 

8-1143 

'2-5537 

83    537 

9'5 

2557 

4 

19-5225 

18-2060 

8 

9-181  1 

6-1118 

2616 

18 

187915 

24-1907 

23§ 

9-2510 

12-1384 

2558 

4* 

19-6366 

19-0745 

7 

9-4100 

6-9538 

2617 

4 

9-4262 

12-9585 

2559 

7 

11-8615 

6-1971 

2618 

5 

14-2588    25-1922 

ii 

4-8908 

137315 

2560 

5 

12-0540 

6-9347 

2619 

4 

14-9678    25-2925 

12 

5-6072 

137371 

2561 

39§ 

22-8579 

J9-4777 

4'§ 

12-6569 

6-9280 

83    544 

8-8 

2620 

3* 

15-3775     24-9039 

6 

5-9623 

13-2991 

2562 

8 

14-3650 

19-2887 

18 

4-2130 

7-8653 

2621 

5 

9''597 

1  3-7020 

2563 

ii 

14-7665 

19-1983 

2I§ 

4-5985 

77226 

2622 

7 

9-3264 

13-4281 

2564 

4 

5-0428 

7-1641 

2623 

5 

9-5689 

13-0215 

2c6c 

a* 

I  7*7272 

I  0*  C  I  60 

7 

7*C774 

•S"S 

2566 

T 

3* 

1  /    /'/• 
18-341  I 

197377 

/ 

7 

/   3  /  /T 
8-2I24 

77839 

6i§ 

1-6366 

5-372o 

83    53' 

8-2 

2567 

5 

18-4987 

19-0019 

IO 

8-2714 

7-0355 

38§ 

2-5893 

9-3650 

83    532 

9-0 

2568 

20§ 

2I-4IOI 

19-6007 

24§ 

1I-2370 

7-2425 

83    540 

9'5 

72§ 

1-3215 

10-8130 

83    530 

7-8 

2569 

6* 

23-2488 

20-2492 

12 

I3-H74 

7-6404 

6o§ 

4'2573 

117931 

83    534 

8-5 

2570 

7 

137942 

7-2364 

93§ 

24-9790 

24-0328 

83    547 

6-5 

2571 

4* 

167241 

20-0455 

7 

6-6524 

8-3045 

2572 

8 

16-9780 

19-9040 

16 

6-8845 

8-1296 

2573 
2574 

9 
ii 

18-4057 
187059 

20-3797 

20-3989 

18 

8-3614 
8-6630 

8-4121 

8-3917 

R.A.  i9h  om  to  i9h  30™ 

2575 

4* 

19-2176 

207138 

7 

9-2U5 

Centre       R.A.  i9h  3Om  Dec.  +  83'            R.A.  19''  o«>  Dec.  +  84' 

2576 

2577 

16 

19-2760 

20-2578 

4 

9-2089 
9-3270 

8-1755 
8-2948 

Plate  4078.    1898,  July  24..        Plate  4535.  1899,  June  14. 

2578 

8 

217976 

20-9017 

'5 

II7970 

8-4795 

o 

m. 

2579 

29§ 

22-OO55 

20-8564 

II-9938 

8-4075 

83    542 

8-8 

2624 

8 

3-2688 

15-6996 

8 

14-1270 

2-9259 

2580 

8 

13-2295 

8-0248 

2625 

3'§ 

3-7831 

15-2796 

3'§ 

14-6909 

2-5746 

82     567 

9-5 

258, 

10 

23-5591 

21-4443 

20§ 

I3-6lI2 

87845 

83    545 

9'5 

2626 

18 

47018 

14-0318 

16 

157586 

i-453i 

82    574 

9'5 

2582 

8 

I4-I997 

21-0850 

18 

4-2885 

9-6676 

2627 

2I§ 

67567 

15-1375 

28§ 

17-6589 

2'8lO2 

82    576 

9'5 

2583 

3* 

i4-5273 

21-3419 

6 

4'6473 

9-8822 

2628 

4 

6-8032 

15-2263 

5* 

17-6931 

2-9047 

2584 

4 

6-2403 

9-0938 

2629 

4 

8-1405 

14-3968 

2585 

20§ 

17-9525 

21-1558 

26§ 

8-0155 

9-2425 

83    538 

9'5 

2630 

7 

8-1569 

14-9775 

8 

19-0708 

2-8329 

2586 

4 

8-3026 

9"9'53 

2631 

16 

9*4653 

I4-5587 

16 

20-4190 

2-5812 

2587 

17 

19-1933 

21-9045 

22§ 

9-3457 

9-8175 

2632 

8 

9-9695 

14-3742 

8 

20-9433 

2-4610 

2588 

II 

20-4997 

21-4824 

i6§ 

10-5845 

9-2282 

2633 

4 

12-8599 

i4"9233 

2589 

9 

21-5376 

22-0545 

16 

11-6883 

9-6563 

2634 

10 

13-6255 

14-1849 

8* 

24-5927 

27319 

2590 

7 

12-3050 

9-5699 

2635 

20 

4-3796 

'6-3334 

'9 

15-1486 

3^953 

2591 

4* 

12-2356 

21-6966 

'5 

12-3313 

9-2088 

2636 

7 

5-8900 

157283 

8 

167235 

3-2854 

2592 

10 

14-1114 

21-9148 

18 

4-3'03 

10-5020 

2637 

7 

8-5670 

15-5645 

9 

19-4015 

3-4637 

2593 

4 

5-3679 

10-3068 

2638 

3* 

8-8902 

15-4238 

5* 

197403 

3-3646 

2594 

6 

7-2201 

10-3875 

2639 

18 

9-2813 

157454 

20§ 

20-0885 

37329 

2595 

5 

7-4973 

i0-3999 

2640 

12 

10-0140 

15-1994 

II 

20-8829 

3-2839 

2596 

4 

7-5609 

10-6188 

2641 

I  I 

1  1-8902 

'5-4643 

8 

22-7098 

378>2 

2597 

3* 

18-2032 

22-6632 

7 

8-4647 

10-7017 

2642 

5 

1  1  -9400 

15-1986 

7 

22-79  '6 

3-5323 

2598 

4 

8-6843 

10-0895 

2643 

'3 

12-5356 

15-2155 

'3 

23-3819 

3-6191 

2599 

5 

9-0333 

10-0428 

2644 

8 

13-2530 

14-6847 

10 

24-1593 

3-1851 

2600 

6 

19-4763 

22-6403 

'3 

97224 

10-5  102 

2645 

4 

5-4060 

16-71  19 

5 

IQ'ISIO 

4-2006 

2601 

ii 

19-6156 

22-5658 

16 

9-8508 

10-4173 

2646 

5 

9-4404 

l6'I020 

7 

20-1986 

4-1090 

i  rtseau  interral  represents  very  nearly  5'  =  i64'-i  of  R.A.  at  Dec.  +  83*,  and  i9ii-3  at  Dee.  +  84'. 

GKBKNWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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M_ 

B.  D. 

B.  D. 

o. 

X. 

v- 

Diam. 

*.                    y. 

No.            Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  i9h  o"1  to  i9h  30'"  —  contd. 

R.A.  i9h  o™  to  i9h  30°-  —  contd. 

Centre     R.A.  i9h  30"  Dec.  +  83*             R.A.  i9h  om  Dec.  -f  84* 

Centr*       R.A.  I9h  3Om  Dec.  +  83'              R.A.  I9h  om  Dec.  +  84* 

Plate  4078.     1898,  July  24.        Plate  4535.     1899,  June  14. 

Plate  4078.    1898,  July  24.         Plate  4535.     1899,  June  14. 

0 

m. 

o 

m. 

2647 

5 

10-5380     16-2626 

6* 

21*2696 

4'4°44 

2706 

16 

12-9094 

22-0515 

«7S 

22*8869 

10-4457 

2648 

16 

11-5372   15-9528 

i7 

22-2986 

4-2243 

2707 

5 

H'3591 

11-1135 

2649 

9 

12-5020    16-5075 

12 

23-1843 

4<8953 

2708 

5 

14*4123 

11-0505 

2650 

4 

4*4468     18-0525 

4* 

14-9993 

5-4086 

2709 

5* 

5*2893 

23-6982 

6 

15-1193 

11-1177 

2651 

5 

4-9185     18-2633 

6 

15-4380 

5-6788 

2710 

96§ 

5-5332 

23-7135 

86§ 

15*3596 

11-1623 

83    547 

6'5 

2652 

3 

5*2283    18-0880 

5 

15-7686 

5-5424 

2711 

6 

15-4987 

11-5405 

2653 

8 

7-3443    17-4905 

10 

17*9417 

5-2164 

2712 

5 

17-5891 

1  1*0526 

2654 

10 

8-6622     18-0070 

12 

19*1849 

5*8972 

27  1  3 

4* 

8*6781 

23*5478 

5 

18-4999 

11*3949 

2655 

ii 

8*6053     17-5466 

16 

19-1873 

5-4335 

2714 

6 

I8-5774 

11-1266 

2656 

4 

8-8441    17-0943 

5* 

19-4805 

5-0167 

2715 

6 

9-6085 

23*9246 

5 

I9-3741 

11*8879 

2657 

6 

9*1069    17-6438 

7 

19-6721 

5'5942 

2716 

6 

207772 

11-9895 

2658 

4 

10*1003  !  17-0670 

5t 

207308 

5-1503 

2717 

6 

1  1*6403 

237023 

7 

21-4176 

1  1*9238 

2659 

4* 

1  1  -001  1     17-4710 

7 

21*5752 

5*6638 

2718 

178 

12-4320 

23-1508 

i8§ 

22-2736 

11*4760 

2660 

8 

11-8420 

17-3572 

8 

22-4232 

5-6581 

2719 

5* 

12-5269 

23-6473 

6* 

22*3051 

11*9843 

2661 

(10*) 

13-2340 

17-1462 

(13*) 

23-8300 

5-6254 

2720 

4 

12-9533 

23-343I 

5 

227647 

11-7343 

2662 

98§ 

13-2632    17-2235 

I  00$ 

23-8501 

57042 

83    552 

6-0 

2721 

4 

14*6200 

12-3738 

2663 

27§ 

4-6010     19-1460 

23§ 

i  5-0108 

6'5'53 

83    546 

9'S 

2722 

4* 

6-2517 

24-6428 

4 

15-9546 

12*1712 

2664 

8 

4-6994    19-5586 

8 

15-0568 

6-9345 

2723 

8 

6*6989 

25-1632 

9 

16-3313 

127470 

2665 

6 

9*4315    18-8340 

8 

19-8430 

6*8134 

2724 

H 

7*3409 

25*1130 

12 

16-9741 

127786 

2666 

5 

9-5779 

18-1581 

7 

20-0750 

6-1646 

2725 

4 

17-0335 

12-2049 

2667 

4* 

10-0371 

18-5672 

4 

20-4773 

6*6309 

2726 

6 

10-7552 

24*7160 

7 

20-41  10 

12*8182 

2668 

5 

20-5508 

6*1424 

2727 

6 

11*2676 

23-9478 

8 

21-0175 

12*1219 

2669 

5* 

117616 

I7-7424 

6 

22*2950 

6*0265 

2728 

6* 

11*8957 

237767 

7 

21-6625 

12-0323 

2670 

23§ 

4-3782 

197318 

"8 

H7I78 

7*0655 

2729 

4 

1  2  -06  3  3 

24-0168 

6 

21-7987 

12-2888 

2671 

4 

15-1722 

7-2637 

2730 

5 

21-9958 

12-8124 

2672 

4* 

5*1998 

20-4598 

6 

I5H393 

7*8911 

2731 

3* 

13*4596 

24-1504 

7 

23-1647 

12-5981 

2673 

2I§ 

-5-2445 

20-3764 

i9§     15-4964 

7-8159 

2732 

4* 

137408 

23*8117 

5 

23*4893 

12-2982 

2674 

8 

7-9023 

20-1967 

9     ,  18-1548 

7-9748 

2733 

8 

5'4897 

26*2215 

8 

14*9978 

I3-6434 

2675 

7 

8-8989 

19-4194 

8 

19-2425 

7-3292 

2734 

6 

15*2060 

13-8313 

2676 

5 

21-3489 

7-3658 

2735 

6 

7-7226 

25*9088 

7 

17-2516 

13-6170 

2677 

4 

11-1872 

19-6234 

7 

21-4839 

7*8220 

2736 

7 

7*9750 

257731 

8 

17-5198 

I3-5I55 

2678 

17 

12*7165 

19-0398 

2I§ 

23*0768 

7-4374 

83    55' 

9'5 

2737 

4 

17-7021 

13-3832 

2679 

20§ 

4-1324 

21-2360 

I5§ 

14*2830 

8-5253 

2738 

3* 

9*6000 

25-3068 

4* 

19*1943 

13*2540 

2680 

4 

5-6211 

21-3976 

5 

157396 

8-8762 

2739 

5 

2O*I  131 

13-4430 

2681 

5t 

6-2415 

21-0094 

5 

16-4042       8-5709 

2740 

5 

20*6992 

13*5140 

2682 

32§ 

6-7355    21-3728 

26§ 

16-8482       8*9938 

83    548 

9'5 

2741 

4* 

1  1*6992 

25*6778 

5 

21-2262 

13-8900 

2683 

5 

17-1455       8-1065 

2742 

6 

21-6244 

13*2110 

2684 

4* 

7-2180 

20-4216 

6 

17-4467       8-1094 

2743 

4 

12-1661 

25-2571 

6 

2I74I7 

i3'5345 

2685 

'9§ 

13-3593 

20-1678 

24§ 

23-5710       8-6390 

83    553 

9'5 

2744 

ii 

13-1772 

24*9550 

H 

22*7846 

13-3618 

2686 

14 

4'2475 

21-7173 

12 

I4-3371       9-0170 

2745 

4* 

13-7925 

H737I 

5* 

23-4196 

13*2244 

2687 

* 

-"           I4.MO26          Q-CQC6 

2688 

15 

4-4547 

22-5076 

J               T  T                      y   J7J 
12          14-4433          9-8317 

56§ 

2-3158 

i9>8555 

83    544 

8*8 

2689 

13 

5-2480 

21-9603 

!5§     15-2984      9-3871 

1-8463 

2  1  -4°74 

83    54* 

8-8 

2690 

19 

6*0403 

22-1909 

1  6| 

16-0533       9*7162 

2691 

5 

177244       97939 

2692 

7 

8-1152 

21-9055 

10      18-1482      9-6948 

R.A.  i9h  3<Dm  to  20h  om 

2693 
2694 

12 

3* 

9-0700 
10-2553 

21-6940 
2i'4453 

ii       19-1223 
ii       20-3316 

9-6060 
9-5106 

Centre      R.A.  I9h  30°-  Dec.  +83*             R.  A.  2<>i>  o"  Dec.  +  84' 

2695 

10 

1  1*6250 

21-4767 

10      21-6861 

9-7158 

Plate  4078.     1898,  July  24.       Plate  4558.     1899,  July  13. 

2696 

4 

1  1-9698 

21-5173 

5      22-0223 

97990 

0 

m. 

2697 

44§ 

13-9018 

21*2290 

5°§     23-9765 

97578 

83    554 

9-0 

2746 

10       18-1127 

14-0073 

10 

7-1313       2-1423 

2698 

14 

4-1546 

22-8368 

i2§     14-1015 

10-1  189 

2747 

9       18*3028 

14-0050 

10 

7-3I98 

2-1141 

2699 

15 

6-8050 

23-2006 

i3§     '6-6830 

10-8149 

2748 

18      20*2280 

14-7785 

20 

9-3284       2-6309 

2700 

5 

7*0715 

23-1952 

6     |  16-9480 

10*8437 

2749 

4      20-4396 

13*9915 

4* 

9-4397  i    1-8182 

2701 

4* 

8-5778 

22-8959 

5       18-4810 

10-7362 

275° 

8       20-6138  |  14-3203 

'5 

9-6504       2-1243 

2702 

9*2680 

22-2929 

331 

19-2442 

10*2252 

83    549 

9'5 

2751 

3o§     20-9598 

14*8502 

36§ 

10*0623       2-6026 

82    593 

9'5 

2703 

37§ 

10*0385 

22'I  191 

3°§ 

20-0295     10-1525 

83    55o 

9'3 

2752 

20       22-0905 

H-4947 

20 

11-1382       2*1040 

2704 

7 

10-4127 

22-4344 

9 

20-3619     10-5122 

2753 

5      22-3513 

14*9421 

6 

11-4536       2-5140 

2705 

4 

12-5210 

22-2998 

6 

22-4698 

10*6443 

2754 

4 

12*9798       2-8790 

Plates  4078,  4535.     No.  2661.     The  6m  image  of  this  star  coincides  with  the 

3m  of  2*62  on  both  plates.     The  diameter  given  is  that  of  the  3™  image. 
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2924 

8    12-5556  ;  197963 

8 

22-7030 

8-2299 

2866 

6t 

5-6799 

15-7936 

8 

16-4041 

3-3646 

2925 

7   12-7034  20-0448 

IO 

22-8207 

8-4920 

2867 

10    5-9601 

16-0755 

IO 

16-6484 

3-6815 

2926 

4   13-2437 

19-6247 

2868 

14    6-0718 

16-2760 

2  OS 

16-7324 

3-8941 

2927 

37§   4-5018 

21-7654 

33§ 

14-4621 

9-I35' 

83  567 

9'4 

2869 

6    6-2236 

15-9240 

8 

16-9290 

3-5656 

2928 

7    4-8682 

21-6399 

9 

14-8414 

9*060  1 

2870 

5*   6-2130 

15-6398 

6 

16-9493 

3-2832 

2929 

3*   5-3404 

21-7160 

4 

15-2961 

9"'943 

2871 

62§   6-8503 

15-8233 

67§ 

17-5619 

3-5450 

82  608 

8'5 

2930 

10    6-9100  :  21-3438 

9 

16-9073 

9-0308 

2872 

'5    7-5237 

15-8639 

18 

18-2235 

3-6754 

2931 

4*   8-0967  21-6438 

4 

18-0398  1  9-4788 

2873 

5*   8-0607 

16-1098 

6 

18-7250 

3"99°3 

2932 

4*  10-7698  21-0272 

4* 

20-7717 

9-2159 

2874 

i8§   8-3279 

16-0378 

*5§ 

18-9985 

3-9538 

2933 

4*  1  1-4512  21-6869 

4* 

21-3676 

9-9569 

2875 

5  i  8-7711 

15-2007 

4* 

19-5492 

3-i833 

2934 

13   1  1-5891  21-1175 

H 

21-5745   9V37 

2876 

5    9-1781 

15-3006 

6 

19-9375 

3-3310 

2935 

4*  11-9607  20-8642 

4 

21-9803   9-2088 

287; 

27§  10-5116 

'5-5249 

43§ 

21-2333 

37236 

82  610   9-5 

2936 

20§  12-7337  21-4783 

2O§ 

22-6623   9'9'83 

83  576 

9-5 

2878 

5   12-2388 

14-6598 

-* 

5 

23-0554 

3-0940 

2937 

25§  '3"'4°7  20-5325 

35§ 

23-1907   9-0340 

83  579 

9'5 

2879 

12      3-8848 

17-6008 

»4 

14-3906 

4-9260 

2938 

5   13-5862  20-7213 

5 

23-6034   9-2788 

1880 

14  1  4-1619 

16-6513 

15 

14-7896 

4-0207 

2939 

15   4-2885  23-3583 

'7§ 

14-0443  10*6863 

2881 

5 

5-0408   17-0732 

5 

15-604- 

4'5545 

2940 

16   6-5294  22-5307 

•78 

16-3729  10-1593 

2882 

5* 

7-3422   16-6156 

4* 

17-9492 

4-3969 

2941 

6* 

6-6119   22-8119 

5 

16-4180 

10-4480 

2883 

5 

8-3808   16-6960 

5 

18-9713 

4-6135 

2942 

4 

16-7926 

10-6496 

2884 

26§ 

8-5166   16-4975 

35§ 

19-1280 

4-4326 

83  57°   9'4 

2943 

5 

7-7068 

227824 

4 

17-5066 

10-5609 

2885 

4* 

9-6184   16-0003 

4 

20-2793 

4-0840 

2944 

7 

8-4765 

22-9278 

7 

18-2545 

10-8003 

2886 

6 

9-8540 

16-661  5 

7* 

20-4329 

47674 

2945 

3*  10-2785  22-6149 

4* 

20-0768 

10-7285 

2887 

5 

14-0463 

5-5675 

2946 

6   12*1444  21-8901 

6 

22-0260  i  10-2506 

2888 

5 

4-1361 

18-1782 

5 

14-5666 

5-53I9 

»947 

37§ 

12-8292 

2I-9548 

4o§ 

22-6964  10-3999 

83  577 

9'4 

2889 

6 

4-2312 

18-1315 

6 

14-6665 

5'499' 

2948 

5 

13-7379 

22-1004 

6 

23-5790 

10-6652 

2890 

5 

17-5185 

5-5865 

2949 

5 

"  "329 

237776 

5 

17-4092 

11-5500 

2891 

7 

8-2786 

18-1016 

10 

18-6829 

5'99°3 

2950 

1  8§ 

9-3286 

23-3908 

i8§ 

19-0397 

11-3730 

2892 

'3 

9-8043 

17-9023 

'5 

20-2228 

5-9930 

2951 

i8§ 

10-6997 

23-7427 

i»§ 

20-3496 

11-8995 

2893 

39§ 

10*2529 

17-4819 

43§ 

20-7234 

5'6336 

83  573 

9'3 

2952 

5* 

"'3574 

22-9989 

5 

xnoiti 

11-2452 

2894 

6 

11-4212 

17-3266 

5 

21-9000   5-6309 

2953 

IO 

12-8228 

23-2207 

12 

22-5251  :  1  1-6567 

2895 

7 

11*8361   16-6615 

8 

22-3987   5-0303 

2954 

20§ 

12-8976 

22-7124 

20§ 

22-6458 

11-1651 

2896 

22§ 

12-5078   17-1292 

4°§  23-0045  ;  5-5776 

83  575 

9'5 

2955 

5*  13-4622 

23-0868 

5 

23-1775 

1  1-6098 

2897 

9 

12-9768   17-0165 

9   23-4823   5-5255 

2956 

22§    4-9818   25-1145 

i8§ 

14-5038 

12-5168 

2898 

12 

13-8840 

16-5854 

22     24-4402     5-2I45 

2957 

18    5-1578  24-8206 

i6§ 

14-7125 

12-2508 

2899 

14 

5-I257 

19-2115 

16 

15-4111   6-6838 

2958 

10  |  8*5133  24-8362 

12 

18-0413 

12-7020 

2900 

6 

5-3699 

18-7015 

7 

15-7203   6-2095 

2959 

5    9-2304  :  24-1920 

6 

18-8391 

12-1572 

2901 

IO 

6-2771 

19-3251 

1  1 

16-5399   6-9444 

2960 

16   9-4829  24-3553 

17 

19-0670 

12-3484 

2902 

5 

17-1677   6-6112 

2961 

27§  10-0665 

24-7112 

26§ 

19-5987 

12-7775 

83  57i 

9'3 

2903 

5 

10-3130 

'8'3843 

4* 

20-6645   6-5357 

2962 

s'§  10-3589 

247540 

55§ 

19-8828 

12-8568 

83  572 

8-5 

2904 

5 

10-3380 

18-1633 

4 

20-7149   6-3218 

2963 

9   1  1-3807 

24-5667 

9 

20-9193 

12-8091 

2905 

5 

107155 

18-5914 

8 

21-0360   6-7918 

2964 

34§ 

13-0/97 

23-9930 

37§ 

22-6785 

"•4573 

83  580 

9-0 

2906 

9 

12-9328 

17-8096 

ii   23-3675   6-3063 

2965 

12 

13-4158 

24-0405 

i7 

23-0055 

12-5505 

2907 

»4 

12-9690 

17-7092 

22 

23-3856 

6-2118 

2966 

6 

13-5990 

23-8509 

9 

23-2121 

12-3824 

2908 

7 

5-2271 

19-8426 

10 

'5-4303   7-3252 

2967 

25§   5-6725 

25-9768 

'3 

15-0770 

13-4620 

83  568 

9'5 

2909 

4 

5^699 

20-2939 

4 

15-8105  .  7-8271 

2968 

58§ 

6-6371 

26-1677 

46§ 

16-0088 

'3-7753 

83  569 

9-0 

2910 

'5 

10-0582 

19-4325 

18 

20-2749 

7-5418 

2969 

5 

16-6249 

13-0595 

2911 

8 

11-2585 

19-6057 

12 

21-4427 

7-8699 

2970 

8 

87780 

25-8626 

8 

18-1702 

'37549 

29]  2 

4 

21-6492 

77999 

2971 

12 

8-7963 

25-8585 

'4 

18-1915 

'3-7533 

2913 

4* 

12-2918 

'9'5954 

5* 

22-4700 

7^939 

2972 

5* 

9-835° 

25-6843 

6 

'92433 

13-7102 

2914 

20§ 

13-2569 

19-3396 

*5§ 

23-4604 

7-8644 

2973 

22§ 

10-4507 

25-5848 

»§ 

19-8670 

13-6940 

2915 

5 

17-0360 

8-6513 

2974 

II 

10-8090 

24-9058 

ii 

20-3108 

13-0697 

2916 

13 

S^S 

20-5759 

13 

18-5781 

8-4748 

2975 

-* 

12-9887 

25-0417 

7. 

22-4533 

i3-4854 

2917 

6 

9-1869 

20-9445 

7 

19-2143 

8-9295 

2918 

'4 

10-2499 

20-1463 

'5 

20-3708 

8-2753 

i  reaeau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i64§'i  of  K.A.  at  Dec.  +  83',  and  i9i«'3  at  Dec.  +  $4'. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

I  M'u  ii  . 

X, 

!/• 

No. 

Mag. 

R.A.    20h  3<Dm  tO  2Ih  Om 

R.A.  20h  30m  to  2ih  om  —  contd. 

Centre    R.A.  2oh  3om  Dec.  +  83*              R.A.  2ih  o"  Dec.  +  84* 

Centre      R.A.  2oh  3om  Dec.  -f-  83*                R.A.  2ih  o"  Dec.  +  84' 

Plate  4038.     1898,  June  25.        Plate  6329.     1904,  June  28. 

Plate  4038.    1898,  June  25.         Plate  6329.     1904,  June  28. 

m. 

o 

m. 

2976 

6 

14-2475       14-6318 

3°35 

45§ 

21-9828 

18-2448 

36§ 

11-4872       5-8893 

83    593 

9'4 

2977 

12 

14-6710      14-1792 

3036 

54§ 

22-3237     18-7308 

42§ 

n-8886 

6-3310 

83    594 

8-8 

2978 

20§ 

15-6081 

I4-2375 

H 

4-6589 

2-7248 

3°37 

6f 

24-4015     18-7373 

5 

i3'95J3 

6-0747 

2979 

9 

I7-5431 

14-6328 

3038 

8 

14-0880 

19-4006 

4* 

3-8038 

8-0397 

2980 

ii 

17-7488 

14-0183 

6t 

67252 

2-2348 

3°39 

9 

16-8121 

19-0778 

6t 

6-4689 

7-3728 

2981 

5 

18-4927 

14-0013 

3040 

'9 

17-3552     19-1275 

16 

7-0108 

7-3539 

2982 

5 

19-3237 

14-3190 

3°4' 

8 

17-9810     19-6640 

5 

77053 

7-8370 

2983 

32§ 

19-3592 

14-6831 

H§ 

8'435° 

2-6918 

82     624 

9'4 

3042 

20§ 

19-1727     19-1930 

"7 

8-8215 

7-1865 

2984 

39§ 

19-5860 

14-4008 

37§ 

8-6230 

2-3821 

82     625 

9  '4 

3°43 

5 

19-2682     19-6380 

4 

8-9720 

7-6187 

2985 

H 

19-8214 

14-2699 

6t 

8-8423 

2-2231 

3°44 

6 

19-3791     19-0447 

2986 

7 

20-4506 

14-7069 

3°45 

5 

20-8110     19-9955 

2987 

10 

207043 

14-1746 

6* 

9-7066 

2-0157 

3046 

6 

22-1360      !     19-4458 

4 

11-7895 

7-0628 

2988 

4 

21-0185 

14-0248 

3°47 

10 

22-6240    19-0432 

6 

12-2273 

6-6026 

2989 

10 

22-0632 

14-0835 

3048 

4* 

22-6834 

19-0432 

4t 

12-2825 

6-5947 

2990 

'3 

23-1261 

14-0475 

5* 

12-0933 

1-5837 

3°49 

5* 

23-3209 

19-9186 

4 

13-0270 

7-3820 

2991 

22§ 

23-6262 

I47558 

13 

12-6781 

2-2207 

3050 

6 

18-0170 

20-5402 

4* 

7-8464 

8-6724 

2992 

9 

23-9557 

14-8916 

3051 

'5 

20-2809 

20-5641 

8 

10-0948 

8-4068 

2993 

9 

14-2920 

15-4460 

3052 

4 

20-6477 

20-9270 

4* 

10-5091 

8-7227 

2994 

6 

16-0808 

15-3363 

3°53 

2I§ 

20-7816 

20-2360 

16 

10-5511 

8-0203 

2995 

10 

18-0020 

15-1679 

5* 

7-H93 

3-3437 

3°54 

30§ 

14-6209 

21-9191 

*5§ 

4-6561 

10-4757 

83    582 

9  '4 

2996 

12 

18-6215 

15-7641 

8t 

7-8416 

3-857I 

3°55 

15 

15-9963 

21-1567 

8 

5-9193 

9-5410 

2997 

8 

23-0128 

15-5305 

3056 

7 

17-0483 

21-2152 

5* 

6-9713 

9-4632 

2998 

4 

23-4299 

15-6965 

3°57 

10       17-3719 

21-2365 

5 

7-2977 

9-4443 

2999 

5 

23-7884 

15-5885 

3058 

42§ 

17-6527 

21-8260 

3°§ 

7-6486 

9-9910 

83    59' 

9'3 

3000 

8 

24-2401 

15*1610 

5* 

13-3521 

2-6453 

3059 

8 

18-6778 

21-8906 

6 

8-6734 

9-9253 

3001 

9 

24-5014 

15-0772 

4* 

I3-5873 

2-4329 

3060 

9 

20-2560 

21-4639 

6 

10-1881 

9-3056 

3002 

6 

15-0872 

16-9020 

3061 

4 

21-6249 

21-1702 

4 

11-5045 

8-8393 

3003 

5>§ 

15-1112  '  16-7656 

49§ 

4-4834 

5-2937 

83      586 

9'3 

3062 

5 

22-8456 

21-8545 

4 

I2'8O2I 

9-3658 

3004 

25§ 

17-4627 

16-0275 

'9 

6-7248 

4-2626 

83      589 

9'5 

3063 

4* 

22-9418 

2  I  "60  16 

4 

12-8708 

9-1010 

3005 

6 

18-0150 

16-5283 

4* 

7-3373 

4-6927 

3064 

9«§ 

23-7815 

21-2561 

69§ 

13-6547 

8-6510 

83    596 

77 

3006 

9 

18-9005 

16-5488 

4t 

8-2175 

4-6026 

3065 

13 

16-2824 

22-4309 

7 

6-365I 

10-7652 

3007 

8 

19-4001 

16-3864 

4 

8-6918 

4-3753 

3066 

6 

17-2429 

22-6670 

3* 

7-3468 

10-8811 

3008 

16 

20-0755 

16-5792 

9 

9-3874 

4-4821 

3067 

5 

19-6276 

22-1048 

4t 

9-6419 

10-0193 

3009 

1  1 

21-6469 

16-9888 

6* 

10-9953 

4-6922 

3068 

16       i9'94!3 

22-6339 

10 

IO-O21O 

10-5030 

3010 

2I§ 

22-5907 

16-3948 

17 

11-8565 

3-9760 

3069 

26§ 

20-1444 

22-9225 

16 

10-2598 

10-7627 

3011 

4 

23-4603 

16-5540 

4* 

12-7401 

4*0242 

3070 

1  1 

23-2460 

22-3174 

6 

13-2591 

97736 

3012 

7 

23-5765 

16-4254 

4* 

12-8379 

3-8827 

3071 

37§ 

14-5372 

23-5906 

23§ 

47793 

12-1362 

83    583 

9'4 

3013 

6 

24-1  129 

16-5070 

4* 

13-3806 

3-9002 

3072 

27§ 

14-6196 

23-3452 

i8§ 

4-8309 

11-8843 

83    584 

9'4 

3014 

8 

24-5728 

16-7478 

5t 

13-8697 

4-0810 

3°73 

8 

17-9628 

23-9167 

6 

8-2193 

12-0278 

3015 

i8§ 

14-9925 

17-4803 

10 

4-4588 

6-0263 

3074 

9 

17-9679 

23-9087 

7 

8-2256 

12-0198 

3016 

33§ 

'5-5645 

17-6113 

33§ 

5-0408 

6-0739 

«3      587 

9'4 

3°75 

'3 

18-0627 

23-1229 

7 

8-2196 

1  1-2280 

3017 

H 

16-3866 

17-7462 

10 

5-8765 

6-1077 

3076 

4* 

18-4136 

23-383° 

4 

8^6005 

11-4415 

3018 

6 

16-4637 

17-5581 

3* 

5-9283 

5'9°57 

3077 

17 

19-0103 

237830 

10 

9-2432 

11-7623 

3019 

io9§ 

17-2371 

17-3964 

97§ 

6-6710 

5-6486 

83      588 

6-2 

3078 

6* 

22-0622 

23-3869 

5 

12-2196 

10-9808 

3020 

37§ 

1  7  '9648 

17-4053 

29§ 

7-3966 

5-5656 

83    59° 

9'5 

3°79 

17 

22-0918 

23-3700 

9 

12-2469 

10-9618 

3021 

4 

18-7188 

17-1462 

3080 

6* 

23-2164 

23-6767 

5 

13-4006 

1  1*1242 

3022 

15 

187465 

17-9883 

8 

8-2472 

6-0458 

3081 

6 

23-6296 

23-3169 

4 

137695 

10-7177 

3023 

10 

19-0515 

17-621  1 

6 

8-5023 

5-6440 

3082 

12 

16-9438 

247332 

7 

7-3157 

12-9678 

3024 

6 

19-2315 

"7-S653 

4* 

8-6743 

5-5652 

3083 

7* 

17-4164 

24-5861 

4 

77593 

12-7620 

3025 

5 

19-5262 

'7'9555 

3084 

6*    18-9418 

24-2024 

4t 

9-2285 

12-1886 

3026 

'7 

19-6801 

17-3425 

13 

9-0907 

5-2910 

3085 

7*    19-2550 

24-3296 

6 

9-5560 

12-2736 

3027 

6 

20-0035 

17-0360 

5t 

9-3742 

4-9446 

3086 

6* 

19-3402 

24-6984 

5 

9-6880 

12-6301 

302? 

4 

21-3603 

17-3146 

3087 

6* 

20-0403 

24-5215 

6 

10-3598 

12-3646 

3029 

20§ 

14-0500 

18-6231 

i5 

3-6692 

7-2733 

3088 

i3 

20-7265 

24-9920 

7 

11-0977 

127424 

3030 

148 

14-7252 

18-0857 

8 

4-2705 

6-6545 

3089 

9 

22-8907 

24-2453 

7 

15-1524 

117290 

3031 

8 

18-2718 

18-3400 

6 

7-8219 

6-4563 

3090 

30§ 

14-6805 

25-0532 

22§ 

5-1090 

I3'57i3 

83    585 

9'5 

3032 

8 

19-9230 

18-4324 

6 

9-4702 

6-3383 

3091 

7 

21-6521 

25-3865 

8* 

12-0668 

13-0176 

3°33 

9 

21-3481 

18-6282 

6 

10-9078 

6-3524 

3092 

26§ 

21-8684 

25-7412 

ii 

12-3267 

>3-3433 

83    595 

9'5 

3°34 

10 

21-6466 

18-0345 

6 

11-1294 

57253 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i64«'i  of  R.A.  at  Dec.  +  83*,  and  K)i''3  at  Dec.  +  84*. 
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B.  D. 

M_ 

B.  D. 

X. 

y- 

Diani. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

ISO, 

Diaiu. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  2Oh  30™  to  2ih  om  —  contd. 

R.A.  2ih  om  to  2ih  30m  —  contd. 

Centre       R.A.  20>>  30™  Dec.  +  83'             R.A.  2ih  om  Dec.  +  84* 

Centre    R.A.  2ih  30™  Dec.  +  83*             R.A.  21*  om  Dec.  +  84* 

Plate  4038.     1898,  June  25.       Plate  6329.     1904,  June  28. 

Plate  4088.    1898,  July  31.        Plate  6329.     1904,  June  28. 

o 

m. 

o 

m. 

3093 

13*     22-4651      25-7366 

o 

I2-9I73 

13-2631 

3142 

9 

5-1782 

•17-9123 

5* 

15-6467 

5-4222 

3094 

27§      23-1370     25-3199 

1  1 

I3-53I4 

127648 

3H3 

4 

5793' 

17-3129 

3H4 

4 

6-4251     17-1768 

37§       3'386o 

127218 

83   580 

9-0 

3145 

5        8-4333 

17-1804 

3-46 

8-5670 

17-6466 

'4 

19-0397 

5-6073 

3H7 

15 

9-6797 

I7-7357 

7* 

20-1331 

5-8429 

3H8 

5 

12-4749 

I7M-552 

R.A.  2ih  om  to  2in  3om 

3H9 

6 

12-6666 

17-5723 

Centre    R.A.  2-h  30™  Dec.  +  83°               R.A.  zih  om  Dec.  -f-  84* 

3150 
3151 

'4 

6 

13-5000 
4-6771 

17-6226 
18-6939 

7* 
4* 

23-9342 
15-0466 

6-2364 
6-1322 

Plate  4088.    1898,  July  31.          Plate  6329.     1904,  June  28. 

3152 

8 

5-4460     18-8512 

»•  * 

6.     £.  ~  ~ 

m. 

3'53 

'3 

5-9863  |  18-8548 

5 

16-3225 

4637 

3°95 

5 

3-1826 

14-6398 

5 

6-1012     18-5234 

3096 

IO 

3-9790 

H'3'45 

3'55 

16 

6-4534 

18-1546 

10 

16-8776 

5-8311 

3°97 

16 

4-8239 

147111 

5* 

157180 

2-2015 

3156 

5 

7'3932 

i87354 

3098 

7 

5-2788 

14-1605 

4* 

16-2413 

17146 

3'57 

6 

7-4305 

18-3172 

3099 

4 

5-3279 

14-1959 

3158 

7 

8-9823 

18-4543 

6* 

i9'3472 

6-4617 

3100 

'7 

6-1468 

14-1668 

8 

17-0998 

1-8345 

3'59 

15 

10-0732  .  18-1027 

IO 

20-4733 

6-2582 

3101 

6 

7-5805 

14-0626 

3160 

IO 

10-5393 

18-4279 

7* 

20-8932 

6-6430 

3102 

i8§ 

7-5950 

14-1903 

8* 

I8-5334 

2-0517 

3161 

6 

12-0734 

18-5783 

3103 

8 

10-1699 

'47'53 

4* 

2  I  -O2  2  2 

2-9041 

3162 

'3 

12-8831 

18-1376 

7* 

23-2533 

6-6655 

3104 

4 

i  i'i  167 

147636 

3163 

5 

13-1063 

18-6859 

3105 

6 

11-3121 

14-0948 

3164 

9 

i3"343o 

18-2556 

5* 

23-6925 

6-8430 

3106 

6 

12-2123 

14-7625 

3165 

10 

13-4919 

18-2278 

6* 

23-8455 

6-8336 

3107 

6 

12-3696 

14-2750 

3166 

5 

4-2092 

19-8267 

4* 

i4'43*5 

7-1946 

3108 

1  1 

12-7043 

14-6398 

3167 

5 

6-9381 

19-3537 

3109 

4 

137908 

14-5509 

3168 

6 

7-0175 

19-8458 

4* 

17-2135 

7-5827 

31  10 

26§ 

3-6694 

15-3367 

17 

I4-4902 

2-6698 

82  633 

9'4 

3169 

23§ 

8-2419 

19-2226 

18 

18-5114 

7-1270 

3111 

IO 

3-6731 

15-3581 

6* 

14-4899 

2-6925 

3170 

IO 

8-7305 

19-2580 

3112 

8 

37022 

15-9040 

4* 

I4-4495 

3-2342 

3'7' 

22§ 

97725 

197658 

23§ 

'9-9574 

7-8671 

83   602 

9'5 

3113 

35§ 

4-0115 

15-2777 

29§ 

14-8371 

2-6592 

82    634 

9-1 

3172 

5 

13-5318 

19-5248 

- 

3114 

5 

4-3255 

15-9596 

3'73 

6 

137732 

19-0003 

6 

4-6018 

15-8558 

3'74 

22§ 

5-5374 

20-2445 

n 

15-6941 

7-7836 

31  16 

8 

47742 

15-9270 

3'75 

5 

S'5344 

20-9493 

3117 

5 

5-0100 

157261 

3176 

>S 

5-8106 

20-4312 

8 

15-9410 

8-0015 

3118 

5 

5-8200 

15-5830 

3177 

2I§ 

7-2318 

20-4180 

2'§ 

17-3505 

8-1787 

3119 

5 

7-3080 

15-0213 

3178 

7 

7-3070 

20-5877 

4* 

17-4020 

8-3555 

3120 

8 

7-5584 

15-6951 

4* 

18-2994 

3-5396 

ii 

8-0765 

20-5686 

6 

18-1679 

8-4390 

3121 

22§ 

8-0228 

15-9718 

22§ 

18-7230 

3-8750 

82  639 

9'5 

3180 

4 

9-2946 

20-7961 

3122 

10 

1  1*4703 

15-8728 

5* 

22-I5I8 

4-2326 

3181 

5     .10-2338 

20-3142 

3123 

i6§ 

137073 

15-2485 

7 

24-4523 

3-9094 

3182 

7      10-4010 

207970 

4* 

20-4447 

8-9740 

3124 

5 

5-057S 

16-6294 

3183 

4      I3-5550    207421 

3125 

7 

6-6491 

16-6262 

4* 

17-2747 

4*34*6 

3184 

n 

4-575I 

21-7009 

7 

14-5470 

9-0992 

3126 

39§ 

6-8548 

16-3564 

35§ 

I7-5I38 

4-1004 

82  637 

9'3 

3185 

6 

7-0450 

21-5435 

3127 

12 

9-1825 

16-2559 

8 

19-8357 

4-3094 

3186 

'3 

7-2461 

21-9960 

7 

I7-I553 

97457 

3128 

4 

9-2044 

16-1047 

3187 

5 

77000 

2'7349 

3129 

7 

9-8599 

16-0073 

3188 

A 

9-0500 

21-1039 

3'30 

1  1 

10-0949 

16-0288 

6* 

207681 

4-2046 

3189 

«4 

9-3242 

21-8245 

14 

19-2399 

9-8485 

3'3' 

5 

1  1-9586 

16-1409 

3190 

4 

9-9108 

21-2349 

3132 

4 

12*1608 

16-3159 

3191 

7 

10-2398 

21-2536 

3* 

20-2233 

9-4036 

3'33 

7 

12-8860 

i6'28oi 

3192 

6 

12-1616 

21-9650 

13-3073 

16-0849 

42§ 

23-9485 

4-6850 

82    649 

9'4 

3'93 

7 

12-5683 

21-4150 

3'35 

5 

13-3127 

16-2954 

3i94 

7 

127697 

21-4307 

3136 

9 

13-5866 

167346 

5* 

24-1328 

5-3661 

2'§ 

13-1157 

21-8177 

10 

22-9985 

10-3430 

83   607 

9-5 

3'37 

4 

13-6200 

16-3684 

3196 

18 

4-2791 

22-6613 

10 

14*1282 

10-0113 

5 

13"63'4 

16-0944 

7 

4-5296 

22-5229 

4* 

14-39-9 

9-9114 

3'39 

4 

13-6799 

16-3541 

3198 

6 

5-0173  122-3948 

4 

14-8908 

9-8455 

3140 

6 

4-6748 

17-9963 

3199 

4 

6-9700    22-9710 

3141 

•9 

4-7*44 

10 

I5-2707 

4-8068 

83    597 

9'5 

3200 

6        7-3986 

22-5368 

5* 

17-2356 

10-3025 

i  rtstau,  interrsl  represents  Tery  nearly  5*  =  i64«-i  of  R.A.  at  Dee.  +  83°,  and  i9i*'3  »t  Dec.  +  84*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    83*. 


Wn 

B.  D. 

B.  D. 

l"i  O. 

Diiitii. 

X. 

V- 

Diam. 

X. 

9- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diftnu 

X, 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  2ih  om  to  2ih  30™  —  contd. 

R.A.  2ih  30m  to  22h  om—  contd. 

Centre       R.A.  2ih  jo"1  Dec.  +  83°             R.A.  zih  om  Dec.  -4-  84* 

Centre      R.A.  21*  30™  Dee.  +  83'              R.A.  22h  om  Dec.  +  84* 

Plate  4088.    1898,  July  31.         Plate  6329.    1904,  June  28. 

Plate  4088.     1898,  July  31.         Plate  4652.     1899^11^.30. 

O 

m. 

• 

m. 

3201 

21 

7-4199 

22-5797 

IO 

17-2511 

10-3473 

3246 

4 

18-6799 

14-5836 

3202 

'5 

9-0925 

22-5455 

7 

18-9140 

10-5355 

3247 

8 

19-0377 

14-1267 

32°3 

5 

9-4630 

22-2126 

3248 

30§ 

19-1244 

13-9730 

37§ 

7-9538 

2-0790 

82     660 

9'5 

3204 

4 

11-9111 

22-0555 

3249 

6 

19-3680 

14-5894 

3205 

'7§ 

12-7201 

22-8598 

14 

22-4687 

11-3254 

3250 

4 

19-6283 

14-1041 

3206 

'3 

13-4902 

22-0020 

6* 

23-3465 

10-5743 

3251 

5 

19-8455 

14-0255 

3207 

7 

4-46  '3 

23-8148 

4 

i4"I573 

11  'I  8OO 

3252 

6 

22-4616 

14-2196 

3208 

H 

5'3485 

23-9960 

6 

15-0120 

U'4773 

3253 

48§ 

23-0680 

14-2922 

58§ 

11-9065 

1-8771 

82     667 

87 

3209 

H 

5-8202 

23-1626 

7 

15-5902 

10-71  1  6 

3254 

'3 

23-2H5 

14-6191 

7 

12-1038 

2-I8I2 

3210 

32§ 

6-1048 

23-0537 

2I§ 

15-8851 

10*6412 

83    599 

9'5 

3255 

5 

24-0949 

14-6782 

3211 

3«§ 

7-2282 

23-0090 

27§ 

17-0058 

107456 

83    601 

9-2 

3256 

5 

14-1042 

15-5283 

3212 

6 

7-3455 

23-2367 

-f* 

17-0922 

10-9895 

3257 

15 

14-2569 

15-4152 

9 

3-319° 

4-I510 

3213 

4 

7-6627 

23-5708 

3258 

6i§ 

14-4021 

15-5700 

68§ 

3-483o 

4-2862 

82     651 

8-5 

3214 

13* 

10-3514. 

23-0330 

7* 

20-0987 

11-1833 

3259 

5 

14-4318 

15-0253 

3215 

2I§ 

10-5695 

23-8523 

«4 

20-2063 

12-0233 

3260 

4 

14-6768 

15-7736 

3216 

6 

10-7539 

23-9158 

3* 

20-3827 

I2M  136 

3261 

5 

15-2881 

15-2893 

32I7 

6 

1  1*0832 

23-9046 

4* 

20-7092 

12-1445 

3262 

4 

16-3540 

15-5620 

3218 

'5 

11-3469 

23-7848 

7 

20-9873 

I2'o6oo 

3263 

8 

I7'6345 

15-6917 

6t 

67038 

3-9799 

3219 

24§ 

1  1  -4706 

23-1391 

22§ 

21-1945 

1  1-4360 

3264 

6 

17-7829 

15-0829 

3220 

38§ 

13-7801 

23-4844 

448 

23-4401 

12-0838 

83    609 

9-3 

3265 

6 

17-9024 

15-4411 

3221 

6 

5-0602 

24-4735 

4 

14-6610 

11-9118 

3266 

12 

18-3510 

15-5536 

7 

7-3957 

37494 

3222 

8 

5-1720 

24-3232 

5 

14-7922 

11-7760 

3267 

6 

18-6887 

15-5489 

3223 

33§ 

6-0473 

24-6654 

J9§ 

15-6167 

12-2352 

83    598 

9-4 

3268 

5 

19-1677 

15-8465 

3224 

i7§ 

6-0739 

24-2337 

8 

15-6984 

11-8098 

3269 

1  1 

19-5169 

15-8605 

6t 

8-5929 

39011 

3225 

34§ 

7*7471 

24-6723 

i8§ 

17-3002 

12-4634 

3270 

2I§ 

19-5614 

15-1793 

22 

8-5475 

3-2207 

3226 

26§ 

8-0824 

24-4572 

i  Si 

17-6618 

12-2956 

3271 

4 

19-7932 

I5-3995 

3227 

8 

8-3311 

24-6014 

5 

17-8884 

12-4703 

3272 

12 

20-8629 

15-2449 

6 

9-8453 

3-1122 

3228 

73§ 

11-3350 

24-0994 

63§ 

20-9321 

12-3723 

83    603 

7-5 

3273 

20§ 

21-5948 

15-1219 

21 

10-5551 

2-8932 

3229 

16 

11-4204 

24-2767 

8 

20-9937 

12-5595 

3274 

12 

22-4471 

15-4900 

6 

11*4479 

3-I474 

3230 

16 

11-4585 

24-6657 

7 

20-9803 

12-9493 

3275 

6 

22-6013 

15-6064 

3231 

5 

12-7537 

24-2581 

3276 

5 

23-2880 

15-6959 

3232 

'7 

13-5280 

24-4248 

7 

23-0621 

12-9828 

3277 

4 

23-5795 

15-0862 

3233 

i7 

4-6872 

26-0015 

1  1 

14-0910 

13-3808 

3278 

9 

14-0618 

16-8349 

6* 

3"3'37 

5-5836 

3234 

4 

6-2996 

25-6939 

4* 

157257 

13-2835 

3279 

«3 

14-3278 

16*7739 

8 

3-5693 

5-4904 

3235 

£ 

IO 

7-4783 

25-4939 

5* 

16-9261 

13-2442 

3280 

5 

14-9843 

16-9318 

3236 

5* 

7-7604 

25-7345 

4 

17-1712 

13-5221 

3281 

1  1 

I5-Z379 

16-4543 

5 

4-4289 

5-0532 

. 

3237 

15 

7-9410 

25-8281 

8 

I7-3393 

13-6371 

3282 

4 

15-6568 

16-8668 

3238 

5 

11-1981 

25-5572 

3283 

4 

17-6997 

16-2143 

3239 

3*§ 

12-12  I  6 

25-3952 

26§ 

21-5415 

13-7590 

83    604 

9'5 

3284 

34§ 

18-6839 

16-5392 

37§ 

7-8555 

4-6802 

82     658 

9'5 

3240 

13 

!3'9539 

25-0343 

7* 

23-4072 

13-6428 

3285 

*  -.  Q  A 

5 

18-7408 

O  ,O  _  O  O 

16-7915 

8*r\r\r\  r 

62§ 

257328 

2-7702 

82    653 

8-8 

3200 

3287 

•4 

26§ 

18  8988 
19-0520 

1  6*1  006 

16-2444 

I  O 
29§ 

7  j 

8-1806 

4-2203 
4-3400 

82    661 

9'5 

78§ 

25-1034 

4-3168 

82    651 

8-5 

3288 

i9§ 

19-6327 

16-8165 

16 

8-8333 

4-8312 

-  O  • 

72§ 

26-1779 

778o3 

83    613 

8-6 

3289 

i6§ 

207509 

16-7953 

H 

9-9386 

4-6630 

58§ 

0  _  (. 

'•5738 

,£ 

19-3058 

83    594 

8-8 

3290 

7 

20-9195 

16-3495 

Big 

3-6292 

21-3731 

83    596 

77 

3291 

5 

2I-Ol65 

16-2072 

3292 

5 

2I-72OI 

16-7875 

3293 

26§ 

21-8895 

16-7467 

25§ 

1  1  -0606 

4-4651 

82    665 

9'5 

3294 

5 

22-5096 

16-1964 

R.A.    2Ih  30™  to  22h  Om 

3295 

23§ 

22-9930 

16-3986 

21 

I2'I  IOI 

3-9763 

82    668 

9'5 

Centre    R.A.  21"  30"  Dec.  +  83'             R.A.  22"  0™  Dee.  +  84' 

3296 

4 

23-1679 

16-3643 

Plate  4088.    1898,  July  3,.        Plate  4652.    1899,  Aug.  30. 

3297 
3298 

8 

5 

24-0822 
24-6730 

16-5333 
16-4257 

3241 

3242 

3243 
3244 
3245 

5 
5 
4 
6 

10 

I4-I978 
I4-2O36 
I7-2952 
I7-4996 
18-4690 

H'9373 
14-9468 

H7387 
14-1476 
14-5889 

5* 

7-3843 

27768 

• 

m. 

3299 

3300 

3301 
3302 

3303 
33°4 

6 

4 
10 

12 

7 
5 

14-5694 
14-6341 
14-6498 
15-9895 

16-0010 
16-1085 

17-5778 
17-2805 
17-1145 
17*0898 
17-0138 
17-5277 

5 

I 

3-9350 
5^582 
5-2600 

5-7851 
5-5831 
S'SJ'S 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i64«-i  of  R.A.  at  Dec.  +  83*,  and  igi'"}  at  Dec.  +  84'. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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ZONE    +    83° 


N-Q 

niarn 

B.  D. 

\-_ 

111*  a  in 

a  D. 

x.                    y. 

i  iiani. 

X. 

y- 

Ho. 

Mag. 

.>  O. 

LMaill. 

X» 

y- 

Di&ni.              x.                      y. 

He. 

Mag 

R.A.  2ih  30™  to  22h  0™  —  contd. 

R.A.  2ih  30™  to  22h  om  —  contd. 

Centre      R.  A.  2ih  30™  Dec.  +  83*               R.  A.  22h  om  Dec.  +  84' 

Centre     R.A.  2ih  30™  Dec.  +  83*             R.A.  22"  o"»  Dec.  +  84* 

Plate  4088.     1898.  July  31.        Plate  4652.     1899,  Aug.  30. 

Plate  4088.    1898,  July  31.        Plato  4652.     1899,  Aug.  30. 

a 

m. 

t 

„. 

33°5 

8       16-3994 

7-2758 

€        5-6883 

5-7146 

3364 

I    I 

22-6550 

20-9004 

5       12-3653 

8-4827 

3306 

i3§     17-1857 

7-2030 

10        6-4590 

5-5364 

3365 

6 

22*9526 

20*1462 

33°7 

6       177359 

7"°945 

3366 

9 

23-0690 

20-901  1 

33°8 

6       17-9616 

7-8950 

3367 

6 

23-1581 

20-5053 

3309 

14       18-6115 

7-8866 

7*       7-9627 

6-0292 

3368 

8 

23-9690 

20-9633 

4*     I3-6793 

8-3708 

3310 

6       18-7145 

7-I44: 

3369 

4 

H'9533 

21*3417 

33'" 

20§     19-1173 

7'63°5 

20             8-4288 

57067 

337° 

9 

15-9960 

21*6241 

6 

5*8624 

10-0793 

3312 

5       19-2856 

I7'3899 

337' 

4 

17-6533 

21-2769 

33'3 

9      22-9280 

17-9093 

5       12-2449 

5-4822 

3372 

12 

I7-8347 

21*4163 

8 

7-6582 

9*6309 

33'4 

6      25-2732 

'"•583° 

3373 

5 

17-8401 

21*3063 

3315 

6      23-2972 

17-7490 

3374 

9 

19-1399 

21-6892 

4*      8*9877 

97283 

3316 

8      23-3661 

17-6349 

5*    12-6416 

5-1521 

3375 

6 

20-5982 

21-0193 

3317 

'5       -"3-5553 

17-8276 

7       iz-8535 

5-3I75 

3376 

8o§ 

20-9063 

21-1675 

9i§     10-6683 

S'9795 

83    618 

7*2 

3318 

59§ 

15-9236 

18-8569 

6o§       5-4260 

7-3448 

83   613 

8-6 

3377 

7 

217848 

21-1245 

4*     n'5347 

8-8183 

33'9 

6 

17*4489 

18-2358 

3378 

43§ 

22*6004 

21-2497 

6o§     12-3577 

8-8360 

83    620 

9*0 

3320 

5 

17-514: 

187416 

3379 

4 

15-0290 

22*9151 

3321 

6 

18*4254 

18-8982 

338o 

ii 

15-5684 

22*3937 

9        5-5392 

10-8950 

3322 

4 

18*7285 

18-2676 

338i 

10 

1  6-  1  060 

22*8430 

5 

6-1319 

11-2715 

3323 

4 

18-8090 

18-1361 

33&2 

4 

16-4253 

22-9430 

3324 

'4 

18-8707 

18-5760 

8        8-3101 

6-6755 

3383 

4     |l6'5559 

22-4133 

3325 

8 

19-3841 

18-6654 

4        8-8297 

6-6979 

3384 

5      16-6184    "'6342 

3326 

7       20*1349 

18-0640 

4* 

9-4964 

6-0014 

3385 

8       17-0598     22-5289 

3* 

7-0362 

10-8328 

3327 

4 

20*47-4 

18*7762 

3386 

6       19-3575 

22-6599 

3328 

6 

21-4113 

18-9542 

3387 

5      19-5366 

22-261  1 

3329 

21*4168 

18*9933 

3388 

1  5      20-0965 

22-0143 

8 

9-9793 

9-9226 

333° 

12 

22*0598 

18-0577 

6 

11-4012 

57443 

3389 

4      20-1806 

22-1024 

333' 

;      23-1588 

18-6507 

339° 

10      20-2034    22-8442 

3* 

10-1933 

107313 

3332 

i8§ 

23*7928 

18*9195 

13       I3-2345 

6-3683 

3391 

6      12-1741     22-0130 

3333 

4 

147103 

19-3139 

3392 

7       22-2768 

22-8754 

3* 

12-2522 

10*4913 

3334 

15 

14-8409 

'9'2573 

1  1         4-4072 

7-8825 

3393 

14      22-4290 

22-6175 

6 

12-3693 

10-2164 

3335 

4 

15-85 

19-2371 

3394 

5      227259    227649 

3336 

24§ 

'6-5795 

19-8080 

25         6-2007 

8-2007 

3395 

10       22-7410    22-2920 

3337 

6 

17-0923 

I9-5953 

3396 

21           23-5135       22-4857 

10 

13-4270 

9*9421 

3338 

4 

17-2585 

19-2835 

3397 

24§     14-0723     23-8716 

22 

4-2520 

12-5598 

83    610 

9'5 

3339 

5 

17*4117 

19-9602 

4t 

7-0457 

8-2405 

3398 

4      14-2604    23-1047 

334° 

i6g 

17-7980  ,  19*9160 

1  1 

7-4217 

8-1477 

3399 

14       15-1031     237786 

8 

5-2610 

12-3327 

334' 

'5§ 

18*7191     19-3094 

12              8-2567 

7-4232 

3400 

2I§        16-3381       23-3701 

'7 

6-4303 

7630 

3342 

6      20-3993     19-0804 

3401 

12          16-4668       23-0018 

7 

6-5108 

•3802 

3343 

20§        20-5271        19-0535 

15           10-0120 

6-9296 

3402 

4     ''8-4153     23'889i 

3344 

5       20-6315     19-0265 

3403 

'4 

18-8151     23-0657 

7t 

8-8472 

•'349 

3345 

6      21-0266     19-2481 

3404 

1  1 

18-9698    23-9143 

5* 

9-1127 

"9563 

3346 

7       21-6702 

19-8449 

34°5 

20? 

20-6759 

23-2846 

ii 

10*7202 

•1055 

3347 

7 

21-6706     19-6321 

3406 

27§ 

21-9898 

23-1934 

16 

12*0105     10-8423 

83    619 

9'5 

3348 

4    1217012     19-5839 

34°7 

6 

22-1881 

23*8096 

3349 

12         21-9516       19-9938 

5 

11-5492 

7-6759 

3408 

5 

23-6903 

23-2174 

335° 

16      22-6814     197170 

8 

12-2384 

7-3071 

34°9 

22§ 

14-5821 

24"'554 

20            47948       I277I7 

83    612 

9'S 

335' 

7      23-7599    19-1079 

3410 

9 

145883 

24-1427 

9 

4-7985     12-7604 

3352 

7 

15*3496    20-8515 

4* 

5-1197      9*3973 

3411 

4 

15-8327 

24-1200 

3353 

63§ 

17-2968    20-0762 

7o§ 

6*9488      8-3728 

83   614 

8-4 

3412 

4 

16-0902 

24-4380 

3354 

4 

17-5863     20-9286 

34'3 

6 

16-2078     24-4605 

3* 

6-4432 

12-8583 

3355 

4 

17-8857    20-6891 

34H 

1  1 

17-1434    24-1443 

5 

7-3318     12-4239 

m          f 

3356 

8 

18-4362    20-3051 

3* 

8*1052 

8-4473 

34-5 

44§ 

18-1139    24-6470 

48§ 

8-3589    12-7953 

83    615 

9-1 

3357 

7 

18-4862     20-8885 

3416 

4 

19-0933     24-5866 

3358 

9 

19-4732    20*3757 

4 

9*1430 

8-3809 

34'7 

55§ 

19-1125     24-4417 

6g§       9*3218     12-4590 

83    616 

8-8 

3359 

5 

19*6624    20-4379 

3418 

52§ 

19-5996    24-6634 

6o§       9-8364    12-6143 

83    617 

8-9 

3360 

4 

19-7516    20-8238 

34'9 

5 

19-7584    24-6934 

336i 

5 

19-9708    20-5055 

3420 

2/§ 

21-5186    24-9710 

-9 

117760     12-6667 

3362 

5 

21-9561     20-9153 

3421 

I  I 

21-6686     24-5792 

4* 

11-8767     12-2583 

3363 

10 

22-2568 

20-4763 

4* 

11-9157 

8-1148 

3422 

27§ 

22-1431     24-1037 

15       12-2809     I1'7237 

i  riseau  interval  repretents  very  nearly  5'  =  i64'-i  of  R.  A.  at  Dee.  +  83*,  and  I9i'"3  at  Dec.  +  84*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    83°. 


No. 

Diara. 

X. 

V- 

Di.-ini. 

X. 

y- 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X 

!/. 

Diam. 

1 

X. 

y 

B.  D. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  2ih  30m  to  22h  om  —  contd. 

Centre        R.A.  zih  jom  Dee.  +  83*                R.A.  22^  om  Dec.  -f  84° 
Plate  4088.    1898,  July  31.          Plate  4652.    1899,  Aug.  30. 

R.A.  22h  om  to  22h  30™  —  contd. 

Centre       R.A.  2zh  30™  Dec.  +  83*               R.A.  2zl>  om  Dec.  +  84* 
Plate  4110.     1898,  Sept.  20.        Plate  4652.     1899,  Aug.  30. 

3423 
34*4 
3425 
3426 
3427 

34^ 
3429 

3430 
3431 
3432 
3433 
3434 
3435 
3436 

17 

4 
30§ 

i9§ 
5 
15 

4 

6 

16 

21 

9 
8 

9 

8 

22-8633 

23^375 
23-6727 
14-6833 

I5-3973 
16-3788 
17-0003 
19-3007 

I9-3875 
19-5099 
19-7380 
21-6913 
22-1365 
22-4095 

24-8100 
24-0930 
24-1944 
25-1467 
25-5040 
25-2080 
25-6426 
25'4°33 
25-4333 
z5-5644 
25-2113 

257365 
25-9530 

25-3444 

9 

20 

16 

9 
H 

8 
ii 

4* 
4* 

13-0892 
13-8099 

5-0273 

6-7146 
7-3878 

9-7273 
9-8643 

12-0487 

12-5207 

12-3304 

11-6128 
137429 

13-5809 
13-9278 

13-4083 
13-5211 

13-4043 
13-5593 

• 

m. 

3469 

34/0 
347i 
34/2 
3473 
3474 
3475 
3476 
3477 
3478 

3479 
3480 

348i 
3482 
3483 
3484 
3485 
3486 

3487 
3488 

3489 

349° 
349i 
3492 

3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3498 

3499 
3500 

3501 

3502 

35°3 

35°4 

'9§ 
xo 

IO 

6 

4 

5 
4 

20 

43§ 

5 
5 
5 

10 

9 

7 
7 
9 

10 

4°§ 
8 

IO 

19 
55§ 

25§ 
2I§ 

9 

30§ 

5 
23 
8 

H 

18 

5 
6 

8-7862 

9-0936 

13-2477 

!3-9°55 
7-1312 
7-1568 

8-8537 
9-3253 
5-4261 
8-0323 
8-0715 
9-2237 

9'9H5 
11-4391 

13-4035 
13-8219 

5-1415 
9-0235 

4-7518 
4-9072 
5-2125 
7-2598 
8-5970 

I3-941  5 

5-6025 

5-6066 
9-3604 
1  1-5002 
12-3682 
12-6754 

57753 
6-1095 

7-1688 
7-2090 
8-6033 

10-8577 

19-3507 

19-8433 
19-0180 
19*6609 
20-8310 
20-8069 

20'96~o 
20-9127 
21-6974 
21-3184 
21-7441 

2i-5*33 
21-7490 
21-6934 
21-3638 
21-3587 
22-0258 
22-5253 

23-1644 
23-8146 

23-3443 
23-0443 
23-0373 
23-0758 
24-8155 
247857 
24-7625 
24-5409 
247233 
24-6399 
26-2357 
26-1  140 
257697 
25-7497 
25-5922 
25-1311 

17 
13 

7 

4* 
3* 

16 
5i§ 

3* 

5* 
4* 
3* 

4 

6 

24 
3* 
4* 

16 
58§ 
13 
13 

26 

16 

5* 
7 

12 

3* 

18-9795 
19-2216 

23-4479 

I7-1493 
17-1763 

15-3472 
17-9805 
17-9645 

2I-3II  I 
23-3031 
237161 
15-0233 

18-8112 
14-4910 
14-5623 
14-9247 
16-9953 
18-3217 
23-6188 
15-1265 

15-1325 
18-8599 

2J-OI  IO 

21-8474 

I5-1I38 
15-4613 
16-5576 
I  6-602  I 

2O-2922 

7-3560 
7-8831 
7-5925 

8-6094 
8-5914 

9-2556 
9-2108 
9-6378 

10-0157 

9-9377 
9-9847 
9-5440 
10-5346 
10-6244 
11-2897 
10-8642 
10-8232 
10-9873 
11-7052 
12-3698 
12-3396 
12-7946 
12-8481 
I3-I393 

13-8017 
137247 
I3-5I57 
13-5005 

13-3511 

0 

83  624 

83  626 

83   621 
83   622 

83  631 

m. 

9'5 
9-0 

9'3 

9-0 
9'5 

88§ 
76§ 

25-5295 

24-8790 

H-9233 
25-1172 

48 
9'§ 

3-6901 

1-5687 

2-6245 
13-1480 

82     653 
83     603 
82     672 
83     622 

8-8 

7'5 
8-2 

9-0 

R.A.  22h  Om  to  22h  30m 

Centre     R.A.  22h  30™  Dec.  +  83°              R.A.  22h  o™  Dec.  -f  84° 
Plate  4110.     1898,  Sept.  20.         Plate  4652.     1899,  Aug.  30. 

3437 
3438 
3439 
344° 
344  i 
3442 
3443 
3444 
3445 
3446 
3447 
3448 
3449 
345° 
3451 
345* 
3453 
3454 
3455 
3456 
3457 
3458 

3459 
3460 

3461 

3462 

3463 
3464 
3465 
3466 

3467 
3468 

78§ 
8 

33§ 
9 
13 

10 

8 

57§ 

4 

29§ 

5 
4 

52§ 

6* 

12 

13 

32§ 

39S 
4 
10 

19 
'3 

40§ 
4 
47§ 

22§ 
22 

7 
ii 

13 
6 

3-6i44 
6-4805 

6'6oo6 
6-6838 
8-7254 
10-7077 
10-8516 
11-1737 
13-1923 

4-39H 

4-7824 
6-6068 
7-7890 
3-8831 
6-6804 
7-0315 
7-8425 
9-1891 
9-4120 
12-0845 
12-8810 

6-4774 
6-8798 
8-1820 
8-4298 
9-6774 
7-0628 
9-6643 
10-1802 
4-2791 
6-1772 
8-6218 

14-7952 
14-1340 

I4-5375 
14-6398 
14-0991 

14-0485 
14-2928 

I4-3932 

14-5409 

15-2315 
15-2655 
15-6492 
15-2904 
16-0455 
16-1348 
16-9258 
16-1968 
16-1386 
16-1541 
16-3935 
16-6432 
17-9705 
17-5816 
17-1893 
177660 
17-2802 
18-5086 
18-0943 

18-7753 
19-0547 
.  19-1205 
19-2877 

83§ 

4* 
40 

5* 
8 

4* 
63§ 

35§ 

57§ 

4* 
10 

5 
36§ 
43§ 

7 
16 
10 

44§ 

5o§ 
20 

«9 

4* 
4* 
10 

4* 
4* 

14-4285 
17-3546 
17-4230 
17-4928 
19-5870 

21-6694 
21-9800 

15-1420 

18-5034 

H'534° 
17-2995 
17-5479 
18-4435 
197876 

22-6279 
23-3827 
16-8628 
17-3128 

18-8257 
20-1253 

17-3773 
20-0103 
20-4336 
14-5446 
16-4180 
18-8226 

2-1787 
1-8827 
2-3013 
2-4149 
2-1360 

2-5981 

27403 

2-7078 

3-1999 

3-4497 
3-8961 
4-7276 
4-1059 
4-2197 

4-8403 
5-1900 
5-6924 
5-3569 

57371 

S'4'57 
6-3003 

6-2177 
6-9634 
6-4859 
6-7936 
7-2710 

82     672 
82     680 

82     689 
82     676 

82     682 

82     683 
82     684 

82     690 
83     625 
83     627 

8-2 

9-5 

8'3 
9'5 

8-5 

9'5 
9'3 

9'5 
9'3 
9-2 

57§ 
6i§ 

87§ 

1-0764 
2-4091 
1  1  -1456 

14-8164 
21-6606 
26-1050 

44 

25-9503 

8-9378 

83  633 
82  667 
83   620 
83  630 

9'3 

8'7 
9-0 
7-0 

R.A.  22h  30™  to  23h  om 

Centre       R.A.  22"  30m  Dec.  +  83*              R.A.  23"  o™  Dec.  +  84' 
Plate  4110.    1898,  Sept.  20.          Plate  4691.    1899,  Sept.  27. 

35°5 
3506 

35°7 
3508 

35°9 
351° 

35'1 
3512 

3513 
35H 

5 
7 
6 

2I§ 

9 

4 

27§ 
12 

4 

20§ 

15-6773 

'9"4535 
20-4094 

21-3708 
22-6550 
22-7214 
16-3180 
18-8965 
19-1411 
24-0223 

14-1557 
14-2758 
14-3676 
14-2465 
14-8938 
;  14-2730 
15-8052 

I5H237 
1  15-6083 

I5-4436 

17 
4 

25§ 

7 

12 

10-3580 
II-7I88 

5-5580 
8-0658 

I3-I472 

1-9604 
2-4339 

4-i8i5 
3-4572 

2-7919 

• 

82   696 

m. 
9'4 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i64«-i  of  R.A.  at  Dec.  +  83°,  and  igt'^  at  Dec.  +  14°. 
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ZONE     +     83° 


B.  D. 

B.  D. 

Di&m. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

Xo. 

Diara. 

X. 

». 

Dijuu. 

X. 

No. 

Mu- 

R.A. 22h  30°-  to  23°  om  —  contd. 

R.A.  23h  o111  to  23-°  30"-  —  contd. 

Centre      R.A.  zz*  30"  Dee.  4-  83*           R.A.  23*  om  Dec.  +  14° 

Centre      R.A.  23h  30"  Dec.  +  83'            R.A.  23h  om  Dec.  +  84* 

Plate  4110.     1898,  Sept.  20.      Plate  4691.     1899,  Sept.  27. 

Plate  4112.    1898,  Sept.  20.        Plate  4691.    1899,  Sept.  27. 

m. 

0 

ni. 

35'5 

4 

14*6854     16*8376 

3563 

5      12*6633 

I4-6553 

3516 

7 

19*3792     16-3937 

6 

8-6699 

4-3555 

3564 

17         13*8286 

14-8817 

8 

24-6913 

3-5I54 

3517 

66§ 

20-6156     16-2601 

65§ 

9-8788 

4'0574 

82     704 

8-0 

3565 

8       13-6273 

15*2245 

3518 

9 

20-6912     16-4419 

6 

9*9790 

4-2252 

3566 

9        3-6305 

16*2758 

5* 

14-3981 

3-6152 

35'9 

13 

22-3047     16-5554 

7 

11*5917     4-1245 

3567 

18         4-7529 

16*1467 

9 

15*5286 

3*6301 

3520 

15 

22-6044     16-1441 

8 

11-8341 

3-6763 

3568 

7         5-8524 

16-3542 

3521 

4 

16-4066     17-8225 

3569 

9        6-4915 

16-7443 

5* 

17*1776 

4-4383 

35*2 

7 

17-9683     17-1219 

3* 

7-3703 

5-2657 

3570 

5        7-9100 

16*6653 

35*3 

i6§ 

18-9035     17-5334 

H        8-3521       5-5466 

83     636 

9"S 

357« 

2i§      9-9958 

16-1708 

21 

20-7239 

4-3134 

8*    717 

9'5 

35*4 

4 

19-2612 

I7-3558 

357* 

6      10-7065 

16-8580 

s* 

21-343* 

5-0859 

3525 

7 

14-1221 

18*6794 

4* 

3-7688 

7-3252 

3573 

55§     n-8747 

16-5157 

58§ 

22-5485 

4-8903 

82    720 

9-2 

35*6 

6 

187585 

18*9152 

4t 

8-3929 

6-9362 

3574 

12 

12-6694 

16-4320 

5* 

23-3462 

4-9073 

35*7 

4 

21-4608 

18*3454 

3575 

17 

13-1452 

16-9406 

17 

23-7504 

5H793 

83    658 

9'5 

3528 

13 

21-8791 

18*9520 

8 

11-4911 

6-5552 

3576 

26§      4-5581 

17-6789 

2O§ 

i5-'403 

5-1247 

3529 

9 

22-4755 

18-1765 

4 

11-9798 

5-7063 

3577 

II     13-2795 

17-1313 

7* 

23-8612 

5*6803 

353° 

9 

187244 

19-7710 

7 

8-4742 

779°3 

3578 

9        37736 

18-7160 

5* 

14-2326 

6*0568 

353' 

5 

19-2455 

19*9735 

4* 

9-0148 

7-9214 

3579 

7*    :     7-0037 

18-0346 

5 

17-5213 

5*7836 

3532 

5 

>9"3774 

19-2869 

4* 

9-0552 

7-2232 

358o 

5        8-3290    18-1055 

3533 

5 

22-1977 

19-0567 

3* 

11*8204      6*6178 

3581 

8       11-8944     18-1235 

5 

22-3647 

6-4909 

3534 

39§ 

23-5926 

19-6893 

13-2870       7-0566 

83     641 

9'5 

3582 

28§     12-5305     18-5150 

26* 

22-9458      6-9595 

83    655 

9'3 

3535 

5 

14-2607 

2O'222O 

3* 

4-1122  :    8-8318 

3583 

5 

4*7214    19*0645 

3536 

ii       15*3526 

20-6464 

6       5-2497  ;  9-1084 

3584 

35§ 

5-5963 

19-0743 

28§ 

15-9940 

6-6398 

83    643 

9'5 

3537 

25§     15-9015 

20-0345 

25§ 

5*7131 

8-4268 

83     633 

9-3 

3585 

26§       7-145°     19-5726 

*4§ 

17-4703 

7-3280 

83    644 

9'5 

3538 

6 

17-4302     20-1635 

4 

7-2454 

8-3502 

3586 

9         8-7212  ;  19-5535 

5 

19-0353 

7-5065 

3539 

20§ 

18-2417     20-8162 

16 

8*1369 

8-8914 

3587 

I9§       9*8893     19-5757 

'5 

20-1902 

7*6790 

354° 

16 

22-0043     20-7151 

'4 

11-8494  j    8*2853 

3588 

17       13-1645     19-8390 

'5 

23-4051       8-3524 

83    659 

9'5 

354' 

i6§ 

16-8740    21-2856 

9 

6*8432      9*5372 

3589 

3o§     10-7716    20-8487 

*5§ 

20-9093      9-0520 

83    650 

9'5 

354* 

7 

20-9550     21-8608 

4       10*9618       9-5615 

359° 

6       11-7615 

20-0681 

3543 

2  I  ^ 

23-4426     21-8268 

9 

'3-4255 

9-1965 

3591 

ii       11-8695 

20-9618 

7 

21*9815 

9-3026 

3544 

8' 

21-5600     22-5423 

4 

11*6535 

10-1568 

3592 

14      ii*9495 

20-7448 

8 

22-0878 

9*0987 

83    653 

9-5 

3545 

»4§ 

22-3005     22-3044 

13 

12*3569 

9-8216 

83     639 

9'5 

3593 

*7§ 

12-1693 

20-4728 

25§ 

22-3412 

8*8536 

83    654 

9'5 

3546 

4°§ 

17-3918     23-6024 

4'§ 

7-6658 

117634 

83     635 

9  '3 

3594 

9 

13*1363 

20-2611 

6 

23*3244 

8-7647 

3547 

5 

21-4968     23-0490 

3595 

16 

4*1250 

21-8073 

9 

14*1907 

9-1653 

3548 

12 

16-7567     24-0230 

9 

7-0919 

12-2670 

3596 

B0§ 

4-9265 

217340 

n* 

14*9972 

9"  "944 

3549 

34§ 

16*9695 

24-1605 

27§ 

7-3228 

12-3747 

83    634 

9'4 

3597 

20 

7-2303 

21-4353 

15 

17-3194 

9-1886 

355° 

8 

17-5405 

24-1672 

6 

7-8893 

12-3037 

359s 

3'§ 

7*9868 

21-3660 

*5§ 

18-0777 

9-2133 

83    645 

9'5 

355' 

6 

17*6718 

24-III4 

3599 

4 

9-9098 

21-6768 

355* 

6 

19*6629 

24-9958 

4 

10-1054 

12-841  1 

3600 

6-7158 

22-1955 

20§ 

16*7119 

9-8760 

3553 

12       19-8553 

247119 

6 

10-2576 

12-5339 

3601 

88§ 

8-4040 

22-5553 

77§ 

18*3426 

10-4453 

83    647 

8-0 

3554 

6     j  20-0565 

24-7608 

4 

10*4608 

3602 

15 

8-7360 

22-2224 

7 

18-7138 

10-1558 

3555 

»7S 

22-1420 

24-2I2O 

n6§ 

•2-4551     117328 

83    640 

5'° 

3603 

'4 

9-4330   22-3548 

9 

19-3890 

10-3759 

3556 

16 

17-2086 

25-1562 

8 

7-6928  ;  13*3276 

3604 

5 

9-7316 

22-1253 

3* 

19-7125 

10-1865 

360  c 

I  2  '6o77 

22*0062 

•jrS 

22-65Q8 

10*5310 

83    656 

9'4 

3°°5 
3606 

15 

1  1.  **y/  1 

23*0868 

J  JO 

IO 

J  7 

15-5574 

J  -* 

10*6292 

3607 

*3§ 

8-4089 

23-8907 

2  OS 

18-1795 

11*7708 

83    646       9-5 

3608 

8 

8-7117 

23-4345 

5 

18-5393 

11-3560 

3609 

13 

9*1440 

23-3038 

7 

18-9820 

1  1*2824 

•"(610 

7 

9-2078 

23*6660 

R.A.  23h  om  to  23h  30°- 

j 
361  1 

*7§ 

11-2869 

23-5833 

Z5§ 

21-0717 

1  1-8300 

83    652 

9'5 

Centre    R.A.  23h  30™  Dec.  +  83*                R.A.  23h  om  Dec.  +  84' 

3612 

18 

7-2910  1  24-6726 

10 

16-9708 

12-4072 

Plate  4112.     1898,  Sept.  20.        Plate  4691.     1899.  Sept  27. 

3613 

'3 

r 

77395 

I  C\*f  C\t  \ 

24-9580 

7 

17-3811 

I27454 

3614 

1  \J    L\~j  L  I 

4  /44b 

m. 

36i) 

8* 

4-5452 

25*4352 

5 

14*1  553 

12*8203 

3557 

4 

4-6673 

14-5337 

3616 

15 

6-2067 

25*5538 

10 

157839 

I3-I443 

3558 

IO 

4-7828     14-6258 

5* 

157473      2-1238 

3617 

15 

7*2910 

25-1912 

7 

16-9100 

12*9186 

3559 

16 

5-5300     14-7681 

7       16*4712      2*3614 

3618 

5*§ 

9-2002 

25-9900 

39§ 

18-7005 

I3-9533 

83    648 

9-2 

3560 

3'§ 

5-5404     14-9630 

35§     16*4589      2-5525 

82    709 

9'5 

3619 

5 

9-6181 

25*8019 

4* 

'9-I354 

13*8225 

22? 

8*1522     14-5700 

1  8       19-0986       2-4921 

3620 

'9 

10-4107 

25*6068 

IO 

19*9488 

13*7268 

3562 

6 

12-3813 

14-9758 

3621 

7 

10-7910 

25*2781 

6 

20-3679 

i3-448i 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i648*i  of  R.A.  at  Dec.  +  83",  and  I9is<3  at  Dec.  +  84*. 
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GKEENWICH  ASTKOGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    83°. 


Wft 

1  ti  'ii   i 

B.  D. 

TllOTVl 

1    Lj.j  i  .  i 

B.  D. 

.no. 

jui&ru. 

X, 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

uiani. 

X. 

y- 

uiuin. 

X, 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  23h  om  to  23h  30™  —  contd. 

RA.  23h  30m  to  oh  om  —  contd. 

Centre        R.A.  Z3h  3Om  Dec.  +  $3'            R.  A.  2jh  on>  Dec.  +  84* 

Centre       R.A.  Z3h  3Om  Dec.  -f-  83*         R.A.  oh  om  Dec.  +84° 

Plate  4112.    1898,  Sept.  20.     Plate  4691.     1899,  Sept.  27. 

Plate4ii2.     1898,  Sept.  20.      Plate  5136.     1900,  Oct.  3. 

m. 

m. 

3622 

3'§ 

11-1900 

25-1375 

*4§ 

20-7802 

I3-3588 

83°   651 

9'5 

3669 

'5 

18-3074 

19-2170 

IO 

8-0323 

7-2830 

3623 

7 

12-2724 

25-4434 

5* 

21-8161 

'37995 

3670 

7 

20-5790 

19-9503 

3* 

10-3792 

7-7119 

3624 

8 

13-8226 

25-I455 

4 

23-3910 

13-6997 

367' 

37§ 

22-2179 

19-8680 

'9§ 

"'9953 

7'4»7> 

83     67I 

9-5 

3672 

'5 

22-2785 

19-5060 

6 

12-0073 

7-0498 

32 

17-9418 

1-5948 

82     711 

9-2 

3673 

i8§ 

14-2330 

20-6065 

12 

4-1767 

9-1964 

57§ 

25-6851 

5-1861 

82     727 

9'2 

3674 

8     1  14-2378 

20-8277 

3* 

4-2089 

9-4124 

54§ 

25-0513 

9-8833 

83     660 

9-0 

3675 

4S§ 

18-1845 

20-0780' 

4°S 

8-0235 

8-1523 

83     663 

9"' 

I24§ 

2-7248 

24'57i9 

83     640 

5-0 

3676 

2I§ 

19-2061 

20-4678 

'4 

9-0875 

8-4067 

83     664 

9-5 

3677 

'4 

19-4169 

207356 

IO 

9-3318 

8-6428 

3678 

6 

19-7985 

20  2956 

4* 

9-6518 

8-1585 

R.A.  23h  30™  to  oh  om 

3679 

4 

19-8133 

20-7966 

\J         *J 

Centre      R.A.  23h  3om  Dec.  +  83*            R.A.  o>>  o™  Dec.  +  84° 

3680 
3681 

8 
7 

21-2285 
21-5596 

207767 
20-1735 

6 

4* 

11-1335 
11-3825 

8-4495 
7-8029 

Plat64ii2.    1898,  Sept.  20.         Plate  5136.     1900,001.3. 

3682 

'4 

22-8521 

20-9653 

7 

127678 

8-4210 

| 

o 

m. 

3683 

6i§ 

14-9885 

21-1516 

4'§ 

4-9965 

9-6366 

83     660 

9-0 

3625 

4>§     I5-8479 

14-7075 

35§ 

5-0043 

3''356 

82    730 

9'5 

3684 

'5 

16-6066 

2I-9453 

8 

6-7063 

IO'2I  IO 

3626 

7      16-0881 

14-6554 

3685 

6 

16-9416 

21-4673 

3* 

6-9762 

9-6934 

3627 

8             :     16-5825 

14-9278 

3686 

27§ 

17-4803 

21-6833 

18 

7-5374 

9'8377 

83      662 

9'5 

3628 

ll 

16-7029 

H'3953 

9 

5-8141 

2-7156 

3687 

'3 

17-5183 

21-1603 

7 

7'5°54 

9'3i33 

3629 

18 

19-7898 

14-3069 

10* 

8-8605 

2-2250 

3688 

4 

18-0343 

21-8224 

3630 

6 

20-1488 

14-1391 

3689 

22§ 

18-1214 

21-9058 

'3 

8-2021 

9-9728 

3631 

9 

20-2077 

14-9212 

4* 

9-3549 

2-7756 

3690 

44§ 

20-1868 

21-5039 

3'§ 

10-1958 

9-3040 

83    666 

9-3 

3632 

10 

21-5720 

14-0188 

3691 

13 

20-4123 

21-9033 

6 

'0-4734 

9-6693 

3633 

8 

21-8695 

14-7791 

3692 

6 

20-5694 

21-6630 

3634 

1  1 

23-6181 

14-6852 

4* 

12-7045 

2-0995 

3693 

4'§ 

21-7195 

21-7177 

27§ 

11-7428 

9-3I59 

83    670 

9'5 

3635 

23 

14-4994 

15-9228 

13 

3-8276 

4-5I75 

82     724 

9'5 

3694 

5 

16-7623 

22-9995 

3636 

3°§ 

14-6402 

I5-9833 

22 

3-9745 

4-5595 

82    725 

9'5 

3695 

5 

18-6245 

22-3185 

3637 

7 

16-1118 

15-8865 

3696 

20 

18-6366 

22-8126 

9 

8-8314 

10-8061 

3638 

4 

17-4029 

15-8844 

3697 

10 

21-7055 

22-3593 

4* 

11-8131 

9'954i 

3639 

5 

20-0934 

15-8975 

3698 

*3 

217096 

22-4843 

10 

11-8341 

10-0768 

3640 

ii 

20-1013 

15-2911 

5* 

9-2988 

3-i57i 

3699 

8 

17-3356 

23-6541 

5* 

7-6519 

11-8085 

3641 

29§ 

20-2459 

15-5220 

24§ 

9'47'S 

3-3656 

82    741 

9'5 

3700 

24§ 

19-4906 

23-8567 

12 

9'8'33 

11-7273 

3642 

54§ 

24-5340 

15-8654 

34§ 

137665 

3-H44 

82     750 

9'4 

3701 

ii 

20-8940 

23-3786 

6 

11-1428 

11-0695 

3643 

47§ 

15-0238 

16-4135 

43§ 

4-4127 

4-9325 

82    727 

9-2 

3702 

2'§ 

15-6514 

24-0748 

'3 

6-0350 

12-4452 

3644 

8 

15-5588 

16-7338 

3703 

8 

18-6206 

24-5691 

3* 

9-0452 

12-5490 

3645 

18 

'7-9945 

16-2290 

ii 

7-3328 

4-3625 

37°4 

21 

20-5150 

24-8334 

9 

10-9563 

12-5610 

3646 

16 

20-2686 

16-3792 

8 

9-6074 

4'2I  2  I 

37°S 

7* 

22-4578 

24-6549 

4* 

12-8597 

12-1325 

3647 

9 

21-7175 

16-0730 

3706 

36§ 

15-1851 

25'3748 

23§ 

57439 

13-7962 

83    661 

9'5 

3648 

4 

21-9141 

16-0580 

37°7 

8 

18-0553 

25-2968 

4* 

8-5799 

13-3430 

3649 

6 

22-9520 

16-6171 

3708 

28 

18-1031 

25-8912 

'5 

8-7044 

13-9247 

3650 

8 

23-1930 

1  6-0040 

4* 

12-4564 

3-4588 

37°9 

6 

19-0598 

25-3662 

3* 

9-5825 

13-2810 

3651 

10 

23-2032 

16-6539 

5* 

12-5499 

4-1007 

3710 

36§ 

19-1488 

25-3971 

24§ 

9-6775 

13-2995 

83    665 

9'5 

3652 

6 

24-2947 

16-5812 

4* 

13-6248 

3-8883 

3711 

26 

21-3461 

25-9101 

12 

11-9213 

I3-5I94 

3653 

5 

16-3625 

17-5836 

37i* 

44§ 

23-1663    25-5747 

20§ 

13-6833 

12-9485 

83    673 

9'4 

361:4 

c 

iq"a67l 

I7'627O 

J      J  i 

3655 

J 

IO 

77     i  J 
2I-5792 

*  /   v"  /  ** 

17-9768 

5 

in  141 

5-6285 

72§ 

26-4885 

20-8579 

83        3 

9-0 

3656 

JI§ 

217272 

17-3899 

"1 

11-1832 

5-0238 

83    668 

9'4 

77§ 

25-3813 

21-9820 

83        i 

8-5 

3657 
M£«Q 

6 

23-0395 

17-8909 

4* 

12-5522 

5-3480 

3658 

17 

23-5350 

17-8373 

7 

13-0380 

5-2310 

3659 

6 

15-0423        18-9283 

* 

3660 

IO 

16-0865        18-4056 

7t 

5-7271 

6-7690 

3661 

6 

16-2379        18-2251 

3662 

8 

'7-4454 

18-0766 

4* 

7-0292 

6-2675 

3663 

18 

I7-9268        18-8383 

8 

7-6075 

6-9610 

3664 

'9S 

18-1895 

18-8172 

10 

7-8631 

6*9024 

3665 

26§ 

18-4876 

18-9330 

12 

8'i734 

6'9773 

3666 

5 

20-577I 

18-0698 

3667 

35§ 

23-2444 

18-4167 

23§ 

12-8239 

5-8432 

83    672 

9'5 

3668 

5* 

24-2OO3 

18-4674 

4* 

137764 

57699 

i  ri$eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i64"i  of  R.A.  at  Dec.  +  83*,  and  igi"^  at  Dec.  +  84*. 
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ZONE 


Tffji 

yv{__. 

Til  ant 

B.D. 

B.  D. 

no. 

UMDL 

z. 

y. 

L»iarn. 

y. 

No. 

M«g. 

Xo. 

Diam. 

X, 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

Ho. 

Mag. 

R.A.  oh  om  to  oh  30"- 

R.A.  oh  om  to  oh  3Om  —  contd. 

Centre       R.A.  oh  o™  Dec.  +  84'               R.A.  oh  30-°  Dec.  +  85' 

Centre     R.A.  ok  om  Dec.  +  84°                R.A.  oh  30™  Dec.  +  85* 

Plate  5  1  36.     1900,  Oct.  3.        Plate 

5119.     1900,  Sept.  25. 

Plate  5136.     1900,  Oct  3.          Plate  5119.     1900,  Sept.  15. 

m. 

o 

m. 

I 

243 

17-3536 

14-2508 

28§ 

7*9625 

2-4458 

49 

«4§     10-6566 

19-9620 

27§ 

11-9805 

7-6817 

84 

9'5 

2 

12 

17-6342 

14-8387 

17 

8-3188 

2-9943 

5° 

33§ 

21-5095 

20-2924 

28§ 

12*8685 

7*8982 

84        8 

9'5 

3 

10 

19-1024 

14-8371 

>3 

97725 

2'8O2I 

51 

47§ 

217351 

19-6397 

32§ 

1  3  -008  5 

7*2181 

84        9 

9-0 

4 

5* 

19-4064 

14*2320 

5* 

9-9965 

2-1633 

S2 

7 

16-0563 

19-9387 

II 

7'4'57 

8-2541 

5 

5* 

19-5104 

14-5448 

6 

10-1400 

2-4610 

53 

5t 

18-6699 

20-9093 

6 

10-1341 

8*8763 

6 

4* 

20-7789 

14-6303 

4* 

11-4105 

*'3799 

54 

5*  ,  '9-3033 

20-7409 

6 

107420 

8*6269 

7 

5* 

21-1290 

14-8396 

4t 

11-7838 

2-5397 

55 

'4       197345 

20-9888 

'3 

1  1  -2006 

8-8173 

8 

6* 

23-1826 

14-1859 

6 

'3-7334 

1-6259 

56 

6* 

19-9744 

20*6003 

6 

11-3843 

8*4032 

9 

18 

23-2883 

14*0643 

24§ 

13-8220 

1-4922 

57 

7       20-7096 

21-2577 

7 

12*2008 

8-9578 

10 

'3 

14-6498 

14-5203 

16 

5*3182 

3-0663 

83     675 

9'5 

58 

6 

I3-5378 

8*8690 

1  1 

9 

17-1149 

15*6731 

'4 

7-9103        3-8903 

59 

54§ 

22*2005 

20-9565 

45§ 

13-6391 

8*4646 

84      10 

8-5 

12 

5       18-821:* 

15-8634 

6 

9*6268        3*8550 

60 

6 

157522 

21-1022 

9 

7-2655 

9-4497 

13 

6 

zi-4957 

15-8387 

6 

12-2780        3-4840 

61 

6 

15-8621 

20-8867 

7 

7-3484 

9-2210 

H 

12 

21-8321 

16-3793 

'4 

12*6799        3-9758 

62 

10     •  16-4181 

21-6743 

ii 

8-0000 

9*9280 

15 

11 

21-9142 

15-8822 

13 

12*6964        3-4738 

63 

4°§     '7'3'27 

2  I  '6  I  89 

4*§ 

8-8805 

97558 

84        4 

9-2 

16 

4* 

22-1265 

'575'3 

6 

12-8895        3-3150 

64 

7 

17*9016 

21-0583 

6 

9-3901 

9*1246 

'7 

5 

22-2695 

15-9810 

7 

13-0620        3*5254 

65 

9 

18*8359 

21-3250 

1  1 

10-3513 

9*2690 

18 

733 

23-1131 

16-0255 

65§ 

13-9029        3-4582 

83        9      7-8 

66 

4* 

20-4962 

21-4013 

4* 

12-0090 

9-1273 

'9 

5* 

23-1714 

16-2851 

6 

I3-9933        37073 

6? 

5 

12-5832 

9-3573 

20 

9 

14-7588 

16-1514 

i5 

5-6394        4-6703 

68 

9 

14*6632 

22-1143 

10 

6-3I93 

10*5951 

21 

13 

14*9228 

1  5-9657 

16 

57755      4-4649 

69 

9 

16-1649 

22*2063 

13 

7*8189 

10-4904 

22 

6 

18-7197 

16-9189 

7 

9-6642      4*9145 

70 

16 

16-6789 

2  I  -86~  I 

>5 

8-2839 

10*0868 

23 

4* 

19*2717 

16-3990 

4* 

10-1470      4*3285 

7' 

4* 

177907 

22*1968 

4 

9*4297     10-2696 

24 

25§ 

19-3625 

16-5420 

*7§ 

10*2518      4-4571 

83        5 

9'4 

72 

4* 

21*5932 

227328 

6 

13-2676 

10*3063 

25 

4* 

16*5791 

17*3004 

4* 

7*5920 

5-5728 

73 

7 

15-5611 

23*3062 

9 

7-3636 

11-6588 

26 

4* 

167037 

7-3812 

7 

7-7251 

5'6373 

74 

4* 

15*8993 

23-4298 

5 

77159 

11-7369 

27 

7 

17*3964 

7-2614 

10 

8-3972 

5-4266 

75 

5* 

18-5917 

23*5871 

5 

10*4017 

11*5438 

28 

7 

18-3205 

7-7256 

ii 

9'3733 

57669 

76 

14 

21*0698 

24-2168 

15 

12-9407 

11*8430 

29 

4* 

19*2275 

7-6508 

4* 

10-2616 

5-575I 

77 

58§ 

14*3859 

24-1308 

55§ 

6-3064 

12-6301 

84    546 

8*2 

30 

2'§ 

209763 

r4309 

23§ 

1  1-9690 

5-1295 

78 

5* 

16-0328 

24-5559 

5* 

7-9952 

12-8341 

3' 

15 

21-8057 

18*1898 

i6§ 

12-8894 

5-738 

79 

5* 

'67873 

24-2160 

6* 

8-6972 

12-4010 

32 

/ 

21*9284 

18*2186 

9 

13-0153      57842 

80 

4* 

17-3826    23*9426 

5 

9-2509 

12-0543 

33 

6*    22*4154 

18-2213 

7 

13-4961       57265 

ll 

6* 

20-1867    24*7308 

6 

12-1330 

12-4685 

34 

3*    22-5781 

18-1386 

8 

13-6481       5-6241 

82 

5 

12-3833 

12-5804 

35 

17      22-8534 

18-1335 

2I§ 

13-9202       5-5825 

83 

12 

14-2048     25-1813 

15 

6-2625 

13-6965 

84    544 

9'5 

36 

7       14-7682 

18-1146 

10 

5-9020      6-6146 

84 

9 

15-0456    24-9988 

12 

7-0713 

13-4045 

37 

5       H'9595 

17-6328 

7 

6-0303      6-1143 

85 

21 

15*1008     24*9958 

22§          7-1268 

13-394' 

84        i 

9-5 

38 

12       15-4481 

18-0485 

20§ 

6*5677      6-4597 

86 

5    !  7-9627 

13-2542 

39 

4*     I5-9784 

l8'4305 

5 

7-1421  ,    6-7697 

87 

4*     16-3111 

24*7722 

6        8-2977 

13-0173 

4° 

9       16-2120 

17-7632 

13 

7*2888      6-0771 

88 

4*    187118     25-1008 

6* 

10-7215 

13*0318 

41 

II       17-2167 

18-7002 

'5 

8*4045 

6-8726 

89 

6 

10-9276 

13*9158 

42 

13     17-8302 

18-4181 

'75 

8*9788 

6-5173 

9° 

5 

13*3823 

13*1691 

43 

12          21-4128 

18*5518 

12 

I2'5479 

6-1843 

44 

4 

13-4621       6-2035 

64§     Z3'3312     16-9291 

83      10 

9*0 

45 

24§ 

15*9703 

18-8853 

25§ 

7-1923      7-2235 

84        2 

9'5 

-,73      26-6958 

16-1562 

83      15 

8*8 

46 

5 

16-4664 

19*2531 

7 

7734°  j    7-5235 

573     23-4366     17-0108 

83      ii 

9'2 

47 

64§     17-0541 

18*8111 

6i§ 

8*2598 

7*0070 

84        3 

8-0 

57§ 

24-8058     20-8612 

84      '3 

9*0 

48 

1  1     |  20-2496 

19*2751 

'3 

11*4844 

7-0515 

I00§ 

25-9568 

26-1065 

84      15 

8-2 

Plate  5119.  No.  62.     The  images  fall  on  a.  reseati  line. 

i  rcttau  interval  represents  rery  nearly  5'  =  igi1^  of  R.A.  at  Dee.  +  84°,  and  zzg1^  at  Dee,  +  85*. 
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Centr*       R.A.  ih  om  Dec.  +  84*               R.A.  oh  30™  Dec.  +  85* 

Plate  4758.    1899,  Dec.  30.       Plate  5119.     1900,  Sept.  25. 

Plate  475  8.     1899,060.30.         Plate  5119.     1900,  Sept.  25. 
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i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i9i'-3  of  R.A.  at  Dec.  +  84*,  and  229!>5  at  Dec.  +  85°. 
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9-3251 

213 

27§ 

21-3614    15-1125 

'9 

12-0447 

2-7440 

83      3' 

9'5 

272 

4 

21-3067 

21-8517 

214 

9 

21-6337 

'5'9'93 

4* 

12-4232 

3-5057 

273 

16 

2i'3545 

21-4374 

6 

12-8713 

9-0163 

2'5 

'5 

21-7882 

15-7948 

6 

12-5582 

3-3621 

274 

'4 

15-1389 

22-9128 

6 

6-9070 

1  1-2980 

216 

6 

14-0175 

16-0935 

275 

21 

19-1583 

22-5787 

10 

10-8447 

10-4365 

217 

4 

14-4403 

16-6834 

276 

4'§ 

21-5914 

22-8997 

27§ 

13-2987 

10-4330 

84        25 

9'3 

218 

12 

14-6442 

16-6623 

4*       5-5867 

5-1684 

277 

9 

16-5150 

23-3864 

3* 

8-3341 

11-5854 

219 

6 

15-8165 

16-8311 

278 

'5 

17-5306 

23-1074 

6 

9-3026 

11-1761 

22O 

10 

16-3026 

16-7985 

4* 

7-2544 

5-0849 

279 

16 

20-1016 

23-8976 

5 

11-9548 

1  1-6207 

221 

36§ 

16-3374 

16-7561 

25§ 

7-2817 

5-0375 

83      25 

9-3 

280 

5 

15-5627 

24-2762 

222 

6 

17-5269 

16-2902 

4* 

8-3988 

4-4161 

281 

5 

17-1976 

24-9240 

223 

4 

17-7065 

16-6504 

282 

187649 

24-6122 

34§ 

10-7248 

12-5042 

84        23 

8-8 

224 

5°§ 

18-2111 

'6-6374 

44§ 

9-1205 

4-6725 

83      30 

9'3" 

283 

47§ 

187936 

25-9605 

10-9303 

13-8365 

84        24 

9-2 

225 

6 

20-7826 

16-3476 

284 

'3 

21-1293 

25-3824 

5 

13-1696 

'2-9535 

226 

6 

22-8479 

'6-7537 

22- 

'5 

15-5738 

17-9400 

6 

6-6797 

6-3107 

30$ 

12-1370 

I-5756 

83        32 

8-9 

228 

1  1 

15-5809 

17-1846 

5* 

6-5912 

5-5605 

IO3§ 

2-5067 

3-7I59 

83          20 

7-0 

229 

4 

16-5493 

17-7180 

5°§ 

2-2872 

4-2816 

83          I9 

9-0 

230 

5 

17-0870 

17-1178 

59§ 

23-9028 

21-3952 

84         30 

9-0 

231 

6 

17-1308 

17-5019 

63§ 

25-4234 

22-7956 

84         32 

8-9 

232 

9 

17-6808 

17-2301 

4* 

8-6731 

5-3288 

73§ 

23'347o 

23-2061 

84         29 

8-0 

233 

6 

17-8903   17-5383 

234 

'7 

18-0413    17-0938 

6 

9-0125 

>'»474 

235 

4 

18-4439    '7-7829 

RA               \\           f-,T\\     *               ll     j-vTTl 

236 

4 

18-4626     17-8947 

.A.  in  30°-  to  2n  om 

237 

7 

18-8194 

17-8894 

Centre        R.A.  2h  o">  Dec.  +  84*            R.A.  i»  30"  Dec.  +  85° 

238 

4 

21-5833 

17-5456 

239 

12 

22-3976 

17-2200 

4 

13-3522 

4-6958 

Plate  5108.     1900,  Sept.  21.       Plate  5317.     1900,  Dec.  19. 

240 

'4 

14-3942 

18-5914 

6 

5-5987 

7-1142 

O 

IU. 

24I 

I? 

'4"5M7 

18-1312 

9 

5-7259 

6-6322 

285 

42§ 

9-8052 

14-7703 

29 

19-1326 

2-8194 

83      44 

9'5 

242 

243 

5 

17-0068 
19-1261 

18-2075 
18-1661 

26§ 

8-1358 

6-3873 

84         20 

9"4 

286 
287 

7 
5 

IO-22I2 
IO-232O 

14-0038") 
13-9845} 

6* 

19-6553 

2-1029 

Z44 

16 

19-1940 

18-1388 

9* 

10-2948 

6-0299 

288 

5 

11-8544 

14-1429 

245 

7 

19-3697 

18-6823 

289 

5 

5-I905 

15-0730 

3* 

14-5180 

2-5079 

246 

16 

14-4779 

'9-4754 

6 

57974 

7-9800 

290 

ii 

7-5832 

15-9158 

7 

16-7796 

3-6605 

24: 

'7 

14-8559 

19-4570 

8 

6-1697 

7-9128 

291 

5 

9-5209 

15-8290 

248 

18 

17-2615 

19-9705 

'3 

8-6209 

8-1018 

292 

5 

5-8327 

16-6339 

249 

12 

17-9013 

19-6351 

4* 

9-2117 

7-6826 

293 

'5 

6-9748 

i67333 

10 

16*0630 

4-3910 

25° 

6 

20-0618 

19-6196 

294 

5 

7-0675 

16-3504 

251 

4 

20-6253     19-8251 

295 

ii 

8-2148 

16-6247 

5 

17-3144 

4-4266 

252 

9 

22-0528 

19-34" 

4* 

13-2869 

6-8436 

296 

7 

8-6080 

16-9568 

4 

17-6533 

4-8279 

253 

7 

22-4281 

I9-3393 

297 

27§ 

9'8379 

16-2468 

22 

18-9688 

4-2868 

83      43 

9'5 

4*§ 

22-6772 

19-7740 

28§ 

13-9648 

7-1917 

84         26 

9'4 

298 

21$ 

5-3377     17-5226 

I  I          14-3404    '     4-9558 

255 

'3 

I4-3733 

20-8398 

5 

5-8735 

9-3454 

299 

4 

6-6648 

17-3862 

256 

4 

14-7965 

20-4507 

300 

'5 

8-8417 

17-6665 

7 

17-7962 

5-5643 

257 

6 

14-9317 

20-9497 

301 

23§ 

9-0608 

17-3858 

18 

18-0500 

5-3150 

258 

5°§ 

I4-9357 

20-7349 

44§ 

6-4162 

9-1675 

84      18 

8-8 

302 

75§ 

9-6889 

17-0865 

47§ 

18-7125 

5-1032 

84      34 

8-1 

259 

18 

16-9235 

20-6255 

7 

8-374' 

8-7948 

3°3 

24§ 

10-3868 

17-2858 

'9 

19-3753 

5-3909 

No.  283.  B.  D.  84°-24.  It  is  assumed  that  the  declination  given  in  the  Durchmusterung  is  10'  too  large.     There  is  no  »tar  on  the  plates  corresponding  to  the  star  there  given. 

Plate  531-.     Nos.  286  and  287.     Measured  »s  one  mass. 

i  reseau  interval  represent*  very  nearly  5'  =  :9is"3  of  R.A.  at  De«.  +  84*,  and  229S"5  at  Dec.  +  85*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


Z  O  N  E    +    84°. 


No. 

1  H'lin 

B.  D. 

B.  D. 

y- 

X, 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

1  )JH1I1  . 

•C, 

y- 

I)  i  it  1  1  1  . 

X. 

No. 

Mag. 

R.A.  ih  3om  to  2h  om  —  could. 

R.A.  2h  om  to  2h  30m 

Centre       R.A.  z1'  om  Dec.  +  84°                 R.A.  ih  30'"  Dec.  +  85* 

Centre        R.A.  zh  o">  Dec.  +  84'                R.A.  zh  30"'  Dec.  -4-  85" 

Plate  5108.     1900,  Sept.  21.        Plate  5317.     1900,  Dec.  19. 

Plate  5108.     1900,  Sept.  z  i.       Plate  4777.     1900,  Jan.  17. 

m. 

m. 

304 

12 

1  1-6708 

17-8483 

6 

20-5729 

6-1182 

35° 

5        6*4249 

2-9281 

305 

16 

13*4490 

177397 

9 

22-3542 

6*2457 

351 

8 

16-9550 

I4-5655 

10     ,    7-6733 

2-9045 

306 

6 

5*7024 

I8-9433 

4* 

14-5I33 

6*4144 

352 

'7 

19*1946 

14-3904 

20        9*8703 

2-4483 

307 

4 

7*3016 

18*3426 

353 

5       11-6598 

2-3466 

308 

6 

8-2940 

18-4198 

4* 

17-1503  :  6-2399 

354 

13 

22-4095 

14*8627 

17       13-1195 

2-5128 

309 

1  1 

9-9868 

18*0243 

5 

18-8830 

6*0697 

355 

15-2665 

i  5-3602 

46§       6-0955 

3-9025 

83         50 

9-3 

310 

37§ 

10*4872 

18-9423 

23§ 

19*2564 

7-0468 

84      35 

9'I 

356 

6i§ 

I5-8475 

15*2326 

57§       6-6556 

3-7025 

83         52 

311 

1  1 

12*4728 

'87385 

6 

21-2517 

7-1057 

357 

'9 

I9-341I 

15*9301 

22           IO-2IO6 

3-958° 

83      55 

9  '4 

312 

9 

9-2770 

19*4804 

4 

17-9858 

7'4'95 

358 

3* 

22-3441 

1  5*6030 

6       i3"H93 

3'2546 

3'3 

'4 

10*1918 

19*581  1 

(  6* 

\  5* 

18-8766 
18*8807 

7-6346 
7-6436 

359 

360 

5 
'9 

I4-1303 
14-2643 

16-1430 
'5  '997  5 

6         5-0680 
24        5-1821 

4-8259 
4-6638 

83      48 

9'5 

3'5 

6 

6*7404 

20*8477 

361 

'4 

I5-4492 

15-4972 

22              6*2941 

4-0198 

316 

8 

77883 

20-1852 

4 

16*4157 

7-9231 

362 

8 

7-0908 

4-2508 

317 

12 

8-2726 

20-2683 

6 

16*8863 

8-0673 

363 

9 

I7-4740 

16*4923 

15 

8*4302 

47513 

3'8 

4 

9-5806 

20-3605 

364 

'3 

I7-5572 

16-6153 

'7 

8*5275 

4-8622 

319 

2I§ 

6*7830 

21*2321 

10 

15-2816 

8-8231 

365 

24§ 

22*2493 

16-4360 

23 

I3-I595 

4-0930 

83      59 

9'5 

320 

6i§ 

6-8678 

21*0293 

49§ 

15-3911 

8-6344 

84      30 

9-0 

366 

4 

22-3245 

16-4895 

6 

13-24  18 

4-I378 

321 

6 

6-8818 

21-3347 

4* 

15-3657 

8-9369 

367 

6 

19-2883 

17-3109 

9 

10-3315 

5-3329 

322 

7 

7-I944 

21*2179 

4* 

15-6921 

8*8659 

368 

5 

11-1281 

57137 

323 

5 

7-4I38 

21-8694 

369 

15       20-2281 

17-4284 

19       11-2795 

5-3329 

3»4 

ii 

7-8522 

21-8126 

4* 

16-2653 

9-54I9 

37° 

'7 

20-6369 

17*1789 

'7 

11*6513 

5-0328 

325 

4 

8-4281 

21-3529 

37' 

'4 

2fo653 

17*4721 

'7 

12*1158 

5-2707 

326 

6o§ 

8*7014 

21-9823 

42§ 

17-0842 

9-8245 

84      32 

8-9 

372 

10 

21-5375 

17-4025 

ii 

12*5725 

5-1417 

327 

6 

9*9003 

21-7310 

4* 

18*3056 

9-7339 

373 

16 

22*I772 

17-9025 

18       13-2705 

5-5554 

328 

21§ 

10-5343 

21-1666 

1  1 

19-0103 

374 

'5 

22*6942 

17*9425 

'9 

13-7895 

5-5291 

329 

8 

11*5689 

21-9027 

4* 

19-9363 

10*1255 

375 

10 

15-6189 

17-5388 

1  6 

6-7200 

6-0225 

33o 

7 

'37574 

21*8394 

376 

4 

7-0355 

6-2040 

33' 

9'§ 

6*8049 

22*9235 

64§ 

15-0790 

10*5043 

84     29 

8*0 

377 

48§ 

16-0435 

18-0660 

42§ 

7-2098 

6-4911 

84      37 

9*2 

332 

8 

6*8203 

22-9010 

6 

15-0963 

10*4869 

378 

5 

18*1309 

18*1545 

8 

9-2903 

6-3I54 

333 

'3 

8-0318 

22-6237 

7 

'6-3361 

10*3710 

379 

6 

2O'2I29 

18-2223 

9 

11-3646 

6'i  205 

334 

23§ 

10-0521 

22-9582 

12 

18-2937 

10*9695 

84      33 

9'5 

380 

12 

2I*2707 

18-5248 

'5 

12-4502 

6-2890 

335 

7 

11*5158 

22-6702 

38' 

10 

14-6699 

19-0388 

'3 

5-9688 

7-6283 

336 

1  1 

10*9930 

22-4665 

7 

19-2935 

10-6071 

382 

5* 

15-1063 

18*9475 

7 

6-3902 

7-4844 

337 

'5 

12-8638 

22*7343 

6 

21*1111 

1  1  -i  191 

383 

6 

I7*5003 

19*5500 

9 

8-8404 

7-7782 

338 

8 

7-I336 

23-5788 

4t 

I5-3I77 

1  1-1966 

384 

4* 

I7-8028 

19-0746 

6 

9-0813 

7-2716 

339 

38§ 

7-4217 

23*8859 

22 

'5-5639 

1  1*5426 

84      3' 

9'5 

385 

6 

18-0368 

19*6773 

9 

9-3894 

7-8395 

34° 

8 

7-6575 

23*0178 

4* 

15-9II2 

10*7093 

386 

5 

18-2006 

I9-345I 

6     ;    9-5079 

7-4898 

34' 

4 

7-9525 

23-1430 

387 

'5 

18-8735 

19-0508 

18 

10*1395 

7-1118 

342 

4'§ 

13-9120 

23-2489 

25§ 

22-08I8 

11-7688 

84      36 

9'4 

388 

4 

19-4640 

19-8455 

6 

10*8270 

7-8275 

343 

9. 

6-4099 

24*9178 

4* 

14-4207 

12-4317 

389 

8 

19-9255 

19-1223 

10 

1  1-1922 

7-0503 

344 
345 

_       £ 

18 

7-9838 
10-6632 

24-9850 
24-9728 

'4 
10 

I5-9758 
18-6332 

12*7045 
13-0453 

39° 
39' 

4 
8 

14-0155 

15-8003 

19-9135 
19-8830 

8 
1  1 

5-4292 
7-1965 

8-5813 
8-3244 

346 

7 

•4291 

25*1194 

392 

4* 

19*1103 

20-3170 

5 

IO-5338 

8-3396 

347 

5 

9-5798 

25*5206 

393 

5 

10-6587 

8-5948 

348 

'7 

13-2877 

25*0857 

7 

21*2179 

'3-5049 

•J  7  J 

394 

5 

I  I*6l21 

8-4814 

349 

6 

13-9390    25-2473 

•?Q5 

4* 

14*21  29 

*£•{.£ 

20*9385 

6 

•  f. 

5-7562 

8,  _  f  -  _ 

9-5738 

3Qo 

'3 

16  6643 

20-7635 

10 

1635 

Q'OSoO 

6o§ 

25-0627 

4-0758 

83      52 

9-1 

397 

47§ 

16*7959 

21-2451 

43§ 

8-3543 

9-5508 

84      40 

7*0 

45§ 

25-2037 

10*1652 

84      40 

9*0 

398 

4* 

18-0714 

20-9645 

7 

9-5857 

9-1123 

f      n 

2-7076 

14-4606 

43§ 

24-6651 

1  1*4781 

84      38 
83      32 

9-1 

8-9 

399 

400 

6o§ 
24§ 

19-5254 

20*0203 

21-5558 
21-2041 

54§ 

i  noio 
11-5485 

9-5159 
9-1043 

84     42 

8-5 

64§ 

2-7520 

25-4816 

84      23 

8-8 

401 

24§ 

21-3113 

21-479' 

26§ 

12-8645 

92141 

402 

5 

22*1598 

21-5303 

7 

13-7107 

9-'595 

4°3 

6 

6-9693 

10*3703 

. 

404 

20§ 

16*4253 

22-6312 

18 

8-1603 

10-9745 

405 

42§ 

16-4343 

22-6181 

39§ 

8-1696 

10-9583 

84      38 

9*1 

• 

406 

25§ 

17*2695 

22-6008 

22§ 

8-9950 

10*8354 

84     41 

9'5 

407 

4 

6-3121 

1  1*6018 

408 

12 

16-3198 

23-2391 

'16 

8-1341 

1  1*5870 

Plate  5108.     Xos.  313  and  314.     Measured  as  one  mass. 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i9i»-3  of  R.A.  at  Dec.  +  S4°,  and  zzg^S  at  Dec.  +  85". 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    84*. 
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TCft 

TiJom 

B.  D. 

X'_ 

B.  D. 

^>  u. 

Diam. 

X. 

y- 

uiam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

->O. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No.             Mag. 

R.A.  2h  om  to  2h  30IU  —  contd. 

R.A.  2h  30m  to  3h  om  —  contd. 

Centre        R.A.  zh  o">  Dec.  +  84°               R.A.  2h  30™  Dec.  +  85* 

Centre           R.A.  3h  om  Dec.  +  84*                 K.A.  zh  30™  Dec.  +  85" 

Plate  5108.     1900,  Sept.  21.        Plate 

4777.     1900,  Jan.  17. 

Plate  5364.     1901,  Jan.  14.           Plate  4777.     1900,  Jan.  17. 

409 

36§ 

16-7465    23-2533 

3°^ 

8-5597 

•5489 

84°     39 

in. 
9'5 

459 

5* 

7-6376 

19-3531 

9      16-3854 

7-I3I3 

0 

m. 

410 

4 

17-4260    23-7317 

7 

9-2908 

•9383 

460 

4t 

8-8358 

20-0036 

10       17-4829 

7-9350 

411 

7 

17-6488    23-7394 

10 

9-5142 

•9180 

461 

3* 

10-7920 

18-8350 

6*     19-5762 

7-0344 

412 

5 

10-2898 

'3435 

462 

3* 

12-1643 

19-0927 

6      20-9045 

7-4683 

4»3 

6 

2O'2O8o       23-3271 

6 

I  2-0008 

•1858 

463 

353 

12-8398 

19-4778 

43$     21-5224 

7-9405 

84    51 

87 

414 

H 

2I-51IO       23-5078 

»4 

13-3170 

•2O23 

464 

6       15-6770 

87118 

4>5 

4 

77993 

12-5328 

465 

6 

16-7905 

8-1106 

416 

9 

16-5600       23-7624 

10 

8-4384 

I2'O76l 

466 

10 

8-9630 

20-3965 

16 

17-5604 

8-3425 

41; 

4* 

I7-95I3       24-2657 

6 

9-8803 

I2-4OOO 

467 

5* 

9-0759 

20-5510 

8 

17-6514 

8-5098 

418 

9 

I9-3356       24-9070 

12 

11-3349 

I2-8628 

468 

5* 

10-5480 

20-7381 

1  1 

19-0870 

8-8886 

4'  9 

48S 

20-0330       24-4560 

4'§ 

1  1-9698 

12*3290 

84      43 

9-2 

469 

10 

1  1-1016 

20-3247 

'7 

19-6895 

8-5520 

420 

9 

21-3394       24-5988 

12 

13-2839 

12-3055 

470 

5 

20-5713 

8-7586 

421 

3* 

I5-1O03       25-0750 

5 

7-'53i 

I3-5627 

471 

22§ 

127707 

19-6024 

38§ 

21-4405 

8-0535 

84    50 

9-5 

422 

6 

8-5489 

I3-4335 

472 

8       14-4823 

9-9613 

423 

H 

2O'22OO       25-4944 

'4 

12-2873 

I3-3348 

473 

4 

15-9405 

9-9555 

424 

6 

'3-9595 

I3-8828 

474 

4 

16-5842 

9-8920 

A7C 

6           IQ'6724. 

Q"3O7O 

48§ 

24-2799       23-8445 

! 

8.1      45 

9-0 

T/  i 

4/6 

13 

I3-3I44 

21-1928 

*  7        /      T 
2I§        21-7691 

7    J      I 
97004 

477 

37§ 

'3-3659 

2I'I  589 

47$ 

21-8258 

9-6752 

84      53 

8-5 

478 

9 

14-0453 

107854 

R.A.  2h  30™  to  3h  om 

479 
480 

4 
5 

17-5797 
17-6012 

IO-3378 
IO-8477 

Centre       R.A.  3h  om  Dec.  +  84'                 R.A.  zh  30""  Dec.  +  85* 

481 

6t 

9-8136 

22-3825 

14      18-1425 

10-4235 

Plate  5364.     1901,  Jan.  14.         Plate477/.     1900,  Jan.  17. 

482 

6 

'3-5238 

217326 

15      21-9068 

IO-2643 

483 

8 

!3-5893 

21-8267 

17      21-9590 

IO-3674 

425 
426 

427 
428 

429 
43° 
43' 
432 
433 
434 
435 
436 

437 

18 

3* 

26§ 

7 
-* 

18 

12 

'5 

2/§ 

9 

6-3714 
6-9864 
7-9146 
8-1841 
I3-3I36 

87075 
9-1044 
9-8945 
I2-9I44 

6-9063 

H-2349 
14-2615 
14-2930 

'4''°34 
14-0913 

15-0540 
15-0819 
15-5200 

14-8233 

'6-5332 

29§ 
5* 
+4§ 

15 

7* 
4 

26§ 

20§ 
26^ 

52§ 

4 

4 

20 

15-7990 
16-4032 

I7-32I3 
17-6125 
22-7019 
16-3812 
18-0068 
18-3981 
19-1228 
22-2094 
14-0415 

I5-9775 
16-0268 

1-8919 
2-O013 
2-1536 
2-OOI3 
2-6643 

3-4270 
3'OI  20 
3-0932 
3-6289 
3-3342 
4-389I 
4-1303 

4-243I 

0 

83     61 

83     62 
83     72 

HI. 

9  "4 

9'5 
9'3 

484 
485 
486 

487 
488 
489 

49° 
491 
492 
493 
494 
495 
496 

26§ 

4* 

10 

6 

4* 

4* 

-* 
7 

7-8973 
8-1371 

13-5886 
9-9665 

I2"3574 

6-6086 

13-3276 
13-6857 

23-4066 
23-5301 

23-4259 
24-1090 
237803 

26-2248 

247881 
24-5262 

35§ 
1  1 
6 

5 
17 
'5 

12 

6 
4 

12 

6 

'5 
i7 

16-1071 
16-3293 
17-0561 
19-0533 
217477 
18-0678 
20-4808 
21-0045 
14-2459 
14-4578 
18-3856 
21-3111 
21-7006 

I      -1886 

1  -34'4 
i   -3002 
i   -0208 
i  -9508 
12-1552 
12-1431 
12-0643 

I3-5953 
13-8166 
13-7271 
13-2701 
13-0560 

84     45 

90 

438 

439 
440 

44  ' 

26§ 

43§ 
i»§ 
6 

7-9479 
9-5830 

11-1749 
II-324I 

17-0796 
16-9033 
16-5938 
16-3819 

35.^ 
49§ 
3«§ 

12 

16-9888 
18-6322 

20*25  12 
20-4277 

4-9198 

4-9590 
4-8628 

4-6702 

84     46 
84     48 
84     49 

9'3 
9-2 

9'4 

5>§ 

27156 

22-4062 

62§ 

io8§ 

25-6366 
24-9653 

6-0740 
9-6138 

84      61 
84      59 

84      42 

9-0 
6-0 
8-5 

A  ±2 

- 

I  J--7J.I2 

r  '2807 

TT 

443 

5 

8 

T   /  T*  4 
I4-8759 

5   iU*-V 

5-9893 

444 

4* 

6-0404 

17-4849 

9 

15-04I5             5-0738 

R.A.  3h  om  to  3h  30™ 

445 
446 

2/§ 

8-2794 

17-3190 

37§ 
4 

17-2856            5-2009 

20-3444      5'9542 

84     47 

9'5 

Centre        R.A.  3b  om  Dec.  +  84'                 R.A.  3h  30™  Dec.  +  85* 

447 

6 

15-4287      6-5165 

Plate  5364.    1901,  Jan.  14.         Plate  4756.     1899,  Dec.  16. 

448 

'4 

6-7954 

18-7948 

20 

15-6206      6-4685 

e 

m. 

449 

4 

16-2881       6-8972 

497 

2I§ 

14-4120 

14-3865 

24 

5-0433 

2-9843 

83      75      9'5 

45° 

4 

16-4410      6-7612 

498 

4* 

18-1409 

13-9874 

6 

8-6887 

2-1071 

451 

7 

8-7I94 

18-8855 

'3 

17-5183      6-8111 

499 

4* 

18-4592 

14-2763 

5 

9-0380 

2-3512 

452 

3* 

ii-i357 

17-7560 

6 

20-0608  ,    6-0090 

500 

6 

12-1703 

2-3424 

453 

4 

20-2435       6-7756 

501 

20§ 

18-6433 

15-3496 

22 

9-3620 

3'39l8 

83      82 

9  "4 

•454 

6 

11-6434 

17-7174 

'4 

20-5693       6-0375 

502 

20§ 

19  5188 

15-4368 

22 

10-2414 

3-3648 

83      86 

9'5 

455 

6 

n'7559 

18-4009 

16 

20-5900       6-7285 

5°3 

20§ 

16-9315 

16-1782 

22 

77715 

4-4346 

456 

5t      57-55I 

19-8762 

12 

14-4480      7'4°55 

5°4 

7 

18-6842 

16-8796 

9 

9-6000 

4'9023 

457 

5 

15-9680      7-4341 

505 

15 

19-7265 

I6-31I7 

18 

10-5600 

4-2055 

458 

«4 

7-4711 

19-8756 

22§ 

16-1496      7-6308 

506 

4 

10-5855 

4-4288 

i  r/Sseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i9is'3  of  R.A.  at  Dec.  +  84°,  and  229I-5  at  Dec.  +  85". 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    84°. 


B.  D. 

TVn 

1  M.'Uii. 

B.D. 

Dl&Dl. 

X. 

V' 

Diai  n  . 

X. 

V- 

No. 

Hag. 

Xi  O. 

X. 

X, 

No. 

Mag. 

R.A.  3h  om  to  3h  30™  —  -contd. 

R.A.  3h  30™  to  4h  om 

Centre      RA.  3h  o™  Dec.  +  84°               R.A.  3h  30"  Dec.  +  85° 

Centr*       R.A.  4h  o"  Dec.  +  84*               R.A.  3h  30™  Dec.  -f  85' 

Plate  5364.    1901,  Jan.  14.         Plate  4756.    1899,  Dec.  16. 

Plate  4828.     1900,  Feb.  16.         Plate  4756.     1899,  Due.  16. 

m. 

m. 

507 

4 

12-4810 

4'5558 

560 

4 

10-1085     14-0915 

5* 

19-4487 

2-1368 

508 

6 

13-9151 

4-0560 

56. 

8 

11-9493     14-2340 

7 

21-2607 

2-5128 

509 

7 

16-0216 

17-2487 

12 

7-0098 

5-6148 

562 

9 

12-4586     14-2599 

11* 

21-7621 

2-5989 

510 

40§ 

16-6716 

17-0898 

42§ 

7-6299 

5-3726 

84      61 

9-0 

563 

4 

5-0328     16-3020 

8 

14-1381 

3-6859 

5n 

4 

17-6329 

17-4863 

6 

8-6340 

5-6422 

564 

35§ 

6-3429     16-3517 

3°§ 

I5-43I4 

3-8990 

84      68 

9-0 

512 

'9 

22-3117 

18-3039 

'9 

13-3804 

5-8460 

84        64 

9'5 

565 

10 

7-0498     15-4950 

1  1 

16-2415 

513 

"9 

14-8517 

17-5589 

2Z§ 

5-8885 

6-0728 

84        S^ 

9'5 

566 

5 

9-5311     15-4153 

7 

18-7106 

3'3753 

5'4 

>9 

1  5  -48  1  o 

18-4273 

18 

6-6238 

6-8520 

567 

9-1750     16-7607 

13       18-1894 

4-6636 

5i5 

5 

17-1497 

18-7000 

8 

8-3105 

6-9082 

568 

8 

9-6040     16-5807 

ic       18-6374 

4-5394 

516 

5 

18-4526 

18-6054 

8 

9-5928 

6-6445 

569 

5       18-7686 

4-3683 

517 

4 

9-6922 

6-5044 

570 

6 

13-8387 

15-6800 

8f     22-9490 

4-1812 

518 

6* 

I9-3474 

18-5802 

10 

10-4765 

6-5059 

57" 

12 

5-6592 

I8-3757 

13 

14-4968 

5-8186 

519 

5 

6-7491 

7-2096 

572 

5 

15-4512 

5-2164 

520 

20 

16-2043 

18-8461 

18 

7-3937 

7-I749 

573 

7 

17-6932 

5-2968 

521 

6 

11-3080 

7-0598 

574 

4 

9-1602     17-6864 

6* 

18-0572 

5'5794 

522 

8 

13-5172 

7-0663 

575 

20§ 

10-4903     17-4064 

18 

19-4103 

5-4705 

523 

8 

13-5592 

7-8406 

576 

5* 

11-5852     16-8981 

6 

20-5604 

5'1055 

524 

4* 

14-4496 

19-6454 

7 

5-7610 

8-1927 

577 

5 

15-3469 

6-5177 

525 

88§ 

16-4702 

20-6860 

86§ 

7-8942 

8-9658 

84      59 

6-0 

578 

4* 

7-3459     19-2332 

6 

16-0615 

6-8821 

526 

5 

9-7919 

8-4583 

579 

S'§ 

7-7047 

18-7325 

46§ 

16-4794 

6-4341 

84      69 

8-8 

527 

IS 

19-2465 

20-2584 

15 

10-5924 

8-1827 

580 

4 

16-5577 

69125 

528 

5 

13-2560 

8-0945 

581 

23*§ 

8-0052 

19-0338 

24§ 

167391 

6-7689 

84      7o 

9'5 

529 

22§ 

14-1388 

21-0530 

24§ 

5-6305 

9-6276 

84      54 

9'5 

582 

6 

13-3582 

17-8950 

8 

22-1916 

6-3172 

530 

19 

I4-5I97 

21-2035 

19        6-0285 

9-7290 

84      55 

9'5 

583 

5 

14-0483 

7-1189 

S3' 

8 

14-6706 

21-3988 

10        6-2030 

9-9049 

584 

3* 

57447 

19-8345 

6 

14-3907 

7-2767 

532 

10 

15-0203 

20-9820 

17         6-4961 

9'4447 

585 

12 

7-6896 

19-8586 

16 

16-3202       7-5488 

533 

22 

18-2558 

21-0015 

23§           97075 

9-0475 

84     62 

9'3 

586 

22§ 

8-3986 

20-0360 

'9§ 

17-0040 

7-8133 

84      7i 

9'5 

534 

3* 

14-4997 

21-7368 

6        6-0783 

10-2641 

587 

4* 

9'5645 

19-1034 

6* 

18-2819 

7-0356 

535 

5        6-8202 

10-2073 

588 

9 

12-1279 

18-9331 

15 

20-8392 

7-1927 

536 

4* 

15-3687 

22-1143 

8 

6-9845 

10-5228 

589 

12 

13-4095 

19-51  10 

22-0388 

7-9278 

537 

7 

1  1-1540 

10-1427 

59° 

6 

14-3185 

8-7646 

538 

7 

11-4449 

10*6640 

591 

37§ 

5-9863 

20-6182 

25§ 

H'5347 

8-0853 

84     66 

8'4 

539 

5 

12-3185 

10-8353 

592 

29§ 

6-3519 

20-8391 

14-8695 

8-3509 

84     67 

9'5 

54° 

6* 

21-2713 

22-8573 

1  1 

12-9355 

10-4984 

593 

5 

19-3941 

8-5426 

541 

4 

6-3277 

1-9080 

594 

7* 

12-3637 

20-2860 

7 

20^9026 

8-5644 

542 
543 

4* 
37§ 

15-3184 
16-2593 

23-3773 
23-6367 

13 

7-0985 
8-0668 

1-7827 
1-9180 

84      57 

9'1 

595 
596 

9 

18 

12-5346 

20-3190 
216112 

n 

i6§ 

2  1-0693 
14-4000 

8-6177 
9-0677 

544 

4 

8-8548 

1-5069 

597 

6 

I5-4I40 

9-6700 

545 

7 

11-5685 

1-7086 

598 

6 

15-6750 

9-0100 

546 

4* 

20-7492    23-3008 

9 

12-4748 

1-0050 

599 

4 

16-1850 

9-2275 

547 

4 

12-8932 

1-6608 

600 

5 

177352 

9-2978 

548 

4 

7-6406 

12-2576 

60  1 

10 

18-3500 

9-9368 

549 

5 

9-0233 

12-5779 

602 

4 

18-5580 

9-8283 

550 

5 

10-5875 

12-5939 

603 

5 

18-8685 

9-4266 

551 

21 

20-0900 

24-6583 

20§ 

11-9960 

12-4363 

84     63 

9'5 

604 

7 

19-4486 

9-0135 

552 

6 

13-7460 

12-8338 

605 

6 

19-7647 

9-5398 

553 

6 

7-4081 

13-5659 

606 

4* 

13-8640 

21-5367 

6 

22-2343 

9^943 

554 

S    x1      n 

ii 

8-5094 

13-0908 

607 

4 

I5-5790 

10-8187 

555 

17 

16-6383 

25-4352 

20§ 

8-6738 

13-6512 

84     60 

9'5 

608 

3 

16-7880 

10-8951 

556 
557 

if* 

19-3968 

26-0323 

5 

20§ 

8-9710 

11-4844 

13-3781 

13-8883 

609 
610 

5* 
6 

8-8357 
10-6731 

22-2098 
22-5511 

8 
8 

I7-I598 
18-9400 

IO'O2-|O 
10-5966 

558 

IO 

12-0640 

13-8578 

611 

6 

6-6511 

23-8417 

10 

147886 

11-3659 

559 

49§ 

21-9273 

25-7441 

4o§ 

13-9578 

13-2746 

84     65 

8-9 

612 

£*M 

2I§ 

9-5607 

23-1501 

i8§ 

177593 

-•*     1    •  <-.'    1     -   — 

I  1-0491 

84     74 

9'5 

613 

5 

21    83,7 

1  1  *68oo 

4o§ 

4-1400 

8-2346 

84      51 

8-7 

6 

14-0090 

12-4753 

£.  •  £. 

42§ 

4-8794 

9-8339 

84      53 

8-5 

6l5 

26§ 

9-0078 

24-9236 

24§ 

16-9850 

12-7407 

84     72 

9'° 

32§ 

24-5967 

16-6354 

84     68 

9-0 

6l6 

4 

18-2349 

12-9403 

35§ 

25-3097 
23-1688 

19-2856 
20-6701 

84      69 
84      66 

8-8 
8-4 

6l7 

H 

11-5418 

24-4650 

H§ 

19-5584 

12-6055 

5° 

24-9983 

25-6031 

84     72 

T 

9-0 

No.  510.  This  star  appears  to  be  double.     But  neither  of  the  images  show  the  components  separated. 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  igi'^  of  R.A.  at  Dec.  +  84°,  anil  229»'S  at  Dec.  +  85°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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ZONE    +    84' 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam.             x. 

y- 

Xo. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

Z. 

y. 

No. 

Mag. 

Be, 

Mag. 

R.A.  3b  30m  to  4h  om  —  contd. 

R.A.  4h  om  to  4h  3Om  —  contd. 

Centre      R.A.  4"  o"-  Dec.  -f  84°                R.A.  3h  so™  Dec.  -4-  85" 

Centre       R.A.  4h  o"  Dec.  +  84*                  R.  A.  4h  30™  Dec.  +  85* 

Plate  4828.     1900,  Feb.  1  6.         Plat*  4756.     1899,  Dec.  16. 

Plate  4828.     1900,  Feb.  16.          Plata  4778.     1900,  Jan.  17. 

m. 

m. 

618 

6 

21-8314 

12-4041 

666 

15       17-3380 

20-9461 

'9 

8-8162      9-0370 

619 

24§ 

9-3333    25-9328 

23§ 

17-1810 

13-7818 

84     73 

9'5 

667 

5* 

17*9404 

21-4334 

10 

9-4778     9-4417 

668 

4* 

19-1466 

22-1564 

10 

10-7668       9-9955 

67§ 

25-6619 

5-8538 

84        78 

7-5 

669 

.* 

i9'9774 

22-0585 

9 

11-5815      97885 

55§ 

6-0709 

25*8402 

84        65 

8'9 

670 

'3 

20-2962 

21-5879 

'5 

11-8332       9-2812 

671 

5 

12-4458    9-7330 

672 

12 

15-5115 

22-2395 

'7 

7-1775   10-5639 

R.A.  4h  om  to  4h  30°- 

673 
674 

3* 

'7'5359 

22-2628 

8 
5 

9-1877 
10-6268 

10-3151 
10-5808 

Centre      R.A.  4h  o"  Dec.  +  84°               R.A.  4h  3on>  Dec.  +  85° 

675 

2'§ 

18*9016 

23-02IO 

2'§ 

10-6429     10-8864 

84      81 

9'4 

676 

5 

6-4057     11-6840 

Plate  4828.     1900,  Feb.  1  6.         Plate  477*.     1900,  Jan.  17. 

677 

4*     :    I7*6608 

23-5180 

7 

9-4765 

11-5446 

678 

20§        17*8267 

23-I839 

Z2§ 

9-5993 

1  1*1916 

84      80 

9'5 

620 
621 
622 
623 
624 

4* 
13* 

'3 

3* 

19*8164 

21-9134 
15-4688 
20*3174 

14-0992 

I4-0335 
14-5067 

147289 

5 
it 

20§ 

6 
5 

10*3638 
12*4312 
6-1093 
10*9431 
i  I-QJOO 

1-9222 

'"5777 
2-9055 
2-4802 

111. 

679 
680 
681 
682 
683 

4* 

44§ 
'7 
3* 
4* 

18-1503 

19-3324 
20-5022 

207589 
15-8814 

23-3627 
23-8932 
23-5918 
23-6088 
23-9364 

7 

39§ 

7 
10 

9-9410 

11-1832 
12-3043 

12*5640 

7*7702 

11-3268 
II  6938 
11-2388 
11-2235 
12*1944 

84      83 
84      84 

9'1 
9'5 

625 
626 
627 

18 

22-3507 

15-0425 

6 

21 

5 

7  J  7 

I2-8887 

12*9993 

2-5684 
2-5208 
2-0890 

684 
685 
686 

6* 

3* 
3* 

17*0289 
17-8308 
18-9604 

24-2381 
24-7046 
H7257 

10 
8 
8 

8-9473 

9-8046 

109247 

12-3421 
12-6984 
12-5665 

628 

3* 

22*7322 

15-0088 

7 

13-3712 

2"4343 

687 

5 

"7573 

12  4085 

629 
630 

4* 
3* 

15*0169 

16-3039 

15-0245 

7 

5 

6*9785 

3-1230 

688 
689 

37§ 

18*8723 

26-I09I 

5^ 

'37333 
1  1*0228 

12*7461 
13-9500 

84      82 

9'4 

631 
632 
633 

'5 
5 

19-6913 

19-8150 

16-1178 
15*4894 

18 
9 

A 

10-5065 
10-5469 
10*6338 

3-9395 

3-3045 
36731 

690 
691 
692 

'3 

7t 

19*6363 
19-9656 

26-1651 

26-0832 

9  . 
'5 

12 

1  1*0810 
11-7873 
12-1033 

'3*555 
1  3*QO  *j  3 

'37795 

634 

5       "7357 

3"93'° 

693 

4 

12-5055 

13-0165 

635 

'7 

'4-4997 

I5-5245 

21 

5*2821 

4-0418 

694 

7 

I3-5539 

'3'5273 

636 

9*8010 

4.'  4-2  1  1 

637 

638 

18 

'9-5403 

16*7726 

21           10*4450          4*6080 

4       12-1332      4-7256 

8i§     23-2602 

23-I224 

56§ 

8'2IO2 

1*5611 

83    in 
84      88 

8-7 

77 

639 

9      13-6776 

4-445; 

640 

8 

16*6217 

17*0602 

12             7*5898 

I       I     1   J  J 

5-2822 

64, 

55§ 

16*7390 

16-9935 

4SS      7-6958 

5-I993 

84        78 

7'5 

RA     >i-h  -»r»m  tn   c^  om 

642 

26§ 

17*0280 

17-6778 

32§       8-0742 

5*8400 

84     79 

9*2 

-•£*-•*  ij.     -S*-*'      •'"''•'  0 

643 

3* 

I7-I444 

17-2476 

8        8-1335 

5-3973 

Centre        R.A.  5h  o™  Deo.  +  84"               R.A.  4"  30°-  Dec.  +  85' 

644 
645 

22 

19-0635 

18*0507 

5        9'5"9 
26§     10*1395 

5-1964 
5-9373 

Plate  4834.     1900,  Feb.  22.          Plate  4778.     1900,  Jan.  17. 

646 

5       11*4810 

5-4605 

. 

m. 

647 

3       '3-6351 

57876 

695 

'3 

6-1390     14-2661 

8 

15-5158          1-8410 

648 

29§ 

16-3562 

18*3083 

28§       7-4907 

6*5520 

84     77 

9'5 

696 

1C 

8*0295     14*5932 

7 

17-3496         2-4048 

649 

4 

8*6085 

6-8005 

697 

16 

8*8037     14*9035 

10       18-0792       2-8083 

650 

5 

10-5978 

6-3I34 

698 

14 

10*2528     14-4637 

12           19-5722          2-5558 

651 

6 

11*3243 

6-2955 

699 

37§ 

11*2236     14*9930 

42§     20-4681       3-2046 

83    130 

9-0 

652 

4* 

21-7289 

19-0930 

7 

12*9190 

6-6l77 

700 

'5 

13-0090     14-2544 

8       22-3346       2-6963 

653 

8 

9-1370 

7-9733 

701 

'9 

5-5562     .-5-8838 

is     '4-7309    3-3737 

654 

45§ 

21-1022 

19-5631 

42§ 

12*3619 

7-1658 

84      85 

9-0 

702 

12 

6-9965     15-3725 

ii 

16-2278          3-0468 

655 

3* 

2I-394I 

19-7737 

7 

12-6800 

7-3348 

703 

25§ 

7-5383     15-0772 

26§ 

16-8005          2-8228 

656 

4* 

14*8429 

19-7137 

7 

6*1797 

8-1460 

704 

5 

8-0498     15-6664 

657 

4* 

14*8493 

19-9805 

8 

6-2219 

8-4116 

705 

3 

10-8415     157534 

658 

6 

6-5397 

8-0538 

706 

4 

13-1995     15*2640 

659 

5 

8-4276 

8-1092 

707 

ii 

5*7002     16*4635 

Q 

14-8017          3-9660 

660 

5       10*3789 

8-6954 

708 

8 

8-4418 

16-8044 

!  '7'4799      4-6529 

661 

20§ 

21*7589 

20-5467 

2i§     13-1447 

8-0535 

84     86 

9'5 

709 

16 

9-0340     16-5066 

16       18-1056 

4-4302 

662 

3* 

15-0269 

20-7520 

8        6-4987 

9-1542 

710 

2I§ 

9*2821 

16-9191 

24       18-3004      4*8712 

84      91 

9'5 

663 

7* 

16-1852 

21-6182 

13     j    7-7629 

9-8568 

7" 

29§ 

11-5490 

16-3256 

36?     20-6215      4-5683 

84      94 

9-2 

664 

5     [    8*0265 

9-6865 

712 

9 

12-0290 

16*3985 

7      21-0904      47036 

665 

5        8*1605 

9-3904 

713 

'9 

12-6590     16-4150 

21           2I7I40          4-7948 

84     96 

9-5 

i  f(fc««u  interval  represents  rery  neady  5'  =  igi1^  of  R.A.  at  Dec.  +  84*,  and  229'-$  at  Dec.  +  85*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    84°. 


B.  D. 

Ttf<\ 

B.  D. 

No. 

Diam. 

,. 

*.       y. 

Diam. 

9. 

y. 

No. 

Hag. 

.ft  O. 

1  Mil!  n 

x.         y. 

[  Mii'i  i  . 

X. 

y- 

Xo. 

Mag. 

R.A.  4"  30™  to  5h  om  —  contd. 

R.A.  5h  om  to  5h  30™ 

Centre   R.A.  5h  o"'  Dec.  +  84'      R.A.  4h  30™  Dec.  +  85' 

Centre   R.A.  5h  o"1  Dec.  +  84*       R.A.  5h  30™  Dec.  +  85° 

Plate  4834.  1900,  Feb.  22.   Plate  4778.  1900,  Jan.  17. 

Plate  4834.  1900,  Feb.  22.    Plate  4830.  1900,  Feb.  16. 

o 

m. 

o 

m. 

7'4 

20§ 

13-3192 

16-2532 

24 

22-3893 

4-7202 

84  98 

9'5 

770 

26§ 

14-2394 

147873 

28 

4-9261 

3-3334 

7i5 

4 

6-2886  177877 

4 

15-2195 

S'3543 

77' 

25§ 

14-9098 

14-7879 

32 

5-5911 

3-2445 

83  '33 

9'5 

716 

IO 

9-1445  17-6163 

5 

18-0737 

5^444 

772 

16 

18-8111 

14-1176 

10 

9-3725 

2-071  1 

717 

20§ 

9-8200  17-1637 

22§ 

18-8018 

5-1819 

84  92 

9'5 

773 

IO 

18-9033 

14-6833 

8 

9-5367 

2-6193 

718 

12 

6-4822 

18-2410 

8 

I5-3529 

5-8269 

774 

7* 

14-9988 

5-1771 

5* 

5-7281 

3-6250 

719 

I? 

7-1006 

18-9918 

'3 

15-8723 

6*6506 

775 

8 

16-0485 

5-2428 

6 

67777 

3-54/0 

720 

24§ 

8-7710 

18-0984 

23§ 

17-6418 

5-975° 

84  89 

9*5 

776 

33§ 

17-3832 

5-7044 

37§ 

8-1628 

3-8292 

84  104 

9-2 

721 

17 

10-4387 

18-9448 

1  6 

19-1907 

7-0258 

777 

4 

18-2218 

5-7437 

722 

*4§ 

11-8621 

i87453 

24§ 

20-6292 

7-0068 

84   95 

9'5 

778 

8 

20-0308 

5-6952 

6 

1078/3 

3-4748 

723 

5 

12-1911 

18-7904 

5 

20-9469 

7-0953 

779 

4   20-4920 

5-0670 

724 

8 

13-2614 

18-0332 

7 

22-1072  ,  6-4747 

780 

4   21-2748 

5-1314 

7*5 

'5 

5-5091 

19-0585 

10 

14-2842   6-5158 

78i 

26§  21-8103 

5-4822 

29§ 

12-5224 

3*0310 

84  107 

9'5 

726 

H§ 

6-3578 

19-2610 

2I§ 

15-1020   6-8238 

782 

12  '  22-3992 

5-2460 

5 

I3-0735 

2*7197 

727 

20 

8-2449 

'9-4743 

'4 

16-9487 

7-2743 

783 

5 

22-5989 

5-3604 

5 

13-2880 

2-8079 

728 

7 

12-0582 

19-4487 

6 

207312 

77320 

784 

33§ 

22-8401 

5-6558 

35§ 

13-5663 

3-0685 

84  108 

9'5 

729 

6 

12-2298 

I9-9353 

5*  20-8299  i  8-2379 

7«5 

4 

23-0923 

5-2582 

73° 

6 

13-6788 

19-6279 

6 

22-3197   8-1139 

786 

7 

19-3062 

16-1252 

5 

10-1250 

3-9950 

73' 

7* 

5-5094 

20-8449 

6 

14-0600 

8-2881 

787 

IO 

19-6990 

16-2249 

8 

10-5269 

4-0460 

732 

5 

6-5203 

20-8148 

5 

15-0676 

8-3848 

788 

24§ 

19-9240 

16-8880 

27§ 

10-8363 

4-6/3' 

733 

'5 

11-5194 

20-8034 

13 

20-0268 

9-0055 

789 

25§ 

14-2654 

17-9988 

3o§ 

5-3733 

6-5144 

84  100 

9'5 

734 

10 

12-1098 

20-3930 

7 

20-6663 

8-6727 

79° 

7 

14-9728 

17-8254 

6 

6-0502 

6-2489 

735 

'4 

12-8747 

20-2494 

IO 

21-4418 

8-6268 

791 

7 

15-0408 

17-3297 

5 

6-0517 

5-7481 

736 

21 

7-22l8  !  2I-805O 

H 

15-6391 

9-4572 

792 

9 

16-6509 

i7'7S38 

9 

7-7040 

5-9595 

737 

5 

8-0755   ZI'4744 

5 

16-5280 

9-2347 

793 

22§ 

16-7906 

17-0795 

24 

7-7543 

5-2716 

84  IO2 

9'5 

738 

'9 

I3-0288   2I-I788 

15 

21-4779 

9-5697 

794 

4 

17-9220 

177577 

4* 

8-9674 

5-7960 

739 

3 

'3-«583 

21-6258 

3 

21-5491 

10-0293 

795 

7 

18-9715 

17*6246 

6 

9-9905 

5-5286 

740 

6 

13-2316 

21-1622 

6* 

21-6794 

9-5763 

796 

45§ 

19*0780 

17-0618 

44§ 

10*0198 

4-9535 

84  106 

8-9 

74' 

6 

I37352 

*''5495 

6 

22-1313 

10-0270 

797 

4 

19-9023 

17-2855 

742 

75§ 

6-6811 

22-8290 

59§ 

I4-9725 

10-4048 

84   88 

77 

798 

4 

20-5599 

17-7996 

4 

11*5866 

5-4942 

743 

6 

6-9028 

22-8050 

6 

15-1948 

10-4075 

799 

7 

20-5765 

17-4430 

6 

"'5557 

5-I359 

744 

18 

9-0680 

22-0475 

IO 

17-4387 

9-9325 

800 

13 

22-2609 

17-9502 

16 

13*2926 

5-4191 

745 

4 

17-4665 

10-31  19 

801 

7 

15-3109  18-8537 

4 

6*5190 

7-2242 

746 

6 

9-3278 

22-5813 

4 

17-6272 

10-4927 

802 

9 

17*4026  18-1457 

8 

8*5006 

6-2481 

747 

2I§ 

97255 

22-0962 

16 

18-0854 

10-0635 

803 

8 

17-5344  18-6740 

5 

8*7000 

67551 

748 

*4 

11-7780 

22*2002 

10 

20-1089 

10-4237 

804 

5 

18-4383 

18-6783 

4 

9*5981 

6-6408 

749 

8 

13-4689 

22-4949 

6 

21-7447 

10-9311 

805 

2O§ 

-.8-5516 

18-4128 

21 

9*6755 

6*3640 

84  105 

9'5 

750 

15 

7-8704 

23-2526 

8 

16-0988 

JO'9753 

806 

4 

20-4142 

18-4566 

4* 

11*5290 

6-1634 

751 

13 

7-9016 

23-2844 

6 

16-1272 

i  -0108 

807 

26§ 

21-8702 

18*2462 

27§ 

12-9433 

57627 

752 

13 

8-8066 

23-3064 

6 

17-0198 

i  -1482 

808 

13   22-4234 

18*2180 

10 

'3'49°4 

5-6631 

753 

8 

9-3472 

23-3802 

6 

17-5486 

i  -2858 

809 

28§  14-2679 

19-3565 

28§ 

S'SSiS 

7-8579 

84   99 

9'5 

754 

43§ 

9-5986 

23-3664 

35§ 

17-7994 

i  -3058 

84   90 

9-1 

810 

11   :  14-9185 

'9-8353 

7 

6-2601 

8-2485 

755 

15 

10-9455 

23-9063 

IO 

19-0683 

i  -0113 

III 

24§ 

16-5396 

19-2364 

24§ 

7-7889 

7-4430 

84  101 

9'5 

756 

4 

11-5172 

23-5995 

5* 

19-6722 

1  '7747 

812 

24§ 

18-9328  207963 

22 

10*3649 

8-6761 

757 

54§ 

13-5623 

23-0708 

49§ 

21-7688 

i  -5140 

84  97 

8-8 

8i3 

18 

207179 

20-0745 

'3 

12-0403 

7*7256 

758 

6* 

8-3635 

24'3475 

4 

16-4493 

12-1232 

814 

'9 

21-4102 

20-5742 

16 

12*7910 

8-1319 

759 

6 

8-6104 

24-7562 

4 

16-6417 

12-5592 

815 

'9 

22-4384 

20-6605 

'3 

13-8206 

8*0838 

760 

i7 

87267 

24-4266 

13 

16-8001 

12-2468 

816 

A* 

4 

22-5388 

20-7443 

4 

I3-9335 

8-1565 

761 

5* 

8-9897 

24-3485 

6 

17-0678 

12-2042 

817 

20 

I4-5I59 

217239 

20 

6-1070 

io-i735 

762 

5 

18*2033 

12-1039 

818 

18 

14-8718 

21-3672 

20 

6-4I35 

97747 

763 

IO 

11-0557 

24-4030 

9 

19-1124 

12-5175 

819 

1  1 

15-5496 

21-5852 

6 

7-"45 

9-9018 

764 

20 

11-3828 

24-6744 

1  1 

19-4017 

12-8288 

820 

17 

15-7466 

21-1350 

'3 

7-2496 

9-4269 

765 

23§ 

12-1410 

24-5566 

10 

20-1701 

12-8083 

821 

4 

16-3274 

21-0755 

3* 

7-8165 

9'2975 

766 

IO 

12-1631 

24-8016 

8 

20-1609 

13-0530 

822 

2I§ 

16-4040 

21-8830 

18 

8-0005 

10-0842 

767 

1  1 

'3'3596 

24-2880 

9 

21-4141 

12-6951 

823 

15 

17-4600 

21-5867 

'5 

9-0073 

9-6539 

768 

6* 

137923 

24-9057 

4 

21-7628 

I3-3598 

824 

6 

18-3291 

21-7647 

5 

9-8898 

97154 

769 

24 

8-4617 

25-4524 

13 

16-4076 

'3-2325 

825 

4 

18-7023 

21-5306 

826 

1* 

20-6921 

21-0944 

5 

12-1499 

8-7426 

58 

25-3419 

1-3567 

83  138 

9"° 

827 

6 

21-1627 

21*5847 

5 

12-6780 

9-1657 

57§ 

3-6824 

19-9448 

84  85 

9-0 

828 

7 

15-1228 

22-1549 

6 

6-7627 

10-5210 

58§ 

10-9180 

26-7366 

84  93 

8-5 

i  rtscau  interval  represents  yery  nearly  5'  =  igi«'j  of  R.A.  at  Dec.  +  84*,  and  2Z9"5  at  Dec.  +  85*. 

GRBKNWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUK,  1900 
ZONE    +    84°. 


857 


B.  D. 

v« 

B.  D. 

MBBL 

X. 

y. 

Diam. 

y- 

Ho. 

Mag. 

->  0. 

IMaro. 

*•               y- 

Dlaw. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  5h  om  to  5h  30™  —  contd. 

R.A.  5h  30™  to  6h  om  —  contd. 

Centre      R.A.  5h  o">  Dec. 

+  84°                R.A.  5h  30"  Dec.  +  85° 

Centre        R.A.  6h  o"  Dec.  +  84*            R.A.  sh  30™  De> 

=.  +  »5° 

Plate  4834.    1900, 

Feb.  22.         Plate 

4830.    1900,    Feb.  16. 

Plate  4786.     1900,  Jan.  18.       Plat*  4830.     1900,  Feb.  16. 

o 

m. 

1 

o 

m. 

829 

6       15-7698 

22-1649 

876 

6 

\  13-9621 

17-1604  1     8       22-9325 

57631 

830 

20           16-3885 

22-4536 

'9 

8-0583 

10-6508 

877 

'3 

5-4576     18-8941  |  17 

14-2736 

6-3528 

831 

5       16-5328 

22-5056 

3* 

8-2097 

10-6860 

878 

4*. 

5-6903     19-0706 

4 

14-4819 

6-5570 

832 

7       16-8308 

22-4384 

5 

8-4941 

10-5818 

879 

'4 

6-6413     18-8415 

16 

I5-4553 

6-4554 

833 

7       19-0113 

22-8559 

5 

10-7129 

10-7088 

880 

6 

6-6511     18-6864 

7 

I5-4837 

6-3075 

834 

10       14-3853 

23-8283 

8 

6-2528 

12-2779 

Ml 

5* 

6-8640     19-2904 

- 

15-6154 

6-9291 

835 

'4 

14-8745 

23-5I79 

9 

6-6987 

•9065 

882 

2I§ 

9-8081     18-4843 

26§ 

18-6403 

6-523I 

84    113 

9'4 

836 

20 

15-4746 

23-4949 

'3 

7-2905 

•8049 

883 

4* 

10-1049  i  I8-4449 

4 

18-9366 

6-5226 

«37 

5 

17-2615 

23-1452 

5* 

9-0099 

•2213 

884 

4 

10-8929     18-2395 

5 

197484 

6-4236 

838 

5 

17-8994 

23-0550 

5 

9-6350 

•0458 

885 

4 

9-8516 

19-9504 

7 

18-4896 

7-9835 

839 

6       18-4002 

23-I574 

4* 

10-1443 

•0863 

886 

'5 

10-6081 

I9'3i77 

19 

19-3234 

7-4566 

840 

19       19-5539 

23-5047 

'7 

II-334I 

i    -2814 

887 

11-1479 

18-8403 

18 

19-9204 

7-0542 

841 

18 

17-1730 

24-4265 

12 

9-0945 

12-5054 

888 

8 

12-6875 

19-1748 

16 

21-4019 

7-5879 

842 

25 

19-6816 

24-1785 

19 

I  1-5500 

1  1-9328 

889 

5 

5-6120 

20-5875 

7 

14*2019 
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6-9968 

22-6855 

17 

15-2964 

10-3136 

90.3     25-4384 

26-9040 

84      112 

9-0 

900 

4 

9-0371 
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Centre       R.  A.  6>>  om  Dec.  +  84"                R.A.  5h  30™  Dec.  +  S5' 

9°4 

4 

7-7720 

23-7788 

6       15-9163 

•5007 

Plate  4786.     1900,  Jan.  18.         Plate 

4830.     1900,  Feb.  16. 
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Centre       R.A.  6"  o<">  Dec.  +  84'              R.A.  6"  30"  Dec.  +  85* 
Plate  4786.     1900,  Jan.  18.        Plate  4818.     1900,  Feb.  9. 
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16-2968 

-* 
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. 
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873 
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1 

i  raeau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i9i«'3  ef  R.A.  at  Dec.  +  84*,  and  229«'5  at  Dec.  +  85°. 

ASTROORAPHIC  CATALOGUE. 


858 


GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE    +    84°. 


nioT>l 

DiHrn. 

B.D. 

"Wrt 

I  )l.'UM  . 

B.  D. 

No. 
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y. 

X* 

y> 
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y> 

x.                   y. 

No. 

Mag. 

R.A.  6h  om  to  6h  30m—  contd. 

R.A.  6h  om  to  6h  30m  —  contd. 

Centre       R.A.  6'"  o™  Dec.  +  84*              R.A.  6h  30™  Dec.  +  85' 

Centre       R.A.  6*  om  Dec.  +  84°                  R.A.  6>>  30™  Dec.  +  85° 

Plate  4786.    1900,  Jan.  1  8.         Plate  4818.     1900,  Feb.  9. 

Plate  4786.     1900,  Jan.  18.            Plate  4818.     1900,  Feb.  9. 
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15-9572 

22 

9-4757 
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12-7710 

8-3711 

57§ 

23-4836 
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Plate  4818.     No.  934.     The  6m  image  falls  on  a  r&eau  line.     The  diameter  given  is  that  of  the  3™  image. 
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i  rtstau  interval  represents  very  n»»rly  5'  =  1911-3  ef  R.A.  at  Dee.  +  S4',  »n<i  229«-5  at  Dee.  +  85'. 
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R.A.  6h  30m  to  7h  om 

R.A.  6h  3<Dm  to  7h  of0  —  contd. 

Centre         R.A.  7h  o™  Dec.  +  84'               R.A.  6>>  30""  Dec.  -f  85' 

Centre        R.A.  7h  o™  Dec.  +  84*                R.A.  6>>  30™  Dec.  +  85* 

Plate  48  19.     1900,  Feb.  9.          Plate  481  8.     1900,  Feb.  9. 

Plate  4819.     1900,  Feb  9.            Plate  4818.     1900,  Feb.  9. 
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25 

10-3193 

24-0285 

26* 

18-4565 

12-0742 

84    >43 

9'4 

1050 

3* 

7-9490 

16-8528 

7 

17-0383 

4-6507 

109 

5 

18-8259 

127107 

1051 

5 

17-5030 

4-9218 

no 

10 

21-6698 

12-3291 

1052 

4* 

8-4258 

16-8849 

8 

17-5095 

47455 

i  ii 

9 

14-2387 

13-2431 

1053 

4 

10-6166 

I6-5539 

7 

19-7256    4-7024 

I  12 

22 

6-453I 

25-5017 

25§ 

'4-4324 

13-0318 

84    134 

9'5 

1054 

3* 

10-9300 

16-0369 

5 

20-1043    4-2274 

113 

5 

"5-0533 

13-1152 

1055 

22§ 

11-2692 

16-4667 

393 

20-3845     4-7006 

84   146 

9'4 

"4 

6 

15-2239 

I37541 

1056 

6 

12-2636 

157324 

12 

21-4680    4-1029 

"5 

7 

IS743I 

I3-5756 

1057 

ii 

12-9705 

16-2286 

17 

22-1025     4-6857 

116 

29§ 

8-2756 

26-1267 

26§ 

16-1574 

13-8898 

85    100 

9"' 

1058 

3* 

57763 

18-3421 

9 

14-6931     5-8444 

117 

5* 

9-9230 

25-5849 

'4 

17-8609 

13-5639 

1059 

20 

7-1740  '  18-0456 

23§ 

16-1172     5-7330 

84  137 

9'5 

III 

7 

10-3940 

25-1407 

15 

18-3866 

13-1873 

1060 

6 

16-6386     5-9885 

ii  19 

5 

18-7786 

13-4738 

1061 

6 

8-4588     18-0920 

10 

17-3848     5-9471 

1062 

4 

19-8053     5-6969 

84    '45 

9'3 

56§ 

24-5548 

8-4023 

84    '49 

9-3 

1063 

25§ 

10-7660     17-0345 

36§ 

19-8117     5*199° 

65S 

26-8025 

8-0732 

84    152 

8-0 

1064 

4 

11-7289     I7-5448 

i5 

20-6981     5-8299 

4«§ 

7-8656 

26-5097 

85      99 

9-0 

1065 

3* 

12-2547     16-9194 

7 

21-3053     5-2778 

1066 

2I§ 

7-4414    19-0238 

25§ 

16-2547     6-7366 

84    138 

9'  5 

1067 

6* 

7-5003 

19-1949 

18 

16-2939    6-9140 

1068 

9 

16-8205 

6-3302 

R.A.  7h  om  to  ;h  som 

1069 
1070 
1071 

6 
3* 

9'6345 
107321 

107735 

18-41  10 
17-9099 
18-1855 

'4 
16 

5 

18-5094 
19-6619 
19-6677 

6-4156 
6-0630 
6-3379 

Centre       R.A.  7h  om  Dec.  +  84*               R.A.  7h  3Om  Dec.  +  85" 
Plato  4819.     1900,  Feb.  9.        Plate  5295.     1900,  Dec.  13. 

1072 
1073 

4 
'9 

12-1399 

12-7797 

18-4293 
17-8852 

5 
30§ 

209918     6-7598 
21-6966    6-3035 

1120 

16 

14-1692 

14-4619 

22 

4-7882 

2-9965 

• 

m. 

1074 

13 

6-0783     20-0643 

aog 

H7673      7-5920 

II2I 

9      14-5479 

14-2852 

8 

5-I397 

27701 

1075 

4      177625      7-3322 

I  122 

4 

16-1930 

14-1790 

1076 

4       '7-9055      7"7"3 

1123 

9 

I7-557I 

H'3435 

5* 

8-1292 

2-4336 

io~7 

4      20-5547      7-7869 

I  124 

5 

17-6133 

14-4644 

5*      8-2021 

2-5434 

/   / 

1078 

3* 

13-2772 

18-9864 

7       22-0475       7-46°4 

1125 

27§ 

21-3927 

14-7367 

37§     11-9849 

2-3165 

84    '54 

9'4 

1079 
1080 

24§ 

6-0858 

20-4921 

25§        '47197 

5       14-9080 

8-0170 
8-1537 

I  126 
1127 

'3 
24 

217346 
23-0703 

14-6636 
I4-8475 

13       12-3125 
3i§     13-6614 

2-2015 
2-2066 

84    158 

9'4 

1081 

4*      6-9661 

20-7469 

7       15-5597 

8-3858 

1128 

5 

H'5793 

15-2100 

1082 

4t  .    8-1112 

20-3678 

'3       l6'744'       8''59' 

I  129 

6       I7-4998 

15-4878 

4*      8-2252 

3-5753 

1083 

6       19-2724 

8-0095 

I  130 

15       18-5121 

157552 

18     :    9-2636 

3-7061 

1084 
1085 

12 

12-1502 

19-8082 

2O§        2O-8226 

5     ,'4'32'7 

8-1299 
9-3490 

1131 

1132 

7       18-8875 
14       15-8306 

15-4354 

16-5029 

7        9"5922 
19        6-7050 

3-3401 
4-8001 

84    148 

9'5 

1086 

5      16-4677 

9-5496 

"33 

5       20-9613 

16-5483 

5 

11-7938 

4-1710 

1087 

4      20*0245 

9-9106 

1134 

8       16-2626 

17-9448 

'5 

7-32*7 

6-1754 

1088 

18 

12-1286 

20-8032 

24§     20-6723 

9-1122 

1135 

5       I7-I399 

17-2281 

1089 

3*      6-4303 

23HI74 

7       14-6792 

10-9625 

1136 

5 

16-2727 

18-3362 

4*      7-3827 

6-5611 

1090 
1091 

-* 
/ 

6 

9-5861 
11-7267 

22-5165 
22-2276 

'3 

12 

17-9280 
20-0860 

10-4802 
1  °'47  34 

U37 
1138 

ii 

39§ 

16-391  1 
18-0705 

18-9440 
18-9763 

15        7-5803 

42§           9-2504 

7-1470 
6-9578 

84    152 

8-0 

i  reseav.  interval  represents  very  nearly  5'  =  igi1^  of  E.A.  at  Dec.  +  84*,  and  H9I-5  at  Dec.  +  85*. 
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GREENWICH  ASTUOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    84° 


B.  D. 

B.  U. 

X. 

y- 

DlHUl. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

NO. 

Diam. 

X. 

X, 

No. 

Mag. 

R.A.  7h  om  to  7h  30™  —  contd. 

R.A.  7h  30™  to  8h  om  —  contd. 

Centre        R.A.  7h  om  Dec.  +  84'               R.A.  7h  3Om  Dec.  +  85* 

Centre        R.A.  8h  o™  Dec.  +  84*                R.A.  7''  30'"  Dec.  +85° 

Plate  4819.     1900,  Feb.  9.          Plate  5295.     1900,  Dec.  13. 

Plate  4872.    1900,  March  30.        Plate  5295.     1900,  Dec.  13. 

m 

o 

m. 

"39 

5* 

21-5772 

18-2752 

5* 

12-6315 

5-8005 

1185 

9 

9-8927 

17-4205 

6 

18-7874 

5-3/31 

1  140 

7 

14-2393 

19-5117 

7 

5-5230 

7'9933 

1186 

37§ 

12-3692 

I7-7338 

43§ 

21-2049  :    5-9948 

84  171 

9'3 

114.1 

4 

14-5604 

19-7761 

1187 

7 

13-4814 

17-5413 

6 

22-3317       5-9458 

1142 

29§ 

15-8857 

'9-5955 

38*5 

7-1664 

7-8595 

84      149 

9'3 

1188 

4* 

6-6366 

18-1888 

4* 

15-4613       5-7267 

"43 

5 

16-7415 

19-9287 

4* 

8-0587 

8-0808 

1189 

6 

6-6558 

18-1943 

5 

15-4766      5-7319 

"44 

15 

16-9262 

19-2436 

'9 

8-1492 

7-3735 

1  190 

5* 

8-5892 

18-1395 

4* 

17-4016       5-9238 

"45 

23 

22-1678 

19-5025 

2I§ 

13-379° 

6-9403 

84     157 

9'4 

1  191 

7 

8-8760 

18-0443 

5 

17-6999       5-8638 

1  146 

9 

14-4914 

20-2650 

9 

5-8726 

8-7060 

1  192 

94§ 

12-0312 

18-2298 

9°§ 

20-8079      6-4452 

84    169 

6-0 

"47 

9 

15-2491 

20-8415 

10 

6-6988 

9-I773 

"93 

23§ 

8-7467 

19-0398 

20§ 

17-4462      6-8363 

84  167 

9  "4 

1148 

20 

16-3440 

20-2318 

22 

7-7025 

8-4278 

84      150 

9'5 

"94 

5 

9-2143 

19-7578 

4 

17-8185 

7-6074 

"49 

5* 

20-4065 

20-3566 

4* 

11-7460 

8-0188 

"95 

15 

9-8364 

19-9060 

'3 

18-4163 

7-8328 

1  150 

8 

14-0095 

21-6287 

12 

5'5736 

10-1238 

1196 

5 

10-1611 

19-6122 

4* 

18-7781 

7-5819 

1151 

16 

14-5809 

21-0656 

18 

6-0655 

9-4883 

"97 

'5 

10-4757 

'9'5595 

'4 

19-0962 

7-5692 

1152 

6* 

16-4265 

21-9888 

5* 

8-0158 

10-1609 

1198 

6 

10-6140 

19-8536 

5 

19-1985 

7-8782 

"53 

1  1 

22-1846 

21-0573 

12 

13-601  1 

8-4778 

"99 

7 

13-6889 

19-1239 

6 

22-3375 

7-5422 

"54 

8 

16-6179 

227447 

6 

8-3055 

10-8859 

84      '5' 

9'5 

I  ZOO 

5 

13-7100 

'9'3358 

5* 

22-3315 

77554 

"55 

3°§ 

18-4679 

22-8650 

32§ 

10-1536 

10-7628 

84      '53 

9'3 

I2OI 

'4 

9-4708 

20-5298 

6 

17-9778 

8-4042 

1156 

8* 

19-7436 

22-6171 

6 

11-3881 

10-3471 

I2O2 

6 

10-1441 

20-2794 

-* 

18-6765  i    8-2353 

"57 

9 

22-3508 

22-2455 

1  1 

13-9198 

9'6353 

I2O3 

6 

11-9905 

20-8514 

5* 

20-4324 

9'°383 

1158 

'4 

15-1682 

23-4549 

20 

6-9615 

11-7818 

I  204 

6 

6-2631 

21-8518 

5 

14-6278 

"59 

8 

18-3652 

23-9225 

7 

10-1927 

1  1-8209 

1205 

16 

6-6274 

21-7501 

9* 

15-0010 

9-2546 

1  1  60 

35§ 

21-6783 

23-0535 

3'§ 

13-3609 

10-5245 

84      156 

9-0 

1206 

2I§ 

8-7752 

21-3705 

17-1798 

9''494 

84    165 

9'5 

1  161 

6 

17-5007 

24-3813 

7 

9-3981 

12-3921 

I2O7 

7 

9-7110 

21-2686 

6 

18-1202 

9-1647 

1162 

ii 

17-8469 

24-0818 

1  1 

9-6991 

12-0475 

1208 

7 

107713 

21-9667 

5 

19-0843 

9-9958 

"63 

10 

21-2234 

24<6553 

1  1 

13-1214 

12-1725 

I2O9 

37§ 

12-3582 

21-2005 

37S 

20-7535 

9-4337 

84    170 

9'3 

1  164 

'7 

21-4820 

24-1631 

'9 

13-3140 

11-6508 

84      155 

9'  5 

1210 

5-8296 

22-9182 

12 

14-0603 

10-3148 

84    '59 

9'3 

1  165 

10 

18-9108 

25-2067 

7 

10-9023 

13-0258 

121  1 

6* 

6-0037 

22-2433 

6 

14-3214 

9-6666 

1  1  66 

5* 

20-7339 

25-5156 

4* 

12-7480 

13-0877 

1212 

76§ 

10-1264 

22-3490 

70$ 

18-3953 

10-2892 

84    168 

7-8 

— 

1213 

5 

12'4347 

22-6549 

4* 

20-6446 

10-8873 

3° 

'7553 

5-9968 

84    '45 

9'3 

1214 

5 

6-6892 

23-4727 

4* 

14-8455 

10-9758 

52§ 

26-1905 

17-2564 

84    163 

9-0 

1215 

5 

9-8641 

23-1250 

4* 

18-0390 

11-0283 

98§ 

26-7026 

23-4854 

84    168 

7-8 

1216 

1  1 

11-1713 

23-6492 

7 

19-2680 

11-7138 

48§ 

25-0080 

26-1464 

85    117 

8-9 

1217 

5 

6-1956 

24-6774 

5 

14-2009 

12-1056 

1218 

5 

7-8010 

24-1244 

6 

15-8604 

11-7583 

1219 

'9 

9-0717 

24-0445 

'5 

I7-I347 

11-8423 

R.A.  7h  3om  to  8h  om 

1220 
1221 

'9 

5* 

9'445' 
9-8117 

2473'5 
24-5483 

'7 
5 

17-4191 
17-8060 

12-5684 
12-4388 

Centre       R.A.  8h  o'«  Dec.  +  84°               R.A.  7h  30""  Dec.  +  85* 

1222 

7 

12-7098 

24-7591 

8 

20-6525  i  13-0063 

Plate  4872.    1900,  March  30.      Plate  5295.     1900,060.13.      . 

1223 
1224 

10 
10 

6-5673 
7-6906 

25-0335 

25-8285 

8 
10 

14-5250 

15-5404 

12-5039 
I3-4355 

x 

O 

m. 

1225 

8 

8-4159    25-5069 

6 

16-3010 

13-2099 

1  167 

5 

67555 

14*0280 

1226 

45§ 

9-1705 

25-3529 

37§ 

17-0697 

13-1500 

85    "7 

8-9 

1  1  68 

/• 

6 

7-8870 

14-6806 

4* 

17-1424 

2-4022 

1227 

6 

13-7876 

25-1603 

7 

21-6708 

13-5387 

1169 

20 

7-9710 

14-8107 

20 

17-2107 

2-5420 

84   164 

9'5 

1170 

20 

8-8548 

H'8393 

21 

18-0832 

2-6801 

57§ 

23-4488  ,    6-4458 

84    '73 

8-8 

1171 

7 

n-6i8i 

14-0806 

5*    20-9241 

2-2759 

63! 

26-5859  ;  9-6773 

84    178 

8-9 

1172 

20       13-0003 

14-5160 

17      22-2963 

2-8898 

6o§ 

26-3629  12-4694 

84    179 

8-3 

"73 

14      13-5025 

14-7809 

9      22-6999 

3-2106 

42§ 

5-1610    23-2161 

84    156 

9-0 

"74 

i  i  *7  r 

3o§       5-4700 

15-4068 

28§ 

14-6548 

2-8173 

84    1  60 

9'5 

1  175 

17         6*3210 

15-91  18 

'4 

'5-4328 

3-4250 

1  176 

2O§        11-5514 

I5-33I5 

20       20-6975 

3-5077 

"77 

5         5'435' 

16-4236 

5      14-4902 

3-8226 

R.A.  8h  om  to  8h  30"' 

1178 
"79 

37§       7-1819 

5*  ;    7-5442 

16-6296 
16-8271 

37§     16-1995 
4      16-5330 

4-2451 
4-4866 

84    161 

9'3 

Centre        R.A.  8h  o"»  Dec.  +  84'                R.A.  &  3011  Dec.  +  85° 

1  1  80 

44§       8-0395 

16-4582 

42§     17-0708 

4-1850 

84    163 

9-0 

Plate  4872.     1900,  March  30.       Plate  4801.    1900,  Jan.  25.    . 

1181 

26§       8-3857 

16-1018 

3'§     I7-4598 

84    1  66 

9'3 

I 

i 
0                                111. 

1  182 

¥    t    Q-» 

9 

mitfl 

0-5500 

17-1642 

9       !5'5034 

4-6971 

1228 

18 

15-5108     147479 

16 

6-0892 

3-1619 

1153 

1184 

23s 
6 

8-3162 

17-1071 
17-3918 

23§     16-3097 
5       17-2276 

474'7 
5-1442 

84    162 

9'5 

1229 

1230 

4 
4 

16-1169     '47749 
17-1083     14-3157 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i9i«-3  of  R.A.  at  Dee.  +  84*,  and  229''5  at  Dec.  +  85*. 

GBBKNWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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ZONE    +    84° 


Diam.              i.                     y. 

x.                  y. 

B.D. 

B.  D. 

No. 

hiain. 

No.             Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

I'iani.              r. 

y. 

No. 

M»E. 

R. 

A.  8h  om  to  8h  30°-  —  contd. 

R.A.  8h  d*  to  8h  30°-—  contd. 

Centre        R.A.  8t>  o*->  Dec.  +  84*                R.A.  8h  30°-  Dec.  +  85* 

Centre        R.A.  8>>  o°>  Dec.  +  84°             R.A.  8»-  30™  Dec.  +  85' 

Plate  4872.   1900, 

March  30.       Plate 

4801.     1900,  Jan.  25. 

Plate  4872.    1900, 

March  30.       Plate  4801.     1900,  Jan.  25. 

m. 

g 

m. 

1231 

18 

'7-1575 

14*2816 

15 

7^575 

2-4773 

1290 

12 

21-9494 

23*2372 

9     j  13-6131 

10*7060 

1232 

6* 

22-53i5 

I4-7645 

5 

13-0468 

2*2315 

1291 

7t 

I7-I445 

24*4413 

8      ,    9-0120 

12-5490 

1233 

-5 

1  4-04-  5 

8 

4-7976 

4-5255 

1292 

5 

18-0313 

2V5567 

7        9'9°85 

12*5409 

1234 

-4 

18-8656 

20.o.  .0 

15-7965 

T   •*••>•"•••>  • 

12 

If 

9-5527 

37479 

1293 

1  1 

19-4350 

24-4322 

10 

11-2824 

12*2285 

1236 

-9 

20  8556 
14-5309 

3     34 

16*8760 

1 

18 

11-4503 
5*4066 

5-4029 

84      172 

9'5 

g5§ 

3-1095 

7*0804 

84     169 

6-0 

1237 

21        115-5510 

16*3969 

19 

6*3510 

4*7911 

7i§ 

17769 

11*4183 

84    1  68 

7*8 

1238 

9 

18-6936 

16*9352 

6 

4-8993 

76$ 

24-6680 

17-9968 

84    1  86 

8-0 

1239 

21 

21-4256 

16*1949 

20 

12*1444 

37963 

52§ 

19-5328 

26-8417 

85    127 

9*0 

1240 

59§ 

I4-6515 

17-8965 

46$ 

5*6616 

6*3965 

84      173 

8*8 

1241 

6 

16*1959 

-  •  1  009 

4* 

7*0832 

5-4002 

1242 
1243 

8 

Q 

16*6300 
16*7507 

7*2584 
7*8005 

6 

_* 

7-5366 
7*7268 

6*0194 

R.A.  8b  30"-  to  9h  o-1- 

1244 

i  ~  '982  8 

7-9212 

6 

8-9638 

C"Q7  "2  8 

Centre        R.A 

.  o"  o">  Dec.  +  84'                R.A.  8"  -jo"*  Dec.  +  85' 

1245 
1246 

2 

-9"4979 
20-2916 

7-8916 
7-2739 

1  5 
'9 

10-4643 
1  1*1668 

•  *~  3Q2 

5*0190 

84      1  80         9-5 

Plate  4873.    1900, 

March  30.         Plate  4801.    1900,  Jan.  25. 

1247 
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20-3179 

17-6584 

9 
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5-3983 

o 
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21*8232 

17-3647 

5 

12*6972 
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8 
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14*8586 
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10 
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12 
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18-1164 

4* 
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5 
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9 
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1298 
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14*7773 

1253 
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9'3 
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3* 
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84   199 

8-6 

I255 

12           22-4999 

18*8266 

10 

13*5620 

6*2600 
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8 
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15*0940 

7 

14-1008      2*4930 

1256 

8       22-6559 

18*4099 

7 

13-6614 

5*8264 

1302 

6 

6-3698 

15-6605 

6 

I5-5-94 

3'H4° 

1257 

-* 
i 

227306 

18*1681 

6 

13-7045 

5-5773 

1303 

5 

6-4379 

15*6022 

5 

I5-5931 

3*1961 

1258 

21 

15-5293 

19-5525 

17 

67544 

7-9196 

84      I74 

9*2 

1304 

16 

9-597I 

16-1979 

15 

18*6539 

4*1828 

1259 
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15*7042 

19*5166 

28§ 

6-9227 

7-8599 

84      175 

9'2 

I3°5 

20 

12*0903 

1  6*06  1  1 

23 

21-1459 

4-3595 

84   195 

9-5 

1260 

4 

17*0518 

19-2670 

4* 

8*2243 

7-4325 

1306 

1  5 

13-5832 

16-9968 

13 

22-5093 

5'4757 

1261 

10 

17-2323 

-9-7467 

9 

8*4678 

7-8818 

1307 

63§   j 

6-6874 

17-5380 

5°§ 

15-5986 

5*1465 

84    1  86 

8*0 

1262 

1  1        17*5636 

19-9271 

7 

8-8193 

8-0173 

1308 

7 

8-8228 

17-4245 

7 

177335 

5-3026 

1263 

10       18*2859 

19*1074 

1  1 

9'4Z44 

7-1067 

1309 

13 

10*5192 

17-8050 

12 

19-3682 

5*8911 

,264 

13     19-6244 

!9"9552 

10 

10-8658 

77678 

1310 

6 

11-4945 

17-2851 

5 

20-4001 

5-4980 

1265 

25§     20-44-9 

19*4264 

20§ 

i  i'6ioi 

7-1309 

84    181 

9'5 

I3H 

4 

12*6039 

17-5113 

1266 

40^     20-8989 

19-9805 

28*; 

12-1309 

7-6202 

84    183 

9*2 

1312 

5 

6-3078 

18-4747 

5 

15*1036 

6*0288 

1267 

7       20*9197 

i9-9693 

6 

12-1502 

7*6060 

1313 

9 

67875 

18*6147 

9 

15-5616 

6-2280 

1268 

6       16*1422 

20-2713 

6 

7-4598 

8*5498 

19 

7-5684 

18*2647 

16 

16*3816 

5-9775 

84    189 

9'4 

1269 

33§     16*6259 

20-6482 

H§ 

7-9880 

8*8581 

84    177 

9'4 

1315 

5 

9*6866 

18*6849 

5 

18*4306      6*6615 

12-0 

10       I7-2493 

20-8176 

7 

8-6277 

8-9406 

1316 

•3 

9-9655 

18*4611 

12 

18*7351      6*4734 

84    192 

9'5 

1271 

39§     18*1720 

20-7054 

28§ 

9-5290 

87075 

84    178 

8-9 

1317 

5 

12-2392 

18*2151 

5 

21*0200          6*5158 

I17J 

6      22-6289 

20-0950 

8 

13-8620 

-•,-003 

1318 

4 

13-2437 

18-1229 

3 

22-0315          6-5496 

1273 

16       15*9865 

21*2064 

'3 

7*4296 

9-4973 

84    176      9-5 

1319 

4* 

13-4048 

18-4492 

3* 

22-I508          6-8970 

1274 

7     ,17-4195 

21-9477 

6 

8-9500 

10*0403 

1320 

5 

13*6106 

18-1888 

4 

22*3825          6*662I 

"*75 

-5       18-5527 

21*2002 

10 

9-9718 

9"  '444 

1321 

6 

13-9048 

18*4659 

4 

22-6404          6-9723 

1276 

20 

20*6594 

21-9520 

13 

12*1602 

9*6061 

84    182  |    9-5 

1322 

5 

5*4890 

19*0395 

6 

I4-22l6          6-4874 

1277 

10 

21*2333 

21  -4200 

8 

12*6572 

9*0010 

84    184       9-5 

1323 

H 

7*0090 

19-2186 

10 

15*7O7O          6*8542 

1278 

7 

21-2652 

2  1-4086 

6* 

12*6876 

8-9840 

1324 

21 

7*1638 

19-3640 

I9f 

15*8420          7-OI73 

84    1  88 

9'5 

1279 

24 

21-3688 

21-5886 

i9§ 

12-8137 

9'  -494 

84    185      9*5 
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3i§ 
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19-0153 

26§ 
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4 
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6 
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5       21-2036       8*5973 

1282 

13 
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7 
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17 
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22-7747 

13 
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7'5336 

21-1224 
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4* 
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16*271  I 

23'5755 

8*0317 

11-8056 

1332 

21 

9-4564 

21*9163 

i8§     17-7960      9*8400 

84    191 

9'3 

1287 

8 

17*3401 

23-2757 

7 

9-°5°5 

11-3661 

1333 

6 

11*1084 

21-2665 

7     j  19-5  162       9-4010 

1288 

5 
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12*5205 
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7°§     20'9449      9-3692 

84    196 
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5  2^ 

18*3065 

23-5044 

43§  ; 
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1  1-4620 

84    179      8-3 
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6 

7-2061 

22*0480 

6       15-5452      9-6886 

i 

i  rcseau 

interval  represents  very  nearly  5'  =  igi1^  of  R.A.  at  Dee.  +  84°,  and  229"*5  at  Dec.  +  85°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E   +  84°. 


B.D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

V- 

Diam.             x. 

y- 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

i 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  8h  3om  to  9h  om—contd. 

R.A.  9h  om  to  9h  30™  —  contd. 

Centre       R.A.  gh  0^  Dec.  +  84°                  R.A.  8h  30"  Dec.  +  85* 

Centre      R.A.  9h  om  Dec.  +  84°               R.  A.  9h  3om  Dec.  +  85° 

Plate  4873.     1900,  Marcli  30.         Plate  4801.    1900,  Jan.  25. 

Plate  4873.    1900,  March  30.          Plate  4879.    1900,  April  i. 

m. 

0                                    "I. 
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4* 
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5* 

8-1973 

25-9394 
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28 
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55§     24-5860 

14-4528 

84    218 

8-3 
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5* 

12  8167 

25-6589 

6      20-6590 
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46§     "57284 

1-0300 
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9-2 
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87 
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22-6810 
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23-2132 

26-0990 
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8-0 

R.A.  oh  om  to  9h  30m 

9                                        if           \J 

Centre        R.A.  9h  om  Dec.  +  84°              K.A.  gh  30""  Dec.  +  85° 

R.A.  9h  30m  to  ioh  Om 

Plate  4873.    1900,  March  30.       Plate  4879.     1900,  April  i. 

Centre       R.A.  io>>  o-n  Dec.  +  84*                 R.A.  9h  3om  Dec.  +85° 

£.  J. 

u 

m. 

Plate  6024-     *9^^»  -April  6.           Plate  4"79*     *9^^i  April  i. 

'355 

5 

I5-5730 

14-1942 

6f 
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28 
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9 
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•359 

3* 
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5* 
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5 
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18 
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15-5380 
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3-3541 
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4 
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H'7743 
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10 
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16 
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6 
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6 
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n 
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7 
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5* 
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4* 

I7-3748 

3-3695 

i364 

45§ 

18-6176 

16-2979 

65§ 

9-4668      4-2591 

84     206 

8-0 

1406 

10     '    9-2917 

15-1  400 

'3 

18-5957 

3-2147 

'365 

3* 

20-4902 

16-4246 

4* 

11-3425      4-1406 

1407 

n     '    9-6052 

15-6167 

I? 

18-8423 

3-7300 

1366 

6 

13-0650 

4-3644 

1408 

3i§     10-2677 

15-2952 

58§ 

I9-5439 

3-4963 

84    223 

8-8 

1367 

20 

I4-9203 

17-0060 

35 

5-8939      5-4435 

84     2OI 
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6* 
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17 
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21 
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12 
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37122 
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3* 
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5 
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17-8558 

69§ 
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84      212 

8-5 

1412 
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16-5  189 

S4§ 

I4'7524 
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84    217 

87 
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6 
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15 
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'4'3 

4*      5-6702 

16-1446 

4* 

'4-8723 

3-7293 

1372 

4* 
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5* 

6-2807       6-3634 
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14     i    6-2289 

16-6892 

15 

15-3536 

4-3488 

1373 

4* 

15-1838 

17-9941 

4* 

6-2836      6-3886 

1415 

6f      9-8924 

16-0377 

6* 

19-0731 

4-1878 

'374 

5       16-9015 

18-7927 

7 

8-0894      6-9580 

1416 

4       12-6164 

16-1874 

•375 

28§     17-4761 

18-5840 

4'§ 

8-6319       6-6744 

84     204 

9'3 

1417 

37§       5-2597 

17-3857 

55§ 

14-3015 

4-9116 

84    213 

8-3 

1376 

4*     18-0045 

18-5365 

5 

9-1522       6-5622 

1418 

20§ 

7'4598 

17-1936 

37§   ;  16-5089 

5-0103 

84     221 

9'5 

1377 

15 

18-2774 

18-4471 

20 

9-4083       6-4368 

1419 

4* 

7-9241 

17-5186 

3*  :  16-9277 

5-3923 

1378 

H 

I9-450I 

19-0173 

22 

10-6450       6-8492 

1420 

7 

9-9425 

17-3249 

8f     18-9541       5-4688 

1379 

4* 

19-2958 
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6 

10-5312       7-1870 

1421 

5       11-4321 

17-6513 

5*    20-3862 

5-9846 

1380 

5 

15-2948 

20-1042 

«3 

6-6661       8-4651 

1422 

6       n'7357 

I7'4I54 

6      20-7161 

5-7917 

1381 

4t     i8'33>3 

20-7147 

9 

9-7586      8-6776 

1423 

5 

11-8870 

17-8054 

5      20-8155 

6-1979 

1382 

21          19-1310 

20-2139 

3«§ 

10-4845      8-0759 

84     208 

9'5 

1424 

5 

12-7879 

17-0835 

5*    21-8044 

5-5997 

1383 

2O 

19-0940 
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84     207 
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1425 
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i  rtstmu  iuterral  r»pres«nts  very  nearly  5'  =  igi1^  of  R.A.  at  Dec.  +  84*,  and  229»'5  »t  Deo.  +  85*. 
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B.D. 

B.D. 

No. 

Diam.            x. 

y. 

Diam.             x. 

y- 

No. 

Diam.             x.                     y. 

Diam.             x. 

y. 

No. 

-Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  9h  30™  to  ioh  om  —  contd. 

R.A.  ioh  om  to  lo-1  30"-  —  contd. 

Centre      R.  A.  io»>  o™  Dec.  +  84*               R.A.  9h  30™  Dec.  +  85* 

Centre        R.A.  ioh  om  Dec.  +  84*            R.A.  ioh  30™  Dec.  +  85* 

Platfi  6024.     1902,  April  6.           Plate  4879.     1900,  April  i. 

Plate  6024.    1902,  April  6.       Vlate  4918.    1900,  April  21. 

m. 

m. 
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4 
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6 
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7 
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4 
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6 
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7-5376 

1478 

ii 

16-5500     16-7648 

16 

7-5870 

5-0716 

'431 

4*  1    6-1422     20-6569 

4*     H7483 

8-2712 

'479 

'3 

17-1982     17-1245 

20 

8-2760 

5-3458 

1432 

5     j    7*3228     20-6153 

6       15-9200 

8-3827 

1480 

4 

9-8292 

5-2756 

'433 

7 

9-5400    20-6768 

6t     18-1143 

1481 

4* 

14-9260 

18-0480 

4 

6-1405 

6-5537 

'434 

14 

13-0268     20-3239 

17 

2  1'6  I  60 

8-8412 

1482 

6 

7-5394 

6*1758 

'435 

20 

5-9848 

21-9850 

22S 

14-41  57 

9-5649 

84     2I4 

9'5 

1483 

24§ 

18-6480 

18-8700 

23§ 

9-9354 

6*8939 

1436 

26§ 

7-3001 

21-9045 

37§     I57305 

9-6595 

84     220 

9-3 

1484 

5* 

19-3835   '.  18-2160 

7 

10-5808 

6-1489 

'437 

'5 

7-8201 

21-8580 

i6§     16-2505 

9-6823 

1485 

4 

19-4344     18-7893 

6 

10-7060 

67135 

5     !    8-8731 

21-1264 

5*     I7-3944 

9'°933 

1486 

10 

20-8993     18-5310 

'4 

12-1266 

6-2694 

'439 

2I§        12-1523       2I-I92I 

35^     20-6355 

9-5908 

84      226 

9'4 

1487 

7 

21-3875 

18-5224 

12 

12-6096 

6*1985 

1440 

4*       6-5905   ,22-3957 

4*     14-9637 

10-0561 

1488 

4 

57535 

7"4239 

1441 

9      10-8703     22-0008 

16       19-2569 

10-2229 

1489 

4t 

16-8461 

19-4947 

6 

8-2300 

77438 

1442 

17      11-8351     22-4843 

18      20-1513 

10-8303 

1490 

J5 

18-8056     19-1737 

20§ 

10-1303 

7-I748 

84     23S 

9'4 

'443 

4*      5-9170    23-3401 

5       14-1702 

10-9012 

1491 

17 

20-8510     19-9990 

20§ 

12-2649 

77338 

'444 

9-2920    23-4349 

7      '7-5031 

i   -4391 

1492 

6 

14-8598     19-9748 

II 

6-3203 

8-4711 

'445 

4*     10-2339    23-4481 

4       18-435° 

i   -5750 

'493 

6 

6-5514 

8-5655 

1446 

20§     11-9745     23-5259 

22§        20-1532 

i   -8801 

'494 

5 

8-3412 

87850 

'447 

15       12-1924  123-5308 

19          20-3672 

i   -9136 

'495 

3* 

17-0864 

20-6047 

6* 

8-6105 

8-8162 

1448 

42§               6-3739      ;    24^370 

5'§     J4'5324 

i    651  1 

84    215       8-8 

1496 

26§ 

18-2377 

20-0053 

3'§ 

9-6728 

8*0709 

84     233 

9'4 

'449 

5°§       7-963° 

24-3850 

72§     16-0647 

12-2037 

85    151       8-5 

'497 

'4 

19-1711     20-6384 

'5 

10-6790 

8-5818 

1450 

17        8-9940 

247256 

18       17*0377 

12-6802 

1498 

r 

16-3144  ;  21-5295 

6 

7-9583 

9-8285 

1451 

5'§       7-3555 

25-6528 

74§     '5-2954 

13-3823 

85    150 

8-0 

'499 

8 

18-1913  ;  21-4497 

9 

9-8107 

9*5105 

1452 

5       15-8891 

13-6356 

1500 

8 

18-4481     21-2658 

12 

10-0402 

9-2963 

'453 

14       11-1791 

25-4734 

17       19-1067 

13-7055 

1501 

16 

21-8164    21-7406 

i6§ 

I3-4435 

9-3386 

'454 

4*     '  3'  '299 

25-3822 

5! 

21-0529 

13-8765 

1502 

6* 

217791     22-0166 

9      '3-4447 

9-6172 

'455 

4°§      i3-9235 

25-1825 

48§     21-8662 

13-7769 

85    '54 

8-9 

'5°3 

4* 

15-6203     21-9846 

6 

7-3285 

10-3686 

1504 

>7§ 

15-6074   22-1479 

2I§ 

7-3360 

10-5320 

74§ 

18-5808 

1-5772 

84     222 

8-0 

1505 

2I§ 

17-7027     22-2367 

25§ 

9-4274    10-3536 

84     231 

9'5 

38 

26^4266 

3-2994 

84     237 

8-5 

1506 

4 

9-6603     10-3692 

'53§ 

26-3498 

12-3926 

84     234 

5-0 

1507 

26§ 

18-0453 

22-0088 

34§ 

9-7362     10-0849 

84     232 

9'4 

5i§       3-3231     18-2007 

84     212 

8'5 

1508 

'3 

187335 

22-1800 

13 

10-4406    10-1673 

1509 

8 

14-5999 

22-9075 

ii         6-4335       1-4152 

R.A.  ioh  om  to  ioh  3 

Om 

1510 

I05§ 

18  1838 

23-2190 

I20§ 

10-0260      1-2669 

84     234 

S'o 

Centre      R.A.  ioh  o"  Dec.  +  84*                R  A.  ioh  30™  Dec.  +  85* 
Plate  6024.     1902,  April  6.         Plate  4918.     1900,  April  21. 

1511 
1512 

'5'3 

8 
>3 
37§ 

18-1932 
19-2656 
20-0432 

23-8093 

23-8065 
24-1061 

10 

15 

3>§ 

10-1124      1*8530 
11-1753      17138 
11-9845      1-9084 

85      '64 

9'5 

.                     m. 

1514 

5 

13-5718      1-1683 

1456 

6 

14-2315  1  14-2656 

7 

4-9688 

2-8872 

'5'5 

7 

22-0725 

23-6638 

12 

I3-944I 

1-2140 

'457 

13 

14-9918     14-3583 

23 

5-7372 

2-8826 

1516 

6* 

15-0234 

23-6279 

8 

6-9453 

12-0780 

1458 

17 

17-0672     14-1954 

25 

77736 

2-4571 

84     230 

9'5 

1517 

5* 

15-2417 

24-49  -a 

7         7-2715 

12-9051 

'459 

7 

18-5820     14-1467 

1  1 

9-2709 

2-2159 

1518 

4* 

1  5-621  1 

23-9796 

7 

7-5845 

12-3486 

1460 

4°§ 

19-2303     14-9238 

53§ 

IO-QI  1  8 

2-9033 

84     237 

8-5 

1519 

'3 

'8-3357 

24''534 

'5 

10-2974 

12-1736 

1461 

10       19-8217     14-2401 

16 

10-5134. 

2-1520 

1520 

6S§ 

19-5474 

25-1369 

78§ 

11-6237 

12-9938 

85    161 

7'5 

1462 

4 

21-3935     14-4069 

6 

12-0917 

2-1  1  l6 

1521 

6 

13-6322 

12-4466 

1463 

ll 

22-8081     15-3141 

3J§ 

13-6107 

2-8348 

84     238 

9'5 

1522 

7 

14-4207 

25-4179 

1  1 

6-5734 

13-9263 

146.4 

8 

14-8918     14-4682 

'3 

5-6508 

3-0045 

1523 

'4 

15-4727 

25-1999 

18 

7'59°4 

13-5763 

85    '56 

9'5 

1465 

13 

15-8023 

14-7112 

21 

6-5849 

3-1302 

1524 

5 

8-7622 

13*5742 

1466 

4 

18-4939 

157338 

5        9'3854 

3'8O2I 

1525 

'5 

19-7122 

26-1186 

20 

11*9131 

13-9481 

1467 

6 

19-2423 

15-8907 

7 

10-1461 

3-8606 

1526 

12 

i9'8ioi 

257609 

15       11-9640 

13-5787 

1468 

6 

12-5476 

3-9803 

1469 

5 

21-6770 

16-1492 

7 

12-5952 

3-8072 

67§       1-1667 

4-4122 

84    223 

8-8 

1470 

4 

13-4235 

3-0980 

79§       3-2078 

7-6845 

84    225 

6-5 

i47i 

I  2 

I4-3378 

15-5713 

20 

5-2410 

4-1665 

42§       6-0500 

'37549 

85    '54 

8-9 

18 

15-0308 

16-0652 

26§ 

5-9918 

4-5698 

84     228         9-5 

39§     25-2207     147842 

84    241 

9-1 

H73 

6 

15-2402 

16-1  194 

8 

6-2069 

4-5958 

4°§ 

22-7723  ;  21-8093 

84    239      9-2 

63§     26-4371     25-9188 

85    170       8-6 

i  reseau  interyal  represents  very  nearly  5'  =  I9is'3  of  R.A.  at  Dec.  +  >4°,  and  229s-5  at  Dec.  +  85*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    84°. 


No 

B.  D. 

B.  D. 

X.                                              Tf, 

1 

Difttn. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

Di&m. 

X. 

y- 

X. 

V' 

No. 

Mag. 

R.A.  ioh  3om  to  i  ih  om 

R.A.  nh  om  to  nh  30™ 

Centre      R.A.  nh  o1"  Dec.  +  84'             R.A.  ioh  30™  Dec.  +  85' 

Centre        R.A.  nh  om  Dec.  -+•  84°            R.A.  iih  30^  Dec.  +85* 

Plate  4876.     1900,  March  30.      Plate  4918.     1900,  April  21. 

Plate  4876.     1900,  March  30.       Plate  4931.     1900,  April  25. 

m. 

e                   m. 

1527 

25§ 

6-4912 

14-3801 

5°§ 

15-9392 

2-0035 

84"   241 

9-1 

1573 

9 

19-3182 

I4'i337 

I  I              9-9060 

2-0990 

1528 

23§ 

7-4I96 

147904 

4°§ 

16-8047 

2-53i9 

84     243 

9-2 

'4 

20-8490     15-0997 

19    ;  11-5478 

2-8576 

84     254 

9'5 

1529 

5 

8-2526 

14-6032 

8 

17-6554 

2-4571 

1575 

4 

23-0304     15-1179 

6    !  137145 

2-5933 

'53° 

6 

17-6662 

1-8730 

1576 

14-7854     14-4610 

44§   i    5'4525 

3-0148 

84     250 

9'3 

1531 

6* 

IO-OO75 

14-7233 

17 

19-3806 

2-8053 

1577 

5 

17-3476     15-4217 

5     !    8-1177 

3-6320 

'53* 

5 

IO-O4O8 

'47415 

H 

19-4103 

2-8303 

1578 

18 

19-7491     15-1206 

21            10-4597 

3-0210 

'533 

8 

6-5973 

15-8568 

15 

15-8496 

3-4834 

1579 

5 

18-2918     16-2715 

7        9-1642 

4-3507 

'534 

9 

1I-567I 

15-2458 

24 

20-8569 

3-5273 

1580 

12 

20-9786 

16-4406 

18       11-8489 

4-1704 

'535 

18 

12-4191 

I475H 

36§ 

21-7673 

3-1504 

84     247 

9'5 

1581 

37§ 

21-9718 

17-2775 

43§ 

12-9431 

4-8701 

84    256       8-6 

1536 

5 

16-5816  i   4-7016 

1582 

5 

19-9010 

17-I737 

8 

10-8791 

5-0385 

'537 

6 

97263 

16-4919 

1  1 

18-8698 

4-5220 

1583 

24§ 

14-1444 

17-8492 

39§ 

5-2571 

6-4519 

84    249  ;    9-3 

1538 

4* 

6-1293 

I7-9075 

7 

'S-i'53 

5-4520 

1584 

4 

14-1807 

17-7646 

6 

5-2818 

6-3652 

'539 

9 

6-4IIO 

17-4462 

19 

5-0335 

1585 

10 

I5-4314 

18-0990 

H 

6-5640 

6-5335 

84    251       9-4 

1540 

6 

II-3I70 

17-6094 

13 

20-2987 

5-8398 

1586 

4* 

18-4391 

187160 

5 

9-6260 

6-7573 

1541 

2I§ 

I2-O920 

I7-3558 

38^ 

2I'IOl6 

5-6886 

84     246 

9'4 

1587 

4 

11-9375 

6-3447 

1542 

Z2§ 

7-1495 

18-7284 

33§ 

16-0195 

6-4023 

84     242 

9'5 

1588 

5 

12-8385 

6-6193 

'543 

5 

16-7298 

6-7974 

1589 

5 

14-3306 

19-3076 

8 

5-6297 

7-8722 

'544 

II 

8-9770 

19-0298 

20S 

177933     6-9418 

'59° 

5 

19-0928 

20-5292 

7 

10-5099 

8-4692 

1545 

6* 

IO-75I6 

18-7037 

7 

19-5957  i  6-8504 

1591 

6 

19-0898 

20-7138 

1  1 

10-5301 

8-6535 

1546 

1  1 

II-857I 

18-2145 

20 

20-7565 

6-5114 

1592 

24§ 

21-0497 

21-0977 

33§ 

12-5228 

8-7792 

84    255       8-8 

'547 

5 

13-2468 

18-4238 

10 

22-1063 

6-9002 

1593 

'5 

14-5892 

2I'2I2I 

19 

6-1337 

9-7294 

.548 

4* 

5-7I90 

2O'2l8l 

1  1 

14-4064       7-6914 

'594 

4* 

14-6989 

21*0787 

4 

6-2247 

9'5833 

'549 

7 

10-5695 

19-2084 

'9 

19-3492       7-3281 

1595 

6 

18-3872 

2I-554I 

1  1 

9-9428 

9-5786 

1550 

ii 

13-8403 

19-2495 

24S 

22-5856  !    7-7959 

84     248 

9'5 

1596 

9 

11-4388 

9-2733 

i55i 

8 

6-3717 

2I-OIO5 

'4 

14-9493 

8-5643 

'597 

5 

12-0940 

9-3796 

1552 

5 

II-5II3 

'97955 

15* 

20-2052 

8-0341 

1598 

7 

13-6890 

9-1430 

'553 

8 

II7072 

2O-7IO3 

1  1 

20-2796 

8-9648 

'599 

2I§ 

18-2208 

23-3356 

2  °f! 

lo'oioo 

1  1-3650 

85    181 

9'5 

'554 

338 

5-9228 

21-7988 

41S 

14-4023 

9-2850 

84     239 

9'2 

1600 

6* 

14-6192 

24-5152 

7 

6-5909 

12-9998 

'555 

10 

6-I531 

22-7709 

16 

14-5037 

10-2809 

1  60  1 

6 

11-8985 

12-6811 

1556 

6* 

8-1175 

23-0298 

12 

16-4130 

107945 

1602 

ig 

16-0838 

24-7297 

*S§ 

8-0712 

13-0255 

85    178 

9'5 

1557 

4 

18-6739 

10-3396 

1603 

8 

12-9618 

13-6617 

1558 

4* 

II7306 

22-3325 

9 

20-0895 

10-5767 

'559 

4 

21-5014 

10-5155 

59§ 

8-0275 

1-0902 

84    252 

8-4 

1560 

6 

13-8638 

217877 

18 

22-2754 

10-3177 

57§ 

2-5639 

13-8480 

85     17° 

8-6 

1561 

6 

6-8408 

23-4200 

19       15  -0990 

11-0135 

56§ 

25-9903 

14-8859 

84    260 

8  "4 

1562 

18 

9-8865 

23-6838 

22§        18-0841 

1  1-6767 

20 

24-7420 

18-9855 

84    258 

9-0 

153 

£ 

13 

II-I729 

237305 

2O          19-3528 

1  1-8902 

8S      I7I 

9'5 

1564 

20 

12-2255 

22-9I1O 

25^     20-5033 

11-2170 

84     245 

9'5 

1565 

8 

H7774 

12-8424 

1566 

6 

9'2438 

24-1465 

18 

17-3865 

12-0488 

R.A.  nh  30™  to  i2h  om 

1567 
1568 

9 

IO-I5IO 

24-1  l62 

6 
16 

17-8443 
18-2895 

12*0930 
12-1395 

Centre    R.A.  i2h  o"'  Dec.  +84*              R.A.  nh  30™  Dec.  +85* 

1569 

4°§ 

IO-5l6o 

24-8321 

48* 

'8-5575 

12-8945 

85    170  i    8-6 

Plate  4914.     1900,  April  20.        Plate  4931.     1900,  April  25. 

1570 

5 

18-3842 

13-8446 

o 

m 

1571 

5 

18-1077 

13-2175 

1604 

57§ 

7-1671     14-1704 

62§     16-6158 

1-9795 

84    260 

8-4 

1572 

6 

21-6425 

13-0445 

1605 

f         £ 

19 

7-8539  ;  14-1257 

H       I7-3053 

2-0255 

l6o6 

'9 

6-0163  15-5554 

20           15-2975 

3-2051 

20§ 

4-2922 

15-5099 

84    237 

8-5 

1607 

29 

6-5323  15-9903 

28§        '57533 

37026 

84   257 

9'5 

I40§ 

1-8468 

f          f 

24-3373 

84    234 

5'o 

l6o8 

5 

8-8565  16-4849 

84§ 

3-6560 

25'8395 

85    161 

7'5 

1609 

20 

8-9880  16-8169 

22           18-0792 

4-8402 

l6lO 

9 

9-9178  16-3907 

5       19-0590 

4-5368 

161  1 

H 

11-8400  16-5350 

16      20-9450      4-9300 

1612 

8 

7-9157  17-1431 

8*     16-9743  ,    5-0221 

1613 

•9 

8-7481  17-9955 

21      17-6881  ;   5-9778 

1614 

1  1 

5-7225  18-0450 

13      14-6834 

5-6347 

1615 

25 

7-0175 

18-4529 

28§   ;  15-9129      6-2071 

84    258 

9-0 

1616 

10 

10-5288 

18-8362 

9      i9'3439      7-o425 

1617 

6 

10-2708  20-4126 

8       18-8839 

8-573I 

1618 

3°§ 

8-7186  21-9980 

*5§ 

17-1396 

9-9435 

84    261 

9"4 

I  rtscau  interval  represents  very  nearly  5'  =  igi"^  ot  R.A.  at  Dec.  +  84°,  and  229»'5  at  Dec.  +  85". 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    84°. 


865 


I 

B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam.             z. 

y- 

Diam. 

z. 

y. 

No. 

Diam. 

». 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

i 

R.A.  i  ih  30™  to  i2h  om  —  contd. 

R.A.  I2h  om  to  I2h  30™  —  contd. 

Centre       R.A.  i2h  o™  Dec.  +  84*             R.A.  ii«>  30"  Dec.  +  85° 

Ontre      R.A.  izh  om  Dec.  +  84'            R.  A.  I2>»  30™  Dec.  +  85° 

Plate  4914.     1900 

April  20.        Plate  4931.    1900,  April  25. 

Plate  4914.    1900,  April  20.       Plate  4900.     1900,  April  17. 

1619 

4 

10-4403 

21-0527 

4* 

18-9683 

9-2261 

0 

m. 

1664 

35§ 

177891 

24-3324 

20§ 

1 

97094    12-3410 

85°    199 

m. 

8-5 

1620 

6 

10-6196 

21-5263 

7 

19-0866 

97217 

1665 

ii       16-2360    25-6959 

10         8-3481      13-8961 

1621 

16 

9-2284 

22-9447 

•I 

I7-5238 

10-9472 

1666 

26       17-2598     25-7545 

'7§       9'37oo     13-8203 

85      198 

9'4 

1622 

I  3 

7*76i  ; 

23-0580 

I  ] 

16-0543 

1  o"8~  1  9 

1623 

j 
2O 

/  /    *  j 

7-8079 

23-1458 

18 

16-0891 

10-9638 

84  259 

9'5 

43§ 

4-0515     1-9488 

84     262 

8-4 

1624 

3°§ 

12-9450 

23-3596 

29§ 

21-1549 

11-8414 

85  193 

9  '4 

9-8065       1-2829 

84     274 

1625 

22 

6-8279 

24"'573 

18 

14-9848 

11-8408 

85    188 

9*5 

82§ 

25-4912 

17-3184 

84     286 

7'o 

1626 

42§ 

7-1993 

24-2965 

36§ 

I5-3354 

12-0258 

85    189 

9-3 

1627 

18 

1  1-6009 

24-0348 

15 

197347 

12-3385 

1628 
1629 

'5 

4* 

13-6028 
11-7820 

24-5844 
25-0870 

16 

6 

21-6480 
197787 

13-4041 

R.A.  i2h  30™  to  i3h  om 

Centre     R.A.  i3h  o"  Pec.  +  84°            R.A.  i2h  30™  Dec.  +85* 

57§ 

23-0413 
26-0908 

1-9357 

84    262 
84    269 

8-4 

Plate  4904.     1900,  April  18.       Plate  4900.     1900,  April  17. 

4'§ 

25-8292 

I3-4349 

85    199 

8"5 

m. 

5i§ 

3-9008 

17-5137 

84    256 

8-6 

1667 

H 

4-8671 

14-6769 

13 

14-2478           2'IO22 

84*   28l 

9'4 

35§ 

3-9893 

21-4426 

84    255 

8-8 

1668 

4 

57568 

14-5028 

4* 

15-1546          2-0364 

1669 

6-6466 

14-6754 

19     '  16-01  13      2-3249 

84     283 

9'3 

1670 

«4 

6-6571 

14-6585 

17     i  16-0268  '    2-3083 

R\                _  Jl     >^.7TI     4-                    \\      s*  *-.Tn 

1671 

20 

9-I349 

14-1756 

22          18-5481 

2-1533 

84     288 

9'5 

.A.    I  2U  Om  to   I2n  3Om 

1672 

7 

I3-37I7 

I4-2349 

4*     22-7409 

2-7644 

Centra       K.A.  i2h  om  Dec.  -4-  84*            R.A.  i2h  iom  Dec.  -4-  8c° 

I673 

18 

6-4266 

I5-5938 

20           I  5-6761 

3-2051 

Plate  4914-     '9°° 

April  20.      Plate  4900.     1900,  April  17. 

1674 
1675 

22§ 

8 

7-1664 
11-6724 

15-8801 
'5<2345 

24§     16-3720 
8       20-9263 

3'5310 

84     285 

9'4 

m. 

1676 

8 

11-8173 

15-4843 

8       21-0375 

37974 

1630 

6       15-1010 

14-2931 

4* 

57353 

2-7362 

1677 

7 

12-7858 

15-6990 

8       21-9678 

4-1402 

1631 

57§     16-8064 

14-8010 

7-4909 

3-0193 

84    269 

7'5 

1678 

28§ 

6-8153 

16-5696 

33S     i5-934° 

4-2245 

84     284 

9-1 

1632 

59§     20-5996 

14-1340 

533 

11-1657       1-8642 

84    276 

7  "9 

1679 

62§ 

7-3293 

16-6639 

62!$     16-4317 

4-3851 

84     286 

7-0 

l633 

7       20-6930 

14-5280 

5 

11-3119      2-2408 

1680 

1  1 

12-8778 

16-8101 

15       21-9145 

5-2531 

1634 

6      22-3004 

14-3860 

6t 

12-8873       1-8905 

1681 

ii 

8-3758 

17-1945 

15       17-4011 

5-0458 

1635 

4 

14-1431 

15-8176 

1682 

9 

10-3546     17-7262 

7       19-2938 

5-8339 

1636 

7 

17-3678 

15-1178 

6 

8-0914      3-2610 

1683 

2I§ 

12-1177     17-7826 

25§     21-0348      6-1179 

84     292 

9'4 

1637 

7 

17-8842 

'S'7351 

6 

8-6847 

3-8054 

1684 

20§ 

7-5728 

19-1097 

2°S        I6-3558 

6-8427 

84     287 

9  '4 

1638 

7 

18-6386 

15-4200 

6 

9'39°7 

3-3939 

1685 

8 

9-2638 

19-3234 

4       18-0053 

7-2740 

1639 

7 

18-7174 

15-3782 

5 

9-4644 

3-3454 

1686 

5* 

8-3187 

20-5146 

4       16-9115 

8-3316 

1640 

6 

23-2562 

152251 

5* 

I3-94I7 

2-5987 

1687 

6 

10-0533 

20-5998 

6       18-6218 

8-6447 

1641 

37§ 

19-9688 

16-7898 

10-8863      4-5811 

84    275 

8-5 

1688 

12 

10-0603 

20-5940 

ii 

18-6290 

8-6364 

1642 

4 

19-6494 

17-6761 

'4* 

10-6828       5-4982 

1689 

6 

12-1577 

20-1767 

7 

2O76l  I 

8-4964 

1643 

4 

12-2859      5-4867 

1690 

5 

10-4684 

21-0720 

6 

I8-9730 

9-1659 

1644 

19 

17-3-06 

18-6469 

15 

8-5532       6-7594 

84    272 

9'5 

1691 

16 

10-2837    23-9092 

»4 

18-4194 

11-9548 

85      208 

9'5 

1645 

9 

17-3824 

18-6367 

6 

8-5633       67491 

1692 

7 

10-9053 

23-445° 

6 

19-0933 

u'5754 

1646 

19 

19-3973 

18-2635 

'4 

10-5116       6-1142 

1693 

4 

13-3096 

23-8770 

4 

21-4234 

12-3184 

1647 

20 

147633 

19-6240 

6-0982       8-0679 

84    264      9-5 

1694 

5 

I3-8943 

23-4789 

6 

22-0557 

11-9973 

1648 

7     |  18-6212 

19-1359 

4 

9-8584  i    7-0820 

1695 

16 

6-3403 

24-9930 

!3 

14-3686 

12-5153 

1649 

22           2O'I  356 

19-8819 

i6§ 

11-4563       7-6229 

84    278 

9'5 

1696 

22§ 

11-7203 

24-0843 

20§ 

19-8213 

12-3143 

1650 

12           20-3287 

19-6887 

6 

11-6224       7-4064 



1651 

21           2O-8772 

19-5488 

,6§ 

12-1485 

7-1966 

84    279 

87 

III] 

19-8429 

1-8055 

84     289 

6-5 

1652 

22           2I-0093 

20-2488 

H§ 

12-3702 

7-8723 

84    280 

9'5 

I  I  I§ 

19-8908 

17471 

fy     290 

5'5 

1653 

17           21-6370 

20-5223 

8       13-0273 

8-0629 

5'§ 

24-5844 

4-8588 

84     296 

8-6 

1654 

4       21-7084 

20-6630 

5       13-1172 

8-1909 

47§ 

26-1  133 

5>704 

84     301 

8-8 

1655 

10     i  14-0090 

217960 

10        5-6319 

10-3205 

47§ 

25^543 

11-5915 

84     303 

9-0 

1656 

21           19-8884 

21-3758 

14       11-4070 

9-1351 

84    277 

9'5 

35§ 

22-5494 

12-1526 

85      214 

8-6 

1657 

7 

22-4887 

21-0125 

6       13-9373 

8-4359 

49§ 

1-7802 

14-8471 

84     276 

7'9 

1658 

18 

15-1027 

22-5455 

ii         6-8136 

10-9213 

1-8564 

17-5777 

84     275 

8-5 

1659 

29§ 

17-0408 

22-0478 

23S       8-6705 

10-1746 

84    271 

9'4 

21 

3H475 

20-0063 

84     279 

87 

1660 

4* 

17-8348 

22-1677 

4*      9-4733 

10-1880 

42§ 

1-6983 

25-4249 

85      199 

8-5 

1661 

6* 

is-osss  , 

23-8639 

4 

9-9458 

11-8358 

3'§ 

12-3486 

26-3065 

85      210 

8-9 

1662 

4* 

21-5305 

24-2551 

6* 

I3'4°75 

117774 

1663 

7 

16-2541 

24-3747 

6 

8-1918 

12-5868 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  igi'-j  of  It.  A.  at  Dec.  +  84',  and  229»"5  at  Dec.  +  85*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    84°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

•  1C. 

y- 

No. 

Mag. 

E.A.  i3hom  to  i3h  30"' 

R.A.  i3h  30™  to  i4h  om  —  contd. 

Centre      R.A.  i3h  o"»  Dee.  +  84*           R.A.  i3h  30°!  Dec.  +  85" 

Centre     R.A.  14"  o°>  Dec.  +  84*            R.A.  i3h  30™  Dec.  +  85" 

Plate  4904.    1900,  April  18.         Plate  4466.    1899,  May  10. 

Plate  4487.    1899,  May  29.        Plate  4466.     1*99,  May  10. 

m. 

. 

m. 

1697 

28§ 

21-2568 

14-4350 

36§ 

11-9364 

1-9940 

84"    309 

8-8 

1744 

7 

6-8735 

I7-I374 

1698 

28§ 

22-2158 

14-3021 

3'§ 

12-8699 

I-7384 

84     310 

8-5 

1745 

4 

9-0700 

17-3227 

1699 

22-4667 

14-4023 

23 

13-1331 

1-8026 

84     3'2 

9'5 

1746 

7 

9-8185 

17-1556 

1700 

20§ 

16-41:07 

15-1309 

27§ 

7-2641 

3-3I45 

84     299 

9'5 

1747 

8 

13-9083 

17-1452 

1701 

17       j  19-8709 

i  5-8000 

21 

10-7425 

3-5294 

84     306 

9'5 

1748 

9 

5'5474 

18-9521 

6 

14-5302 

6-4745 

1702 

5 

22-1375 

16-0060 

6 

13-0168 

3-4343 

'749 

5 

10-1976 

18-5420 

>7°3 

9 

22-7186 

16-4280 

6 

13-6459 

1750 

8 

11-9174 

18-4997 

5* 

20-9068 

6-8691 

1704 

15-4722 

16-0736 

46^ 

6-4178 

4'3772 

84     296 

8-6 

1751 

10 

'3-4295 

18-9401 

4* 

22-3490 

7-5062 

1705 

26§ 

17-0681 

16-4805 

37§ 

8-0528 

4-5708 

84     301 

8-8 

1752 

8 

7-9009 

19-1542 

1706 

5 

9-4686 

4-7792 

1753 

4 

10-1134 

19-0704 

1707 

«9§ 

19-0563 

16-4840 

22§ 

10-0225 

*  £ 

4-3136 

84     3°4 

9'5 

1754 

28§ 

12-3786 

19-6025 

24§ 

21-2160 

8-0250 

84     318 

9  '4 

1708 

4 

20-4169 

16-8151 

4* 

11-4185 

4"459' 

'755 

13 

12-8397 

19-5259 

6 

21-6832 

8-0118 

1709 

22§ 

22-7008 

17-2275 

'37339 

4-5739 

1756 

22§ 

77933 

20-4382 

18 

16-5620 

8-2453 

84     3'5 

9'4 

1710 

'3 

'4-5938 

16-7678 

'9 

5-6380 

5-1830 

84     295 

9'5 

'757 

7 

9-1979 

20-2305 

1711 

15-4504 

17-3140 

*7§ 

6-5602 

5-6094 

84     297 

9'4 

1758 

ii        9-5847 

20-5451 

5 

18-3225 

8-5862 

1712 

8* 

19-3224 

17-6475 

10 

10-4416 

5H343 

1759 

6      10-6566 

20-2940 

1713 

7 

21-2472 

17-5416 

6 

12-3363 

5-0751 

1760 

17     ,  12-2920 

20-5693 

7 

21-0038 

8-9723 

1714 

12 

14-0924 

17-7461 

16 

5-2712 

6-2161 

84     294 

9*5 

1761 

2I§     i   13-1501 

20-6178 

22§ 

21-8483 

9-I352 

84     320 

9'5 

1715 

6 

15-1238 

18-4234 

8 

6-5138 

7-7457 

1762 

6        9-0647 

21-5521 

4* 

17-6772 

9-5167 

1716 

34§ 

19-1317 

19-4278 

4'§ 

10-4876 

7-2243 

84     305 

8-5 

1763 

49§     11-8901 

21-2365 

4°§ 

20-5171 

9-5808 

84     317 

8-8 

1717 

59§ 

20-0388 

19-3961 

7'§ 

11-3820 

7-0725 

84     307 

8-0 

1764 

7       12-9365 

21-9638 

1718 

4 

20-6214 

19-8552 

5 

12*0215 

7-4518 

1765 

9      10-1209 

22-1708 

4* 

18-6377 

10-2709 

1719 

5 

14-5091 

19-7629 

8 

5-9470 

8-1614 

1766 

6        8-4873 

23-0917 

1720 

22§ 

15-6109 

20-4705 

23§ 

7-1327 

8-7198 

84     298 

9'S 

1767 

12             9-0995 

23-3759 

6 

17-4675 

11-3278 

1721 

3 

13-7172 

8-4447 

1768 

7        9-3I32 

237079 

1722 

36§ 

17-2116 

22-6348 

35§ 

9-0043 

10-6523 

84     3^3 

9-0 

1769 

7*    10-6975 

4* 

19-0441 

1-5642 

1723 

4 

17-5243 

22-7167 

4 

9-3247 

10-6954 

1770 

1  6       10-7331 

23-7915 

10 

19-0303 

1-9578 

1724 

3'§ 

14-4028 

23-5668 

39§ 

6-3415 

11-9479 

85      214 

8-6 

1771 

6      11-9316 

237996 

1725 

«4 

15-2138 

23-5659 

7-1463 

11-8396 

85    216 

9"S 

1772 

8         6-5606 

24-1912 

5 

14-8404 

i  -8008 

1726 

9 

19-5623 

23-4481 

ii 

11-4406 

11-1527 

1773 

10        6-8003 

24-2081 

5 

i  5-0760 

1-8490 

1727 

10 

20-0110 

23-6845 

1  1 

11-9169 

11-3233 

1774 

6     i    8-3700 

24-1701 

4* 

16-6356 

2'O2I2 

1728 

I8-28II 

24-5672 

«4§ 

10-3175 

12-4282 

85  219 

9'3 

'775 

9        8-7641 

247537 

6 

16-9498 

12-6515 

1729 

5 

21-0714 

25-3761 

6 

*yi9l3 

12-8647 

1776 

10        6-8889 

25-9059 

7 

14-9368 

I3-5434 

173° 

4* 

18-8769 

25-9449 

7 

11-0900 

13-7173 

1777 

6*      9-2697 

25-4931 

4* 

17-3505 

13-4487 

i73i 

23 

18-8931 

25-9360 

23§ 

11-1055 

1  3  7047 

85      221 

9'4 

•  '   . 

42§  • 

26-9236 

2-2044 

84     321 

9-0 

55§ 

8-1802 

1-0913 

84      3O2 

8-7 

47§ 

2-3777 

14-8546 

84     309 

8-8 

i68§* 

1-0406 

2-6575 

84      289 

6-5 

4°§ 

3-2700 

1  4'475  7 

84     310 

8-5 

I50§* 

1-0704 

2-5811 

84      290 

5'5 

2-5038 

19-9665 

84     307 

8-0 

6s§ 

1-6374 

20-2339 

84     305 

8-5 

74§ 

11-7614 

26-0458 

85      234 

7-0 

R.A.  i3h  30m  to  i4h  om 

Centre      R.A.  i4h  om  Dec.  +  84°            R.A.  i3h  30°"  Dec.  +  85' 

R.A.  i4h  om  to  i4h  30™ 

Plate  4487.     1899,  May  29.        Plate  4466.     1899,  May  10.      . 

Centre       R.A.  I4h  om  Dec.  +  84°              R.  A.  i4h  30™  Dec.  +  85° 

m. 

Plate  4487.     1899,  May  29.         Plate  4541.     1899,  June  16. 

'732 

9 

5-8722       14-0946 

5* 

15-5013 

1-7055 

m 

"733 

4         6-3290     14-9538 

6/T 

1778 

17 

15-4665 

14-6579 

'4 

6-2418 

3-1248 

O 

'734 

;  1  1-6032     14-3944 

1779 

4      157279 

14-7571 

'735 

9 

5-1275       157152 

4 

I4-5454      3-2114 

1780 

9       17-4335 

14-2690 

1736 

1737 

6         5-8548     15-1347 
7     ;    7-8614    157526 

4 

17-2542      3-6099 

1781 
1782 

6      20-0348 
4       20-3946 

14-1423 
14-6815 

1738 

'739 
1740 

1741 

1742 
'743 

7        8-8268     15-3740 
6       10-2630     15-3977 
5        9-5706    16-7646 
6       10-0670     16-2438 
13       10-7498     16-5414 
3o§     13-0123     167902 

7 
3°§ 

20-0118 
22-2209 

47757 

84    3'9 

9'4 

1783 
1784 
1785 
1786 
1787 
1788 

1  1 

12 

7 
'9 
13 

'  5'74°3 
17-7658 
16-2897 
18-0738 
17-4922 
18-0055 

15-4109 
15-8013 
16-1656 
16-5089 
17-6861 
17-3289 

5* 

6 

4* 
16 
10 

6-6135 
8-6703 
7-2529 
9-0673 
8-6428 
9-1048 

3-9602 
4-5II9 
4-6220 
5-8623 
5-4428 

Plate  4466.     The  3"  image  of  B.  D.  84'-289  coincides  with  the  6™  image  of  B.  D.  84°-29o.     The  measure  of  84°-29o  depends  therefore  on  the  3"  image,  and  the 
measure  of  diameter  is  to  be  considered  as  approximate. 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  19,1-3  of  R.A.  at  Dec.  +  84',  and  229-5  »*  D«c.  +  »5*. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    84*. 
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No. 

Diftni 

B.D. 

TViam 

B.D. 

*.                   y. 

X. 

No. 

Mag. 

i/iatn. 

X. 

y. 

X. 

»• 

Ka 

Mag. 

R.A.  i4h  om  to  i4h  30™  —  contd. 

R.A.  i4h  30m  to 

i  511  Om  —  contd. 

Centre       R.A 

.  14!"  o°>  Dec.  +  84'             R.A.  i4»>  30"  Dec.  +  85* 

Centre      R.A 

IS11  o1"  Dec.  +  84*             R.A.  i4h  30"  Dec.  +  $5° 

Plate 

4487.     1899,  May  29.         Plate  4541.     1899,  Jnne  16. 

Plate 

4494.     i*99 

,  May  30.        Plate 

4541.     1899,  Jnne  16. 

m. 

m. 

1789 

4 

207861 

17-4373 

3*     11-8813       5-1874 

1833 

i6§ 

13-1539 

14-7020 

24 

22-5492 

3-1778 

1790 

3°§ 

21-4635 

17-7098 

22§        12-5851 

5-3721 

84     323 

var. 

1834 

8 

5-2361 

17-4769 

II 

14-3311        4-8929 

84    325 

9'5 

1791 

6 

14-7465      18-1896 

1835 

5* 

6-9963 

16-8388 

5 

16-1582        4-4917 

1792 

4 

14-8622      18-7555 

1836 

7 

7-6036 

16-8352 

12 

16-7616        4*5655 

1793 

7* 

18-3645 

18-7386 

6*      9-6408 

6-7954 

1837 

4 

8-1395 

167944 

7 

17-3004        4-5952 

'794 

8 

18-3743 

18-6749 

8         9-6462 

67312 

1838 

4* 

9-1062 

16-5873 

5* 

18*2881        4*5170 

'795 

*i§ 

20-8749      18-6044 

18       12-1176 

6-3332 

1839 

9-7328 

16-7916 

24§ 

18*8819        4*8004 

84    33* 

9'5 

1796 

8 

15-3261      19-7519 

6        6-7633       8-1948 

1840 

8 

10-2144 

16-2974 

'3 

19*4227        4-3761 

'797 

16 

I5-8774  1'19'4299 

12              7-2691 

7-8023 

1841 

4 

12-2277 

16-0200 

5 

2i"4-;77      4-3649 

1798 

! 

19-2217     19-7917 

5       10-6327 

77237 

1842 

8 

12-5267 

16-3246 

12 

21-7100      4*7060 

'799 

7 

19-7900 

19-9533 

4*     1  1  "2206 

7-8132 

1843 

•j 

6-8696 

17-7766 

9 

15-9123       5*4044 

1800 

42§ 

20-2865 

19*0093 

4'§ 

11-5865 

6-8115 

84     322 

8-0 

1844 

1 

6-9283 

17-9788 

IO 

15*9406       5*6099 

iloi 

17 

22-4699 

19*0193 

'4 

I3-75I7 

6-5373 

1845 

6 

6*8974 

I7>386 

'3 

15-9828       5*0713 

1802 

'9S 

19-1296 

20-9838 

'7 

10-6962 

8-9214 

1846 

4* 

7-0299 

18-0392 

7 

16-0369       5*6835 

1803 

15 

20-5684 

20-4014 

9 

12-0470 

8-1563 

1847 

'3 

7-4876 

17-6380 

18 

16-5436       5*3475 

1804 

4 

21-5601 

20-4915 

3* 

13-0393 

8-1137 

1848 

6 

9-1022 

17-6965 

8 

18-1365       5*6174 

1805 

5 

14-1113 

21-3203 

1849 

24§ 

9*9625 

17-5690 

35§ 

19*0078       5*6024 

84    333 

9-1 

1806 

16 

15-7079 

21-1647 

'4 

7-3271 

9*545° 

1850 

7 

6-2849 

8 

15-1162       6*9780 

1807 

5 

16-3094 

21-4310 

3* 

7-9593 

9-7323 

1851 

7 

8-3290 

18-4438 

9 

17*2715       6*2563 

1808 

5 

20-0963 

21-5468 

1852 

4 

8-5508 

I9"i234 

6 

17*4015       6*9625 

1809 

5 

20-5588 

21-0240 

4* 

12-1203 

8-77 

1853 

3* 

9747' 

18-4763 

5 

18-6738       6-4728 

1810 

7 

15-4830 

22-9905 

4 

7-3397 

11*3862 

1854 

12 

9-5839 

19-3269 

15 

18-4013       7*2946 

84    33'       9'5 

1811 

5 

17-6805 

22-3281 

3* 

9-4333 

10-4394 

1855 

4 

i3"5942 

i9"42>3 

7 

22-3627       7*9165 

1812 

4 

18-0428 

22-6818 

4* 

9-8402 

10-7447 

1856 

17 

5-5049 

20-8188 

2I§ 

14*1629       8-2436 

84    324      9-0 

1813 

13 

18-5288 

22-0610 

4 

10-2390 

10-07  14 

1857 

6 

9-7215 

2o-3577 

5 

18-4029       8-3359 

1814 

12 

21-6389 

22-0378 

- 

13-3224 

9-6406 

1858 

6 

11-7590 

20-2086 

7 

20*4423       8-4558 

1815 

5 

16-6753 

23-4620 

6* 

8-5862 

1  1-6960 

1859 

6 

12*8022 

20-2544 

8 

21-4708       8-6366 

1816 

22§ 

16-9593 

23-5165 

18 

8-8749 

H-7I+4 

85      237 

9'4 

i860 

6 

6*5114 

22-1854 

8 

14-9808       9-7264 

1817 

4 

20-5235 

23-7711 

4* 

12-4426     11-5029 

1861 

12 

7-6774 

23-1816 

12 

16-0063     10-8658 

1818 

12 

21*2022 

23-7703 

9 

13-1136 

1I-4I33 

1862 

ft 

7-6883 

22-4756 

7 

16-1  127 

i  o-  1  69  1 

1819 

6 

14-5661 

24-8494 

4 

6*6749 

13-3428 

1863 

37§ 

8*9326 

23-0075 

44§ 

17-2-40 

10-8588 

84    329      9'° 

1820 

23^ 

16-8737 

24-1791 

23§ 

8-8749 

12-3805 

85      236 

9'5 

1864 

4* 

8-8610 

23-6005 

7* 

17-1261 

11-4402 

1821 

16 

18-8910 

24-1070 

14 

10-8655 

12-0483 

1865 

10-2820 

23-7860 

33$ 

18-5094 

11-8065 

84    334      9'i 

1822 

10 

21-5768 

24-6376 

'3-5955 

12-2238 

1866 

V 

10-6313 

23*5636 

5 

18-8843 

11-6349 

1823 

17 

2  I  '9  I  40 

24-8861 

16 

13-9625     12-4273 

1867 

5 

21-5212 

11-6571 

1824 

IO 

17-8890 

25'7435 

7 

10-0845 

13-7985 

1868 

9 

6-0447 

24*6528 

12 

'4''957 

12-1152 

1825 

15 

2°-3374 

26-0713 

'4 

12-5519     13-8073 

1869 

24 

97134 

26-0335 

20!; 

17-6514 

13-9613 

85    246      9-5 

35§ 

7-8157       1-3195 

84     321         9'0 

778 

23-4034 

6-5938 

84    335       7'5 

45§ 

3-5510     10-1133 

84    317       8-8 

5^§ 

25'3775 

6*7605 

84    342       8-9 

5'§ 

23-889 

16-5983 

84    326       8-6 

57S 

24-8705 

7-7922 

84    139      8-4 

26§ 

22-65  16 

20-7631 

8.1    324      9*0 

20 

3-5643 

18-1798 

84    323      var. 

6o§ 

25-4018    23-7621 

84    329      9*0 

39§ 

27643 

19-7395 

84    322       8-0 

7°§ 

19-7151     26-4268 

85    239  ,    8-5 

R.A.  1  5h  om  to  i  sh  30m 

RA     T  <in  iom  tn  T  r;k  nm 

Centre       R.A.  ish  o«>  Dec.  +  84*          R.A. 

I5>>  30™  Dec.  +85* 

.   iX.            1    ill.                •  J^-'                   I'*-'          i      ^                ^ 

Plate  4494.    1899 

,  May  30.        Plate 

4491.     1899,  May  29. 

Centre      K.A. 

15    om  L)ec.  -f~  84                R-  A.  14    3®m  Dec.  -j~  85 

o 

m. 

Plate  4494.    1899,  May  30.          Plate  4541.     1899,  June  1  6. 

1870 

8 

15-1667 

14-2911 

12 

57770 

2"7434 

0                            »>. 

1871 

5 

18-3437 

14-7881 

7 

8*9918 

2*8254 

1826 

6 

5-5668    :  15-0610 

6       14-9768       2-5400 

1872 

12 

19-0929 

14-0178 

'9 

9-6330 

1-9628 

1827 

i9§ 

8-5914    14-2662 

29       18-0793      2-1502 

84       330     |       9-4 

1873 

5 

12-5427 

2*6345 

1828 

34§ 

5-6204    16-4794 

45§     14  '8436      3"9526 

84  326  :  s-6 

1874 

7 

22-7196 

14-3872 

13 

13-2787        1-8586 

1829 

8 

11-0035     15-2758 

14      20-3410      3-4665 

1875 

4* 

16*7414 

15-0551 

9 

7-438I 

3*2952 

1830 

•7 

11-9688  ;  15-6112 

12       21-2526      3*9264 

1876 

17 

18*2308 

I5-4659 

2i§ 

8-9678 

3*5101 

1831 

9 

12-4778    14-7390 

9      21-8673       3-1279 

1877 

18 

16*3083 

15-7639 

26^ 

7-0994 

4*0540 

84  340 

9'5 

1832 

4* 

13-0635   14-9378 

5*    22-4232      3-3976 

1878 

ft 

16*3379 

'57479 

6* 

7*1273 

4-0344 

No.  1790.     R.  Camelopardi. 

i  riteau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i9i**3  of  R.A.  at  Dec.  +  84 

",  and  229«'5  at  Dec.  +  Jj*. 
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B.  D. 

I  ti  'iiu 

X. 

B.  D. 

No. 

Dlani. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diatn. 

x.                    ?/- 

y~ 

No. 

Mag. 

R.A.  I5h  om  to  I5h  30m  —  contd. 

R.A.  i5h  30™  to  i6h  om  —  contd. 

Centre     R.A.  i^  o«>  Dec.  +  84"             R.A.  i5h  30™  Dec.  +  85° 

Centre       R.A.  i6b  om  Dec.  +  84°           R.A.  i5h  30™  Dec.  +  85° 

Plate  4494.    1899,  May  30.          Plate  4491.     1899,  May  29. 

Plate  4469.     1899,  May  ii.        Plate  4491.     1899,  May  29. 

o 

m. 

0 

m. 

1879 

5 

11-8460 

4-95I5 

1928 

6* 

5-3655 

15-0287 

4* 

14-533° 

2-4902 

1880 

6 

127811 

4-0380 

1929 

5* 

5-4767 

157881 

4* 

14-6456 

3'2727 

i8Si 

67§ 

22-8259 

17-0008 

8o§ 

137224 

4-4350 

84    345 

8-3 

1930 

IT! 

5-6213 

15-7171 

18 

H7997 

3-2172 

1882 

4* 

14-6926 

17-0366 

9 

5-6608 

5'5254 

1931 

4 

8-0385 

1  5-9908 

4* 

17-1613 

37960 

1883 

22§ 

14-9775 

16-9768 

34§ 

S'9355 

5-4280 

84    S36      9'5 

1932 

6 

11-2316 

157446 

5 

20-3605 

3-9586 

1884 

6       177197 

I7-3977 

'4 

87102 

5'49'7 

1933 

5 

13-8704 

157286 

1885 

2$$        20-4184 

18-0055 

35§ 

11-4654 

57431 

84    343      9'1 

1934 

8 

5^549 

16-4613 

7 

H7379 

3-9584 

1886 

3* 

21-0586 

18-0767 

5 

12-1097 

57252 

'935 

7 

5-7178 

16-8261 

6 

'47535 

4'33°3 

1887 

6y§ 

14-4500 

17-9746 

77§ 

5-5462 

6-4860 

84    335 

7'5 

1936 

25§ 

6-9973 

16-4059 

3°§ 

16-0777 

4-0748 

84    347 

9'3 

1888 

5 

6-8245 

6-8340 

'937 

27§ 

12-1867 

16-9733 

39§ 

21-1505 

5-3001 

84    350 

9'5 

1889 

34§ 

16-4296 

17-8821 

4>§ 

7-4947 

6-1377 

84    342 

8-9 

1938 

4 

12-6417 

16-7821 

4* 

21-6245 

5-1689 

1890 

6 

187441 

18-2358 

H 

9'8343 

6-1887 

J939 

43§ 

6-0268 

17-7100 

45§ 

14-9468 

5-2439 

84    346 

9-0 

1891 

3* 

21-6029 

18-9143 

5 

127598 

6-4886 

1940 

5 

6-9069 

17-5931 

5t 

15-8328 

5-2411 

1892 

7 

14-7745 

'9'4379 

18 

6-0565 

7-8964 

1941 

7 

11-1417 

17-2477 

6 

20-0760 

5-4426 

'893 

4l| 

16-0617 

18-9715 

5*8 

7^735 

7-2660 

84    339 

8-4 

1942 

5 

11-9166 

17-001  5 

7 

20-881  1 

5'2944 

1894 

3* 

16-9786 

19-2948 

8 

8-2212 

7-4660 

J943 

9 

12-721  1 

177717 

8 

21-5792 

6-1582 

1895 

4* 

i9'5525 

19-5664 

8 

10-8064 

7-4°32 

'944 

4        6-2159 

18-7147 

5 

1  5-0083 

6-2650 

1896 

6 

21-7398 

19-6729 

'4 

12*9910 

7-2247 

1945 

5* 

6-2256 

18-6897 

1897 

4 

8-7501 

8-7433 

1946 

8 

9-4820 

18-5466 

7 

18-2664 

6-5151 

1898 

4* 

18-041  1 

20-6969 

5 

9"4579 

87186 

!947 

5 

9-2772 

19-6441 

6 

17-9226 

7-5770 

1899 

4 

6-1372      9-0790 

1948 

7 

10-4522 

19-2761 

7 

19-1385 

7-3632 

1900 

20§ 

!5'2454 

21-0502 

25§ 

67310      9-4342 

84    337      9'5 

!949 

5* 

11-4236 

207485 

4* 

19-9141 

8-9464 

1901 

4 

9-1774      9-3093 

1950 

'5 

11-6503 

20-6050 

17 

20-1562 

8-8339 

1902 

4* 

19-1249 

21-2118 

S 

10-5994      9-0904 

1951 

4 

12-5914 

20-7149 

4* 

21-0750 

9-0668 

1903 

4 

2O'l  192 

2I-5I37 

8 

11-6199      9'258i 

1952 

5 

6-2754 

21-1373 

5 

I4-7553 

8-6751 

1904 

12 

2O-I297 

217736 

16 

11-6670      9-5162 

1953 

23§ 

9-9533 

21-3816 

23§ 

18-3732 

9-3879 

84    349 

9'5 

190; 

10 

12-5250      9-3536 

J954 

13 

8-1047 

22-9870 

9 

16-3348 

10-7456 

1906 

4 

1  1-6270  ;  10-4085 

'955 

6 

9-5200 

22-9536 

5 

I774I5 

10-8942 

1907 

6 

11-7311    '  10-8896 

1956 

16 

9-9376 

22-8699 

13 

18-1672 

10-8625 

1908 

4 

16-2406 

23-3598 

9 

8-0190         '5924 

1957 

7 

12-3682 

22'l8oi 

7 

20-6675 

10-4873 

1909 

5 

9-2502    !         "8151 

1958 

9 

8-5111 

23-1  196 

8 

16-7209 

10-9277 

1910 

4 

18-3700 

23-6065 

7 

10-1599             '5630 

'959 

5* 

107419 

23'5i7i 

5 

18-8833 

1  1-6067 

1911 

4 

11-6885   :       "4805 

1960 

10 

11-3211 

23-8783 

8 

'9M-II3 

12-0380 

1912 
1913 

8 

21-5981 

24-0837 

5 

'i 

12-8809 
13-4252 

•2494 
•6167 

1961 
1962 

'3 

12 

11-5106 

12-2278 

23-2492 
23-8976 

ID 
12 

19-6799 
20-3086 

11-4396 
12-1735 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

'5 

16-1087 

24-6892 

6 

i9§ 
6 

4 
6 

13-8749 
8-0595 
10-0468 
11-9483 
6-8325 

•6303 
12-9303 
12-0963 
12-3969 
13-2138 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

8 

25§ 

5o§ 

20§ 

67§ 

6-4846 
8-4296 
8-4652 
12-4511 
13-9875 

24-0552 
24-7390 
24-2292 
24-2763 
24-3681 

8 
2?§ 

5°§ 

20§ 

63§ 

14-5919 
16-4326 
16-5328 
20-4814 
21-9935 

11-5944 
12-5255 
12-0228 
12-5773 
12-8661 

85    261 

84    348 

84    352 

9'4 
8-8 

8-4 

1919 
1920 
1921 

26§ 

18-9803 

25"i549 

4 
7 
3o§ 

10-0800 
10-3607 
10-9678 

I3-3547 
13-0438 
13-0180 

8C     2C4 

Q-J. 

1968 
1969 

6 

67846 

77124 

25-1204 
25-9550 

5 
8 

H75I5 
15-5675 

12-6912 
13-6357 

1922 
1923 

' 

4 
6 

117992 
12-2513 

I3-343I 
13-6552 

J            JT 

7  T 

79§ 

4-7081 

17-0627 

"5§ 

237543 

i  -4446 

84    35i 
84    345 

77 
8-3 

38§ 

23-9328 

17-9645 

84    346 

Q'O 

53§ 

9-5606 

26-3738 

85    264 

8-9 

59§ 

24-6302 

24-8901 

84    348 

7 

8-8 

1?    A       T  /-\>J   ^ITI  *-y-i    T  /^h    -^  <*^in 

R.A.  i5h  3om  to  i6h  om 

t.A.    IO     O      to   10     30 
Centre        R.A.  i6h  om  Dec.  +  84°          R.A.  16*  30™  Dec.  +  85° 

Centre        R.A.  i6">  o™  Dec.  +  84°            R.A.  1511  30'"  Dec.  +  85" 

Plate  4469.     1899,  May  11.       Plate  4513.     1899,  June  6. 

I']ate4469.     1899,  May  n.         Plate  4491.     1899,  May  29. 

1970 

5 

19-4408     14-3156 

o 

m. 

1924 

1925 
1926 
1927 

10        4-6425 
5         8-8053 
6        9-3338 
5        5-0108 

14-1863 
14-7063 
14-6835 
15-8052 

7 

5 

5 

4* 

14-0223        1-5767 
18-0843       2-6232 
18-6130       2-6675 
14-1803       3-2255 

O 

m. 

1971 
1972 
'973 
'974 
'975 

12 

'4 

63§ 

4 
5 

20-1877     14-0677 
20-7962     14-7166 
23'°593     14-8281 
'4-3159     I5'49'4 
I4'3523     i5-5528 

5* 
4* 
So§ 

10-6641 
1  1-3566 
13-6130 

1-8888 
2-4520 
2-2602 

84    359 

87 

,  rtoau  interval  represents  very  nearly  5'  =  ,,,..3  of  R.A.  at  Dec.  +  ^  and  ^^  Rt  Dec_   +  ^ 
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v- 

rtiom 

B.  D. 

, 

B.  D. 

yo. 

jJiani. 

z. 

y- 

Oiam. 

X.                             ». 

So. 

Mag. 

No. 

Diain, 

X. 

>• 

Diam.              z. 

»• 

No. 

Mac. 

R.A.  i6h  om  to  i6h  30m—  contd. 

R.A.  i6h  30m  to  i7h  o"1  —  contd. 

Centrt       R.A.  :6>>  o"  Dec.  +  84*           R.A.  i6>>  30"  Dec.  +  85* 

Centre       R.  A.  1  7"  o">  Dec.  +  84*              R.A.  16*  30°"  Dec.  +  85* 

Plata  4469.     1899,  May  n.         Plate  4513.     1^99,  June  6. 

Plate  4511.     1899,  June  z.          Plate  4513.     1899,  Jane  6. 

1976 

5 

15-2227 

'5"3255 

0 

m. 

2024 

7         5"6«5 

18-4148 

• 

m. 

1977 

7 

19-5866 

'5-3254 

2025 

3°§       7-6721 

18*8009 

21 

16-4052 

6-4777 

84     363 

9-5 

1978 

54§ 

15-3735 

16-1  398 

44,i       6-1708       4-5825 

84    354 

9'3 

2026 

20        8-3124 

18-2056 

8 

17-1273       5-9695 

19-9 

17 

22-4288 

16-1928 

8       13-1689       3^965 

2027 

42§ 

11-2414 

18-8534 

*9§   '.  '9'9372      6-9923 

84     369 

9-3 

1980 

36§ 

19-4390 

17-4261 

23§ 

10-3708     5-3177 

84    357 

9'3 

2028 

10 

13-7364 

18-0461 

•j  It 

22-5146      6-5144 

1981 

"S 

20-3518 

17-0038 

1  1 

11-2195 

4775° 

2029 

26§ 

6-5556 

19-5099 

20§ 

15-2172 

7-0375 

84     362 

9'5 

1982 

4 

22-4796 

I7-6355 

2030 

5 

77601 

19-7659 

4.* 

16-3654 

7-4474 

1983 

4 

15-97I5 

18-6860 

2031 

ii 

7-9740 

19-9843 

6 

16-5503 

7-6901 

1984 

'7§ 

19-6086 

18-1  101 

7     |  10-6292       5-9733 

2032 

5 

8-2770 

19-2017 

1985 

20 

22-0670 

18-4052 

12       13-1042      5-9378 

2033 

3 

11-1479 

19-8173 

1986 

'3 

17-3209 

19-4160 

6        8-5372 

7-5734 

2034 

22§ 

8-4790 

20-5321 

«4       '6'9833 

8-3000 

84     367 

9'5 

1987 

6 

22-3758 

'9'454' 

2035 

5 

9-2569 

20-3324 

1988 

6 

16-7264 

20-1620 

2036 

8 

10-2639 

20-7663 

4*     18-7223       8-7645 

1989 

6 

177450 

20-3511 

2037 

8 

11-7325 

20-8709 

3*    20-1625      9-0566 

1990 

3°§ 

17-7929 

20-0982 

23§           9-0952 

8-1860 

84    355 

9'5 

2038 

'7 

5-9006 

217649 

7       14-2657      9''885 

I99I 

4'§ 

21-0593 

20-7164 

30§     12-4141       8-3636 

84   358      9-2 

2039 

2'§ 

7-2072 

21-0738 

13       15-6507      8-6700 

1992 

5 

22-7187 

20-2737 

2040 

7 

7-4590 

21-8334 

4*    15-8005      9-4569 

'993 

4 

'57585 

21-62^9 

2041 

20§ 

1  1-0080 

21-1286 

12           19-4141          9-2188 

1994 

'9§ 

'5  '949  5 

21-4128 

8 

7-4433 

97323 

2042 

S5§ 

13-2284 

21-5118 

42§        21-3656          9-8854 

84     370 

9-0 

>995 

6 

16-0943 

21-4849 

2043 

'3 

6-6808 

22-2539 

5       I4-9977 

9-7712 

1996 

9 

18-1751 

21-7312 

2044 

6 

9-2199 

22-2550 

'997 

*7§ 

18-8055 

21-6044 

20 

10-2992 

9'5434 

84    356 

9'5 

2045 

37§ 

10-2235 

22-0178 

2I§        18-5204 

9-9983 

84     368 

9'5 

1998 

'7 

20-7869 

21-8525 

6 

12-2948 

9-5261 

2046 

7 

13-9780 

227517 

1999 

8 

20-9348 

21-3142 

2047 

5 

10-6483 

23-8340 

2OOO 

8 

I8-4733 

22-3684 

2048 

48§ 

13-6426 

23-9720 

39§     21-6574    '2-3779 

84     371 

8-5 

ZOO  I 

/ 

18-5250 

22-8007 

2049 

14 

9-9515 

24-4287 

5       17-9360    12-3541 

2OO2 

9 

21-5867 

22-9398 

2050 

16 

13-3968 

24-9703 

12      21-2821     13-3379 

2O03 

4 

18-7228 

23-7964 

2051 

35§ 

13-6980 

24-8876 

22§     21-5920     13-2938 

84    37. 

9'5 

2004 

7 

18-8611 

23-4853 

2052 

7 

6-9567 

25-5434 

4*     14-8194     13-0691 

2O05 

'9 

2  1  '007  3 

23-0750 

10 

12-6760 

10-7077 

2053 

'7 

7-7273 

25-3534 

8       15-6126 

12-9817 

2OC6 

7'§ 

22-1665 

23-8518 

49§ 

13-9288 

11-3222 

84    360 

8-5 

2054 

7 

7-7268 

25-6719 

3*     15-5682 

13-2998 

2OO7 

'3 

14-6745 

24-8482 

6-6348 

13-3089 

2055 

15 

8-9825 

25-1785 

5       1^-8791 

12-9690 

2OO8 

'7 

18-6654 

24M-939 

6 

10-5441 

12-4265 

2OO9 

1  1 

19-2011 

24-0105 

4* 

11-0071 

11-8749 

/'§ 

25-1125 

13-7*90 

84    378 

8-2 

20IO 

20§ 

19-2  146 

24-1494 

9 

11-0432 

12-0108 

58§       4-358S 

14-9793 

84   359 

87 

2OI  I 

10 

20-9166 

24-4038 

.* 

5 

12-7602 

12-0358 

67§ 

5-8386 

23-9259 

84    360 

8-5 

2OI2 

20 

21-5612 

24-9923 

9 

13-4814 

12-5324 

2OI3 

9 

17-5967 

25-4121 

4* 

9-6065 

'5  -4/87 

2OI4 

9 

217355 

26-1548 

5 

13-8056 

13-6650 

R.A.  i7h  d*  to  i7h  30™ 

89§ 

4-6389 

'•4363 

84    35' 

77 

Centre      R.A.  17*  o™  Dec.  +  84'            R.A.  i;h  30"  Dec.  +  85* 

55§ 

5-8930 

12-9253 

84    352 

8-4 

Plate4Sii.    1899,  June  2.          Plate  4518.    1899,  June  6. 

55§ 

26-1888 

17-392- 

84    365 

8-5 

0 

m. 

2056 

6       15-4586 

14-2114 

6* 

6-0012 

2  '6  1  O2 

2057 

6       17-0687 

142287 

4* 

7-6004      2-4255 

R.A.  i6h  ^om  to  i7hom 

2058 

5       17-3684 

14-3103 

4* 

7-9077      2-4678 

\S                                           f 

Centra        R-  A.  17"  o™  Dec.  +  84°            R.  A.  16"  30™  Dec.  +  85° 

2059 
2060 

16       14-6476 
4       '5'455T 

5-2239 
5-6259 

10 

5-3295 

3-7250 

Plate  4511.     1899,  June  2.         Plate  4513.     1899,  June  6. 

2061 

10       16-9953 

5-6850 

8 

7-7115 

3-8756 

Q 

m. 

2062 

22§        19-8015 

5-1569 

'5 

10-4315 

2  9918 

2015 

15 

47871 

14-5219 

8 

14-0983      1-8648 

2063 

9      20-3695 

5-6930 

6 

1  1-0628 

3^459 

2016 

5 

10-9848 

14-8692 

2064 

3o§     21-1073 

5-'424 

248 

11-7236 

2*8051 

84  380 

9'5 

2OI7 

4«§ 

8-0472 

16-6407 

33§ 

17-0573      4-^855 

84   365 

8-5 

2065 

33§     21-7887 

5-2997 

"I 

12-4201 

2-8748 

84  382 

9'5 

2018 

43^ 

8-1032 

16-4976 

34§ 

17-1325      4-2518 

84   366 

9'3 

2066 

4       15-8920 

16-1252 

4* 

6-6785 

4-4540 

2019 

9 

9'3573 

'6-9535 

5 

18-3164      4-8645 

2067 

5*     18-0003 

16-0271 

5 

8-7580 

4-0877 

2O2O 

5 

1  1-2004 

16-9883 

3* 

20-1386      5-1385 

2068 

19       18-0568 

16  5429 

'3 

8-8790 

4-59I3 

2O21 

7 

13-0103 

16-2065 

4* 

22-0356      4-5997 

2069 

13       18-2295 

16-6277 

8 

9-0617 

4-6532 

2O22 

/ 

I3-5545 

16-8707 

3* 

22-4829      5-3256 

2070 

7       18-3710 

16-5062 

5 

9-1857 

4-5140 

2023 

7 

:  13-2506 

17-2844 

2071 

7      21-2905 

16-1307 

6 

12-0323 

37592 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  I9is'3  of  R.A.  at  Dec.  +  84*,  and  119*'$  at  Dec.  +  85°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    84°. 


B.  D. 

Diam. 

X. 

B.  D. 

Nc. 

Diam. 

X. 

V- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

No. 

Mag. 

R.A.  i7h  om  to  i7h  30™  —  contd. 

R.A.  1  7b  30m  to  1  8h  om  —  contd. 

Centre       R.A.  17''  o'«  Deo.  +  84'                R.A.  17''  30™  Deo.  +  85' 

Centre      R.A.  i8h  om  Dec.  +  84*               R.A.  I7h  30°"  Dec.  +  85' 

Plate45ii.     1899,  June  2.             Plate  4518.     1899,  June  6. 

Plate  4499.    1899,  May  30.          Plate  4518.     1899,  June  6. 

2072 
2073 
2074 

'9 
5 
18 

22-8375 
18-0203 
18-3988 

16-2881 

17-8973 

17-5066 

16 

'3 

13-5881 
9-0210 
9-3437 

37170 

5-9393 
5-5024 

o 

m. 

2118 

21  19 
2120 

7 

24§ 
20 

10-4396 
11-6175 

5-9978 

16-9252 
17-2279 

6 

27§ 

13 

19-4209 
20-6950 
14-9738 

5-0584 
4"39'8 
4-7763 

84    394 

84    384 

m. 

9'4 
9'5 

2075 

6 

18-4655 

17-8674 

4        9'4594 

5-8519 

2121 

18 

10-1614 

17-1628 

'4 

19-1121       5-2500 

84    39° 

9'5 

2076 

29§ 

20-3028 

17-0320 

2O§ 

11-1704 

4-7842 

2122 

48§ 

10-6535 

17-2858 

4Z§ 

19-5834      5-4437 

84    391 

8'9 

2077 

10 

20-9410 

17-4272 

5 

11-8550 

5-0947 

2123 

29§ 

11-0981 

17-6632 

26§ 

19-9743       5-8773 

84    393 

9-2 

2078 
2079 

6 
6* 

21-0390 
217695 

17-6001 

17-2278 

7       "'9775 
4       12-6485 

5-2520 
47855 

2124 
2125 

1  1 

»4§ 

7-8726 
11-7998 

18-1240 
18-1056 

7 

16-7174 
20*6142 

5-9097 
6-4065 

84    395 

9*4 

2080 

Z5§ 

22-3447 

'77495 

16      13-2897 

5-2312 

2126 

7 

13-4993 

18-2490 

8 

22-2813 

6-7736 

2081 

46§ 

15-6534 

18-0050 

2«§ 

6-6865 

6-3527 

84    374 

9'4 

2127 

4 

13-8759     18-8167 

4* 

22-5809 

7-3848 

2082 

6 

16-3469 

18-1579 

5 

7-3932 

6-4146 

2128 

6 

6-0775     19-3228 

4 

14-7801 

6-8653 

2083 

33§ 

i6-3593 

18-1743 

7-4094 

6-4274 

84    376 

9'5 

2129 

4'§ 

6-3985     19-9145 

34§ 

15-0195 

7-4946 

84    385 

8-8 

2084 

46§ 

17-6375 

18-6761 

38§ 

87420 

6-7630 

84    377 

9'3 

2I3O 

'7 

6-6590     19-3181 

'4 

I5-3575 

6-9364 

2085 

9 

21-9112 

18-3611 

6 

12-9373 

5-8931 

2131 

5 

6-8102  ;  19-4978 

4* 

15-4814 

7'J332 

2086 

27§ 

19-1352 

19-6648 

20 

10-3556 

7-5477 

84    379 

9'5 

2132 

12 

7-4747 

19-2836 

7 

16-1717 

7-0093 

2087 

8 

20-2896 

19-2336 

5 

11-4424 

6-9678 

2133 

16 

10-2401 

19-2811 

ii 

18-9140 

7-3681 

2088 

7 

14-3617 

207245 

5 

5-7593 

9-2192 

2134 

6 

11-8767 

19-2386 

5 

20-5403 

7-5410 

2089 

4 

19-0193 

20-4740 

2135 

5 

5-6934 

20-8087 

4* 

14-2028 

8-2896 

2090 

20-9520 

20-4056 

2O§ 

12-2528 

8-0447 

84    38' 

9'5 

2136 

6 

7-5879 

20-6473 

5 

16-1046 

8-3770 

2091 

S 

14-8394 

21-6322 

18 

6'35'9 

10-0537 

84    373       9'4 

2137 

ii 

8-6300 

20-5549 

7 

17-1510 

8-4211 

2092 

4°§ 

15-6308 

2  '  '7449 

23§ 

7-1507 

10-0647 

84    375 

9'5 

2138 

5 

9-7660 

20-3370 

4* 

18-3044 

8-3538 

2093 

5 

17-0675 

2I-653I 

4        8-5617 

9-7882 

2139 

4 

10-0330 

20-3204 

2094 

'3 

17-0577 

22-4005 

8         8-6497 

10-5292 

2I4O 

20§ 

1  1-0030  i  20-3083 

i8§ 

19-5372 

8-4879 

84    392 

9'5 

2095 

4 

20-8404 

22-5827 

2141 

7 

13-2284  ,  20-8167 

7 

21-6753 

9-2844 

2096 

8o§ 

21-8805 

22-8I54 

72§     13-4860 

10-3164 

84    383 

77 

2142 

6 

10-0533    21-9323 

6 

18-3811 

9-9733 

2097 

7 

18-9466 

23-2726 

4      10-6364 

1  1  •  1  490 

2143 

7 

11-6981 

217667 

5 

20-0337 

10-0258 

2098 

20'6  I  60 

23-4949 

6      12-3206 

11-1544 

2144 

11-9550 

21-6636 

20§ 

20-3038 

9-9554 

84    396 

9'5 

2099 

18 

15-0778 

247224 

8         6-9870 

13-0905 

2145 

7 

12-6777 

21-2186 

6 

21-0761 

9-6088 

2IOO 

82§ 

17-2434 

24-8656 

73§   !    9"'53' 

12-9474 

84    378 

8-2 

2146 

5 

8-2769 

22-0803 

4* 

16-5990      9-8867 

2101 

9 

17-8178 

24-0333 

4*      9'6'54 

12-0489 

2I47 

6 

12-9988 

22-4644 

6      21-2315 

10-8856 

21O2 

7 

20-9510 

24-4992 

4     i  127796 

12-1052 

2148 

7 

5-9205 

23-3420 

6 

14-0990 

10-8319 

2103 

ii 

2I-2l6l 

24-3706 

5       13-0302 

1  1-9420 

2149 

7 

6-1505     23-1479 

A 

14-3547     10-6646 

2104 

'9 

22-0783 

24-52I2 

8       13-9050 

11-9900 

2150 

2I§ 

8-9213 

23-5566 

J4§ 

17-0469     11-436+ 

84    388 

9'5 

2IO5 

26§ 

18-6727 

25*1642 

23 

10-6104 

13-0580 

2151 

9-7079 

237973 

46§ 

17-7926     11-7772 

84    389 

8-7 

2IO6 

7 

20-9818 

25-5350 

6 

12-9483 

13-1259 

2152 

7 

13-7201 

23-1130 

5 

21-8610     11-6229 

21O7 

'3 

20-0335 

26'!  140 

7 

12-0825 

13-8259 

2153 

6 

9-2364 

24-1331 

5 

17-2841     12-0499 

2154 

7* 

10-4101 

24-4340 

4* 

18-4089     12-4977 

4°§ 

47388 

10-1451 

84    37° 

9-0 

2155 

8 

1  1  -i  066 

24-6975 

7 

19-0627     12-8535 

43§ 

5-4697 

12-5318 

84    37' 

8-5 

2156 

6* 

11-1342 

24-6028 

6 

19-1023 

12*7642 

63§ 

26-5986 

15-0805 

84    387 

8-6 

2157 

44§ 

12-9138 

24-8727 

35§ 

20-8334 

13-2620 

84    399 

9-2 

54§ 

237667 

2O'2l8o 

84    385 

8-8 

2158 

4* 

13-1189 

24-8268 

4* 

21-0437 

13-2467 

88§ 

25-9656 

24-8261 

84    389 

87 

2159 

'3 

11-2463 

25-4650 

7 

19-1008 

13-6302 

32§ 

I4-I781 

25-6565 

85    279 

9'3 

g6§ 

26-1406 

1-801  1 

83    527 

77 

R.A.  i7h  3om  to  i8h  om 

48§ 

247411 

7-6496 

84    405 

8-4 

Centrt       R.A.  i»i>  o«"  Dec.  +  84*            R.A.  17"  30™  Dec.  +  85' 

3°§ 
6o§ 

24-2499 
23-8919 

10-7234 
1  1-2271 

84    406 
84    404 

8-2 
9-0 

Plate  4499.    1899,  May  30.         Plate  4518.    1899,  June  6. 

64§ 

5-2459 

22-91  19 

84    383 

77 

o                   m. 

IOI§ 

1-2925 

26-0882 

84    378 

8-2 

2108 

43§ 

7-8044       14-2224 

38§ 

17-1611 

2-0330 

84    387      8-6 

2109 

38§ 

12-4125       14-8431 

4°§ 

21-6491 

3-2518 

84    397      9-4 

R.A.  i8h  om  to  i8h  30™ 

2110 

32§ 

12-4988 

147660 

4°ij 

217433 

3-1892 

84      398          Q'3 

sin 

'4 

6-3750 

15-7857 

'3 

15-5381 

3'3982 

i         •-'  7 

./     f 

Centre        R.A.  i8h  om  Dec.  +  84°                R.A.  18''  3om  Dec.  +  85° 

2112 

18 

5-0618 

16-2785 

12 

14-1718 

37'48 

Plate  4499.     1899,  May  30.            Plate  4523.     1899,  June  12. 

2113 

8 

5-3082 

16-6507 

6 

14-3680 

4-1146 

m. 

21  14 

4, 

6-32I7 

16-4975 

4 

>5'3933 

4-0997 

2160 

26§ 

17-5705 

14-5781 

34§ 

8-2234 

2-7245 

84*  4°7 

9'3 

2115 

23§ 

6-4626 

16-2241 

20§ 

15-5673 

3-8442 

84    386 

9'5 

2161 

4t 

18-5142 

14-2901 

4* 

9-1220 

2-3165 

21  l6 

10 

8-4698 

167559 

1  1 

17-4883 

4-6335 

2162 

4* 

21-0108 

H-8733 

4* 

11-6701 

2-5725 

2117 

5 

9-5284 

'6-3755 

4* 

18-5890 

4-3957 

2163 

53§ 

22-6890 

H-4I35 

13-2797 

1-8996 

83    533 

8-8 

i  nSieau  interval  represents  very  nearly  5'  =  i9i"3  of  R.A.  at  Dec.  +  84°,  and  229»'5  at  Dee.  +  85°. 
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ZONE    +    84° 


B.  D. 

•M_ 

B.  D. 

No. 

Diarn. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

.WO. 

Diam. 

X. 

y. 

l>iam. 

X. 

V- 

No. 

M«g. 

R.A.  i8h  om  to  i8h  30m—  contd. 

R.A.  i8h  so01  to  i9hom 

Centre        R.A.  i&  o"  Dec.  +  84*          R.A.  i8l>  30"  Dec.  +  85* 

Centre      R.A.  \<p  0°"  Dec.  +  84'            R.A.  i8h  30™  Dec.  +  85* 

Plate  4499.     1899,  May  30.        Plate  4523.     1899,  June  iz. 

Plate  4535.    1899,  June  14.       Plate  4523.    1899,  June  12. 

1 

o 

m. 

• 

m. 

2164 

14 

18-7662     15-7248 

)8 

9-5566     3-7050 

2217 

6 

5-2300 

14-6672 

2165 

13         20-0503       15-5412 

'4 

10-8068 

3-3608 

2218 

20§ 

5-2866 

14-9948 

22§        I4-4340 

2-4I33 

2166 

8       14-5827     16-4351 

13 

5-5004  j  4-9528 

2219 

'4 

6-5330 

14-2496 

15          157689 

1-8361 

2167 

6       15-0255     15-7908 

8 

5-8548 

4-2560 

222O 

8 

8-9713 

147433 

5*    18*1224 

2-6404 

2l68 

13       15-5523     16-2258 

'4 

6-4352 

4-6176 

2221 

5        9-3709 

14-1629 

2169 

6     |  17-3891 

16-7705 

9 

8-3268 

4-9208 

2222 

9      10-9980 

13-9788 

7*    20-2302 

2-1453 

2170 

6 

18-8694 

16-9260 

8         9-8132       4-8856 

2223 

9     !  1  1-2625 

14-0850 

8       20-4798 

2-2840 

2I-I 

+t 

15-6756 

16-8281 

4* 

6-6320 

5-2018 

2224 

7       11-8010 

14-3841 

4* 

20-9723 

2-6489 

2172 

5* 

20-2244 

17-6023 

4 

11-2492 

5-3863 

2225 

f 

12-0530 

14-2941 

*>73 

5* 

22-0878 

18-2037 

6 

13-1700 

5734' 

2226 

4§ 

12-1995 

14-2215 

37§ 

21-3897 

2'54H 

83    543 

9'3 

2174 

7 

22-4709 

17-8869 

1  1 

13-5109 

5-3735 

2227 

6 

12-5000 

14-8354 

2i75 

4* 

22-5993 

I8-5343 

5 

13-7209 

5-9963 

2228 

8 

13-0163 

14-0670 

6 

22*2202 

2-4920 

2176 

4* 

22-6716 

18-2415 

st 

13-7528 

5-6970 

2229 

5 

5-I733 

I5-3393 

2177 

;T      15-6945      18-0296 

5        6-8096 

6-3898 

223O 

ii 

575'6 

15-5871 

10 

14-8168 

3-0597 

2178 

4t     16-5512     18-5163 

5        77239 

6-7626 

2231 

6        5-8885 

15-3770 

3* 

14-9838 

2-8659 

2179 

5* 

167187     18-4058 

7        7-8714 

6-6304 

2232 

6         6-0595 

15-1247 

3* 

15-1867 

2-6414 

2180 

5<5§ 

20-1705     18-3452 

57§ 

11-2885 

6-1  250 

84   410 

8-5 

2233 

24§       6-9560 

15-8685 

*5§ 

15-9775 

3-4948 

84    417 

9'5 

2181 

5* 

22-8188     18-8544 

6     '  13-9805 

6-2876 

2254 

12              8-4859 

'5-4724 

17 

I7-5475 

3-3008 

2182 

49§ 

16-0538     187973 

47§       7-2665 

7-1046 

84  405 

8-4 

2235 

21§     j      8-6400 

15-9130 

*5§ 

17-6412 

37569 

84   4'9 

9'5 

2183 

5       16-4313     19-6912 

6        7-7535 

7-9440 

2236 

16        8-7748 

'5-3559 

20 

17-8480 

3-2210 

2184 

7       i4"3397 

19-8142 

ii         5-6970 

S'3349 

2237 

3i§     10-1914 

15-9290 

35§ 

19-1783 

3-9738 

84    421 

9'4 

2185 

4*     '5''537 

19-8682 

4*       6-5120 

8-2823 

2238 

26§ 

1  1-0003 

15-2713 

34§ 

20-0682 

3-4263 

84    424 

9-2 

2186 

6       15-9975 

20-4755 

12         7-4250 

87754 

2239 

8 

11-3818 

15-5062 

8     i  20-4134 

37081 

2187 

17       17-1488 

20-7869 

i8§       8-6086 

8-9380 

2240 

10 

13-1248 

15-1836 

8*    22-1832 

3-6146 

2188 

14       17-4811 

20-8645 

13         8-9483 

8-9683 

2241 

43§       6-9348 

16-9503 

42§     15-8158 

4-5657 

84    416 

8-8 

2189 

6       19-4383 

20-3973 

6     ;  10-8271 

8-2559 

2242 

20§     j  10-3240 

16-4214 

24§   i  19-2466 

4-4782 

84    422      9-4 

2190 

4*     19-5440 

20-9928 

5       1  1-0105       8-8297 

2243 

8       10-3877 

16-4245 

7       19-3089 

4-49  '  5 

2191 

36§     '9'55'7 

21-0188 

37§     11-0208 

8-8560 

84   4°9      9'° 

2244 

1  6       11-2669 

16-8980 

20 

20-1189 

5-0743 

2192 

i8§      15-0308 

21-0775 

183       6-5494 

9'4972 

84   401      9-5 

2245 

*T 

12-4449 

16-4378 

6* 

21-3483 

4-7709 

2193 

i8§      15-2405 

20-81  17 

20§ 

6-7206 

9-2061 

84   402 

9'5 

2246 

6 

127312     167563 

4*    2'-59°3 

5-1259 

2194 

7       15-8884 

21-6244 

10         7-4667      9-9299 

2247 

4 

13-5325 

16-1604 

2195 

4       17-045° 

21-2624 

5 

8-5690 

9-4237 

2248 

6o§ 

5-7481 

17-2158 

63§ 

14-6037 

4-6735 

84    4'3 

8-5 

2196 

36§     17-2071     21-5354 

38§ 

8-7613 

9-6723 

84   408 

9-2 

2249 

'4 

6-0068 

17-0758 

19      14-8813 

4-5680 

2197 

13       17-8259  '21-3789 

'5 

9-3550 

9-4351 

22'5O 

5 

6-8887 

17-2104 

4*     15-7345 

4-8144 

2198 

4*    20-6394     21-9963 

6t 

12-2226      9-6855 

2251 

27§ 

8-2290 

17-1728 

3'S     '7-0713 

4-9510 

84   4i8      9'5 

2199 

75§    ;  20-8255     21-6793 

83§ 

12-3688     9-3455 

84    4'2  j    7'5 

2252 

7 

9-0040 

17-1768 

6       iy8397 

5-0570 

22OO 

27.*      I4'4734     21-9248 

33§ 

6-1015     10-4091 

84    400 

9-2 

2253 

9 

9-2720 

17-6789 

ii       18-0395 

5-5896 

2201 

4*     I4-5757     22-3660 

4* 

6-2593     10-8314 

2254 

4 

9"4923 

17-1710 

4*     18-3228 

5-1127 

22O2 

5       15-3868    22-0493 

5         7-0250     10-4157 

2255 

4* 

975'4 

17-1894 

3* 

18-5768 

5-1634 

2203 

65$     15-6801     22-4535 

7o§ 

7-3674    10-7782 

84    404 

9-0 

2256 

8 

10-5123 

17-3071 

5 

19-3150 

5-3794 

22O4 

25§     i5'9"°3     21-9053 

26§ 

7-5842     10-1996 

84    406 

8-2 

2257 

4 

1  1-3003 

17-0170 

22O5 

7       18-8064     22-3020 

7 

10-4483     10-2247 

2258 

7 

11-9998 

177143 

5* 

207399 

5-9769 

22O6 

6*     19-1060    22-1306 

6 

10-7231     10-0150 

2259 

6 

I3-4397 

17-5881 

6*    22-1851      6-0483 

22O7 

ij 

17-0143     23-1750 

10 

8-7828    11-3202 

2260 

20§ 

S'5473 

18-1470 

20§       14-2835          5-5707 

2208 

6 

18-2510    23-3180 

6       10-0285 

11-3037 

226l 

5 

5-6903 

18-3795 

3*  i  I4-3958       5-8209 

2209 

ii 

14-2713 

24-1527 

10         6-1896 

12-6448 

2262 

8 

6-0700 

'8-9538 

6    j  14-6978      6-4355 

22IO 

5 

15-4965 

23-9758 

6 

7-3812 

12-3105 

2263 

H 

7-8015 

18-9850 

16      16-4111      6-6946 

2211 

i8§ 

I7-9775 

24-5716 

i8§ 

9-9176 

12-5804 

2264 

8 

8-1686 

'8-9153 

6      16-7835      6-6726 

2212 

5* 

18-2113 

24-9333 

5 

10-1966 

12-9093 

2265 

8 

8-9335 

18-8267 

6       I7-5535  ;    6-6841 

2213 

23 

19-4518     24-1782 

2I§ 

11-3304 

I  2  'COOS 

84    411 

9'5 

2266 

5 

9-5578 

18-1639 

4*     18-2593      6-1059 

2214 

7 

2O"6oO2       25-1845 

7 

12-5988 

I2-85I6 

2267 

6* 

12-4174 

18-8164 

4*    21-0093      7-1259 

2215 

20 

21-2845       25-2778 

i7§     13-2878 

12-8528 

2268 

6 

12-7120 

18-8222 

6*    21-3036      7-1674 

22l6 

24§ 

15-3019      247402 

23§       7-2890 

I3-0945 

84    403 

•9-5 

2269 

8 

12-7520     18-5265 

6      21-3818      6-8798 

2270 

12 

13-0932     18-4182 

12          ±17316         6-8173 

?8§       7-1049 

I-O92O 

83    527 

/     / 

2271 

6 

5-5448  j  19-3984 

3*     14-1202       6-8153 

67§       i  '7'  33       6-3009 

84    391 

8-9 

2272 

20§ 

8-8695     197463 

20S)        17-3708          7-5880 

68§       1-6201     12-8844 

84    389 

8-7 

2273 

3o§ 

9-5005     19-1345 

35§     18-0783      7-0630 

84   420      9-1 

63§ 

23-6443       I7-3246 

84    4'3 

8-5 

2274 

9 

9-6982     19-4848 

9 

18-2286      7-4337 

47§ 

24-8584    '17-3843 

84    416 

8-8 

2275 

5 

97245 

19-6225 

6* 

18-2374      7-5739 

42§ 

23-6547       21-2120 

84    415 

8-5 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  igi8^  of  R.A.  at  Dec.  +  14*,  and  2Z9S'5  at  Dec.  +  85*. 
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B.  D. 

!  M'un 

B.  D. 

No. 

Diam. 

Z. 

v. 

Diam.             z. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

!/• 

No. 

Mag. 

R.A.  i8h  3om  to  i9h  om  —  contd. 

R.A.  i9h  om  to  19--  30m  —  contd. 

Centre        R.A.  I9h  om  Dec.  +  84°            R.A.  i8l>  3o">  Dec.  +  85° 

Centre      R.A.  ig"  om  Dec.  +  84*            R.A.  igh  30™  Dec.  +  85° 

Plate  4535.     1899,  June  14.         Plate  4523.     1899,  June  12. 

Plate  4535.    1899,  June  14.        Plate  4540.     1899,  June  15. 

111. 

o 

m. 

2276 

4 

10-4275 

19-1989 

2321 

5 

18-9783 

'4"3344 

6 

9-5692 

2-3276 

2277 

27§ 

6-4804 

20-2730 

3°§ 

H-9335 

77989 

84     414 

9-4 

2322 

4 

19-8225 

14-1229 

2278 

28§ 

6-7523 

20-9595 

4'S 

15-1163 

8-5163 

84     415 

8-5 

2323 

6 

20-4002 

14-2566 

6 

10-9700 

2-0672 

2279 

9 

8-0778 

20-0613 

7 

16-5482 

77977 

2324 

'3 

21*1025 

14-1778 

12 

11-6538 

1-8961 

2280 

4 

9-5711 

20-0910 

4* 

18-0228 

8-0193 

2325 

5 

22-3121 

14-8620 

4* 

12-9406       2-4189 

2281 

4* 

9-6794 

20-3749 

4* 

18-0902 

8-3124 

2326 

8 

23-1134 

14-4738 

6 

13-6893       1-9290 

2282 

49§ 

10-4715 

20-4454 

59§ 

18-8730 

8-4896 

84     423 

8-6 

2327 

5 

23-1547 

14-7100 

4* 

13-7586       2-1627 

2283 

4* 

10-5607 

20-0374 

4* 

19-01  18 

8-0925 

2328 

5 

16-091  1 

15-8795 

5 

6-9060       4-2339 

2284 

10 

10-9910 

20-4077 

1  1 

19-3911 

8-5171 

2329 

7 

16-2218 

15-0573 

8 

6-9296 

3-402I 

2285 

7 

11-2422 

20-8943 

5* 

19-5770 

9-0359 

2330 

6 

17-6842 

15-8991 

7 

8-4877       4-0450 

2286 

12 

11-9758 

20-7998 

'3 

20-3172 

9-0345 

2331 

4 

18-0778 

15-1755 

2287 

4 

12-8755 

20-0268 

4* 

21-3115 

8-3848 

2332 

4 

18-4143 

15-9838 

3* 

9-2222       4-0335 

2288 

4* 

7-9355 

21-1174 

4* 

16-2711 

8-8299 

2333 

4t 

18-4190 

15-5041 

4 

9-1663 

3-5570 

2289 

8 

12-5721 

21-2362 

5* 

20-8503 

9"544' 

2334 

5 

18-9695 

1  5-6081 

7 

9'7Z33 

3*5908 

2290 

4* 

13-2774 

21-5867 

3* 

21-5058 

9-9804 

2335 

6 

19-2218 

'5'4503 

7 

9-9548       3-3991 

2291 

9 

13-6036 

21-0518 

5 

21-9006 

9^955 

2336 

7 

20-3622 

15-8659 

8 

11-1388 

3-6662 

^292 

8 

13-6764 

21   0325 

4* 

2I-9733 

9-4857 

2337 

n 

21-2646 

15-8656 

'4 

12-0325 

3'5474 

2*93 

8 

6-0515 

22-3995 

6* 

14-2318 

98538 

2338 

4 

22-1715 

15-8447 

4* 

12-9287 

3-4096 

2294 

18 

8-0028 

22-9673 

'3 

16-0973 

10-6697 

2339 

4 

22-2958 

15-8073 

4 

13-0486 

3-3579 

2295 

5 

8-7233 

22-I685 

2340 

5* 

22-5319 

15-9668 

5 

13-3036 

3-4832 

2296 

9 

10-5096 

22-6649 

6 

18-6204 

10-6955 

'7 

22'68lO 

15-6095 

13-4063 

3-1  1  oo 

2297 

9 

13-0848 

22-4460 

8 

21-2017 

10-8095 

2342 

'9 

22-7522 

'5-3412 

20§ 

13-4404 

2*8354 

2298 

12 

13-2605 

22-2035 

16 

21-4099 

10-5904 

2343 

4* 

22-8689 

'5'2734 

4 

I3-548I 

2-7550 

2299 

5 

13-9715 

22-1963 

2344 

4t 

22-8963     15-8726 

4 

13-6511 

3-3444 

2300 

7* 

6-5239 

23-8254 

4 

14-5138 

•3313 

2345 

32§ 

14-7555 

16-0380 

4o§ 

5-6008 

4-5633 

84     427 

9'4 

2301 

7 

8-8562 

23-43I5 

4* 

16-8818 

•2384 

2346 

5 

15-5008 

16-9803 

5 

6-4624 

5-4025 

2302 

7 

10-9098 

23-0609 

4* 

18-9649 

•'383 

2347 

25§ 

15-8230 

16-3326 

32§ 

6-6986 

47150 

84    429 

9'5 

2303 

42§ 

12-5187 

23-3791 

44§ 

20-5205 

•6619 

84     425 

9'3 

2348 

5 

17-4198 

16-9253 

5 

8-3595 

5-0969 

23°4 

10 

12-8758 

23-OI2O 

10 

20-9220 

"3444 

2349 

5 

19-4794 

16-9121 

5 

10-3992 

4-8168 

*3°5 

10 

'3-507I 

23-0185 

9 

21-5480 

•4325 

2350 

12 

20-8886 

16-4607 

'5§ 

11-7380 

4-1857 

2306 

'4 

6-3263 

24-0440 

6 

14-2953 

"5'97 

235' 

4 

21-1019     '6-9348 

2307 

'9 

7-4655 

24-1050 

16 

I5-4I45 

•7270 

2352 

'7§ 

21-3079     16-3739 

'9§ 

12-1397 

4-0463 

2308 

20 

7-4820 

24-2677 

'5 

15-4105 

•8933 

2353 

'4 

21-3303     16-8431 

'4§ 

12-2270 

4-5072 

2309 

6* 

11-2749 

24-8938 

4 

19-0938 

13-0048 

2354 

4t 

217838     16-7368 

4t 

12-6615 

4-3474 

2310 

8 

12-5714 

24-8370 

5 

20-3849 

>3'i'35 

2355 

5 

16-3696     17-6786 

4 

7-4166 

5-9815 

231  1 

7 

13-0668 

24-6475 

5 

20-8980 

12-9920 

2356 

8 

17-0988     17-4023 

12 

8-1000 

5-6123 

2312 

'9 

13-0985 

24-3988 

16 

20-9628 

127477 

2357 

'3 

20-4346    !  17-4638 

'5§ 

11-4172 

5^378 

2313 

6 

6-2051 

25-1933 

5 

14-0253 

12-6443 

2358 

6 

21-8694      17-9765 

6 

12-9068       5-5638 

2314 

18 

7-9890 

25'3'78 

12 

'57757 

12-9973 

2359 

29§ 

22-4209      17-3166 

35§ 

13-3687       4-8372 

84     438 

9'3 

2315 

'4 

8-8723 

25-8474 

II 

16-5846 

13-6380 

2360 

'3 

14-3709      18-7326 

5-5691 

7-2838 

2316 

S* 

9-0514 

25-3601 

3* 

16-8258 

13-1750 

2361 
,  _/:„ 

A    <C 

14-3824      18-6679 

!•  «C 

_  hf  ¥  „  n 

.  O/C  - 

o         ,  ~  {. 

2302 

46§ 

H-3947 

10-9305 

52§ 

50190 

7-4863 

04    420 

9*2 

54§ 

22-9573 

7-5024 

84     426 

9-2 

2363 

8 

16-0315 

18-2729 

'3 

7-I566 

6-6137 

52§ 

4-0735 

14-6360 

83    533 

8-8 

2364 

'3 

16-0553 

18-2457 

16 

7-1763 

6-5838 

6o§ 

2-6493 

19-0843 

84   410 

8-5 

2365 

4 

17-7791 

18-1479 

5 

8-8729 

6-2626 

48§ 

2-7371 

21-8251 

84    409 

9-0 

2366 

10 

I7-8877 

18-1807 

'4 

8-9850 

6-2823 

798 

4-1370 

22-1380 

84   412 

7'5 

2367 

4 

18-0810 

18-3649 

4 

9-2O09 

6-4379 

2368 

4 

9-6136 

6-4064 

2369 

'5 

18-5616 

18-4122 

i6§ 

9-6825 

6-4236 

R.A.  i9h  o™1  to  i9h  30™ 

2370 
2371 

6 
4* 

19-7971 
20-0889 

18-1423 
18-9037 

5 

3* 

IO-8704 
1I-2587 

5-9968 
67124 

Centrt        R.A.  I9h  om  Dec.  +  84°            R.A.  igh  30"  Dec.  +  85° 

2372 

6 

20-4213 

18-0575 

5 

II-4798 

5-8285 

Plate  4535.   1899,  June  14.        Plate  4540.    1899,  June  15. 

2373 

4* 

20-9039 

18-8702 

3 

I2-O6I7 

6-5724 

2374 

5 

14-2684 

19-9770 

7 

5-6289 

8-5327 

2317 
2318 
2319 
2320 

6 

2I§ 

4 
4 

15-1925 
16-4093 
16-6417 
17-4503 

I4-8355 
14-0420 
14-7069 
14-3961 

5* 

26§ 

4 

4* 

5-8802 
6-9825 
7-3004 
8-0627 

3'3'48 
2-3681 
3-0018 
2-5845 

o 

m. 

2375 
2376 

2377 
2378 

2379 

9 

4 
10 

5 
4»f 

17-3866 
17-4805 

I774I3 
19-7146 
20-2868 

'9''534 
19-1669 
19-6828 
19-6163 
I9-3455 

10 

4 

12 

4 

47§ 

8-6I39 

8-7084 

IO-9828 
1I-5I39 

7'3'03 

7'3"3 

7-7876 
7-4667 
7-1257 

84     436 

9-2 

i  rttcau  interval  represents  very  nearly  5'  =  191-3  of  R.A.  ar  Dec.  +  84",  and  229«'5  at  Dec.  +  85'. 
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ZONE     +     84° 


No. 

Diani 

THoni 

B.  D. 

B.  D. 

in&m. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Difttn. 

X. 

y. 

Di&m.             x,                    y. 

No.            Mag. 

R.A.  i9h  om  to  i 

9h  3om  —  contd. 

R.A.  i9h  30m  to  20h  oP  —  contd. 

Centrt       R.A.  I9h  om  Dec.  +  84'             R.A.  I9h  30™  Dec.  +  85* 

Centre     R.A.  zoh  om  Dec.  +  84°            R  A.  I9h  30"  Dec.  +  85* 

Plate  4535.     1899,  June  14.       Plate  4540.     1899,  June  15. 

Plate  4558.     1899,  July  13.        Plate  4540.     1899,  June  15. 

.                   m. 

m. 

2380 

5 

14-8842 

20-0760 

-* 

3 

6-2539     8-5499 

2431 

7 

9-2538 

H7535 

6 

18-6126 

2-6910 

2381 

10 

183009 

20-7169 

8 

97253      87432 

2432 

20§           9-9658 

14-6748 

23§ 

19-3297 

2-7032 

2382 

'5 

19-2415 

20-8918 

16 

10-6783      87957 

84    434      9'5 

2433 

33§     10-5015 

I4-I353 

4°§ 

19-9326 

2*2360 

83     56l 

9-3 

2383 

4 

20-0981 

20-9785 

4 

11-5404     87681 

2434 

'7§     I2'73'6 

14-7012 

18 

22-0687 

3-0865 

83     566 

9-5 

2384 

4 

2o'66o8 

20-0263 

4 

11-9720     7-7520 

2435 

8        4-9612 

157030 

8 

14-2306      3-0792 

2385 

8 

15-4356 

21-8003 

7 

7-0210    10-1885 

2436 

10        4-9677 

15-6664 

9 

14-2422      3-0455 

2386 

7 

15-9420 

21-6218 

6 

7-5013     9-9460 

2437 

8         5-0063 

15-8558 

9       14-2582  ;    3-2384 

2387 

4 

15-9938 

21-5161 

5 

7-5394     9-8359 

2438 

4        5-6230 

15-9820 

4*     14-8530      3-4406 

2388 

4 

16-2775 

21-6709 

4* 

7-8404     9-9525 

2439 

23§       575'9     I5'°425 

25§ 

15-1045 

2-5280 

83    555 

9-4 

2389 

9 

16-9342 

21-8675 

7 

8-5178    10-0620 

2440 

6        5-8899    15-1669 

8 

15-2228 

2-6687 

2390 

7 

17-1317 

21-2577 

8 

8-6329     9-4329 

2441 

62§       5-9772 

15-4089 

553 

15-2786 

2-9193 

83    556 

87 

2391 

5 

19-5783 

21-5125 

4 

11-0905     9-3667 

2442 

4 

6-5165 

15-6440 

4* 

157837 

3-2185 

2392 

3^§ 

21-2951 

21-4495 

36§ 

12-7870     9-0830 

84    437       9-0 

12 

6-9035 

15-0343 

9 

16-2460 

2-6653 

2393 

7 

22-2773 

21-5638 

7 

137738     9-0668 

2  444 

'5 

7-6096 

15-3887 

12          16-9006 

3'I  IO2 

2394 

8 

14-1  122 

22-3411 

1  1 

5-7802    10-8958 

2445 

4 

I3-4797 

15-3165 

2395 

10 

15-0691 

22-2372 

9 

6-7154    10-6670 

2446 

20 

13-9290 

15-0530 

19         23-2115 

3-5862 

2396 

4^ 

15-6503 

22-5530 

4 

7-3327    10-9076 

2447 

20§ 

5  '3499 

16-5412 

19          14*51  19 

3-9625 

2397 

23;> 

15-8280 

22-8377 

26§ 

7-5475 

11-1671 

84    430 

9'5 

2448 

7 

5-4530 

16-8447 

7       I4-5776 

4'2757 

»398 

5 

16-1894 

22-8656 

3 

7-9073 

I1-I5I3 

2449 

5 

5-5650 

16-0941 

4       14-7817 

3-5450 

2399 

'3 

16-3878 

2*7357 

12 

8-0882 

10-9935 

2450 

4 

10-3503 

16-1707 

4*     19-5200 

4'2363 

2400 

6 

16-4074 

22-2472 

6 

8-0453 

10-5066 

2451 

4 

10-8383 

167732 

4*     19-9264 

4-8948 

2401 

4 

16-6382 

22-0130 

4* 

8-2433 

10-2456 

2452 

11-0305 

16-6812 

18       20-1292 

4-8293 

2402 

'4 

I7-5I86 

22-5246 

1  1 

9-1827 

10-6365 

2453 

n 

12-1155 

16-0428 

7       21-2856 

4-3350 

2403 

5 

2I-3I70 

22-0555 

4 

12-8859 

9-6802 

2454 

4 

12-3798 

16-2485 

2404 

8 

2'"6373 

22-5779 

7 

13-2727 

10-1585 

2455 

4 

13-6161 

16-1881 

2405 

6 

21-6924 

22-2428 

5 

13-2828 

9-8150 

2456 

4 

13-8243 

16-2753 

5*    22-9489 

47877 

2406 

5 

22-0537 

22-3382 

5 

13-6562 

9-8663 

2457 

17 

5-5097 

17-9022 

15       I4-4957 

5'3329 

2407 

'9§ 

14-4321 

23'4352 

20§ 

6-2388 

"94'5 

84    428 

9'5 

2458 

ii 

5-8887 

17-8218 

10       14-8819  i    5-3034 

2408 

6 

1  5  '947  5 

23-4762 

5 

7-7484 

7854 

2459 

5* 

6-2694 

17-2324 

4       15-3329       47669 

2409 

5 

16-3884 

237224 

4 

8-2149 

•9768 

2460 

10 

6-4054 

17-6922 

9      15-4100 

5-2384 

2410 

'5 

16-7266 

23-8401 

'5§ 

8-5677 

2-0458 

2461 

8 

6-6965 

17-8095 

8 

15-6821 

5'3925 

2411 

7 

18-3039 

23-4846 

6 

10-0830 

•4884 

2462 

14. 

6-9309 

17-5861 

10 

15-9446 

5-2001 

2412 

13 

20-3167 

23-9161 

9 

12-1374 

•6560 

2463 

6 

7-6828 

17-3095 

6 

16-7277 

5-0215 

2413 

6 

20-4414 

23-6726 

5 

12-2300 

•3968 

2464 

4 

8-4086 

17-2191 

2414 

1  1 

15-0510 

24*1024 

1  1 

6-9369 

12-5221 

2465 

29§ 

9-5000 

17-0736 

30§ 

18-5599 

5-0235 

84   442 

9'5 

2415 

4t 

15-7823     24-1373 

3* 

7-6712 

12-4633 

2466 

4 

10-3905 

17-4089 

5t 

19-4004 

5^79 

2416 

5 

15-9990    24-9390 

6 

7-9853 

13-2264 

2467 

23§ 

107838 

17-1328 

19-8252 

5-2456 

2417 

4 

17-4736    24-4856 

4* 

9-3902 

12-5897 

2468 

7 

11-4288 

I7-5732 

4 

20-4049 

57622 

2418 

5 

18-2626    24-1026 

4 

10-1244 

12-1036 

2469 

12 

117405 

17-8656 

1  1 

20-6818 

6*0958 

2419 

25§ 

19-3433     24'2'94 

2I§ 

1  1-2104 

12-0820 

84   435 

9'5 

2470 

z8jj     12-2003     17-7562 

27§ 

21-1509 

6-0458 

84   444 

9'4 

2420 

5* 

19-5794    24-4848 

4 

11-4768 

12-3118 

2I§       12-4186    '  177660 

*l| 

21-3650 

6-0831 

2421 

7 

19-6595     24-4275 

6 

11-5511 

12-2463 

2472 

7    12-8470  ;  17-5369 

7 

21-8178 

5-9I33 

2422 

13 

19-8014    24-4043 

ii 

1  1-6892 

12-2071 

2473 

7 

13-7193     17-0325 

7 

227496 

5-5241 

2423 

'5 

14-4959     25-2688 

'7§ 

6-5397 

I3-7494 

2474 

4 

6-0405     18-1176 

4 

14-9900 

5-6148 

2424 

ii 

157835  :  2  5-4003 

8 

7-8343 

I37I20 

2475 

24§ 

7-1819    18-9515 

2°§ 

16-0175 

6-5869 

2425 

6 

16-5999    25-0488 

5 

8-5986     13-2584 

2476 

7 

7-5129     187076 

6 

16-3776 

6-3882 

2426 

16 

18-2017    25-8262 

'5 

10-2862     13-8225 

2477 

3°§ 

8-8995     18-4764 

3'§ 

177803 

6-3365 

84   440 

9'5 

2427 

7 

18-5842    25-3157 

5 

10-6008 

13-2661 

2478 

4°§ 

9-1080    18-2863 

3^§ 

18-0118 

6-1751 

84   441 

9'4 

2428 

8 

21-4015 

26-1014 

7 

1  3-4979 

13-6838 

2479 

10 

9-5344     I8-I955 

8 

18-4498 

6-1396 

2480 

4* 

10-8334    18-3501 

4* 

19-7203       6-4638 

62§ 

1-9265 

9-4893 

84   423 

8-6 

2481 

6 

12-1388     18-9170 

6 

20-9388 

7-1911 

563 

24-5619     15-6625 

83    556 

87 

2482 

8 

9-2207     197316 

7 

17-9418 

7-6210 

50§ 

17-6075     26-9147 

84    43' 

9-0 

2483 

24§ 

9-6523     19-9304 

2lg 

18-3450 

7-8756 

84    443 

9'5 

i 

2484 

14 

10-3926    19-2134 

1  5 

19-1702 

7-2569 

R.A.  i9h  30n 

1  tO  20h  Om 

2485 

6o§ 

13-0820     19-6454 

58§ 

21-7816 

8-0338 

84    446 

8-5 

Centr*       R.A 

.  2oh  om  Dec.  +  84°             R.A 

19!)  30™  Dec.  +  85* 

2486 

7 

6-1388 

20-0173 

7 

14-8467 

7"5'31 

Plate  4558.    1899,  July  13.         Plate 

4540.     1899,  June  15. 

2487 

8 

6-1478    20-4352 

6_    _  _   .  — 

7 

14-8006 

7'9253 

m. 

2488 

4 

•3114 

20-1543 

2429 

1O 

5-0165      14*0854 

7 

14-4983 

1-4838 

2489 

3* 

7-I497 

207570 

4 

157509 

8-3754 

2430 

4 

7-9595    ''  I4-5454 

3* 

'7'3525 

2-3210 

2490 

15 

7-2282 

20-8587 

1  1 

15-8185 

8'4853 

i  restau  interval  represents  very  nearly  5'  =  I9i''3  of  R.A.  at  Dee.  +  84*.  and  229"'5  at  Dec.  +  85". 
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GRBSNWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUK,  1900. 

Z  O  N  E    +    84°. 


B.  D. 

X, 

B.  D. 

No.. 

Diam. 

X. 

</• 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mas. 

No. 

Diam. 

X. 

No. 

Mag. 

R.A.  i9h  3Om  to  20h  om—contd. 

R.A.  20h  om  to  20h  3om 

Centr*      R.A.  zoh  o"  Dec.  +  84*            R.A.  I9h  30""  Dec.  +  85* 

Centre      R.A.  zoh  o'n  Dec.  +  84'            R.A.  zoh  30™  Dec.  +  85' 

Plate  4558.     1899,  July  13.        Plate  4540.     1899,  June  15. 

Plate  4558.     1899,  July  13.        Plate  4565.     1899,  July  19. 

2491 

6 

8-3684 

6 

20-7401 

5 

16-9665 

8-5140 

o 

m. 

2545 

4 

16-0908 

I4-99OO 

3* 

6-8189 

3-3626 

O 

m. 

2492 

6 

12-2010 

20-6218 

5 

207833 

8-8880 

2546 

5 

16-31  12 

147090 

2493 

7°§ 

12-2157 

20-2728 

68§ 

20-8416 

8-5436 

84   445 

8-5 

2547 

8 

16-5126 

I4-0643 

5* 

7-1  162 

2-3876 

2494 

6 

I2-3I33 

207535 

4* 

20-8772 

9'°353 

2548 

5 

177383 

I4-5OI2 

4* 

8-3905 

2-6629 

2495 

6 

5'5!94 

4 

14-0900 

8-5391 

2549 

12 

18-0473 

147289 

'5 

8-7222 

2-8447 

2496 

15 

•7010 

21*2390 

9 

15-2477 

8-7945 

2550 

8 

I8-682I 

I4-I    ^6 

6 

9-2719 

2-1555 

2497 

5 

6-7788 

21-9740 

4 

I  5-2308 

9-5326 

2551 

12 

20-4399 

H-9453 

10 

11-1250 

2-7462 

2498 

6 

773*3 

21-1566 

5 

I6-282I 

8-8459 

2552 

5 

20-7015 

I4-I564 

4* 

11-2780 

1-9276 

2499 
2500 

28§ 

8 

8-0590 
8-9993 

21-4764 

2I-21OO 

7 

16-5638 
I7-53I2 

9-2052 
9-0604 

84   439 

9'5 

2553 
2554 

'4 
44§ 

22-9310 
23-0333 

I4-9I95 
I4-0565 

10 

49§ 

13-5908 
13-5804 

2-3957 
1-5246 

83  581 

9-2 

2501 

13 

11-5782 

2I-2038 

1  1 

20-0882 

9-3849 

2555 

4 

15-6884       15-7777 

3 

6-5232 

4-1964 

2502 

6 

11-7003 

21-3264 

4* 

20*1962 

9-5218 

2556 

6 

17-8048       15-2948 

5* 

8-5592 

3-4409 

2503 

17 

12-8812 

2I-8667 

15 

21-2977 

IO'2I  14 

2557 

5* 

18-3048       15-2996 

3* 

9'0555 

3-3775 

2504 

4 

12-9118 

2I-O5OO 

4* 

21-4352 

9-4036 

2558 

6 

20-9I12       15-0705 

4* 

1  1-6092 

2-8050 

2505 

4 

12-9305 

21-7472 

4 

21-3619 

10-0970 

2559 

16 

21-4494       15-0490 

17 

12-1400 

27164 

2506 

4* 

6-4494 

22-5925 

4 

14-8256 

10-1058 

2560 

29§ 

2I-998O       ;      I    5-26/8 

32§ 

12-7109 

2-8587 

83  578 

9'5 

2507 

'9 

7-3685 

22-3275 

'5 

I577II 

9-9610 

2561 

7 

I4-546I 

16-8106 

7 

5-5239 

5-3699 

2508 

6 

7-4141 

22-1975 

6 

15-8321 

9^367 

2562 

7 

157476 

16-6358 

8 

6-691  1 

5-0380 

2509 

4 

8-3710 

22-0958 

4 

16-7929 

9-8602 

2563 

4 

I8-2874            I6-3687 

4* 

9-1751 

4-4361 

2510 

6 

10-7015 

22-5487 

5 

19-0480 

10-6079 

2564 

3 

I9-0370 

16-4502 

2511 

27§ 

11-6249 

22-9125 

29§ 

19-9168      11-0865 

2565 

20§ 

I9-8OO5 

16-2712 

23§ 

10-6642 

4-1428 

2512 

!7§ 

11-871  1 

22-8805 

'51 

20-1652     ii'o86o 

2566 

16 

20-3034 

16-9863 

15 

1  1-2566 

47862 

4 

12'2I  10 

22-9128 

4 

20-4995 

1  1-1628 

2567 

13 

20^483 

16-0343 

12 

11-2735 

3-8240 

2514 

4 

I2-3207 

22-2O2I 

4* 

20-6998 

10-4681 

2568 

ITS 

207454 

16-7164 

15 

1  1-6590 

4-4623 

2515 

III 

137705 

22-3641 

2I§ 

22-1158 

10-8154 

2569 

8 

22-6245 

16-9140 

6 

'3-5495 

4-4110 

2516 

24§ 

6-23I8 

23-2388 

22§ 

14-5278 

107174 

2570 

6 

22-69O5 

16-7519 

6     '13-5933 

4-2418 

2517 

33§ 

6-2680 

23"9975 

26§ 

14-4627 

1-4748 

2571 

5 

14-1944 

17-1324 

2518 

12 

7-265I 

23-6621 

9 

15-4967 

1-2704 

2572 

5 

I5-0465 

177965 

4     !    6-1500 

6-2800 

2519 

15 

8-0790 

23-4370 

12 

16-3325 

1-1510 

2573 

9 

I5-8476 

17-8840 

9 

6-9555 

6-2632 

2520 

16 

8-5613 

23-6295 

'4 

16-7866 

i  -4046 

2574 

4 

I7-4635 

17-0683 

4* 

8-4512 

5-2417 

2521 

6 

12-4625 

23-4848 

6 

20-6746 

1-7589 

2575 

22§ 

2O-3293 

17-0335 

2O§ 

1  1*2862 

4-8301 

2522 

7 

I3-5803 

23-0541 

4 

21-8386 

1-4770 

2576 

4 

207215 

177922 

2523 

6* 

6-4597 

24-4565 

6 

14-5976 

1-9543 

2577 

4 

2P2934 

17-3240 

2524 

24§ 

7'34'  5 

24-8464 

'7§ 

15-4212 

I2'4555 

2578 

go§ 

2I-3674 

17-0873 

9'§ 

12-3235 

47481 

84  462 

7-0 

2525 

8 

7-3905 

24-9235 

7 

I5-4578 

12-5349 

2579 

6 

22-I37O 

17-5540 

5 

'3-1473 

5-1086 

2526 

4t 

7-5890 

24-3539 

4 

157281 

11-9955 

2580 

>5 

22-7556 

17-5762 

12 

137654 

5-0500 

1527 

4* 

7-7609 

24-4080 

3 

15-8862 

12-0716 

2581 

I5'3S13 

18-1433 

16 

6-4785 

6-5855 

2528 

4 

8-3695 

24-9160 

3t 

16-4308 

12-6553 

2582 

9 

I7-I998 

I8'7455 

8 

8-4099 

6-9400 

2529 

8 

10-6376 

24-4082 

6 

18-7435 

12-4431 

2583 

1  1 

I7-38I3 

18-9308 

ii 

8-6145 

7-0964 

2530 

9 

10-6800 

24-5040 

7 

187754 

12-5439 

2584 

I00§ 

I8-I078 

18-6115 

IOI§ 

9-2936 

6-6865 

84  451 

7-0 

2531 

20 

11-0103 

24-6907 

'5 

19-0803 

12-7686 

2585 

'5 

I9-2476 

18-0577 

13 

10-3483 

5-9880 

2532 

20 

11-3922 

24-5639 

i8§ 

19-4744 

12-6939 

2586 

20§ 

I9-98l8 

18-8035 

21 

11-1747 

6-6309 

2533 

8 

11-4293 

24-6946 

6 

19-4920 

12-8277 

2587 

6 

2I-2588 

18-2131 

ft 

12-3644 

5-8751 

2534 

9 

11-5510 

24-5954 

8 

19-6282 

12-7457 

2588 

5 

2I-6273 

18-0168 

4 

127033 

5*6343 

2535 

'3 

6-4826 

26-0348 

1  1 

14-4160 

2589 

ITS 

22-3763 

18-7455 

13 

13-5409 

6-2574 

2536 

4 

14-5191 

13-3824 

2590 

6o§ 

I5-5820 

19-1855 

6i§ 

6-8644 

7-5866 

84  448 

8-8 

2537 

3* 

7-6197 

26-3164 

4 

15-5055 

13-9493 

2^91 

20§ 

I5-897I 

'9"5344 

20§ 

7-2210 

7-8907 

2538 

5t 

7-8494    25-9950 

7 

157751 

13-6577 

2592 

5 

I6-5833 

19-6738 

4 

7-9223 

7'94'  5 

2539 

10 

9-8873    25-5836 

8 

17-8496 

13-5128 

2593 

I7-3928 

19-9516 

87583 

8-1086 

2540 

n 

10-4866 

25-4862 

9 

18-4568 

13-4938 

2594 

6 

I8-3044 

19-7006 

4 

9-6312 

77383 

2541 

H 

10-7502 

257103 

12 

18-6905 

137480 

2595 

'5 

I8-6503 

19-6792 

H 

9-9705 

2542 

4* 

11-7653 

25-6995 

4 

19-6960 

13-8690 

2596 

6 

I8-9523 

19-4686 

4* 

10-2414 

7-4248 

2543 

4t 

12-2786 

25-2019 

4 

20-2705 

13-4430 

2597 

29§ 

2O-65O6 

19-0353 

23§ 

11-8699 

67738 

84    460 

9'S 

2544 

18 

13-4003 

24-9963 

17 

21-4108 

13-3805 

2598 

5 

_  o 

20-7I38 

19-3132 

£ 

3* 

u 

11-9712 

7-0397 

6                 O 

2599 

27§ 

22-O78O 

19-3659 

23§ 

I3"3273 

•9128 

78§ 

2  5  -44  1  5 

2-5861 

83    569 

9-0 

2600 

ii 

22-6I38 

19-1846 

12 

13-8357 

6-6634 

57§ 

24-3208 

7-8964 

84   448 

8-8 

2601 

7 

147562 

2O-2O4O 

5 

6-1786 

8-7041 

6o§ 

2-7823 

.  •-.,-,/, 

20-0640 

_  -0   _        f 

ui§ 

26-9015 

7-6536 

84   45' 
84   436 

7-0 
9'2 

2602 
2603 

6 

I5-0862 
I5-2584 

2O-2283 
20-9435 

4 
4 

6-5087 
6-7743 

8-6863 
9-3726 

45§ 

4  2909    21-0390 

84    437 

9"° 

i  rtttav.  interval  represents  very  nearly  5  =  1911-3  of  R.A.  at  Dec.  +  84",  and  zz9»-5  at  Dec.  +  85*. 
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B.  D. 

Tff* 

T>i«m 

B.C. 

No. 

Diana. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

••h 

Diam. 

Z. 

y- 

uiam. 

9. 

»- 

Ho. 

Mag. 

R.A.  2cP  cf°  to  20-1  30™  —  contd. 

R.A.  20h  30™  to  2ih  o™  —  contd. 

Cent™       RA.  2o»>  o"  Dec.  +84*           R.A.  2oh  30™  Dec,  -4-  85* 

Centr*     R.A.  2ih  o"  Dec.  +  84'              R.  A.  zo11  3om  Dec.  +  85* 

Plate  4558      1899,  July  13.       Plate  4565.     1899,  July  19. 

Plate  6329.    1904,  June  28.        Plate  4565.     1899,  July  19. 

m. 

m. 

2604 

16 

15-6372 

207436 

U 

7-1243 

9-1264 

2651 

'71 

9-6659 

14-3238 

28 

19-0463     2-3609 

83    59* 

9'5 

2605 

7 

15-8833 

20-4344 

8 

7-3275 

87863 

2652 

4 

11-5963 

'4"'774 

4* 

20-9806     2-4590 

2606 

"i 

17-4191 

20-0742 

'9§ 

8-8017 

8-22-1 

2653 

12 

12-3425 

14-8642 

23§ 

21-6349     3-2330 

2607 

3 

18-1560 

20-1810 

3*      9-54  r 

8-2356 

2654 

16 

I3'0795 

14-9185 

26 

22-3582     3-3817 

2608 

6 

18-7072 

20-6747 

3 

IQ-I  569 

8-6530 

2655 

6 

5-4161 

15-8766 

9 

14-6350     3-3684 

2609 

23§ 

18-8281 

20-6476 

24§ 

10-2750 

8-6099 

84     456         9'5 

2656 

6 

6-9082 

15-2899 

8 

16-1879     2-9735 

2610 

4 

19-4440 

20-9213 

4* 

10-9206 

87989 

2657 

4 

9-4I44 

15-8054 

3* 

18-6111       37970 

261  1 

10 

21-4849 

20-2135 

. 

12-8499 

7-8307 

t6$9 

4 

11-5648 

15-2003 

2612 

26§ 

14-3882 

zi-7355 

26§ 

6-0140 

10-2735 

84   447      9'5 

2659 

4 

12-3869 

15-2245 

2613 

5 

16-5753 

21-5229 

3 

8-1566 

97749 

2660 

6 

13-6951 

15-5518 

5* 

22-8910      4-0870 

2614 

5 

16-8050 

21-2621 

4 

8-3486 

9'4845 

2661 

2I§ 

6-2666 

167691 

23§ 

15-3668       4-3595 

261  5 

7 

17-0923 

21-8050 

5 

87047 

9-9883 

2662 

2I§ 

7-8761 

16-8219 

*9§ 

16-9575      4-6128 

84  468 

9'5 

2616 

20§ 

17-7080 

21-6292 

21 

9-2919 

97295 

84    450      9-5 

2663 

8 

8-2908 

16-4046 

'3 

17-4216      4-2536 

2617 

6 

18-4623 

21-8342 

3t 

10-0672 

9"8359 

- 

2664 

10 

10-6857 

16-8631 

'7 

'97399      5'°°58 

2618 

IO 

19-2148 

21-7169 

8     i  107973 

9-6224 

2665 

4 

11-9166 

16-2374 

4* 

21-0416      4-5435 

2619 

7 

I97741 

21-6127 

5 

11-3364 

9'4444 

2666 

5'§ 

n'9953 

16-9289 

68§ 

21-0295       5-2367 

84   474 

8'4 

2620 

10 

19-9260 

21-9275 

7 

11-5296 

97362 

2667 

4 

13-0606 

16-2913 

2621 

10       20-7500 

21-3144 

S 

12-2682 

9-0170 

2668 

24§ 

8-0380 

17-6490 

38§ 

17-0138 

5-4547 

84   469 

9'4 

2622 

6       21-5505 

21-0105 

6 

13-0173 

8-6106 

2669 

4 

10-0541 

177439 

4* 

19-0036      5-7980 

2623 

i7§      '5-4586 

22-2172 

17 

7-I393 

10-6095 

2670 

14 

12-3822 

I7-I791 

2>§ 

21-3825       5'5346 

2624 

5       I7-8494 

22-6340 

2671 

17 

5-2826 

18-6671 

21!j        14-1528          6-1212 

84   465 

9'5 

2625 

43§     18-1220 

22-7876 

43§ 

9-8550 

10-8253 

84   452      9'4 

2672 

4* 

10-0475 

18-3924 

4 

18-9145  ,    6-4416 

2626 

13       19-3902 

22-5145 

9 

1  1-0761 

10-3876 

2673 

9 

12-2432 

18-4102 

16 

21-0923    ;     67379 

2627 

6 

21'OOSO 

22-1432 

4* 

12-6317 

9-8071 

2674 

6 

12-6852 

I8-3357 

7 

21-5376 

67197 

2628 

»4 

14-7691 

23-4168 

'4 

6-6126 

11-8887 

2675 

6 

13-3901 

18-2039 

4* 

22-2524 

66782 

2629 

4 

15-5721 

23">644 

4 

7-4301 

11-9330 

2676 

7 

13-5582 

187315 

6 

22-3549 

7-2205 

2630 

4       i5':74~ 

23-4171 

2677 

4 

137387 

18-0858 

2631 

7     :  17-0/96 

23-5056 

5 

8-9148 

11-6750 

2678 

7 

67461 

19-0845 

10 

I5-55IO 

67156 

2632 

9       17-4278 

23-6439 

7 

9-2773 

117657 

2679 

7 

6-8278 

19-4237 

8 

I5-5895 

7-0640 

1633 

23§     18-3762 

23-2248 

'9 

10-1632 

II-22-2 

84   454 

9'4 

2680 

6 

7-2540 

19-5567 

6 

15-9990 

7-25I2 

1634 

5*     18-6942 

23-9298 

3* 

10-5724 

II-88I5 

2681 

6 

9"°443 

19-4826 

10 

I778I7 

7-40I5 

2635 

19       20-1582 

23-3040 

13       119415 

II-070I 

2682 

'3 

9-0515     19-5308 

'7 

177833 

7-4498 

2636 

63§     20-2158 

23-6422 

7«i 

12-0433 

II-3967 

84   461 

8-5 

2683 

6 

9-2208     19-1280 

8 

I8-OOI5 

7-0687 

2637 

ii       22-1065 

2  3  "049  5 

9      13-8406 

10-5633 

2684 

5 

9-574i     i9'4055 

6 

18-3183 

7-3909 

2638 

9       '4-0593 

24-01  1  8 

7 

5-9883 

'2-5739 

2685 

25§ 

10-1667     19-3461 

35§ 

18-9128 

7-4053 

84   470 

9'3 

1639 

i8§     16-7156 

24-°553 

14        8-6263 

12-2679 

2686 

3* 

10-4928     19-6287 

3* 

19-1989 

77275 

2640 

26§     18-1822 

24-3210 

24§     10-1163 

12-3363 

84    453 

9'  5 

2687 

4* 

11-0596 

19-0322 

6 

19-8397 

7-2059 

2641 

43§     18-5177 

H'5743 

42§   ;  10-4800 

'2-5445 

84   457      9-1 

2688 

'3 

12-2789 

19-0638 

18 

21-0428 

7-39I2 

2642 

6       18-7620 

24-0090 

5*    10-6493 

1  1-9528 

2689 

5 

13-6676 

197936 

5 

22-33I3 

8-2893 

2643 

86§     20-6394 

24-0585 

95§     12-5183 

11-7550 

84    463      7'2 

2690 

9 

7-3132 

20-5084 

12 

15-9363 

8-2000 

2644 

29      21-5358 

24-9103 

22§     ,13-5168 

12-4810 

84   464      9-5 

2691 

'7 

8-1071 

21-5038 

*°§ 

16-5985 

9-2875 

2645 

16 

17-2302 

25-8167 

14      9-3689 

13-9450 

2692 

3* 

8-5426 

21-1815 

6 

I7-0732 

9-0200 

2646 

27§ 

19-4628 

25-0672 

Ml 

11-4824 

12-9103 

84    458      9'5 

2693 

5 

10-7918 

21-6038 

8 

19-2490 

97254 

2647 

8 

19-5880 

25-5906 

6 

11-6754 

13-4130 

2694 

4 

137272 

2  I  '0640 

6 

22-2306 

9-5555 

2648 

27§ 

19-8449 

25-0115 

2I§ 

11-8533 

12-8033 

84   459      9'5 

2695 

20§ 

6-5411 

22-3610 

22§ 

H'9355 

9'943° 

84   466 

9'5 

2606 

r  + 

S-QCOO 

•>  'i  '  -o  r  r  i 

IO 

17-1717 

Q-QJ.?O 

5-3     6-5791 

2-1662 



83    569      9'° 

2697 

3  < 

16 

o  y>yw           —  33- 

12-2997     227305 

*3§ 

/  j  i  j  3 
20-6035 

s  7iJ 
I      -0313 

84   475 

9'5 

63.?      4'44~  5 

8-3721 

84   446      8-5 

2698 

4* 

6-8172 

23-6380 

5 

15-0473 

I      ^433 

79£       3-6695 

9-1077 

84    445  1    8-5 

2699 

4 

I5-I943 

I     -6316 

6  is!      i  8  -0395 

267466 

84    455      9-0 

2700 

.6 

7*0700 

23-7445 

'9§ 

15-2880 

I     -3805 

2701 

4* 

7-4425 

23-1848 

4 

157271 

^ 

IO-8687 

2702 

IO 

7-935" 

23-2850 

H 

16-2051 

I     -0345 

R.A.  20h  30™  to  2ih  om 

2703 

4 

16-9593 

I      -5015 

Centre       R.A.  2i>>  om  Dec.  +  84°            R.A.  2O»»  30-°  Dec.  +  85' 

2-04 
2705 

4* 
<7 

97908 
11-1683 

237091 
237034 

7 

21 

17-9925 
19-3584 

I     -6864 
II-855I 

84    472 

9'5 

Plate  6319.     1904 

,  June  28.       Plate  4565.     1899,  July  19. 

2706 

£ 

—  ,  •  «  O  , 

4 

¥  rtl 

15-1751 

T  r  "AC  1  1 

I2-8I04 

o                        m- 

2707 

IO 

7  58'1 

24*621  1 

1  9s 

1  5  0032 

I2-3I57 

264.0 

6        4-7080 

14-1080 

8       14-1542 

1-5265 

1708 

16 

7-9098 

24-4565 

2O§        I6-O320 

I2-I922 

T  7 
2630 

6        4'9I23 

14-8682 

7       14-2600 

2-3053 

2709 

18 

8-8304 

24-6634 

24§     16-9193 

I2-5I28 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  I9i''3  ef  R.A.  at  Dec.  +  84*,  and  229*'5  at  Dec.  +  15°. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

z. 

!'• 

Diam. 

X, 

!/• 

No. 

Diani. 

z. 

!/• 

ni- 

i/« 

N«. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  20h  30™  to  2ih  om—contd. 

R.A.  2ih  om  to  2ih  30m  —  contd. 

Centre       R.A.  zih  o"  Dec.  +  84*          R.A.  2oh  30'"  Dec.  +  85* 

Centre       R.A.  2ih  om  Dec.  +  84°           R.A.  2ih  3010  Dec.  +  85' 

Plate  6329.     1904,  June  28.      Plate  4565.     1899,  July  19. 

Plate  6329.     1904,  June  28.      Plate  4633.     1899,  Aug.  21. 

2710 

12 

12-4704 

24-3033 

'9 

20-5741 

12-6134 

84°   476 

m. 
9'5 

2757 

4 

9-9170 

5-2676 

0 

m. 

2711 

14 

10-5931 

25-5236 

23§ 

18-5588 

I3-5874 

84     471 

9*5 

2758 

4 

10-1507 

5-9848 

2712 

4 

19-6794 

I3-4234 

2759 

4t 

19-2093 

I7-5433 

6 

10-2018 

5-4656 

/ 

2713 

6 

20-3396 

13-9199 

2760 

3* 

20"!  172 

17-4244 

4 

1  1-0841 

5-2249 

2761 

7 

2  I  '1  324. 

18-3316 

1C 

12-41  12 

VQ6;o 

44§ 

24-2899 

I3-4873 

84   479      9'3 

2762 

/ 

6 

J  J     T 
2176-9 

j  y 

17-8987 

j 

'7 

127844 

J     7       J 

5^770 

77§ 

3-2967 

17-5376 

84    462      7-0 

2763 

4* 

22-629I 

17-9142 

7       13-6404 

5-3758 

68§ 

3-8518 

24-1694 

84    461       8-5 

2764 

4 

'5-3452 

17-8878 

13         6-4209 

6-3276 

84§ 

4-3656 

24*4643 

84    463      7'2 

2765 

5        6-6817 

6-6964 

2766 

3*     157121 

18-0828 

fn 

6-8088 

6-4705 
60         £. 

O                 O 

2767 

2o§     18-5399 

18-8438 

26§ 

97125 

8446 

84    480 

9'5 

K.A.  2ih  om  to  2ih  30™ 

2768 

4*     18-8904 

18-0618 

5 

9^553 

6-0235 

C«ntre      R.A.  2ih  o»»  Dec.  +  84*            R.A.  2ih  30™  Dec.  +  t$' 

2769 

2770 

iof  '  19-2768 

19-0706 

'3 

4 

10-4722 
11-2578 

6-9728 
6-9046 

Plat*  6329.    1904,  June  28.       Plate  4633.    1899,  Aug.  21. 

2771 

4*    20-2637 

18-5760 

O    •*  £. 

6 

11-3882 

6-35I6 

o 

m. 

2772 

5      21-0233 

18-7607 

7 

I2'l6l  I 

6. 
4327 

2714 

ii 

15-0280 

H'23H 

20 

5-6145 

2-7442 

2773 

4* 

21-1973 

18-5316 

5 

12-3039 

6-1797 

2715 

'9§ 

16-0920 

14-0290 

33§ 

6-6426 

2-4016 

83   600 

9'5 

2774 

3 

13-1487 

6-3I87 

2716 

3* 

17-6307 

14-4325 

4 

8-2195 

2-5943 

2775 

5* 

22-2O4O 

18-9953 

7 

13-3649 

6-5073 

2717 

5 

17-7982 

14*6241 

«9 

8-4103 

27649 

2776 

9 

22-4I85 

18-8359 

'7§ 

13-5552 

6-3203 

2718 

4t 

19-1739 

14-1717 

6 

97'57 

2-I338 

2777 

4*     14-0260 

18-8846 

5 

5-2490 

7^937 

2719 

IS 

I9-3583 

I4-5558 

20§ 

9-9503 

2-4869 

2778 

15       15-0315 

19-1602 

2I§ 

6-2800 

-•6267 

2720 

5 

20^0408 

14-6338 

12 

10-6368 

2-4752 

2779 

4 

7-8854 

7-6483 

2721 

24§ 

21-5800 

15-1018 

3«§ 

12-2253 

2-7309 

83    606 

9-4 

2780 

4 

8-9603 

7-I977 

2722 

4t 

14-0381 

14-7846 

9 

4-7106 

3-4281 

2781 

4* 

18-8598 

19-7706 

5 

10-1554  i  7-7194 

2723 

4* 

14-3536 

14-5509 

4* 

4-9914 

3-I530 

2782 

4* 

19-0923 

19-3231 

4 

10-3273 

7-2503 

2724 

3* 

14-4456 

14-6214 

4* 

5'09'3 

3-2III 

2783 

25§ 

I9-6862 

'9'4383 

33§ 

10-9290 

7-2808 

84  483 

9'3 

2725 

4t 

15-3058 

14-6969 

4 

S'9555 

3-1692 

2784 

4 

12-5245  s  7-2577 

2726 

10 

18-3709 

15-1568 

'9 

9-0515 

3-2I50 

2785 

7* 

22-I4I7 

20-1690 

'3 

13-4606 

7^757 

2727 

7 

19-2442 

i5'2543 

H 

9'93'3 

3-I941 

2786 

6 

13-9213 

7-0520 

2728 

5 

11-2916 

3-8861 

2787 

4* 

157820 

20-4442 

6 

7-1956 

8-80I5 

2729 

3°§ 

21-3874 

16-3365 

38§ 

12-1996 

3-9790 

83   605 

9'4 

2788 

5 

8-1467 

8-II93 

273° 

10 

21-6098 

15-7426 

i8§ 

12-3397 

3-3627 

2789 

3* 

16-9685 

20-0998 

5 

8-3216 

8-2984 

2731 

I7S 

15-9000 

l6'22II 

24§ 

6-7473 

4-5985 

2790 

5 

"•3483 

8-I289 

2732 

5 

16-3931 

16-2687 

10 

7-242-2 

4-58I2 

2791 

4 

12-4461 

8-9243 

2733 

5 

17-6016 

16-4461 

16 

8-4615 

4-5954 

2/92 

4 

12-6774 

8-3593 

*734 

3* 

18-0862 

16-3746 

5 

8-9325 

4-4627 

2793 

8 

2I-3583 

20-7860 

H 

12-7683 

8-3950 

2735 

'7§ 

19-1  169 

16-1940 

2I§ 

9-9300 

4'  '  43° 

2794 

8 

2I-89O7 

20-8240 

16 

13-3007 

8-3608 

2736 

4 

11-8588 

479°7 

2795 

26§ 

21-8538 

21-2095 

28§ 

13-3160 

87472 

84  486 

9'3 

2737 

4 

11-9785 

4-1744 

2796 

16 

14-6519 

21-4588 

2I§ 

6-2115 

9-9570 

2738 

23§ 

21-4505 

I7-OI05 

3°§ 

12-3521 

4<6393 

84  485 

9'4 

2797 

4 

I4-8373 

20-8517 

6 

6-3152 

9'33'9 

2739 

5 

21-4636 

16-9690 

12 

12-3608 

4-5956 

2798 

4 

7-1515 

9-0170 

2740 

44§ 

22-1620 

I6-8008 

58§ 

13-0305 

4-3362 

83   608 

9-0 

2799 

4* 

I7-0776 

21-8216 

4 

8-6631 

9-9940 

2741 

4 

13-6808 

4-7628 

2800 

4 

8-7185 

9'3948 

2742 
2743 

'4 

17 

23-0788 
23-1568 

16-9205 
l6-6l25 

20§ 
22§ 

13-9550 
'3'9895 

4-3323\ 
4-0165; 

83    611 

9'5 

2801 
2802 

5 
4* 

18-9963 
19-2764 

21-3176 
21-6561 

'4 
6 

10-4964 
10-8215 

9-2361 
9-5345 

2744 

4t 

14-3694 

I6-5770 

6 

5-2793 

5-1580 

2803 

4 

11-1565 

9-4697 

2745 

3* 

14-6485 

16-9201 

6t 

5-5987 

5-4560 

2804 

«9 

20-3499 

21-5189 

zig 

11-8655 

9-2542 

2746 

16 

15-0274 

16-6720 

25§ 

5-943° 

5-1636 

2805 

4* 

2I-I8I5 

22-3627 

6 

12-8006 

9-9790 

2747 

'7 

15-1596 

I7-2234 

2I§ 

6-1473 

5-6935 

84   478 

9'5 

2806 

6 

13-2214 

9'394° 

2748 

4t 

15-2020 

17-0567 

5 

6-1675 

5-52I4 

2807 

5 

I4-03I5 

21-5275 

1  1 

5-6064 

lo-i  106 

2749 

+t 

16-0419 

I7-5635 

5 

7-0675 

5-9110 

2808 

7 

I4-5236 

21-6817 

'4 

6-1137 

10-1947 

2750 
275' 

7 
H 

17-5409 
17-6629 

I7-2326 

17-2850 

16 

20§ 

8-5079 
8-6362 

5-3804 
S'4'73 

2809 
2810 

6 

4* 

I4-5487 
I6-2873 

21-6798 
22-2808 

1  1 

6 

6-1395 
7-9418 

10-1915 

I0"5543 

2752 

3* 

17-9315     17-0048 

4 

8-8657 

5-1050 

2811 

4 

I8-0795 

22-7379 

7 

9-7800 

10-7676 

2753 
*754 
2755 
2756; 

st 

4t 

3* 

18-1224 

18-1780 
18-1877 
18-2294 

.  I7-OO3I 
I7-3583 

'7-5575 
17-7197 

12 

8 

5t 
4 

9-0525 
9-1567 
9-1923 
9-2563 

5-0763 
5-4229 
5-6184 

57747 

| 

2812 
2813 
2814 

2815 

5* 

7 

18-9980 
19-3596 

22-3117 
22-3560 

ii 
ii 

4 
6 

10-6298 
10-9960 
12-7325 
13-0945 

10-2230 
10-2164 
10-0930 
10-9178 

i  resemu  interral  represent  very  nearly  5'  =  i9I-3  of  R.A.  at  Dec.  +  84',  and  229-5  «  Dec.  +  85*. 
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Vn 

Ttiatn 

| 

B.  D. 

B.  D. 

^  O. 

1'  Kl  I  J  i  . 

X. 

»• 

Diam. 

JC. 

y- 

No. 

Hag. 

Xo. 

Diam. 

z. 

</• 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  2ih  om  to  2ih  30m  —  contd. 

R.A.  2ih  30m  to  22h  cP  —  contd. 

Centre        K.A.  2ih  o°>  Dee.  +84*          R.A.  zih  30™  Dec.  +85' 

Centre    R.  A.  22>>  om  Dec.  4-  84'            R.A.  2ih  30™  Dec.  4-  85° 

Plate  6329.     1904,  June  28.      Plate  4633.    1899,  Aug.  21. 

Plate  4652.     1899,  Aug.  30.       Plate  4633.     1899,  Aug.  zi. 

% 

m. 

o                       m- 

2816 

6 

13-1363 

10-4231 

2867 

4* 

6"5594 

I  5-4879 

7 

15-8635 

3-0820 

2817 

*5§ 

22-3201 

22-6285 

3'§     '3'9685 

10-0907 

84     487 

9'4 

2868 

3* 

6-6564 

I5-5777 

6 

15-9481 

3-1846 

2818 

6      14-0113    22-7270 

i8§ 

5-7468 

1  1-3008 

2869 

6 

17-9750 

3-2649 

2819 

ii       14-0581     22-5829 

»lj 

57748 

11-1517 

2870 

8 

18-3063 

3-9398 

2820 

4 

6-0875 

1-2841 

2871 

7       18-6642 

3-2015 

2821 

4       14-4080     22-5027 

JO 

6-1095 

1-0245 

2872 

7       18-8519 

3-5181 

2822 

4 

6-4616 

1-3846 

2873 

4      18-9318 

3-3927 

2823 

6       15-5073 

22-6426 

ii 

7-2184 

1-0165 

2874 

3* 

13-0234 

14-7273 

8      22-3717 

3-1740 

2824 

4 

7-5064 

1-8662 

2875 

3* 

13-3596 

I4-5377 

8*     22-7312  |    3-0290 

2825 

5       16-5687     23-1594 

H 

8-3401 

1-3868 

2876 

15 

13-4616 

14-7418 

2j§     22-8052      3-2430 

2826 

13       16-7763     22-9640 

20§ 

8-5185 

1-1650 

2877 

3* 

5-0639 

17-5184 

8       14-1136 

4-8996 

2827 

4      10-0223 

1-0416 

2878 

6 

5-5074 

'6-7554 

ii       14-6560 

4-2046 

2828 

4*     18-5529    23-1140 

7       10-2995 

1-0758 

2879 

10      15-2794 

4-4989 

2829 

21            19-5184       23-9658 

32§ 

11-3691 

17885 

84     484 

9'5 

2880 

5       157868 

4-9923 

2830 

6 

1  17616 

1-8986 

2881 

4t 

9'597i 

16-2275 

ii       187795 

4-2117 

2831 

4 

13-8268 

i  -06  1  7 

2882 

21 

10-7614 

16-5120 

3o§     19-8952 

4-6462 

2832 

34§     '4-479'     23-9612 

4o§ 

6-3769 

12-4578 

«4    477 

9'3 

2883 

4       21-2450 

4747* 

2833 

35§     16-2667 

24-7050 

39§ 

8-2471 

12-9561 

84   479 

9.3 

2884 

6      227548 

4-3392 

2834 

4 

8-5843 

12-3039 

2885 

4* 

7-0864 

18-0869 

9      16-0452 

5-7282 

2835 

7 

10-3508 

12-4544 

2886 

4* 

9'34°7 

17-6638 

9      i8-3359 

5-6015 

2836 

5 

11-1578 

12-4655 

2887 

(7*) 

9-4529 

17-9676 

12           18-4071 

5-9206 

2837 

6 

13-2239 

12-5414 

2888 

4* 

9-5622 

17-8279 

6      18-5342 

5'795' 

2838 

4* 

21-3098    24-8198 

12 

13-2598 

12-3978 

2889 

4      18-5447 

5-8049 

2839 

5 

13-3263 

12-8319 

2890 

8 

19-8829 

5-3967 

2840 

5 

6-1014 

13-5316 

2891 

5* 

11-6876 

'7'4I34 

10 

20-6962 

5  -6609 

2841 

4 

6-3589 

13-3981 

2892 

•  4 

13-5318 

17-1018 

28§     22-5672 

3-5922 

2842 

5t     '-(.-6505     25-2396 

14     i    6-7180 

13-7038 

2893 

4       16-2206 

6-0750 

2843 

5       14-9890    24-7626 

8     1    6-9883 

13-1883 

2894 

14 

77865 

18-4226 

22§       16-6978 

6-1531 

2844 

5      iS-3438  !  H7373 

8 

7-3388 

13-1149 

2895 

4      I6-8374 

6-4021 

2845 

4 

*-33i5 

'39°73 

2896 

«5 

10-0720 

18-9528 

18 

18-8929 

6-9780 

84    494 

9'5 

2846 

6 

8-8963 

I3-8473 

2897 

6 

19-7462 

6-7764 

2847 

4 

9-9283 

13-3677 

2898 

5 

11-4798 

18-5242 

1  1 

20-3455 

6-7365 

2848 

5* 

18-1362 

25-2819 

12 

10-1758 

13-281  1 

2899 

49§ 

'37774 

18-2077 

5'§ 

22-6643 

6-7201 

84    500 

9-0 

2849 

5 

10-5917 

13-8653 

2900 

23 

S'49'4 

19-5850 

25§ 

14-2689 

7-0060 

84   488 

9'5 

2850 

5 

10-9363 

I3-5450 

2901 

8 

14-7490 

7-7350 

2851 

5 

11-6141 

13-4310 

2902 

4* 

6-2909 

20-3884 

6 

14-9566 

7-9067 

2852 

7 

12-1194 

13-1618 

2903 

20 

6-5903 

20-2481 

2I§ 

15-2725 

7-8062 

84    491 

9-5 

««53 

4 

I3-34I5 

I3-5578 

2904 

3* 

6*6622 

19-6411 

7 

15-4227 

7-2148 

2854 

4       '3-5494 

13-9183 

2905 

JT 

V  *~i  •    "    1    S    J 

4 

tit 

16*0990 

7-I999 

29OO 

10 

8-4741 

19  5184 

•0$ 

17-2351 

7"33O1 

73§       2-9705 

5-8249 

84   474 

8-4 

290/ 

7 

177357 

7-1686 

44§ 

1-4856 

8-4649 

84   470 

9-3 

29O8 

3* 

9-3169 

2O-OIO9 

8 

18-0055 

7-9261 

2909 

5 

19-6684 

7-8761 

R.A.    2Ih  30™  tO  22h 

Qm 

29IO 
291  I 

'9 

4* 

11-5560 
12-3504 

19-5435 
18-8229 

23§ 
12 

20-2874 
21-1661 

77556 
7-1450 

84   497 

9'5 

Centre     B.A.  22"  o™  Dec.  +  84°              B.A.  2ih  30"  Dec.  +  85* 

2912 

6 

2  I  'I  8OO 

7-2691 

Plate  4652.    1899,  Aug.  30.       Plate  4633.     1899 

Aug.  21. 

2913 

4       16-7870 

^- 

8-1578 

m. 

2914 

5      16-9413 

8-4320 

285, 

7 

15-6598 

'•7523 

2915 

5      16-9623 

8-6922 

2856 

II 

7-1935 

13-9718 

20§ 

16-6880 

1-6635 

29l6 

4       17-6588 

8-8109 

2857 

5* 

7-1179 

14-8469 

9 

16-5000 

2-5194 

2917 

3* 

9-4439 

20-4806 

6       18-0734 

8-4088 

2858 

5 

17-1869 

1-9425 

2918 

5       18-7260 

8-9840 

2859 

6 

18-5377 

2  '86l2 

2919 

10 

13-8386 

20-3269 

19      22-4502 

8-8313 

2860 

.* 

9-7998   14-4201 

'5 

19-2135 

2-4473 

2920 

4* 

6-8381 

21-8704 

7 

15-3047 

9-4510 

2861 

2* 

11-6980    14-5169 

8 

21-0830 

27914 

2921 

4* 

7-4041 

22-0944 

7 

15-8383 

9-7420 

2862 

8 

11-8681     14-3604 

26§ 

21-2729 

2-6585 

2922 

5 

16-0647 

9-6524 

2863 

5* 

12-5224     14-0284 

1  1 

21-9641 

2-4131 

2923 

4 

16-1641 

9-2739 

2864 

4* 

13-4244   14-0014 

ii 

22-8640 

2-5060 

2924 

5 

8-4281 

21-4941 

10 

16-9325 

9-2821 

2865 

5 

14-9208 

3-5666 

2925 

4 

18-0073 

97744 

2866 

6       157527 

3-8042 

2926 

21 

10-1737 

2I-4042 

i8§ 

ra-6742 

9-4215 

Plate  4652.     No.  2887.     The  6m  image  falls  on  a  reseau  line.     The  diameter  given 

is  that  of  the  3™  image. 

i  rt'teau  interval  represents  very  nearly  5'  =  J9i*'3  of  R.A.  at  Dee.  +  84*,  and  229"'5  at  Dec.  +  85". 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

z. 

!/. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X, 

!/• 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  2ih  30m  to  22h  om  —  contd. 

R.A.  22h  om  to  22h  30™  —  contd. 

Centre       R.A.  22*  om  Dec.  +  84*          R.A.  zih  30"*  Dec.  +  85' 

Centre        R.A.  22h  o™  Dec.  +  84°           R.A.  22>>  301-  Dec.  +  85* 

Plate  4652.     1899,  Aug.  30.      Plate  4633.     1899,  Aug.  21. 

Plate  4652.    1899,  Aug.  30.       Plate  4665.     1899,  Sept.  5. 

in. 

o                    m. 

2927 

33§ 

10-2070 

21-3797 

3»§ 

187106 

9-4001 

84°  495 

9'3 

2975 

7 

187498 

14-5834 

6 

9-4102 

2-4958 

2928 

7 

19-0150 

9-OI93 

2976 

8 

18-8985 

14-8671 

8 

9-5951 

27586 

2929 

3* 

11-5827 

21-6357 

5 

20-0427       9'8338 

2977 

9°§ 

20-4599 

I4-3533 

87§ 

11-0739 

2-0423 

83     630 

7-0 

2930 

4 

20-0517       9-5783 

2978 

8 

16-5650 

15-0410 

9 

7-3028 

3-2400 

*93I 

6 

20-6978       9-4840 

2979 

26 

18-3727 

15-6523 

•H§ 

9'-775 

3-6055 

83     628 

9'5 

2932 

4 

20-9023       9-1578 

2980 

20 

20-3122 

157915 

'9 

in  192 

3-4896 

2933 

4* 

13-5124 

21-2275 

4 

22-0068  j    9-6829 

2981 

15 

20*8241 

15-8243 

'5 

11-6298 

3-4543 

2934 

7 

14-0892 

10-8972 

2982 

20 

22-8307 

I5-3938 

16 

'3-5633 

27634 

83     632 

9'5 

2935 

4* 

7-7206 

22-4979 

7 

16-0987 

10-1848 

2983 

4 

16-0522 

16-5852 

2936 

'7 

7-8669    22-9558 

'9§ 

16-1854 

10-6588 

2984 

8 

16-1345 

16-3549 

8 

7-0515 

4-5982 

2937 

26 

8-1096    22-9705 

Jig 

16-4234 

IO7O4I 

84   493 

9"4 

2985 

5 

16-6657 

16-0170 

7 

7-5321 

4-1941 

2938 

4* 

9-7017   22-3793 

7 

18-0795 

IO-3272 

2986 

16 

16-9201 

16-085  l 

16 

7-7917 

4-2278 

2939 

15 

10-6521     22-5695 

H§ 

18-9970 

IO-637O 

2987 

5 

18-2255 

I6-8OO2 

5 

9-1826 

47643 

2940 

4 

20-6811 

1O-O2O8 

2988 

18 

18-6323 

16-1712 

i7 

9-5027 

4-0859 

83     629 

9'5 

2941 

5* 

13-1836 

22-1542 

1  1 

21-5613 

10-5563 

2989 

6 

20-2730 

16-2139 

6 

H-I354 

3-9136 

2942 

4 

21-5808 

10-9072 

2990 

i5 

22-0990 

16-2362 

i3 

12-9476 

3^949 

2943 

4 

21-7568 

IO-3I37 

2991 

Ii 

15-9898 

17-5018 

«9 

7-0583 

57566 

84     5°3 

9'5 

2944 

4 

21-9331 

10-1978 

2992 

i3 

16*6018  '  i7'53i5 

13 

7-6694 

57051 

2945 

17 

13-6495   21-5755 

23§ 

22-0980 

10-0445 

84   499 

9'3 

2993 

37§ 

19-4054 

17-3679 

3'§ 

10-4287 

5-1729 

84     507 

9-2 

2946 

7 

15-4068 

•4057 

2994 

'9 

22-6956 

17-8536 

16 

13-7518 

5-2196 

2947 

3° 

7-3978 

23'4933 

34§ 

15-6500 

•1312 

84   492 

9'5 

2995 

27§ 

15-1940 

18-0975 

27§ 

6-3493 

6-4494 

84     502 

9'5 

2948 

1* 

7-4166 

23-5942 

6 

15-6561 

•2326 

2996 

5 

18-7577 

18-0898 

5 

9-8795 

5-9728 

2949 

16 

7-6530   23-8709 

18 

15-8521 

'5393 

2997 

9 

19-0718 

18-2170 

8 

10*2096 

6-0567 

2950 

8 

8-9893    24-1311 

8 

17-1441   I      -9713 

2998 

12 

21-9690     18-4304 

10 

13-1085 

5-8863 

2951 

19        9-2796    23-1258 

*i§ 

17-5629  ;      -oioo 

2999 

13 

14-4077     197826 

12 

57910 

8-2254 

2952 

6        9*3502    23-3901 

ii 

17-6008        -2820 

3000 

2O 

14-6460     19-2041 

2O 

5-95I5 

7-6198 

2953 

23       11-5875    23-0193 

27§ 

19-8647        -2056 

84   496 

9'5 

3001 

5t 

15-1328 

19-4102 

4 

6-4627 

7-7614 

2954 

5 

207469        -4954 

3002 

8 

15-5955     19-6353 

7 

6-9495 

7-9211 

*955 

5 

21-4093 

•I479 

3003 

8 

19-4880 

19-3175 

7 

107658 

7-0935 

2956 

8 

13-2382 

23-3547 

18 

21-4586 

7543 

3004 

6 

I3-3536 

7-4205 

2957 

9t 

5'9597 

247137 

12 

14-0640 

12-1544 

3005 

H 

16-6534 

20-1255 

13 

8-0625 

8-2682 

2958 

4 

16-0382 

12-9343 

3006 

6 

19-5292 

20-4093 

5 

10-9505 

8-1708 

2959 

3* 

9-5693 

24-7966 

7 

17-6319 

12-7052 

3007 

29§ 

21-3688 

20-4375 

25§ 

12-7779 

7-9563 

84     508 

9'3 

2960 

4 

18-6327 

12-5700 

3008 

st 

22'2Il6 

20-6257 

3*     13-6402 

8-0342 

2961 

5 

i9-I753 

12-1861 

3009 

6 

I5-5908 

21-6905 

4        7-2170 

9-9620 

2962 

4 

20-1504 

12-4679 

3010 

5 

16-3583 

21-5594 

4 

7-9585 

9-7303 

2963 

6 

21-0607 

12-1257 

3011 

6 

17-6460 

21-4117 

4 

9-2165 

9-4I32 

2964 

7 

21-3908 

127341 

3012 

10 

18-9228 

21-3444 

10 

10-4745 

9-1762 

29^ 

5 

"4*3435 

13-4089 

3OI3 

4t 

207305 

217583 

4 

12-3175 

9"3510 

2966 

4 

i5735i 

13-1192 

3014 

76§ 

217417 

21-1245 

77§ 

13-2394 

8-5862 

84     5°9 

7'2 

2967 

4 

16-6880 

I3-I559 

3015 

7 

14-IOO5 

22-1254 

9 

57981 

10-5899 

2968 

5 

18-5040 

I3-3355 

3016 

42§ 

14-5817 

22-5693 

39§ 

6-3324 

10-9663 

84     501 

9-2 

2969 

3* 

11-2114 

25-55S* 

7 

19-1584 

13-6738 

3OI7 

4 

14-6409 

227933 

5 

6-4204 

11-1817 

2970 

21 

n'9395 

25-1097 

23§ 

19-9413 

13-3251 

84   498 

9'5 

3018 

4t 

14-9037 

22-5997 

3t 

6-6574 

10-9566 

2971 

4 

20-4743 

I3-4977 

3019 

6t 

18-5023 

22-6948 

4 

10-2340 

10-5728 

1972 

4* 

127357 

24-9173 

8 

20-7568 

13-2388 

3020 

7 

20-7752 
.  /;..  -  1  . 

22-9973 

_  _    /T/^_  _ 

7 

_    .  tf 

12-5290 

10-5725 

302  1 

3° 

10  1  503 

23-6673 

24§ 

8*0390 

1-8459 

84    5°4 

9'5 

92§ 

247659 

1-1053 

83    622 

9-0 

3022 

23 

18-0793 

23-5204 

20§ 

9-9250 

1-4458 

84    506 

9'5 

3* 

£.     o 

2-2155 

£.  o 

20-2928 

84   483 

9.3 

3023 

9 

18-3403 

23-0387 

9 

10-1207 

0-9348 

6i§ 

3-9168 

17-1005 

83    608 

9-0 

3024 

1  6 

20-4081 

23-4830 

IO 

12-2282 

1-1035 

3025 

7* 

21-5207 

237084 

6 

13-3621 

1-1791 

RA                I.-,,                      V. 

3026 

5 

157129 

24-4844 

5 

77061 

27134 

.A.  22"  Om  tO  22h  30™ 

3°*7 

"4 

16-9828 

24-8379 

8 

9-0120 

2-8990 

Centre       R.A.  22h  om  Dec.  +  84°           R.A.  22h  1Om  Dec.  -4-  8e* 

3028 

10 

I5-73I6    825-2277 

9 

7-8242 

13-4503 

Plate  4652.    1899,  Aug.  30.       Plate  4665.     1899,  Sept.  5. 

3029 

3030 

69§ 

5* 

I7-5755 
18-6968 

25-1  160 

25-3878 

6o§ 

5 

9-6361 
10-7842 

13-0940 
13-2178 

84    505 

8-0 

2973 
2974 

36§ 

7 

15-0563 
15-1581 

14-8665 
14-8529 

34§ 
7 

57858 
5-8842 

3-2651 
3-2380 

83°  623 

m. 
9'5 

3031 
3032 

!5 

207855 

25-9348 

'5 
4 

12-9258 
13-8166 

1  3-4843 
13-8425 

-*  

ill 

4-'q-;q-; 

6-74.  "5-t 

84    coo 

o-o 

i  rfMau  interval  represents  very  nearly  5'  =  ,9Is-3  of  R.A.  at  Dec.  +  84',  and  2290-5  at  Dec.  +  85°. 

GKBKNWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  190&. 
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B.  D. 

B.  D. 

X 

* 

Diam. 

z. 

y. 

Xo.            Mag. 

.No. 

Diam.            x* 

Diet:.;. 

X, 

y- 

Ho. 

Mag. 

R.A.  22h  30™  to  23h  om 

R.A.  23h  o™1  to  23h  30™  —  contd. 

Centre       R.  A.  23!"  o°>  Dec.  +  84'             R.A.  Z2h  30™  Dec.  +  85' 

Centre      R.A.  i^  o«>  Dec.  +  84*           R.A.  23h  30™  Dec.  +  85* 

Plate  4691.     1899,  Sept  27.       Plate  4665.     1899,  Sept  5. 

Plate  4691.    1899,  Sept  27.       Plate  5082.    1000,  Sept  6. 

m. 

. 

m. 

3°33 

7 

5-6254 

14-4528 

7       14-9383 

1-9150 

3081 

17 

17-3188 

14-9163 

18 

7-9950 

3-0955 

3034 
3035 

6 

7 

9-3816 
9-4388 

14-3362 
14-9029 

5*     18-6780 
5       18-6610 

2-2878 
2-8553 

3082 
3083 

8 
7 

18-0995 
18-1056 

15-6602! 
15-6676} 

'4 

8-8693 

3V398 

3036 

1  1 

9-190 

I4'4°59 

9*     19-0027 

2-4045 

3084 

34§ 

19-5329 

15-8973 

4°§ 

10-3166 

3-7860 

83     649 

9'3 

3037 

35§ 

10-0597 

14-7822 

34§     19-2957 

2-8169 

83     637 

9'3 

3085 

5 

20-6072 

15-4428 

ii 

11-3250 

3-1985 

3038 

4 

13-1610 

14-1681 

4*    22-4409 

2-6158 

3086 

'5 

23-1811 

16-0734 

Ii 

I3-9575 

3-4964 

3039 

6 

7-8726 

15-3582 

6       17-0503 

3-1045 

3087 

>9 

14-5164 

15-5868 

22 

5-2995 

4-1200 

83     642 

9'5 

3040 

4 

10-4328 

15-5875 

3088 

'5 

18-6831 

16-4390 

171 

9-5430 

4-4334 

3041 

5-8387 

16-8540 

ii       14-8386 

4-3247 

3089 

7 

20-775* 

16-2764 

8 

11-5960 

4-0050 

3042 

4 

9-9221 

'6-7575 

3*     18-9002 

47578 

3090 

1  1 

21-7245 

17-2852 

16 

12-6644 

4-8835 

3043 

2I§ 

11-8804 

16-8801 

23       20-8277 

5-I33I 

83     638 

9'5 

3091 

6 

14-4805 

17-0996 

8 

5-4604 

5-6*74 

3°44 

13' 

6-1978 

17-6185 

ii       15-0961 

5-1276 

3092 

5* 

16-8404 

177509 

5* 

7-8826 

5-9720 

3045 

4 

8-6502 

17-4218 

4       I7-553Z 

5-2545 

3093 

*°§ 

16-5352 

18-3650 

22 

7-6584 

6-6176 

84    5*4 

9'5 

3046 

72§ 

11-0438 

17-0020 

66§     19-9823 

5-1466 

84     513 

7'3 

3094 

5*    '6-5983 

17-8767 

5* 

7-6591 

6-1249 

3°47 

5 

11-0647 

17-6007 

4*     19-9241 

5':420 

3095 

5     121-2772    18-5272 

5 

12-3809 

6-1740 

3048 

4 

12-9134 

17-8027 

3096 

5    121-9545    18-8162 

7 

13-0892 

6-3736 

3049 

13-0760 

18-8136 

28§     21-7622 

7-2066 

84     520 

9'5 

3097 

7      14-1608  '  19-2446 

8 

5-4184 

7794° 

3050 

24§ 

13-2885 

18-8963 

24       21-9615 

7-^162 

84    5*« 

9'5 

3098 

4*  !  15-5950     18-6791 

5*      67685 

7-0474 

3051 

18 

13-2999 

18-1884 

19       22-0638 

6-6136 

3°99 

2i§     17-2955     19-0800 

*4§ 

8-5030 

7-2299 

84    526      9-5 

3052 

5         5-9336     19-0283 

4       14-652* 

6-4920 

3100 

37§ 

17-3069 

19-4029 

43§ 

8-555' 

7-5499 

84    5*8 

9'4 

3°53 

5         7-2995     197766 

6       15-9102 

7-4I49 

3101 

5 

'6-7375 

20-2961 

8 

8-1045 

8-5064 

3°54 

4 

6-8708 

*°7453 

3102 

5* 

18-3618 

20-0135 

5 

9-6819 

8-0173 

3°55 

$8§ 

12-1672 

20-1746 

Col 

20-6850 

8-4385 

84    516 

8-0 

3103 

18 

19-5176 

20-3799 

'9 

10-8735 

8-2358 

3056 

7 

7-4627     21-6360 

5 

15-8299 

9-2796 

3104 

9 

20-3476 

207774 

ii 

11-7472 

8-5254 

3057 

5        7-6091     21-3086 

4' 

16-0172 

8-9728 

3105 

207317 

5 

12-4478 

8-3851 

3058 

6        8*7260    21-1949 

4       17-1406 

9-0030 

3106 

8 

14-0575     20-8730 

12 

5-5208 

9-4229 

3059 

12        9-5579    21-2460 

7       17-9577 

9-1645 

3107 

12 

20-7278    22-1225 

12 

12-2967 

9-8082 

3060 

5    ;    9-8897    21-2696 

4       18-2840 

9-2272 

3108 

IO 

20-8618 

21-8978 

8 

12-4006 

9-5698 

3061 

5      11-7205    21-4962 

4 

20-0713 

9-6903 

3109 

5 

12-5383 

9-401  1 

3062 

12-9263    21-7574 

6 

21-2320 

10-1071 

3110 

21 

21-6764 

22-0258 

*'§ 

13*2243      9-5904 

3063 

2O§        13-0590 

21-6473 

21 

21-3789 

10-0150 

3III 

'3 

18-5100    22-1613 

'5 

lo'ion     10-1306 

3064 

27?        15-0730      21-1134 

z6§ 

21-4615 

9-4874 

84    519 

9  '4 

3112 

24§ 

18-8629    22-9573 

25§ 

10-5551     10-8768 

84    530 

9'5 

3065 

\*         6-5783       22-2517 

4* 

14-8699 

9-775° 

3113 

4* 

20-4205     22-8071 

6 

12-0790     10-5245 

3066 

12              6-6819       22-4987 

7* 

14-9431 

10-0334 

3H4 

*8§ 

16-5378    22-9273 

28§ 

8-2435     u-1457 

84    5*5 

9'5 

3067 

23 

7-9736  j  22-6510 

*'§ 

16-2043 

10-3510 

84    511 

9'5 

3"5 

4 

8-7312     11-2669 

3068 

5* 

8-1057     23-2118 

4* 

16-2623 

10-9238 

31  16 

4'§ 

17-1000    23-1993 

47§ 

8-8358 

11-3408 

84    527 

9'3 

3069 

7 

8-3878     23-1442 

4 

16-5513 

10-8948 

3"7 

ii 

17-3050    23-5600 

9 

9-0863 

11-6727 

3070 

6 

8-8591     23-2434 

6 

17-0068 

1  1-0528 

3118 

4 

18-0163    22-9900 

5 

97192 

11-0158 

3071 

7 

9-2229     24-4479 

5       17-2113 

12-2965 

3119 

8 

19-0145 

23-8688 

12 

10-8206     117599 

3072 

9°§ 

12-2909     24-0690 

94§     20-3026 

12-3176 

84    517 

6-5 

3120 

22 

20-9808    23-4299 

2I§ 

127124    11-0723 

3073 

23§ 

12*4202 

24-6744 

22 

20-3524 

12-9347 

84    518 

9'5 

3121 

9 

14-5631     24-0790 

IO 

6-43*7 

i2-537» 

3°74 

9 

13-7900 

24-1728 

7 

21-7736 

12-61  10 

3122 

6 

16-1293    24-3440 

6 

8-0193 

12-5995 

30/5 

*4§ 

12-0393 

25-4231 

21 

19-8771 

13-6252 

84    5H 

9'5 

3123 

'5 

18-4900    24-2313 

'5 

10-3460 

12-1880 

3124 

4 

18-6030 

24-0881 

4* 

10-4417 

12-0335 

92§ 

I'8lO2 

15-0795 

83    630 

7-o 

3125 

10 

'S-4'73 

24-8255 

15 

7-3756 

13-1701 

72§ 

4-8045 

21-2863 

84    509 

7-2 

3126 

10 

17-2785 

24-9002 

17 

9-2292 

13-0058 

88§ 

1-8151 

26-2238 

84    505 

8-0 

3127 

3'§ 

18-2638 

25-1398 

32§ 

10-2385 

13-1168 

84    529 

9'5 

3128 

'3 

20-2517    25-6244 

13 

12-2707 

I3'3428 

_  »n 

3129 

20 

21-4621 

25-1770 

«9 

13-4152 

i*7447 

K.A.  23"  om  to  23°  30™ 

C«ntre      R.A.  23h  o"  Dec.  +  84*               R.A.  23!"  3om  Dec.  +  85' 

85§ 
65§ 

2-0385 
3-5577 

5-9689 
8-9733 

84    513 
84    516 

7'3 

8-0 

Plat*  4691.    1899,  Sept.  27.         Plate  5082.    1900,  Sept  6. 

4-1803 

12-8205 

84    S'7 

6-5 

m. 

47§ 

25-0013    21-0761 

84    535 

9"° 

3076 

6 

15-9128 

14-2138 

5* 

6-5127 

*-5833 

26-5869    21-4083 

84    539 

8-1 

3077 

9 

18-0746 

14-1977 

IO 

8-6519 

2-2885 

64§ 

23-5820    22-0178 

84    533 

87 

3078 

13 

22-3126    15-3477 

9 

13-0023 

2-8852 

72§ 

25-2421     24-1753 

84    538 

9-0 

3°79 

43§   122-4524     14-3979 

5'§ 

13-0193 

1-9265 

83    657 

9-3 

89! 

24-5023     25-8090 

84    536 

8-2 

3080 

6     !  22-8680     15-2244 

6       '3-5358 

2-6940 

Plate  5082.     Nos.  3082,  3083.     Measured  as  one  mass. 

i  rtieau  interval  represents  very  nearly  5'  =  I9i»'3  of  R.A.  at  Dec.  +  84',  and  zzg'-j  at  Dec.  +  85*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    4-84° 


B.  D. 

j  iji,  ,  , 

B.  D. 

No. 

Diaiu. 

X. 

!/. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Jjiaitt, 

X. 

y- 

1  '1,1!  1  1  . 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

E.A.  23h  30m  to  oh  om 

R.A.  23--  30™  to  oh  om  —  contd. 

O»ntr«         R.A.  o>>  o»>  Dec.  +  84'            R.A.  23*  30"  Dec.  +  85° 

Centre      R.A.  o^  o">  Dec.  +  84'              R.A.  Z3h  30"'  Dec.  +  85* 

Plate  5136.     1900,  Oct.  3.         Plate  5082.    1900,  Sept.  6. 

Plate  5136.    1900,  Oct.  3.          Plate  5082.     1900,  Sept.  6. 

.                   m. 

• 

m. 

3130 

3*§ 

11-6721 

I4-I205 

59§ 

21-0637 

2-4266 

83     669        9-3 

3163 

'3 

10-6591 

20-5855 

20§ 

19-2206 

87081 

3131 

9 

6-8096 

I6-2OO4 

15 

15-9713 

3-8611 

3164 

4       12-1437  '  20-4489 

7 

2O7IO2         87648 

3132 

7 

10-1119 

I5-5720 

10 

19-3278 

3-6663 

3165 

4       13-6236 

19-6439 

5 

22-2826  ;  8-1578 

3133 

4 

117397 

I5-3622 

6* 

21-9580 

37985 

3166 

54§   '    6-6678 

21*7423 

76§ 

15-1114     9-3395 

84    533 

87 

3134 

5 

13-9868 

14-8387 

5* 

23-2614 

3*4432 

3^7 

5t     10-2172 

*!'3495 

7 

18-6817      9'4'°3 

3I3S 

4* 

S'°i37 

I7-2750 

5 

14-0502 

4'6953 

3168 

13      11*5044 

21-5589 

18 

19^318      97820 

3136 

9 

6-3901 

16-5424 

ii 

15-5093 

4-1484 

3169 

6 

147887     10-5262 

3137 

4* 

7-0656 

16-9493 

5* 

16-1253 

4-6365 

3  "7° 

5* 

10-0127 

227795 

6 

18-2934     10-8039 

3138 

4* 

9-8192 

I6-7IOI 

5 

18-8887 

47571 

3i7i 

13     ;  12-5940 

22*3025 

«9 

20-9178 

10-6634 

3'39 

6 

11-0357 

I6-OO4O 

1  1 

20-1877 

4-2127 

3172 

4*  :  12-7583 

22-1566 

5 

21-0997 

10-5356 

3140 

20 

11*1661 

I6-75I5 

25 

20*2199 

4'9743 

83     667        9-5 

3173 

4*    13-1571 

21-9013 

5 

21-5244 

10-3407 

3H1 

22§ 

7-2749 

17-4036 

33§ 

16-2759 

5-1151 

84    534      9*4 

3174 

23§     13*6600  !  22-2636 

37§ 

21-9793 

10-7623 

84    543 

9-2 

3142 

6* 

9-9658 

16-9978 

7* 

18-9948 

5-061  1 

I 

3175 

15 

5-9099 

24-1704 

21 

14-0450 

•6518 

84    532 

9'5 

3H3 

II 

10-5970 

17-4465 

17 

19-5671 

5-5878 

3176 

7 

14-3160 

•5277 

3H4 

8 

10-5596 

17-0640 

10 

19-5782 

5-2039 

3177 

>9 

7-4029 

24-0078 

2lg 

'5'5495 

•6814 

3H5 

9 

12-8681 

16-9588 

20 

21-8809 

5'3969 

3178 

+  '§ 

8-8208 

23-4019 

48§ 

17-0317 

•2664 

84    538 

9-0 

3146 

4* 

8-1975     18-1917 

6 

17-0891 

6-0160 

3179 

5 

10-9526 

23-5488 

9 

19-1296 

•6861 

3H7 

4* 

9-2369    18-2191 

6 

18-1162 

6-1792 

3180 

6 

11-9326 

23-1551 

8 

20-1504 

•4226 

3H8 

8* 

9-6695 

18-8044 

15 

18-4713 

6-8142 

3181 

4* 

12-3281 

23-1579 

5 

20*5433 

'4755 

3H9 

4 

20-6989 

6-5451 

3182 

12 

12-871  1 

23-5837 

ii 

21-0268 

1  1-9678 

3150 

4* 

13-2099 

I8-03I2 

6* 

22-0837 

6-5056 

3183 

33§ 

13-0190  23-3093 

38§ 

21-2080 

11-7164 

84    542 

9'4 

3151 

'3 

7-7620 

19-4284 

20§ 

16-4973 

7-1855 

3184 

4 

13-5739  227793 

6 

21-8263 

11-2633 

3152 

5* 

9-0336 

19-8079 

7 

177077 

77277 

3185 

6o§ 

8-5252     25-1718 

68§ 

16-5090 

12-9828 

84    536 

8-2 

3'53 

4* 

10-9083 

i9'3°55 

4 

19-6323 

7-4722 

3186 

6* 

13-2818     24-1412 

8 

21-3618 

12-5773 

3154 

20§ 

1  1-0869 

18-9925 

28§ 

19-8509 

7-1861 

84    541 

9'5 

3i87 

5* 

9-6072     25-6893 

8 

17-5193 

13-6350 

3155 

4* 

11-6547 

19-4478 

4 

20-3565 

7-7066 

3188 

8* 

97115 

25-0656 

13 

17-7002 

13-0293 

3156 
3157 

4* 
36§ 

13-6281     18-7235 
7-8023    20-4702 

6 

45§ 

22-4027 
16-4008 

7-2465 
8*2240 

84    535 

9*0 

3189 
3190 

13 

22 

IO-OOO2 
IO-OO2O 

25-8440 
25-8588 

2I§ 
23§ 

17-8841 
17-8861 

13-8390] 
J3-8554/ 

84    540 

9'5 

3158 

16 

8-1758 

20-9570 

20 

167084 

87561 

3I91 

6 

19-5411 

13-8666 

3i  59 

12 

8*3048 

2O-C87I 

17 

l6'O7C3 

8'AlA.l 

J      j  7 

3160 
3161 

6i§ 
4* 

J  7T 

9-4178 
9-5129 

J     1 

20-3870 

20-4955 

/ 

7*§ 
4 

7  f  J  J 

18-0170 

18-0975 

"  T'TJ 

8*3523 

8-4699 

84   539 

8-1 

9*§ 
79§ 

257942 
22-4587 

77754 
127079 

84       3 
84    546 

8-0 
8-2 

3162 

8 

10-1109 

207009 

ii 

18-6618 

8*7531 

i  rfseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  igi'-j  of  R.A.  at  Dec.  +  84',  and  zig8^  at  Dec.  +  15*. 
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ZONE  +85°. 


Diam.   , 

B.D. 

B.  D. 

DlHIll. 

X, 

y- 

y. 

No. 

Mag. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

Ho. 

Mag. 

R.A.  oh  om  to  oh  47m 

R.A.  oh  om  to  oh  47m  —  contd. 

Centre      R.A.  o1"  30™  Dec.  +85°                R.A.  o>>  o™  Dec.  +  86* 

Centre      R.A.  oh  30™  Dec.  +  85'              R.A.  oh  om  Dec.  +  86° 

Plate  5119.     1900, 

Sept.  25.          Plate  5159.     1900,  Oct.  14. 

Plate  5119.    1900,  Sept.  25.        Plate  5159.    1900,001.14. 

o 

m. 

m. 

I 

18 

6-5208 

H-53I5 

'9 

14-3380       2-0260 

50 

20§ 

11-1688 

19-8163 

22§ 

18-2596 

7-8689 

85        6 

9'5 

2 

5 

8-1768 

14-3105 

5" 

6 

11-7282 

19-4833 

4* 

18-8576 

7-6108 

3 

13 

8-6453 

14-2053 

IO 

16-4872 

1-9783 

52 

25§ 

11-9320 

19-3967 

38§ 

19-0720 

"-5541 

85       7 

9'5 

4 

9 

8-6799 

14-4442 

8 

16-4879 

2-222O 

53 

9 

12-3502 

19-7056 

8 

19-4466 

7-9130 

5 

5 

12-9006 

14-1091 

54 

8 

12-3787 

19-8007 

7 

19-4621 

S'oioo 

6 

5 

12-9193 

14-7700 

55 

6 

12-8086 

19-6910 

7 

12       13-2675 

14-2050 

56 

"1 

14-4998 

I9-I575 

22§ 

2  I  '6482 

7^495 

8 

24§     16-2013 

14-4589 

27 

23-9467 

3-2104 

57 

4* 

I5"I394 

i9"4H5 

5* 

22-25O8 

7-9858 

9 

27§       6-5199 

5-5654 

33§ 

14-2014       3-0520 

84    545 

9'5 

58 

7 

16-2275 

19-5237 

5* 

23-3I3I 

8-2380 

10 

13    i  7-495  1 

5-8971 

J5 

15-1264       3-5060 

59 

7 

16-2872 

19-6940 

4* 

23'35"4 

8-4133 

ii 

7     ;    7-6313 

5-3I44 

6 

'5-3370 

2-9442 

60 

12 

17-9193 

19-0180 

7* 

25-0570 

7-9553 

12 

10         9-3538 

5-9170 

10 

16-9667 

3-7682 

61 

5 

17-9308 

19-3654 

13 

2O§        IO-O912 

5-4557 

23 

17-7569 

3-4070 

84       5 

9'5 

62 

3°§ 

13-0765    20-6633 

36§ 

20-0423 

89548 

85        8 

9'3 

14 

2l£      11-1495 

5-0963 

Z7§ 

18-8523 

3-1873 

84       6 

9'5 

63 

20§ 

16-2491  |  20-8060 

19 

23-1683 

9-5123 

'5 

24§     13-4853 

5-6626 

36^ 

21-0972 

4-0508 

64 

12 

17-4119  |  20-8092 

ii 

24-3225 

9-6649 

16 

48§      17-5700 

5-9855 

73§ 

25-1052 

4-9016 

84      H 

8-6 

65 

16 

7-2141     21-1045 

14 

14-1722 

8-6338 

«7 

/ 

17-6670 

5-5325 

66 

8 

9-4208 

21-5894 

8 

16-2990 

9-4022 

18 

26^ 

7-0273 

16-8656 

3°§ 

H'5357 

4-407I 

84    547 

9'4 

67 

9 

10-2861 

21-1385 

6* 

17-2136 

9-0664 

>9 

6 

10-3892 

16-0000 

68 

9 

14-2842    21-1695 

8 

21-1738 

9-6145 

20 

9 

12-5099 

16-4484 

8t 

20-0251 

47049 

69 

9 

14-8856    21-4451 

(6*) 

217345 

9-9668 

21 

6 

14-6848 

16-9430 

70 

6 

16-5903     21-0143 

4* 

23-4813 

97633 

22 

'9§ 

l6'22IO 

16-9502 

20 

23-6419 

5-6838 

9 

7-5361     22-2115 

7 

14-3485 

97725 

23 

I6-2680 

16-3923 

33§ 

237604 

5-I365 

72 

8 

8-6196 

22-1015 

6* 

15-4355 

9-8041 

*4 

6* 

I6-4873 

167384 

73 

7 

9-0710 

22-1583 

5* 

15-8765 

9-9203 

25 

7 

16-6371 

16-8950 

4* 

24-0614      5-6816 

74 

14 

9-7068 

22-4582 

13 

16-4683 

10-3013 

85        4 

9'5 

26 

6 

7-3653 

17-2837 

5 

14-8193      4-8655 

75 

5* 

9-7171 

22-4660 

4* 

16-4798 

10-3113 

27 

12 

IO-3II4 

17-6751 

10 

17-6883       5-6363 

76 

34§ 

14-4658 

22-5490 

4i§ 

21-1741 

•0068 

85      '3 

9'4 

28 

'4 

13-2581 

i~-i  350 

17 

20-6787 

5-4829 

77 

16 

15-2238 

22-5963 

17 

21-921  1 

•1545 

29 

6       13-6857 

17-1521 

4t 

2I'IOIO 

78 

10 

15-6104 

22-1255 

8 

22-3640 

07358 

30 

ii     114-8433 

17-1895 

14 

22-2461       5'74-8 

79 

1  1 

17-7400 

22-2994 

12 

24-4524 

•1860 

3' 

10       14-9700 

17-0485 

8 

22-3881       5-6182 

80 

8 

177819 

22-6736 

6 

24-4477 

•5622 

32 

7       17-1869 

17-0548 

81 

5* 

77407 

237431 

4* 

H-3538 

•3213 

33 

20§           7-0872 

18-2853 

22§ 

14-4114       5-8213 

82 

IO 

10-2042    23-5531 

10 

16-8200 

•4502 

54 

E 

8-3520 

18-4775 

5 

15-6439       6-1784 

83 

48§ 

13-1522  123-1815 

6i§     197907 

"4643 

85        9 

8-3 

35 

24§ 

9-6906 

18-3584 

28§ 

16-9835       6-2334 

84 

20§ 

14-0882    23-1147 

22          20-7270 

•5187 

36 

7        9-8468 

18-0273 

7 

17-1812       5-9232 

85 

II       14-4608    23-6856 

10       21-0225 

12-1347 

37 

ii       10-37.19 

18-01  15 

IO 

17-7086       5-9760 

86 

20§        15-8796       23-0880 

19          22-5069 

11-7255 

38 

24§     10-9940 

18-6055 

32§ 

18-2459       6-6461 

8-        - 
5           5 

9'5 

87 

IO 

8'i  102  i  24-9048 

7*     14-5669 

12-5191 

39 

12 

13-3709 

18-5470 

10 

20-6087  !  6-8968 

88 

11 

8-5096  24-1334 

7       15-0623 

1  1-8049 

4° 

53§     13-8067 

18-9890 

6o§ 

20-9838     7-3914 

85      ii       8-8 

89 

5 

10-9625    24-2337 

4*     17-4818 

12-2238 

41 

8 

14-4293 

I8-3354 

7 

21-6851     6-8240 

90 

37§ 

14-2957    24-1063 

38§    :  20-8019 

12-5295 

«5      12 

9'3 

42 

28§ 

I5-0295 

18-4175 

4o§ 

22-2699 

6-9848 

85      14 

9'5 

91 

6 

7-8526    25-9250 

6*  '14-1788 

13-5006 

43 

'7 

15-9620 

18-2465 

17 

23-2172 

6-9365 

92 

4* 

9-9369    25-1264 

4*  ;  16-3467 

12-9758 

44 

1  1 

6-9830 

19-5355 

10 

14-1450 

7-0500 

93 

6 

13-5216   25-4590 

6       19-8604 

13-7706 

45 

6 

7-6528 

19-8253 

4 

14-7743 

7-4243 

94 

2I§ 

15-1092     25-2961 

20§        21-4556 

13-8154 

85      15 

9'5 

46 

36§ 

7-8364 

19-9255 

43§ 

14-9418 

7-5454 

85        i 

9'5 

95 

JI§ 

1  5-6217     25-1292 

33§   121-9868 

'37154 

85      16 

9'5 

47 

4 

9-I224 

19-2152 

4* 

16-3095 

7-0083 

48 

IO'2Ol8 

19-0713 

5 

17-3979 

7-0053 

II2§ 

25-9401 

2-0803 

84      15 

8-2 

49 

5 

10-9416 

19-9748 

4* 

18-0163 

7-9973 

H>§ 

26*2082 

12-0378 

85      19 

5-0 

Plate  5159.     No.  69.     The  6m  image  falls  on  a  r^seau  line.     The  diameter  given 
is  that  of  the  3™  image. 

i  rtttau  interval  represent!  rery  nearly  5'  =  229«'5  of  R.A.  at  Dee.  +  85°,  and  286»7  at  Dec.  +  S6*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    85°. 


B.  D. 

Diam. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

V- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

x,                 y- 

No. 

Mag. 

R.A.  oh  47m  to  oh  57m 

R.A.  oh  57™  to  2h  3m  —  contd. 

Centre      R.A.  oh  30™  Dec.  +  85°               R.A.  ih  30™  Dec.  +  86' 

Centre        R.A.  ih  30"  Dec.  +  85*                R.A.  ih  30™  Dec.  +  86* 

Plate  5119.     1900,  Sept.  25.          Plate  5835.     1901,  Nov.  2. 

Plate 

5317.     1900,  Dec.  19.          Plate  5835.     1901,  Nov.  2. 

a                      m. 

o 

m. 

96 

4 

18-4809       14-5163 

'43 

II 

10-3208      21-6921 

9 

10-4280      9-6200 

85     26 

9'5 

97 

6 

18-7250  ;  14-3959 

144 

18 

12-3666     21-0833 

18 

12-4713      9-0220 

85     28 

9'5 

98 

8 

19-0010    14-6796 

5* 

3-6687        3-3058 

"45 

9 

15-1632      21-3829 

10 

15-2657       9-3370 

99 

4 

19-1516    14-9028 

146 

8 

16-6735      21-6908 

8 

i6-7757 

9'6535 

IOO 

6 

20-0035    14-1680 

'47 

10 

20-0634     21-0647 

12 

20-1668       9-0465 

101 

26§ 

20-3601     ;  14-4359 

26        4-9200      2-7233 

84         17          9'5 

148 

'9 

10-7644     22-2653 

'7 

10-8640     10-1965 

85    27 

9'5 

IO2 

8 

19-1078       15-9978 

'49 

9 

15-2223      22-7746 

1  1 

15-3168     10-7294 

103 

7 

20-5344       'S'4'07 

150 

'9 

17-5483    '  22-8063 

16 

17-6422 

107735 

85      37 

9'5 

12 

19-4960       16-9943 

4* 

4-739I 

5-4141 

'5' 

I20§ 

6-2355      23-2135 

I03§ 

6-3309 

I-I2OO 

85      19 

5-0 

105 

29§ 

18-3690       17-6130 

25 

3-7998 

6-2998 

85      '7 

9'5 

IS2 

6* 

9-5209     23-7183 

7 

9-6125 

'  '643  5 

106 

9 

19-0315       I7-4II3 

4* 

4-39I8 

S'9394 

'53 

42§ 

14-5065      23-1016 

26§ 

14-6009 

1-0520 

85      32 

9-0 

107 

39§ 

20-3363       I7-4457 

34§ 

5-6610       5-6388 

85         20 

8-9 

'54 

6* 

15-6362      23-9831 

7 

15-7278 

'•9385 

108 

ii 

19-3021       18-4835 

5t 

4-9246  i    6-9041 

'55 

21 

8-0357     247235 

IS 

8-1205 

2-6385 

85      23 

9'5 

109 

'3 

19-8137       19-6279 

6 

5-7106      7-8833 

156 

25 

9-0925      24-9543 

25§ 

9-1790 

12-8742 

85      24 

9'4 

I  IO 

12 

19-9657  :  19-5804 

6 

5-8430  ;  7-7963 

'57 

8 

17-4492      24-9521 

12 

'7'5334 

12-9175 

1  1  1 

18 

19-3341     207501 

9 

5-5309     9-0909 

158 

6* 

19-5044     24-5020 

8 

19-5885 

12-4780 

112 

5 

18-7677    21-3327 

'59 

IO 

6-4033      25-9140 

12 

6-4826   !  13-8220 

"3 

6 

18-9323 

21-4213 

1  60 

'7 

6-8068 

25-4063 

19             6-8910       13-3156 

85          21 

9'4 

"4 

5 

19-6090 

21-2810 

161 

18-0787 

25-8819 

26§ 

18-1579      13-8497 

85          38 

9-0 

18-91  13     22-6835 

2I§ 

5-6137  ;  11-0657 

85       18 

9'4 

162 

6* 

21-0276 

25-2649 

8       21-1095     13-2508 

85          42 

9'5 

66§ 

2-3188 

1-9990 

84      '5 

8-2 

67§ 

2-1797 

14-1172 

84      '5 

8-2 

47§ 

2-6127     4-9288 

84      '4 

8-6 

54§ 

2^77 

17-0420 

84      14 

8-6 

io8§ 

19-5912     22-9182 

85      '9 

5-0 

4o§ 

5-5370 

'7-7355 

83          20 

8-9 

i                                                                                  i 

R.A.  oh  57m  to  2h  3m 

R.A.  2h  3m  to  2h  i3m 

Centre       R.A.  ih  30'"  Dec.  +  85°               R.A.  ih  30'"  Dec.  +  86° 

Centre       R.  A 

.  2h  30<n  Dec.  +  85*                R.A.  ih  30™  Dec.  +  86° 

Plate 

4777.    1900,  Jan.  17.            Plate  5835.    1901,  Nov.  2. 

Plate  5317.     1900,  Dec.  19.          Plate  5835.     1901,  Nov.  2. 

o 

m. 

116 

7 

8-5697 

14-8450 

6 

8-7086 

2-7628 

o 

m. 

163 
164 

7 
8 

7-I438 
9-6569 

14-4822 
14-7060 

117 

10 

9-1734 

14-1859 

14* 

9-3152 

2'I  104 

84         21 

9'5 

165 

IO 

9-2581 

15  8891 

118 
119 

4* 
23 

12-0914 

14-3832 
I3-5568 

5 

26§ 

12-231  1 

'4-3477 

2-3228 
1-5065 

84         27 

9'4 

166 
167 

2'§ 

8 

9-9985 
8-3126 

15-6191 
16-1482 

ii 

25-3665        4-4625 

120 
121 
122 
123 

1*4 

125 

126 

127 

6* 
8 

(I*) 
7 
3'§ 
7 
18 

14-7190 
7-4446 
9-7615 
11-2327 
15-0895 
14-7292 
18-9239 
14-3964 

H'5747 
15-8058 
15-0826 
15-9618 
15-5858 
16-4146 
16-0947 
17-4008 

7* 
1  1 
1  1 
1  1 

IO 
26§ 

6* 
18 

14-8585 

7-5794 
9-8996 

11-3647 
15-2245 
14-8601 
190536 

'4'5'94 

2-5294 
37201 
3-0096 

3*895  5 
3*  5  4OQ 
4-3661 

4-0685 
5-3500 

84         22 
84         28 

8s       3' 

9'5 
9'4 

Q'4 

168 
169 
170 
171 
172 

'73 

"74 

20§ 

4 
1  1 

15 
'9 

12 

9 

8-3185 
8-1269 
9-1209 

7-87I3 
8-4094 
9-8306 
8-4289 

16-3400 

I7-3743 
17-1143 
18-1453 
18-3503 
18-9895 
21-3226 

16 

4* 

5 

12 

6* 

23-5546 

24-1291 
22-6519 
23-1188 

24'32'5 
22-3589 

4-7196 

5-6772 

6-3445 
6-6814 
7-6704 

9'5554 

128 
129 

130 

132 
'33 

16 

20 
5* 

17-4279 
21-1498 

21-5895 
6-0255 
9-0539 
14-5618 

17-0669 
17-5250 
17-3233 
18-9880 
'8-9391 
18-9236 

*7§ 

6t 
20 

20 

5 

7> 
I7-5546 
21-2734 
21-7124 
6-1442 
9-1717 
14-6769 

5'°333 
5'5'33 
5-3141 
6-8949 
6-8608 
6-8748 

J             J 

85       36 
85      41 

85       25 

7   T 

77 
9'5 

75§ 
68§ 

6-3227 

I-332I 
2-31  10 

5-4989 

177047 
24-7997 
22-2085 
26-5689 

26-9738 

7-8099 

85      45 
85      41 

85      32 
85      35 
85      38 

8-6 

77 
9-0 
9-z 
9-0 

134 

5* 

I5-9357 

18-2576 

7 

16-0564 

6-2177 

'35 
'36 

5*    I7-6533 
'3      '8-5438 

18-4459 
18-2245 

7 
'7 

17-7722       6-4161 
18-6639      6-1973 

85      39 

9-5 

R.A.  2h  13™  to  3hom 

'37 

'5 

19-1108       6-8514 

85      40 

9'5 

Centre      R.A. 

2h  3om  Dec.  +  85°              R.A.  3h  om  Dec.  +  86° 

138 

I  t  f\ 

j  ,              f..S,  t  „ 

20 
if. 

6-1  136 

7-6954 

Plate  4777.     1900,  Jan.  17.         Plate  6397.     1904,  Nov.  20. 

139 

V     «J  1    1    * 

19-7052 

1  O 

•9247      7-0100 

m. 

140 
141 
142 

'9 
10 

24§ 

15-3174 
8-4352 
16*1  165 

19-1909 
20-4487 
20-8477 

2O 
12 
21 

15-4328 
16-2235 

7-1464 
8-3664 
8-8069 

85      33 
85      35 

9'5 
9-2 

'75 
176 

177 

6 
6 

'9§ 

12-5256 

15-3877 
16-8581 

'4'4534 
13-9810 
13-9830 

5* 

8-9030 

2-1116 

Plate  5317.     No   123.     The  6m  image  falls  on  a  rtseau  line.     The  diameter  given  is  that  of  the  3™ 
No.  119.     This  star  was  inadvertently  omitted  in  Zone  84°. 

image. 

i  rtieau  interval  represents  very  nearly  5'  =  229«-5  of  R.A.  at  Dee.  +  85*,  and  286"7  at  Dec.  +  86*. 
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ZONE     +     85" 


x"/\ 

niam 

B.  D. 

*J  f. 

B.  D. 

^o. 

X, 

y- 

Ulam. 

X. 

y. 

Ho. 

Mag. 

^o. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mat. 

R.A.  2h  13™  to  3h  om  —  contd. 

R.A.  2h  i3m  to  3h  o™  —  contd. 

Centre       R.A.  2h  30m  Dec.  +  85°             R.A.  3h  om  Dec.  +  86° 

Centre       R.A.  »*  30"°  Dec.  +  85°                R.  A.  3h  o™  Dec.  +  86° 

Plate  4777.     1900,  Jau.  17.          Plate  6397.     1904,1^07.20. 

Plate  4777.     1900,  Jan.  17.         Plate  6397.     1904,  Nov.  20. 

9 

m. 

A 

m. 

I78 

/ 

17-1349 

14-1934 

*37 

35§ 

16-5290 

24-0807 

'7 

9-9220    12-1574 

85      49 

9'5 

179 

6 

18-1212 

14-9411 

238 

14      16-5646 

24-2564 

4* 

9-9815     12-3278 

I  80 

5 

19-4809 

14-0010 

239 

1  1       16*9680 

24-651  1 

4* 

10-4339    12-6646 

181 

10 

19-4892 

14-5872 

240 

36§     17-6970    24-2653 

'9 

1  1*1066 

12-1868 

85      51 

9'5 

182 

12 

20-4708 

14-7826 

241 

5       12-1361 

25-4528 

183 

5 

20-6120 

14-0814 

242 

5      12-1509 

25-9201 

184 

25§ 

12-7003 

15-3406 

8 

4-9640 

4-0085 

84      44 

9'3 

243 

20      12-3926 

25-1623 

7 

5-9705     137838 

185 

1  1 

14-6237 

15-1707 

244 

19      15-0310 

25-6419 

6 

8-6483     13-9051 

186 

6       18-3324 

15-2871 

245 

6      16-3971 

25-0120 

3* 

9-9151     13-0954 

187 

5       18-9680 

15-0380 

1  88 

7       i9'553' 

15-4782 

5°§     22-3974     19-0165 

85      54 

9-2 

189 

21::'       2  I  '26  I  I 

15-3032 

8 

1  3-4443 

2-8289 

84      52 

9*5 

l 

190 

i6§ 

1  1-0283 

16-8416 

5* 

3-5100 

57191 

• 

191 
192 

6 
9 

1  1  -6094 
13-4723 

16-0163 
16-2657 

R.A.  3h  o"1  to  3h  47m 

193 

4 

13-5121 

16-1684 

Centre      R.A.  3h  30™  Dec.  +  85°              R.A.  3h  o"  Dec.  +  86* 

194 
195 

9 

14-8721 

15-1  I2O 

16-4894 
16-5854 

Plats  4756.    1899,  Dec.  16.        Plate  6397.    1904,  Nov.  20. 

196 

2O§        16-2999 

16-0740 

7 

8-6298 

4-2562 

0 

m. 

'97 

'9 

I7-9720 

16-9530 

4* 

10-4085 

4'9°35 

246 

5 

12-3835 

14-9261 

198 

6 

19-2821 

i6-z86s 

247 

5 

15-1896 

14-2243 

199 

/ 

I9-50I7 

16-4214 

248 

13 

16-0273 

14-8748 

zoo 

12 

20-3766 

167920 

249 

8 

17-7292 

14-3163 

201 

7 

21-1799 

16-2084 

250 

i7§ 

8-6449 

15-4188 

8       16-2775 

3-1966 

84       58 

9  '4 

2O2 

r 

IO-0527 

17-3521 

251 

4 

11-7880 

i5'H33 

203 

5 

14-2903 

17-9308 

252 

4 

12-5615 

15-5226 

204 

25§ 

15-3224 

17-1065 

9 

7-7981 

5-4083 

253 

5 

13-7426 

1  5  '5449 

205 

4 

15-9481 

17-6286 

254 

17 

14-2317 

15-0058 

206 

»7S 

I7-8815 

17-0580 

4* 

10-3315 

5-0174 

255 

6 

15-7764 

15-9858 

2O7 

•78 

18-4791 

I7-4557 

5* 

10-9740 

5'3343 

256 

5 

17-6298 

15-9476 

208 

1  1 

I8-6OO2 

17-4436 

257 

4 

7-6183 

16-2383 

209 

5 

20-9675 

17-6302 

258 

5 

8-2433 

16-8949 

210 

!9 

11-8764 

18-8648 

7 

4-6182 

7-6082 

85      44 

9'5 

259 

8 

12-5843     16-1701 

211 

78§ 

12-4267 

18-4314 

58§ 

5-1041 

7-1056 

85      45 

8-6 

260 

4 

14-9440     16-4269 

212 

16 

20-5326 

I8'5594 

4* 

13-1560 

6-1530 

261 

7 

16-1341     16-2887 

213 

9 

20-9071 

18-3048 

4* 

13-4920 

5-8540 

262 

6 

17-1382    16-4270 

214 

5 

2I-3307 

18-1566 

263 

*4§ 

7-0550    17-9473 

17 

14-3805 

5-5025 

85        52 

9*4 

2I5 

14       11-0492 

19-0280 

264 

4 

8-8730 

17-2357 

• 

216 

24§     11-8592 

19  1540 

10 

4-6392       7-8969 

85      43 

9'5 

265 

3 

11-8427 

17-6331 

2>7 

54§     16-2890 

19-4604 

3'§ 

9-0704       7-6113 

85      48 

8-8 

266 

4 

12-8891 

17-4151 

218 

57§     16-6421 

19-5870 

34§ 

9-4390       7-6891 

85      50 

8-8 

267 

39§ 

16-0537 

17-9610 

37§ 

23-3074 

6-6606 

85      57 

8-5 

219 

22O 

i9§     »7'«958 

9      197214 

19-7695 
19-4654 

j- 

10-7032       7-7045 
I2-47iS      7-I598 

268 
269 

6 

34$ 

7'44  1  9 
7-8425 

18-2692 
187096 

23§ 

15-0639 

6-3574 

85      54 

9-2 

221 

10       10-0403 

20-5123 

270 

8 

9-6412 

18-0695 

222 

6      12-4529 

20-6430 

27' 

5 

9-8872 

18-5636 

223 

4       H'2924 

21-1323 

272 

16 

11-5584 

18-4691 

6 

18-7803 

6-5920 

224 

19      20-9885 

21-2937 

9 

13-9728 

8-7996 

273 

4 

12-8176 

18-2191 

225 

13           IO-2Il8 

22-6575 

3* 

3'4775 

11-5930 

274 

5 

15-2414 

18-1464 

226 

22       10-6900 

22-9383 

8 

3-9868 

11-8044 

275 

8 

16-4455     18-5517 

227 

22§        10-8174 

22-0200 

10 

3-9895 

10*8764 

276 

4 

17-6452     18-6535 

228 

6       17-0463 

22-6108 

277 

4 

12-8141     19-2830 

229 

4       i5'9~3° 

23-2667 

278 

9 

13-0233     19-5984 

230 
231 

17       16-2029 
19       17-4087 

23-2491 
23-775I 

6 

7 

9-4888 
107552 

11-3790 
11-7374 

279 

280 

7 

20.§ 

7*3439  i  20-1604 
10-8837     20-5546 

14 

17-8485 

8-5738 

85      55 

9'5 

Z3z 

5       18-3972 

23'3399 

3* 

1*1-6752 

11-1767 

281 

4 

11-2230      2O-2OI2 

233 

zi       14-3916 

24-8169 

5 

7'9°55 

13-1746 

282 

4 

II-8095       20-8519 

234 

44§     '4'5597 

24-0005 

22§ 

7-9610 

12-3430 

85      46 

8-9 

283 

4 

7-I43I       21-4907 

235 

ii       14-9655 

24-2257 

4* 

8-3928 

12-5131 

284 

13 

8-6228       21-8239 

6 

15-4411 

9'5467 

236 

6       16-3846 

24-6077 

4* 

9-8500 

12-7041 

285 

5 

13-8916      21-6538 

i  riteau  interval  represents  very  nearly  5'  =  2i9'-5  of  R.A.  at  Dec.  +  85*,  and  z86«'7  at  Dec.  +  86*. 
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Z  O  N  E    +    85°. 


B.  D. 

DlHITl 

Xt 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Dtent, 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  3h  om  to  3h  47m  —  contd. 

R.A.  3 

h  57m  to  5h  3m  —  contd. 

Centre      R.A.  3h  3om  Deo.  +  85'              R.A.  3h  o™  Dec.  +  86* 

Centre        R.A.  4h  30"  Dec.  +  85'             R.A.  4»  30™  Dec.  +  86' 

Plate  4756.    1899,  Dec.  16.        Plate  6397.    1904,  Nov.  20. 

Plate  4778.     1900,  Jan.  17.        Plate  5929.     1902,  Jan.  24. 

m. 

, 

m. 

286 

12 

14-1974 

21*1244 

5 

21-0597 

9*5624 

3-7 

'3 

15-9006 

'4- 

2625 

H 

'5  '945  5 

2-2159 

287 

16 

12*2045 

23-8934 

8 

187305 

12-0552 

3'8 

8 

16-3328 

'4- 

5884 

1  1 

16*3763 

2-5442 

288 

15 

13*7164 

23-9748 

5 

20-2220       12-3263 

3'9 

8 

16-8278 

14" 

2361 

7 

16-8713 

2-1943 

289 

'4 

7-9560 

24-8572 

9 

14-3946  ;  12*4711 

320 

5 

17-0140 

I4- 

'749 

5* 

17-0565 

2-1306 

290 

H 

10-7258 

24-9059 

8 

17*1369  12-8687 

321 

12 

17*4460 

14*9780 

16 

17-4909 

2*9327 

291 

5 

10*3674 

25-8332 

322 

4°§ 

18-6801 

14-8154 

5o§ 

18-7250 

2*7709 

84      93 

8'5 

292 

3°§ 

12-2345  ,25-3526 

17 

18*5744  13-5065 

85        56 

9"4 

323 

'3 

18-9236 

'4' 

8887 

'4 

18-9688 

2*8446 

293 

6 

13*9375   25*2917 

4* 

20*2736  1  13-6645 

324 

7 

20-7657 

'4' 

0255 

4* 

20-8066 

1-9861 

•  4  f 

2  1  *  co6o 

H" 

272  I 

7* 

2  I  "C4.QQ 

2-2301 

4°§ 

21-8221 

17436 

84        65 

8-9 

326 

18 

6*5632 

/ 

/ 

23 

->T7  7 

6*6081 

3-7221 

32 

24*8918 

1-6014 

84        72 

9-0 

327 

'5 

7-6593 

15- 

5763 

18 

7-7031 

3*5246 

53§ 

2-0552    20-7157 

85        48 

8-8 

328 

'9§ 

7-7056 

'5' 

7768 

22§ 

7-7498 

37248 

55§ 

2*4316     20-7480 

85        50 

8-8 

329 

'4 

9-5118 

'5- 

7438 

16 

9*5568 

3-6934 

49§ 

1*5590   25*5483 

85        46 

8-9 

330 

6 

10*5371 

15" 

5443 

8 

10*5807 

3-4929 

53§ 

8-7437     26-7965 

85      53 

8-8 

331 

5 

12-0748 

15- 

8429 

5 

12-1188 

3-7934 

332 

1  1 

12-8047 

'5' 

575° 

10 

12-8489 

3-5253 

333 

5, 

14-3864 

IS' 

2IOO 

6 

14-4314 

3*1618 

R.A.  3h  47m  to  3h  57m 

334 
335 

8 

15-0248 

15-9356 

15-1507 
15*7103 

7 

15-0703 
15-9790 

3-1003 
3-6627 

84      87 

9-0 

Centre      R.A.  3h  3O"1  Dec.  +  85'             R.A.  4h  3Om  Dec.  -f  86' 

336 

8 

16-0777 

'5- 

1279 

9 

16-1224 

3-0816 

Plate  4756.     1899,  Dec.  16.        Plate  5929.     1902,  Jan.  24. 

337 

7 

17-4828 

15-4562 

7 

17-5273 

3-4121 

338 

18 

19-2511 

15*0430 

23 

19*2967 

3-0003 

294 
295 
296 
297 
298 

299 
300 
301 
302 
303 

3°5 
306 
307 
308 

10 

18 
6 

6 
10 

7 

4* 
4 
'4 
'4 

26§ 

18-5181 
19-2550 
20-3095 
18-2329 
18-4038 
18-4935 
19*5819 
20-5018 
19*9381 
19-0148 
19-0162 
19*4769 
18-1047 
18*9168 
18-9197 

14-3956 
14-1683 
15-2299 
16-6160 
16*4077 
16-5766 
16-9347 

'7-I545 
18-8968 

19-2357 
19-5256 
19-2530 
20-6748 
237845 
237575 

12 

27 

39§ 
ii 

8 
20 

7 

12 

V 

4* 

21 
2I§ 

39§ 

3-0413 
3-6977 
4-9880 
3-3400 

3-4494 
3*5814 

47274 
5-6696 

4-7694 
4*8469 

5-2215 
4-2588 
5-8420 

3*2382 
2-8311 

5-2163 
5-3533 
5-4194 
5-3954 
7*2214 
7-7887 
8*0672 
7-6824 
9*4144 
12*2096 
12-1828 

O 

84      75 
84      76 

85      58 
85      59 

m. 

9'5 

9-4 

9-5 

9-3 

339 
34° 
34' 

342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 

352 
353 

5 

7 
'4 

2I§ 

5 
8 

7 
'4 

4 

16 

7 
8o§ 

4 

19-6988 
21*4807 

8*7137 

10*9286 
10-9256 

11-5951 

12-0655 

16*2713 
17-7636 
19-1425 

20-5008 
6-1  1  10 
7-9191 
8-6077 

15*9061 
15-8665 
16-0992 
17-0423 
16-9858 
16*1550 
16*9913 
16-3985 
16-9948 
16-4606 
16*1  142 
16-9708 
17*8138 
17*8493 
17-4165 

5* 
8* 
1  8* 

25§ 

45§ 
5 
8 

7 
18 

4* 
5* 

20 

7 
4 

197443 

21*5262 

7*8789 
8-7588 

10-9698 

10-9703 
11-6395 

12-1083 

16-3147 
17*8087 
19-1877 
20-5443 

6-1557 

7-9608 
8*6507 

3*8650 
3-8264 
4*0485 
4-9903 
4-9362 
4-1063 

4-9413 
4-3508 

4-9483 
4-4156 
4-0711 

4-9279 
5-7595 
5-7957 
5-3651 

85      64 
85      63 

9-0 
6-5 

* 

354 

5 

11  "5  549 

I  7  " 

5745 

8 

11*5971 

5-8238 

79§ 

7'§ 

22*6121 

257439 
26-0563 

18*1349 
18-0768 
21*0810 

76§ 

1*5772 

7'3'72 

85      57 
85      63 
85      64 
85      65 

8*5 

6-5 
9-0 
8-5 

355 
356 
357 
358 

6 

3* 
5* 

'57395 
16-1033 

17*0023 

17-3835 
17-2668 
17*8667 
17*1926 

6* 

5 
5* 

7 

15-4240 

15*7800 

16-1440 

17-0463 

5-3371 
5-2206 
5*8249 

44§ 

21-9023 

22-1895 

85      62 

9-0 

359 

6 

17-9080 

17-2753 

8 

17-9507 

5-2316 

360 
if\i 

7 

18 

18-8956 

!7'3435 

¥  T  "Q  r  A  r 

9 

18-9402 

5-2991 

S.  O    .   _    T 

301 

1  O 

1  9*9036 

'7  8545 

•^4S 

19-9458 

o  I  2  I 

362 

4 

20-2408 

17*2370 

R.A.  3b  57™  to  5h  3m 

363 

6 

20-7320 

17*1024 

5* 

20-7760 

5-0602 

Centre        R.A.  4h  30™  Dec.  +  85*              R.A.  4h  30m  Dec.  +  86* 

364 

9 

20-7827 

17-3780 

8 

20*8269 

5-3343 

Plate  4778.     1900,  Jan.  17.         Plate  5929.    1902,  Jan.  24. 

365 
366 

12 

18 

20-8649 
21-4957 

17-0830 
17-345' 

9* 
20 

20*9088 
21*5380 

5-040I 
5-3035 

O 

m. 

367 

5* 

8-1611 

18-4466 

6 

8-2030 

6-3938 

309 

5        8-9003 

14-8182 

7 

8-9501 

2-7709 

368 

12 

9-2398 

18-1 

557 

'4 

9-2822 

6-IO4I 

310 
3" 

6       H-I774 
5      11-9210 

14-0420 
14*5001 

9      11-2223 
5     !  11*9670 

1-9935 
2-4489 

369 
370 

IO 

6 

9-6090 
9-8112 

18-5154 
18*0603 

10 

8 

9-6524 

9-8520 

6^35 
6'OO8O 

312 
3'3 
3'4 
3'5 
316 

9 

6 
15 

21§ 

12-9745 
13-8621 
14*2461 
14*5856 
14-8789 

14*1744 
14-8859 
14*6936 
14*4972 
14*9866 

8 

4* 
7 
20 

23 

13-0215 
13-9069 
14-2907 
14-6302 
14-9235 

2-1242 
2-8425 
2-6494 
2-4509 
2-9395 

371 
372 
373 
374 
375 

6 

6 
5 

5 

10-5423 
11*0465 
12-2495    ; 
12*9295 

18-9620 
18*5439 
18-6549 
18*8578 

6 
8 
6 
6 

7 

10-5841 
11-0898 
12-2915 
12-9715 

13-0400 

6-9113 

6-4930 
6-6076 
6-8098 
6-8825 

i 

r&cau  interval  represents  very  nearly  5'  =  229'-5  of  R.A.  at  Dec.   +  85*,  and  286-7  at  Dec.  +  86°. 
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Z  O  N  E    +    85°. 


Vn 

Diani  . 

B.  D. 

B.  D. 

IX  O. 

X, 

y. 

Diani. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

Xo. 

Diftm. 

X. 

y. 

Diani  . 

X. 

y- 

No. 

M«g. 

R.A.  3h  57m  to  5h  3m  —  contd. 

R.A.  3h  57m  to  5h  3m  —  contd. 

Centr*       R.A.  4>>  30™  Dec.  +  85*            R.A.  4h  30™  Dec.  +  86* 

C«ntre       R.A.  4h  30™  Dec.  +  85*         R.A.  4h  30"  Dec.  +86° 

Plate  4778.    1900,  Jan.  17.         Plate  5929.     1902,  Jan.  24. 

Plat*  4778.     1900,  Jan.  17.      Plata  5929.     1902,  Jan.  24. 

m. 

m. 

376 

6 

13-3661 

18-3667 

9       i3'4°83 

6-3182 

435 

H§ 

i3-'477 

23-6951 

25§ 

13-1858 

1-6460 

85"    66 

9-5 

377 

q 

14-3052 

18-6328 

12 

14-3467 

6-5842 

436 

IO 

H'3554 

23-2996 

10 

14-3919 

1-2518 

378 

8 

14-9075 

18-6087 

IO 

14-9495 

6-5616 

437 

7 

15-0303 

237749 

9 

15-0708 

1-7287 

379 

Q 

15-9598 

18-1542 

438 

4* 

I5-4348 

23-5856 

6 

15-4734 

1-5379 

380 

3 

16-9705 

18-2521 

4* 

17-0104 

6-2061 

439 

4 

I5-5325 

23-8064 

5 

15-5707 

1-7620 

381 

9      17-6901 

18-4263 

9 

i77328 

6-3814 

440 

3* 

16-5360 

23-9901 

4 

'6-5733 

1-9440 

382 

8       19-0243 

18-6764 

8 

19-0668 

6-6333 

441 

20§ 

18-1087 

23-4575 

20§ 

18-1458 

1-4133 

383 

7 

19-0868 

18-5875 

8 

19-1308 

6-5459 

442 

24 

19-5586 

23-6974 

24§ 

19-5972 

1-6534 

384 

4 

19-2529 

18-9186 

7 

19-2935 

6-8737 

443 

6 

6-401  1 

24-6626 

9 

6-4377 

I2'6lO2 

385 

10 

i9'3455 

18-9002 

14 

19-3870 

6-8565 

444 

5 

7-1856 

12-5948 

386 

'7 

19-9845 

18-6265 

23§ 

20-0280 

6-5837 

445 

4* 

8-4194 

Z4-3836 

9 

8-4571 

12-3303 

387 

4 

21-6045 

18-8100 

5* 

2  I  "6469 

6-7672 

446 

4* 

11-4853 

24-5346 

5 

11-5214 

12-4851 

388 

'4 

6-9921 

20-0263 

12 

7-0358 

7'973° 

447 

13 

12-4071 

24-2918 

'4 

12-4445 

12-2423 

389 

9 

87919 

19-3271 

9 

8-8355 

7-2757 

448 

3* 

14-3866 

24-2494 

5 

14-4214 

12-2023 

39° 

6 

9'43°9 

19-1936 

6 

9H729 

7-1409 

449 

3* 

15*1092 

24-8251 

7 

15-1478 

12-7783 

391 

10 

10-7418     19-6096 

»4 

10-7840 

7-5593 

450 

4 

16-2899 

12-3575 

392 

17 

10-8306     19-9155 

2'§ 

10-8731 

7-8634 

45' 

1  1 

17-1950 

24-4230 

14 

17-2320 

12-3769 

393 

45§ 

12-0053 

19-8064 

63§ 

12-0458 

77589 

85        65 

8-5 

452 

18 

18-0210 

24-9860 

'9 

18-0595 

12-9418 

85      70 

9'5 

394 

8 

I3-3732 

20-0375 

9 

'3-4159 

7-9880 

453 

10 

18-3855 

24-5349 

12 

18-4219 

12-4912 

395 

25§ 

H'5499     '97657 

3i§ 

14-5899 

7-7181 

85        67 

9'5 

454 

6 

18-8682 

12-1797 

396 

4* 

17-1713  I  20-0255 

4 

17-2128 

7-9828 

455 

8o§ 

19-7837 

24-2933 

98§ 

19-8198 

12-2485 

85      74 

6-0 

397 

10 

20-6691     19-4399 

9 

20-71  II 

7-3966 

456 

5 

20-4126 

12-9058 

398 

6 

2i-3349  ;  i9'36i2 

6      21-3744 

7-3207 

457 

6 

20-5617 

24-4391 

10 

20-6001 

12-3974 

399 

4* 

21-4241     19-3785 

4t     21-4647 

7'3352 

458 

5 

2  I  "6900 

12-6292 

400 

8 

21-4496     19-4273 

10       21-4898 

7-3873 

459 

5 

6-0433 

I3-3940 

401 

6 

7-7909    20-8643 

6         7-8324 

8-8099 

460 

4* 

8-2725 

25-8866 

6 

8-3084 

13-8381 

402 

5 

10-5028     20-2476 

6       10-5441 

8-1948 

461 

4* 

87879 

25-5296 

8 

8-8222 

13-4798 

4°3 

8 

i''3457 

20-2871 

8       11-3846 

8-2375 

462 

1  1 

8-8335 

25-4462 

16 

8-8716 

I3-395I 

404 

20§ 

11-7716 

20-6713 

24§      11-8114 

8-6211 

463 

6 

10-5494 

13-8470 

405 

1  1 

1  5-6089 

20-5391 

13       15-6489 

8-4935 

464 

5 

11-1444 

13-5115 

406 

6 

20-2737 

20-5103 

8       20-3143 

8-4654 

465 

4 

11-8275 

13-9100 

4-07 

8 

20-3761 

20-5260 

10       20-4160 

8-4842 

466 

4* 

12-5608 

257S7I 

7 

^2-5983 

13-7110 

408 

4* 

21-6640 

20-7290 

5 

21-7023 

8-6887 

467 

1  1 

1  3  '499  ' 

25-2055 

15 

13-5361 

13-1577 

409 

36§ 

8-2776 

21-9515 

42§ 

8-3181 

9-8973 

85        62 

9-0 

468 

4 

14-1409 

13-2350 

410 

12 

8-8035 

21-9965 

9 

8-8450 

9  '944  5 

469 

5       14-6624 

13-1671 

411 

6 

12-3204 

21-0877 

6*     12-3609 

9-0381 

47° 

33§ 

14-9870 

25-9665 

3O§     15-0220 

13-9188 

85      68 

9'5 

412 

4 

12-7207 

21-1153 

5       12-7609 

9-0660 

47i 

5 

16-3903 

25-7118 

8       16-4262 

1  3-6699 

4'3 

/ 

13-3309 

21-0030 

(6*)   13-3706 

9-9545 

472 

5       16-4750 

13-1025 

4'4 

10       18-4823 

21-3898 

12           18-5220 

9'345i 

473 

4       I7'24i2 

13-4230 

415 

8       18-9071 

217119 

8       18-9447 

9-6692 

474 

6* 

17-7367 

25-6507 

9      177730 

13-6064 

416 

6       18-9963 

21-3365 

8       19-0358 

9-2941 

475 

4 

18-3020 

13-5636 

417 

9 

i9-335° 

21-8220 

ii       I9-3734 

97777 

476 

3       18-5298 

>3'59'7 

418 

42§ 

20-8866 

21-7582 

54l 

20-9252 

97139 

85      75 

8-5 

477 

20 

18-6925 

25-6863 

i9§     187289 

13-6424 

85      7i       9-5 

419 

18 

21-3392 

21-9079 

17 

21-3764 

9-8676 

478 

34 

187103 

25-7590 

3i$     187459     137146 

85      72      9-4 

420 

10 

21-3589 

21-9795 

9 

2I-3953 

9-9353 

479 

5* 

19-1467 

25-2656 

10       19-1829     13-2225 

421 

6 

6-3032 

22-3221 

9 

6-344I 

10-2683 

480 

33 

19-2693    25-8956 

28§     19-3031     13-8528 

85      73 

9'5 

422 

20 

7-3793 

22-8445 

2I§ 

7-4.186 

10-7919 

85      60 

9"  5 

481 

7       197585     i3'2233 

423 

J9 

7-4616 

22-6726 

ig§   :    7'5017 

10-6174 

85      61 

9'5 

424 

1  1 

8-7871 

22-9848 

10        8-8266 

10-9325 

44§ 

23-1165 

16-6575 

85      77 

9-0 

425 

i5 

12-0073 

22-3158 

12           12-0478 

10-2667 

57§ 

1-5354 

19-3750 

85      57 

8-5 

426 

4 

12-3174 

22-8726 

6      12-3560 

10-8250 

89§ 

23-2130    21-8530 

85      78 

7-0 

427 

8 

127431 

22-6891 

ii       127840 

10-6407 

428 

12 

13-8888 

22-1836 

13       13-9280 

10-1340 

429 

4* 

18-4808 

22-2403 

5       18-5188 

10-1978 

43° 

4       18-9403 

10-7742 

43  1 

7* 

20-2701 

22-9726 

10       20-3071 

10-9310 

432 

6 

21-3705 

22'I  561 

8       21-4072 

10-1  143 

' 

433 

13 

6-1830 

237054 

12              6'22l6 

11-6527 

434 

5       11-5897 

11-6527 

Plate  5929.     No.  413.     The  6m  image  falls  on  a  reseau  line.     The  diameter  given  is  that  of  the  3m  image. 

i  rtscau  interval  represents  very  nearly  5'  =  229«'5  of  R.A.  at  Dee.  +  85*,  and  286«7  at  Dec.  +  86*. 
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ZONE    +    85° 


• 

B.  D. 

Diam.              x.                     11 

B.  D. 

Xo. 

Diam. 

x.                    y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X 

y- 

No. 

Mag. 

R.A.  5h  3m  to  5h  i3m 

R.A.  5h  i3m  to  6h  om  —  contd. 

Centre       R.A.  sh  3Om  Dec.  +  85°               R.A.  4>>  30""  Dec.  +  86° 

Centre       R.A.  5h  30™  Dec.  +  85°               R.A.  6"  o™  Dec.  +  86" 

Plate  4830.     1900,  Feb.  16.         Plate  5929.     1902,  Jan.  24. 

Plate  48  30.     1900,  Feb.  1  6.         Plate  4813.     1900,  Feb.  8. 

482 

483 
484 

18 
19 

9-0797 
8-5834 
87541 

14-0770 
15-5083 
I5-0534 

10* 

8 

24-8084 

23-9598 
24-2424 

27932 

4-0475 
3-6498 

e 
84      IO3 

m. 
9'5 

529 

530 

7 
4 
37§ 

16-6593 

17-9006 
18-1890 

16-9054 
17-4729 

I7>799 

7 
4 

9-2168 
10-5228 

10-8077 

5-0473 

5-4479 
5-4165 

85        85 

m. 
9'3 

485 
486 
487 

8 

43§ 
20 

9-9915 

7-952S 
8-6768 

15-6654 
16-2666 
16-0673 

7* 
i6b 

25-2851 
23-1587 

23-9111 

4-5573 
4-6187 
4-6104 

85      77 

9-0 

S3* 
533 
534 

8 

28§ 

8 

19-2311 
20-8245 
11-2352 

17-9064 
18-3051 
17-8020 

7       11-0903 

J2§        13-5283 

7        3-9565 

5-7059 
5-8914 

6-6418 

6*; 

85         89 

9'5 

488 

5 

9-2140 

16-6367 

4* 

24-2802 

5-3025 

535 

10 

12-3420 

17-9543 

ii         5-0730 

£ 

6490 

489 

12 

9-2197 

16-5329 

6* 

24-3168 

5-1974 

536 

4* 

12-7613 

18-0739 

4        5-5046 

6^ 

7137 

6f 

490 

23§ 

7-9473 

18-5219 

39§ 

22-5773 

67965 

85      76 

9'5 

537 

6 

137793 

I7-5485 

6-4459 

0613 

491 

492 

ii 

7 

8-2345 

9'4875 

18-6518 
18-8844 

8 
8 

22-8185 
23-9686 

6-9963 

7-5428 

538 
539 

4* 
5 

H-3859 
15-9138 

17-9154 
18-4535  - 

4 
4 

7-0930 
8-6789 

•3453 
6-6818 

493 

10 

9-9210 

18-5093 

9 

24-4866 

7-2889 

540 

17 

16-1  189 

I8-I347 

18 

8-8393 

'3357 

494 

21 

8-0428 

19-6329 

22-3864 

7-8951 

54i 

6 

16-61  13 

18-5917 

6 

9-3886 

6-7237 

495 

97§ 

9-3716 

21-2633 

I  IO§ 

23-2536 

9-8087 

85      78 

7-0 

542 

6 

17-3111 

18-1340 

7 

10-021  5 

6-1790 

496 

5 

8-8918 

22-9793 

12 

22-3479 

1  1  "3479 

543 

5 

19-9315 

18-6747 

5 

12-6904 

6-3747 

497 

6 

9-5635 

22-2855 

6 

23-1707 

10-8482 

544 

5 

11-3656 

18-6802 

4*       4-2012 

7-4949 

498 

4* 

9-4859 

23-2259 

3* 

22-8575 

11-7405 

545 

7 

15-3905 

I9-4853 

7         8-2941 

7-7693 

499 

25         9-3383 

24-0610 

22§ 

22-4998 

12-5070 

546 

4 

18-1753 

20-0538 

5       H-J293 

7-97I3 

500 

6        9-6676 

25-3776 

9 

22-4817 

13-8661 

547 

6 

187511 

19-6033 

5 

1  1-0402 

7-44/8 

548 

7 

19-3809 

197352 

8 

12-2832 

7-4980 

49§       3-I953 

15-6163 

84     93 

8-5 

549 

6 

20-6129 

20-3598 

7 

13-5845 

7-9555 

49§       7-'oio 

217655 

85      75 

8-5 

55° 

6 

10-4090 

19-5764 

4        3-3698 

8-5112 

g8§       6*6789 

24-4988 

85      74 

6-0 

55i 

«9§ 

10-8930 

19-9915 

22 

3-9034 

8-8582 

552 

6 

147158 

19-9930 

7 

7-6925 

8-3635 

553 

4 

14-6534 

20-6063 

5 

7-7088 

8-9790 

R.                   Vi                    m       i               X"  Vi             m 

554 

4 

16-2471 

20-1558 

4 

9-2292 

8-3238 

.A.  5h  13™  to  6h  om 

555 

7 

18-1514 

20-9291 

6 

1  1-2194 

8-8431 

Centre       R.A.  5h  30™  Dec.  +  85°              R.A.  6h  o"  Dec.  +  86* 

556 

8 

18-3054 

20-2738 

8 

1  1-2852 

8-1733 

Plate  4830.     1900,  Feb.  1  6.        Plate  4813.     1900,  Feb.  8. 

557 
558 

5 

5 

18-7990 
19-9128 

20-4350 
21-2458 

4 
5 

117983 

13-0068 

8-2676 
8-9252 

| 

e 

m. 

559 

4 

10-1699 

20-0518 

501 

18 

13-1555     14-0253 

16 

5-3681 

2-6488 

560 

1  1 

11-0633 

20-4375 

9 

4'1293 

9-2790 

502 

32§ 

17-0948 

14-5740 

37§ 

9'3445 

2-6780 

85     84 

9-3 

561 

4 

11-2621 

20-4255 

4 

4-3238 

9-2406 

503 

18 

19-1484 

14-8159 

19 

I  1-41  12 

2-6538 

562 

16 

12-5713 

207753 

15 

5-6674 

9"4!73 

504 

8 

19-3398 

14-6979 

5 

II-5868 

2-5128 

563 

16 

13-2897 

20-5746 

18 

6-3530 

9-1240 

505 

8 

20-4057 

14-0315 

5 

12-5560 

1-7109 

564 

4* 

13-6434 

21-3142 

4* 

6-8025 

9-8078 

506 

4       21-4909 

15-3615 

5* 

13-8059 

2-8864 

565 

3* 

15-5251 

21-6640 

6 

'  87117 

9'9H3 

5°7 

8       13-8753 

15-1000 

8 

6-2233 

3-6215 

566 

36§ 

16-1230 

21-2874 

35§ 

9-2546 

9-4634 

85        82 

8-9 

508 

9       157397 

14-901  1 

8 

8-0440 

3-1799 

567 

7 

16-2154 

21-3596 

7 

9-3566 

9-5206 

509 

7       14-7480 

15-1647 

8 

7-0948 

568 

5t 

16-9931 

21-5776 

6 

10-1577 

9-6365 

510 

4       18-5036 

157249 

5 

10-8895 

3-6368 

569 

13 

187231 

21-5731 

8 

11-8686 

9-4051 

5H 

32§     18-5091 

15-6744 

39§ 

10-8895 

3-585I 

85     87 

9-o 

570 

4 

19-4173 

21-6959 

5 

12-5755 

9-4373 

512 

4*     19-0532 

I5-I755 

4* 

11-3641 

3-0197 

57i 

7 

11-2447 

21-9070 

6 

4-5009 

10-7102 

513 

6      19-1897     15-4389 

6       n'5335      3-2663 

572 

4 

11-3302 

2I-8733 

4* 

4-5846 

io-666o 

5H 

6      21-4726 

15-6878 

4     '  13-8290  |    3-2136 

573 

6* 

11-5703 

21-5361 

5 

4-7744 

10-2983 

515 

19      10-6709 

15-1936 

16 

3-0575          4-1303 

574 

5 

11-5881 

21-5330 

5 

47921 

10-2996 

5l6 

6       12-3293 

'5-4153 

5* 

47290 

4-1339 

575 

17 

11-7020 

21-8448 

15 

4-9455 

10-5889 

5J7 

16      12-9523 

15-7241 

16        5-3885 

4-3593 

576 

4* 

13-1352 

217750 

4* 

6-3583 

10-3359 

518 

77§     14-0033 

157761 

73§       6-4340 

4-2737 

85     80 

6-0 

577 

16 

13-8765 

21-9245 

16 

7-1115 

10-3853 

5'9 

22§     14-3828 

16-1602 

22        6-8608 

4-6049 

578 

13 

14-0818 

22-3761 

ii 

7'3736 

10-8068 

520 

23§  ;  14-4018 

16-2822 

26§ 

6-8976 

47236 

579 

I4-9443 

22-6355 

15 

8-2638 

10-9542 

521 

4       H'6325 

16-9740 

580 

5 

8-5515 

10-2355 

522 

15       18-0332 

16-4647 

14 

IO-52I4 

4-4310 

581 

4* 

15-9222 

22-4963 

3 

9-2140 

10-6854 

523 

4       10-3015 

157733 

582 

8 

16-1998 

21-9633 

8 

9-4187 

IO'I2OI 

524 

5     1107411 

17-0398 

583 

5t 

17-1512 

22-4822 

5 

10-4307 

10-5091 

5*5 

14      11-5626 

16-2202 

13*     4-0770 

5-0333 

584 

26 

18-1330 

22-6884 

11-4305 

10-5886 

85      86 

9'  5 

526 

18       12-1064     17-0343 

19      47197 

57670 

585 

ii 

19-9795 

23-1173 

8 

I3-3I45 

IO-774I 

527 

2i§     14-3051     16-5903 

23        6-8407 

5-0427 

586 

20§ 

22-8651 

22§ 

4-8295 

11-6346 

528 

62§ 

15-1745     17-1000 

56§      77765 

5-4990 

85      81 

8-0 

587 

6 

11-7262 

23-1114 

6 

5-I334 

I  1-8422 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  229-5  of  R.A.  at  Dec.  +  85°,  and  286»'7  at  Dec.  +  *6°. 

GRKRXWICH  ASTROGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


887 


ZONE    +    85° 


B.  D. 

fkianl 

B.  I). 

So. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

Z. 

y. 

No. 

Mag. 

Xo. 

1'iaro. 

X. 

•/• 

UBML 

JC. 

.V- 

No. 

M»g 

R.A.  .sh  i3m  to  6h  om  —  contd. 

R.A.  6h  o™  to  6h  47™  —  contd. 

Centre      R.A. 

5h  30m  Dec.  +  85*              R.A.  6>>  o"  Dec.  +  86' 

Centre        R.A.  6>>  30"  Dec.  +  85'               R.A.  61>  o-»  Dec.  +  86' 

Plate  4830.     1900,  Feb.  1  6.          Plate  4813.     1900,  Feb.  8. 

Plate  4818.    1900,  Feb.  9.         Plate  4813.     1900,  Feb.  8. 

m. 

o 

m. 

5$8 

16 

12-4595 

23-2849 

16 

5-8833 

I  1-9190 

635 

16 

6-8566 

5-3525 

9 

14-5636 

2-9268 

589 

17 

i3-33°4 

23-3899 

16        6-7604 

11-9088 

636 

ii 

7-0489 

5-5874 

7 

147283 

3-1871 

59° 

4* 

14-0042 

23-0029 

5         7-3782 

1  1-4386 

637 

18 

8-1034 

5-3396 

i7§ 

15-80II 

3-0789 

59' 

7 

I  5-5833 

23-6183 

11-8440 

638 

10 

8-6847 

57518 

8 

16-3275 

3-5639 

592 

4 

17-8095 

23-2878 

6       11-1882 

11-2244 

639 

22§ 

9-5061 

5-2411 

4«§ 

17-208* 

3-1619 

85      93 

9'4 

593 

18 

io'i  598 

23-4050 

20        3-6207 

640 

5 

10-2622 

5-3154 

594 

4         5-8797 

12-5553 

641 

4°§ 

10-3004 

5-3462 

43§ 

17-9805 

3-3688 

85      94 

8-9 

595 

IO 

10-7480 

24-1130 

8         4-2940 

12-9655 

642 

7 

1  1-0769 

57871 

6* 

18-6916 

3-9082 

596 

4         5-4-61 

127225 

643 

4 

12-4916 

5-1612 

597 

6 

14-8677 

24-2838 

6        8-4007 

I1-5951 

644 

6 

14-6877 

5-2567 

3* 

22-3400 

3-8557 

598 

6        9-3320 

12-4822 

645 

9 

16-2161 

5-1636 

599 

4 

15-8040 

24-6912 

5        9-3832 

12-8763 

646 

16-6840 

15-2108 

12 

24-3269 

4-0692 

600 

4       10-8107 

12-6689 

647 

'7 

i7'97'5 

15-1332 

I  I 

25-6135 

4-1637 

60  1 

4* 

17-6092 

247812 

5       11-1834 

12-7317 

648 

7 

6-6364 

16-0458 

4* 

14-2570 

3-5858 

602 

4* 

19-2183 

-4-571 

6       127730 

12-4982 

649 

4 

7-6164 

16-5351 

603 

4 

19-3727 

25-1969 

4       12-9875 

12-9140 

650 

8-7524 

16-9568 

24§ 

I6-2332 

4-7646 

85      92 

9.3 

604 

6 

19-9530 

24-6534 

7 

13-4886 

12-2996 

651 

ii 

11-4732 

16-2822 

7 

19-0190 

4-4516 

605 

6 

10-7814 

24-~427 

7         4-4116 

13-^826 

652 

6 

11-4845 

16-5279 

606 

4 

5-1236 

I3-3782 

653 

8 

157843 

16-1452 

5* 

23-3102 

4-8802 

607 

24§ 

11-8287 

24-7261 

22§           5-4453 

I3-43I9 

654 

12 

I7-4433 

16-6784 

6* 

24-8891 

5-6254 

608 

4         5-6890 

13-6724 

655 

H 

7-2547 

17-9246 

15 

14-6237 

5-5277 

609 

5        6-0083 

13-1530 

656 

12 

7-9893 

17-1969 

'4 

15-4498 

4-9033 

610 

11 

13-1699 

247420 

10         6-7768 

13-2699 

657 

4 

9-I974 

17-5060 

3* 

16-6072 

5-3650 

611 

9 

14-3128 

24-8866 

9        7-929° 

13-2655 

658 

20§ 

9-4468 

17-1172 

21 

16-9026 

5-0145 

612 

6 

14-9733 

24'7449 

8         8-5656 

13-0390 

659 

IO 

12-0749 

17-6675 

7 

19-4360 

5-9045 

613 

44§ 

16-3424 

25-6278 

33§     10-0368 

137353 

85        83 

9"2 

660 

5 

12-8136 

17-2420 

4* 

20-2233 

5-5831 

614 

8 

18-1413 

25-2762 

ii        11-7746 

I3-1534 

66  1 

5 

13-3109 

17-1271 

6.5 

4       12-1473 

137664 

662 

2I§ 

136972 

17-0442 

24 

21*1290 

5-4968 

85      96 

9'5 

616 

6t 

19-2675 

25-3I54 

7       12-8961 

13-0458 

663 

IO 

I4-97I3 

17-9805 

8 

22-2695 

6-5921 

6,7 

22 

20-2539 

26-1583 

19 

13-9855 

137538 

85      88 

9'  5 

664 

20§ 

16-2883 

17-2391 

21 

23-6701 

6-0273 

66c 

6 

I  *7  'ifi  4  O 

1  7*66  ^o 

54§ 

97635 

1-9222 

84      112 

9-0 

\J\J  < 

666 

13 

67784 

18-8789 

9 

14-0288 

6-4151 

IO3§ 

2-5584 

10-3151 

85         78 

7-0 

667 

•4 

7-2344 

18-6297 

9 

I4-5IOI 

6-2254 

47§ 

25-5671 

16-3822 

85      94 

8-9 

668 

IO 

8-9129 

18-9893 

IO 

16-1295 

6-8005 

669 

7 

9-6826 

18-2499 

6* 

16-9885 

6-1662 

6f 

670 

i4§ 

10-8342 

18-5836 

IO 

18-0878 

-6477 

R.A.  6h  om  to  6h  47 

m 

671 

672 

4* 

5 

12-4337 
13-4171 

18-2039 
187594 

4* 

4* 

20-6302 

6-4846 
7-1580 

Centre    R.A.  6"  30^  Dec. 

+  85*                R.A.  6>>  om  Dec.  +  86' 

673 

4 

I4-2747 

18-6298 

Plate  48  1  8.     1900 

Feb.  9.          Plate  48  1  3.     1900,  Feb.  8. 

674 
675 

16-0785 
16-5223 

18-0482 

l8'O22O 

-* 

55§ 

23-3576 

23-8006 
s 

6-7992 
6-8346 

85    101 

8-9 

o                    ni. 

676 

2,§ 

17-9840 

I8-O5O2 

5  '§ 

25-2460 

7-0525 

85     103        y~u 

618 

2I§ 

6-2187 

14-1644 

24       14-0888 

1-6672 

84      119 

9'5 

677 

8-0033 

I9-I3I9 

33§ 

15-2089 

6-8239 

85       9I        9-I 

619 

5 

6-273- 

13-9760 

4* 

14-1673 

1-4858 

678 

5 

10-5542 

I9-I54I 

620 

8 

6-3157 

14-0964 

5* 

14-1927 

1-6063 

679 

4 

10-7804 

19-355° 

4* 

I7-9370 

7-4046 

621 

6 

6-3706 

I4-2935 

4* 

14-2198 

1-8172 

680 

5 

13-0644 

19-2358 

4* 

2O-2O97 

7-5868 

622 

H 

6-4313 

14-6924 

7 

14-2304 

2'2l6o 

68  1 

2I§ 

'3-3949 

19-7239 

2'§ 

20-4787 

8-1154 

85      95      9-4 

623 

5 

77020 

14-4842 

5* 

15-5190 

2-1794 

682 

I  1 

13-5808 

19-9176 

5 

20*6390 

8-3310 

12 

9-5988 

14-0035 

7 

17-4617 

1-9488 

683 

4 

7-6283 

207135 

3* 

14-6305 

8-3468 

el] 

14 

11-9254 

14-8102 

13 

19-6638 

3-0528 

684 

5 

7-8884 

207586 

4* 

I4-88II 

8-4201 

626 

6 

12-0562 

14-2028 

685 

5 

8'4°43 

2O-4222 

627 

5 

12-3066 

I4-5364 

686 

6 

8-6930 

20-4456 

5 

157197 

8-2170 

628 

17 

12-3955 

14774" 

'4 

20-1326 

3-0770 

687 

5 

8-9650 

2O-I3I6 

4 

l6-O3l8 

7-9383 

629 

14 

13-5151 

14-8165 

10 

21-2346 

3-2650 

688 

6 

10-5770 

20-5176 

7 

17-5810 

8-5353 

630 

8 

13-9266 

14-5161 

4* 

21-6836 

3-0245 

689 

6 

11-3876 

20-6243 

5* 

18-373I 

87454 

63i 

ii 

15-4827 

I4-5373 

5* 

23-2240 

3'2454 

690 

12 

I3-9351 

107058 

8 

20-8825 

9-1587 

632 

4'§ 

15-7006 

14-2173 

48§     23-4819 

2-9541 

85      99 

9-0 

691 

5 

14-8659 

2O-2O5I 

633 

12 

17-1472 

14-7691 

5*    24-8449 

3-6937 

692 

20§ 

15-0350 

20-0275 

22 

22-0630 

8-6294 

85      97 

9'5 

634 

5 

177342 

14-1776 

693 

20§ 

7-6273 

21-5873 

20 

I4-5I79 

9-2103 

85      90 

9'5 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  z*9s'5  of  R.A.  at  Dec.  +  85*,  and  286»7  at  Dec.  -> 

-  S6°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


ZONE    +    85' 


No. 

Diam. 

i. 

y. 

Diam. 

X. 

y. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

y. 

B.  D. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  6h  om  to  6h  47m—  contd. 

Centre      R.A.  6t  jom  Dec.  +  85'                 R.A.  6*  o™  Dec.  +86' 
Plate  4818.     1900,  Feb.  9.             Plate  4813.    1900,  Feb.  8. 

R.A.  6h  47m  to  6h  57m—  contd. 

Centre     R.A.  6h  30"  Dec.  -)-  85°               R.A.  7h  30™  Dec.  +  86° 
Plate  4818.     1900,  Feb.  9.          Plate  4848.     1900,  March  13. 

694 
695 
696 
697 
698 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
7l6 

717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
7*4 
7*5 
726 
727 
728 

7*9 

730 

73i 

73* 
733 
734 
735 

5 
12 

20§ 

18 

6 

16 
6 

5 
7 
7 
6 

10 

34§ 

12 

3 

20§ 
10 

5 
8 

5* 

7 

6 

*6§ 
5* 

6 

4* 
17 

9 
6 

10 

9 
6 

4* 
H 

6 

6* 
6 

8-9460 
9-1319 
10-0150 

H7747 
15-0960 
16-7919 
1  1-0093 
117226 
12-0430 
13-3342 

'4'4439 
15-3097 

15-4207 

!5-435° 
15-9211 
16-5017 
16-8244 
17-0652 
8-2090 
10-2163 
10-3364 
11-5971 
14-8369 
15-6735 
16-5248 
16-9963 
8-8785 
11-1859 

I3'i54I 

13-2058 

13-3956 
14-1477 
14-4340 
17-0950 
17-381  1 
17-4287 
8-8277 
9-3007 
11-2746 
14-6564 
15-4042 

21-5879 
21-0330 
217261 
21-1959 
21-9818 
21-5517 
22-2417 
22-1996 
22-8313 
22-3600 
22-3952 
22-7591 
22-4266 
22-4094 
22-7199 
22-0915 
22*6252 
22-9023 
23-3598 
237969 
23-8018 
23-9591 
23-2431 
23-8499 

2.3  -8  1  34 
23-0674 

24-4602 
24-3828 
24-8542 
24-7786 
24-4495 
24-9273 
24-0697 

2C3355 
24-4670 
24-5895 

25H453 
25-2135 

25"0435 
*5'2533 
25-2233 

5* 

10 

20 
16 
6* 

15 

6 
5 
5 
5 
7 
36§ 
9 

20 
8 

5* 
6 

4 

3t 

5* 

*4§ 
6 

4* 
4* 
4* 
16 

13 

7 
9 
7 
5 
5* 
13 
8 
10 
4* 
4 
4 

15-8238 
16-0800 
16-8635 
21-6521 

21-8717 

177836 
18-4963 
187297 
20-0740 
21*1699 
21-9790 
22-1315 
22-1498 
22-5901 

23-4986 
23-7009 
14-8602 
16-7958 
16-9157 
18-1445 
21-4494 
22'2OOI 
23-0488 
23-6II7 
15-3818 
17-6791 
19-5664 
19-6307 
I94860I 

*°'5435 
*0"9393 
23-5418 
23-8097 
23-8430 
15-2027 
15-7010 
17-6802 
21-0095 
217507 
217556 

9"3837 
8-8553 
9-6594 

97544 
10-5747 

10-2978 
10-3497 
11-0188 
10-7198 
10-8992 
•3700 

•°573 
•0438 
•4152 

•4368 
•7452 
•0400 
7395 

7584 
12-0770 

H7933 
12-4988 
12-5771 
11-9025 
12-2180 
12-4446 
13-1721 
13-1007 
12-7977 

13-3705 
12-5591 

13-1677 

13-3381 
13-4616 
13-1914 
13-0225 
13-1108 
13-7631 
13-83*5 
13-8143 

o 

85    98 

85      102 

m. 

8-6 
9'5 

740 

741 
74* 
743 
744 
745 
746 
747 
748 

749 
75° 
75- 
75* 
753 

II 

5 

22§ 

4 

4 

10 

6 

4* 
7 
8 
18 

67§ 
6 

19-3286 
20-1190 
18-2028 
18-4160 

'9'8539 
19-4722 

18-3983 
18-2768 
19-0431 

18-3274 
18-8372 
18-2103 

I8-5759 
18-7429 

16-8431 
16-6220 
18-3117 
18-8816 
18-4832 
20-0377 
21-9148 
22-4632 
22-2626 
24-6761 

*4"5255 
25-0378 
25-0925 
25-1306 

8 
24 

1 

4 

4 
7 
7 
15 
58§ 
4 

4'3924 
3-6781 

5-3472 
4-7882 
4-8128 
5-5010 

5-4*75 
5-8848 
5-4078 

57743 
5-9468 

5-3990 
7-1046 

8-4477 
10-5379 
1  1-0969 
10-7068 
13-2240 
12-9501 
13-6066 
13-5647 
13-5606 

0 

85       104 

85    «°5 

m. 
9'4 

8-2 

9-0 

8-9 
8-6 

36§ 
6o§ 

47§ 

3'3994 
1-9790 

2-0529 

6-9068 

"•2555 
11-7748 

85    i°3 
85    101 
85      98 

R.A.  6h  57m  to  8h  3m 

Centre      R.A.  7h  30™  Dec.  4-  85°             R.A.  7h  30™  Dec.  +  86* 
Plate  5295.     1900,  Dec.  13.       Plate  4848.     1900,  March  13. 

754 
755 
756 
757 
758 

759 
760 

761 
762 

763 
764 

765 
766 

767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 

779 
780 

781 

782 

783 
784 

785 

7 
6 

4* 
6 

34§ 
!5 
5* 
6 

3i§ 

4* 
H 

8 
8 

5* 
8 

16 

H 
*5§ 
4t 
6 

4* 
6 

4* 
6 

4* 
4t 
8 
20 
8 
13 
3* 
7 

7-5337 
11-3404 
13-0642 

I3-3359 
17-6938 

19-1977 
6-0043 
6-7061 
8-2257 
8-9623 
11-9735 
13-6033 

i5-4389 
21-4474 

6-7932 

9-43I5 
9-7008 
10-0138 
10-8169 

!5'3993 
16-2988 

16-5258 

r9'3645 
21-6052 
17-0688 

17-8077 
18-2783 
19-8141 
20-7535 

2O'!M99 

21-0373 
6-5105 

14-7466 
14-8815 
14-1719 
14-2486 
14-4297 
H'34'i 
I5--433 
15-6819 

!5'2757 

'5'9539 
15-4528 

15-9156 
14-9808 

I5-497I 
1  6-6  1  60 
16-6449 
16-2608 
167695 
16-8289 
15-9326 

15-9*39 
16-2040 

l67554 
16-8224 
17-4618 
17-3624 
17-0580 
16-9785 
17-2982 
17-0248 
17-5820 
18-7048 

7 
8 

6 

39§ 
18 

8 
10 

37§ 
6 

i7 

12 

1  6 
6* 

!3 

'9 

16 

32§ 
6 

'5 

9 

12 

5* 
6 

6 
1  1 

26 
8 

12 

4* 

10 

7-6216 
11-4290 

I3-I553 

13-4250 
177836 
19-2880 
6-0895 
6-7909 

8'3'i5 
9-0465 

12-0587 
13-6872 
15-5270 

2I-5331 
6-8741 

9"5!3° 
9783* 
10-0927 
10-8956 

15-4839 
16-3830 

16-6083 

i9'4475 
21-6853 

17-1494 
17-8860 

18-3574 
19-8958 
20-8323 
20-9003 

2IT2OI 

6-5836 

27883 
2-9386 
2-2370 

2-3I53 
2-5144 

2-4326 
3-1811 
3-7224 

3-3219 
3-9998 

3'5J56 
3-9853 
3-0565 

3-5968 
4-6573 
4-6959 

4'3i39 

4-8235 

4-8846 
4-0093 
4-0618 
4-2832 
4-8466 

4-9*57 

5-5420 

5-4493 
5-1479 
5-0735 

S'3975 
5-1226 

5-6802 
6-7445 

0 

85     118 

85      I2O 

85  107 

85    108 
85    116 

85    121 

m. 

9  '4 
9-5 

9-2 

9'5 
9'5 

9'5 

44§ 

47§ 

55§ 
53* 

3-2982 
2-4441 

37755 
12-6083 

16-4844 
22-5246 
26-6600 
267337 

85         87 
85         82 
85         83 

86      86 

9-0 
8-9 
9-2 

8-9 

R.A.  6h  47m  to  6h  57m 

Centre      R.A.  6"  30°-  Dec.  +  85'               R.A.  7h  30m  Dec  _j_  gg. 
Plate  4818.     1900,  Feb.  9.       Plate  4848.     ,900,  March  13. 

736 
737 
738 
739 

6 

5 
8 

7 

19-2646 
19-3102 
18-0075 
18-1816 

14-8851 

14-0877 
15-4994 
15-7490 

5* 

2-7711 

4-4375 

O 

m. 

.  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  22<),-s  of  R.A.  at  Dec.  +  g..,  and2g63.7  at  Dec.  +  86o. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

ZONE    +    85°. 


889 


Kn 

B.  D. 

No 

B.  D. 

no. 

X. 

y- 

ft 

y- 

No. 

Mag. 

Jl  V. 

DldDl. 

X. 

y- 

I)  lain. 

No. 

Mag. 

R.A.  6h  57m  to  8h  3™  —  contd. 

R.A.  6h  57m  to  8h  3m—  contd. 

Centre       R.A.  7h  30™  Dec.  +  85*              R.  A.  7h  30"  Dec.  -f-  86° 

Centre        R.A.  7h  30"  Dec.  +  85°            R.A.  7h  30"  Dee.  +  86° 

Plate  5295.     1900,  Dec.  13.      Plate  4848.     1900,  March  13. 

Plate  5295.    1900,  Dec.  13.      Plate  4848.     1900,  March  13. 

•                    m- 

0 

m. 

786 

20§ 

6-6085    18-1384 

24§ 

6-6824 

6-1789 

85    106 

9'5 

845 

4* 

8-4201 

22-2347 

6 

8-4802 

10-2850 

787 

4 

7-2278 

6-7037 

846 

4 

9-4227 

22-3062 

7 

9-4813 

10-3612 

788 

4 

77893    18-2749 

6 

7-8644 

6-3190 

847 

20 

10-6776 

22-7494 

20§ 

10-7318 

10-8068 

789 

79° 

20 

12-3938    18-3025 
13-3998    18-0440 

22§        12-4693          6-3652 
"§        13-4744    i      6-1  122 

85    no      9-2 
85    "3      9'5 

848 
849 

20 
'5 

11-6534 
13-8488 

22-8685 
22-5984 

20§ 
15 

117105 
13-9065 

10-9305 
10-6697 

85      109 

85    "4 

9'5 
9'5 

79  1 

7 

14-1092    18-8033 

10       14-1810  i    6-8740 

850 

14 

15-5421 

22-2353 

H 

15-6004 

10-3123 

792 

4* 

15-4293    187348 

6       15-5030      6-8121 

85I 

3* 

17-0103 

22-8074 

5 

17-0670 

10-8910 

793 

5       15-8208  j    6-4050 

852 

5 

18-0833 

10-9717 

794 

6 

167585    18-1043 

9       16-8332  i    6-1848 

853 

12 

18-1077 

22-1347 

12 

18-1672 

10-2225 

795 

4* 

17-3235    18-3406 

6       17-3998 

6-4251 

854 

3* 

19-9838 

22-5693 

5* 

20-0420 

10-6654 

796 

5     i  18-0157 

6-5721 

855 

4* 

207783 

22-6224 

8 

20-8354 

10-7194 

797 

4           ;     I8-2598 

6-IIC4 

856 

23 

21-9308 

22-0088 

22§ 

21-9905 

10-1133 

85    123 

9'5 

798 

12 

18-7995    18-3569 

II                 I8-8740               6^459 

857 

9 

11-5702 

23-5849 

II 

11-6221 

•6462 

799 

i9§ 

19-0085    18-0573 

22           19-0853          6-1471 

85    "9 

9'5 

8-  Q 
50 

7 

12-6113 

•2938 

800 

4 

19-5101 

6-4868 

859 

22§ 

14-0835 

237864 

2I§ 

14-1375 

•8575 

85    115 

9-0 

801 

3* 

19-7792    18-2128 

4       19-8580 

6-3070 

860 

4 

14-3690 

7379 

802 

i    9-2775     19-3855 

10 

9-3475 

7-4366 

861 

4* 

15-0063 

23-3958 

7 

15-0600 

"4734 

803 

16       10-3305     19-6324 

18 

10-3996 

7-6865 

862 

8 

21-8023 

23-8004 

12 

21-8555 

•9035 

804 

ii 

12-0690 

7-2524 

863 

4* 

8-2542 

24-5923 

7 

8-3041 

12-6405 

805 

4 

12-5471 

7-6778 

864 

6 

9-0473 

12-8368 

806 

29§ 

13-3048 

19-4863 

2b"§ 

13-3761 

7-5529 

85    in 

8-5 

865 

7 

9-6902 

24-9068 

8 

9739- 

12-9628 

807 

4 

866 

It 

137288 

24-5206 

ii 

137783 

12-5916 

85      112 

9-5 

808 

3* 

13-8552    19-6897 

5       13-9238 

7-7622 

867 

6 

15-2132     24-4827 

10 

15-2626 

12-5586 

809 

6 

I4'I554     !9'3746 

8 

14-2268 

7-4461 

868 

4 

15-6581 

12-3233 

810 

6 

15-2402 

19-8049 

7 

15-3083 

7-8800 

869 

9 

16-3110 

24-2245 

10 

16-3615 

12-3060 

In 

9 

20-9988 

19-4659 

7 

21-0688 

7-5645 

85      122 

9'5 

870 

H 

19-1721 

24-3822 

15 

19-2215 

12-4748 

812 

4 

21-2432 

19-8883 

8 

21-3124 

7-9903 

871 

17 

6-7303 

25-3460 

J9§ 

6-7769 

13-3885 

813 

4 

6'5633 

20-2483 

8 

6-6295 

8*2907 

872 

5 

8-1319 

13-6143 

814 

4* 

6-7612 

20-9423 

6 

6-8274 

8-9848 

873 

4* 

9-0083 

25-6348 

7        9-0535 

13-6903 

815 

9 

7-4099 

20-1373 

ii 

7-4762 

8-1812 

874 

9 

9-2925 

25-8043 

>4        9-3374 

13-8567 

816 

4 

9-6037 

20-7002 

6 

9-6697      87532 

875 

6* 

9-6433 

25-5550 

9        9-6900     13-6107 

817 

,* 
3 

11-2043 

20-9293 

5 

11-2683       8-9868 

876 

ii 

10-7278 

25-3996 

ii       107738 

13-4580 

818 

3* 

14-8799 

20-7832 

5 

14-9453       8-8560 

877 

5       13-0280 

25-4075 

8       13-0703 

I3-4753 

819 

4 

15-0428      8-3501 

878 

4*     14-4496 

25-5021 

7       I4H970 

!3'5743 

820 

ii 

15-1697 

20-7907 

10 

15-2341       8-8650 

8/9 

3* 

15-8383 

257644 

5       15-8833 

13-8427 

821 

4 

16-4007 

8-4239 

880 

8       17-4983 

25-6530 

II            :     17-5419 

137378 

822 

0 

4*     167055 

20-2625 

7 

_  —  c 

i6-7735      8-3424 

881 

5*     18-1359 

25-5819 

8       18-1821 

13-6704 

823 

H 

1U   OUZU 

20-4932 

1  78 

16-9295      8-5/54 

824 

3* 

17-4354 

19-9768 

6       17-5064       8-0610 

5J§ 

17-1616 

1-2309 

85      II7 

8-9 

825 

4       18-4883       8-1643 

43§ 

23-8759 

16-2742 

85      125 

9-0 

826 

6 

18-5141 

20-4492 

8       18-5804      8-5373 

37§ 

3-3289 

18-8795 

85      I03 

9-0 

827 

9 

18-9082 

20-6147 

9       18-9733       8-7045 

J»S 

1-9090 

19-2348 

85    ioi 

8-9 

828 

6 

6-8608 

21-1760 

8         6-9245       9-2187 

4r§ 

22-9563 

21-4697 

8S      124 

8-8 

829 

8 

77188 

21-8247 

ii         77791       9-8698 

55§ 

2'OOIQ 

237522 

85         98 

8-6 

830 

4t 

7-9005 

21-7463 

6        7-9610      9-7941 

6o§ 

5-7293 

25-5258 

85    i°5 

8-2 

831 

4         87507       9^394 

65§ 

18-7309 

26-0460 

86    113 

7-2 

832 

5       10-4958       9-3522 

833 
834 

9 

1  1-2622 

21-3250 

6       10-8889      9-3698 

12          11-3266         9-3850 

R.A.  8h  3mto  8h  i3m 

835 

4       11-9108.     9-7056 

Centre       R.A.  8"  30"  Dec.  +  85°             R.A.  7"  3°m  Dec.  +  86° 

836 
837 

5       14-^953      9'2°38 
4       17-1210       9-6810 

Plate  4801.    1900,  Jan.  25.       Plate  4848.     1900,  March  13. 

838 

4* 

19-9863 

21-3888 

4       20-0495       9-4814 

i 

o 

m. 

839 

12 

20-0578 

21-7980 

16       20-1176       9-8944 

882 

6 

9-2389     14-2466 

840 

4* 

20-7202 

21-5328 

7       20-7846      9-6315 

883 

4 

6-6246     15-0295 

841 

4      21-3589      9-4894 

884 

6 

7-4649     15-2605 

5* 

22-9798 

3-5783 

842 

8 

21-3960 

21-2343 

15 

21-4590 

9-3348 

885 

26§ 

8-6200     15-7810 

42§ 

23-9628 

4-3841 

85  125 

9-0 

843 

19 

6-1825 

22-3219 

19 

6-2402 

10-3632 

886 

20§ 

9-2057   |  15-6815 

28 

24-5519 

4-4432 

85    126 

9'4 

844 

6 

6-9208 

22-0958 

12 

6-9803     10-1378 

887 

4 

9-4316 

16-8608 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  ZK)*'S  of  R.A.  at  Dec.  +  85*,  and  286"7  at  Dec.  +  S6*. 

ASTROGRAPHIC  CATALOGUE. 


5  U 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1 900. 


Z  O  N  E    +    85°. 


B.D. 

B.D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diara. 

X, 

y- 

V' 

No. 

Mag. 

R.A.  8h  3m  to  8h  i3m  —  contd. 

R.A.  8h  13™  to  9h  om  —  contd. 

Centre      R.A.  8h  30=1  Dec.  +85°               R.A.  7h  30™  Dec.  +86° 

Centre      R.A.  8>»  30™  Dec.  +  85°                R.A.  gh  o™  Dec.  +  86* 

Plate  4801.     1900,  Jan.  25.         Plate  4848.     1900,  March  13. 

Plate  4801.    1900,  Jan.  25.       Plate  4907.    1900,  April  19. 

m. 

m 

m. 

888 

5 

9-8275 

16-2332 

937 

4 

11-5987 

21-7593 

4 

4-8912 

10-4988 

889 

ii 

8-1493 

17-8518 

15 

22-9615 

6-2615 

938 

7 

14-4839 

22-4313 

13 

7-8373 

10-8127 

890 

5 

8-5862 

18-6475 

6 

23-1713 

7-M4I 

939 

6 

157367 

22-1018 

7 

9-0410 

10-3322 

891 

4* 

8-3773 

20-2836 

4* 

22-5336 

8-6682 

940 

5 

10-0348 

10-6283 

892 

6 

8-5113 

20-6080 

7 

22-5828 

9-0148 

941 

4 

17-0672 

22-5348 

5 

10-4144 

10-5965 

893 

4 

9-5935 

20-6982 

942 

3* 

18-1522 

22-1796 

4 

"'4457 

io'i  1  14 

894 

17 

9-6126 

20-8779 

18 

23-5758 

9-5651 

943 

7 

10-6248 

22-9705 

ii 

4-0763 

I  -8208 

895 

4 

9-6856 

20-8986 

5* 

23-6408 

9-6032 

944 

4* 

1  1-0065 

22-8124 

7 

4H342 

•6210 

896 

17 

9-001  5 

21-6605 

'71 

22-7787 

10-1598 

945 

8 

1  1-9280 

22-6892 

12 

5-3346 

•3820 

897 

3°§ 

9-0780 

21-0362 

33§ 

23-0183     i      9-5759 

85    124 

8-8 

946 

12 

12-1772 

22-7822 

'7 

5'5925 

•4441 

898 

5 

9-8733 

21-2539 

5 

237263 

9-9958 

947 

4 

6-8543 

•6198 

899 

5 

8-8654 

22-9723 

7 

22-3014 

11-3897 

948 

5 

16-8194 

23-2579 

6 

10-2588 

•3463 

900 

4 

22-I505 

13-6247 

949 

6 

18-4783 

23-2855 

7 

1  1-9072 

•1689 

950 

4* 

16-0808 

247478 

5 

9-7075 

12-9154 

35 

1-1126 

25-5728 

85      "5 

9-0 

95i 

5* 

18-6359  '  24-1669 

6 

12-1723 

12-0239 

58S 

6-1844 

26-5529 

86    113 

7'2 

952 

5 

12-8035 

12-5858 

953 

18 

13-1084    24-7601 

'9§ 

6-7590 

13-2934 

86    121 

9'5 

R.A.  8h  i3m  to  9h  om 

954 

4* 

14-0758    25-2931 

5 

77848 

13-7027 

955 

4 

8-9277 

13-5661 

Centrt       R.A.  8h  3om  Dec.  +  85*              R.A.  qh  o™  Dec.  -1-  86' 

956 

4 

13-6271 

Plate  4801.     1900 

,  Jan.  25.       Plate4907.     1900,  April  19. 

957 
958 

3»! 

17-6411     25-5846 
19-7148    25-5428 

43§ 
25§ 

11-3597 
13-4119 

13-5545 
13-2571 

86    126 
86    131 

8-0 
9'5 

901 

7 

10-6815 

'4"393' 

7* 

3-0780 

3-3006 

O 

m. 

54§ 

I'2O1O 

4-9313 

85    125 

9-0 

902 

23§ 

11-7029 

14-6038 

44§ 

4-II54 

3-3848 

85  127 

9-0 

44§ 

2-3026 

10  091  5 

85    124 

8-8 

9°3 

7 

13-2055 

15-2568 

9 

5-6868 

3-8467 

53§ 

25-5142    21-6715 

85    '47 

8-5 

904 

42§ 

18-7045 

15-3002 

52§ 

II-I490 

3-2129 

85  132 

8-2 

45§ 

22-8430  |  22-3194 

85    142 

8-5 

905 

7 

10-9513 

15-3900 

8 

3H682 

4-2567 

33§ 

19-3414    26-2130 

86    130 

9-0 

906 

5 

12-6431 

.  „   n/;/: 

15-9298 

_  £  ,           o 

7 

5-2II9 

4-5857 

907 

•4 

I  3  8002 

ID  0380 

24 

6-4381 

4'54'S 

85  130 

9-5 

908 
909 

4 

I6-I57I 
16-9157 

15-9175 

16-5809 

5 

8-6959 
9-5335 

4-1380 
4-7080 

85  131 

9-0 

R.A.  9h  om  to  9h  47'" 

910 
911 

'7§ 
7 

187597 
19-8575 

16-8818 
16-6563 

22§ 

7 

H'3995 
12-4595 

4-7773 

4--4.ICU 

85  134 

9-5 

Centre      R.A.  gh  30™  Dec.  +  85'               R.A.  9''  o™  Dec.  +  86° 

912 

4 

13-5659 

16-5778 

5* 

6'2O22          5-H55 

Plate  4879.     1900,  April  i.         Plate  4907.     1900,  April  19. 

913 

5* 

'3'7542 

17-3504 

5* 

6-4895           5-8556 

m. 

914 

5 

17-8121 

17-5406 

5 

IO-5382           5-5470 

959 

25§ 

7-5806 

14-4764 

32§ 

15-5295 

2-1857 

85°  141 

9-5 

9'5 
916 

6 

18-5240 
19-5778 

17-4041 

7 
7 

II-2503          5-4937 
I2-2738          5-1962 

960 
961 

7 
1  1 

11-9526 
J3"3335 

14-0958 
14-8816 

5t 

7 

19-9131 
21-1763 

2-3980 

917 

,   Q 

1  1 

20-7142 

17-8423 

'5 

'3-4570          5-49I0 

85  137 

9'5 

962 

8 

14-4041 

I4-8773 

5* 

22-2408 

3'49'3 

918 
9I9 
92O 
92I 
922 

923 
924 
925 
926 

7 
1  6$ 

'9§ 

52§ 
1  1 

4 
4 

12 

5 

127745 
18-6321 
12-8775 
12-9033 
13-0797 
15-8056 
16-4962 
17-9691 
19-6234 

17-5049 
18-3437 

18-8060 

I8'9375 
19-0273 

19-1643 

'9-4332 
19-8693 
19-5825 

7 
18 

24§ 

17 
6 
8 

5 

5-5375 

5^396 
6-0245 

8-7476 

10-9823 
12-5880 

6-1332 
6-2451 

7-4108 

7-5357 
7-6052 

7-4077 
7-8401 

85    '33 
85    128 

9'5 

7'5 

963 
964 

965 
966 

967 
968 

969 
970 

971 

'5 
6 

12 

'9 

28§ 

6 

14-8233 
16-6809 
17-0308 
7-3676 
9-9409 
I4-9I73 
16-2130 
8-6626 

9-3154 

I4-8473 
14-0243 
14-9381 
15-1578 
15-0793 
15-6227 
15-8838 
16-1354 
16-2510 

16 

9t 
5t 
8 

H 
20 

4* 

22-6587 

24-8339 
15-2282 
177895 
22-6494 

23-8979 
16-3826 
17-0130 

3'5'73 

3-9008 
2-8340 
3-0966 
4-2984 

3-9745 
4-1758 

85    '49 
85    '43 

9'S 
9*5 

927 
928 
929 
930 

7 
H 
7 

20-5325 
15-7662 
16-3885 

19-5927 
20-5706 
20-3603 

5 

i6§ 

7 

I2-8OO7 

8-8818 
9'4724 

7-93I1 
7-2498 
8-8065 
8-5218 

972 
973 
974 

975 

7 

10 

I 

9-7884 
10-0814 
10-0970 

I  I-02OO 

16-5669 
16-7492 
16-1094 
16-9348 

6 
9 

3* 

17-4399 

17-7060 

18-6108 

4-5505 
47729 

5-0828 

932 
933 
934 
935 
936 

'3 

5 
5 
3i§ 

4 

12 

177410 
19-8300 

13-4675 
15-3686 
10-1856 

21-0053 
21-0982 
20-6508 
20-6181 
21-5273 
21-1582 

6 

4°§ 
6 

20§ 

10-8932 
12-9803 
6-5892 
6-6066 
8-6053 
3"4'77 

8-9950 
8-8296 
9-1719 
9-1361 
9-8056 
10-0773 

85    129 

8-2 

976 
977 
978 

979 
980 

981 

20 

6 
23 

4 
10 

29§ 

11-1471 
15-1632 
15-5619 

16-0502 
16-0610 
7-2959 

16-8462 
16-5980 
16-6458 
16-5646 
16-1516 
17-2928 

18 
4* 

22 

5* 

23§ 

187491 
22-7645 
23-1512 

237094 
14-8721 

J 

5-0095 
5-2972 

4-9762 
4-9400 

85    i39 

9'5 

i  riteau  interval  represents  very  nearly  5'  =  I29--S  of  R.A.  at  Dec.   +  85',  and  2»6"7  at  Dec.  +  86'. 
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Diiini. 

B.  D. 

B.  D. 

y- 

Diani. 

X. 

y- 

So. 

Mag. 

No. 

Diam. 

•L 

y. 

So. 

Mag. 

R.A.  9h  om  to  9h  47m  —  contd. 

R.A.  9h  47m  to  9h  57m 

Centre      R.A.  9h  30"  Dec.  +  85°               R.A.  9h  om  Dec.  -f  86° 

Centre     R.A 

9h  30m  Dec.  +  85°             R.A.  ioh  3om  Dec.  +  86° 

Plate  4879.     1900,  April  i.         Plate  4907.     1900,  April  19. 

Plate  4879.     1900,  April  i.          Plate  5547.     1901,  April  i. 

m. 

o 

m. 

982 

6        7-5404 

17-9613 

J 

15-0245 

5-6366 

1030 

23§ 

19-6497     13-9888 

24 

3-7050 

2-334I 

983 

26§ 

7-5411 

7-2638 

2I§ 

15-1199 

4*9450 

85      I40 

9'5 

1031 

12 

20-5813     14-0453 

8 

4-6192 

2-1434 

984 

H 

8-9170 

"•4949 

I  I 

'6-4525       5-3562 

1632 

24§ 

18-3089 

15-6269 

29§ 

2-8374 

4-2650 

85    '53 

9'5 

985 

28§ 

9-5329 

7-3090 

23§ 

17-0895       5-2551 

85      145 

9'5 

1033 

5 

20-7695      15-5256 

5* 

5-1858 

3-5232 

986 

6 

14-7985 

7-5383 

4* 

22-2750 

6*1  810 

1034 

18-9646     16-0812 

25§ 

3-5902 

4-532I 

987 

5 

15-6811 

7-1709 

1035 

18 

18-3912     17-4686 

18 

3-4008 

6-O223 

988 

16 

15-7237 

'7'5823 

10 

23-1885 

6-3472 

1036 

9 

18-0537     18-7313 

10 

3-4048 

7-3294 

989 

5 

8-3552 

18-4820 

r 

'5-7645 

6-2613 

1037 

6 

19-9823     187392 

5 

5-2671 

6-8328 

99° 

20 

9*2760 

18-9608 

16-6135 

6*8568 

85    '44 

9'5 

1038 

6 

18-6578     21-0942 

7 

4-6060 

9-4497 

991 

6 

14-4556 

18-0078 

V 

21-8724 

6-601  5 

1039 

5 

19-7545     21-9640 

6 

5-8916 

IO-OO25 

992 

12 

I5-3798 

18-8233 

ii 

22-6826 

7*5338 

1040 

5* 

18-8562     23-7929 

6 

5-5014 

I2-O045 

993 

3°§ 

16-9903 

18-5015 

3°§ 

24-3222 

7-4284 

85    152 

9'5 

994 

6 

17-4074 

18-3030 

3* 

247578 

7-2864 

S  0--i 

23-8006     19-7972 

85    158 

9-0 

995 

13 

14-0215 

19-5964 

1  1 

21-2341 

8-1181 

O4-S 

21-5094 

23-9551 

85    '55 

8*7 

996 

1  1 

14-8886     19-8350 

8 

22-0621 

8-4700 

88§ 

25-0545     24-1900 

85    160 

8-5 

997 

9 

IO-I2I2       20-4684 

6 

17-2511 

8-4631 

20-8818 

25-6966 

86    146 

8-9 

998 

47§ 

II-5786       20-5I33 

36§ 

18-6902 

8-7023 

85    147      8-5 

999 

6 

12-7132       20-3649 

5 

19-8345 

8*7056 

1OOO 

4 

14-3691        20-8499 

RA       r\h     —  *-m    +  r\     i    rh     *>  III 

IOOI 

4 

14-6482       20-9960 

3* 

21-6643 

9-5895 

.A.  9    57     to  1  1    3 

IOO2 

5 

14-6819    !  2O-II  17 

Centre      R.A 

I0h  ,0m  Dec.  +  8c'         R.A.  ioh  30™  Dec.  +  S6° 

1003 
1004 

10 
1  1 

14-8976       20-6987 
15-5179       2O-67I8 

7 
9 

21-9563 
22-5738 

9-3265 
9-3842 

Plate  4918.    1900,  April  zi.        Plate  5547.     1901,  April  i. 

1005 

9 

8-7830       21-6395 

i 

15-7710 

9-4466 

. 

m. 

1006 

6Z§ 

9-I594       2I-8I56 

43§ 

1  6-1  196 

9-6723 

85    142       8-5 

1041 

9 

6-3414     14-8334 

9*      6-0853      2-6267 

1007 

'7 

9-9043       2I-9520 

ii 

16-8403 

9-9050 

1042 

10 

6-5706     14-4641 

9        6-3136      2-2588 

1  008 

24§ 

10-9328 

21-2189 

!7§ 

I7-9595 

.9-3160 

1043 

6 

11-0830     14-2457 

5      10-8220      2-0185 

1009 

5 

12-9545       21-1489 

5 

19-9700 

9-5146 

1044 

ii 

11-5050  i  I3'9948 

9      11-2433      17655 

IO10 

12           I3-OI53       21'21  l8 

8 

20-0205 

9-5852 

1045 

p 

12-1816 

14-4016 

4*    11-9219      2-1677 

101  1 

7       i7'5412     21-2199 

6 

24-5062 

10-1945 

1046 

3°§ 

14-5208 

14-5067 

29§     14-2605      2-2630 

85    '67 

9'5 

1012 

20           12-4812       22-3638 

'5       '9'3398 

10-6565 

85    148 

9  '4 

1047 

8 

14-6110     14-8111 

6    1  14-3530      2-5666 

1013 

7       1  3-191  2     22-0105 

6 

20-0908 

10-4017 

1048 

16 

14-9875     14-6758 

18 

14-7291       2-4286 

1014 

21        :  16-7692 

22-7378 

'9 

23-5394 

1  1-5960 

1049 

1 

16-0545  i  14-4340 

5 

'5-7933      2-1835 

1015 

5*      8-4015 

23-5332 

5 

15-1437 

11*2717 

1050 

i8§ 

17-1682     14-4585 

'7 

16-9085           2-2O2I 

10l6 

5 

97335 

23-7895 

5t 

16-4272 

11-7041 

1051 

1  1 

20*0690     14-1040 

9 

I9-8o6l           I'8350 

1017 

6 

'2'4593 

23-2883 

6       19-1929 

11-5709 

1052 

Z3§ 

207603     14-0325 

24 

20-4988           1'757* 

1018 

17 

13-7898 

23-9226 

13       20-4297 

iz'3755 

86    138      9-5 

I°53 

5 

22-0390     14-9173 

1019 

.* 

13-9925 

23-8434 

5       20-6393 

12-3260 

1054 

1 

9-9165     I57491 

6 

9-6655           3-5255 

IO20 

4* 

16-8032     23-8283 

4       23-4332 

12-6848 

1055 

4 

10-8400     15-5548 

4* 

10-5867          3-3283 

IO21 
IO22 

33§ 
25 

7-8414    24-1942 
10-8995     24-6410 

20§        14-4980 

i6§      17-4699 

11-8537 

12-7037 

85    138 
86    136 

9'5 
9'5 

1056 
1057 

22§ 

11-4261 
13-9300 

15-2161 

15-7051 

20§ 

II-I708          2-9848 
I3'6774          3-4623 

85    '65 

8-9 

1023 

4!     11-6220    24-2674 

4       18-2340 

12-4285 

1058 

*  6 

14-5660     15-4090 

5* 

I4-3I29          3-1638 

IO24 

10       15-6929     24-0080 

9       22-3059 

12-7146 

1059 

7 

16-8107 

15-0907 

5       16-5526      2-8367 

1O25 

13       15-9187     24-9963 

12           22-3972 

13-7239 

86    140 

9'5 

ic6o 

10 

18-9292 

15-4684 

7       18-6728      3-2043 

1O26 

10       16-4713 

24-8201 

9 

22-9685 

13-6220 

1061 

7 

19-1363 

15-7014 

5t     18-8806      3-4348 

IO27 

'3 

17-1882 

24-2156 

9 

23-7565 

13-1180 

1062 

4 

19-6173  i  15-8316 

,,     ^ 

1028 

5*     12-5117     25-0988 

4 

19-0068 

13-371- 

1063 

7 

19-8680 

I5-7972 

4       19-6136 

3-5279 

IO29 

7       I3-0435     25-4048 

7t 

19-4928 

I3-7454 

1064 

T  nfi  " 

5 

20-2066 

15-5996 
i6""io54 

4*      6-1785 

4-0948 

86.5 

24-2435 

1-0573 

85    151 

8-5 

I  OO5 
1O66 

8 

8-2055 

J       J\ 

16-0535 

T                             *        J 

3-8386 

73 

23-3218 

2-1215 

85    150 

8-0 

1067 

5 

8-3985 

16-0440 

4*      8-1472 

3-8307 

73§ 

1-5771 

16-071:0 

85    132 

8-2 

1068 

i8§ 

8-6886 

16-6146 

20       1      8-4404 

4-3967 

,6§       1-0683     17-3189 

85    '3' 

9-0 

IO69 

10-1194 

16-8608 

32§          9-8704 

4-6363 

85    159 

9  '4 

75§       4'9573 

26*2956 

86    126 

8-0 

1070 

12 

II-II22       16-3199 

10       10-8604 

4-0900 

;6§       67603 

26-4713 

86    130 

9-0 

1071 

22§ 

12-3407       16-8424 

23§     12-0925  j    4-0005 

1072 

6 

I2-8I9I 

16-0290 

£       £     £ 

4      12-5671 

3790» 

IO73 

4 

15-7435 

16-3676 

4*     '5"4901 

4'"75 

/     J 

1074 

177057 

I  6-1  21  2 

3o§     17-4516 

3-8599 

85    169 

9'5 

1075 

'5 

19-4527 

16-8740 

16       19-2042 

4-6070 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  229'  "5  of  R.A.  at 

Dec.  +  85°,  and  i86"7  at  Dec.  +  86°. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

DuUHi 

y  • 

No. 

Mag. 

R.A.  oh  57m  to  i  ih  3m  —  contd. 

R.A.  9h  57m  to  i  ih  3m  —  contd. 

Centre    R.A.  iot>  30™  Dec.  +  85°             R.A.  lo^  30"  Dec.  -4-  86* 

Centre       R.A.  ioh  30"!  Dec.  +  85°           R.A.  ioh  30"  Dec.  +  86° 

Plate  4918.     1900,  April  21.         Plate  5547.     1901,  April  i. 

Plate  49  1  8.     1900,  April  21.      Plate  5547.     1901,  April  i. 

m. 

O 

m. 

10/6 

5 

20-5583    16-4741 

"35 

7 

9-8966 

22-3397 

6 

9-6760 

,0-1165 

1077 

9 

8-8048    17-3318 

8 

8-5594 

5-1132 

1136 

IO 

10-0473 

22-4533 

9 

9-8269 

10-2291 

1078 

5 

11-5839    17-9128 

4 

11-3413 

5-6824 

"37 

8 

10-1165 

22-9273 

6 

9-8969 

10-7021 

10/9 

13 

13-0458     17-6966 

12 

12-8008 

5-4585 

1138 

9 

10-7387 

22-7283 

6 

10-5184 

10-5004 

1080 

55§ 

14-3518     17-2228 

45§ 

14-1055 

4-9/83 

85    166 

8-4 

"39 

6 

15-1477 

22-5275 

4 

14-9240 

10-2787 

1081 

6 

14-9667    17-7744 

5 

14-7245 

5-5284 

1140 

'7 

22-1579 

15 

157095 

9-9050 

1082 

7 

18-0627    ;  17-8397 

8 

17-8183 

5-5800 

1  141 

H 

19-0455 

22-5544 

1  1 

18-8220 

10-2888 

1083 

5 

18-4409      17-6947 

3* 

18-1988 

5-4280 

1142 

IO 

22-0198 

22-1353 

10 

217930 

9-8551 

1084 

»4 

18-8256      17-5639 

17       18-5803 

5-2977 

"43 

2I§ 

6-3899 

23-0193 

17 

6-1721 

10-81  13 

1085 

25§ 

18-9865      I7-9355 

22§ 

18-7416 

5-6681 

85    172 

9-2 

"44 

48§ 

8-3194 

23-6825 

44§ 

8-1045 

-4658 

85    '55 

87 

1086 

6 

21-0350      17-1247 

4* 

20-7902 

4-8495 

"45 

II 

8-8695 

23-3719 

9 

8-6534 

•1522 

1087 

6 

6-3603      18-6297 

4* 

6-1253 

6-4235 

1146 

7 

9-0583 

23-3227 

4 

8-8412 

•1048 

1088 

6 

8-6408      18-0083 

"47 

6 

9-3796 

23-3179 

6 

9-1635 

"°973 

1089 

4 

9-0657  :  18-1  107 

1148 

3'§ 

107530 

23-5458 

28§ 

10-5369 

•3177 

86    151 

9'5 

1090 

42§ 

9-1497     18-5747 

35§ 

8-9100 

6-3548 

85    i57 

9-1 

"49 

4 

11-3733 

23-9323 

4* 

11-1603 

7015 

1091 

6 

10-1532     18-5285 

4 

9-9135 

6-3011 

1150 

8 

117818 

23-0512 

5 

"•5635 

10-8173 

1092 

16 

11-3029     18-6577 

13 

11-0635 

6-4269 

1151 

57§ 

11-8049 

23-0010 

5°§ 

11-5861 

107676 

85    160 

8-5 

1093 

i6§ 

12-1729  '  18-2207 

25§ 

11-9313 

5-9853 

85    162 

9'5 

1152 

4 

12-0808 

23-6254 

3* 

1  1-8695 

1  1-3918 

1094 

8 

16-4204     18-5946 

7 

16-1803 

6-3414 

"53 

'4 

13-6197 

23-3I34 

12 

13-4006 

11-0728 

1095 

4* 

16-8313 

18-1241 

3* 

16-5879 

5-8660 

"54 

9 

15-3203 

23-5770 

7 

15-1033 

11-3278 

1096 

15 

19-3594 

187292 

17 

19-1  196 

6-4604 

"55 

5 

17-5167 

23-3201 

3 

17-2982 

1  1-0621 

1097 

5 

22-1789 

18-0647 

4* 

21-9323 

57845 

1  156 

4 

18-3334 

23-2227 

4 

18-1148 

10-9615 

1098 

5 

7-2022 

197073 

5 

6-9703 

7-4977 

"57 

19-0223 

23-3649 

34§ 

18-8038 

I  I'lOOO 

85    173 

8-9 

1099 

43§ 

9-4668 

19-0757 

37§ 

9-2293 

6-8545 

85    158 

9-0 

1158 

8 

20-3335 

23-2596 

7 

20-1  135 

10-9860 

I  IOO 

8 

12-2159 

19-0090 

5 

"•9793 

67740 

"59 

18 

21-3123 

23-555' 

13 

21-0932 

1  1-2782 

IIOI 

IO 

15-9172 

19-2021 

8 

15-6789 

6-9475 

1  1  60 

ii 

22-0635 

23-1042 

9 

21-8418 

10-8238 

I  IO2 

28§ 

17-5463 

19-1993 

29§ 

17-3090 

6-9392 

85    168 

9'4 

1  161 

33§ 

7-1187 

24-9825 

6-9095 

127713 

86    144 

9'5 

IIO3 

6 

177711 

19-1247 

5 

'7-5325 

6-8647 

1162 

23§ 

7-8298 

24'9345 

16 

7-6204 

12-7199 

I  104 

H 

20-3496 

19-8746 

9 

2O'l  142 

7-6024 

1163 

16 

87734 

24-0909 

9 

8-5605 

1  1-8730 

IIO5 

9 

6-3895 

20-8959 

7 

6-l6l3 

8-6878 

1  164 

8 

12-3702 

24-9893 

6 

I2-I6O3 

127523 

I  1  06 

13 

6-5370 

20-9180 

ii 

6-3I03 

8-7108 

1  165 

63§ 

i6-3394 

24-8034 

55§ 

I6-I283 

12-5510 

86    154 

8-2 

IIO7 

5 

7-8738 

20-1930 

4* 

7-6417 

7-9765 

1166 

7 

16-3368 

24-1928 

4* 

16-1238 

11-9406 

1108 

9 

7-8754 

20-OI  13 

9 

7-6430 

77954 

1  167 

6 

16-6276 

24-9053 

5 

16-4149 

12-6527 

109 

6 

8-2840 

20-1625 

5* 

8-0517 

1168 

H 

19-2206 

24-0747 

8 

19-0029 

11-8063 

I  IO 

8 

8-9163 

20-5356 

7 

8-6863 

8-3164 

1  169 

54§ 

8  -i  600 

25-5264 

44§ 

7-9525 

13-3115 

86    146 

8-9 

III 

5 

97417 

20-5249 

4 

9-5II6 

8-3009 

1  170 

5 

9-0243 

26-0668 

5 

8-8197 

13-8462 

112 

IO 

10-1127 

20-2363 

10 

9-8805 

8-0118 

1171 

5* 

117143 

25-3853 

4 

I  1-5078 

13-1547 

I  13 

4 

i°'9433 

20-8868 

4* 

107193 

8-6587 

1172 

7 

13-4231 

26-1635 

5 

I3-2I88 

13-9233 

"4 

8 

11-7715 

20-2732 

5* 

1  1-5406 

8-0401 

"73 

8 

15-0608 

25-2657 

6 

14-8508 

13-0170 

"5 

2i§     13-7380 

20-4328 

20§ 

I3-5073 

8-1898 

"74 

10 

16-4226 

8 

16-2163 

13-7261 

116 

13 

14-9445 

20-3831 

10 

I47II3 

8-1356 

"75 

16 

17-4084 

257568 

1  1 

I7-I993 

13-4960 

1117 

6 

15-0045 

20-3046 

6 

14-7737 

8-0568 

1  176 

6 

18-3891 

26-2183 

4 

18-1824 

13-9535 

1118 

6 

16-6308 

20-0050 

4 

16-3994 

7-7481 

"77 

10 

19-1242 

26-1975 

8 

18-9190 

13-9267 

1119 

1  1 

20-5729 

20*0622 

10 

20-3384 

7-7874 

1178 

2I§ 

19-2495 

25-9608 

17 

19-0418 

13-6928 

86    158 

9'5 

II2O 

12 

20-7499 

20-9096 

10 

20-5193 

8-6358 

"79 

6* 

19-3200 

25-9976 

4 

19-1  116 

13-7295 

1121 

20§ 

22-1414 

20-7164 

2I§ 

2I-9IO2 

8-4351 

1180 

8 

19-5017 

25-5386 

7 

19-2922 

13-2708 

I  122 

1  1 

10-0393 

21-4043 

I  I 

Q-8l  I  C 

9-1815 

1123 

10 

10-4452 

21-7026 

8 

7            J 
IO'22O6 

9-4744 

5°§ 

9-8806 

26-5534 

86    149 

8-8 

I  12.) 

1|    *%    f 

9 

11-1459 

1A    .       .          .       O     A 

21-3267 

7 

10-9198 

9-0960 

1*5 

22<j 

2  44*0 

2  1  "8  546 

2'§ 

12-2221 

9-6187 

85    163 

9'5 

1126 

6 

16-1360 

21-1352 

4* 

15-9058 

8-8840 

R.A.  i  ih  3m  to  nh  i3m 

1127 

5 

17-4632 

21-8351 

1* 

i  n  .-  .  A   f 

(V  -  —  0  Q 

*^ 

1128 

8 

17-8831 

21-5631 

J 

6 

17-6554 

9-2982 

Centre        R.A.  nh  30"  Dec.  +  85'            R.A.  lo^  30™  Dec.  +  86° 

1  129 

9 

19-9031 

21-3244 

7 

19-6750 

9-0543 

Plate  4931.     1900,  April  25.        Plate  5547.     1901,  April  i. 

1  130 

4 

20-4542 

21-6537 

4 

20-2270  ,    9-3817 

I 

m. 

1131 

4* 

22-1426 

21-5147 

4* 

21-9112 

9-2338 

1181 

22§ 

9-3532 

H'5745 

35§ 

24-6714 

3-0637 

85    180 

9'5 

1132 

7 

7-4852 

n              X 

22-5184 

5 

7-2639 

IO-3O7O 

1182 

32§ 

77185 

15-2713 

22-9144 

3-3168 

85    176 

9*4 

"33 

9        8-9900 

22-3258 

9 

8-7752 

IO-IO5O 

1183 

9 

8-0258 

15-6957 

9 

23-1019 

3-8078 

"34 

10        9-3239 

22-4994 

9 

9-1028 

IO-2705 

1184 

18 

7-0400 

16-2637 

15 

22-0030 

4-1078 

85    174 

9'5 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  229';.  of  R.A.  at  Dec.  +  85°.  and  286*7  at  Dec.  +  86*. 
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Z  O  N  E    +    85°. 


B.  D. 

B.D. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

Sc. 

Mag. 

R.A.  nh  3m  to  iih  i3m  —  contd. 

R.A.  nh  13™  to  i2hom  —  contd. 

Centre       R.A.  i  ih  3o">  Dec.  +  85*           R.A.  ioh  30""  Dec.  +  86* 

Centre     R.A.  nh  30"  Dec.  +  85*            R.  A.  i2h  om  Dec.  +  86* 

Plate  4931.     1900,  April  25.        Plate  5547.     1901,  April  i. 

Plate  4931.     1900,  April  25.        Plate  4964.     1900,  May  10. 

o 

m. 

m. 

1185 

9 

7-8666      16-3233 

7 

22-7888 

4-3763 

1232 

5 

6-2966 

9-8252 

1186 

'5 

9-0168      18-6738 

16 

23-3034 

6-9416 

1233 

27§ 

14-8696 

21-6992 

23§ 

8-0822 

9-9190 

85      I87 

9'5 

1187 

23§ 

8-1884      20-4399 

24§ 

22-0518 

8-4373 

85    '75 

9'5 

1234 

4 

15-0616 

20*9278 

6 

8-1741 

9-1300 

1188 

*7 

9-1501      20-3547 

1235 

25§ 

19-6430 

21-7293 

22§ 

12-8206 

9'3367 

85      I92 

9-1 

1189 

23§ 

8-7798  :  21-9883 

24§ 

22-2305 

10-0858 

85    '77 

9'5 

1236 

ii 

10*0789 

22-OIOO 

10 

3-3727 

10-8444 

1  190 

22§ 

8-9820    21-0947 

24§ 

22-6548 

9'2735 

85    179 

9'5 

1237 

5 

5-5500 

10-8669 

1191 

2I§ 

9-0913    23-7510 

i8§ 

22-0835 

n-8688 

1238 

5 

5-8506 

10-7574 

1  192 

5 

22*2214 

13-2269 

1239 

5 

8-5749 

IO-QI  53 

1240 

9 

16*6620 

22-3598 

8 

9-9460 

10-3431 

3°§ 

4-2836    18-6038 

85    172 

9-2 

1241 

7 

10-2399 

22-7928 

1  1 

3-6318 

•6003 

49§ 

5-7237    23-8396 

85    '73 

8-9 

1242 

1  1 

10-9518 

23-2606 

9 

4-4015 

•9708 

86§ 

3-5023    25-9250 

86    154 

8-2 

1243 

7 

I4-6957 

23-4639 

9 

8-1386 

•6943 

1244 

4 

16-7003 

237537 

7 

10-1642 

•7242 

1245 

'4 

17-5890 

23-6784 

'7 

11-0338 

•5348 

R.A.  nh  i3m  to  i2h  om 

1246 
1247 

8 
4* 

18*6106 
19-6420 

24-0203 
'237189 

10 

6 

12-0912 
13*0780 

743* 
•3123 

Centre      R.A.  nh  30™  Dec.  +  85*            R.A.  I2>»  o™  Dec.  +  86* 

1248 

3* 

12-2811     24-1780 

5 

5*8368 

i2"7'33 

Plate  4931.     1900,  April  25.        Plate  4964.     1900,  May  10. 

1249 

1250 

7 
5 

17-7304     24-4180 
18-2476     24-8833 

10 

8 

1  1-2693 
1  1-8400 

12*2475 
12-6456 

m. 

1251 

5* 

18-3095 

24-8721 

6 

11*8995 

12-6246 

"93 

ii 

21-3570 

I4-4750 

10 

13-5905 

1-9241 

1252 

8 

19-3857 

24-6461 

'5§ 

12-9388 

12*2620 

1194 

"1 

21-6822 

15-1172 

'9§ 

13-9963 

2*5182 

85    '95 

9'5 

1253 

18 

19-5149 

24-4066 

i6§ 

13-0360 

I2-OIOO 

"95 

6 

11-4943 

I4-9433 

5* 

3-8713 

3-6528 

1254 

ii 

12-1376 

25-0925 

16 

5-8087 

13-6356 

1  196 

4* 

12-7997 

15-1281 

5* 

5-1879 

3*6685 

1255 

4 

5-9370 

'37499 

"97 

8 

14-3088 

15-2023 

8 

6-6924 

3-5479 

1256 

10 

12-6217 

25-4211 

6-3338 

13-9019 

1  198 

4 

9-7124 

3-7162 

1257 

5 

7-6646 

13-2218 

"99 

18 

19-6314 

157747 

12-0460 

3'4337 

1258 

54§ 

15-8456 

25-0395 

43§ 

9-4792     13  1060 

86    171 

8-6 

12OO 

37§ 

13-3698 

16-2327 

44§ 

5-8946 

4*6903 

85    184 

9'3 

1259 

5 

107102     13-5032 

I2OI 

9 

16-0585 

15-9693 

10 

8-5267 

4-0847 

1260 

5 

10*8243 

13-3061 

1202 

5 

10-4080 

16-6304 

6 

3-0098 

5-4667 

1261 

7 

17-2174    25-3758 

8 

10-8825 

13-2670 

1203 

4* 

12-3500 

16-9190 

5* 

4-9742 

5-5036 

1262 

20 

20-2573     25-6022 

i6§ 

13-9264     13-0995 

I  204 

68§ 

12-6629 

17-2122 

66§ 

5-3201 

5-7534 

85    183 

7'5 

1205 

'4 

13-7463 

17-2251 

15 

6-3961 

5-6264 

46§ 

22-6577     20*7723 

85    197 

8-9 

I2O6 

5 

20-1522 

17-8061 

6 

12-8226 

5-3826 

6i§ 

22*3599    22*4224 

85    196 

8-2 

I2O7 

4* 

11-8712 

17-4668 

5* 

4'57'3 

6-1064 

25 

21-9760    25-6199 

86    178 

9-0 

1208 

25§ 

1  4'44  1  3 

17-8822 

25§ 

7-1703 

6-1905 

85     186 

9'5 

24-8614    25-6698 

86    1  80 

8-4 

I2O9 

4 

15-0951 

18-2096 

6 

7-8591 

6-4282 

I2IO 

4 

8-2301 

6-2618 

121  I 

1212 

4^ 

17-6025 
17-9196 

18-4441 
18-8834 

5 

'0*3773 
107473 

6-3411 

6*7367 

85    190 

9-0 

R.A.  i2h  om  to  i2h  47m 

1213 

5 

197185 

19-1285 

6 

12-5608 

6-7462 

Centre     R.A.  i2h  30"-  Dec.  +  85°            R.A.  i2h  o">  Dec.  +  86* 

1214 
1215 

4* 
4* 

21-1866 
10-6269 

18-6203 
18-8500 

4 

5* 

'3-9515 

3-5105 

6'o6io 

Plate  4900.     1900,  April  17.       Plate  4964.     1900,  May  10. 

1216 

6 

"'3599 

19-2440 

8 

4-2896 

7-9353 

0 

m. 

1217 

7 

12-3198 

19-3199 

8 

5-2493 

7-8887 

1263 

5 

8-6503 

14-3696 

9      16-5758 

2*1900 

12l8 

5 

12-8717 

19-2361 

6 

5-7878 

77342 

1264 

6 

8-9658 

15-9096 

9      16-6871 

37545 

1219 

4 

6-5297 

7-7397 

1265 

4 

9-0979 

15-9266 

9      16-8150 

3-7907 

I22O 

1  1 

14-3628 

18-7447 

13 

7-2043 

7-0550 

1266 

8 

14-2503 

15-1053 

14      22-0295 

3-6558 

1221 

i8§ 

10-6791 

20-0895 

22§ 

3-7208 

8*8616 

85    182 

9  '4 

1267 

4* 

16-9619 

15-0695 

7*    24-7222 

3-9816 

1222 

'5 

10-9590 

19-6869 

'7 

3-9483 

8*4257 

1268 

3* 

6-8083 

16-9951 

6     >  14-4035 

4-5467 

1223 

4 

5-4768 

8-3568 

1269 

8 

12-1650 

16-1333 

13       19-8277 

4-4012 

1224 

2I§ 

137127 

'97439 

22§ 

6-6871 

8-1298 

85    185 

9'5 

1270 

6 

20-6897 

4-5265 

1225 

4* 

13-8787 

19-9720 

6        6-8823 

8-3369 

1271 

6 

22-6861 

4*1590 

1226 

5 

16-3294 

20-1233 

6        9-3284 

8-1686 

1272 

8 

7-2682 

18-2859 

13 

14-6881 

5*8872 

1227 

17-5246 

20-9141 

53§     10-6149 

87993 

85     191       8*4 

'273 

6       17-4095 

57854 

1228 

4      11-1786 

8-4458 

1274 

5       I7-6335 

5-2547 

1229 

7 

18-6185 

20-4834 

9       "'6455 

8-2352 

25§     '4-5577 

16-8168 

4O§     22-1084 

5-3935 

85      202 

9-0 

I23O 

2I§ 

20-1402 

20-9505 

20§     13-2136 

8-5013 

85     194      9-5 

!276 

9 

1  5-6918 

16-9608 

24§ 

23-2132 

5-6865 

85      205 

1231 

3* 

10-9846 

20-8496 

4* 

4-1243 

9'5797 

1277 

4 

17-2506 

6-2267 

i  rtfstuu  interval  represents  very  nearly  5'  =  229S'5  of  R.A.  at  Dec.  +  85°,  and  286*7  at  Dec.  +  86°. 
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ZONE    +    85° 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

* 

Diam. 

X. 

!/. 

ffo. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag 

No. 

Mag. 

R.A.  I2h  om  to  i2h  47m  —  contd. 

R.A.  i2h  47m  to  i2h  57m  —  contd. 

Centra      R.A.  izh  30""  Dec.  +  85*           R.A.  I2h  om  Dec.  +  86° 

Centre       R.A.  12''  30""  Dec.  +  85°           R.A.  13''  30™  Dec.  +  86° 

Plat*  4900.     1900,  April  17.       Plate  4964.     1900,  May  10. 

Plate  4900.     1900,  April  17.        Plate  4493.     1899,  May  30. 

m. 

o 

m. 

1278 

7 

11-0293 

18-7239 

'4 

18-3600 

6-8170 

'323 

IO 

19-8239    21-6988 

16 

5-9235 

9-8685 

85      212 

9-5 

1279 

6 

18-5415 

6-1560 

1324 

22§ 

19-6649     22-4062 

28§ 

5-9552 

10-5924 

85       211 

87 

1280 

16 

"•5536 

18-6353 

24§ 

18-8919 

6'8ooi 

85      201 

9'3 

1281 

8 

13-5011 

18-5203 

'4 

20-8381 

6-9442 

32§ 

21-7921     16-0440 

85      213 

8-5 

1282 

7 

20-9543 

6-8027 

72§ 

25-9728 

18-6640 

85      222 

7-0 

1283 

4* 

13-6655 

17-8471 

9 

21-0894 

6-2972 

32§ 

26-0987 

21-3067 

85      224 

8-8 

1284 

'5 

15-2424 

17-4777 

25§ 

22-7002 

6-1426 

85      203 

9'2 

20§ 

24-9328 

22-4783 

85      220 

9-0 

1285 

9 

7-4616 

20-1667 

16 

14-6330 

7-7778 

'7 

26-2843 

22-2076 

85      225 

8-9 

1286 

7 

17-2787 

7-6107 

24§ 

23-5193 

23-4740 

85      2I7 

9-0 

1287 

X 

4 

19-1912 

7-9880 

1288 

ii 

16-4297 

19-0003 

23 

23-6745 

7-8061 

85      207 

9'4 

.                            , 

1289 

5* 

8-1893 

20-6062 

7 

15-2992 

8-31  ii 

R.A.  i2n  57m  to  14"  3m 

1290 
1291 

*3* 

11-2985 

20-2497 
20-8862 

3o§ 
~* 

15-6886 

18-3429 

8-0008 
8-9984 

85    '97 

8-9 

Centre     R.A.  I3h  30"  Dec.  +  85"            R.A.  i3h  308"  Dec.  +  86° 

1292 

'3 

"•4530 

20-2398 

22§ 

18-5791 

8-3760 

85    200 

9'5 

Plate  4466.    1899,  May  10.         Plate  4493.    1899,  May  30. 

'  293 

5 

22-2862 

8-9460 

m. 

1294 

36§ 

8-6752 

21-9188 

15-6034 

9-6752 

85    196 

8-2 

1325 

22§ 

6-9520 

14-7945 

Z4 

6-6510 

27837 

85°    2I5 

9'3 

1295 

8 

16-0670 

9-1644 

1326 

12 

12-8139 

14-5658 

8 

12-5156 

2-5295 

1296 

8 

20-3501 

9-1366 

1327 

6 

13-8251 

14-8138 

6* 

'3-5294 

2-7790 

1297 

9 

13-8994 

20-9885 

'9§ 

20-9065 

9'4430 

1328 

4* 

14-1729 

14-8825 

3* 

2-8382 

1298 

7 

24-6688 

9-0813 

1329 

2I§ 

14-9834 

14-6388 

21 

14-6834 

2-5924 

85      226 

9'5 

1299 

5* 

8-7596 

23-1981 

9 

15-5189 

10-9540 

1330 

20§ 

16-1394 

14-2908 

18 

15-8395 

2-2390 

85      230 

9*5 

1300 

8 

16-2518 

10-9978 

'33' 

5 

16-3594 

14-9383 

4* 

16-0608 

2-8847 

1301 

7 

18-7458 

10-7974 

1332 

20§ 

17-6609     13-9683 

24 

1-9083 

85      232 

9'3 

1302 

4 

15-2746 

2  I  '7  I  09 

'4 

22-1732 

10-3395 

85    204 

9'5 

'333 

49§ 

19-7481     14-3281 

56§ 

19-4488 

2-2600 

85      234 

7-0 

1303 

9 

22-2628 

10-8497 

'334 

36$ 

6-6212 

15-9021 

43§ 

6-3283 

3-8925 

85      2I3 

8-5 

'304 

9 

16-0573 

22-0477 

'9 

22-9032 

10-7764 

85    206 

9'5 

'335 

5 

10-5542 

15-5640 

6 

10-2588 

3-5399 

1305 

8 

20-9828 

"•'375 

1336 

10 

14-7812 

16-0433 

10 

14-4868 

3-9965 

1306 

5 

22-4147 

11-0827 

'337 

4* 

14-8171 

15-1359 

4* 

14-5174     3-0907 

1307 

6 

16-2453 

22-8289 

'3 

22-9875 

"•5747 

1338 

20§ 

15-2661 

15-5404 

22§ 

14-9698 

3-4919 

85      228 

9'5 

1308 

7 

23-2507 

11-6871 

'339 

6 

16-4715 

I5-6435 

5 

16-1788 

3-5883 

1309 

6 

14-9948 

12-6032 

1340 

6* 

20-2400 

15-4595 

6* 

19-9424     3-3906 

1310 

16 

9-1316 

25-1076 

24§ 

15-6351 

12-8955 

86    178 

9-0 

1341 

10 

20-3217 

157854 

6      20-0298      3-7162 

13" 

6 

16-9680 

12-2383 

'342 

5 

9-8726 

16-8118 

5         9-5841       47900 

1312 

32§ 

11-9308 

24-4119 

45§ 

18-501  1 

12-5748 

86    1  80 

8-4 

'343 

'3 

10-6652 

16-3108 

'5 

10-3728       4-2855 

'3'3 

7 

17-4415 

'3'5537 

'344 

29§ 

11-8658 

16-8953 

27§ 

11-5759    4-8633 

85      223 

9-2 

'3'4 

8 

19-8149 

13-8924 

'345 

10 

14-8405 

16-9885 

7 

14-5525     4-9455 

1315 

9 

19-8187 

13-9023 

86    181 

9'5 

1346 

9 

15-5289 

17-0235 

9 

15-2393     4-9728 

85       229 

9'5 

1316 

1  1 

15-8996 

25'2773 

22§ 

22-3195 

13-9580 

86    183 

9'4 

'347 

5 

18-6691 

16-9273 

5 

18-3817     4-8618 

1317 

7 

23-6499 

13-5620 

1348 

6 

20-8926 

16-2319 

5* 

20-6001       4-1610 

'349 

IO 

10-401  1 

17-9109 

io-i  180       5-8855 

85    218 

9'5 

46§ 

26-4334 

ii  -6100 

85    211 

8-7 

'350 

4 

11-0724 

17-7834 

4* 

10-7872       5-7529 

35§ 

3-0523 

19-3059 

85    190 

9-0 

235' 

4* 

1  1-2028 

'7-I455 

5 

10-9118      5  "ii  55 

5°§ 

3-6140 

3-0567 

2I7I24 
26-1314 

£.         O 

85    191 
86    171 

8-4 
8-6 

1352 
'353 

4 

73§ 

11-2487 
11-3389 

17-5240 
17-3461 

4* 

7°§ 

10-9619      5-4929 
11-0503      5-3168 

85      222 

7-0 

29 

17-1270 

26-0807 

86    184 

8-8 

'354 

20§ 

15-0205 

17-8861 

'9§ 

14-7371    ;     5-8394 

85      227 

9'5 

'355 

4* 

16-4702 

17-801  1 

5* 

16-1815        5-7482 

1356 

16-8601 

17-1254 

i8§ 

16-5722 

5-0695 

85      231 

9'3 

R.A.  i2h  47m  to  i2h  57™ 

'357 
'358 

4 
6 

10-8789 
11-1711 

18-4265 
18-2073 

4 

5* 

10-5980 
10-8835 

6-3948 
6-1802 

Centre      R.A.  I2h  30m  Dec.  +85*            R.A.  i3h  30m  Dec.  +86* 

'359 

4* 

12-4521 

18-9480 

4*     12-1730      6-9140 

Plate  4900.     1900,  April  17.        Plate  4493.    1899,  May  30. 

360 
36, 

6 

6 

i6'i  180 
21-3054 

18-3920 
18*4229 

4 
6 

15-8342       6-3387 

2I'O22O          6-3472 

m. 

362 

4 

9-4557 

19-6943 

4        9-1/73 

7-6715 

I3l8 

2|§ 

20-1567 

14-6004 

24 

4-3685 

2-9350 

85    210 

8-9 

363 

5 

9-6208 

19-2475 

6 

9-3439 

7-2235 

>3'9 

6 

20-3887 

14-9360 

7 

4-6822 

3-2005 

364 

'3 

I  I'2IO2 

19-1967 

IO 

10-9325 

7-1686 

1320 

7 

19-5904 

I7-4552 

5 

4-5768 

5-8408 

365 

28§ 

12-1463 

19-8659 

26-5 

II-87IO 

7-8338 

85      224 

8-8 

1321 

27§ 

197729 

I7-2394 

42§ 

4-6960 

5-5790 

85    209 

8-5 

366 

8 

13-0283 

19-8227 

s' 

I2-752O 

7-7842 

1322 

4* 

19-6425 

20-6553 

6 

5-4720 

8-9102 

367 

5* 

15-4176 

20-0439 

5* 

I5-I4IO 

7-9952 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  ;'  =  229'  5  of  K.A.  at  Dec.  +  85°,  and  286»7  at  Dec.  +  86°. 
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Z  O  N  E   +   85°. 


B.D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X, 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  i2h  57m  to  i4h  3m  —  contd. 

R.A.  i4h  3m  to  i4h  13™  —  contd. 

Centre      R.A.  i3b  30™  Dec.  +85°            R.A.  ish  30™  Dec.  +  86' 

Centre     R.A.  14"  30"  Dec.  +  85*           R.A.  13"  30""  Dec.  +  86' 

Plate  4466.    1899 

May  10.         Plate  4493.    '899,  May  30. 

Plate  4541.    1899,  June  16.         Plate  4493.     1899,  May  30. 

m. 

• 

m. 

1368 

-* 
5 

18-3512 

19-0825 

4*     18-0714      7-0192 

1413 

IO 

9-1834 

17-2867 

7 

237974 

5-8897 

1369 

6 

18-8823 

19-6368 

7 

18-6062      7-5716 

1414 

16 

9-3479 

18-9138 

13 

23-5384 

7-5028 

1370 

1  1 

21-3610 

19-7309 

1  1 

21-0825 

7-6540 

1415 

14 

8-7650 

19-6088 

'3 

227986 

8-0255 

1371 

«5S 

12-5591 

20-6880 

20§ 

12-2876 

8-6535 

85      225 

8-9 

1416 

'9 

8-6810 

21-2704 

18 

22-2926 

9-6086 

1372 

ii 

13-2381 

207725 

8 

12-9663     8-7332 

•373 

8 

14-3809 

20-2033 

7 

14-1064       8-1605 

36§ 

26-2485 

12-6103 

85      240 

9-0 

'374 

20§ 

16-5937 

20-7731 

«9 

16-3246      8-7201 

64§ 

4-0507 

14-8968 

85      234 

7'0 

'375 

4* 

18-0134 

207349 

4* 

17-7429 

8-6741 

4°§ 

6-5126 

227837 

85      235 

8-8 

1376 

4* 

18-8221 

20-3693 

4* 

18-5506 

8-3007 

89§ 

1-5085 

24-9630 

86    193 

7'S 

1377 

6      21-4062 

20-5678 

6* 

21-1330 

8-4962 

62§ 

3-6288 

24-1767 

85    233 

8-5 

1378 

12           2I-668I 

20-7999 

9 

21-3969 

87237 

3°§ 

I'I2OI 

25-6710 

86    192 

9-0 

1379 

20§        10-9845 

21-5262 

18 

10-7169 

9-4999 

58§ 

67418 

26-7157 

86    199 

8-5 

1380 

233        II-3257 

21-3006 

23§ 

11-0540 

9-2713 

85    220  i    9-0 

1381 

7 

11-3658 

217576 

6 

1  1  -0983 

9-7320 

1382 
1383 

6       11-4205 
4*     13-8619 

21-2761 
21-5369 

7 
4 

11-1512 
'3'5953 

9^479 
9-4944 

R.A.  i4h  13™  to  i5h  om 

1384 

4*     14-4679 

21-5677 

6 

14-2008 

9-5226 

Centre       R.A.  Mh  30"°  Dec.  +  85'            R.A.  i5h  om  Dec.  +  86° 

1385 
1386 

8       17-6114 

20g        20-7599 

21-7266 
21-7644 

6 

i8§ 

I7-3447 
20-491  1 

9-6711 
9-6899 

Plate  4541.    1899,  June  16.         Plate  4496.     1899,  May  30. 

1387 

r* 

20-7097 

21-8408 

4* 

20-5009 

97694 

0 

m. 

1388 

4* 

7-5875 

22-0195 

5* 

7-3201 

10-01  1  6 

1417 

49§ 

11-9848 

14-2392 

56§ 

4-0283 

3-0220 

85  239 

8-5 

1389 

3°§ 

10-2167 

22-6284 

263 

9'9543 

10-6052 

85  217 

9-0 

1418 

6 

17-4156 

'4-5593 

1390 

.* 

12-2989 

22-8565 

4 

12-0368 

10-8259 

1419 

5       18-6789 

14-8238 

1391 

37§ 

20-0697 

22-5837 

37§ 

19-8080 

10-5156 

85  235 

8-8 

1420 

25!     10-9483 

15-8448 

22 

S-z'43 

47541 

85  238 

9-2 

'392 

4 

20-3856 

10-6459 

1421 

ii       16-1225 

15-0780 

7 

8-2412      3-3101 

1393 

8 

7-0320 

23-2662 

10 

6-7708 

11-2582 

1422 

5*    20-5612 

15-9214 

3* 

12-7558 

3-5604 

"394 

1  1 

9-9190 

23-4360 

12 

9-6582 

11-4137 

1423 

13      12-1702 

16-2580 

8 

4-478o- 

4-9995 

'395 

24§ 

[4-1115 

23-9635 

23§ 

I3-8537 

11-9220 

86    192 

9-0 

1424 

2I§        13-5876 

16-8706 

20 

5-9638 

5-4218 

85  241 

9'1 

1396 

16       I4-5599 

23-537I 

15 

14-3036        -4930 

1425 

5      14-1050 

16  1248 

1397 

56.5      14-6698 

23-3816 

fe§ 

14-4087        -3375 

86    193 

7-5 

1426 

7 

157976       16-0983 

I398 

43§     16-9215 

23-1760 

40§ 

16-6598        -1208 

85    233 

8-5 

1427 

i? 

17-3961        16-8285 

J3 

97332 

4'8749 

85  245 

9'» 

1399 

3*     i8'39'9 

23-5060 

4 

18-1342         -4449 

1428 

5 

IO-2032        17-3045 

1400 

5      20-3297        -0203 

1429 

5 

I0-8l82        17-6287 

14.01 

8     :2i-82i3 

23-6095 

9      21-5642        "5339 

'43° 

44§ 

I8-297I        17-5617 

36§ 

10-7218 

5-4841 

85  247 

8-5 

1402 

5         6-6oio 

24-3594 

P* 

6-3444    12-3533 

'431 

5 

18-6667        I7-8877 

1403 

6*    21-6792 

25-01-4 

8 

21-4245     12-9372 

1432 

'4 

19-1504    i7-«'97 

9 

11-5112 

4-9352 

1404 

25§ 

1  1-6904 

25-2054 

20§ 

"•4391 

13-1758 

86    190 

9-0 

'433 

7 

11-5527     18-0940 

1405 

15        ;   II-73I8 

25-1067 

«7l 

11-4803 

13-0790 

'434 

7 

16-3865     18-2561 

4* 

8-9207 

6-4253 

1406 

6      16-3011 

25'5376 

6 

16-0505 

13-4848 

'435 

6 

16-9595     18-5989 

1407 

6       16-8484 

25'4595 

6      16-6010    13-4033 

1436 

23§ 

16-9945     18-3549 

'9 

9-5349 

6-4427 

85  244 

9'4 

1408 

5*     16-9669 

25-9280 

6       16-7175     13-8708 

'437 

H 

I777»J     '8-0573 

ii 

10-2688 

6-0444 

1409 

9      2I"337° 

25-2962 

ii       21-0847     13-2225 

86    203 

9'5 

1438 

16     [12-6116 

19-2438 

ii        5-3106 

7-9025 

'439 

5 

17-6922 

19-7587 

4* 

10-4142 

774'9 

28§       4-6674 

14-9326 

85      2IO 

8-9 

1440 

4 

18-4025 

19-1147 

39§       4-9835 

17-5809 

85    209 

8-5 

1441 

6 

12-0524 

20-6244 

36§       6-2187 

22-5993 

85      211 

87 

H42 

15 

12-6801 

20-1909 

7 

5-5017 

8-8294 

46;;     26-5011 

24--o99 

85      240 

9-0 

'443 

6 

17-2633 

20-9310 

68§       4-7195 

26-8061 

86    184 

8-8 

'444 

9 

18  7696 

20-7126 

6 

11-6087 

8-5472 

53§     i9'265° 

26-4394 

86    199 

8-5 

'445 

6 

19-6255 

20-1312 

1446 

6 

16-2433 

21-2886 

'447 

IO 

10-1454 

22-9195 

4* 

3-3509 

n-8688 

R.A.   I4h  3m  to  I4h  i  lm 

1448 

7 

10-2279 

22-7909 

4* 

3-4151 

11-7327 

Centre      R.A.  I4h  30™  Dec.  +85°             R.A.  i3i>  30™  Dec.  +86° 

'449 

'4 

1  1-1207 

22-9680 

|    4'3228 

11-7890 

Plate  4541.    1899,  June  16.        Plate  4493.    1899,  May  30. 

1450 
1451 

42§ 

11-2283     22-3108 
15-8877     22-5005 

32§       8-9860 

107000 

85  242 

8-0 

o 

m. 

1452 

17 

19-7164    22-2547 

13     :  12-7478 

9-9500 

1410 

6        7-1202 

14-9140 

'453 

58§ 

19-8771     22-7354 

43§ 

12-9713 

10-4066 

85  248 

8-6 

1411 

7        8-9125 

i5"5434 

'454 

.* 

3 

20-5513 

22-0892 

5* 

I3-5534 

9-6784 

1412 

5        9-3589 

15-0710 

'455 

6 

10-0173 

23-8884 

i  Tijeau  intenral  represents  very  nearly  5'  =  219*-$  of  R.A.  at  Dec.  +  15°,  and  286»7  at  Dec.  +  86*. 
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ZONE    +    85° 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

x.                 y. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  i4h  13"'  to  i5h  om  —  contd. 

R.A.  i5h  om  to  i5h  47  —  contd. 

Ontre     R.A.  I4h  30™  Dec.  +  85"             R.A.  I5h  om  Deo.  +  86* 
Plate  4541.     1899,  June  16.        Plate  4496.     1899,  May  30. 

entre      R.A.  .5"  30"  Dec.  +  85°            R.A.  15"  o™  Dec.  +  S6° 
Plate  4491.     1899,  May  29.        Plate  4496.     1899,  May  30. 

m. 

o                       *»•• 

1456 
1457 

HS8 

1  6 

44§ 

11-8041     23-2384 
11-8388    23-1154 

13-2759   23-1578 

12 

5-0540    11*8414 
6-4816     11*6938 

O 

85    240 

9-0 

504 
506 

4 
4 

15-6542 

16-9020 

17-4677 

18-3732 
18-4920 
18-6854 

3* 

24-0525 

7-3146 

H59 

1460 

1461 
1462 

H63 
1464 

'9 
5 
24§ 

i3 

7 

15-9288     23-6266 

12-3437     24"5i°3 
20-2919     24*2902 
14-9803     25-1399 
18-1526     25-8156 
18-8256     25-8329 

10 

II 

7 
6 

4 

9-1752 

13-5852 
8-4324 

11-6670 

12-3383 

1  1-8103 

1  1-8927 

I3H348 
13-6877 
13*6102 

85    243 
86    219 
86    216 

9'5 
9'5 
9'5 

507 
508 

5°9 
510 

512 

4 

4 
23§ 

28§ 

27§ 
9 

8-3767 

9-1689 

9-2593 
9-2697 
9-3376 
9-6685 

I9'2457 
19-9528 
19-3079 

i9"3°4° 
19-5168 
19-0385 

f       Q 

'5§ 

22§ 
26§ 

3* 

16-3695 
16-3796 
16-4190 
16-8130 

7-1341 

7-1294 

7-35'4 
6-9223 

85  250 
85  251 

9'4 

9-2 

1465 

5       i775'3 

25-9858 

5-3 

5 

11-4577 

19-6483 

CIA 

4 

13-5958 

19-1524 

73§     23-2300 

20-841  1 

85    249 

8-0 

5'S 

6 

I37451 

19-9538 

79§ 

21-8624 

25-2468 

86     221 

8-1 

1516 

8 

14-3605 

19-2857 

14-1828 

26-6777 

86    211 

8-5 

1517 
1518 

6 

15-3693 
9-0595 

19-1  100 
20-294.9 

5i§ 

16-0446 

8-0886 

85  249 

8-0 

1519 

5 

1  1*2194 

2O'I  174 

R.A.  i5h  om  to  i5h  47m 

1  520 

«9§ 

17-3033 

20-5946 

8 

24-1801 

9'45I5 

1521 

10 

17-4206 

20-9963 

Centre      R.A.  I5h  30™  Dec.  +  85*            R.A.  i5h  om  Dec.  +  86° 

1522 

7 

9-7648 

21-9380 

Plate  4491.     1899,  May  29.       Plate  4496.     1899,  May  30. 

1523 

5 

9-9690 

21-0800 

i    i  •  Q  r*>  T  T 

m. 

1524 

4 

10-4952 

21-8517 

1466 

ii 

6-8901 

4-33I5 

5* 

14*6681 

1-8910 

1525 

12 

10-9332 

21-9126 

4*     17*6924 

9-9350 

1467 

6 

8-9010 

1526 

5 

14-8090 

21-4377 

1468 

25§ 

9-5266 

14-7191 

24 

17*2296 

2-6194 

85    252 

9'3 

1527 

6 

I7'4l83 

21-2351 

1469 

5 

13-1497 

14-0793 

1528 

7 

7-9393 

22-0158 

1470 

4 

14-8892 

14*4500 

1529 

6 

8-4851 

22-3489 

1471 

8 

I4-9I37 

14*5233 

'S30 

26§ 

10-7242 

22-2564 

16 

17-4394 

10-2470 

85    253 

9'5 

1472 

5 

16-2090 

14*5463 

1531 

5 

7-9723 

23-2655 

1473 

I7-3474 

14-2881 

47§ 

25-0395 

3-2045 

85    264 

8-9 

1532 

23§ 

10-4829 

23'5522 

15 

17-0330 

11-5002 

'474 

6 

8-9265 

I5-3534 

'533 

5 

10-8942  '  23-3484 

H75 

!5§ 

9-3795 

15-2377 

5* 

17-0171 

3-I155 

1534 

7 

H'3537 

23-2892 

5 

17-9325 

H'3499 

1476 

7 

11-2389 

15-1682 

'535 

13 

'3-3934 

23-1659 

5 

19-9700 

11*4965 

H77 

13-0405 

15*3948 

43§ 

20-6286 

3-7408 

85    257 

9-0 

1536 

5 

14-9108 

23-9422 

1478 

H79 

1480 

5 
8 

13-0993 
16-1789 
16-9395 

15-7996 
15-9765 
15-8169 

5* 

23-6613 

47274 

1537 
1538 
1539 

9 

74§ 
32§ 

15-6699 

8*8787 
10*4745 

24*9050 
24-5205 

4* 
* 

22*1806 
15-2687 
16-9008 

12*1974 
12-6341 
12-4596 

86     221 

86    223 

8-1 
9-1 

1481 

77§ 

17-1117 

15-8682 

8o§ 

24-6040 

47376 

85    263 

7'2 

1540 

6 

10-5010 

24-5106 

16*9279 

12-4539 

1482 
1483 

13 

7 

8*0040 
8-0823 

16*2913 

16*3465 

6 

15-5162 

3-9790 

1541 

1542 

29§ 

28§ 

11-7641 
12-4343 

24-9450 
24-6356 

«9 

20§ 

18-1242 
18-8286 

13-0506 
12-8276 

86    224 
86    225 

9'4 
9'3 

1484 

5 

9-7180 

16*7537 

1543 

i6§ 

15-2392 

24-5544 

21§ 

21-6208 

13-1117 

86    231 

9'3 

1485 

6 

11-2907 

16-1411 

1544 

4 

16-9310 

247469 

1486 

23§ 

13*6827 

16-5847 

20 

21*1097 

5*0068 

85-258 

9'5 

1545 

6 

8*5327 

25-5520 

4* 

14-8399 

13-2336 

1487 

i6§ 

16-1015 

16-4852 

6* 

23-5198 

5-2236 

1546 

6 

1  1-8034 

25-8026 

4* 

18-0551 

13-9055 

1488 

5 

16-4710 

16-7361 

1547 

8 

12-7075 

25-0200 

4* 

19-0495 

13-2456 

1489 

16 

17-0008 

16-9658 

6* 

24-3484 

5-8118 

1548 

6 

16-8622 

25-0765 

1490 

i8§ 

17-0075 

f  -7-  •?  8nR 

16-1572 

i  f\  '  i  fir\  r 

5* 

c* 

24-4583 

H*R<-i,4  8 

5-0156 

f  •  t  f\  fl  f\ 

85    262 

9'5 

1549 

19 

I7-3H9 

25-0790 

1  1 

23-6097 

13-8991 

1491 
1492 

'4§ 
10 

J  j    3  OW** 

7-0298 

ID  309, 
17-3819 

5 
4* 

OUAo 

14-4089 

5  zooo 

4-9356 

4'§ 

25-6054 

5-7103 

85    265 

8-8 

1493 

5 

1  1-6023 

177034 

47§ 

25*3993 

9-8168 

85    266 

8-8 

1494 

20§ 

12-0568 

I7787I 

13 

I9-3395 

5-9878 

85    256 

9'3 

46§ 

3-4481 

18-4039 

85    247 

8*5 

'495 

4 

12*1642 

I7-29I8 

54§ 

6-3117 

22-9925 

85    248 

8'6 

1496 

16-0388 

17-4664 

6* 

23-3284 

6-1878 

85    260 

9'5 

2-3998 

23*7987 

85    242 

8-0 

H97 

ii 

16-2480 

17-4824 

1498 

13 

16-9718 

17-3591 

H99 

5 

17-2585 

I7-1949 

1500 

7 

10-0405 

18-5449 

4* 

17*2426 

6*4794 

1  501 

20§ 

11*1085 

I8-3375 

H 

18-3272 

6-4118 

85    255 

9'5 

1502 

4 

12-7797 

18-31  19 

1503 

15-1698 

18-1966 

14       22-3721 

6-7958 

85    259 

9'5 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  229"5  of  R.A.  at  Dec.  +  85*,  and  286-7  at  Dec.  +  86°. 
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No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

-- 

y. 

B.  D. 

>"o. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

B.  D. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  i5h  47m  to  i5h  57m 

Centre     R.A.  I5h  30™  Dec.  +  85°             R.A.  i6>>  3on>  Dec.  +  36° 
Plate  4491.     1899,  May  29.           Plate  4514.    1899,  June  6. 

R.A.  i5h  57m  to  i7h  3m  —  contd. 

Centre      R.A.  i6»>  30"  Dec.  +  85°         R.A.  i6>>  30""  Dec.  +  86° 
Plate  4513.     1899,  June  6.       Plate  4514.     1899,  June  6. 

1550 

'55' 

1552 

J553 
'554 
1555 
1556 

1557 
1558 

1559 
1560 
1561 
1562 
1563 

7 
»4 

5 
5 
8 

9 

12 

37§ 
3'S 

48§ 

/' 

6 
6 

19-8619 
20-6193 
207467 
21-1687 
19-9466 
20-6027 
2I-C 
18-2322 
20-4406 

'9'5565 
18-5578 
18-2 
18-4506 
19-3896 

14-9046 
147169 
14-4960 
'4-5259 
I5-5944 

I5-5729 
15-9460 

16-7009 
16-5161 

'7"5965 
207998 
21-6466 
22-4523 
22-3006 

5* 
4*§ 

25$ 

4«§ 

5-0774 
5-8308 

3-2815 
5-3657 

4-6528 

3-457I 

4-5289 

5-9875 
5-2421 

9-8668 

s> 

85      265 
85     267 

85      266 

m. 

8-8 
9'5 

8-8 

1596 

'597 
1598 

'599 
1600 
1  60  1 
1602 
1603 
1604 
1605 
1606 

3* 
4 
45§ 
6 

17 

5* 
4* 

12 
'5 

3* 

8-7113 

I2'iio8 
;  18-2107 
16-0603 

177985 
19-8687 

!     8-5298 

10-9995 
17-3361 
21-5186 

237052 
23-7221 
23-8336 
24-2363 
24-5818 
24-7476 
25-2823 

25-0080 
25-1879 
25-1082 

3* 
4* 
53§ 
5 
17 
6t 
5 
4 
14 
18 
6* 

87364    12-0992 

12-1337    12-1172 

18-2324     12-2358 
16-0839     12-6364 
17-8218    12-9840 

19-8913   13-1552 

8'5543     '3'67i2 
8-6400     13-6697 
11-0215     13-4039 

'7-3595     '3-5878 
21-5366    13-5155 

O 

85  278 
85  276 

m. 

87 
9'5 

38§ 
7'§ 

32§ 

42§ 
45§ 

17707 
1-9552 
3-2519 
4-6267 
I  1-9023 

15-5007 

28 

21-6267 

1-7008 

84    37' 
85    264 
85    263 
85    265 
85    266 
86    242 

9'S 
8-9 
7-2 
8-8 
8-8 
9-0 

82§ 

20-2623 

21'3345 

72§ 

+8§ 

82§ 

6-9247 

1-8031 

1-9838 

I-3I38 
3-8865 

5-4747 

84     352         8-4 
85      264         8-9 

85    263      7-2 

85      269         7'5 

'7  0873 
17-6011 
21-4756 
26-6559 

R.A.  i7h  3™  to  i7h  i3m 

Centre      R.A.  I7h  3c.n>  Dec.  +  85"           R.A.  i6h  30"  Dec.  +  86* 
Plate  4518.     1899,  June  6.         Plate  4514.     1899,  June  6. 

R.A.  i5h  57m  to  i;h  3'" 

Centre       R.A.  i6h  3om  Dec.  +  85°            R.  A.  i6»>  30™  Dec.  +  86" 
Plate  4513.     1899,  June  6.          Plate  4514.    1899.  June  6. 

1607 
1608 
1609 
1610 
161  1 
1612 
1613 

23 
'4 

6 

8 

9 

10 

6-22O7 

7-5445 
7-4066 

87456 

9'8344 
9-9978 

9-9248 

14-1323 
14-6182 
15-1049 

I5-5044 
16-3166 
20-2053 
21-4699 

27 
1  1 

4* 

•j 

5* 

22-0040 
23''595 

24-9268 
24-0803 
23-6871 

2-5264 
3-3396 

5-5739 
9-3700 

io-5735 

85°  279 
85    280 

m. 

9'3 
9'5 

1564 
1565 
1,66 
1567 
1568 
1569 

'57° 
1571 
1572 

1573 
1574 

15/5 
15-6 

1577 
1578 

1579 
1580 

1581 
1582 
1583 
1584 
1585 
1586 
1587 
1588 
1589 
1590 
1591 
1592 

'593 
'594 
'595 

5 
5 
4 

23§ 

6 
5 
4 
7 
16 

22§ 

4 
3* 
i3 

7 

»4 

10 

4 
1  1 

7 

25§ 

78§ 
3* 
13 
8 

21 

9 
6 

10 

2I§ 

9 

117039 
1  1-8064 
14-8379 
16-3068 
16-3625 
10-1083 
17-1777 

H'349° 
217536 

10-8702 
13-3139 

7-8474 
9-2424 

10-9623 
11-3738 

18-3567 
,.....- 

1  5-6630 
19-3782 
19-5238 
6-9360 
17-8120 
6-4105 
10-8888 
15-2321 
21-6400 
6-1205 
6-6900 
6-9585 
11-0825 
18-0773 
7-2123 

14-9650 
14-1687 

'47954 
14-8403 

14-6984 
15-6987 
15-4102 
16-9227 
16-2291 
17-2481 
17-6674 
18-5385 
18-9287 
18-7148 
18-3833 
18-9808 
19-4142 

4* 
5 
3* 
25.* 
4* 
5 
4* 
4* 
4* 
18 

23§ 

4* 
10 

8 
17 
15 

5 
ii 

7 
'5 
*S§ 

84§ 
3* 
16 

10 
21 
IO 

6 
17 

23§ 

1  1 

1  17343 

11-8375 
14-8718 
16-3388 
16-3943 

10-1387 

17-2094 

14-3802 
21-7846 
10-8986 
13-3426 

9-2738 
10-9923 

1  1  -40  1  8 

.18-3835 
i  5-6065 
15*6909 
19-4054 
19-5516 
6-9617 

I7-8379 
6-4369 
10-91  52 
1  5-2600 
21-6648 
6-1448 
67142 
6-9805 
11-1058 
18-1026 
7-2370 

3-3603 
2-5654 

3-I949 
3-2425 
3-1029 
4-0950 
3-8140 

5-3245 
4-6380 

5-64+4 
6-0642 

7-3190 
7-1104 

6-7783 

7-3833 
7-8151 
8-0180 

7'6«34 
8-1762 

9'2723 

8-5473 
9-9428 

'°'3475 
97434 
10-1760 

11-3275 
1  1-2616 
11-2073 
11-2251 
1  1  -0466 
11-5627 

o 

85    274 

85    271 
85    272 

85    270 
85    275 
85    269 

85    273 
85    268 

85    277 

m. 

9'4 

9'5 
9'5 

9'5 

9'3 
7'5 

9-5 
9'5 

9'5 

45§ 

5-0872 

24-4862 

99§ 
1  1 

25-I475 
247242 

2-1375 
12-4259 

84    378       8-2 
85    281       9-4 
85    278       8-7 

R.A.  i7h  i3m  to  i8h  om 

Centre     R.A.  I7h  iom  Dec.  +  85'            R.A.  i8h  om  Dec.  +  86* 
Plate  4518.     1899,  June  6.        Plate  4524.     1899,  June  13. 

19-6187 

19-2074 
19-7700 
20-8815 
20-1441 
21-5512 
21-9519 

zi'3437 
21-7690 
22-9365 
22-8694 

22'8l22 
22-8290 
22-6440 
23-1693 

1614 
1615 
1616 
1617 
1618 
1619 
1620 
1621 
1622 
1623 
1624 
1625 
1626 
1627 

15 
6 

8 

>4 
6 
6 
8 

(7*) 
8 

15 
3°§ 
9 
'4 
5 

11-5396 
13-6166 
13-6241 
15-201  I 
17-8848 
18-3267 
2I-5728 
10-5769 
19-3200 
15-9698 
17-9321 
18-6445 
20-0053 
20-1693 

14-1454 
14-3450 
14-3616 

H'5573 
14-9978 
14-0090 
14-1409 

'5'9249 
I5-94I3 
16-6386 
16-1762 
16-0360 
16-3320 
16-9978 

21 
12 

'3 

20 

9* 

6* 

9 
24 

8 

21 

38§ 
'5 

20 

7 

3-9264 
6-0076 
6*0205 
7-6075 
10-3281 
10-6365 
13-8712 
3-2006 
1  1-8700 
8-6384 
10-5245 

I  I  '2  I  2O 
12-5999 
12-8499 

2-9363 
2-8641 
2-8855 
2-8686 

2-9599 
1-9188 

1-6314 

4-8256 
3-7065 
4-8338 
4-1181 
3-8878 
4-0065 

4-6444 

85"  282 

85    286 

m. 
9'5 

9-2 

Plate  4518.  No.  1621.  The  6m  image  coincides  with  a  defect  in  the  film.     The 
diameter  given  is  that  of  the  3™  image. 

i  reseau  interral  represent*  very  nearly  5'  =    2291-5  of  R.A.  at  Dec.  +  85',  and  286«-6  at  Dec.  +  86°. 
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B.  D. 

1)  uiiii. 

B.D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

>• 

y~ 

No. 

Mag. 

R.A.  i;h  i3mto  i8hom  —  contd. 

R.A.  i8hom  to  i8h47m 

Centre     K.A.  i;h  30"  Dec.  +  85'             R.A.  !8h  o"  Dec.  +  86* 

Centre      R.A.  18"  30™  Dec.  +  85'           R.A.  18"  o">  Dec.  +  86° 

Plate  4518.  1899,  June  6.         Plate  4524.     1899,  June  13. 

Plate  4523.     1899,  June  12.       Plate  4524.     1899,  June  13. 

IU. 

1 

0 

m. 

1628 

6 

21-0878 

16-5053 

8 

13-6969 

4-0358 

e 

1678 

20§ 

6-9943 

14-8670 

25§ 

14-8880 

2-4420 

85  293 

9'5 

1629 

6 

10-2998 

17-3651 

6 

3-1130 

6-2864 

1679 

7 

1  1-2616 

14-4067 

6 

19-1788 

2-5457 

n      f 

1630 

4* 

13-4^51 

17-0153 

4 

6-1425 

5-5387 

1680 

5 

12-2695 

14-7164 

4* 

20-1375 

2-9846 

1631 

'7 

!5-'549 

17-7019 

24§ 

7-9690 

5-9923 

1681 

18 

12-3100 

14-8329 

21 

20-1633 

3-1066 

1632 

7 

15-4476 

17-2029 

'4 

8-1947 

5'4583 

1682 

5t 

13-4399 

I4-5334 

5* 

2I-32I  I 

2-9561 

1633 
1634 

<7 

15-4817 
15-5883 

17-3849 
17-5169 

9 

2I§ 

8-2523 

8-3750 

5-6367 
5-7528 

1683 
1684 

6 

*7§ 

13-8576 
14-5736 

14-3770 
14-5250 

r  ^ 
3 

27 

2I-7540 
22-4496 

2-8566 
3-0966 

85   308 

9'5 

1635 

7 

167186 

17-3565 

18 

9'473i 

5-4478 

1685 

2I§ 

I5'5'94 

14-5129 

33 

23-3875 

3-2079 

85  309 

9'4 

1636 

H 

16-9068 

17-1770 

20§ 

9-6384 

5-2441 

85      285 

9'5 

1686 

13 

15-6236 

14-0173 

16 

23-5556 

2-7281 

1637 

22§ 

18-6580 

I7-4735 

26§ 

1  1-41  1  8 

5-3HI 

85      287 

9*5 

1687 

7 

8-3035 

15-2527 

7 

16-1350 

2-9955 

1638 

5 

19-5216 

17-1627 

9 

12-2303 

4-8905 

1688 

«7S 

9-3205 

15-3883 

22 

17-1270 

3-2650 

85  297 

9  '4 

1639 

5 

5-8605 

5-4686 

1689 

22§ 

15-7360. 

15-2863 

35 

23-50II 

4-0028 

85  310 

9'5 

1640 

6 

13-1027     18-1078 

H 

5-9843 

6-6622 

1690 

H§ 

6-3799 

16-0948 

16 

I4-Il8l 

3-5803 

1641 

5 

6-2260 

6-2071 

1691 

i8§ 

6-5014 

16-0170 

22 

14-2472 

3-5'9° 

85  292 

9'5 

1642 

20§ 

15-0075 

18-4272 

27§ 

7-9175 

6-7307 

85      283 

9'5 

1692 

i6§ 

7-8177 

16-3509 

20 

15-5109 

4-0230 

1643 

4* 

15-9804 

187074 

6 

8-9200 

6-8843 

1693 

!3 

13-1816 

16-4168 

17 

20-8I70 

4-7881 

1644 

ii 

20-6198 

18-1056 

18 

13-4410 

5-6839 

85      290 

9'S 

1694 

29§ 

13-9605 

16-9503 

39§ 

21-52IO 

5-4196 

85  307 

9'3 

1645 

10 

21-0123 

18-0355 

17 

13-8210 

5"563° 

1695 

18 

14-0210 

16-8765 

23 

21-5916 

5-3548 

1646 

6 

14-9313 

19-5889 

12 

7-9950 

7-8943 

1696 

22§ 

16-9725 

16-8579 

23 

24-5200 

5-7245 

1647 

'9 

15-2398 

!9'553i 

25§ 

8-2917 

7-8160 

1697 

5 

17-7742 

16-3176 

1648 

7 

13-1297 

20-6475 

12 

6-3430 

9-1769 

1698 

5 

7-0769 

17-6935 

6 

I4-5952 

5-2560 

1649 

4* 

13-2805 

20-4652 

5 

6-4671 

8-9715 

1699 

4* 

7'4!77 

17-2852 

3* 

14-9925 

4-8950 

1650 

6 

15-6282 

20-8956 

ii 

8-8533 

9-1018 

1700 

'5§ 

9-2039 

I7-4338 

19 

16-7414 

5-2748 

85    296 

9'5 

1651 

5* 

16-271  1 

20-0347 

8 

9-3788 

8-1619 

1701 

6 

9-4790 

17-7105 

7 

16-9798 

5-5854 

1652 

4 

16-6615 

2O'l6l2 

6 

9-7806 

8-2363 

1702 

8 

i3-0475 

17-4205 

15 

20-5547 

5-7680 

1653 

13 

17-5532 

2O'6lOI 

i8§ 

10-7262 

8-5636 

1703 

5 

6-8403 

18-3368 

5 

14-2827 

5-8638 

1654 

4 

19-3528 

20-4626 

5 

12-4903 

8-1849 

1704 

8 

7-2282 

18-6383 

1  1 

14-6263 

6-2132 

1655 

5 

5-9287 

10-2548 

1705 

15 

8-8781 

18-3123 

'9 

16-3045 

6-1036 

85  295 

9'5 

1656 

4 

13-8004 

21-8067 

6 

7-1591 

10-2413 

1706 

5 

10-4923 

18-1210 

7 

I7-93I5 

6-1264 

1657 

4t 

14-1852 

21-3377 

.   4 

7'4789 

9-7278 

1707 

5 

11-7984 

18-4274 

5* 

19-1860 

6-6026 

1658 

5 

15-2169 

21-6136 

6 

8'5398 

9-8644 

1708 

12 

12-6445 

18-9093 

17 

19-9620 

7-1922 

1659 

4* 

16  9419 

21-0392 

4 

10-1731 

9-0660 

1709 

15 

16-6382 

18-9903 

'9 

23-9104 

7-7929 

85  313 

9'5 

1660 

5 

17-8326 

21-9955 

10 

1  1-1825 

9-9038 

1710 

'4 

8-0605 

19-4583 

16 

I5-3445 

7-1351 

1661 

24§ 

19-9035 

21-1367 

29§ 

I3"I234 

8-7817 

85      289 

9*3 

1711 

5 

8-2936 

197619 

4* 

I5-5370 

7-4658 

1662 

4 

10-1695 

22-9613 

6 

37100 

11-8546 

1712 

16 

10-9718 

19-1674. 

18 

I8-2688 

7-2259 

1663 

10 

10-3430 

22-l8lI 

18 

3-7808 

11-0555 

1713 

23§ 

12-8494 

I9-5531 

26§ 

2O-O79I 

7-8563 

85  303 

9'5 

1664 

H 

1  1-4078 

22-9915 

24§ 

4-9405 

11-7241 

85      28l 

9'4 

1714 

5 

13-3810 

19-0690 

6 

20-6686 

7-4440 

1665 

4* 

15-2910 

22-3345 

6 

87054 

10-5699 

1715 

44§ 

13-3898 

19-0977 

43§ 

20-6759 

7H740 

85   304 

87 

1666 

4* 

19-5719 

22^227 

5 

13-0235 

10-5964 

1716 

i7§ 

!3'5873 

19-9908 

'9 

20-7529 

8-3852 

85   306 

9  '4 

1667 

17 

20-0053 

22-7OIO 

20§ 

13-4260 

10-3181 

1717 

4 

>4-5583 

19-3060 

1668 

5 

10-6865 

237049 

6 

4'3i97 

12-5274 

1718 

i6§ 

16-2018 

19-9031 

21 

23-3587 

8-6426 

85  312 

9'5 

1669 

4*' 

19-9228 

23-4587 

5 

I3'4483 

11-0795 

1719 

6* 

7-1321 

20-7647 

4 

14-2542 

8-3113 

1670 

f 

4 

1  1-9218 

24'5759 

4 

5-6564 

13-2311 

1720 

7 

8-1837 

20-6545 

1  1 

I5'3°95 

8-337° 

1671 
1672 

s 

6 
9 

11-9923 
12-8184 

24-73I5 
247148 

9 
»4 

5-7482 
6-5614 

13-3757 
13-2510 

1721 

1722 

9 

24§ 

9-4928 
97363 

20-5351 
20-9410 

10 

*3§ 

16-6226 
16-8141 

8-3904 
8-8245 

85   298 
85  299 

9'5 

9'5 

1673 
1674 
1675 

£           S 

1  1 

20§ 

14-7301 
14-8035 
19-6521 

24-O2IO 
24-2982 
24-6822 

9 
'9 

20§ 

8-3675 
8-4768 
I3-3330 

12-3136 
12-5809 
12-3294 

85      284 
85      29I 

9'5 
9'5 

1723 
1724 

1725 

5 

10 

3 

9-8895 
10-4677 
10-8525 

207457 
20-2685 
20-2438 

5 

12 

16-9930 
17-6248 

8-6513 

8-2553 

85    300 

9'? 

IO70 
1677 

25§ 

4* 

19-1024 
19-71  10 

25-4412 
26-O082 

3'§ 

7  . 

12-8874 
13-5628 

I3'i543 
13-6420 

85      288 

9"4 

1726 

1727 

4* 

12-3219 
13-6998 

20-4693 

20-0372 

4* 

19-4368 
20-8614 

O  O  £. 

8-6940 
8-4468 

800 

1728 

!3'7348 

20-0945 

7 

20  8864 

•5088 

/-/To 

i°7§ 

1-3999 

2-0532 

84      378 

8-2 

1729 

5 

14-2166 

20-6642 

9 

21-2895 

9-'354 

00§ 

22-2735 

22-7968 

85      294 

7-5 

1730 

8 

8-0050 

21-4100 

5 

15-0368 

9-0640 

1 

'731 

5 

8-2848 

21-7670 

6 

15-2652 

9-4520 

1732 

5* 

8-5948 

21-3133 

5 

i5-6335 

9-04i3 

1733 

9 

8-8545 

21*9625 

7 

15-8044 

9-7188 

'734 

8 

"•4'33 

21-1433 

9 

18-4483 

9-2428 

1735 

3t 

"•5331 

21-3574 

4* 

'8-5395 

9'4673 

1736 

22§ 

12-7610 

21-2453 

22§ 

197712 

9-5221 

85  302 

9'5 

i  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  2298-5  of  R.A.  at  Dec.  +  85*.  and  286"7  at  Dec.  +  S6°. 
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ZONE     +     85° 


B.D. 

B.D. 

No. 

Diam.              x. 

y- 

Diam. 

X. 

y. 

No.            Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

*. 

»• 

No. 

Mag. 

R.A.  i8h  om  to  i8h  47m—contd. 

R.A.  i8h  57m  to  20h  3ni 

Centre        E.A.  i8»>  30™  Deo.  +  85°            R.A.  i8>>  o™  Dec.  +  86" 

Centre     R.A.  I9h  30™  Dec.  +  85°            R.A.  i9h  3on>  Dec.  -4-  86° 

Plate  4523.     1899,  June  12.        Plate  4524.     1899,  June  13. 

Plate  4540.    1899 

June  15.        Plate  4528.     1899,  June  13. 

o 

m. 

o 

m. 

1737 

5 

i3'9495 

21-7834 

4 

20-8770 

10-21  18 

1782 

13        6-9656 

14-8680 

IO 

6-9341 

2-8438 

1738 

4* 

1  5-2619 

21-9522 

5* 

22-1588 

10-5486 

1783 

22$           8-3766 

14-9085 

21 

8-3468 

2-8848 

1739 

2'§ 

15-3870 

21-2471 

238 

22-3734 

9-8661 

85  311 

9*5 

1784 

5         9-5600 

14-5983 

5 

9-5307 

2-5700 

.17+0 

'3§ 

16-4056 

21-7675 

16      23-3174 

10-5146 

1785 

9        9-6469 

14-6940 

7 

9-6161 

2-6665 

1741 

5 

17-7078 

21-8068 

1786 

8         9-6769 

14-9236 

7 

9-6485 

2-8952 

1742 

8 

7-6127 

22-3151 

8       14-5278 

9-9090 

I-87 

45§       9-8374 

14-9770 

4^§ 

9-8061 

2-9468 

84    43  * 

9-0 

'743 

77§ 

8-7937 

22-3738 

83^      15-6882 

10-1204 

85  294 

7'5 

1788 

25§      10-6198 

14-5258 

27§ 

10-5892 

2-4965 

84    432 

9'4 

1744 

IO 

9-6857 

22-3506 

ii       16-5778 

102143 

1789 

27§     10-6401 

14-8374 

3°§ 

10-6096 

2-8078 

84    433 

9-2 

'745 

i6§ 

97655 

22-1214 

i8§      16-6881 

9-9970 

1790 

9       107233 

14-8731 

8 

10-6936 

2-8433 

1746 

4*     10-1690 

22-1637 

3*     17-0804     10-0954 

1791 

4       11-6912 

14-8474 

5 

11-6588 

2-8166 

'747 

3*     10-5786 

22-0868 

4*     17-4950     10-0681 

1792 

'4 

117456 

14-6877 

'4 

117124 

2-6583 

1748 

14       11-1707 

22-5194 

15       18-0268     10-5756 

1793 

4 

13-8256 

14-3816 

4 

I3-7974 

2-3506 

1749 

6       11-6553 

22-1637 

6       18-5551     10-2829 

'794 

4 

17-5046 

14-6040 

6 

'7*4743 

2-5699 

1750 

8       12-0412 

22-1526 

10       18-9372     10-3245 

'795 

7 

18-0688 

14-3385 

6* 

18-0357 

2-3052 

I751 

4       13-1763 

22-8328 

3*     19-9769       i-i5°3 

1796 

4 

20-1395 

14-7956 

1752 

6 

15-6725 

22-7734 

6       22-4595       1-4184 

1797 

10 

20-5994 

14-1967 

7 

20-5682 

2-1605 

i"53 

22§ 

16-6993 

22-1293 

3o§     23-5599       0-9108 

85  314 

9'5 

1798 

'4 

207734 

14-1792 

'7 

207414 

2-1449 

'754 

5       10-2425 

23-0778 

3*     17-0315       roc86 

'799 

1  6j 

7-3747 

15-6364 

'7 

7-3463 

3-6119 

1755 

ig§      10-8309 

23-6303 

18       17-5458 

1-6338 

1800 

7 

7-4987 

i5'3396 

6 

7-4685 

3-3I53 

1756 

8        15-6051 

23-1005 

7       22-3482       17318 

1801 

9 

8-5098 

15-2278 

6 

8-4792 

3-2041 

'757 

4*       9-7886 

24-0695 

4* 

16-4558         1-9355 

1802 

ii 

10-1626 

15-9525 

12 

10-1329 

3-9246 

1758 

22§        11-2395 

24-5955 

2'§ 

17-8232       12-6451 

85  301 

9'5 

1803 

17 

117356 

15-2017 

20 

11-7054 

3-1707 

'759 

4* 

11-6701 

24-5650 

4* 

18-2562       12-6684 

1804 

4 

12-7662 

15-0993 

4 

127361 

3-0670 

1760 

22§ 

13-2033 

24-9848 

22§ 

197204 

13-2871 

85  305 

9'5 

1805 

ii 

12-8538 

15-6544 

12 

12-8223 

3-6250 

1761 

7 

15-9295 

24-1068 

5 

22-5372 

127685 

1806 

23§ 

13-9425 

15-8019 

22§        I3-9I03 

3-7677 

85    328 

9-5 

176* 

r* 

J 

16-3787 

24-8981 

5* 

22-8775 

1  3  6  1  60 

1807 

4 

14-9598 

15-3646 

4       14-9290 

3'333o 

1808 

20§ 

16-2845 

I5-9975 

22§ 

16-2544 

3'9633 

3«§ 

2-8891 

17-0979 

85  286 

9-2 

1809 

23§ 

I7-5578 

'57459 

27§ 

17-5292 

3-7.18 

85    332 

9-2 

33§ 

6-0753 

21-3812 

85   289 

9'3 

1810 

12 

18-5487 

15-0727 

1  1 

18-5179 

3-0348 

1811 

7 

21-7200 

15-1967 

5 

21-6905 

3''595 

1812 

16 

217533 

i5'9565 

'4 

21-7258 

3-9I75 

R.A.  i8h  A;™  to  i8h  57m 

1813 

12 

21-9743 

15-6165 

12 

21-9460 

3-5812 

i  /                                 *J  i 

1814 

6 

6-0300 

16-8959 

Centre      R.A.  :8h  30™  Dec.  +  85"               R.A.  19*  30™  Dec.  +  86' 

1815 

22§ 

8-2755 

16-3730 

22§ 

8-2451 

4-3439 

85    322 

9'5 

Plate  4523.     1899,  June  12.          Plate  4528.     1899,  June  13. 

1816 

20§          9-1123 

16-6016 

'9 

9-0817 

4-5733 

«5    323 

9"5 

•                   m- 

1817 

4      '3-9756 

16-8035 

4 

13-9486 

4-7701 

1763 

7   ;  18-6769 

14-8954 

5* 

3-3534 

3-7099 

1818 

4      14-8594 

16-1571 

5 

14-8304 

4-1255 

1764 

8       18-7572 

14-0460 

7* 

3-2114 

2-8668 

1819 

4     !  16-2688 

167617 

16-2389 

4-7260 

1765 

9      20-6575 

14-8362 

1  1 

5-2530 

3-1422 

1820 

7     !I7'9458 

16-5033 

9*    17-9160 

4-46/3 

1766 

5       21-3328 

14-0425 

.* 

5-6984 

2'2OO2 

1821 

4 

18-7796 

16-7478 

5 

187507 

4'7'3° 

1767 

23§ 

19-2259 

15-7487 

38§ 

4-1037 

4'39°5 

85  317 

9-5 

1822 

9 

20-2816 

16-1119 

8 

20-2514 

4-0765 

1768 

4 

19-9308 

16-4072 

6* 

4-9534 

4-8448 

1823 

17      20-8134 

16-5447 

18 

20-7865 

4-5069- 

1769 

4*     20-8168 

16-9128 

4 

5-9418 

5-1054 

1824 

20§        21-8035 

16-3970 

25 

21-7768 

4'3593 

1770 

4       20-9362 

16-7036 

1825 

14      21-8059 

16-9905 

12 

217775 

49543 

1771 

17     119-1515 

18-0143 

22              4-6168 

6-6013 

1826 

'3 

6-6635 

17-0768 

8 

6-6346 

5-0515 

1772 

12           19-6909 

19-2071 

16         5-4453 

7-61  16 

1827 

9 

7-0702 

17-1110 

6        7-0413 

5-0855 

'773 

24§     18-1143 

21-7175 

29§ 

4-5708 

10-4456 

85  315 

9  '4 

1828 

4 

7-4463 

17-0248 

4* 

7-4132 

4-9963 

1774 

2O§        18-3009 

21-9620 

22§ 

4-8125 

10-6332 

1829 

6 

7-4465 

17-8446 

6 

7HI97 

5-8191 

1775 

8 

18-9908 

21-3226 

'4 

5"3H9 

9-8380 

1830 

6        8-2087 

17-2053 

7 

8-1797 

5'i793 

1776 

8       18-0213 

22-0783 

1  1 

4-5761 

10-8175 

1831 

6        9-0903 

17-5158 

6 

9-0607 

5-4864 

1777 

18       18-7765 

22-2273 

22§ 

5-3410 

10-7647 

1832 

c 

9'3865 

17-9142 

5 

9-3573 

5-8840 

1778 

2^        18-0048 

237738 

24§ 

4-9963 

12-4607 

85   316     9-5 

'833 

4 

9'45'  3 

17-6045 

5 

9-4256 

5-5749 

'779 

8       18-4035 

23-6998 

16 

5-3632 

12-2854 

1834 

5 

13-6648 

17-5918 

4       13-6362 

5-5560 

1780 

6 

18-6788 

24-1085 

IO 

57335 

12-6089 

1835 

7 

14-8146 

17-1691 

6       14-7852 

5'!369 

1781 

5 

5-5638 

13-8449 

1836 

6 

14-9080 

17-6636 

6       14-8786 

5-6326 

'837 

6 

i5'4545 

17-6846 

7       i5'427' 

5-6527 

44§ 

25-1070 

15-8259 

84  431     9-0 

1838 

5 

16-2038 

i7'3467 

6       16-1719 

5"3'43 

53* 

21-1344 

20-2400 

85    320       8-9 

1839 

9 

17-5477 

17-2356 

9      17-5180 

5-2007 

47§ 

23-54I7 

20-4188 

85  324    9-0 

1840 

5 

18-3408 

17-3970 

7 

18-3120 

5-3614 

i  reseau,  interral  represents  very  nearly  5'  =  2i9"'5  of  R.A.  at  Dec.  -t-  85°,  and  28687  at  Dec.  +  86°. 
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GREENWICH  ASTROGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    85°. 


B.  D. 

B.D. 

No. 

Diam. 

X. 

If. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

x.       y- 

Diam. 

x.        y. 

No. 

Mag. 

No. 

Hag. 

R.A.  i8h  57m  to  2Oh  3m  —  contd. 

R.A.  i8h  57m  to  20h  3m  —  contd. 

Centre  R.A.  i9h  30™  Dec.  +  85°      R.A.  19!"  30""  Dec.  +  86" 
Plate  4540.  1899,  June  15.     Plate  4528.  1899,  June  13. 

Centre   R.A.  i9h  30™  Dec.  +85°      R.A.  19"  3°m  Dec.  +  86" 
Plate  4540.  1899,  June  15.    Plate  4528.  1899,  June  13. 

1841 
1842 

1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 

H 
13 

2I§ 

18 

13 
6 
6 

12 

4 

t 

18-4388 
20-9001 
21-5537 
6-4789 

6-91  16 

7-6333 
7-7891 
10-3900 
11-1219 
11-5088 
15-9525 
16-8492 

17-1339 
17-7962 

17-6685 
18-5789 

18-9398 
18-9700 

18-7542 
18-4693 
18-5295 
18-4085 
18-1596 
18-0885 

12 

18 
16 

12 

4 

5 

10 
20§ 

4 
4 
6 

18-4095 
20-8703 
21-5274 
6-4494 
6-8840 
7-6058 
77601 
10-3604 
11-0927 
11-4811 
15-9265 
16-82II 

5-0962 
5-7588 
5-6306 

6-9131 

6-9433 

6-7277 
6-4389 
6-5008 
6-3790 
6-1247 
6-0535 

o 

m. 

1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
191  1 

6 
18 

6 
10 
«§ 

17 
4 

i8§ 

5 
H 

21-1477 
8-0585 
8-3886 

8-9037 
10-0515 
10*0939 
10-5936 
10-8134 
12-9195 

I3-3955 
15-2285 
15-2881 

20-6494 
21-9894 
21-5267 
21-0163 
21-3171 
21-0238 
21-3218 
21-5428 
21-9383 
21-9350 
21-7135 
21-5761 

5 

12 

10 

6 

8 

1  6& 

6 

17 
6 

9 

21  'I  201 

8-0328 

8-3627 
8-8766 
10-0288 
10-0685 
10-5680 

10-7875 
12-8951 
13-3693 

15-2027 
15-2641 

8-6I28 

9^643 
9-5026 
8-9870 
9-2895 
8-9940 
9-2923 

9'5'36 

9-9075 

9'9°33 
9-6808 

9-5435 

O 

85  327 

m. 
9'5 

1853 
1854 
1855 
1856 

23§ 
4 
23§ 
'4 

18-6443 
19-3235 

19-8799 
21-6784 

18-9328 
18-8141 
18-61  14 
18-6612 

20§ 

4* 

22§ 
15 

18-6175 
19-2889 
19-8510 
21-6504 

6-8958 

67794 

6-5740 

6-6221 

85  333 

9'5 

1912 

1914 
1915 

20§ 

6 

2I§ 
»I§ 

I5-5I43 
16-1862 
17-0068 
17-6813 

21-5332 
21-8766 
217505 
21-5761 

19 
6 

2I§ 

22§ 

15-4902 

16-1644 
16-9830 

17-6570 

9-5007 
9-8446 
9-7151 
9-5416 

1857 

2i§ 

67721 

19-5005 

19 

67459 

7-4738 

85  319 

9'5 

1916 

20§ 

18-0013 

21-2363 

22§ 

17-9780 

9'2O2O 

1858 

4 

7-2267 

19-9073 

4t 

7-2006 

7-8822 

1917 

14 

19-3189 

21-7652 

12 

19-2965 

9-7303 

£ 

1859 
1860 
1861 
1862 
1863 

5* 
4* 
43§ 
H 

7 

8-9255 
9-0984 
9-5042 
9-5279 
10-2636 

19-0470 

19-8156 
19-4544 
19-5723 

4 
4 

42§ 
ii 

8 

8-8980 
9-0695 
9-4789 
9-4996 
10-2379 

7-0240 
7-2748 
7-7879 
7'4244 
7-5435 

85  324 

9-0 

1918 
1919 
1920 
1921 
1922 

6t 

37§ 
6o§ 

32§ 

5 

21-0803 
21-2134 
21-6491 
21-9046 
6-6479 

21-1656 
21-1857 
21-6775 
21-9140 
22-0808 

6 

34§ 
6o§ 

26§ 

5 

21-0540 
21-1882 

21-6236 

21-8786 
6-6248 

9-1260 
9-I479 
9-638I 

9-8746 
IO-O528 

85  336 

85  337 
85  338 

9'3 

8-5 
9'3 

1864 

8 

10-4781 

19-4428 

6 

10-4512 

7-4I33 

1923 

6 

7-0155 

22-2797 

5 

6-9890 

IO-254O 

1865 
1866 

9 

5 

11-0515 

11-7476 

19-6422 
19-0972 

ii 

5 

I  1*0250 
I  1-7216 

7-6107 
7-0675 

1924 

1925 

H 

42§ 

9-3229 
9-9083 

22-1738 
22-7936 

10 

4'§ 

9-2985 
9-8846 

10-1449 
107646 

85  325 

9-1 

1867 

5 

12-2269 

19-2941 

7 

I2'2OO2 

7-2641 

1926 

4 

9-9836 

22-8072 

5 

9-9598 

107793 

1868 

7 

12-4002 

19-4036 

4 

12-3756 

7-3744 

1927 

'9 

9-9150 

22-0143 

18 

9-8913 

99843 

1869 

6 

12-8639 

19-2792 

7 

12-8375 

7-2491 

1928 

22§ 

10-1755 

22-5266 

2I§ 

10-1519 

10-4968 

1870 

9 

15-1835 

19-5141 

1  1 

I5-I570 

7-4806 

1929 

4 

I3-5I53 

22-6905 

4 

13-4924 

10-6571 

1871 

16 

15-2507 

19-3059 

H 

I5-2225 

7-2733 

1930 

4 

14-2341 

22-6326 

6 

14-2095 

10-601  1 

1872 

4 

16-4240 

19-7600 

4 

16-3987 

7-7260 

!93i 

10 

H-5873 

22-5386 

8 

14-5641 

10:5061 

1873 

4  ;  16-5536 

19-4358 

4 

16-5261 

7-4047 

1932 

«§ 

17-4006 

22-2535 

iTl 

17-3782  10-2107 

1874 

12     17-7127 

19-6480 

10 

17-6845 

7-6131 

'933 

8 

18-1842 

22-1317 

6 

18-1587  10-0950 

1875 

4t  18-6805 

19-5328 

4 

18-6525 

7-4948 

1934 

16 

19-0495 

22-6350 

1  1 

19-0253  10-5987 

1876 

4   I97H9 

19-9328 

4 

19-6867 

7-8936 

1935 

3* 

20-6490 

22*6313 

4 

20-6243  10-5939 

1877 

3i§  19-9141 

19-8422 

29§ 

19-8873 

7-8058 

85  334 

9'4 

1936 

4 

21-3334 

22-4246 

4 

21-3094  10-3851 

1878 

18 

20-1279 

19-0905 

15 

20-IOOO 

7-0540 

1937 

12 

21-8264 

22-8044 

10 

21  '8008   10-7662 

1879 

«9 

20-8936 

19-4538 

17 

20-8662 

7'4H4 

1938 

6 

9-1932 

23-9241 

6    9-1699  i   "8956 

1880 

4    6-5106 

20-2329 

J939 

•4 

9-2204 

23-2146 

10    9-1979    '1856 

1881 

4  !  6-875' 

20-6494 

4 

6-8482    8-6229 

1940 

3 

9-7828 

23-1125 

4    9-7596    -0845 

1882 

55§  i  7-I325 

20-2640 

47§ 

7-1054  i   8-2380 

85  320 

8-9 

1941 

16 

1  1-3089 

23-7911 

H 

11-2844      "7604 

1883 

4!   8-1084 

20-3857 

4 

8-0817    8-3610 

1942 

13 

12-0773 

23-7666 

10 

I2-0550      7351 

1884 

7 

8-7496 

20-0875 

8 

8-7228  ;  8-0600 

6 

12-3294 

23-0418 

7 

12-3049      -0133 

1885 

17 

8-8333 

20-8646 

13 

8-8067  8-8358 

1944 

5 

23-2249 

6 

12-3514      -1950 

1886 

15    9-0795 

20-2354 

16 

9-0527   8-2060 

"945 

1  1 

12-7509 

23-6156 

1  1 

12-7290      -5838 

1887 

H    9-I735 

20-3419 

12 

9-1489   8-3140 

1946 

6 

13-8062 

23-2466 

5 

13-7826      "2147 

1888 

4  :  9'4257 

20-6039 

4 

9-4003   8-5752 

'947 

6 

14-2344 

23-8993 

6 

I4-2IO4 

•8656 

1889 

4   10-6582 

20-0433 

6 

10-6310  j  8-0140 

1948 

6 

14-5452 

23-1054 

1890 

4   n'5335 

20-5885 

5 

11-5071   8-5596 

1949 

2I§ 

14-5484 

23-1  121 

i8§  14-5253 

•0765 

1891 

2I§ 

11-8669 

20-9838 

20 

11-8416   8-9545 

85  326 

9'5 

1950 

4 

14-8596 

23-4980 

4   14-8369 

•4657 

1892 

10 

12-1601 

20-4217 

ii 

12-1362   8-3926 

1951 

6 

15-1032 

237874 

5   15-0812 

7541 

1893 

4 

13-6788 

20-4141 

4 

13-6524  ;  8-3846 

1952 

16 

15-1151 

23-1382 

ii   15-0923 

•1042 

1894 

4 

14-1076 

20-7139 

4 

14-0832  8-6814 

'953 

6 

16-1629 

23-3820 

5   i6-i395 

•3481 

1895 

3* 

15-4605 

20-7442 

5 

15-4326  8-7121 

1954 

4* 

17-3094 

23-7951 

4   17-2875 

•7616 

1896 

5 

16-1387 

207937 

4 

16-1152  8-7621 

1955 

7 

18-0988 

8   18-0747 

•5089 

1897 

4 

18-6858 

20-5827 

4 

18-6587  8-5471 

1956 

4 

18-6490 

23-3888 

5   18-6264 

•3532 

1898 

6 

19-0255 

20-6736 

6 

19-0010  8-6376 

'957 

4o§ 

20-0235 

23-9840 

3O§   2O'OOIO 

11-9468 

85  335 

9-2 

1899 

13 

20-3341 

20-2254 

10 

20-3070  8-1882 

1958 

29§ 

20-7462 

23'4374 

22§ 

20-72O4 

n-3994 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  2298-5  of  R-A.  at  Dec.  +  S5*'  alul  *86"'7  at  Dec.  +  86'. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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Z  O  N  E     +     85°. 


No 

I  ti'j  in 

B.  D. 

w*\ 

B.  D. 

IHBD< 

X, 

»• 

I  M:i  Hi  . 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

StO. 

Diam. 

X. 

Dfaun. 

X. 

»• 

No.             Man 

R.A.  i8h  57m  to  20h  3m  —  contd. 

R.A.  20"  3m  to  20h  i3m  —  contd. 

Centre      R.A 

.  igh  30"!  Dec.  +  85*              R.A.  19!"  30"'  Dec.  +  86* 

Centre      R.A   2ot  30"  Dec.  +  85*            R.A.  igh  30"  Dec.  4-  86° 

Plate 

4540.     1899,  June  15.         Plate  4528.     1899,  June  13. 

Plate  4565.     1899,  July  19.         Plate  4528.     1899,  June  13. 

m. 

m. 

'9?9 

5 

7-0405 

24-8433 

5 

7-0190 

12-8152 

2002 

6 

9-1823 

23-3172 

6 

22-4820     11-6560 

1960 

3* 

7-5672 

24-2760 

4 

7-5455 

12-2474 

2003 

16 

9-6264    24-5186 

5* 

22'6OIO       12-9303 

1961 

'9 

9"'354 

24-0933 

16 

9-1139 

12-0647 

1962 

9 

9-9041 

247153 

8 

9-8814 

12-6865 

79§ 

257575           3^705 

84   455 

9-0 

1963 

4 

10-9275 

24-I547 

4 

10-9015 

12-1259 

62§ 

24-3185           8-5136 

85      340         7-5 

1964 

6 

14-0669 

24-2568 

5 

14-0443 

12-2243 

62§ 

7*3-'  3 

21-5876 

85    337      8-5 

1965 

7 

14-2014 

24-2991 

6 

14-1796 

12-2687 

86§ 

2-0654 

26-1047 

85  329 

8-4 

1966 

6«§ 

14-9091 

24-5518 

6i§ 

14-8874 

12-5174 

85      329 

8-4 

73§ 

2-43*3 

z5'9655 

85  330    8-9 

1967 

4* 

'4-9525 

24-6583 

4 

14-9316 

12-6245 

1968 

54§ 

1  5-3008 

2-T5'3' 

47§ 

15-2789 

12-4789 

85      33° 

8-9 

1969 

1970 

6 

19-9191 

207515 

24-7388 
24-6501 

6 

19-8978 
20-7288 

12-7047 
12-6135 

R.A.  20h  i3m  to  2ihom 

1971 

3 

8-0750 

13-2208 

Centre     R.A.  20^  3o»>  Dec.  +  85'             R.A.  2ih  o°>  Dec.  +  86° 

1972 
1973 

7 
18 

8-4606 

I  2-  1  194 

25-0906 
25-9143 

6 
'4 

8-4373 

12-0988 

13-0630 
13-8836 

Plate  4565.     1899,  July  19.        Plate  4632.     1899,  Aug.  21. 

'974 

4 

12-8314 

25-6048 

6 

12-8104 

I3-5741 

t 

m. 

'975 

«9§ 

'3-9385 

25-2061 

i8§ 

13-9153   13-1737 

2004 

4* 

13-3838     14-2003 

6         5-4794      2-8446 

1976 

'3 

I  5-0869 

25-7059 

IO 

15-0650 

13-6738 

2005 

7 

147644     14-3698 

ii         6-8710      2-8330 

'9-7 

6 

15-8085 

25-9238 

7 

15-7847 

13-8876 

2006 

38§ 

15-1484    14-5822 

3«§       7-2784 

.  2-9938 

84    467 

9'5 

1978 

5 

'5"8503 

25-0060 

4 

15-8276 

12-9718 

2007 

16 

16-7602     14-2164 

2I§          8-8320 

2-4242 

'979 

36§ 

16-1594 

25-1349 

25§ 

16-1365 

13-1017 

85      33' 

9'' 

2008 

'5 

16-9913     13-9688 

**§ 

9-0253 

2-1481 

1980 

'5 

16-9563 

25-8801 

9 

16-9350 

13-8448 

2009 

4 

18-6991     14-2831 

5 

107608 

2-2354 

1981 

5 

20-7012 

13-1896 

2OIO 

6 

21-5706 

14-5518 

8 

1  3-6426 

2-1313 

1982 

4* 

21-1774 

25-6108 

5 

21-1519 

I3-5742 

2OI  I 

57§ 

10-2925 

14-7605 

65§ 

2-4880 

3-8015 

84    455 

9-0 

1983 

-* 

21-4138 

25-5251 

8       21-3917 

'3-4843 

2OI2 

4 

3-2881 

3-9296 

2013 

4* 

12-9756 

15-2856 

5 

5-2I85 

3-9735 

2OI4 

7 

'37'54 

14-8167 

9 

5-8904 

3-4I29 

57§ 

25-7858 

15-7138 

84    455 

9-0 

2OI5 

9 

14-3897 

14-5282 

13 

6-5206 

3-0375 

633 

24-34*7 

20-5552 

85    340 

7'5 

2Ol6 

8 

14-8670 

15-3202 

i5 

7-0969 

3-7630 

54§ 

22-2897 

23-8646 

85    339 

87 

2017 

15 

15-8517 

15-3894 

18 

8-0817 

37039 

95§ 

26-0644 

26-8611 

85    347 

8-0 

2018 

4 

8-I7I8 

375'9 

2019 

37§ 

19-1745 

15-8156 

37§ 

II-43O8 

3-6936 

84    473 

9'3 

2020 

4* 

20-1324 

15-4604 

7 

12-3359 

3-2185 

2O2I 

'7 

20-6443 

15-8090 

'9 

12-8884 

3-4964 

2O22 

5 

I3-44I5 

3-6940 

R.A.    20h   ?m  to  2Oh   I  ^m 

2O23 

4t 

10-5970 

'5'85°3 

8 

2-932I 

4'8433 

*J                                      *J 

2O24 

18 

14-8511 

'6-4713 

2I§ 

7-2303 

4-9053 

Centre      K.A. 

zoh  30'"  Dec.  +  85'            R.A.  igh  30™  Dec.  +  86' 

2O25 

5 

8-0393 

4-9271 

Plate 

4565.     1899,  July  19.        Plate  4528.     1899,  June  13. 

2O26 

i6§ 

167886 

15-9915 

i«S 

9-0884 

4-1802 
.  •-  1  18 

2O27 

6 

12-3199 

4  3'38 

• 

m 

2028 

7 

20-3795 

16-5795 

9 

12-7248 

4-2936 

1984 

16 

8-5988 

14-8755 

16       24-0894       3-3469 

2029 

4 

'3  "4794 

4-9223 

1985 

22,^ 

8-8928 

14-0038 

21       24-6009       2-5765 

2O30 

3* 

21-2842 

16-661  1 

4 

13  6306. 

4-2604 

1986 

42§ 

8-9923 

14-3012 

633     24-6187       28927 

84    449      9-4 

2031 

48§ 

21-3049 

16-6801 

47§ 

13-6580 

4-2754 

85    357 

8-8 

1987 

2I§ 

8-071  I 

16-9107 

24       23-0559 

5-1781 

2032 

6 

21-4126 

17-2123 

8 

13-8319 

4-7905 

1988 

4 

8-1990 

16-8614 

2033 

18 

10-5228 

16-0632 

M| 

2-8883 

5-0660 

1989 

7 

8-5924 

16-6162 

9* 

23-6350     5-0305 

2034 

27§ 

11-7203 

16-1668 

39§ 

4-0889 

5-0125 

85    343 

9'4 

I990 

7 

9-0509 

16-4321 

6f     24-1260      4-9688 

2035 

42§     14-0769 

17-3023 

4°§ 

•6-5/03 

5-8312 

85    349 

9'3 

1991 

1  1 

7-9326 

17-3114 

8      22-8201       5-5312 

2036 

4 

9-5210 

5-4565 

1992 

'9 

9-8591 

17-0697 

25       24-7413       5-7895 

2037 

4 

u-0433 

5-6660 

1993 

29^ 

7"5976 

18-6926 

25§     22-1413      67774 

2038 

6o§ 

18-9591 

I77I55 

55§ 

11-4663 

5-6096 

85    354 

8-0 

'994 

18 

9-1696 

20-1825 

'9      23'2773      8-6237 

2039 

16      20-9184 

18-0268 

«5§ 

13-4488 

5-6598 

'995 

1  1 

9-5267 

20-1450 

12          23-6331           8-6784 

2040 

5 

3-4080 

6-8799 

1996 

16 

9-7542 

21-4851 

17 

23-5091 

10-0338 

204! 

i 

5 

4-0582 

6-9321 

'997 

zog 

9-9536 

21-6931 

'9 

23-6467     10-2838 

2042 

6       11-6082 

17-6830 

9 

4-1720 

6-5266 

1998 

IO 

9-0130 

22-9613 

12 

22-4084     11-2669 

2043 

12          147567 

I7-9773 

'7 

7-3324 

6-4107 

1999 

20§ 

9-1173 

22-9970 

22 

22-5005    11-3273 

2044 

4 

7'43°3 

6-9446 

2OOO 

25§ 

9-3584 

22-4026 

24S 

22-8878    10-8154 

2045 

4* 

16-1753 

18-4939 

5 

8-8087 

6-7404 

2OOI 

49§ 

9-0155 

23-5374 

42§ 

22-2654  !  1  1-8253 

85    339      87 

2046 

4 

9-8367 

6-4231 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  229*'$  of  R.A.  at  Dee.  +  85°,  and  2X6S7  at  Dec.  +  86°. 

902 


GREENWICH  ASTKOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    85°. 


No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam.  i          x. 

\ 

y. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

* 

B.  D. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  20h  13™  to  2ih  om  —  contd. 

Centre    R.A.  2oh  3om  Dec.  +  85°              R.A.  2ih  o™  Dec.  +  86° 
Plate  4565.    1899,  July  19.          Plate  4632.    1899,    Aug.  21. 

R.A.  20h  13™  to  2ih  om  —  contd. 

Centre      R.A.  2oh  30™  Dec.  +  85°            R.A.  2ih  om  Dec.  +  86° 
Plate  4565.     1899,  July  19.         Plate  4632.     1899,  Aug.  21. 

m. 

a 

m. 

2047 

3* 

17-9112 

18-4138 

4 

10-5177 

6-4349 

2106 

5 

17-8460 

22-2355 

7 

10-9493 

10-2319 

2048 

.  4 

11-7059 

6*7046 

2107 

5 

1  1-1672 

10-8342 

2049 

3 

11-8382 

6-3055 

2108 

43§ 

18-1051 

22-0682 

4'§ 

1  1-1849 

10-0345 

85    35* 

9'3 

2050 

4t     I9-7756 

18-4571 

6 

12-3687 

6-2358 

2109 

4 

13-4919 

107654 

2051 

6      211426     18-6331 

8 

137505 

6'2333 

21  10 

IO 

10-2619 

22-4910 

1  1 

3-4647 

11-4713 

2052 

4 

2-9600 

7-5052 

21  II 

4* 

13-6586 

23-3118 

4* 

6-9396 

11-8459 

2053 

4*     10-4627     18-7693 

5 

3-1811 

2112 

4t 

17-8857 

23-3861 

5 

11-1376 

11-3643 

2054 

12       10-6538 

18-6784 

'7 

3-3582 

7-6409 

2113 

2I§ 

10-4044 

23-6659 

22§ 

37574 

12-6168 

85    34' 

9'5 

2055 

5 

3-5504 

7-3872 

21  14 

4* 

1  1-4601 

23-4096 

5 

47712 

12-2243 

2056 

37§     12-0977 

19-1661 

39§ 

4-8512 

7-9361 

85    344 

9'5 

2115 

'3 

13-4409 

23-6328 

13 

67632 

12-1908 

2057 

2oS      1  3  '  1  1  80 

18-6832 

23§ 

5-8004 

7-3235 

21  l6 

7 

13-5290 

23-5286 

9 

6-8389 

12-0757 

2058 

12           I3-332I 

187643 

'S§ 

6-0213 

7-3761 

2117 

7 

14-1676 

24-1  167 

'3 

7-5482 

12-5768 

2059 

10       14-8648 

18-6258 

13 

7-5255 

7-0399 

2118 

'3 

i5<2447 

24-0722 

2I§ 

8-6095 

12-3916 

2060 

4 

7-8909      7-9888 

21  19 

1  1 

17-8267 

24-2156 

'3 

11-1876 

12-1978 

2061 

4       16-1140 

I9-7543 

5 

8-9099      7-9970 

2I2O 

6 

20-4572 

24-4330 

7 

13-8228 

12-0749 

2062 

5 

9-3070 

7-1904 

2  121 

4* 

20-5126 

24-9007 

9 

13-9381 

12-5275 

2063 

2O§        17-2890 

19-5731 

10-0510 

7-6644 

2122 

3* 

13-2229 

24-6501 

6 

6-6799 

13-2271 

2064 

9 

18-7062 

19-5969 

10 

11-4586      7-5047 

2123 

9 

13-3229 

25-1028 

9 

6-8388 

13-6624 

2065 

22§ 

18-7146 

19-8874 

20§ 

11-5064      77932 

2124 

6 

13-8057 

24-6070 

10 

7-2526 

13-1074 

2066 

6 

18-9468  i  19-8268 

7 

11-7284      7-7020 

2125 

4 

7-8181 

'3'3394 

2067 

44§ 

19-2543   19-8731 

45§ 

12-0388       7-7087 

85    355 

9-1 

2126 

6 

7'9853 

2068 

6i§ 

IO-I47O     :    19-8075 

6i§ 

3-0003       8-8275 

85    340 

7'5 

2127 

3* 

15-2606 

248337 

4 

8-7242 

13-1462 

2069 

2I§ 

II-4963 

19-8463 

23§ 

4-3427       8-6907 

85    342 

9'5 

2128 

6* 

20-1713 

26-0887 

1  1 

137556 

2070 

I  I 

I  2  "  3  OQO 

2O-  IQQ7 

i  i. 

C'2  Cd.6           8"Q2  C7 

/ 

2071 

4 

13-6393 

77/ 

19-7965 

J  T 

9 

V     5  / 

6-4618     8-3616 

56§ 

2-3657 

12-6712 

85    339 

8-7 

2072 

5 

7-2944 

8-6457 

O7S 

22-6361 

203747 

85    359 

8-1 

2073 

20§ 

14-7161 

19-6541 

20§ 

7-5110 

8-0794 

O  ^Q 

13-4340 

25-4592 

85    347 

8-0 

2074 

13 

14-9930 

20-0045 

16 

7-8304     8-3900 

2075 

4 

7-8308      8-2987 

2076 

7 

15-4044 

2O'I  328 

9 

8-2541      8-4633 

r>                 h 

2077 

32§ 

16-5658 

20-027O 

3'§ 

9-3924     8-2093 

85    35° 

9'4 

rt.A.  2in  om  to  21"  47m 

2078 

5 

10-5853      8-1691 

Centre      R.A.  2ih  30"  Dec.  +  85°           R.A.  2ih  o™  Dec.  +  86' 

2079 
2080 

-  0   T 

18 

_  f 

18-1890 
18-2446 

20-4089 
20-1640 

i7§ 
6 

11-0510  J   8-3762 
11-0749  !   8-1257 

£      £             "         f 

Plate  4633.     1899,  Aug.  21.      Plate  4632.     1899,  Aug.  21. 

2O81 

IO 

19-3932 

20-5534 

"4§ 

12-2646 

»"3°49 

m. 

2082 

'9§ 

19-5186 

21-1069 

i6§     12-4613 

8-8966 

2129 

5     '    6-5428 

14-4014 

4 

14-3258 

I-9358 

2083 
2084 

18 
ii 

20-6315 
12-6096 

20-5727 
2I-O862 

i8§     13-4929 
16        5*6093 

8-2214 

9-7729 

2130 
2131 

7     ;    6-7646 

14-8533 

8 
5 

14-4848 
16-6997 

2-4106 

2-7711 

2085 

4 

13-2908 

20-4364 

4*  ;    6-2023 

9"°373 

2132 

5       10-1156 

14-2154 

5 

17-8914 

2-2127 

2086 

47§ 

13-7860 

21-2638 

47§       6-7980 

9-7962 

85    348 

9'3 

2'33 

3o§     10-2929 

14-5169 

4o§ 

18-0298 

2-5346 

84    482 

9'5 

2087 

Q  O 

8 

14-0445 

21-1485 

ii 

7-0400 

9-6495 

2134 

5       10-8185 

14-8891 

5 

18-5031 

2-9715 

2O88 
2089 

4t 

16-0708 

20-9J53 

4 
5 

7-3156 
9-0202 

97522 
9-1736 

2135 
2136 

20§        11-4747 
(l5*)     11-7360 

14-7990 
14-2204 

20 
2O 

19-1635       2-9725 
ig-eooo       2-4286 

2090 

6 

16-1515 

20-9670 

10 

9-1039 

9''955 

2137 

14          I4-3105 

14-1367 

18       22-0613  'i    2-6813 

2091 

4 

16-5179 

2I-4OO3 

5 

9-5251 

9-5786 

2138 

9       14-3688 

14-9843 

9     i  22-0083 

3-5292 

2092 
2093 

43§ 

22 

17-1519 
19-0897 

217954 
21-7648 

44§ 

20§ 

10-2052 

12-1212 

9-8865 
9-6059 

85    35' 
85    356 

9'3 
9'5 

2139 
2140 

28§     I4-5337 
5       14740° 

14-7701 
14-2389 

4'§ 

5* 

22"2OI  I 
22-4698 

3-3377 
2-8418 

84    490 

9'4 

2094 

7 

19-3011 

21-3704 

8 

I2-2808 

9-1870 

2141 

12           15-3865 

14-6072 

20 

23-0672 

3-2876 

2095 
2096 

9 

7 

19-7539 
12-2228 

2I-2600 
21-7804 

IO 
IO 

I2-7I42 
5-3I59 

9-0168 
10*51  19 

2142 
2143 

6     i'5'5929 
6-6344 

14-8274 
15-4219 

6 
9 

23-2441 
14-2843 

3-5331 
2-9578 

2097 

<•  <-t.n.Q 

2O§ 

12-7798 

21-6724 

20§ 

5-8548 

10-3316 

2144 

i8§ 

6-8196 

15-9593 

24§ 

H'3972 

2OgO 

2099 

6 

13-8729 

21-8561 

4 
7 

5^429 
6-9608 

10-3807 
10-3736 

2145 
2146 

4 

7-0547 
7-4625 

15-1702 

15-2058 

«5§ 

3* 

'47333 
'5''3Z4 

27613 
2-8518 

2IOO 

6 

77877 

10-6262 

2147 

7 

10-0205 

15-0144 

8 

17-6955 

2-9915 

2IOI 

5 

8-6389 

10-7718 

2148 

28§ 

10-1354 

I5-375I 

33§ 

s 

17-7611 

84    481 

9'4 

2IO2 

_   A 

15-5888 

22-4448 

7 

87394 

10-7358 

2149 

8 

10-6951 

15-2770 

9 

18-3293 

3-3404 

2IO3 
2IO4 
2105 

3T 
6 

5 

'5-9531 
16-8926 

17-4773 

22-5504 
22-552I 
22-3049 

6 

8. 
7 

9'"34 
10-0455 

10-5922 

'°7934 
10-6692 
10-3466 

2150 
2151 
2152 

5 
8 
16 

11-0275 

I  1-91  12 
12-3968 

15-9428 
15-9656 
15-0250 

6* 
16 
20 

18-5708 
19-4461 
20-0483 

4-0442 
4-1813 
3'3'44 

- 

Plate  4633.     No.  2136.     The  6m  image  falls  on  a  rtseau  line.     The  diameter 

given  is  that  of  tha  3m  image. 

i  rtseau  interval  represents  y«ry  nearly  5'  =  229<"5  of  R.A.  at  Dee.  +  85',  and  286*7  at  Dec.  +  86°. 

GREENWICH  ASTROGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    85°. 
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\o 

Diani 

I^Kiiii 

B.  D. 

No. 

1  'i  nil 

Tli  am                         f 

B.  D. 

!/• 

i.                  y. 

N*. 

Mag. 

X. 

»• 

Liiam.               x. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  2ih  om  to  2ih  47m—  contd. 

R.A.  2ih  om  to  2ih  47™  —  contd. 

Centre       R.A.  2ih  3o<n  Dee.  +85*              R.A.  2ih  o™  Dec.  +  86* 

Centre     R.A.  21*  30™  Dec.  +  85°           R.A.  2i>>  o">  Dec.  +  86° 

Plate  4633.     1899,  Aug.  21.         Plate  4632.     1899,  Aug.  21. 

Plate  4633.     1899,  Aug.  21.       Plate  4632.     1899,  Aug.  21. 

o 

ni. 

i 

m. 

2153 

1  1 

13-1247 

1  5-0230 

H 

20-7704 

3-4049 

2212 

5* 

16-3937 

18-0224 

5* 

23-6203 

6-8053 

2154 

6 

13-6205 

I5-9538 

6 

21-1410 

4-3930 

2213 

6 

16-6848 

18-8430 

5* 

23-8060 

7-6566 

2155 

5 

14-1918 

15-4863 

5 

217663 

4-0040 

2214 

4t 

17-1670 

18-8763 

5 

24-2804 

77518 

2156 

7 

14-3288 

15-3224 

7 

21-9244 

3-8586 

2215 

5 

7-0155 

19-6223 

5 

1  4-  1  1  69 

7-1722 

2157 

9 

15-6463 

1S'3°99 

8* 

23-2326 

4-0187 

2216 

? 

7-9703 

19-2302 

6 

15-1115 

6-9055 

2158 

6 

I7-5943 

15-841  1 

7* 

25-0991 

4-7981 

2217 

4 

b    .'  j^2 

19-9432 

4 

15-1992 

7^376 

2159 

'5 

17-6289 

15-8689 

28 

25-1264 

4-83I3 

2218 

5 

8-2899 

19-2188 

5 

15-4320 

6-9380 

2160 

8 

17-8377 

15-2968 

9* 

25-4079 

4-2915 

2219 

2O§           9'2IOO 

19-6803 

22§ 

16-2842 

7-5148 

2161 

5 

69345 

16-1853 

5 

14-4822 

375'5 

222O 

5        9'5244 

19-6504 

8 

16-6005 

7-5265 

2162 

6 

7-2890 

"6-5537 

8 

14-7858 

4-1663 

2221 

8 

9-6559 

19-3655 

8 

16-7666 

7-2603 

2163 
2164 

4* 
9 

7-8690 
8-9438 

16-8029 
16-8191 

4 

10 

T329' 
16-3924 

4-4883 
4-6441 

2222 
2223 

12 
12 

9-6764 
9-68I2 

'  9-4955] 
I9-4945J 

i8§ 

167733 

7'39'4 

2165 

26§ 

9-0388 

16-6846 

27§ 

16-5056 

4-5212 

2224 

10 

IO-Ol65 

19-9495 

12 

17-0503 

7-8862 

2166 

6 

9-1477 

16-8501 

6 

16-5906 

4-6998 

2225 

4t 

i  o-  1  68  1 

19-9608 

4 

17-2002 

7-9163 

2167 

9 

9'35°° 

16-2715 

12 

16-8661 

4-I536 

2226 

'4 

10-1792     19-2016 

15       17-3081 

7-1662 

2168 

5 

io'8oi  i 

16-2658 

6 

18-3031 

4-3375 

2227 

'4 

10-4752 

19-3602 

•Si 

17-5814 

7-3622 

2169 

5* 

10-8418 

16-0460 

6* 

18-3763 

4-1216 

2228 

6 

10-9893 

19-4922 

7 

18-0730 

7-559° 

2170 

6* 

12-4729 

16-4056 

6 

19-9478 

4-6906 

2229 

8 

11-2794     19-6745 

9 

I8-3374 

77775 

2171 

«7§ 

13-6732 

16-9163 

27 

21-0698 

5-3522 

2230 

8 

11-8533     19-1217 

ii 

18-9790 

7-3050 

2172 

28§ 

14-0500 

16-2074 

34§ 

21-5346 

47005 

84     489 

9'4 

2231 

7 

I2'l6o2 

19-4689 

10       19-2384 

7-6876 

2173 

12 

14-4043 

16-9760 

16 

21-7855 

5-5083 

2232 

4 

12-1745 

19-1449 

4       19-2942 

7-3671 

2174 

5 

14-4603 

16-0733 

7 

21-9605 

4'6'73 

2233 

1  1 

13-5666 

19-0238 

15 

20-6899 

7-4304 

"75 

6 

'+'9°35 

16-0155 

5 

22-4033 

4-6256 

2234 

6 

I7-0945 

19-1148 

5      24-1741 

7-9768 

2176 

4 

17-6341 

16-6976 

"35 

4 

17-6729 

19-4873 

217: 

10 

'7T424 

i6'633o 

12 

25-1412 

5-6038 

2236 

25§ 

7-0990 

20-9208 

*4§ 

14-0293 

8-4713 

8S      358 

9'5 

2178 

8 

17-9390 

16-8779 

9 

25-3034 

5-8718 

2237 

67§ 

8-4209 

20-0345 

7o§ 

I5-4558 

77643 

85    359 

8-1 

2179 

20§ 

7-3313 

177238 

'9§ 

14-6748 

5-330° 

2238 

24 

8-4825 

20-0263 

28 

15-5180 

7-7640 

2180 

4 

7-2643 

17-6471 

3* 

14-6164 

5-2448 

2239 

10 

8-8696 

20-0563 

10 

15-8977 

7-8448 

2181 

5 

7-6188 

17-7858 

5 

14-9530 

5-4285 

2240 

7 

8-9273 

20-0418 

6 

'5'9593 

7-8383 

2182 

4* 

773'5 

17-4527 

4* 

15-1117 

5-1  1  66 

2241 

4 

10-1604 

20-0143 

2183 

5 

7-8570 

17-5706 

5 

15-2172 

5-2468 

2242 

8 

10-1455 

20-5288 

8 

17-1008 

8-4782 

2184 

4 

7-8606  i  17-8323 

4* 

15-1878 

5-5116 

2243 

4 

I  1-1691 

20-5868 

4 

18-1083 

8-6708 

2185 

6 

8-2349    I7-9933 

6 

J5'5359       57'46 

2244 

4* 

II-6l29 

20-8177 

4* 

18-5210 

8-9564 

2186 

4 

8-3353    17-2661 

5 

15-7325       5-0055 

2245 

p 

5 

117163 

20-1812 

5 

18-7034 

8-3362 

2187 

25§ 

8-5323    17-6694 

25§ 

15-8/38       5433s 

85      360 

9'5 

2246 

4* 

12*5629 

20-5938 

4* 

19-4920 

8-8569 

2188 

4* 

9-81  14 

I77776 

5 

17-1276      57°52 

2247 

ft 

'3-4J38 

20-9485 

5* 

20-2890 

9-3180 

2189 

6 

10-6556 

17-1900 

8 

18-0413       52315 

2248 

6       137377 

20-1245 

7 

20-7140 

8-5427 

2190 

48§ 

12-3166 

17-0295 

495 

19-7109      5-2908 

85      36l 

9-o 

2249 

14       14-1197 

20-2350 

18 

2  I  -O8OO 

87026 

2191 

4* 

12-3204 

17-8260 

4 

19-6110      6-0797 

2250 

4*    14-2013 

20-5440 

6 

2I-I205 

9-0205 

2192 

9 

'2-35>3 

17-0908 

10 

'97355       5'3555 

2251 

10 

15-9303 

20-7088 

9 

22-8116 

9-4078 

2193 

4 

1  2-7006 

17-1185 

4 

20-0763      5-4297 

2252 

6 

16-3885 

20-1931 

2194 

5 

I3-5895 

I7"33i2 

4* 

20-9353       57544 

2253 

4* 

8-3630 

21-3583 

4* 

I  5-2207 

9-0693 

2195 

6 

I37°4I 

17-3075 

6 

21-0510      57460 

2254 

4 

9-4925 

21-0539 

5 

16-3872 

8-9128 

2196 

5 

16-6329 

17  3389 

2255 

16 

10-5366 

21-5374 

'7 

17-3583 

9-5303 

2197 

4 

17-1855 

17-0905 

2256 

5 

11-1530 

21*2942 

2198 

8 

17-2799 

17-2162 

8 

24-6056 

6-1224 

2257 

4t 

11-5925 

21-6562 

5 

18-3921 

97863 

2199 

12 

17-9436 

17-8544 

'4 

25-1816 

6-8389 

2258 

5 

12-3604 

21-7350 

5 

19-1433 

9-9635 

22OO 

5 

8-3094 

18-5214 

4* 

15-5408 

6-2489 

2259 

4 

14-6915 

21-9061 

5* 

21-4299 

10-4361 

22OI 

10 

9-8853 

18-9035 

13 

'7-0545 

6-8315 

2260 

4 

15-1289 

21-7662 

4* 

21-8821 

10-3488 

22O2 

4 

10-6589 

18-0245 

5 

'7-9344 

6-0617 

2261 

4 

16-4380 

2  I  -400  1 

4 

23-2240 

10-161  1 

2203 

4 

i  i-i  1  15 

18-7030 

6 

18-2974 

6-7910 

2262 

4       i6-5392 

21-6340 

5* 

23-2937 

10-4034 

22O4 

3* 

n'3357 

18-7190 

4 

18-5169 

6-8363 

2263 

8       16-6852 

21-5553 

7 

*3'45'3 

10-3480 

22O5 

6 

11-5496 

18-1680 

6 

18-8003 

6-3194 

2264 

8     |  17-3239    21-0650 

9 

24-1496 

9-9433 

2206 

5 

12-2618     18-3920 

6 

19-4792 

6-6343 

2265 

7       17-9406     21-3262 

6 

247295 

10-2824 

22O7 

4 

12-3135 

1  8-6868 

4 

19-4930 

6-9345 

2266 

8         7-5840    22-7555 

9 

14-2718 

I0"3555 

2208 

6 

12-3684 

18-9258 

6     119-5139 

7-1789 

2267 

9     <    8-7942    22-2189 

6 

I5-5437 

9-979° 

2209 

10 

12-4028 

18-8044 

10 

19-5647 

7-0598 

2268 

4        96455     22-0907 

4*     '6-3985 

9-9624 

2210 

7 

12-8063 

18-9700 

10 

19-9418 

7-2791 

2269 

3       10-5091 

22-1572 

4*  i  17-2503 

10-1414 

221  I 

4 

15-9740 

18-6522 

4 

23-1243 

7-3762 

2270 

15       11-1047 

22-3942 

i8§     17-8099 

10-4528 

Plate  4632.     Xos.  2222  and  2223.     Measured  as  one  mass. 

i  reseau  interval  repieseiits  very  nearly  5'  =  2291'5  of  R.A.  at  Dec.  +  85*,  and  286'7  at  Dec.  +  86°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +  85°. 


B.  D. 

B.  D. 

Diani. 

*•               v- 

X. 

V 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

V' 

»• 

No. 

Mag. 

R.A.  2ih  om  to  2ih  47m  —  contd. 

R.A.  2ih  47m  to  2ih  57m  —  contd. 

Centre       R.A.  2ih  30""  Dec.  +  85°            R.A.  2ih  o™  Dec.  +  86° 

Centre      R.A.  21"'  30'"  Dec.  +  85°           R.A.  22h  3om  Dec.  +  86° 

Plate  4633.     1899,  Aug.  21.         Plate  4632.     1899,  Aug.  21. 

Plate  4633.     1899,  Aug.  21.        Plate  4688.     1899,  Sept.  26. 

m. 

m. 

2271 

6       12-1452 

22-2246 

5 

18-8613 

10-4174 

2318 

4 

19-8449 

16-2269 

2272 

6       13-1704 

22-5658 

5 

19-8352 

10-8939 

2319 

5 

19-8825  '  16-7936 

2273 

7       13-6239 

22*0662 

6 

20-3508 

10-4568 

2320 

"§ 

18-5136     17-6256 

6t      3-7852 

6-3656 

2274 

ii       13-7382 

22-5757 

'3 

20-3973 

10-9750 

2321 

2I§ 

19-2722 

17-6450 

18         4-5221 

6-1846 

2275 

7       15-0520 

22-6454 

4 

21-6901 

'2163 

2322 

9       '97759 

17-8243 

6*      5-0553       6-2282 

2276 

u       16-6787 

22-5548 

'3 

23-3154 

'3355 

2323 

4      '9'8594 

17-5631 

2277 

16       17-2470 

22-8073 

20 

23-8457 

•6622 

2324 

5      18-8384 

18-0689 

2278 

8       17-5054 

22-6555 

6 

24-1215 

•5460 

2325 

8 

19-5362 

18-5716 

5t       5-0189      7-0116 

2279 

4* 

17-5070 

22-6306 

4* 

24-1277 

-5201 

2326 

4 

19-6707 

18-0667 

2280 

4* 

7-5612 

23'4i25 

5 

14-1626          "0048 

2327 

20§ 

18-0798 

I9-5352 

22         3-8636 

8-3200 

85      365 

9'S 

2281 

5 

7-8079 

23-1472 

6 

14-4409  I  0-7742 

2328 

6 

18-5546 

'9'5554 

2282 
2283 

4 
6 

8-7185 
10-0677 

23-8472 
23-1231 

5* 

15-2522   !      -5857 
16-6843   ;      -0404 

2329 
2330 

23§ 

'4§ 

19-2737 
19-2817 

19-621  1  \ 
19-6253] 

26§           5'°39° 

8-0930 

85      368 

9-5 

2284 

4* 

12-5941 

22-8255 

4* 

19-2327  i      -0754 

2331 

8     119-9658     19-3533 

4         5-6376      7-654+ 

2285 

13 

14-3588 

23-4230 

'3 

20-9006 

•8959 

2332 

43§     20-1268 

19-5852 

44§       5-8526 

7-8356 

85    37' 

8-5 

2286 

4* 

14-7420 

23-8461 

4* 

21-2264 

12-3669 

2333 

4      18-9805 

20-8663 

2287 

i6§ 

15-1882 

237356 

20 

21-6834 

12-3151 

2334 

39§     19-8888 

20-5782 

4i§       5-8818 

8-8577 

85    370 

9-0 

2288 

5 

'7-3333 

23-2757 

2335 

5       18-6135 

21-0732 

2289 

4 

17-3785 

23-3088 

2336 

u       19-7080 

21-4354 

6 

5-9286 

97319 

2290 

18 

17-4963 

23-8104 

'9 

23-9628 

12-6892 

2337 

4       18-6794 

22-7950 

2291 

5 

17-9425 

23-5366 

5* 

24-4463 

12-4733 

2338 

6      19-3646 

22-3494 

2292 

6 

10-0679 

24-0055 

6 

16-5706 

11-9165 

2339 

5       18-8855 

23-4936 

2293 

4* 

10-3208 

24-3826 

4* 

167734 

'2-3254 

2340 

5      18-1771 

24-5086 

2294 

4* 

11-8431. 

24-0609 

4* 

18-3236     12-2014 

2341 

5 

18-2329 

24-0120 

2295 

1  1 

13-9271 

24-7044 

20*2962 

1  3  '2024 

2296 

5 

14-1390 

T    /    7TT 

24-4149 

5 

20-5534 

12-8508 

8i§ 

25-C2Q2 

14-0660 

84    505 

8-0 

2297 

18 

14-6104 

24-8422 

18 

20-9685   ,13-3351 

57§     21-6875     '9''95i 

85    376 

8-5 

2298 

12 

14-6975 

24-0827 

14 

21-1514 

12-5951 

i59§  :  25-6894 

22-5839 

85    383 

$'« 

2299 

'3 

14-8327 

24-4938 

'4 

21-2331 

13-0193 

99§ 

25-4705 

85    384 

6-5 

2300 

4°§ 

I575I5 

24-4971 

42§ 

22-1432 

I3-I434 

85     364 

9'3 

6o§ 

18-3760 

25-9755 

85    367 

8-5 

2301 

6 
if. 

16-6295 

24-8741 

5* 

_  s 

22-9603 

13-6300 

2302 

I  U 

1  6*7083 

24-5872 

10 

23-1399 

1  3  "3641 

2303 

4 

17-5167 

24-5351 

6 

23-8861 

13-4096 

2304 

25§ 

8-1476 

25-2629 

23§     14-5034 

12-9126 

R.A.  2ih  57m  to  23*-  3m 

2305 
2306 
2307 

1  1 

4* 
6 

9-0590 
1  1*2396 
12-5217 

25-4142 

25-4200 
25-2833 

8 

4* 
7 

15-3886 
17-5488 
18-8394 

13-1819 

'3'47'9 
13-5021 

Centre     R.A.  22"  30™  Dec.  +  85*              R.A.  22^  3o°>  Dec.  -f-  86* 
Plate  4665.    1899,  Sept.  5.          Plate  4688.     1899,  Sept.  26. 

62§ 

267546 

97953 

85     370 

9-0 

2342 

6 

6-5098       14-2859 

4* 

6-5026 

2-2948 

o 

m 

47§ 

6-1837 

16-8091 

85    357 

8-8 

2343 

7 

6-6727       14-0651 

8 

6-6670 

2-0738 

58§ 

4-1876 

18-4149 

85.  354 

8-0 

2344 

7 

8-4704       14-3157 

f 

8-4641 

2-3231 

2345 

4 

8-5487       14-8490 

4* 

8-5411 

2-8550 

2346 

4* 

16-1646       14-4172 

4* 

16-1542 

2-4263 

R.A.  2  1*1  47m  to  2  1*1  om 

2347 

20 

16-9127       14-9558 

21 

16-9066 

2-9630 

84   512 

9-5 

2348 

12 

17-3059       14-9020 

16 

17-2985 

2-9072 

Centre     R.A.  21"  30™  Dec.  +  85'             R.A.  22"  30-"  Dec.  +  86' 

2349 

22           19-8224       14-3678 

Z9§ 

19-8158 

2-3757 

84    515 

9'S 

Plate  4633.    1899,  Aug.  21.        Plate  4688.     1899,  Sept.  26. 

235° 
2351 

10       18-8509     15-9195 
4*      7-6593  !  16-6419 

'5 

5* 

18-8431 

7-6517 

4-6477 

2308 
2309 

5 

18-9036 
I9-4973 

14-3195 

14-7488 

_           jr 

8t 

3-3018 

3-0728 

• 

m. 

2352 
2353 
2354 

7 

28§ 

4* 

10-8907 
137601 
I5-I7I6 

'6-5538 
16-6942 
16-6278 

10 

34* 

10-8857 
13-7522 
15-1648 

4-5618 
4-6997 

84    510 

9-2 

2310 
2311 

5 

20-05  17 
21-2906 

'43635 
14-9908 

2355 
2356 

4* 
4* 

18-7509 
21-6206 

16-2291 
16-3476 

4* 
4* 

'8-743' 
21-6105 

4'3563 

2312 

1  1 

21-4772     14-4534 

5*  ,    5-8161       2-5300 

2357 

12 

7-8797 

17-0150 

14         7-8749 

5-0210 

23'3 
23H 
2315 
2316 
2317 

5 

6 

'5§ 
5 

18-5247 
197144 
18-2464 
19-3403 
197326 

•i  30/3 
15-6865 
16-521  1 
16  9580 
16-4730 

12 

4-4098 

5-5061 

2359 
2360 

2361 

2362 

4 
5 

'I* 

26§ 

9-7740 
16-6167 
17-6195 
19-0040 
6-6307 

17-2043 
17-4799 
17-3662 
17-8951 
18-8412 

5 

7t 

19 
6 

27§ 

9-7663 
16-6073 
17-6102 
18-9978 
6-6260 

5-2100 
5-4860 

5-3739 
5-8984 
6-8462 

85    391 

85    375 

9'4 
9  '4 

Plate  4688.     Nos.  2329  and  2330.     Measured  as  one  mass. 

i  rixeau  interval  represents  very  nearly  5'  =  229-5  of  K-A.  at  Dec.  +  15",  and  286'  7  at  Dec.  +  86°. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

Diam. 

X. 

»• 

No. 

Diam. 

z. 

y. 

Diam. 

X. 

V. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  2ih  57™  to 

23h  3m  —  contd. 

R.A.  23h  3m  to  23h  13™ 

Centre      R.A.  22*  30"  Dec.  +  85*           R.A.  22h  30™  Dec.  +  86' 

Centre      R.A.  23h  30™  Dec.  +  85*             R.A   22h  30™  Dec.  +  86* 

Plate  4665.    1899,  Sept.  5.        Plate  4688.     1899,  Sept.  26. 

Plate  5082.    1900,  Sept.  6.         Plate  4688.     1899,  Sept.  26. 

ni. 

m. 

2363 

2O 

7-8520 

18-6453 

22$ 

7-8476 

6-6518 

85    377      9'5 

2408 

!4 

7-8503       H7325 

9      23-3565 

3-1142 

84°    522 

9-4 

2364 

4 

7-9534 

18-0574 

4* 

7-9465 

6-0648 

2409 

2O 

9-3300       15-3581 

13*  ;  24-6296 

4-0954 

2365 

4 

9'79H 

18-5542 

4* 

97855 

6-5578 

2410 

62§ 

8-2993       16-5241 

58§     23-3335 

4-9580 

84     523 

8-4 

2366 

9 

10-6122 

18-3686 

9 

106064      6-3740 

2411 

7        9-1613     17-0482 

5*    24-0302 

5-6890 

2367 

7 

11-9798 

18-9507 

9 

11-9740       6-9568 

2412 

3i§       8-7440    18-6440 

3o§     23-2228      7-1240 

85    394 

9-4 

2368 

7 

12-9510 

18-5044 

9 

12-9440      6-5137 

24'3 

2i§       9-3443     18-3034 

23 

23-8898 

6-9460 

85    395 

9'4 

2369 

6       18-5712 

18-3671 

6 

18-5640       6-3747 

2414 

19        8-4727     19-5996 

15       227174      7-9778 

2370 

3*     18-9184 

I8-5355 

4* 

18-9089       6-5419 

2415 

7        9-5173     197906 

4* 

23-6752       8-4302 

2371 

20 

6-5596 

19-1206 

»9§ 

6-5538       7-1265 

85    373 

9'4 

2416 

8        8-3342     20-8568 

6 

22-2597       9-1590 

2372 

16 

6-9207 

19-9875 

'9§ 

6-9150       7-9940 

2417 

5         8-8432    20-8992 

2373 

45§ 

7-2621 

19-0458 

49:5 

7-2575       7-0525 

85    3/6 

8-5 

2418 

7        9-4882    21-9768' 

5 

23-0890     10-5365 

*374 

22§ 

9-4187 

19-9327 

26^ 

9-4107       7-9368 

85    380 

9'5 

2419 

IO            9-3766    !  22-0560 

9      22-9613     10-5854 

2375 

4 

12-5705 

19-4848 

4 

12-5642       7-4906 

2376 

3* 

17-9110 

19-5265 

3* 

17-9026       7-5354 

54§     25-4683      9-2609 

85    398 

8-5 

2377 

10 

18-5513 

19-4168 

10 

18-5452       7-4245 

iQ7§ 

25-6752     137244 

85    399 

7-5 

*378 

6 

6-1683 

20-7519 

7 

6-1601       87563 

2379 

8 

77279 

20-4206 

9 

7-7205      8-4265 

2380 
2381 

3* 

8-4309 
10-6205 

20-0943 
20-8801 

7 
3* 

8-4249      8-1009 
10-6124      8-8870 

R.A.  23h  i3m  to  oh  om 

2382 

4* 

18-6710 

20-8957 

4* 

18-6624      8-9031 

Centre          R.A.  23h  30™  Dec.  +  85°           R.  A.  o>>  om  Dec.  +  86° 

2383 
2384 

o 

4* 
25§ 

21-3530 
8-1683 

r,        f 

20-9329 
21-9356 

4* 

26.^ 

21-3439 
8-1622 

h'9440 
9"94'  7 

85    378 

9'4 

Plate  5082      1900,  Sept.  6.         Plate  5159.     1900,  Oct.  14. 

2385 

12              8-3014 

21-7484 

1  1 

8-3564 

9-7548 

85    379 

9'5 

m. 

2386 

6    ;  9-8869 

20-9958 

6 

9-8796 

9-0015 

2420 

8       15-8944 

14-4988 

8 

8-0980 

27438 

2387 

4* 

10-1606 

21-8596 

5* 

10-1542 

9-8671 

2421 

22§        167945 

14-1194 

24 

8-9393 

2-2503 

2388 

Ji| 

10-1788 

21-8412 

38§ 

10-1716 

9-8480 

85    382 

9'4 

2422 

17 

I778I7 

14-0545 

'5 

9-9111 

2-0555 

2389 

I  2  6jj 

1  2  'Oo6o 

21-2748 

'29§ 

11-9983 

9-2838 

85    383 

5-0 

2423 

4 

17-8286 

14-2701 

2390 

10 

15-4095 

21-4334 

»4 

15-4015 

9-4409 

2424 

8 

20-5228 

147270 

4 

127171 

2-3672 

2391 

4* 

17-5230 

21-3409 

3* 

I7-5I53 

9-3486 

2425 

8 

12-6653 

157150 

7 

5-0568 

4-3699 

2392 

3* 

9-3017 

22-4750 

4* 

9-2960 

10-4841 

2426 

7 

18-1426 

15-3230 

8 

10-4348 

3-2671 

*393 

13        97816 

22-1547 

'5 

9'7755 

10-1624 

85    381 

9'5 

2427 

4 

20-8098 

15-0795 

4* 

13-0463 

2-6810 

2394 

4 

10-4247 

22-4539 

7 

10-4175 

10-4589 

2428 

22§ 

10-2349 

16-1495 

29 

27018 

5-1172 

2395 

4* 

II-3072 

22-6106 

A* 

T 

11-2987 

10-6180 

2429 

»4 

11-6838 

16-8970 

17 

4-2382 

5-6701 

84    53i 

9'5 

2396 

8o§ 

12-1499 

22-6425 

8i§ 

12-1403 

10-6508 

85    384 

6-5 

2430 

5 

'3-4525 

16-3641 

2397 

6 

157970 

22-9518 

6 

15-7896     10-9592 

85    388 

9'5 

2431 

7 

15-8534 

16-7619 

7 

8-3527 

4-9943 

2398 

12 

7*0640    . 

23-0108 

12 

7-0570     11-0168 

2432 

22§ 

16-3682 

16-3702 

22 

8-8100 

4-5359 

84    537 

9'5 

2399 

5 

8-2294 

23-3298 

7 

8-2216 

11-3364 

2433 

4 

16-7008 

16-0792 

4 

9-1047 

4-2060 

2400 

12       i3'5552 

23-9148 

13 

13-5472     11-9235 

2434 

ii 

18-6371 

I6-3475 

9 

11-0567 

4-2186 

2401 

8       14-1603 

23-5462 

6 

14-1525     11-5552 

2435 

5 

19-0108 

16-7662 

4 

1  1-4822 

4-5856 

2402 

ii       14-1910 

23-6961 

1  1 

14-1822     11-7042 

2436 

6 

19-9480 

16-0140 

6 

12-3129 

37178 

2403 

9        8-3481  : 

24-0862 

IO 

8-3404    12-0935 

2437 

12 

20-4972 

16-4947 

8 

12-9198 

4-1239 

2404 

2g§       6*2902  , 

25-4031 

24§ 

6-2856     13-4101 

85    369 

9'3 

2438 

6 

20-5390 

16-6575 

7 

12-9825 

4-2810 

2405 

5*      6-3506 

257388 

8 

6-3463     137461 

2439 

9 

21-0323 

16-1648 

6 

13-4084 

37268 

2406 

14       12-6327 

25-5181 

15 

12-6260    13-5258 

85    385 

9'5 

2440 

7 

21-0433 

i6-4455 

7 

13-4560 

4-0043 

2407 

5*     18-8915 

25-5834 

5* 

18-8820 

13-5906 

2441 

ii 

10-8298 

17-0560 

9 

3-4II3 

5-9392 

2442 

8 

11-4194 

17-8961 

6 

4-1051 

6-6951 

68§ 

9-6265 

1-0989 

84    5°5 

8-0 

2443 

18 

12-6658 

177280 

15 

5-3i8i 

6-3667 

58§     23-3410 

16-9527 

84   523 

8-4 

2444 

6 

14-5597 

17-8902 

6 

7-2186 

6-2812 

43§       5-8582 

19-8278 

85    37i 

8-5 

2445 

i7 

16-1127 

17-3199 

15 

8-6819 

5'5'Z4 

40§ 

5-8884 

20-8517 

8>    37o 

9-0 

2446 

5 

17-8899 

17-0808 

4* 

10-4145 

5-0433 

50$ 

25^777 

21-2533 

85    398 

8-5 

2447 

15 

1  1-0607 

18-8530 

18 

3-873I 

7-6903 

i8§ 

25-6870 

25-7178 

8>    399 

7'5 

2448 

8       15-1964     18-8926 

8 

7-9770 

7-1902 

63§ 

5-8306 

26-4558 

85    367 

8-5 

2449 

5       >5-2943     18-4766 

5 

8-0223 

67666 

34i5 

12-8666 

26-7586 

85    386 

9'° 

2450 

24§     15-8192     18-3877 

25§ 

8-5295 

6-6088 

85    405 

9'5 

2451 

4      l6'5793     18-4219 

4* 

9-2880 

6-5433 

2452 

20      16-8631     18-3809 

20§ 

9^643 

6-4662 

2453 

62§     19-0824 

18-3839 

64$ 

11-7641 

6-1796 

85    406 

8-8 

2454 

3o§  ;  19-654° 

187235 

34§ 

12-3761 

6-4416 

85    408 

9'5 

2455 

5 

20-0490 

18-6465 

5 

127549 

6-3148 

I  rteeav.  interval  represents  very  nearly  5'  =  229«'5  of  R.A.  at  Dec.  +  85',  and  286«7  at  Dec.  +  86*. 
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GREENWICH  ASTROGUAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE    +    85°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

z. 

!/• 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

X. 

V- 

Diam.            z. 

y. 

• 

No. 

Mag. 

No.             Mag. 

R.A.  23"  13™  to  oh  om  —  contd. 

R.A.  23h  i3m  to  oh  om  —  contd. 

Centre      R.A.  23>>  30"  Dec.  -f  85*              R.A.  oh  om  Dec.  +  86* 

Centre     R.A.  Z3h  3om  Dec.  +  85"               R.A.  ol>  om  Dec.  +  86* 

Plate  5082.     1900,  Sept.  6.        Plate  5159.    1900,001.14. 

Plate  5082.    1900,  Sept.  6.           Plate  5159.    1000,  Oct.  14. 

m. 

•                    m- 

2456 

5 

21-1207 

18-4467 

3* 

13-7886 

S'9779 

2477 

I  1 

19-3084 

22-9490 

9      12-5812 

10-6762 

2457 

5 

21-1349 

18-1647 

5 

13-7722 

5-6951 

2478 

4 

19-7096 

22-3215 

3*     12-8984 

9-9979 

2458 

4 

11-7244 

19-2394 

4* 

4-5855 

7^859 

2479 

8 

13-0873 

23-5480 

6        6-4917 

12-0830 

2459 

77§ 

13-1282 

19-4682 

6-0030 

8-0315 

85     400 

8-0 

2480 

4°§ 

13-6377 

23-2248 

36§       6-9978 

11-6883 

85     402         9-3 

2460 

20 

13-3849 

19-1062 

21 

6-2097 

7^377 

2481 

4 

14-7073 

23-8496 

4        8'i394 

12*1699 

2461 

5 

17-2831 

19-7566 

4* 

1  0*1  600 

7-7747 

2482 

4 

15-61  12 

23-3820 

3*      8-9773 

11-5912 

2462 
*463 

12 

7 

19-2984 

19-4361 

19-8938 
19-1556 

9 
6 

12*1740 
12-2173 

7-6485 
6-9000 

2483 
2484 

5 
7 

I6-7I59 

19-7829 

23-6644 
23-0840 

5       10-1089 
6       13-0735 

11-7243 
107460 

2464 

'4 

10-1197 

20-0408 

13 

3-0957 

8-9908 

2485 

7 

19-9108 

23-0408 

6*    13-1922 

10-6856 

2465 

9 

10-2700 

20-8369 

2486 

6* 

20-3626 

23-5980 

4*     13-7116 

11-1861 

2466 

48§ 

11-4613 

20-1357 

49§ 

4-4382 

8-9078 

85      398 

8-5 

2487 

8 

IO-49I5 

247825 

6        4*0833 

13-6431 

2467 

8 

1  5-5405 

20-4618 

7 

8-5240 

8-7019 

2488 

6 

12-3406 

24-4359 

4        5-8708 

13-0583 

2468 
2469 

5 
4 

16-8986 
18-7001 

20-4252 
20-3859 

4* 
3* 

9-8639 
11-6488 

8-4899 
8-2144 

2489 
2490 

IOO§ 

10 

I2-8O27 
I6-8801 

24-3972 
24-9244 

io2§       6-3225 
7       10-4346 

12-9605 
12-9523 

85    399      7'5 

2470 

20§ 

19-4540 

20-8574 

20§ 

12*4563 

8*5848 

2491 

45§ 

20-2420 

24-1417 

4i§     13-6652 

11-7370 

85    411       9-3 

2471 

5* 

20-8560 

20-0337 

6 

137357 

7-5826 

2492 

20 

15-6243 

25-2413 

19        9-2301 

13-4299 

2472 
2473 

93§ 

20 

14-1014 
20-0627 

21-4851 
21-5256 

95§ 

13*1462 

9-9033 
9-1669 

85     403 

7-8 

2493 

5 

16-2196 

25-3958 

+*      9-8439 

13-5064 

2474 

1  1 

10-5728 

22-41  I  I 

8 

3-8553 

1  1-2825 

78§       8-5079 

I-I574 

84    536       8-2 

2475 
2476 

8 
15 

14-1442 

15-1002 

22-2793 
22-0698 

6 
8 

7*3777 
8-2979 

10-6858 
I0'354i 

89§ 

I3-50I3 

26-0581 

85    401       8-0 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  229»'5  of  R.A.  at  Dec.  +  85',  and  286"7  at  Dec.  +  86*. 
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ZONE  +  86°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

V- 

Diam. 

X. 

K 

No. 

Diam. 

X. 

». 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  oh  om  to  oh  45m 

R.A.  oh  om  to  oh  45m  —  contd. 

Centra       R.A.  o*  om  Dec.  +  86*               R.A.  oh  45™  Dec.  +  87° 

Centre       R.A.  oh  om  Dec.  +  86°              R.A.  oh  45™  Dec.  +  87° 

Plate  5159-     1900,  Oct.  14.         Plate  5312.     1900,  Dec.  17. 

Plate  5159.     1900,  Oct.  14.        Plate  5312.     1900,  Dec.  17. 

m. 

e 

m. 

I 

9 

14-2108 

14*0727 

6* 

4-7949 

2-9758 

49 

33§ 

157734 

23-5943 

27§ 

8*1904 

12-0045 

86        2 

9*2 

2 

16 

20-6683 

14-2195 

13 

11-1540 

1-8528 

50 

3°§ 

17-3027 

23-9353 

23§ 

9755s 

12-0380 

86        3 

9'5 

3 

1  1 

22-6745 

14*4027 

7 

1-6356 

51 

7 

17-3896 

23*5161 

6 

9-7588 

11-6099 

4 

43§ 

15-9118 

I5-3756 

38§ 

6-7151 

3-9181 

85        3 

8-8 

52 

13 

19-9175 

23-1742 

12 

12-1710 

10-7772 

5 

5 

16-9745 

15-2679 

3* 

7-7345 

3-6048 

53 

7* 

20-1099 

23-3463 

6 

12*3909 

10-9095 

6 

9 

19-9023 

15-9048 

8 

10-7318 

3-6544 

54 

9 

21-1  180 

23-3759 

9 

13*3891 

107406 

7 

+* 

22-2319 

157548 

4* 

12*9875 

3-0527 

55 

H 

21-4598 

23-3587 

ii 

137172 

10-6574 

86      10 

9'5 

8 

14-4493 

16-7243 

5«S 

5-545I 

5-5261 

85  412 

9-0 

56 

5 

21-5585 

23*0943 

6 

137633 

10-3774 

9 

8 

14*6629 

16-6523 

57 

17 

15-1253 

24*2350 

12 

7-6794 

12-7599 

10 

62§ 

15*7624 

16-0163 

48-5 

6-6931 

4-5754 

85             2 

8'9 

58 

ii 

17-4797 

24-3948 

8 

10-0208 

12-4546 

ii 

8 

16-7359 

16-5253 

6 

77494 

4-8847 

59 

7* 

18-5487 

24-6253 

4 

II-II47 

12-4704 

12 

6 

17-5354 

16-8742 

5* 

8-6013       5-0668 

60 

13 

21-1188 

24-4266 

9 

13-5933 

117734 

13 

36§ 

19-3562 

16-1345 

10-2428       3-9858 

85       10 

9-0 

61 

39§ 

15-4730 

25-1949 

28§ 

8-2099 

13-6330 

86        i 

9'4 

'4 

7 

19-9838 

16*041  8 

6 

10-8393       3-7745 

62 

7 

16-9248 

25-7167 

5 

9-7346 

13-8613 

15 

4 

20-8814 

16-2096 

16 

5 

20-9405 

16-4851 

4* 

1  1-8624 

4-0182 

9i§ 

3-8856 

4-8703 

85    409       8*0 

17 

14 

21-9530   16-5443 

1  1 

12-8696       3-8786 

59§ 

5-2070 

8-5867 

86    347       8*6 

1  8 

1  1 

22-4503 

16-3078 

8 

13-3092 

3-5522 

I20§ 

1-0858 

13-2383 

86    344 

6-0 

»9 

8 

14-3179 

17-3644 

7 

5-5420 

6-1785 

46§ 

25-4113 

20-8730 

86      18 

9-0 

20 

7 

17-4422 

17-5760 

6 

8-6479 

57762 

io6§ 

24-3872 

22-6325 

86      17 

7'5 

21 

5 

18-6681 

17-0168 

3* 

9-7368 

4-9858 

6o§ 

22-2618 

24-1467 

86      14 

8-8 

22 

1  1 

19*1607 

17-0103 

ii 

10-2221 

4-8848 

23 

12 

20-0705 

17-9558 

1  1 

I  1*2985 

5'6329 

24 

29§ 

17-7844 

18-1  150 

27§ 

9-0885 

6-2355 

86        4 

9'5 

,                    , 

25 

9* 

19-0019 

18-8349 

1  1 

10-4235 

6-7050 

R.A.  o    45m  to  i    30™ 

26 

20-2042 

18-2477 

27§ 

11-4869 

5-8926 

86        8 

9'5 

C«ntra      R.A.  ih  30™  Dec.  +  86°             R.A.  oh  45"  Dec.  +  S7° 

27 

7 

22-1471 

18-0445 

8 

I    -J  '  "I    ^    I    1 

"i  *3  I  17 

/ 

28 

8 

22-2387 

18-7951 

6* 

13-5903 

6-0307 

Plate  5835.     1901,  Nov.  z.       'Plate  5312.    1900,  Dec.  17. 

29 

19 

22-5643 

18-3906 

<4 

13-8301 

3-5701 

86      12 

9'5 

o 

m. 

30 

i/ 

14-4363 

19*9938 

6*1734 

87354 

63 

4 

14-8618 

2-6755 

31 

8 

17-2515 

19-4969 

5 

8-8357 

7-6970 

64 

15 

7-4714 

14-3462 

20 

16-6707 

2-0128 

3» 

24§ 

17-9331 

19-2423 

'9§ 

9^549 

7'3'  19 

86        5 

9'5 

65 

12 

8*2760 

I4'3I27 

ii 

17-4678 

2-1312 

33 

4 

18-1760 

19*2121 

3 

9-6890 

•7-2360 

66 

4 

13-8424    14-9550 

5* 

22-8154 

3-8141 

34 

8 

19-0767 

19-3257 

8 

10-5913 

7-1705 

67 

8         7-3846     16-4406 

12 

16-1893 

4'°543 

35 

'4 

19-1703 

19-2861 

1  1 

10-6779 

7-H37 

68 

17     .    8-2629 

17-1564 

21 

16-9183 

4-9208 

85         22 

9'5 

36 

5 

20-8562 

19-2253 

69 

17 

8-2347 

16-8463 

2O 

16-9483 

4-6116 

37 

57§ 

20-9973 

19-2139 

43§ 

12-4529 

6*6839 

86        9 

8-6 

70 

12 

10-9318 

15-9645 

19 

197644 

4-2555 

38 

22-2881 

19-2101 

27§ 

I37I96 

6-4276 

86      ii 

9'5 

12 

11-1769 

16-4546 

19 

19-9116 

4-7839 

39 

'9§ 

H-5333 

20-8200 

17 

6-4310 

9-5255 

72 

3* 

11-6852 

16-4187 

4 

20-4178 

4-8494 

40 

8 

16-4176 

20-8918 

7 

8-2916 

9-2267 

73 

3* 

12*2510 

16*0596 

5 

2  1  "04  1  3 

4-5963 

41 

27§ 

207242 

20-4588 

'9 

12-4295 

7-9575 

74 

7 

9-1842 

18-0193 

18 

17-6598 

5-9423 

42 

7 

21-7930 

20-2836 

7 

1  3  '4444 

7-5756 

75 

9 

13-0658 

16-6506 

21 

21-7286 

5-3322 

85         29 

9'5 

43 

10 

18-9505 

21-5352 

10 

10*9008 

9-3627 

76 

3 

14-9493 

67014 

44 

6 

19-9073 

21-7433 

5 

11-8808 

9-3776 

77 

3 

16-1453 

6*7064 

45 

7 

19-9278 

21-5173 

6 

11*8574 

9'»534 

'9 

7-7620 

18-5273 

24§ 

16-1677 

6-1739 

86      15 

9'5 

46 

18 

14-9173 

22-0175 

17 

7-0423 

10-6256 

79 

4 

8-1201 

19*1043 

8 

16-4095 

6-8057 

47 

1  1 

14-8106 

23-1968 

ii 

7-1689 

11-8038 

80 

8 

7-5610 

19-5255 

ii 

15-7795 

7-1151 

48 

1  1 

15-6610 

23-4916 

9 

8-0603 

11-9248 

81 

23 

8-9280 

19-5989 

25§ 

17-1088 

7-4453 

86      18 

9-0 

i  rfseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  286»7  of  R.A.  at  Dec.  +  86°,  and  3828'i  at  Dee.  +  87°. 
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GREENWICH  ASTKOGUAPHIC  CATALOGUK,  1900. 
Z  O  N  E    +    86°. 


B.  D. 

1  li  -i  n  i 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X, 

y- 

JJlttUl. 

No. 

Mag. 

R.A.  oh  45m  to  ih  30™  —  contd. 

R.A.  ih  30"'  to  2h  15™  —  contd. 

Centre       R.A.  ih  30™  Dec.  +  86*              R.A.  oh  45™  Dec.  -f  87° 

Centre        R.A.  ih  30™  Dec.  +  86'            R.A.  2h  15'"  Dec.  +  87° 

Plate  5835.     1901,  Nov.  2.        Plate  5312.     1900,  Dec.  17. 

Plate  5835.    1901,  Nov.  2.        Plate  5852.     1900,  Nov.  22. 

82 

21 

9-8182 

19-1669 

24§ 

18-0650 

7-1890 

86°     20 

m. 
9'5 

127 

5 

8-0690 

8-691  1 

O 

m. 

83 

37§ 

10-5113 

18-9548 

42§ 

187871 

7-1135 

86      21 

•  8-8 

128 

4 

8-4700 

8-2938 

84 

4* 

"•'533 

197321 

5 

19-2703 

7-9975 

I29 

4* 

17-7404 

20-0300 

7 

9-5229 

8-1484 

85 

4 

11-0733 

18-9843 

IO 

'9'3333 

7-2456 

130 

10 

18-1600 

20-3159 

'5 

9-9870 

O  £ 

8'3442 

86 

5 

117210 

19-3370 

'4 

19-9041 

77146 

'31 

8 

21-6913 

20-9945 

'5 

13-5865 

8-3152 

o  £. 

87 

18 

12-8113 

18-6298 

30§ 

21-1082 

7-2254 

86      23 

9'5 

132 

4* 

I4-555' 

20-3041 

7* 

6-4511 

9-0386 

88 

20 

8-2911 

20-8006 

22§ 

16-2568 

8-5049 

86      16 

95 

'33 

6 

I573I7 

21-4099 

7 

7-8227 

9-8929 

89 
9° 

4 

5 

10-6825 
1  1  -0608 

19-8593 
20-6236 

I 

187834 
19-0085 

8-0328 
8-8553 

'34 
'35 

'7 

21-2657 

22-4954 

4 

22§ 

10-6909 
13-4612 

9-0875 
9-8734 

86      35 

9'5 

91 

5 

15-1649 

9-9258 

,36 

7 

13-9546 

9-0930 

92 
93 
94 

66§ 

9 
4 

8-6402 
8-4345 
8-433' 

21-6144 
22-9477 
22-6302 

78§ 

12 

8 

16-4468 
15-9925 
16-0503 

9-3722 
10-6439 
10-3292 

86      17 

7'5 

'37 
138 
'39 

4* 
16 

'3 

177094 
18-1982 
20-2319 

22-7182 
22-5556 
23-0958 

7 

«§ 
2O 

lO'Ol  83 

10-4647 
12-5656 

10-7871 
10-5320 
10-6639 

86      28 

9'5 

95 

5 

20-5610 

10-2899 

140 

4* 

16-3199 

24-0650 

8 

8-9208 

12-3790 

96 

39§ 

7-2464 

23-8217 

14-6591 

'i'2743 

86      14 

8-8 

'4' 

4* 

17-5961 

24-8153 

8 

10-3183 

12-8676 

97 

21 

9-9349 

23-9487 

22§ 

17-2768 

1  1-9058 

86      19 

9'5 

142 

7 

18-5094 

24-4003 

10 

11-1330 

12-2789 

98 

4 

177008 

11-9703 

'43 

38§ 

19-6765 

25-1495 

4°§ 

12-4249 

127857 

86      32 

9'3 

99 

7 

10-2460 

24-9670 

'5 

17-3900 

12-9673 

'44 

IO 

16-5099 

24-9883 

'7 

9-2897 

13-2507 

100 

7 

7-0060 

25-9035 

'5 

14-0293 

13-2754 

86      13 

9'5 

'45 

6 

10-31  1  1 

13-2179 

IOI 

4* 

10-2459 

25-5070 

6 

17-2876 

13-4950 

146 

4* 

18-1127 

25-1316 

7 

10-8901 

'3-0758 

IO2 

10 

10-9730 

257332 

'5 

17-9595 

13-8566 

'47 

4* 

19-4163 

25-4702 

9 

12-2329 

I3-I493 

103 

'5 

13-8777 

25-0165 

16 

20-9468 

13-7008 

148 

35§ 

19-4103 

25-9368 

4'§ 

12-3187 

13-6098 

86      31 

9'3 

I  A  O 

i  % 

19-81  18 

2  5-  5^.24 

IQ 

12-63  <»7 

13-1444 

8.  „/;  . 

o£        _  - 

8  -8 

•49 

1  j 

7 

J  J  1 

J       TTT 

3'§ 

24-3127 

420  1 
8-9086 

oO         2  5 

86      27 

o 

9'3 

48g 

87166 

2-OO65 

85     .38 

9-0 

32§ 

1-5320 

17-4977 

85      10 

9-0 

59§ 

2-2208 

8-5I38 

86      21 

8-8 

43§ 

4-2105 

197302 

86       9 

8-6 

46§ 

23-9803 

21-7617 

86      38 

9-0 

34 

1-0288 

25-7601 

86        2 

9-2 

65! 

25-0080 

227632 

86      39 

8-6 

27 

25-3000 

24-8604 

86     41 

9-2 

R.A.  ih  30™  to  2h  ism 

»-/                                   \j 

R.A.  2h  15™  to  3h  om 

Centre       R.A.  ih  30°"  Dec.  +  86"              R.A.  2h  15™  Dec.  +  87° 

Plate  5835.     1901,  Nov.  2.        Plate  5852.     1900,  Nov.  22. 

Centre       R.A.  3h  om  Dec.  +  86°                R.A.  2h  15™  Dec.  +  87° 

Plate  6397.  1904,  Nov.  20.        Plate  5852.    1900,  Nov.  22. 

O 

m. 

104 

5*    23-2147 

15-3718 

6 

13-9783 

2-5042 

0 

m. 

'°5 

16 

15-4722 

15-3318 

28 

6-3752 

3-9863 

85      34 

9-5 

I50 

'3 

8-6794 

14-9748 

35§ 

18-1076 

27764 

85      47 

9'5 

106 

7 

20-0590 

15-4818 

9 

10-8998 

3-2318 

'5' 

4* 

10-0639 

I4-3734 

6* 

19-5829 

2-4640 

107 

4* 

21-8555 

16-3240 

6 

12-8297 

37048 

152 

5 

16-8074 

3-3OO6 

1  08 

'3 

22-4211 

16-4532 

22 

13-4090 

37204 

'53 

4* 

9-0410 

15-7817 

6 

18-2927 

3-6368 

109 

7 

22-5410 

16-0388 

7 

13-4471 

3-2933 

'54 

5* 

5-4480 

17-8382 

'5 

14-3676 

4-940I 

I  IO 

8 

20-1745 

17-1918 

'3 

"•3504 

4-8856 

'55 

4* 

5-9885 

16-9033 

'5 

15-0807 

4-I286 

II  I 

20§ 

20-7911 

17-1850 

29§ 

"'9543 

47567 

86      34 

9-5 

156 

6 

15-8397 

4^753 

I  12 

7* 

21-4776 

17-5417 

8 

12-6980 

4-9745 

'57 

6 

11-5524 

16-3578 

16 

20-6437 

47065 

"3 

2I§ 

14-2312 

16-2463 

4°§ 

5-3384 

5-1263 

85      30 

9-4 

158 

7 

7-3307 

17-8934 

23§ 

16-1983 

5-3660 

"4 

I  I 

14-4466 

167370 

21 

5-6444 

5-5658 

'59 

7 

17-2666 

5-2284 

20§ 

16-3274 

16-9303 

32§ 

7-5267 

86      26 

9-4 

1  60 

8 

8-8335 

'7-9545 

24§ 

17-6598 

57259 

86      40 

9'5 

116 

23§ 

19-2230 

17-6903 

34§ 

10-5164 

5-5627 

86      30 

9-3 

161 

4* 

11-1909 

16-8917 

ii 

20-1835 

5''55' 

"7 

4 

19-5469 

'8-1356 

8 

10-9206 

S'9343 

162 

4* 

13-8110 

16-3135 

6 

22-8642 

5-1162 

118 

'7 

20-5621 

18-3041 

Z5§ 

11-9498 

5-9009 

86      33 

9'5 

163 

4 

14-4130 

6-1844 

119 

4* 

17-7576 

18-2468 

7 

9-1891 

6-3942 

164 

12 

6-3769 

18-8955 

24 

15-0629 

6-1577 

86      36 

9'5 

I2O 

45§ 

16-0323 

19-2328 

63§ 

7-6898 

7-7007 

86      25 

8-8 

165 

18 

12-6117 

18-1113 

39§ 

21-3310 

6-6357 

86     46 

9'3 

121 

3* 

16-1396    19-1156 

5 

777H 

7-5656 

166 

4* 

12-8085 

177335 

5* 

21-5978 

6-3055 

122 

23§ 

19-0806    19-2090 

33§ 

10-6723 

7-0785 

86      29 

9'4 

167 

5 

2  I  -9406 

6-3413 

'23 

4* 

19-0976     19-2160 

6 

10-6872 

7-0790 

168 

4* 

7-5178 

19-6500 

12          16-0318 

7-1239 

124 

5 

19-4664    19-6990 

10       1  1-1494 

7-4828 

169 

4 

107357 

197717 

15          19-1616 

7-8871 

I25 

4* 

21-6687     19-9919 

6       13-3624 

7'3367 

170 

5 

11-0348 

I9-5475 

15          19-4984 

7-7291 

126 

20§ 

16-2782     19-6753 

28§       8-0183 

8-0865 

86      27      9-3 

'7' 

4 

20-3706 

7-6254 

i  rescau  interval  represents  very  nearly  5'  =  286«7  of  R.A.  at  Dec.  +  86*,  and  382'-!  at  Dec.  +  87°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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B.  D. 

B.  D. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

.v. 

Xo.             Mug. 

No. 

Diam. 

I.                      y. 

Lhaui.             x. 

y- 

Wo. 

Mag. 

R. 

A.  2h  i5m  to  3h  om  —  contd. 

R.A.  3h  0°-  to  3h  45m—  contd. 

Centre       R.A.  3*  o"  Dec 

+  86'               R.A.  2h  i5mDec.  +  87° 

Centre        R.A.  3h  o»»  Dec.  +  86°                R.A.  3h  45™  Dec.  +  87' 

Plate  6397.    1904, 

Nov.  20.        Plate  5852.    1900 

,   Xov.  22. 

Plate  6397.     1904,  Nov.  20.         Plate  5961.     1902,  Feb.  16. 

m. 

m. 

I72 

5 

15-5076 

8-0647 

22O 

5*    20-3130    25-3935 

13           I3-I295        I2-8I28 

86      53 

9'S 

'73 

36§ 

7-7646 

21-1249 

45§     15-9785 

8-6185 

86      38 

9-0 

221 

2i§     18-181  1     26-1308 

30§     11-1783     13-9420 

86     49 

9'5 

'74 

5       17-3861 

8-O26O 

222 

5     j  13-0452     '3-'3'2 

'75 

5* 

I379I5 

I9-4357 

14          22'22l8 

8-I72I 

176 

4       '4-4568 

9-3842 

65§       '-4074     11-2696 

86      39 

8-6 

'77 

3* 

7-8790 

22-0426 

13       15-9096 

9"537' 

24        2-8232  '  12-8500 

86      41 

9-2 

178 

44§ 

9-0967 

21-6471 

75§     17-1803 

9-3972 

86      39 

8-6 

26 

24-6413 

17-8958 

86      55 

9-0 

'79 

i7 

11-6957 

22-4460 

33§     19-5663 

10-7000 

86      42 

9'5 

28§ 

23-1215 

23-0200 

86      54 

8'9 

180 

5 

12-0188 

22-5698 

18       19-8591 

10-8846 

181 

.* 

12-2180 

21-7824 

15       20-2093 

10-1563 

182 

15 

10-1841 

23-4655 

25§ 

17-8801 

11-3994 

86     41 

9-2 

RV       -»  h    *  r*  in  4-  st    A  h    *>  /*-\  in 

183 

8 

18-4847 

117183 

.A.  3    45    to  4    3*-* 

184 

5* 

11-6589 

23-7022 

'7 

19-2785 

1-9224 

Centre      R.A.  4h  3Om  Dec.  +  86°                R.A.  3h  45-"  Dec.  +  87* 

185 
186 

6 

5 

19-9621 
20-8419 

1-3517 
1-4969 

Plate  5929.    1902,  Jan.  24.         Plate  5961.     1902,  Feb.  16. 

187 

7 

21-1693 

1-4648 

0 

m. 

188 

4* 

13-8486 

22-4098 

10 

21-6836 

1-0936 

223 

5 

11-9133 

14-3178 

189 

7*      7-9535 

25-4534 

21 

15-2990 

12-9001 

86      37      9-4 

224 

17 

12-5896 

14-2280 

6 

21-9518 

2-7865 

190 

'4 

20-3690 

12-9680 

225 

6 

I3-4458 

14-9853 

191 

22           I3-OI43 

23'7653 

45§ 

20-5941 

12-2575 

86      45 

9'3 

226 

12 

13-5748 

14-5383 

192 

5       13-2493 

23-4658 

18 

20-8851 

12-0115 

227 

24§ 

6-3235 

15-3707 

2i§  '•  15-5828      2-6799 

'93 

5 

16-9855 

13-9603 

228 

1  1 

7-5194 

15-8405 

4*    '6-6612  j    3-3763 

194 

12 

18-4486 

i37927 

229 

5 

9'935° 

15-5813 

230 

'8§ 

4-8783 

16-1404 

6      H'0'43 

3-1504 

.41.7.    ™* 

76§ 

85      53 

8-8 

231 

5 

5-4807 

16-1029 

27     12-4585 

26-2316 

86      44 

9-0 

232 

8 

5-7423  116-3929 

233 

5 

6-8446 

16-1403 

234 

6 

8-1793 

16-1344 

7 

8-1877 

I6-7433 

4*     17-1402 

4-3894 

* 

R.A.  3°  om  to  3°  45 

m 

236 

8 

8-3837 

16-11  12 

4*    I7-4578 

3-8127 

. 

Centre       R.A.  3h  om  Dec 

+  86*               R.A.  3h  45m  Dec.  +  87° 

237 

4 

10-0865 

16-7926 

Plate  6397.     1904 

Ifov.  20.        Plate  5961.     1902,  Feb.  16. 

238 
239 

6 

8 

107926 
11-4043 

16-4850 

16-6368 

5* 

20-3203 

4'9'57 

Q  f           /" 

m. 

240 

20§ 

11-4484 

16-5768 

22          20-3743 

4  8656 

'95 

4*     '6-5575 

14-2107 

7t      7-3157 

2-553I 

241 

20§ 

13-4698 

16-9913 

'9 

22-2751 

5-6670 

86      61 

9-5 

196 

5       20-3484 

14-6934 

7       11-1298 

2-3025 

242 

4 

13-5868 

16-2465 

'97 

8       21-7149 

15-2375 

'4      12-5734 

2-5788 

243 

7-0650 

17-2122 

35§ 

15-9503 

4-6312 

86      55 

9-0 

198 

23§     I4-9300 

14-4948 

47§       57709 

3-I397 

85      53 

8-8 

244 

8 

7-5807 

17-8208 

'99 

4*     16-4810 

15-1484 

4*      7-4211 

3-49  «  7 

245 

'7 

6-9458 

18-8526 

10 

15-5112 

6-2159 

200 

9       19-7322 

15-5:25 

17       10*6904 

3-2839 

246 

1  1 

7-4522 

19-9183 

7 

15-7999 

7-3597 

2OI 

8       20-0650 

15-9915 

1  8       11*0962 

3-6322 

247 

5 

97011 

19-5384 

4* 

18-0791 

7-4279 

2O2 

6       22-0173 

16-5059 

14       '3''"4 

37657 

248 

20§ 

10-1556 

192958 

16 

18-5744 

7-2789 

203 

6       20-6868 

16-8880 

14       11-8778 

4-3957 

249 

'9 

10-5410 

19-1564 

17 

18-9800 

7:2182 

204 

4       12-3284 

4-8012 

250 

5 

12-4096 

19-4775 

3* 

20-7500 

7-8957 

205 

5*     14-6218 

16-5097 

5559 

5-I796 

6 

13-8277 

19-3125 

206 

14       16-3735 

16-8853 

24§       7-6446 

5-213' 

86      48      9-4 

252 

20 

8-8601 

20-9640 

18 

16-9749 

8-6609 

207 

4 

9-9371 

5-2823 

253 

9 

9-3409 

20-9498 

7 

17-4507 

8-7400 

208 

75§ 

20-4974 

18-431" 

87§     11-9845 

5-9461 

86      51       6-0 

254 

18 

11-3630 

20-3535 

'4 

19-5512 

8-5533 

209 

6     i    7-9229 

6-4972 

255 

5 

6-2963 

21-5991 

3* 

'4-3379 

8-7844 

2IO 

22§ 

20-8383 

19-4547 

3'§     '2-5I55 

6-8834 

86      52       9-3 

256 

20§ 

7-2913 

2I'l8l2 

17 

15-3976 

8-5658 

211 

9       12-0308 

-  -513 

257 

4      10-5382 

21-2658 

212 

4 

10-8400 

8-3756 

258 

17       12-8635 

21-8754 

6      20-7235 

10-3388 

213 

12 

20-1326 

21-4227 

21 

12-1987 

8-9496 

86      50 

9'5 

259 

4       '3'4295 

21-5069 

214 

8 

20-211  I 

21-4274 

21 

12-2751 

8-9396 

260 

7     ;  '  3-9260 

21-6937 

4* 

21-8026 

10-3699 

215 

6 

12-5208 

9-0840 

261 

59§       7-6000 

22-5296 

'5-435' 

9-9484 

86      54 

8-9 

216 

6* 

I5-3I37 

22-6105 

I  I 

7-6950 

11-0290 

262 

5        77889 

22-1704 

217 

5* 

147650 

23-8284 

10 

7-3901 

12-3331 

263 

22             8-20I3 

22-3603 

'3 

16-0575 

9-9003 

218 

5* 

15-8041 

24-4847 

15 

8-5316 

127787 

264 

5*      8-8900 

22-8969 

4* 

16-6266 

10-5616 

219 

8 

9-9606 

12-0475 

265 

22?           7-3486 

23-4452 

'3 

15-0085  i  10-7995 

i  r&cau  interval  represents  very  nearly  5'  =z86«7  ot  RA.  at  Dec.  +  86*,  and  3828*i  at  Dec.  +  I/*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
Z  O  N  E    +    86°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Dlam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

M»g. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

I/- 

No 

Mag. 

R.A.  3h  45m  to  4h  30"-  —  contd. 

R.A.  4h  30™  to  5h  15"-  —  contd. 

Centre      R.A.  4h  3Om  Dec.  +  86'              R.A.  3h  45°'  Dec.  +  87* 

Centre      R.A.  4»*  30™  Dec.  +  86'              R.A.  5*  15™  Dec.  +  87' 

Plate  5929.    1902,  Jan.  24.         Plate  5961.     1902,  Feb.  16. 

Plat*  5929.    1901,  Jan.  24.         Plate  5951.     1902,  Feb.  12. 

266 

5 

10*1478    23*8482 

4 

17-6773 

11*7381 

0 

m. 

310 

7 

20-4503 

17-1650 

4* 

11-6172 

4-7910 

0 

m. 

267 

268 

4 
5 

8-0375     247937 
8-8165     24*75'5 

4 

4* 

15-4189 
16-1937 

12*2589 
12-3652 

312 

12 

6 

20*6091 
21-2674 

17-1045 
17-5507 

8 
6 

11*7641 
12-4968 

5-0065 

269 

4* 

8-9595     24-6671 

3* 

16*3502 

12-3127 

313 

II 

22'IO6O 

17-4950 

9 

13-3060 

4-7880 

270 

5 

12-2439    247997 

4 

19-5431 

13-0830 

3]4 

7       14-8527 

18-3720 

»7i 

34§ 

6-8203     25-1898 

'9§ 

14*1506 

12-4050 

315 

7       167159 

18-4198 

272 

273 

39§ 
5* 

9-7857 
12-4295 

25-0790 
25-5906 

4* 

17*0792 
19*5694 

12-8775 
13-8942 

86      57 

9-5 

316 
317 

6      19-554° 
10      20-4125 

18-2728 
18-6279 

7 

11-8659 

6-2288 

274 
275 

22 

17 

12-6005 
127348 

25-0658 
25-2970 

1  1 

19-8402 
19-9293 

13-4164 
13-6671 

318 
319 

5      20-8386 
3i§     14-7362 

18-5718 
19-8216 

25§ 

6-5342 

8-5083 

86      63 

9'5 

276 

8 

76713 

26-0985 

7 

14-8057 

13-4644 

320 

4       15-733' 

19-3657 

3* 

7-4209 

7-8648 

277 

ii 

8-8310 

26-3566 

7 

15-8949 

13-9408 

321 

20§        18-2910 

19-2060 

16 

9-8986 

7-2115 

•  f\         11  •i"!  i  n  c 

IO"62O^ 

I  2 

I  2  *6  N  4.Q 

7-004'? 

87§ 

26-2928 

5H437 

86      66 

8-0 

322 
323 

9 

•"/  J 
21-5308 

19-3528 

7 

13-1069 

/         7  T  J 
67215 

43§ 

23-6928 

6-4625 

86      64 

9-2 

324 

7 

21-9663 

19-2631 

6 

13-5151 

6-5480 

5i§ 

23-1360 

11-6024 

86      65 

8-3 

325 

6       14-4668 

20-7402 

3* 

6-4490 

9'4633 

44§ 

25-2226 

12-2979 

86      67 

8-7 

326 

7       14*7012 

20-4278 

4* 

6-6201 

9-1099 

i3°§ 

3-4304    19-2767 

86      51 

6-0 

327 

6      17-3018 

20-4423 

44§ 

4-1383    20*0940 

86      52 

9-3 

328 

8       17-3620 

20-2043 

4* 

9-1809 

8*3715 

329 

5     j  I7-7322 

20-61  19 

O  £.             £ 

330 

3i§   |  19-01  50 

20-1337 

22§ 

10-7912 

7-9795 

86      69 

9'4 

,                   . 

331 

7     !  20-3942 

20-3119 

4 

12-1781 

7-8841 

K.A.  4    30™  to  5  •  t5m 

332 

8      20-9903 

20-4240 

6 

12-7813 

7-8786 

Centr«       R.A.  4h  30"-  Dec.  +  86'            R.A.  sh  I5m  Dec.  +  87" 

333 

20      20-3089 

21-0760 

12 

12-2435 

8-6525 

Plate  5929.     1902,  Jan.  24.        Plate  5951.     1902,  Feb.  12. 

334 
335 

7 

5°§ 

14-5218 
I5-4759 

22-5884 
22-6433 

5* 

6-8633 
7-8111 

1  1-2624 
11-1321 

86      65 

8-3 

o 

m. 

336 

6 

16-3720 

22-1633 

3* 

8-5919 

10-4838 

. 

278 

7 

15*1854 

14-5249 

i 

337 

H 

I7-139I 

22-8501 

8 

9-4813 

1  1-0095 

279 

45§ 

15-2457 

14-0055 

47§ 

5-8954 

2-7063 

85      69 

9'4 

338 

52§ 

17-6589 

22-9171 

38§ 

10-0048 

10-9738 

86  '    67 

8'7 

280 

10 

15*4489 

14-0767 

6* 

6'I  IO2 

2-7401 

339 

6 

177842 

22-6556 

3* 

10-0746 

10-6933 

281 

8 

18*7178 

14-3248 

34° 

8* 

18-7403 

22*0326 

5 

10-8920 

9-8957 

282 

4 

19*2807 

14-2968 

341 

H 

14-9072 

23-4820 

9 

7-415  1    12-0637 

283 

7 

21*5930 

14-0758 

342 

9 

16-6108 

23-9508 

8 

9-1779    12-1946 

284 

4 

21*6424 

14-3312 

343 

5 

20-8045 

23-3276 

285 

5 

14-2351 

'5  '3947 

344 

6 

14-9510 

24-1548 

4t 

7-5888 

12-7152 

286 

38§ 

14-3664 

15-7911 

34§ 

5-3846 

4-6267 

86      62 

9'5 

345 

4 

18-2610 

24-6893 

3* 

10-9372 

12-5957 

287 

9 

14*3910 

15-6596 

4 

5-3848 

4-4982 

346 

6 

19-3569 

24'5749 

288 

24§ 

16-5000 

i5'3501 

24 

7-3904 

3-7800 

347 

10 

14-0695 

25-2045 

6 

6-9308  1  13-9195 

289 

ii 

17-1349 

15*2083 

4*      7-9858 

3-5167 

34s 

7 

15-0940 

25-2085 

4 

7-9353  ;  13-7212 

290 

76§ 

17-3648 

15-9860 

59§      8-3635 

4-2324 

86      66 

8-0 

349 

7* 

17-7478 

25-9476 

5 

10-6870    13-9318 

291 

5 

18-2423 

15-9305 

35° 

9* 

20-3412 

25-1351 

6 

13-0659 

12-6243 

2Q2 

" 

i  j. 

18-3407 

1  5-1804 

7 

0*1646 

5  •  2  C  "•  O 

293 

6 

J  T      ' 

20-3006 

j 
15-5976 

/ 

7       ^^-^ 

42§ 

23-6109 

19-1288 

86      72 

9'3 

294 

15 

22-0423 

15-0655 

10 

12-7693 

2*4217 

5° 

22-5581 

26-3588 

86      73 

9'2 

III 

8 

22-6741 

15-4520 

s  _  o      ,. 

290 

4 

14-3560 

16-7845 

297 
298 

13 

5 

14-9470 
15-4008 

16-1118 
I6-4435 

8 

6*0173 

4-8324 

R.A.  5h  i5m  to  6h  om 

299 
300 
301 

8 
7 
4 

15-6813 
18*4629 
18-4944 

f      > 

16-5839 
16-6163 
16-5263 

4* 
4 

6*8298 
9-5647 

5*1485 
4-6374 

Centre      R.A.  6''  o«>  Dec.  +  86°                R.  A.  5"  15™  Dec.  +  87° 
Plate  4813.     1900,  Feb.  8.           Plate  5951.     1902,  Feb.  12. 

302 

5 

22-4626 

167251 

0 

m. 

3°3 

7 

22754S 

16-3477 

4* 

13*7231 

3-5347 

351 

5 

5'4254 

14-8435 

304 

6 

I4-3549 

17-4440 

352 

24§ 

7-0265 

14-2760 

27 

16-5541 

17737 

85      79 

9'3 

305 

42§ 

15-0165 

17-4927 

37§ 

6-3535 

6-1717 

86      64 

9-2 

353 

10 

7-9783 

H-I734 

5* 

17-5065 

1-8585 

306 

4 

16-7192 

17-2521 

354 

4 

9"°355 

14-1  169 

307 

28§ 

17-8617 

I7-5353 

24§ 

9-1542 

5*6567 

86      68 

9'5 

355 

3 

9'47°5 

14-8081 

308 

'5 

18-0733 

17'3137 

1  1 

9-3168 

5*3970 

356 

4 

10-2999 

14-6642 

309 

7* 

19-7848 

17-0521 

4 

10-9446 

4-8058 

357 

16 

10-8333 

14-9075 

H 

20-1677 

3-1279 

| 

No.  338.  B.  D.  86°  67.  This  appears  to  be  a  double  star.     The  components  are 

not  separable  and  are  measured  as  one  mass. 

i  rtteau  interval  represents  very  nearly  5'  =  z86"7  of  R.A.  at  Dec.  +  86",  and  38z»'i  at  Dec.  +  87°. 

GRKKNWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


911 


Z  O  N  E    +    86°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

z. 

y. 

Diam. 

z.                     y. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

z. 

y. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  5h  i5m  to  6b  o™  —  contd. 

R.A.  6h  om  to  6h  45m 

Centre     R.A.  6i>  o™  Dec. 

+  86*                R.A.  5h  15"  Dec.  +  87* 

Centre      R.A.  6i>  om  Dee.  +  86°                 R.A.  6>>  45™  Dec.  +  87° 

Plate  481  3.     1900 

Feb.  8.          Plate 

5951.     1902,  Feb.  ii. 

Plate  4813.     1900,  Feb.  8.         Plate  5439.     1901,  Feb.  20. 

e 

m. 

m. 

358 

7       I3-4398 

I4-6555 

409 

19 

15-5427 

14-3850 

22              6-1515 

2-9880 

359 

22§           S^^ 

15-1509 

21 

14-8646 

2-3340 

410 

6 

16-3149 

14-2513 

6        6-8788 

2-6978 

360 

5     i    8-9210 

15-5547 

41  1 

'4 

17-4306 

14-0994 

14             7-9418 

2-3267 

361 

7         5-5862 

16-5083 

5 

147107 

3-6855 

412 

18-7830 

14-9626 

5°§      9-4405 

2-8989 

86      86 

8-9 

362 

14         6-0808 

16-6610 

9 

15-1659 

3-9319 

4'3 

19 

18-8799 

14-9930 

23      9-5409 

2-9106 

363 

6 

6-5562 

i6'4457 

4* 

'•  15-6760        3-8123 

2I§ 

19-3295 

I5-I735 

33§     10-0193 

2-9988 

86      88 

9'5 

364 

22§          6-8879 

16-2080 

24 

16-0448        3-6416 

86      74       9-5 

4'5 

4 

19-6602 

H'9793 

6*     10-3028 

2-7368 

365 

5        8-4997 

17-0683 

4* 

'7-4634        47952 

4,6 

8     119-7670 

14-8993 

10      10-3913 

2-6452 

366 

4        9-8428 

17-5468 

4'7 

20§        I9-9344 

14-4069 

33§     10-4586 

2-1259 

86      90 

9'5 

367 

8       10-9710 

17-8800 

5 

1973H 

6-0705 

418 

9      20-1593 

H-9453 

1  1 

107841 

2-6090 

368 

5       11-0218 

17-4266 

4* 

19-8670 

5-6365 

4'9 

4* 

20-5613 

14-8356 

5* 

11-1564 

2-4222 

369 

5       13-9870 

17-2847 

3* 

22-8032 

6-0619 

420 

30§ 

21-1240 

14-6043 

1  1-6607 

20791 

86      92 

9'2 

370 

2,§          5-4608 

18-4863 

2I§ 

14-2069 

5-6039 

86      70 

9'5 

421 

5 

21-5292 

14-5178 

4* 

12-0430 

1-91  10 

33§       6-4351 

187963 

22§ 

15-1045        6^0969 

86      72 

9'3 

422 

22-4420 

I4-3748 

12-9091 

1-5902 

372 

7     ,    8-0780 

18-2651 

4 

16-8180  ;  5-8892 

423 

V 

16-4390 

15-1450 

V 

7-1845 

3-5493 

373 

19       11-2610 

18-4312 

17 

19-9111     6-6644 

424 

9 

17-3705 

'47933 

7 

8-0251 

3-0193 

374 

22$        11-8430 

18-0995 

26§ 

20-5462 

6-4504 

86      78 

9'5 

425 

4* 

19-4207 

15-2890 

5*     10-1315 

3-0948 

375 

4*     11-9641 

18-1989 

3* 

20-6468 

6-5700 

426 

9     114-2413 

15-1847 

10* 

5-0355 

4-0279 

376 

5         5-4S76 

19-4296 

4 

14-0332 

6-5346 

427 

5       18-6111 

16-6251 

7 

9-6057 

4-5670 

377 

5        5-4778 

19-4125 

4t 

14-0466 

6-5159 

428 

n       19-5592 

16-6826 

20 

10-5463 

4-4305 

86      89      9-6 

378 

5 

6-6919 

19-6739 

3 

15-1856     7-0043 

429 

22-O22O 

i7'5749 

J«! 

13-1399 

4-8089 

86      93  ,    9-5 

379 

19 

7-2883 

19-3525 

14 

15-8339     6-8040 

430 

2C§ 

22-5188 

17-1024 

24§     13-5293 

4-2484 

86      95      9-5 

380 

15 

77078 

19-6333 

1  1 

16-1927     7-1621 

43' 

4!     15-1147 

17-1653 

6* 

6-2907 

57957 

381 

4 

8-3412 

I9-1535 

3* 

16-9083 

6-8104 

432 

5       !5"3395 

17-0180 

6* 

6-4808 

5-6065 

*** 

17 

8-9898 

19-8715 

15 

17-4043 

7-6400 

433 

i8§     16-3509 

17-2341 

24§ 

7-5122 

5-6124 

86      81 

9'4 

16 

11-2247 

19-8994 

12 

19-5929 

8-0990 

434 

20§        16-8783 

i7-ii94 

20§ 

8-0088 

5-3974 

384 

4 

11-1224 

19-6737 

435 

5       17-0045 

17-0033 

6* 

8-1094 

5-2559 

385 

36§ 

11-6689 

19-3046 

27§ 

20-1447 

7-6005 

86      77 

8-8 

436 

5      17-293' 

177827 

6* 

8-5497 

5-9624 

386 

7 

137435 

19-3916 

7 

22-1631 

8-0852 

437 

6 

167593 

18-4540 

8 

8-1577 

67248 

387 

5 

67807 

20-8257 

438 

5      18-1498     18-2679 

7* 

9-4840 

6-2686 

388 

7     1    7-1301 

20-7071 

4 

15-4198 

8-1047 

439 

6 

10-4406 

67824 

389 

4       11-1310 

20-8331 

44° 

4 

19-7212      18-8866 

4* 

11-1462 

6-5572 

39° 

12 

11-1886 

20-5458 

9 

19-4343 

87253 

44' 

9 

147268 

18-8983 

17 

6-2562 

7-57I7 

39i 

4 

11-5504 

20-6126 

3* 

197736 

8-8608 

442 

7 

14-9731 

18-5654 

12             6-4321 

7-1956 

392 

4 

12-1028 

20-9723 

3t 

20-2482 

9-3198 

443 

5 

19-4724 

19-3330 

5      10-9968 

7-0442 

393 

10 

12-1910 

20-3970 

7 

20-4449 

87748 

444 

4 

11-0388 

7-9298 

394 

4 

12-6262 

207635 

445 

5 

19-6487 

19-6626 

IO 

11-2307 

7-3308 

39- 

5 

13-3620 

20-7325 

4* 

21-5269 

9-3278 

446 

37§ 

20-4792 

20-1350 

44§ 

12-1399 

7-6277 

86      91       9-0 

396 

5 

13-5277  , 

20-1381 

3* 

21-8032 

87734 

447 

9 

21-2146 

20-2870 

17       12-8911       7-6288 

397 

14        7-6835 

21-2860 

8 

15-8504 

87786 

448 

20§ 

I7-9588 

20-5044 

22§       9-7447      8-4953 

86      83      9-5 

398 

9       10-9885 

21-6999 

8 

19-0135 

9-8202 

449 

6* 

19-5663 

20-4905 

6      11-3157      8-1583 

399 

5 

13-5250 

2I'1O22 

4* 

21-61/0 

97203 

45° 

7 

21-1732 

21-2331 

12          13-0397         8-5632 

400 

5 

9-1964 

22-8054 

3 

17-0430 

10-5593 

45i 

3* 

15-0618 

21-2547 

4* 

7-0599 

9-8077 

401 

7 

13-4405 

22-7550 

5 

21-2160 

11-3305 

452 

18 

17-0405 

21-3763 

20§           9-0203 

9-5353 

402 

5* 

9-0991 

237293 

3* 

16-7660 

11-4505 

453 

7 

17-3900 

217544 

12 

9-4391     9-8325 

403 

5* 

8-5726 

24-3351 

4* 

16-1368 

11-9403 

4:4 

5* 

19-8391 

21-5334 

9 

11-7928      9-1266 

404 

7* 

67391     ! 

25-2638 

7 

14-1572 

12-4982 

455 

5* 

20-91  15 

21-7486 

10 

128884      9-1239 

4°  5 

3°§ 

77190 

25-0738 

20§ 

15-1553 

12-5023 

86      71 

Q  *  C 

456 

4* 

15-3088 

22-2757 

5* 

7-5038    10-7636 

406 

38§       8-2099 

25-8850 

22§ 

15-4829 

13-3935 

86      73 

Q  "  2 

457 

4* 

15-6105 

22-3140 

5 

7-8090    107384 

407 

24        9"4»96  '• 

25-0160 

19 

16-8356 

127735 

86     76 

9'5 

458 

8 

8-5882    10-6655 

408 

6       10-4949 

25-2738 

6 

17-8400 

13-2341 

459 

7 

16-5993 

22-5149 

12 
18 

8-8144   107393 

9-  •  T  •)  i       i  n  '  i  «  •>  T 

43§ 

19-6129 

1-8213 

85      83 

9-2 

4OO 
46l 

IO 

7 

17-5079   121-9556 

1  O 

IO 

N    I    _    1                <W      J    J.  Z    1 

9-5933    10-0075 

72§ 

23-0532 

12-1165 

86      79 

7-0 

462 

5* 

19-5508      23-1743 

10       11-8390     10-7897 

67§ 

2-366l 

24-5650* 

86     67 

87 

463 

21 

19-9591      22-9643 

27.^     12-1975     10-5060 

43§ 

9-4607 

26-3419 

86     75 

9-o 

464 

5* 

21-7607 

22-9870 

13-9713 

10-1664 

465 

6o§ 

I543955 

23-1755 

77§ 

7-7700 

11-6273 

86      79 

7-0 

. 

466 

15 

17-1402      23-8435 

19        9-6126 

11-9299 

86      82 

9'5 

467 

5 

19-2252 

23-5557 

8       11-5984 

11-2280 

i  reseau  interval  represents  Tery  nearly  5'  =  2S6"7  of  R.A.  at  Dec.  +  86*,  and  382"-!  at  Dec.  +  87*. 
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GREENWICH  ASTKOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E   +  86°. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

y. 

Diam. 

z. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

R.A.  6h  om  to  6h  45m  —  contd. 

R.A.  6h  45m  to  7h  30m  —  contd. 

Centre       R.A.  6*  o™  Dec.  +  86°              R.A.  6i>  45™  Dec.  +  87° 

Centre      R.  A.  7"  30™  Dec.  +  86°              R.A.  6"  45"*  Dec.  +  87° 

Plate  4813.     1900,  Feb.  8.         Plate  5439.    1901,  Feb.  20. 

Plate  4848.    1900 

,  March  13.      Plate  5439.     1901,  Feb.  20. 

m. 

, 

m. 

468 

5      19-2469 

23-5H5 

8 

11-6074 

11-1856 

514 

'5 

8-0973 

19-3054 

20 

16-4817 

6-9118 

469 

8 

19-6191 

23-6412 

12 

11-9983 

1  1-2376 

5'5 

4* 

8-2945 

19-0309 

4* 

16-7280 

6-6791 

470 

24§   •  i  5-6921 

23-6771 

3o§ 

8-1618 

I2'06O2 

86      80 

9'5 

5l6 

2'§ 

8-3856 

I9'5649 

28§ 

167172 

7-2208 

86      98 

9'5 

47' 

7 

167953 

24-0749 

IO 

9-3216 

12-2273 

5'7 

17 

8-5116 

19-8943 

20§ 

16-7805 

7-570I 

86      99 

9'5 

47* 

5 

9-9208 

I2-6080 

5l8 

5 

10-1784 

;  I97H9 

6 

'8-4513 

7-7050 

473 

3'§ 

18-6617 

24-5144 

35§ 

11-2392 

12-2831 

86      87 

9'5 

5'9 

25§ 

10-8661 

i9'4754 

32§ 

19-1701 

7-5960 

86    104 

9'5 

474 

6* 

I9-5973 

24-6342 

9 

12-1777 

I2-2IO3 

520 

4 

127492 

19-6796 

475 

6 

21-0875 

ZS'594' 

15       13-8289 

12-8514 

52I 

4* 

i3'9934 

i9-0459 

4* 

22-3254 

77587 

476 

5 

8-1975 

13-I828 

522 

37§ 

6-7400 

20-3510 

44§ 

H'9553 

7-6848 

86      96 

8-5 

477 

4* 

15-6965 

24-7122 

7        8-3723 

I3-0752 

523 

4* 

7-2817 

20-1948 

4* 

15-5131 

7-6377 

478 

17 

18-1499 

25-5723 

22§ 

10-9493 

I3-4245 

86      84 

9'5 

524 

12 

9-0495 

20-9983 

16 

17-1005 

87538 

479 

22 

18-3788 

25-2871 

22§ 

n-i  1  66 

13-0997 

86      85 

9'5 

525 

4'§ 

10-5108 

20-7357 

52§ 

18-5866 

8-7688 

86    102       9-1 

480 

10       13-8024 

13-8009 

526 

3 

7-4369 

21-6184 

4 

15-4018 

9-0652 

L 

527 

5 

16-0135 

9-4699 

47§       3-3457 

8-5813 

86      77 

8-8 

528 

4 

9-0330 

21-1668 

6 

17-0527 

8-9155 

67§ 

24-9131 

14-1124 

85    105 

8-2 

529 

9 

10-3401 

21-7664 

12 

18-2256 

97504 

49§ 

23-2267 

207556 

86     96 

8-5 

107398 

21-1690 

64! 

18-7301 

9-2384 

86    103 

8-2 

83§ 

26-6165 

23-0348 

86    103 

8-2 

53' 

8 

11-2896 

21-5985 

16 

19-1907 

9-7626 

1 

532 

5 

I3-5404 

'21-5238 

4* 

21-4178 

10-1089 

533 

8 

7-0525 

22-9550 

16 

14-7729 

10-3021 

R.A.  6h  45m  to  ;h  3om 

534 
535 

6 

5 

8-5129 

8-7870 

22-4128 
22-3639 

1  1 

5 

16-3102 
16-5874 

10-0425 
10-0463 

Centre       R.A.  7h  30™  Dec.  +  86°            R.A.  6>>  451"  Dec.  +  87° 

536 

4 

10-7918 

22-9790 

7 

18-4407 

1  1-0250 

Plate  4848.    1900,  March  13.       Plate  5439.     1901,  Feb.  20. 

537 
538 

'7 
4i 

13-8511 

7-5038 

22-8661 

22§ 

4 

21-4677 
15-1306 

11-4872 
10-8283 

o 

m. 

539 

23§ 

9-3748 

23-1317 

22§ 

17-0208 

10-9099 

48l 

7 

4-8522     14-9535 

9 

14-1  106 

2-032O 

54° 

2O§     '  lO'I  126 

23-5765 

22§ 

17-6628     11-4856 

86    101 

9'5 

482 

5 

5-7968     14-8936 

5* 

15-0482 

2-1487 

i8§     13-2530 

23-2469 

23§ 

20-8088     11-7511 

86    105 

9'5 

483 

4 

7-6870     14-8360 

542 

ii     i    7-9185 

24-7809 

I- 

15-2817     12-2583 

484 

8 

7-9663     13-9735 

16 

17-3504 

1-651  1 

543 

26§       8-8756 

24-9010 

23§ 

16-2007     12-5549 

86      97 

9'5 

485 

7 

9-4990     14-1983 

9* 

18-8164  ;    2''559 

544 

4*      8-9508 

24-5097 

6 

16-3450     12-1869 

486 

4 

9-8283     14-8423 

3* 

19-0182 

2-8545 

545 

29§       9-6566 

24-9834 

29§ 

16-9523     127808 

86    100 

9'3 

487 

8 

12-8797     14-4574 

12 

22-0899      3-0435 

546 

7       12-5609 

24-6318 

12       19-8701     12-9808 

488 

'4 

12-8977     14-4632 

22 

22-1050      3-0533 

86    1  06 

9-5 

547 

ii     i  13-5308 

24-9352 

19      207656     13-4600 

489 

12 

8-9470     15-5241 

21 

18-0253      3-3552 

548 

29§     10-9695 

25-4238 

263     18-1589     13-4603 

87      53 

9-2 

490 

4 

10-8983     15-4424 

5* 

19-9587      3-6445 

49' 

6 

11-5077     15-2540 

S'l 

24-6858     n-3995 

86    no 

8-7 

492 

9 

11-6142     15-4412 

'7 

20-6616       3'7744 

43§       3-964! 

20-8202 

86      91 

9-0 

493 

4 

13-2190  ]  15-3545 

s 

494 

4 

13-2762     15-1270 

495 

4 

7-5826     16-0891 

496 

4* 

8-5081     16-6911 

4* 

'7-3737 

4-4196 

R.A.  ;h  30m  to  8h  ism 

497 

>7§ 

8-9003     16-1094 

24 

17-8711 

3-9231 

498 

IO 

11-3920    16-8955 

"9 

20-1700 

5-1616 

Centre     R.A.  7h  30™  Dec 

.  +  86°              R.  A.  Sh  i5m  Dec.  +  87° 

499 
500 

7 
4 

12-0113     16-4459 
12-4176  j  16-6929 

23 

20-8634 

4-8377 

Plate  4848.    1900, 

March  13.     Plate  5998.     1902,  March  20. 

501 

6 

12-4770    16-4244 

6* 

21-3238 

4-903i 

m 

502 

6 

5-8995     17-2895 

'3 

14-7000 

4-5207 

549 

5 

14-2126 

14-1668 

503 

16 

6-0572     17-5279 

'9 

14-8099 

47856 

55° 

4 

'4-3965 

'4-5983 

504 

8 

97'75 

17-101  1 

'5 

18-4872       5-0509 

55' 

9 

15-5896 

14-01  10 

5°5 
506 

8 
6 

1  1-8352     17-9838 
5-5088     18-1193 

IO 

8 

20-4036    !     6-3131 
14-1601         5-2642 

552 
553 

9 
1  1 

15-6564 
16-6406 

14-4267 

8* 

10 

6-1539      3-0333 
7-0613       2-5621 

507 
508 
509 

4* 
4* 

8-4309    18-4080 
9-4614    18-7764 
10-2244     18-0349 

4* 
4 
3* 

16-9778 
17-9206 

18-8121 

6-0935 
6-6492 
6-0632 

554 
556 

7 
6 

53§ 

177778 
I8-3547 

187743 

13-9968 
14-8904 
14-1367 

5*      8-1406      2-1782 
4*      8-8899      2-9359 
63§       9-I454      2-1074 

86    113 

7-2 

510 

7 

10-8283 

18-3425 

9 

I9-3479 

6-4754 

557 

4       21-3303 

'4"3'34 

5" 

5 

11-7798 

18-3563 

5* 

20-2793       6-6710 

558 

13       21-9693 

14-8655 

IO 

12-4208 

2-1712 

86    115 

9'5 

5'2 

1  6 

12-7193 

s  x 

l8'3576 

24 

21-1992  \    6-8467 

559 

17       22-6883 

14-3460 

'3 

13-0188 

1-5147 

5'3 

7-3665 

197325 

8 

15-6864 

7-'959 

560 

9      23'4697 

14-6678 

13-8490 

1-6702 

i  rtseau  intenral  represents  very  nearly  5'  =  286"7  of  R.A.  at  Dec.  -t-  86°,  and  382*'!  at  Dec.  +  87°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
ZONE    +    86°. 
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Vn 

Tliom 

B.D. 

Vi-i 

riiatn 

B.  D. 

MO. 

Diam. 

X. 

y- 

Luam. 

x. 

V 

So. 

Mag. 

£IQ, 

LrialD. 

X. 

V- 

Diara. 

p. 

V- 

Ho. 

M«g. 

R.A.  7h  30™  to  8h  15™  —  contd. 

R.A.  ;h  30"  to  8h  1  5m  —  contd. 

Centre      R.A.  7h  30™  Dec.  +  86°              R.A.  8»>  15™  Dec.  +  87° 

Centre       R.A.  7*  30"  Dec.  +  86*              R.A.  8*  15°-  Dec.  +  87° 

Plate  4848.     1900,  March  13.     Plate  5998.     1901,  March  20. 

Plate  4848.    1900,  March  13.     Plate  5998.    1902,  March  20. 

m. 

m. 

56, 

8* 

15-290; 

5-336o 

620 

17 

15-9400 

25'5925 

'9§ 

87163     13-9023 

87°      60 

9'4 

562 

8 

15-1910      5-2713 

621 

18 

17-6362 

25H994 

Itt 

10-3556     13-4628 

87        62 

9-5 

563 

/ 

16-6700      5'43Q2 

5 

ysSH 

3-8092 

622 

37§ 

20-1809 

25-8695 

26§     12-9223     13-3068 

87        63 

9'4 

,64 

9 

'7'4277       5-3267 

5 

8-0707 

3-5488 

' 

565 

6 

18-0808       5'994o 

4* 

8-8468 

4-0688 

68§       27191     10-6357 

86    103 

8-2 

566 

5 

20-9570       5-6666 

4*§ 

24-0568 

16-8135 

86    120 

8-5 

567 

17 

22-9190       5'i35z 

16 

13-4052 

*-2393 

86    118 

9'5 

568 

18 

23-2245       5-4617 

'4 

137703 

2'4954 

569 

570 

8 
i8§ 

17-9885     ;  16-6943 

18-2793     16-8660 

10 

20 

8-9005 
9-2195 

4-7726 
4-8825 

RA.  8h  i5m  to  9ho"' 

571 

10       22^6244     16-3897 

7 

I3-3759 

3-5275 

Centre      R.  A.  9h  om  Dec.  -f  86"            R.A.  8*  15™  Dec.  +  87° 

572 

20§       I8-I74.2       I7'602S 

*4§ 

9-2676 

5-6215 

86    112 

9'5 

573 

9 

18-6506     17-8848 

f.                          /•                              X" 

10 

jt 

9-7904 

5-8021 

J     J 

Plate  4907.    1900,  April  19.     Plate  5998.    1902,  March  20. 

574 

5 

18-7736 

I7-0954 

5* 

9-8722 

5-5918 

o 

m. 

575 

9 

19-4123 

17-9193 

8 

10-5470 

5-6801 

623 

H 

6-8290 

14-0098 

IO          l6'IOI2 

1-4576 

576 

7 

20*1297 

17-5577 

6t 

11-1727 

5-1813 

624 

*3§ 

7-3609 

14-1223 

27§     16-6038 

1-6637 

86      122 

9'4 

577 

ii 

20-7075 

i7'53°8 

9 

H7305 

5-0365 

625 

20§ 

9-2967 

H'5539 

22§        18-4288 

2-4422 

86    123 

9'5 

578 

10 

22-4908 

17-2100 

10 

13-4120 

4-3553 

626 

IO 

11-3552     14-8128 

6      20-4054 

3-0739 

579 

4 

16-4068 

18-5061 

627 

z6§ 

13-1232 

13-9680 

45§     22-2986 

2-5655 

86    130 

9-0 

580 

13 

17-4002 

18-9920 

13 

8-7927 

7-1417 

628 

12 

8-6897 

15-1528 

6      177209 

2-9178 

581 

ii 

17-6155     18-6642 

8 

8-9378 

67748 

629 

5 

11-6898 

15-7827 

5*  :  20-5  564 

4-o877 

582 

6 

i8'6ooi     18-8070 

5* 

9-9286 

6-7161 

630 

IO 

12-5227 

15-1832 

12          21-4860 

3-6514 

583 

6 

19-1595     18-9835 

6 

10-5133 

6-7738 

63I 

8 

5'*i95 

16-0023 

7      14-1566 

3-1199 

584 

8 

19-3122     18-5524 

8 

10-5760 

6-3219 

632 

n 

5-2582 

16-4241 

7     {  14-1  1  60 

3-5435 

585 

13 

20-2112 

18-3650 

10 

11-4173 

5-9533 

633 

37§ 

6-0138 

I6-3944 

38§     14-8642 

3^494 

86    120 

8-5 

586 

9 

20>307 

18-9950 

7 

11-7619      6-5240 

634 

4* 

5-4502 

17-8012 

3       14-0520 

4-93I3 

587 

10 

14-6344 

19-6551 

9 

6-2213      8-3587 

635 

17 

6-0483 

17-1238 

12          14-7648 

4-3718 

588 

5 

16-4647 

19-7980 

636 

28§ 

6-1598 

17-0941 

33§     14-8789 

4-3641 

86    119 

9'3 

589 

20§ 

18-6366 

19-0825 

22§ 

10-0215 

6-9763 

86    114 

9'5 

637 

9 

12-3726 

17-9298 

14     120-8355 

6-3220 

86    128 

9'5 

59° 

5 

19-7808 

19-2832 

4* 

11-1819 

6-9400 

638 

32§ 

13-9235 

177597 

4i§     22-3907 

6-4389 

86    132 

9-0 

591 

ii       22-4613 

19-7084 

10 

13-8931 

6-8096 

639 

15 

57986 

18-5523 

15       14-2577 

57313 

592 

10       22-4824 

19-5651 

6 

13-8866 

6-6628 

640 

4 

7-0914 

18-9888 

3 

I5-4505 

6-3942 

593 

9*    22-4859 

19-6355 

6 

13-9033 

67328 

641 

5 

5-8001 

19-8802 

4*     14-0163 

7-0374 

594 

9       i5'5I03 

20-2650 

10 

7-2064 

8T738 

642 

4* 

6-2354 

19-2156 

3*    14-5667 

6-4638 

595 

9 

I6-2O72 

207429 

7 

7-9840      9-0999 

643 

5 

9-5906 

19-5827 

3     !  177977 

/•437I 

596 

9 

16-2482 

20-5748 

7 

7-9898      8-9268 

644 

8 

9-8042 

19-0921 

5 

18-0972 

6-9948 

597 

5 

18-8102 

20-2648 

645 

16 

1  1-2299 

19-1948 

17 

19-4786 

7-3570 

86    125       9-5 

598 

-*• 

19-6491     20-8490 

5 

11-3751       8-5003 

646 

9      iI-84S9 

19-2251 

n 

20-0782 

7-5000 

599 

5 

19-9097 

20-6957 

4 

11-5981      8-2985 

647 

4      13-0213 

19-5457 

3* 

21-1766 

8-0278 

600 

34§ 

15-8498 

21-4640 

39§ 

77825      9-8782 

86    107 

9-2 

648 

5        7-0768 

20-6390 

4* 

15-1333 

8-0190 

601 

15 

16-7169     21-5648 

ij 

8-6511       9-8000 

86    108 

9'5 

649 

5        77227 

20-6748 

6* 

157592 

8-1705 

602 

5 

19-0285     21-5335 

3* 

10-9078      9-2969 

650 

5        7-9095 

20-7460 

5 

15-9284 

8-2754 

603 

5 

20-7897 

21-7234 

4* 

12-6708      9-1213 

651 

20        97148 

207438 

'9 

177080 

8-6013 

604 

26§ 

21-2795 

21-4415 

27§ 

13-0912       8-7450 

86    116 

9'3 

6S2 

7       12-0566 

20-1635 

7 

2O'I  154 

8-4598 

605 

13       21-3167 

21-5294 

12 

13-1439      8-8249 

653 

26§    ;  12-4407 

20-5342 

27§ 

20-4237 

8-8942 

86    127      9-3 

6c6 

5    ;  14-6759 

22-0727 

3* 

6-7602     10-7165 

654 

«3§       7-4978 

21-5697 

18 

15-3780 

9-0100 

607 

10       14-8691 

22-9858 

10 

7-1331     11-5698 

655 

4 

8-1810 

2>-3434 

4 

16-0910 

8-9131 

608 

4       I4'93o8 

22-7820 

4* 

7-1515     11-3565 

6,6 

18 

8-6633 

21-0273 

17 

16-6191 

8-6866 

609 

i6§     15-2092 

22-2527 

20§ 

7-3151     10-7816 

657 

5* 

9-0025 

21-1348 

6 

16-9346 

8-8545 

610 

27$ 

16-7993 

22-9163 

23§ 

9-0093     11-1069 

86    109 

9'I 

658 

4* 

11-4250 

21-2956 

4 

19-2870 

9-4594 

611 

27§ 

16-9955 

22-1760 

3'S 

9-0494     10-3422 

86    no 

8-7 

659 

4* 

1  1  -8000 

21-4156 

4* 

19-6332 

9-6410 

612 

4 

18-5398 

22-7103 

4 

10-6698     10-5484 

660 

24§ 

7-8822 

227470 

«8 

I5-5383 

10-2351 

613 

4 

16-1868 

23-3865 

4 

8-5054     11-6934 

66  1 

3* 

9'3401 

22'8O22 

3 

16-9611 

10-5552 

614 

22§ 

17-3091 

23-1468 

20§ 

9-5541     11-2283 

86    in 

9'5 

662 

5 

10-4988 

23-4089 

3* 

17-9898 

"•3633 

615 

5 

18-2194 

23-4754 

4* 

10-5140     11-3653 

663 

3°§ 

11-0435 

23-9485 

22§ 

I8-4273 

11-9960 

86    124      9-4 

616 

27§ 

21-1293 

23-0095 

24§ 

13-2647     10-3127 

86    117 

9'4 

664 

8 

11-9772 

23-9835 

7 

!9'3379 

I2'2OO6 

617 

9 

14-8685 

24-8961 

IO 

7-5237     13-4407 

665 

4 

12-2446 

23-8471 

4 

19-6247 

I2-II69 

618 

9 

1  5-4949 

24'547i 

(6*) 

8-0663     1  2-9677 

666 

4 

12-2893 

23-6155 

3 

19-7088 

11-8949 

619 

6 

20-8316 

24-9040 

5 

13-3612     12-2268 

667 

5 

12-3853 

23-4084 

4 

19-8444 

II-7072 

.No.  561.     'ine  3m  image  coiucmes  with  the  6m  image  ol  j>u.  502. 
Plate  5998.     No.  6  1  8.     The  6m  image  falls  on  a  r&eau  line.     The  diameter  given 

is  that  of  the  3™  image. 

I  r&eau  interval  represents  very  nearly  5*  =  286»-7  of  R.A.  at  Dec.  +  86*,  and  382»'i  at  Dec.  +  87°. 
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GREENWICH  ASTKOGRAPHIC  CATALOGUE,  190G. 
ZONE    +    86°.' 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  8h  ism  to  oh  om  —  contd. 

R.A.  91'  45m  to  ioh  30™  —  contd. 

Centre       R.A.  9h  om  Dec.  +  86°             R.A.  81  15-0  Dec.  +  87" 
Plate  4907.     1900,  April  19.     Plate  5998.     1902,  March  20. 

Centre      K.A.  io»  30"  Dec.  +  86°           R.A.  9"  45m  Dec.  +  87° 
Plate  5547.    1901,  April  i.        Plate  6487.     1905,  Feb.  28. 

668 
669 
670 
67I 

9 
9 

23 

13-4072 
7-9425 

12-1722 

8-9242 

23-4856 

247264 
25-0584 

8 

(5*) 
20 

20-8338 

15-3099 
19-3921 
16-1395 

11-9748 
117889 
12-9684 
12-6992 

86°  129 

m. 

9'5 

703 
704 
705 
706 

33§ 
4 
5 

9-6788 

i3'5I04 

7-2012 

14-6859 
14-3291 
14-4466 

I5-473I 

6* 

177768 

19-0486 

2-5013 

2-3793 

86    149 

m. 

8-8 

672 
673 

6* 

11-3715 

25-2655 

6 

7 

18-5077 

18-1843 

13-0687 

707 
708 

6 

7-6775 

15  7170 
15-6837 

700 

7 

10-3929 

15-4742 

59§ 

1-5217 

24-0370 

53§ 

20-6390 

1-8353 

86    126 
86    no 

8-0 

8-7 

710 
711 

4 

20§ 

6-2321 

7-7333 

16-5160 
16-4668 

17 

167365 

4-1147 

86    145 

9'5 

5°§ 

8-9142 

26-6895 

87      69 

9-1 

712 

4 

8-2702 

16-3145 

713 

4 

10-2891 

16-9497 

714 

5 

11-3874 

715 

6 

1  1-6820 

16-3434 

R.A.  9h  om  to  9h  45m 

716 

4 

7-6013 

17-2125 

Centre       R.A.  9h  om  Dec.  +  86°                R.A.  9h  45m  Dec.  +  87° 

717 
718 

1 

9-6574 
7-3671 

17-6256 
18-6951 

3* 

J  5-9549 

6-2352 

Plate  4907.    1900,  April  19.        Plate  6487.     1905,  Feb.  28. 

719 

57§ 

77316 

18-0746 

4Z§ 

16-4322 

5-6939 

86    143 

8-6 

8-177/1 

18-8693 

10 

16-7178 

6*  C  s  72 

674 

675 
676 
677 
678 
679 
680 

6 

I 

8 
1  1 

4* 

19-4978 
21-0755 

14-9064 

22-2212 
227144 
I5-5977 
15-9396 

14-4182 
14-1188 
15-3079 
15-9266 
15-8012 
16-5191 
16-2459 

'+* 

5* 
9 

4* 

9-8484 
11-3322 

13-2845 
67516 

2-0185 
1-3970 

2-6993 
4-5445 

86°  137 

m. 
9'5 

721 
722 

723 
724 

725 
726 

727 

*3 

8 

4 
8 
n 

6 
ii 

8    1724 
8-2I24 

9-3733 
13-2849 

8-9985 

9-3227 
10-0434 

18-1061 
187339 
18-4388 
19-4600 
19-9930 
19-6381 
19-8829 

5 

6 

8 
4 

7 

16-8991 
21-8222 

157852 

17-317! 

177025 
18-3667 

5-8147 

7-0926 
6-9818 
7-8141 

7-5270 
7-9040 

86    142 
86    147 

9'S 

9'5 

68  1 
682 

i8§ 

5 

16-7940 
17-3477 

I6-4333 
16-6556 

"9 

4* 

7-6256 
8-2143 

4-5499 
4-6522 

86    135 

9'5 

728 
729 

4 
10 

IO-5072 
67137 

19-3820 
20-9319 

9 

14-8969 

8-3081 

683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 

9 

22§ 

'5§ 

20§ 

7 

5 
8 

22-4I77 
23-II03 

16-4474 

I7-3873 
14-0468 
16-4043 
20-8080 
2I-89I5 

16-5595 
16-8481 
17-8090 
18-2757 
19-091  1 
20-3751 
20-4643 
20-9793 

7t 
23 

16 

4* 
6 

13-1517 
13-8894 

7-5700 
8-5864 
5-4870 
8-0623 
12-3887 

'3-5534 

3-6429 

5-9693 
6-2293 
77221 
8-4882 
7-6609 
7-9370 

86    141 

86    134 

86    133 

9'5 
9'5 

73° 

73! 
732 

733 
734 
735 
736 
737 

4 

22§ 

20§ 
10 

6 

8-8999 

11-2879 
II7770 
II-7886 
I  1-7902 

8-3321 
8-5380 

20-4381 
20-8443 
20-7109 
20-7412 
20*6958 
20-8349 
21-5244 
21-7780 

'9 
'9 
16 

43§ 

8 

4* 
4 

17-5283 
19-4301 

19-9026 

19-9274 

19-9014 

16-3755 
16-5285 

8-7224 
8-9502 
9-0719 
9-0285 
9-1650 
9-1946 
9-4812 

86    148 
86    150 

86    152 

9'5 
9'5 

8-4 

691 

14 

18-5760 

21-1748 

ii 

10-3512 

8-8169 

73« 

5 

9-0497 

21-8750 

692 
693 

6' 

20-5954 
14-8472 

217263 
23-6043 

20§ 

12-4415 

8-9365 

86    139 

9'5 

739 
74° 

5 
6 

IO-26CO 
10-9059 

21-2980 
21-6466 

4 

18-8831 

97996 

694 

13 

14-899! 

23-9390 

8 

7-3298 

12-2847 

74" 

H 

12-1735 

21-0155 

1  1 

20-2457 

9-4145 

695 
696 

ii 

5* 

I6-4777 
17-8503 

23-4755 
247946 

8 
6* 

8-7760 
10-3927 

11-5062 

12-5078 

7+2 
743 

4 
6 

127274 
II-I562 

22-2300 
23-5272 

4 

187743 

11-6935 

697 
698 

17 
<;* 

I4-4723 
I7-8I9I 

25-4067 
25-1990 

'4 
6 

7-2168 
10-4489 

13-8121 
12-9093 

87      76 

9'5 

744 
745 

«! 

I2-5330 
IO-9332 

24-9855 

23§     20*0513 
18       18-2811 

12-3471 
13-0824 

87      90 

87      87 

9'4 
9'5 

699 

+63 

187378 

25-2016 

32§ 

11-3465 

127238 

87      80 

8-5 

746 

1  1 

1  1-3067 

24-5774 

9       187247 

127534 

87      88 

9'5 

747 

^  ^S 

I2'OOO8 

24-2240 

27$     19-4740 

12-5347 

87      89 

9'3 

62§ 

1-7092 

2-8639 
2-9037 

86    126 
86    130 

8-0 
9-0 

47§     I7-5456 

1-0556 

86    146 

8-9 

4°§ 

5-0918 

6-4437 

86    132 

9-0 

82§     257206 

1-8383 

86    154 

8-2 

68§ 

25-I727 

19-3831 

86    143 

8-6 

5°& 

4-0508 

25-9349 

87      80 

8'5 

R.A.  9h  45m  to  ioh  30™ 

R.A.  ioh  30m  to  nh  i5m 

Centre     R.  A.  ioh  30m  pec.  -|_  ge°          R.A.  9i>  45™  Dec.  +  87° 

Centre       R.A.  ioh  3om  Dee.  +  86°         R.A.  nh  15™  Dec.  +  87* 

Plate  5547.    1901,  April  i.      Plate  6487.    1905,  Feb.  28. 

Plate  5547.    1901,  April  i.      Plate  4940.     1900,  April  28. 

700 

7 

5-8946 

14-8447 

O 

m. 

748 

12 

18-9520 

13-9910 

4* 

97809 

2-1366 

• 

m. 

701 

10 

6-8502 

H-°473 

749 

3 

19-1032 

147603 

702 

5 

8-0263 

147429 

750 

4 

21-4353 

14-4412 

Plate  5998.     No.  670.     The  6°>  image  falls  on  a  riseau  line.     The  diameter  given 

is  that  of  the  3™  image. 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  28607  of  R.A.  at  Dec.  +  86',  and  3820-1  at  Dec.  +  87°. 

GREENWICH  ASTEOGRAPHIC  CATALOGUE,  190C. 

ZONE    •+    86°. 


915 

• 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X 

y. 

Diam. 

x.                    y. 

Xo. 

Diam. 

X. 

y- 

Diam.  j         z. 

y. 

No.            Mag. 

So. 

Mag. 

R.A.  ioh  3<Dm  to  nb  i5m  —  contd. 

R.A.  i  ih  i5m  to-  i2h  om  —  contd. 

Centre       R.A.  io»>  30™  Dec.  +  86*        R.A.  nh  15™  Dec.  +  87° 

Centre      R.A.  i2h  o">  Dec.  +  86*             R.A.  nh  i5m  Dec.  +87* 

Plate  5547.     1901,  April  i.     Plate  4940.     1900,  April  28. 

Plate  4964.    1900,  May  10.        Plate  4940.     1900,  April  28. 

i 

0                                   "»• 

•                    m- 

751 

4     '22-2294 

14-1687 

796 

26§ 

6-4128      15-0273 

26 

I5-7205 

2-4775 

86    167      9-5 

752 

18     117-3123 

5-1262 

10          8-3864 

3-5621 

797 

4 

67892      15-5176 

753 

4       17-8601 

5-1487 

798 

4°§ 

6-9300      15-3448 

4°§ 

16-1688 

2-8856 

86    169 

9-1 

754 

6       19-1127 

5-1506 

799 

48$ 

10-0213 

15-2357 

52§ 

19-2221 

3-3783 

86    172 

8-2 

755 

63§  j  19-3585 

5-1210 

63§     10-3916 

3-1635 

86    159      8-3 

800 

25§ 

6-5095      16-5638 

26 

15-5200 

4-0028 

86    166 

9'5 

756 

1  8       21-6947 

5"!  I  12 

12       12-6827      2-7126 

801 

25§ 

7-0133 

16-5916 

21 

16-0098 

4-1254 

86    168 

9'5 

757 

9 

22-7789 

5-6370 

802 

75§ 

77432 

16-4629 

75§ 

167502 

4T397 

86    170 

7'0 

758 

3 

14-1881 

16-5969 

803 

4 

10-6760   '  16-6331 

759 

17 

15-1152 

16-6942 

10 

6-5278        5-5191 

804 

24§ 

10-9870 

16-8427 

29 

19-8593 

5-1422 

86    173 

8*9 

760 

12 

15-2552 

16-5370 

5 

6-6365         5-3378 

805 

6 

11-9348 

16-6866 

761 

12 

16-4667 

I6-I422 

7* 

77493      47182 

806 

37§ 

5*599  ' 

17-0268 

38§ 

14-5367 

4-2829 

86    165 

9-0 

762 

4 

16-5492 

16-1933 

807 

6 

6-0150 

177857 

763 

4 

17-0570 

l6-66l3 

808 

4 

7-5522 

177345 

764 

27§ 

18-5612 

16-6067 

3i 

9-8933 

4-7780 

86    157      9-0 

809 

16 

8-6663 

177387 

10 

17-4097 

5-5733 

765 

82§ 

20-3106 

I6-4427 

83§ 

"•5797 

4-2796 

86    161       7-2 

810 

5 

9-3116 

17-3949 

766 

20§ 

14-3983 

«7'4453 

17 

5-9658 

6-3927 

86    153 

9'5 

811 

12-7937 

17-4963 

7     121-5052 

6-1336 

86    174 

9'5 

767 

7      I5-3938 

17-2078 

812 

10 

6-2103 

18-2247 

4*    14-9031 

5-S751 

768 

26§     16-3180 

17-0703 

25 

77787 

5-6580 

86    155 

9'5 

813 

12 

6-2591 

18-5613 

5* 

14-8876 

5-9139 

769 

2lg        16-4186 

17-1185 

21 

7-8869 

5-6897 

86    156 

814 

5 

10-7092 

18-6688 

77° 

18          22-3099 

17-8838 

«4 

13-8159 

S'S^i 

815 

10 

i3'5758 

187559 

5 

22-0290 

7-5231 

86    175 

9'5 

77i 

19 

18-2601 

18-1459 

13 

9-8901 

6-3460 

816 

9 

5-6019 

192589 

4* 

14-1094 

6-4714 

772 

•9 

20-8701 

18-2134 

16 

12-4653 

5-9J33 

817 

5 

9-6501 

19-2207 

773 

3i§ 

19-1014 

19-2950 

jig 

10-9360 

7-3126 

86    160 

9-2 

818 

H 

12-3239 

19-9561 

8 

20-5686 

8-4555 

774 

8 

20-1618 

J9'4594 

4* 

12-0067 

7-2720 

, 

819 

4 

137385 

19-7130 

775 

7 

21-1402 

19-1588 

3* 

12-9107 

67887 

820 

12 

12-7488 

20-3612 

6 

20-9075 

8'934S 

776 

15 

22-0025 

19-9346 

8 

13-9069 

7-3896 

86    164 

9'5 

821 

5 

7-3271 

217328 

777 

4 

15-4029 

20-2864 

822 

6 

13-9693 

21-3133 

778 

6 

16-8998 

20-8440 

823 

ii 

8-5246 

22-7758 

8 

16-2958 

10-4889 

779 

13 

17-0837 

20-7406 

8 

9-2301 

9-1172 

824 

6 

9-7909 

22-3236 

780 

5 

1  7-344° 

20-9630 

3* 

9-5269 

9-2871 

825 

22§ 

11-0205 

22-3673 

16 

18-8232 

10-5710 

781 

6 

20-4289 

20-1087 

826 

6 

12-3759 

22-8739 

782 

29§ 

21-4595 

20-8492 

20 

I3-5459 

8-3908 

86    162      9*5 

827 

53§ 

11-9281 

23-4410 

43§ 

19-5061 

117970 

87     99 

8-8 

783 

18 

16-9286 

21-0283 

12 

9-1317 

9-4271 

828 

12 

6-6365 

24-2572 

5 

14-1530 

11-5760 

87      96 

9'5 

784 

49§ 

21-4693 

21-6359 

4'§ 

13-7041 

9-1601 

86    163      8-9 

829 

21 

9-5743 

24-6257 

9 

16-9685 

12-5056 

785 

4 

16-1990 

22-0075 

830 

7 

13-5976 

24-0120 

786 

16 

17-1153 

22-6085 

9 

9-6169 

10-9443 

831 

12 

8-0530 

25-8292 

6 

15-2414 

13-3920 

7»7 

10 

16-0582 

23-5263 

6 

8-7526 

12-0455 

832 

21 

9-4715 

25-7834 

12 

16-6421 

13-6211 

788 

1  1 

17-119; 

23-8894 

6 

9-8669 

12-2015 

833 

13 

10-5015 

25-I739 

6 

17-7719 

13-2218 

834 

22§ 

11-3028 

25-6293 

20 

18-4688 

13-8240 

77§   ,    6-7294 

!'2533 

86    154 

Q/;     .  -  _ 

8-2 
8.  . 

835 

45§ 

13-4783 

25-1326 

33§ 

20-6988 

13-7565 

87      IO2 

-'- 

43§ 

23-2129 

17-0080 

4§ 

+  V»*W 

1  0*0803 

oO      I  }  2 

86    165 

4 
9-0 

55§ 

19-1024 

1-1821 

86    171 

8*6 

94§ 

25-4150 

17-2883 

86    170 

7-0 

25-1819 

2-1722 

86    178 

9-0 

88§ 

26-6598 

25-334I 

87      99 

8-8 

i°3§ 

23-0554 

4-6273 

86    176 

5'7 

57§ 

24-1446 

6-3429 

86    177 

n  £ 

8-5 

73§ 

1-3188 

16-7345 

86    159 

8'3 

. 

85§ 

2-6975 

17-6030 

86    161 

7'2 

K.  A.  ii"  15™  to  12    om 

4°§ 

1-1397 

18-4135 

86    157 

9-0 

Centre       R.A.  i2h  o™  Dec.  +86°           R.A.  nh  ism  Dec.  +  87° 

5-7248 

21-9738 

86    163 

8-9 

Plate  49^4*      19^^ 

,  MMf   lu.         x  i»ue  494U.       iyuo,  April  zo. 

R.A.  i2h  om  to  i2h  45m 

e 

m. 

789 

79° 

15 

8 

6-5280 
6-8618 

14-7086 
H'5535 

7 

15-8948 

2-1901 

Centre        R.A.  I2h  om  Dec.  +  86°            R.A.  I2h  45"  Dec.  +  87° 

79i 

18 

8-0687 

147488 

8* 

17-4016 

2-524- 

Plate  4964.     1900,  May  10.          Plate  4953.     1900,  May  2. 

792 

13 

8-5725 

I4-4I02 

o 

m. 

793 

5 

10-8359 

14-7416 

836 

9 

17-5013 

14-6952 

7 

8-2665 

2-8743 

794 

8 

11-2578 

14-6950 

837 

13 

22-7131 

14-8300 

13 

13-4056 

1-9988 

795 

5 

127619 

14-7039 

838 

88§ 

14-0223 

15-7235 

I02§ 

5-0495 

4-5546 

86    176 

57 

I  r&eau  interval  represents  very  nearly  5'  =  2S6a7  el  K.A.  at  Dec.  +  86°,  and  382s'i  at  Dec.  +  87". 
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B.  D. 

I  liiun 

B.  D. 

X. 

V- 

X, 

y- 

No. 

Mag. 

Xo. 

Di'iiu. 

X, 

No. 

Mag. 

R.A.  i2h  om  to  I2h  45™  —  contd. 

R.A.  1  2h  45m  to  1  3h  30m 

Centre       R.A.  i2h  om  Dec.  +  86°           R.A.  i2h  45™  Dec.  +  87° 

Centre      R.A.  13''  30™  Dec.  +  86°            R.A.  i2h  45"  Dec.  +  87° 

Plate  4964.    1900,  May  10         Plate  4953.     1900,  May  2. 

Plate  4493.    1899,  May  30.         Plate  4953.     1900,  May  2. 

m. 

m. 

839 

II 

15-5498    15-4538 

15 

6-4998 

3-9985 

86    179 

9'5 

883 

43§ 

4-4783 

14-8086 

52§ 

14-1248 

1-9441 

86    184 

8-8 

840 

IO 

21-2891    15-9663 

16 

12-2294 

3-3898 

884 

5* 

4-6379 

14-5446 

5* 

I4-3347 

1-7182 

841 

6 

22-3920    15-3445 

4 

13-1917 

2-5649 

885 

8 

5-8850 

14-8350 

12 

i5-4963 

2-2595 

842 

12 

22-8044    15-0945 

10 

13-5455 

2-2397 

886 

6 

8-6038 

14-8256 

8 

18-1605 

2-8042 

843 

5 

14-2992    16-2276 

887 

4* 

4-9659 

16-4187 

5 

14-2769 

3-6174 

844 

5 

15-4660 

16-0040 

3* 

6-5248 

4-5499 

888 

4* 

ii-553i 

147498 

4* 

21-0660 

3-3314 

845 

7 

16-2353 

16-6977 

8 

7-4121 

5-0842 

889 

15 

17-1675 

18 

14-6303 

4-4566 

846 

4 

18-5206 

16-6772 

890 

15 

10-5696 

16-2194 

25 

19-8012 

4-5683 

86    189 

9'5 

847 

ii 

19-9865 

16-7404 

'3 

11-0992 

4-4000 

891 

20 

5-4774 

18-0870 

21 

I4-4349 

5-3567 

86    185 

9'5 

848 

ii 

21-5057 

16-4140 

'5 

12-5274 

37852 

892 

26§ 

9-9080 

17-0768 

4'§ 

18-9790 

5-2725 

86    188 

9-1 

849 

6 

22-7015 

16-6084 

4 

137369 

3745' 

893 

5* 

13-2777 

16-3946 

7 

22-4175 

5-2924 

850 

45§ 

15-4228 

17-1936 

55§ 

6-7098 

57257 

86    177 

8-5 

894 

5 

13-5606 

16-4358 

8 

22-6852 

5-3917 

85I 

8 

17-8135 

17-2910 

8 

9-0744 

5-3605 

895 

9 

7-8740 

18-5396 

'7 

16-6892 

6-2906 

852 

4 

18-2082 

177161 

896 

13-1728 

17-4402 

54§ 

22-1013 

6-2934 

86    191 

9-0 

853 

6 

18-5491 

17-8553 

6 

9-9063 

57737 

897 

3  3* 

2O-I4IO 

7 

14-0148 

7-3683 

854 

3 

'9-7534 

17-0068 

898 

6z§ 

8-2481 

19-3929 

66§ 

16-8816 

7-2036 

86    187 

7-0 

8,5 

6 

20-6378 

17-2957 

5 

11-8448 

4-8203 

899 

20 

7-2433 

21*2609 

2I§ 

15-5164 

8-8246 

86    186 

9'5 

856 

7*§ 

10-7813 

17-9530 

83§ 

12-1141 

5-4347 

86    182 

6-5 

900 

4 

1  1-7822 

I9-95I6 

6 

20-2273 

8-4707 

857 

3 

21-3028 

17-8759 

901 

5 

20-2483 

8*1794 

858 

6 

14-0497 

18-1983 

6 

5-5587 

6-9793 

902 

9 

I2'2O2I 

197568 

21 

20-6797 

8-3649 

859 

4 

14-4187 

18-8426 

9°3 

'5 

I3-9773 

i9'35°5 

22§ 

22-4962 

8-3271 

860 

4 

16-6149 

187360 

904 

8 

6-4495 

22-5278 

'5 

14-4803 

9-9004 

86l 

O  £ 

9 

177524 

19-2738 

9 

9-3995 

7-3I73 

905 

5 

12-1925 

20-9343 

10 

20-4295 

9-5153 

862 

5* 

21-2034 

19-8752 

3* 

12-9048 

7-2428 

906 

5 

IO-0045 

22-0810 

8 

18-0574 

10-1933 

863 

6 

15-2572 

20-7527 

4* 

7-2375 

9-2500 

907 

4 

18-8064 

10-8517 

864 

4 

16-9369 

20-6253 

908 

5 

77776 

24-2078 

IO 

i5'4378 

1-8176 

865 
866 

O  £ 

n 

5 

17-4526 
18-9883 

20-0889 
20-6673 

12 

5 

9-2627 
10-8801 

8-1756 
8-4465 

909 
910 

5 

9*8410 
9-8748 

23-437I 
23-4161 

IO 

17-6136 
17-6540 

1-4844 

'"4749 

87    i'7 

9-1 

867 
868 

o  £i 

4 
6 

20-5396 
20-6805 

20-8611 
20-2553 

3* 
5 

12-4424 

12-4608 

8-3359 
77123 

9" 
912 

7 
4 

12-3697 

22-4998 
22-9863 

13 
6 

20-2822 
21-3445 

1-0842 
1-8013 

869 
870 

871 

O  T 

3 
18 

3 

19-8859 

15-8539 
16-5746 

21-0752 
22-9125 
22-4864 

20 

8-2405 

11-2548 

9'3 
914 

9'5 

4°§ 
9 

12-3099 
12-5228 

24-0712 
24-0518 

4 
4°§ 
18 

14-8796 
19-9015 
20-1157 

12-4571 
12-6103 
12-6345 

87      121 

8-9 

872 

873 
874 
875 

876 

877 

4 

!9 
6 

H§ 

23§ 

5 

177277 
17-8108 
18-5849 
14-1039 
15-5677 
15-6735 

22-1167 
22-5059 
22-4625 
23-8661 
23-1918 

18 
6 

22 

5 

10-0812 
10-8314 

6-7094 
8-0128 
8-1476 

10-4774 
10-2846 
12-5320 

11-5849 
1  1-7100 

87    103 
87    105 

9'3 
9'3 

916 
917 
918 

9'9. 
920 

8 

4* 
i7 

12 

13-6869 

11-8502 
11-9763 

23-9185 
25-2339 
25-2474 
25-3I73 

>5 

9 

21 
20 

4 

21-2827 
16-9508 
19-2123 
19-321  1 
21-2288 

12-7402 

13-1825 
13-6653 
13-7614 

13-7702 

87      II9 
87      120 

9'5 
9'5 

878 

879 
880 

881 
882 

5 

16 
5 
'4 

18-2902 
17-4674 
15-6741 
16-6017 
19-7956 

23-3130 
24-4831 
25-4252 
25-0522 
26-2931 

3* 

4 

20 

3 
H 

107090 
10-1270 

8-5507 
9-3864 

127608 

H-I743 
12-4847 

I3-7549 
13-2067 

13-8095 

82§ 

68§ 

13-1859 

18-6361 
26-9180 

28 

21-2745 
23-1014 

17654 
13-1671 

86    190      9*0 
87    125      9-0 
86    182      6-5 
87    122      8-8 

30 

6-0869 

1-4722 

86    178 

9-0 

78§ 

1-0285 

4-8530 

86    172 

8-2 

R.A.  i3h  3om  to  i4h  15™ 

4'§ 
53§ 

2-2902 

4-4923 

6-2439 
'2-5337 

86    173 
87     99 

8-9 
8-8 

Centre       R.A.  1311  30™  Dec.  +  86°           R.A.  I4h  15™  Dec.  +  87° 

38§ 

6-3400 

13-8934 

_ 

87      102 

Q'O 

Plate  4493.     1899,  May  30.        Plate  4507.     1899,  June  i. 

48§ 

23-4298 

I  4-  -Q  1  60 

S£      iS< 

7 
8.Q 

25-1181 
1  6*227  1 

T    7 

20  6084 

2.  n*o  i  T  r 

ou      I  04 

86    187 

O 
7-0 

921 

6 

17-8099 

14-6465 

5* 

8-5267 

2-8721 

o 

m. 

9 

*  U    w  1  1   k 

87    107 

6-5 

922 

4'§ 

19-0160 

H-37I8 

55§ 

9-6579 

2-3686 

86    199 

8-5 

923 

8 

21-5896 

1  5-4.826 

8 

2-9606 

7      J 

924 

'3 

17-6583 

J     T 

15-6197 

21 

8-5639 

3-8559 

86    197 

9*5 

925 

7 

18-4396 

14-9995 

9 

9*2101 

3-0967 

926 

ii 

22-3538 

16-2538 

'4 

13-2942 

3-5694 

927 

7 

15-4815 

15-3891 

'3 

6-3851 

4'°535 

928 

'9 

I5-540I 

I5-7I59 

24§ 

6-5057 

4-3629 

86    194 

9'3 

i  r&cau  interval  represents  very  nearly  5  =  2S6»'7  of  R.A.  at  Dec.  +  86",  and  3828-1  at  Dec.  +  I7V 
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Tllam 

B.  D. 

S-_ 

B.  D. 

in  run. 

X. 

!/• 

X. 

No. 

Mag. 

O. 

X. 

-*-                             y- 

No.             Mag. 

R.A.  i3h  30°-  to  i4h  i5m  —  contd. 

R.A.  i4h  i5m  to  i5h  o"1 

Centre       R.A.  13"  30"  Dec.  +  86*          R.A.  i4h  J5m  Dec.  +  87° 

Centre        R.A.  I5h  om  Dec.  +  86'          R.A.  I4h  15™  Dec.  +  87' 

Plate  4493.     1899,  May  30.        Plate  4507.    1899,  Jane  i. 

Plate  4496.    1899,  May  30.         Plate  4507.    1899,  June  '• 

0                    !       m- 

o 

m. 

929 

4* 

16-0242   15-6354 

; 

6-9669 

4-1910 

974 

18         5-2294 

I5-3I45 

29§ 

14-4723 

2-5464 

86    207 

9'5 

93° 

'7 

18-3866 

16-5761 

9-4614 

4-6539 

86    198      9*3 

975 

9        6-0853 

14-0917 

'5 

15-5503 

1-5169 

86    209 

9'5 

931 

st 

18-8964 

16*7052 

5 

9-9880 

4-6812 

976 

20    j    6-9113 

14-5006 

35§ 

16-2809       2-0763 

86    210 

9'5 

93* 

77§ 

19-6781 

17-1042 

8_g 
5S 

10*8335 

4-9203 

86    201 

7'5 

977 

6*      7-2599 

15-0328 

9 

16*5207       2-6676 

933 

16 

21-0185 

17*0830 

12*1440 

4-6406 

86    204      9-3 

978 

4°§       77365 

I4-9358 

54§ 

17*0038       2-6655 

86    2ii 

8-5 

934 

6 

21-1977 

167960 

12 

12-2627 

4-3263 

979 

20          11-3273 

14*1299 

37§ 

20*6849       2-5759 

86    213  \    9-5 

935 

12 

20*2364   17-8802 

14 

11*5309 

980 

H 

6-2386 

157746 

22 

15*3712       3*1962 

86    208 

9'5 

936 

'4 

16*7301    18-5780 

22 

8-2275 

6-9390 

86    196 

9'5 

981 

3* 

7-0570 

16-0759 

6 

16-1137       3-6487 

937 

5 

8-4503 

6-4012 

982 

4* 

7-2251 

15-8064 

IO 

16-3320 

3-4226 

938 

2I§ 

197233   19-1222 

1  1-2691 

6-8941] 

CA"      -jO1?           n  *  i 

983 

4* 

8*5243 

I57254 

6 

17*6210 

3-5971 

939 

2O§ 

19-7271    19*1335 

Z4§ 

11*2732 

6-9025] 

O  \J        L\J  L              U     J 

984 

'4 

10-2916 

15-1227 

25§ 

19*4742 

3-3499 

94° 

5 

20-1727   18-5807 

7 

II  6016 

6-2748 

985 

8 

11*1352 

15-2170 

21 

20-2822 

3-6084 

94' 

4t 

21-2034   18-6670 

7 

12-6333 

6-1593 

986 

6 

20-6823 

3-5I37 

942 

'3 

16-2095 

18-5412 

«§ 

77100 

7-0040 

987 

6 

'4-3075 

4-2981 

943 

4 

8-3694 

7-4954 

988 

7 

167067 

4-9796 

944 

4* 

17-8248 

197585 

4 

9-5308 

7-8833 

989 

32§ 

10*0830 

16-631  1 

40§ 

18-9765 

47857 

86     212 

9-0 

945 

6 

11-0507 

7-0522 

99° 

3* 

11-7309 

16-3808 

5 

20-6422 

4-8671 

946 

'3 

14-5122 

19-9143 

'7 

6-3099 

8-6814 

991 

8 

11-8014 

1  6-  1  049 

21 

207639 

4-6100 

947 

20§ 

18-4530 

20-7522 

24;j 
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11-5578 

11*5603 

"94 

7 

9-2816 

22-2838 

9 

17-0348 

10-0830 

1147 

7 

67229 

12'6O2I 

"95 

4* 

13*2722 

22*8830 

S 

20-8313 
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1  *f  \J  < 

1204 

7 

°  °3Z/ 
10-5471 

24  ,  400 
24*0368 

7 

1  *>  9'93     IZ  3/  IZ 

17-9343    12-0453 
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i  re'&au  interral  represents  very  nearly  5'  =  S>6'7  of  R.A.  at  Dec.  +  86*,  and  382''!  at  Dec.  +  87*. 
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No.  1241.     S  Vnx  Sliuoris. 

i  rtseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  286"7  of  R.A.  at  Dec.  +  86',  and  382-1  at  Dec.  +  87°. 

G-KKENWICH   ASTROGKAPHIC   CATALOGUE,   1900. 

Z  O  N  E    +    86°. 


921 


* 

B.  D. 

B.D. 

Xo. 

Diaiu. 

1'i.-,;:.. 

^- 

TV 

Diaiu 

y. 

No. 

Mug. 

JJl&U). 

X, 

y- 

z. 

y. 

Ho. 

Mag. 

R.A 

.  i8h  45°-  to 

i9h  30m  —  contd. 

R.A 

.  i9h  30n  to  20h  i5m- 

—contd. 
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20-8323     13-0617 

1385 

'5 

20-9570 

77'44 

'5 

12-1099 

5-2970 

1342 

6* 

8-4343 

25-3758 

4t 

15-5943     12-9511 

1386 

7 

15-5008 

18-4458 

6 

6-9005 

7-0750 

1343 

10 

9-7494 

25-3914 

7 

16-8820  i  13-2208 

1387 

9 

1  5-9373 

18-4258 

8 

7'3253 

6-9690 

'344 

18 

11-2818 

25-6610 

14 

18-3333     137847 

1388 

10 

17-2809 

18-1956 

'3 

8-5969 

6-4851 

1345 

8 

11-5111 

25*5001 

7 

18-5898     13-6727 

1389 

8 

18-4708 

18-2845 

8 

9-7820 

6-3405 

1390 

20§ 

18-6155 

18-9370 

23§ 

10-0523 

6*9513 

86    302 

9'5 

88§ 

24-4286 

1-5893 

85    329 

8-4 

1391 

43§ 

19-1200 

18*8445 

52§     10*5288 

6-7655 

86    303 

87 

85§ 

24-8189 

1-6257 

85    330 

8*9 

1392 

7 

19-5181 

18-7514 

6 

10-8980 

6-5941 

53§ 

23-4721 

11-8478 

86    297 

'393 

7 

19-8023 

18*2038 

6 

1  1-0730 

6-0023 

47§ 

4-1774 

167197 

86    277 

8*8 

'394 

2  4? 

19-8983 

18*8990 

33§     11-2998 

66651 

86    304 

9'5 

66-5 

2-6385 

21-9390 

86    275 

8-2 

'395 

5 

20-0946 

18-0165 

4*     "-3247 

57597 

1396 

26§ 

22*5802 

18*1856 

27§ 

137934 

5-4434 

86    307 

9'4 

'397 

•zi 

14-2017 

19-0565 

23 

57455 

7-9295 

1398 

16-7486 

19-1738 

16 

8-2664 

7-5480 

R.A.  i9h  30m 

tO   20h    I5m 

'399 

6 

20-1833 

19-5769 

6 

117142 

/•2751 

1400 

4 

20-8410 

19-0775 

Centre      R.A.  i9h  3om  Dec.  +86-            R.A. 

20h  15"  Dec.  4-87' 

1401 

10 

14-2164 

20-2859 

IS 

6-0003 

9-1347 

Plate  4528.     1899, 

June  13.        Plate  4560.     1899,  July  13. 

1402 
1403 

4 
5 

14-5615 
14-8517 

20-0535 
20-7662 

4*      67^84 

8-8363 

O  £. 

0                                   >**>• 

1404 

20 

15-6564 

20-3656 

29§ 

/•4293 

8-9300 

86    294 

9'5 

1346 

4       14-8239 

14-7969 

1405 

8 

'9'3'54 

20-8255 

4*     11-1065 

8-6663 

134" 

-       15-2995 

14-6058 

4* 

5^574 

3-3538 

1406 

25§   ' 

15-6888 

21-5659 

3'§       7-6946 

10-1044 

86    295 

9'4 

1348 

4 

17-5253 

I4-3I94 

1407 

4* 

17-6943 

21-7256 

4*       9-6899 

9-8668 

'349 

10 

17-5586 

14-6265 

12 

8*1729        2-9278 

1408 

7 

17-9263 

21-1483 

5     i    9-8054 

9-2560 

1350 

g 

18-2921 

<4'4774 

7 

8-8627        2*6399 

1409 

12 

19*1333 

21-3678 

10       11*0345 

9*2373 

'35' 

8 

'8-3735 

14-1057 

7 

8-87  1  5 

2-2598 

1410 

8 

20-6724 

21-8003 

7       12*6281 

Q*3  592 

1352 

4 

19-1040 

14-6900 

1411 

9 

14*7509 

22*9995 

7     i    7-0548 

n-6886 

'353 

10 

22-1458 

14-5271 

8 

12-6545 

1-9415 

1412 

4*  i 

15-4706 

22*8871 

3*      77393 

"'4443 

'354 

-r* 

22-3688 

H7'92 

4* 

12*9109 

2*0869 

'4'3 

45§   ! 

15-9483 

22*7660 

58§       8*1816 

1  1-2268 

86    297 

9-0 

'355 

4 

15-5699 

5-7553 

1414 

6 

17-47I9 

227790 

3*      9'6794 

io-9433 

1356 

4 

'7-4539 

1415 

4 

18*2041 

22-9798 

4*     10*4376 

10-9958 

'357 

8 

19*2418 

5-2305 

9 

9-9448 

3-I95I 

1416 

9 

18*6--; 

22'01  13 

10       10-7125 

9-9545 

** 

1358 

8 

21-2618 

5-4965 

6 

11*9775       3*0618 

1417 

5 

18*8012 

22-937I 

4       "-OI73 

10-8361 

'359 

4 

21-2673 

57578 

4* 

12-0339      3*3153 

1418 

10 

18-8043 

22*4333 

8       10-9200 

10-3440 

1360 
1361 

7 
'5§ 

22*2975 
14*4813 

5-3554 
16-8032 

20 

12-9652 
5-5818 

2-7242 
5-6645 

1419 
1420 

9 

24§ 

20-1372 
14-6844 

22-1684 
23-7227 

8       12-1737 
28§       7  1306 

9-8255 
12-4136 

86    292 

9'5 

1362 

4 

14-6400 

16-5951 

4* 

5-6951 

1421 

6 

16  2208 

23-1670 

6         8-5264 

11-5674 

1363 

4 

15-0138 

16-4449 

3* 

6-0344 

5-2063 

1422 

17 

16-3301 

23-3017 

15         8*6614 

11-6768 

i  riseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  286"-7  of  R.A.  at  Die   +  86°,  and  382"-!  »t  Dec.  +  87°. 

ASTROORAPHIC  CATALOGUE. 
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GRKKNWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    86°. 


!  n'-i.n                        — 

B.  D. 

B.  D. 

Innrti. 

mm 

No. 

Mag. 

Diam. 

X. 

No. 

Mag. 

R.A.  igh  30™  to  20h  15™  —  contd. 

R.A.  20h  i5m  to  2ih  om  —  contd. 

Centre     R.A.  igh  30™  Dec.  +86°              R.A.  20''  ij™  Dec.  +  87' 

Centre        R.A.  2ih  ora  Dec.  +  86°              R.A.  20''  15™  Dec.  +  87' 

Plate  4528.    1899,  June  13.        Plate  4560.     1899,  July  13. 

Plate  4632.     1899,  Aug.  21.          Plate  4560.     1899,  July  13. 

m. 

m. 

1423 

6 

16-6685     23-9818 

7 

9-1228 

12-2769 

1467 

8 

11-9658     16-5844 

4* 

20-91  18       4-9566 

1424 

7 

18-2188  i  23-0905 

4* 

10-4694 

1  1-1048 

1468 

6 

6-5768     17-1560 

1425 

18 

18-8510    23-0183 

16 

1  1-0796 

10-9080 

1469 

6 

6-6278 

17-1231 

4*     15-5684      4-4551 

1426 

4 

19-5284    23-1214 

4* 

11-7629 

10-8788 

1470 

4 

8-4174 

17-2816 

3*     17-2944      4-9566 

1427 

'3 

14-8389  i  24-4443 

12             7-4211 

13-0869 

1471 

i8§ 

8  9000 

17-0450 

'9 

17-8140 

4-8186 

1428 

5 

14-9054    24-2275 

4"       7H456  |  12-8653 

1472 

5 

9-7014 

17-6530 

3* 

18-4830 

5-5693 

1429 

36§ 

15-1418     24-9045 

42§   1    7-8097     13-4840 

86    293 

9'3 

'473 

35§ 

10-2392 

17-3638 

36;;      19  0641 

5-3907 

86    311 

9'5 

1430 

4* 

16-1404     24-9250 

3 

8-7903     '3-3034 

'474 

34§ 

io"6o68 

17-2971 

36^    1  19-4399 

5-3952 

86    312 

9'4 

'43' 

1  1 

16-5049     24-9770 

10 

9-1589 

13-2863 

'475 

4 

10-9295 

17-7902 

4* 

19-661  2 

5-9476 

1432 

10 

17-2933     24-4216 

9 

9-8230 

12-5868 

1476 

7 

12-6413 

17-4332 

6 

2I-4IOI 

5-9258 

'433 

37§ 

17-3780    24-7139 

42§ 

9-9623 

12-8574 

86    300 

9-4 

'477 

i8§     12-6515     17-2402 

'9 

21-4581 

5-7359 

'434 

5 

19-6857     24-0668 

1478 

4       13-4208 

17-0108 

'435 

'5 

18-1890 

25-5626 

12 

10-9259 

'3-5329 

'479 

1  1 

9-6264 

18-2559 

9 

18-2922 

6-1466 

1436 

'3 

18-6203     25-4084 

14 

1  1-3196 

13-2968 

1480 

6 

8-3514 

19-7197 

4* 

16-7592 

7-3366 

'437 

7 

18-7423     25-8136 

8 

11-5171 

13-6744 

1481 

5 

8-4814 

19-0428 

4 

17-0185 

6-6984 

1438 

7 

21-2621   !  25-1687 

5 

13-8633 

12-5492 

1482 

W      A    C   * 

6 

9-37i8 

19-4445 

4 

17-8148 

7-2659 

1483 

13       i<->  '4°V     '9  zi  i° 

I   I 

I  8*6094 

7-2298 

8o§ 

5"'447 

1-3816 

85    329 

8-4 

1484 

3     i  10-6739  i  19-7008 

3* 

19-0392 

7-7650 

73§ 

5-52I3 

1-2662 

85    330 

8-9 

i  3     ;  10-9040 

'9'8'37 

1  1 

19-2464 

7-9245 

44§ 

3-3056 

9-3562 

86    289 

9-0 

I486 

5 

1  1-1227 

19-1388 

3* 

19-5887 

7-3039 

68§ 

26-0403     14-8178 

6o§ 

4-3297 

10-1855 

86    290 

85    347 

8-8 

8-0 

I487 
1488 

5 
5 

1  1-2426 
12-5662 

>9'4354 

3* 
4* 

19-6514 

20-8797 

7-6169 

8-2252 

1489 

1  1 

12-6946 

19-9257 

10 

20-9798 

8-3790 

I490 

'9§ 

5-9205  |  20-6263 

'9 

14-1985 

7-7558 

86    308 

9'5 

• 

I49I 

6 

7-2357     20-0638 

5 

15-5982 

7-4600 

R.A.  2oh  15™  to  2ih  om 

1492 

7 

8-2300     20-5290 

5 

16-4849 

8-1091 

Centre       R.A.  2ih  o«n  Dec.  +  86*               R.A.  2oh  15'"  Deo.  +  87° 

'493 
1494 

5 
5 

8-9278 

9-7528 

20-2731 
20-7138 

4t 
3* 

17-2184 
I7-9392 

7-9938 

8-5819 

Plate  4632.    1899,  Aug.  21.           Plate  4560.    1899,  July  13. 

H95 

5 

10-6991 

20-4045 

3* 

18-9307 

8-4643 

1496 

10 

13-1023 

20-8433 

9 

2I-2O29 

9-3614 

u 

m. 

'497 

5 

13-8819 

20-4473 

'439 

9 

4-8795 

14-6702 

6 

14-3292 

'•7'35 

1498 

5 

13-9061 

20-7375 

4* 

22-O092 

9-4116 

1440 

16 

4-9813 

14-8546 

'3 

H'39'4 

1-9135 

'499 

20§ 

6-1508 

21-6573 

20g 

14-2247 

8-8130 

86    309 

9'5 

1441 

6 

5-0530 

14-7989 

3* 

14-4765 

1-8715 

1500 

7 

8-1  102 

21-3779 

4 

I6-2O23 

8-9208 

'442 

3o§ 

57999 

14-0680 

33§ 

1  5-3474 

1-3021 

85    346 

9'5 

1  501 

3 

8  2267 

21-3491 

'443 

'7§ 

6-9738 

14-1858 

i8§ 

16-4780 

1-6420 

1502 

5 

9-5406 

21-8176 

4* 

17-5205 

9-6266 

1444 

56§ 

6-9960 

14-0025 

65§ 

16-5337 

1-4657 

85    347 

8-0 

1503 

I8§ 

1  1-3190 

21-4704 

H 

I9-33I2 

9-6281 

'445 

f 

i8§ 

7-3993 

14-2105 

2I§ 

16-8891 

17462 

1504 

4 

1  1-3890 

21-2256 

3* 

19-4485 

9-4022 

1446 

4 

7-5116 

14-4364 

1505 

20§        II-9958 

21-6207 

2O§ 

19-9678 

9-9065 

86    313 

9'5 

'447 

4 

7-8763 

14-5465 

1  506 

4       12-8283 

21-8470 

3* 

20-7412 

10-293  1 

1448 

6 

10-2153 

14-3455 

4* 

19-6269      2-4251 

1507 

9 

137005 

21-7152 

9 

21-62O6 

10-3305 

1449 

7 

'3-8394 

14-5644 

6t 

23-1413       3*3388 

1508 

8-6286 

22-2252 

1450 

35§ 

5-9575 

15-5964 

4°§ 

15-2061 

2-8280 

85    345 

9'2 

1509 

4 

9-7598 

22-8575 

1451 

»7§ 

67843 

6O  _ 

15-4865 

19 

160395 

2-8827 

1510 

8 

'0-5557 

22-4739 

5 

18-3882 

10-4662 

1452 
'453 
'454 

5 
6 

8515 
7-4004 

7-8870 

15-2381 
15-4288 
15-0518 

O  £. 

4 
4* 

16-6535 
17-2076 

2-9468 
2-6695 

1511 

1512 

<5'3 

7 
7 

20§ 

11-5441 
1  1-7684 
12-3961 

22-6143 
22-2239 
22-6478 

6 

4j 

I9-3301 
19-6290 
20-1593 

10-7963 
10-4556 
10-9940 

86    314 

9'5 

'455 
1456 

5 
16 

8-8668 
8i_ 

15-3861 
15-7858 

4 

'7 

17-2417 
18-0243 

3-0230 
3-5770 

1514 
'5'5 

5      12-6849 

21§           6-5806 

22-4311 
23-1395 

3* 

«9§ 

20-4868 

10-8364 
10-3515 

T457 
1458 

H59 

1460 
1461 
1462 

1463 
1464 
1465 
1466 

5 
8 

7 
5 

5 

6 

5 
6 

961  5 
9-6409 
10-2368 
11-0685 

"•3578 
11-4214 
'3-2853 
'3-5332 
7-2877 
11-2943 

15-4284 
15-8663 
15-0952 
157489 

15-4315 
15-2296 

I5-9795 

15-3465 
16-3175 

16-3620 

6 

5 

I* 
3* 
4* 

'8-77I3 
19-5032 

20-5374 
20-6380 

22-6834 
20-2962 

3-8047 
3-1640 

3-7089 
3-5258 

4-0521 
4-6129 

85    353 

9-I 

1516 
1517 
1518 
1519 
1520 
1521 
1522 
'523 
1524 
1525 

15              67608 

i8§       6-8820 
6*      7-8304 
ii       10-1198 
6      12-7438 

2O§           7'2I  I  I 

9        8-3300 
6        8-7099 
6        8-8703 
7       107297 

23-7582 

23-7074 
23-9364 
23-1473 
23-0210 
24-3360 
24-6342 
24-8004 
24-2720 
24-3507 

7 
1  1 

4* 
8 

4* 
18 

4 
4 

4* 

'4'4'75 
14-5480 
15-4294 
17-8290 
20-4297 
147478 
15-7857 
16-1278 

18-1964 

10-9940 
10-9675 
11-3756 
11-0445 
11-4256 
11-6459 
12-1564 
12-3919 

12-3409 

i  r&eou  interval  represents  very  nearly  5'  =  286"7  of  R.A.  at  Dec.  +  86*,  and  382'-!  at  Dec.  +  87'. 

GRUNWICU  ASTKOGKAPHIC  CATALOGUE,  3900. 

ZONE    +    86°. 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diatn. 

z. 

y- 

Diani.             x. 

*• 

Xo. 

Warn. 

x. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

R.A.  20h  15°-  to  2ih  om  —  contd. 

RA.  2ih  om  to  2ih  45m—  contd. 

Centre      R.A. 

*i»  o">  Dec.  +  86°               R.A.  2o>>  ic™  IVc.  +  87' 

Centre      R.A.  21*  o»  Dec.  4-  86*              R.A.  2i>  A-J™  Dec.  -4-  87* 

Plate  4632.     1899,  Aug.  21.          Plate  4560.     1899,  July  13. 

Plate  4632.     1899 

Aug.  21.         Plate  4638.    1899,  Aug.  22. 

1526 

17 

7-6908 

25-5264 

10       14-9883 

12*9076 

e 

m. 

1571 

ii 

19*2191 

20*1618 

7 

10-9173 

7-9160 

0 

m. 

'527 

1  1 

7-8217 

25-8555 

7       150523 

I3-2547 

1572 

8 

20-2079 

20*0532 

6 

11*8658 

7-6185 

1528 

12 

8-2292 

26*2241 

1°       15-3789 

13-6955 

'573 

9 

20-4383 

20*5646 

7 

12*1924 

8-0763 

1529 

7 

12-0123 

25-3040 

5       19-2702 

13-5*63 

'574 

8 

14-8901 

21-2735 

...  £o  £ 

6 

6*8866 

8.    r~{~  — 

9-8462 

IVD 

1  6-  5  2  40 

2  1    3080 

•5O67 

9-6243 

5*§     25-4479 

7-3320 

86    317 

9-0 

1576 

82§ 

i"'3994 

21*6678 

94§ 

9-4248 

9-7476 

86    319      7*0 

5o§     23-2164 

9-0048 

86    316 

8*9 

1577 

3'§ 

17-7166 

21*4930 

37§ 

9*7022 

9-5150 

86    321       9-4 

icc£     25-2585 

10-9980 

86    319 

7*0 

1578 

4* 

19-61  12 

21*5458 

4* 

11*5711 

9-2033 

54§ 

2-1305 

20-3599 

86    303 

8-7 

'579 

7 

16-5611 

22*4822 

5 

8-76O9 

10-7081 

1580 

10 

I7*5700 

22*3949 

8 

9735' 

10-4266 

1581 

9 

I7-63I2 

22*1492 

5 

97457 

10*1754 

1582 

IO 

I7-8OO2 

22-2602 

•j 

9'934-i 

10-2520 

R.A.  2ih  om  to  2ih  45™ 

1583 

4 

19-0687 

22-6666 

4 

ii-2557 

10-4028 

1584 

- 

20-4581 

22*6102 

Centre       R.A 

2ihomDee.  +  86°              R.A.  2-.1-  45m  Dec.  +  87" 

1585 

7 

22-2614 

4 

12-6908 

9-7048 

Plate  4631.     1899,  Aug.  21.         Plate  46^8.     180.9,  Aug.  22. 

1586 

13 

14*8858 

23*1195 

12 

7-2409 

11-6582 

1587 

4 

19-0852 

23'46>7 

4* 

11-4285 

1  1-1840 

m. 

1588 

9 

2I*IO62 

23-6308 

5 

I3-4432 

10-9556 

'53° 

22§ 

14-5386 

14-7550 

26         5-2803 

3-5180 

1589 

5 

l6*29OO 

24'9'  5  5 

153' 

I  I 

15-2656 

14-8148 

6*       6-0061 

3-4346 

1590 

3'§ 

18-4159 

24-4315 

32§ 

10-9585 

12-2630 

86    322 

9'5 

1532 

6 

16-6299 

'4-8357 

4         7-3453 

3-1936 

i59i 

8 

18-8876 

24-2803 

4 

11-3914 

12-0243 

1533 

20; 

18-8786 

13-9888 

24         9-3883 

1-9263 

85    362 

9'5 

1592 

8 

18*9468    ; 

24-0992 

4* 

11-4144 

11-8349 

1534 

7 

20-5131 

14*1170 

'593 

12 

19-4923 

24-8681 

10 

12-1005 

12-4841 

'535 

9 

22-2561 

14-3854 

6      12-7780 

1*6628 

'594 

5 

20-1787    i 

247771 

1536 

10 

22-4703 

14-6790 

7     !  I3-0453 

i'9H5 

'595 

'4 

20-2583 

24-7416 

9 

12-8231 

12-2085 

'537 

4 

15-9660 

15-4487 

4*       6-8131 

3-9244 

1596 

24§ 

17-1191  ! 

25-2518 

'9 

9-8432 

"3*3*73 

86    320      9-5 

1538 

5 

17-1942 

i  57731 

4         8-0820 

4-0058 

'597 

12 

17-1771  i 

25-4732 

9 

9-9428 

13-5247 

'539 

4 

18-67-4 

1  5-0130 

1598 

IO 

17-5/25 

25-6707 

7 

10*3715 

i  *  -64  30 

1540 

36S 

19-4100 

'5'5373 

35$     10-2100 

3-3440 

85    363       9-5 

'599 

-t 

20-0049 

25-7654 

5 

127770 

13-2652 

1541 

4 

(9-7009 

i5-4923 

4*     104916 

3-2426 

1542 

9 

21-9813 

157214 

9       127665 

3-0260 

66§ 

24-5529 

14-9498 

85    367 

8-5 

1543 

10 

22-4712 

15-0280 

8       13-1  142 

2-2502 

42§ 

23-1205 

18*6761 

86    326       8-3 

1544 

9, 

144'93 

16-1565 

10         5-4349 

4-9I73 

435 

22-8189 

19-9198) 

»  A      -j-yc           S*2 

1545 

i9§ 

17-8358 

16-0877 

22              87728 

4-1882 

42§ 

22-8412 

19-8764] 

ou    323        o  3 

1546 

18 

18-4595 

16-7156 

19             9-5039 

4-6842 

68jj 

22-2750 

21-4545 

86    324  ]    8*2 

'54" 

12 

20-5324 

16-1285 

12           11-4263 

3-7043 

1  54> 

4 

16-5743 

77811 

4     '    7*8623 

6-0950 

-549 

5 

16-8518 

7-4859 

4*       8-0787 

575<»9 

1550 

9 

1--24OO 

7-5862 

10         8-4777 

5-7732 

R.A.  2ih  4Sm 

to   22b  3 

Om 

'55i 

i- 

17-381- 

7-6897 

18         8-6366 

1552 

5 

17-296 

7*354 

Centre      R.A. 

22h  3om  Dec.  +  86°             R.A 

.  2ih45m  Dec.  +87° 

'553 

8 

20-1912 

"4453 

9       '1-3461 

5-0697 

Plate  4688.    1899,  Sept.  26.          Plate  4638.     1899,  Aug.  22. 

1554 

1  1 

20-9915 

-"352 

I  I            I2'l  889 

5-I933 

'555 

6 

'4'3: 

18-1822 

6         ^-7660 

6-9158 

„                     m. 

1556 

6 

14-51 

18-5166 

1600 

56§ 

5*8270 

14*4637 

64§ 

15-1427 

1-7696 

85      367         8-5 

'557 

4 

15-0530 

18-5655 

4*       6-5224 

'•'557 

I  60  1 

5 

15-4940 

1-7061 

1558 

46? 

16-8736 

18-0345 

+8§       8-2059 

6-2850 

86    317 

9-0 

1602 

3* 

6-1722 

15-1766 

4 

15-3423 

2-5408 

'559 

27:: 

197720 

18-5684 

18--     11-1522 

6-2461 

1603 

IO 

87948      14*6915 

'5 

1  8  -0060  ' 

2-5831 

1560 

" 

21-6895 

18-8830 

4       13-C947 

6-1850 

1604 

29§ 

5-1386 

'5-9755 

42§ 

14-1672 

3-1158 

85      366 

9-2 

1561 

22-4194 

187988 

18       I3-7939 

5-960; 

86    323       9-5 

1605 

IO 

5-6487      16-6093 

'5 

14-5406 

3*8406 

1  562 

4 

I4-II95 

19-6038 

4         5-8061 

8-3572 

1606 

4 

7-1731      15*6403 

, 

16-2292 

3-1899 

'563 

5 

14-92  ;  i 

19-3592 

(3*)     6-5504 

7-9611 

1607 

'8§ 

8-4179 

'57793 

2'§ 

17-4209 

3-5746 

1564 

5 

16-5034 

19-8997 

6        8-2034 

8*1864 

1608 

i8§ 

8-6552 

15-5960 

17-6905 

3-4418 

1565 

9 

17-7225 

'9-4*4° 

6        9-3188 

"•5423 

1609 

26§ 

12-8580      14-7660 

45s     21-9745 

3-4612 

85      386         9-0 

1566 

21-2722 

19-9988 

1  6      12-9018 

7-3607 

1610 

4 

14-6407 

4-2843 

1567 

43S 

15-0100 

20-1050 

45.-=       6-7773  | 

8-6785 

86    316 

8-9 

161  1 

4* 

5-8313    '"•  167825 

14-6878 

4-0460 

1568 

6 

16-4493 

20-7828 

7     i    8*3227  ; 

9-0635 

1612 

IO 

7-1-42      165418 

5 

16-0533 

4-0745 

1569 

1  1 

20-4968 

ii         9-2627 

*  -  -  -  - 

8   •)»>-, 

1613 

5 

7-2823      16-8271 

IO 

16-1008 

4-3772 

85      372         9-5 

1570 

4 

18-5778 

20-8498 

4*  |  10-4232 

8-7189 

1614 

7*654.4  116*5913 

4H 

16-5119 

4'2'75 

85    374      9'4 

Plate  4638. 

No.  1563. 

The  6m  image  falls  on  a  reseaa  line  ;  the  diameter  given 

is  that  of  the  3m  image. 

i  reseau  interval  represents  very  nearly  5'  =  186'  7  of  R.A.  at  Dec.  +  86*,  and  382'-i  at  Dec.  4-  87*. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

Z  O  N  E    +    86°. 


B.  D. 

1  IJUlJl 

B.  D. 

No. 

Diam. 

z. 

y. 

Diaiu. 

X. 

"' 

No. 

Mag. 

No. 

Diam. 

y. 

y. 

No.          j    Mag. 

R.A.  2ih  45m  to  22h  30™  —  contd. 

R.A.  22h  30™  to  23"  i5m 

Centre       R.A.  22>>  30™  Dec.  +  86*            R.A.  2ih  45™  Dec.  -f  87' 

Centre       R.A.  22^  30™  DBI-.  +  86°             R.A.  23'-  15™  Dec.  -f  87' 

Plate  4688.     1899,  Sept.  26.        Plate  4638.     1899,  Aug.  22. 

Plate  4688.     1899,  Sept.  26.          Plate  4705.     1899,001.5. 

1615 

5 

8-3599 

16-3815 

IO 

17-2449 

4-1541 

O 

m. 

1662 

42§ 

15-6564 

I4-I243 

42 

6-2973 

2-7167 

85°  389 

m. 
9-2 

1616 

4 

18-7230 

4-6329 

1663 

2I§ 

18-2484 

14-3389 

H 

8-8812 

2-4339 

85    393 

9'5 

1617 

23§ 

13-0415 

15-7396 

4°§ 

21-9630 

4-4512 

85  387 

9'5 

1664 

8       18-5485 

14-9863 

4* 

9-2999 

3'0143 

1618 

14-4601 

57051 

86    326 

8-3 

1665 

ii       14-9600 

15-0955 

4* 

5-8018 

3-8060 

1619 

4 

14-6936 

5-6245 

1666 

47§ 

16-7183 

15-6878 

45§ 

7-6369 

4-0516 

85    39° 

8-7 

1620 

4 

14-8681 

5-3543 

1667 

17-9105 

15-0903 

42 

8-6950 

3-2358 

85    392 

9-2 

1621 

3!§ 

6-2654 

18-0103 

37§ 

14-8693 

5-3346 

86    327 

9'3 

1668 

13       19-2415 

I5-9933 

7 

10-1720 

3-8685 

1622 

i8§ 

6-3815 

18-4391 

20§ 

14-8989 

57779 

1669 

8 

20-9975 

15-9358 

1623 

3 

14-931  5 

5-0903 

1670 

6       15-0993 

16-3936 

1624 

20§ 

6-8687 

18-4905 

15-3665 

5'9255 

86    328 

9'3 

1671 

1  1     ',  16-9205 

16-9453 

6* 

8-0750 

5-2466 

1625 

4* 

9-0527 

17-6261 

5 

17-6774 

1672 

20§ 

17-8014 

17-2736 

16 

9-0028 

5-3989 

86    337 

9'5 

1626 

6 

10-6655 

177408 

9 

19-2361 

5'9433 

1673 

l6 

20-6595 

17-6473 

IO 

11-8790 

5-2241 

86    338 

9'5 

1627 

3* 

12-9259 

16-6569 

6 

21-6640 

5-3284 

1674 

6 

21-1706 

17-6619 

1628 

4* 

5-9086 

18-9010 

8 

i4-343° 

6-1373 

1675 

13 

21-9205 

17-5709 

7* 

13-1025 

4-9062 

1629 

37§ 

6-1333 

197170 

42§ 

14-4019 

6-9848! 

8  ••» 

1676 

22-3706 

I7-6557 

24 

13-5609 

4-9050 

85    396 

9'5 

1630 

29$ 

6-1400 

19-6681 

37§ 

i4'4i77 

6-9358] 

86    325 

8  3 

1677 

6 

22'4577 

17-9550 

1631 

4* 

6-9682 

18-6352 

5 

15-4360 

6-0847 

1678 

IO 

17-6157 

18-1048 

3* 

8-9809 

6-2519 

1632 

27§ 

9-4623 

18-1107 

34§ 

17-9830 

6-0657 

86    330 

9  '4 

1679 

7 

20-2824 

18-3128 

1633 

4* 

10-8711 

187087 

5 

19-2470 

6-9333 

1680 

12 

14-8105 

19-0768 

8 

6-41  16 

774'7 

1634 

5 

20-2648      6-6560 

1681 

7 

18-5834 

19-3461 

1635 

20§ 

5-9169 

20-0138 

14-1296      7-2290 

1682 

IO 

21-9955 

19-7000 

4* 

13-5800 

6-9868 

1636 

H 

8-6855 

19-2886 

15 

16-9883 

7-0677 

86    329 

9'5 

1683 

12 

16-5015 

20-6484 

7* 

8-3698 

8-9597 

86    336 

9'5 

1637 

4* 

9-1516 

19-8894 

7 

17-3261 

7-7478 

1684 

8 

20-7702 

20-5028 

4* 

12-5312 

8-0063 

1638 

7 

9-2731 

20-0851 

7 

17-4060 

7-9645 

1685 

5 

16-8923 

21-3104 

1639 

1  1 

12-3276 

18-6373 

18 

20-6882 

7-1523 

1686 

6 

16-9585 

21-0522 

1640 

5 

12-3504 

18-5662 

6 

207253 

7-0857 

1687 

20§ 

19-8043 

21-9010 

15 

11-8482 

9-5605 

1641 

69§ 

6'22l6 

21-3431 

73§ 

14-1675 

8-5923 

86    324 

8-2 

1688 

20§ 

14-9218 

227338 

13 

7-2152 

1  1-3090 

1642 

5 

87721 

20-8835 

7 

167569 

8-6468 

1689 

16-1468 

23-1972 

6i§ 

8-5062 

11-5324 

86    335 

8-0 

1643 

6 

8-9668 

21-0593 

9 

16-9140 

8-8574 

1690 

5 

17-3900 

23-2949 

1644 

4* 

107768 

19-9961 

6 

18-8972 

8-1756 

1691 

'3 

16-3568  ,247751 

7 

9-0120 

13-0418 

1645 

4 

14-9645 

9-9933 

1692 

4«§ 

21-4642     24-5227 

25 

I3-9778 

1  1-8190 

86    34°      9'5 

1646 

3* 

77030 

21-6569 

5* 

15-5550 

9-1964 

1693 

4 

14-8951     25-1041 

1647 

6 

8-2469 

21-3922 

7       16-1413 

9-0412 

1694 

2I§ 

15-4853  125-2121 

16 

8-2404 

13-6341 

86    333       9-4 

1648 

20 

8-4805 

21-6854 

2I§    ;  16-3140 

9-3762 

1695 

7 

18-3315    ;  25-8585 

4 

1  1-1569 

13-7263 

1649 

5 

1  1-8705 

20-8852 

9      19-802  1 

Q'266Q 

1650 

4* 

*   7  J 

9-4060 

22-3632 

6       17-0861 

10-2253 

23 

3-6733 

3-8835 

85    386       9-0 

1651 

23§ 

12-7402 

22-4343 

36§   i  20-3396 

io-9535 

86    331 

9-4 

9'S 

25-9271 

15-5065 

85    401 

8-0 

1652 

4* 

12-7687 

22-1318 

7 

20-4271 

10-6633 

!32§ 

24-2477 

86    344 

6-0 

1653 

3* 

13-2730 

21-8570 

5 

20-9763 

10-4955 

1654 

4      14-1799 

n-3954 

1655 

20 

7-0738 

24-2731 

2I§        14-4212 

11-6342 

1656 
1657 

16 

4* 

137087 
1  1-3656 

22-7910 
24-4869 

2°§ 

7 

21-2177 
18-5872 

u-4955 
12-6917 

R.A.  23h  i5m  to  oh  om 

1658 

H 

11-5307 

24-1016 

'7§ 

18-8219 

12-3479 

Centre       R.A.  o11  o™  Dec.  +  86°              R.A.  23!"  15"  Dec.  +  87* 

1659 

23 

7-4682 

*6-3334 

24§ 

H'3992 

13-7286 

1660 

4 

i9'H5S 

13-2876 

Plate  5159.     1900,  Oyt.   14.         Plate  4705.     1899,  Oct.  5. 

l66l 

5 

19-5771 

13-5081 

o                    ni. 

1696 

83§       7-2323 

14-5151 

83$ 

16-6423 

2-1  iSO 

85    401       8'o 

7°§ 

25-5764 

5-1287 

85    39° 

87 

1697 

22;J            5-0085 

15-9497 

15 

14-1790 

3-0905 

85    397      9'5 

94S 

53§ 

1-8002 
12-8546 

23-4170 
26-9803 

75§ 

23-5268 

86    335 
86    319 
86    332 

8-0 
7"o 
9-0 

1698 
1699 

I  /OO 

24S       9-1298 
ioo§  ;  12-9526 
37§     i3-1997 

15-6778 

'5-7556 
15-3098 

20 
32 

18-2768 
22-0080 
22-3379 

3^349 

4-4599 

4-0725 

85    404      9-4 
85    409       8-0 

85    410       9'4 

1701 

5       lo-ocoo 

16-5368 

1702 

J 

5 

I  1-4870 

16-3770 

1/03 

I  2-2064 

16-6464 

39 

21  -IOI2 

5-I866 

85    407       9-5 

1704 

205j 

9-5309 

17-0680 

9 

18-3960 

5-0/48 

1705 

3 

127695 

17-6373 

1706 

7 

13-0572 

17-0437 

1707 

IO 

12-1105 

I8-5773 

4 

20-6257 

7-0625 

• 

i  rtstau  interval  represents  very  nearly  5'  =  286-7  of  R.A.  at  Dec.  +  86",  and  382"'!  at  Dec.  +  87". 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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Tliam 

E.  IX 

B.D. 

i/iani  . 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

DtaL 

Z. 

V- 

Duun. 

z. 

*" 

No.             Mag. 

R.A.  23h  i5m  to 

Qh  om_ 

contd. 

R.A.  23h  i5m  to 

oh  o™  — 

contd. 

Centre        R.A.  oh  om  Dec.  -f-  86° 

R.A 

Z3h  I5m  Dec.  +  87° 

Ceiitre 

R.A.  oh  o"!  Dec.  +  86* 

R.A.  23"  15-°  Dec.  +  87' 

Plate  5159.     1900,  Oct.  14. 

Plate  4705.     1899,  Oct.  5. 

Plate  5159.     1900,  Oct.  14. 

Plate  4705.     1899,  Oct.  5. 

m. 

0                                    "1. 

1708      5       i2"66u     18-7631 

1719 

l°5§ 

8-5681 

23-4114 

1°7§ 

16-2029 

11-1063     8< 

j    344       6-0 

1709      17          13-8659       18-6774 

7 

22-3284 

7'5°55 

1720 

2O 

8-7182 

23-4160 

8 

16-3499 

1  1-1428 

1710      72^       13-5182       19-6610 

63§ 

21-7957 

84014 

86    347 

8-6 

1721 

36§ 

10-9860 

23-6788 

3i§ 

18-5203 

11-8448     8( 

>    346      9'3 

1711       24^          7-3476      20-2416 

20§ 

15-6293 

77579 

86    341 

9'5 

1722 

6 

7-8875 

24-0940 

1712       4         8'452i     20-3176 

1723 

28§ 

8-2108 

24'6335 

'9 

15-6132 

12-2358     8( 

'    342      9'5 

1713       8       13-2949     20-1257 

4* 

21-4864 

8-8153 

1714      6      11-1794    21-2254 

29 

24-9828 

4-6709     8. 

;      3     *-s 

1715       4         6-5962     22-8227 

24-7127 

5-2705     8 

;        2       g'9 

1716      4     j    7'4298     22'2673 

62§ 

23-2860 

5-7049     8 

;    412       9-0 

1717         22         :       8-0780         22-714" 

1  1 

15-8590 

10-3277 

86    343 

9-5 

21 

23-2310 

12-7031     8( 

5        2      9-2 

1718     13       10-2749     22'8373 

5 

17-9920 

10-8802 

955 

1-1031 

25-3410 

8( 

5    335      8-0 

i 

reseau 

interval  represents  Ttrr 

nearly  5'  = 

=   ,8,7 

ofE.A 

at  Dec.  -i-  86*,  and  382«'i  at 

Dec.  + 

«7*. 

PO 

LAR    C 

A  P. 

For  the  plates  covering  the 

region  within  3°  of  the 

Pole,  the  method  of  measurement 

in  the  duplex 

micrometer  adopted  for 

the 

lower  zones  was  so  far  modified  that  each 

plate  was   measured   by  itself.     This 

applies  to 

the 

upper  halves  of  the 

plates  with 

centres  at  declination 

+  87°  and  the  whole  of  each  of  the  plates  with  centres  at  declina- 

tion  88°, 

89C  and  at  the  Pole. 

The  stars  on  each 

plate  were  numbered 

separately,  and  the  plates  were  afterwards 

compared  with  those  adjacent. 

The  corresponding  reference 

numbers  on 

these  plates 

are  given 

for  each  star 

in  separate  columns, 

the  plates 

on  which  ic  appears  being  defined 

by  the  R.A.  and  Dec. 

of  the  centres. 

In  the  column 

headed 

"  Zone 

86°' 

is  given 

the 

ordinal  number  in  that  Zone 

for  stars  already  numbered  under  "  Zone  86°."     In 

this 

column  and  in 

some  cases  in  other  columns  there 

are  also  given  reference  numbers 

for 

which  space  was  not  available  in  another  column. 

In  these  cases  the  plate  referred  to  is 

indicated 

in  a  footnote. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 


POLAR    CAR 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

!/• 

No.           Slag. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

No. 

Diam.            x.                  y. 

\ 

No. 

Mag. 

Reference  ^<o.  on  other  Plates. 

on 

on 

1 

Plnte. 

Centre     K.A.  o1'  45"  Dec.  +87° 

li  m 
Zone  23  15 

h  m 

215 

h  m 

22     O 

h  m 

O      0 

li  in 

2      0 

Plate. 

Centre     fl.A.  oh  45™  Dec.  +87° 

h  m 
Zone   23  15 

h   in     h   iii     h  m 

2   15     22      0       O      0 

i>  in 

2      0 

Plate  5312.     1900,  December  17. 

86° 
+  8? 

+*; 

o 

+  88 

+  88° 

+  88° 

Plate  5312.     1900,  December  17. 

86° 

O 

+  87 

+  87°  +  88°  +  88° 

+  88° 

| 

m. 

O 

m. 

I 

6 

8-5701 

I4790I 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

49 

5 

22-7686 

19-5050 

. 

. 

34 

. 

. 

5' 

2 

15 

8-6284 

14-4801 

. 

9 

. 

. 

6 

. 

5° 

5 

1-8802 

20-0968 

io3§ 

1  1 

• 

40 

26 

• 

3 

4 

1  5  '009  8 

H7I55 

. 

. 

. 

. 

. 

.  51 

23 

2-5551  !  20-4086 

87    216 

9'5 

120§ 

17 

• 

5° 

27 

• 

4 

10 

17-8843 

14-0545 

. 

. 

10 

. 

. 

15 

S2 

2I§ 

10-1471 

2O'O2  IO 

87            2 

9'3 

• 

30 

• 

• 

38 

• 

r 

2  I 

2  VC  t72 

J4.-J726 

14.4. 

C  1 

20$ 

i  c-yqco 

20-8404 

87       10      Q-<; 

g 

. 

56 

. 

59 

7  5 

6 

4 

*  J   5  J  / 

24-4999 

*T   •/*' 

14-5281 

i  f.f|. 

«4S 

. 

. 

t 

. 

t 

5  J 

54 

*wo 
15 

j  i  yj 
6-6508 

T     T 

21-4230 

87    118 

9'5 

•           Z9 

. 

48 

7 

I6 

24-6330 

14-2052 

141 

. 

. 

. 

. 

, 

55 

5 

6-8153 

21-6726 

• 

• 

55 

8 

5 

25-0826 

14-6141 

146 

. 

• 

. 

. 

. 

56 

2'§ 

12-5016 

21-3103 

87        3 

9'5 

•       41 

66 

• 

57 

97 

2  C  "6  1  2O 

T  J-Q673 

14.2 

C7 

12-9286      21  '62*1.0 

.         , 

. 

. 

58 

. 

10 

47§ 

26-6137 

1  j  V    /  J 
14-9264 

86      32 

9'3 

T 
H3 

. 

. 

• 

. 

I 

5  / 

58 

5 

I5-2II2 

T 

21-2482 

. 

. 

. 

. 

• 

1  1 

15 

5-5385 

I57i45 

8 

. 

• 

5 

g 

59 

4 

16-6418 

21-0732 

. 

- 

• 

• 

• 

• 

I  2 

7 

Q'^717 

1  5-2266 

60 

I  2 

2I-683I 

21  "7Q72 

B 

. 

49 

. 

7° 

'3 

/ 

6 

V  3  /  *  / 
10-9498 

15-1855 

. 

. 

. 

, 

1  1 

B 

61 

8 

2-O822 

/  7  ' 

22-2583 

. 

ii9i 

25 

'    1  I4 

46 

'4 

21 

I  1-2609 

15-9128 

86        6 

9'5 

. 

'4 

. 

. 

'5 

, 

62 

7 

4-6348 

22-8277 

i7o§    37 

•    !  69 

54 

• 

15 

4 

I7-I371 

15-8986 

. 

. 

. 

, 

63 

5 

5-5636 

22-1280 

. 

. 

• 

70 

• 

• 

16 

!9 

18-0464 

i5-2755 

. 

. 

20 

. 

16 

27 

64 

7 

7-6471 

22-5783 

. 

4° 

• 

• 

56 

• 

'7 

20§ 

>8'34I3 

15-8286 

86         22 

9'5 

. 

. 

21 

. 

24 

38 

65 

21§ 

13-8066 

22-9935 

• 

49 

74 

• 

69 

106 

18 

8 

23-2909 

I5'3425 

. 

• 

3 

. 

18 

66 

17 

I4-I2IO 

22-3554 

• 

• 

67 

• 

62 

99 

'9 

5 

24-4431 

15-3490 

. 

. 

4 

. 

. 

7 

67 

4°§ 

157203 

22-7922 

87       9 

8  8 

• 

5° 

68 

• 

70 

IOO 

20 

45§ 

26-2062 

15-6500 

86      31 

9'3 

148 

. 

. 

. 

. 

68 

5* 

21-9945 

22'3'57 

• 

5° 

• 

• 

-8 

2  I 

c 

26*2002 

I  ""'iqi  I 

147 

6q 

-2  I 

2'I  C25 

2V7J.8-- 

i5°S 

35 

5t 

61 

53 

. 

22 

5 
«9 

*77 

26-6739 

D        7 

15-3369 

T/ 

149 

. 

. 

B 

t 

m 

7 

70 

J 

15 

J        J        -  J     1  T  '   J 
3^873         23-6073 

'52^ 

36 

68 

61 

• 

23 

22 

3-I5I2 

16-7932 

. 

7 

. 

• 

10 

. 

7' 

4 

II-5697        23-8335 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

24 

4 

9-6440 

16-3767 

. 

. 

. 

»4 

. 

72 

20 

H-5357         23-8I31 

• 

• 

75 

• 

76 

113 

*5 

7 

23-5789 

16-9343 

. 

. 

13 

. 

29 

73 

9 

22-1494        23^553 

87      17 

9'5 

73* 

• 

57 

• 

• 

90 

26 

7 

24-8096 

16-7037 

. 

. 

>4 

. 

. 

31 

74 

46§ 

6-8739 

24-3816 

87    217 

8-5 

i94§ 

42 

5t 

85 

66 

• 

27 

>3 

6"3954 

17-6073 

. 

13 

• 

. 

12 

75 

8 

9'35'2 

24-2667 

. 

• 

• 

• 

6/ 

'39 

28 

4 

9-2017 

17-7169 

. 

. 

, 

p 

2O 

, 

76 

48§ 

977*5 

24-4546 

87        i 

9-0 

Ht 

44 

'J 

• 

73 

140 

29 

4°§ 

11-3893 

17-0048 

86        7 

8-8 

. 

20 

. 

. 

21 

57 

77 

5 

9-8366 

24-9224 

. 

• 

• 

• 

• 

• 

3° 

33§ 

13-1014 

17-2914 

87        5 

9'2 

. 

27 

. 

. 

22 

59 

78 

'3 

10-2405   24-3567 

. 

45 

• 

• 

74    127 

31 

9 

13-1551 

17-0887 

. 

. 

. 

. 

23 

79 

5 

10-9643   24-7425 

. 

.. 

• 

• 

75 

• 

32 

7 

15-7029 

17-1492 

. 

. 

3-5 

m 

33 

5° 

80 

3 

5-4883   25-9246 

. 

. 

• 

95 

7> 

• 

33 

1  1 

18-3526 

17-5690 

. 

. 

33 

t 

41 

44 

8  1 

6 

5-5674  25-5079 

'93§ 

43 

si 

84 

72 

• 

34 

13 

19-8  106 

17-5677 

. 

. 

3° 

m 

42 

45 

82 

8 

20-6193   25-9199 

. 

. 

76 

• 

93 

116 

35 

17 

22-0547 

17-2167 

86      24 

9'5 

. 

. 

22 

39 

83 

12 

24-0335   25-1447 

74*;  99ll 

63 

• 

• 

103 

36 

6 

23-3i59 

17-0937 

. 

. 

23 

. 

( 

28 

84 

I  I 

24-5044  25-4372 

75*iioo|| 

64 

. 

. 

104 

37 

3i§ 

7-7712 

185594 

87    220 

8-8 

. 

'9 

, 

«9 

f 

85 

H 

6-2913   26-6397 

i»t|  47 

iSf 

104 

79 

• 

38 

6 

1  1-6109 

18-7866 

. 

( 

. 

3° 

t 

86 

«9 

8-4346  26-0847 

i3t    48 

9i 

1  1  1 

80 

170 

39 

8 

12-8285 

18-9740 

87        4 

9'5 

. 

47 

, 

39 

74 

87 

6 

8-6327   26-9391 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

40 

16 

13-5890 

18-0065 

87        6 

9'4 

. 

3' 

4  ' 

t 

3' 

60 

88 

22 

9-0115    26-7235 

2lf 

56 

i6j 

116 

85 

172 

4i 

*S§ 

13-6655 

i8'i  159 

87        7 

9'5 

. 

32 

42 

. 

32 

61 

89 

52§ 

17-3787  i  26-6892 

87          12 

8-0 

6! 

. 

. 

. 

92 

130 

42 

22§ 

17-0517 

18-4173 

87      ii 

9'3 

. 

37 

4° 

62 

90 

72§ 

20-6795    26-9253 

87          I5 

8-2 

13811 

. 

81 

7l 

104 

'3i 

43 

26§ 

18-9471 

18-9183 

87      13 

9'1 

. 

. 

38 

• 

51 

63 

9' 

17 

24-0155    26-8637 

79* 

•I 

. 

. 

. 

. 

44 

6 

2-8369 

19-4764 

. 

12 

41 

18 

45 
46 

6 

8 

4-3887 

8-4277 

19-7928 
>9'3547 

' 

18 
26 

• 

28 
29 

• 

*  Plate  5961.      3h45m  +87° 
t  Plate  5195.   22^  30"'  +89° 

47 

7 

9-7392 

19-4391 

. 

. 

. 

. 

37 

. 

t  Plate  6139.      ih  3on>  +89° 

48 

4 

14-8389 

19-4158 

5° 

l|  Plate  5968.     4h    o">  +88° 

J 

§  Plate  4638.  2ih  45™  +87° 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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B.  D. 

B.  D. 

Diaoi.             x,                    v             -    

Reference  No.  on  other  Plates. 

Diam. 

X. 

y. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

No. 

Ho.          Mag. 

No. 

No. 

Mag. 

on 

on 

Plate. 

Centre     R.A.  2h  15™  Dec.  +87° 

h  m 
Zone     045 

h  m     h  m 

345     °    ° 

h  m 

2     O 

h  m 

4    ° 

Plate. 

Centre     R.A.  2h  1  5m 

Dec.  +87° 

Zone 

h  n 
045 

h  m 
345 

h  u 

0     0 

h  m 

2      O 

h  m 

4° 

Plate  5852.     1901,  November  22. 

86° 
,+  87  +87  +88 

+  88° 

+  S$ 

Plate  5852. 

1901,  November  22. 

86" 

0 

+  87 

+  87"  +  88  +88° 

+  88° 

j 

o 

m. 

m. 

I 

15          3-144?    14-46" 

99 

• 

3 

. 

59 

23§ 

17-0973 

22-5822 

87°     21 

9'5 

III 

• 

64 

. 

92 

83 

2 

3-2486:14-9873 

101 

• 

. 

'4 

. 

60 

22 

19-0505 

22-3912 

87      25 

9'5 

. 

. 

$8 

. 

95 

75 

3 

12        ,      9-5039      14-4274 

. 

18 

. 

18 

• 

6l 

7 

21-7605 

22-5224 

. 

53 

. 

105 

68 

4 

8        10-5756    13-9980 

. 

19       . 

. 

7 

. 

62 

5* 

10-1869 

237054 

. 

. 

. 

102 

. 

5 

4       I4-3799    '4-4583 

. 

- 

. 

'9 

. 

63 

21 

13-8987 

23-2173 

. 

74 

. 

I03 

99 

6 

15-9170    14-5943 

. 

18 

. 

20 

. 

64 

'4 

'4-4473 

23-3111 

. 

75 

. 

104 

IOO 

7 

9       18-3130    14-5729 

. 

10 

. 

22 

28 

65 

5t 

18-7594 

23-8528 

. 

. 

. 

I  I  I 

84 

8 

45S      i9'5561    '4'559'    86      44      9'° 

. 

Ii 

. 

24 

24 

66 

27 

1-7798 

24-0323 

87        3 

9-5 

4'*    56 

. 

57 

97 

. 

9 

14         4-0083    15-0675 

'94 

. 

. 

16 

67 

H 

3-6705 

24-3873 

.       66 

* 

62 

99 

. 

10 

10         4'°'33    15-2792 

. 

4       • 

. 

'5 

. 

68 

53§ 

5'3l63 

24-1861 

87        9 

8-8 

50*   67 

. 

70 

100 

• 

1  1 

4-4593    15-0837 

. 

. 

. 

. 

. 

69 

st 

8-9024 

24-1036 

. 

. 

. 

. 

101 

12 

5*      5-4188    15-0712 

. 

. 

. 

'7 

. 

70 

3o§ 

H'5349 

24-8181 

87      18 

9'4 

2  + 

. 

79 

. 

1  08 

"5 

"3 

u       10-3724   157918 

. 

25 

. 

. 

29 

. 

7' 

33§ 

16-7515 

24-5679 

87          20 

9'5 

3t      I2|| 

76       . 

109 

102 

'4 

10       11-4255    15-1141 

. 

26       . 

. 

3' 

. 

72 

24§ 

17-7118 

24-0560 

87         22 

9'3 

4t     711 

67       . 

I  IO 

93 

15 

7       15-0083    15-2748 

. 

•       25 

. 

32 

. 

73 

14 

24-1060 

24-8735 

93t     - 

59 

. 

122 

77 

16 

8*     16-5088    15-4334 

. 

.       26 

. 

33 

. 

74 

28 

3'6'94 

25-0981 

49*   65 

69 

106 

. 

17 

6       17-8281    15-6587 

. 

•       '9 

. 

34 

. 

75 

'4 

4-6060 

25-5809 

. 

72 

• 

76 

113 

. 

18 

28§     21-2668    15-6937    86      47      9-5 

. 

12 

. 

43 

29 

76 

10 

11-0323 

25-2291 

. 

82 

• 

93 

116 

. 

'9 

55$     25-1822    15-6058:86     49     9-5 

221 

.             . 

. 

'3 

77 

1  1 

'3  '4°95 

25'0545 

. 

. 

• 

. 

117 

125 

20 

18         4-6259    16-3489 

. 

16       .       16 

27 

78 

5* 

16-1605 

25-1416 

. 

. 

. 

. 

I  l8      IOI 

2  I 

22              5-1089      16-7498^86         22        9-5 

. 

'7       -       24 

38 

. 

79 

15 

22-4578 

25-8043 

2i! 

. 

68 

. 

138      86 

22 

'5        9'°7I5    16-6306    86      24     9-5 

. 

35       - 

39 

. 

80 

9* 

24-9824 

25-0910 

86t 

. 

61 

. 

124     70 

23 

S*     10-1894    16-0377 

. 

36 

. 

28 

P 

Si 

8o§ 

11-4692 

26-1372 

87          15 

8-2 

7t    9° 

. 

104    131    138 

24 

5       12-0845    16-8371 

. 

. 

. 

. 

40 

. 

82 

'9 

15-7025 

26-2261 

8  +    28                .     132    126 

25 

47§     '9'3837    16-0095    86      43 

8-9 

. 

. 

2O 

. 

42 

36 

83 

22 

17-0718 

26-9418 

87          19 

9'5 

13+    29!! 

148    127 

26 

4      21-2594    16-7043 

. 

. 

21 

. 

48 

. 

84 

5°§ 

19-2494 

26-5982 

87         27 

9-0 

Hi    '411 

8*1 

. 

'37 

,05 

27 

9      21-8078    16-9137; 

• 

• 

22 

- 

49 

37 

28 

20      25-3480    16-1455 

. 

. 

2 

. 

. 

'4 

29 

6         4'oi75    17-2718 

. 

p 

• 

P 

37 

*  Plate  4705.  23"  1  5"  +87°. 

30 

3' 

15         7-1270    17-8043 
6       11-5781    17-6559 

: 

34 

: 

42 

Jl 

• 

t  Plate  5951.     5h  15™  +87°. 
t  Plate  6  1  39.     ih  30"  +89°. 
||  Plate  5913.     4h  30™  +89°. 

3* 

7       18-5167    17-1410 

o            £ 

• 

• 

27 

• 

47 

41 

33 

'3         57775    18-3562 

. 

33 

. 

4' 

44 

. 

B.  D. 

34 
35 

9       10-5961    18-4774 
9      16-9740    18-2304 

• 

49 

36 

5' 
55 

53 

Diam. 

X. 

y- 

Reference  No.  on  other  Plates. 

36 

7         3-1644    18-9690 

. 

32 

33 

50      . 

No. 

No* 

Mag. 

37 

36s       4-8936    19-6369    87      ii 

93 

. 

42 

. 

4° 

62       . 

on 

1 

38 

36§       6-8392    19-3819   87      13 

9-1 

. 

43 

. 

5' 

63 

. 

Plate. 

Centre     R.A.  3h  4.5™ 

Dec.  +87° 

Zone 

h  m 

2  15 

h   m 
5  '5 

n  u 

2     0 

h  m 

4    ° 

h  m 
6    o 

39 

7       13-0903    19-4952 

. 

. 

. 

. 

65 

. 

86° 

4° 

23       20-9910    19-5589 

. 

. 

37 

. 

71     46 

Plale  5961. 

1902,  February  16. 

+  87 

+  87° 

+  88" 

+  88° 

+  88° 

41 

21         i'5335;  20-5636    87        6 

9'4 

31*  40 

3i 

60 

. 

42 

49         1-6441:20-6352:87        7 

9'5 

32* 

4' 

32 

61 

. 

o 

m. 

43 

7       17-9343120-8471 

. 

5° 

82     65 

I 

6 

4-2648 

'4-8445 

194 

. 

• 

23 

23 

. 

44 

10       20-6329    20-7916 

. 

. 

43 

. 

85     62 

2 

'4 

11-5384 

H'3773 

. 

28 

. 

. 

'4 

. 

45 

13     '  24-6144    20-9485 

67t 

. 

38 

. 

87     47 

3 

'9§ 

16-9493 

I4-0557 

86      56 

9'5 

. 

. 

,8       . 

'5 

. 

46 

37       24-6551    20-3312    87      29      9-4 

. 

. 

32 

. 

88      42 

4 

6 

177483 

H"l653 

. 

. 

'9 

. 

16 

. 

47 

14         1-1983    21-7463    87      .4     9-5 

. 

39 

. 

39 

74       • 

5 

4 

17-9383 

14-4071 

. 

. 

20 

. 

17 

48 

4*       5-2938    21-1533 

. 

. 

68       . 

6 

'9 

'9"9533 

14-3131 

86      59 

9'4 

. 

4 

. 

19       . 

49 

ii       10-4596    21-0118 

. 

60 

. 

70       . 

7 

"§ 

20-1396 

14-6079 

86      60 

9'5 

. 

21 

. 

20 

5° 

1  1        10-9408    21-3727 

, 

68 

. 

. 

78       . 

8 

i3 

1-0130 

15-2256 

86      37 

9  '4 

189 

I  I 

. 

51 

10       16-5851    210185 

. 

. 

56 

. 

S'      73 

9 

7 

2-9780 

15-5603 

'93       • 

21 

. 

52 

13     I  18-6191    21-9958 

. 

* 

57 

. 

94     67 

IO 

6 

4-4380 

15-6163 

7 

22 

28 

53 

22        J   18-6760  !  21-2876 

. 

. 

5' 

• 

83     66 

1  1 

3°§ 

5-5799 

15-1300 

86      44 

9-0 

8 

•    '  24 

24           • 

54 

50^        19-6833      21-0088      87          26         8'7 

• 

. 

52 

. 

84     61 

12 

«»§ 

7-5945 

15-5224 

86      47 

9'5 

.       18 

•       43 

29           ' 

55 

24      22-0500  21-3351    87      28  j   9'5 

. 

. 

44 

. 

86     55 

'3 

'7 

I3-9573 

1  5-7006 

•                  • 

•                  * 

25 

56 

22         4'6474    22-3530187      10]    9-5 

. 

53 

59 

75       • 

'4 

6 

15-6615 

15-9830 

. 

. 

39 

. 

30           . 

57 

12          II-5940     22-5545      87         17 

9'5 

. 

73 

73 

• 

90       . 

'5 

i8§ 

18-0772 

15-0020 

86      58 

9'5 

. 

. 

27       .       1  8 

58 

4*     '45522    22-0425 

• 

• 

91       . 

16 

8 

2  I-2025 

I5-5546 

• 

22           .           26           . 
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No. 
on 
Plate. 

Diam. 

X. 

y- 

B.  D. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

No. 

Diam. 

X. 

!/. 

B.  D. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

Centre     II.  A.  3h  45m  Dec.  +87° 
Plate  5961.     1902,  February  16. 

Zone 
86° 

h  m 
*'5 

o 

4-8? 

h  in 
5  '5 

0 

4-87 

h  m 
2   0 

4-88° 

h  m 
4    ° 

f  88° 

h   m 
6    o 

+-88° 

on 
Plate. 

Centre     K.A.  3''  45™  Dec.  +87° 
Plate  5961.      1902,  February  16. 

Zone 
86° 

h  m 
Z'S 

f  87° 

h  m 
5  "5 

4-87° 

h  m 

h  m 

h  m 

4-88°- 

f  88° 

4-88° 

I? 
18 

'9 

20 
21 
22 
23 

24 

25 
26 

27 
28 
29 

3° 
3' 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

39 
40 

41 
42 
43 
44 

44 

47 
48 

49 
5° 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

I? 
60 

61 

62 

63 
64 

65 
66 

67 
68 
69 
70 

7> 
72 

73 
74 

A. 

4 
4 

34§ 

1  1 

6 

4* 
4* 
4* 
23§ 
1  1 

25 

22§ 

4 
4 
4* 
6 

20 

1  1 

4 

12 

4 
ii 

5 
«9 
3 
4 
«4 
3»§ 
5 
4 
'3 
36§ 
5 
4 
4 
5 
8 

17 
10 

5 

12 

7 
39§ 
'9 

(3*) 
4* 

22 
14 

5 
5 
23 
7 
5 
9 

247189 
2-2321 
4'4°74 
5'9773 

7-9733 
8-5620 

I5'8797 
19-81  14 
1-6587 
3-1012 
5-6070 
14-7568 

>5-3587 
22-6495 

25-4583 
12-5006 
13-1081 
15-8224 
24-2367 
4-6022 
8-8206 
12-6991 
15-9605 
16-0685 
22-4464 

23'3758 
8-9635 
10-4797 
10-9595 

II-8794 
23-8183 

25-2352 
25-5626 
6-4919 
7-3460 
8  1691 
10-6670 
16-9241 

18-3425 
5'3'H 
7-5656 
8-1141 

'37339 
13-9790 

14-6295 

!5'3947 
20-1532 
6-3835 
12-5729 
18-6232 
7-5170 
12-5684 
H'5933 

'7-8337 
21-2829 
25-9255 
1-2903 
3-6703 

15-2895 

165545 
16-8060 
16-5342 
164571 
16-4397 
16-2653 
16-7923 
17-5300 
17-1020 
17-9121 

I7H374 
17-0595 
17-3142 
17-5461 
18-5079 
18-4336 
18-8609 
18-5118 
19-5111 
19-1982 
19-0947 
19-5712 

i9'3387 
19-8697 

'9-4552 
20-4706 
20-4343 
20-4351 
20-5185 
20-9236 
20-9563 
20*6259 

2J-5553 
21-6812 

21-0360 
21-6401 
21-0984 
21-6448 
22-2330 
22-3559 
22-5566 
22-9121 
22-8448 

22  7796 
22-4059 
22-9980 
23-4807 
23-9705 
23-3382 
24-6063 
24-4037 
24-9865 

24-9875 
24-6948 

24-9595 
25-5631 
25-2950 

O 

86      43 
87      32 

87      31 

87      37 
87      29 

87      34 
87      28 

87      38 

87      24 
87      26 

87      25 
87      35 

87         21 
87         22 

87         36 
87         I7 

m. 

8-9 
9'5 

9-2 

9'4 
9'4 

9'4 
9'5 

9'3 

9'5 
87 

9'5 

9-0 
9'5 

9'3 

9'5 
9'5 

349 

ioSt 
iogt 

j« 

4l 

>fl 
3! 

is'tt 

73* 
83* 

6 

17 

25 
26 

27 

15 
16 

32 
46 

• 

35 
4° 
45 

44 

55 

43 
53 

54 

61 

51 
52 
60 

73 
80 

59 

72 
79 

11 

• 

40 
34 

48 
28 
23 

57 
35 

67 

63 
4i 

5° 
43 

44 

68 

93 

86 

87 
69 

79 

94 

80 

72 

2O 

34 
42 

48 

49 

32 
33 

47 

88 

55 
7i 
87 

85 

86 

96 

82 

83 

84 

105 

81 
94 
95 

122 
123 
I24 

92 
121 

110 

138 
152 

• 

90 
103 

36 

37 
3i 
32 

41 
38 
39 
33 

34 
42 

43 
44 

53 
46 

47 
48 

49 
5° 
45 
62 

55 
56 

57 

59 

60 

S2 

65 
66 
61 
68 

63 

73 
67 

75 
77 
78 
7° 
7i 
7* 
83 

85 
80 

93 
86 

88 

9° 
92 

99 

21 

4' 

26 
42 

57 
47 

58 
49 

5° 

• 

84 

93 

71 

1  08 

94 

7° 

75 
76 

77 
78 

79 
80 

81 

82 
83 

'3 
24 

16 

7 
20 

7 
29§ 
16 

5°§ 

4"2  «  39 
6-8250 

14-2598 
15-2090 

4-8735 
9-8236 
9-9098 
10-5936 
16-1516 

25-1709 
25-4491 

25-7»55 
25-9598 
26-5304 
26-9348 
26-3674 
26-6402 
26-3459 

O 

87         20 
87         30 

87      18 

87      27 
87      33 

m. 

9'5 
9'5 

9'4 
9-0 

8-5 

84* 

3t 
»|| 

9 
81* 

•4l 

22j 

I0|| 

64 

71 

70 
84 

1411 

104 
109 
168 
169 
108 
149 

137 
150 

183 

IOO 
IO2 

95 

108 

i'5 
117 
105 
118 
109 

»B 

iz8 
A 

• 

'5 
129 

*  Plate  5312.     oh  45m  +:• 
t  Pl:ite  5439.     6h45m_j-87  . 
%  Plate  6139.     ih  30™  +89". 
||   Plate  5913.     4h  30'"  +89  . 

No. 
on 
Plate. 

Diam. 

X. 

y- 

B.  D. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

No. 

Mag. 

Centre     K.A.  5h  15°"  Dec.  +87° 
Plate  5951.     1902,  February  12. 

Zone 
86° 

h  m 

345 

0 

+  87 

h  m 

645 

+  S7° 

h  in 
4    ° 

+  88° 

h  m 

6    o 

+  88 

h  m 
8    0 

+  88° 

I 

2 
3 

4 

6 

7 
8 

9 

10 

1  1 

12 
'3 

H 

15 

.  16 

i7 
18 

'9 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 

29 

30 

31 

23 
16 
8 
16 
5 
4 
4 
5 
H 

28§ 

4 
9 
7 
16 

ll 

26 

6 

20 
7 

5 
20 
10 

2I§ 

20§ 

4* 
7 
23 

7 
4* 
5* 
10 

2-7050 

5-4623 
5-6382 
5-9103 

10-0741 
1  1-3622 

14-0545 
15-1530 
15-2849 

16-6222 

19-7977 
19-8540 

22-3380 
25-2966 

25-5735 

26-0045 

26-8945 

3-0358 

3-8149 
4-0857 
6-1951 
7-5408 
12-2325 
16-8563 
23-3151 

2-0215 

4-4422 
9-5511 

12-1389 

16-3931 
17-6363 

14-6338 
14-0715 
14-2673 
14-8554 
14-3177 
14-8839 
14-8682 
14-1089 

I4-5I55 

14-0808 

14-2045 
14-9863 
14-6449 
14-9995 
14-7636 
14-0587 

>4'3543 

15-7707 

'5-5645 
I57I35 
15-0560 

15-5229 
15-7308 
15-5799 
15-2404 
16-0701 
16-2073 
I  16-5921 
16-7322 
16-1017 
16-6034 

86      57 
86      59 

86      75 

86      87 
86      56 

• 

86      60 

87      37 
87      39 

86      58 

ni. 
9-5 

9'4 

9-0 

9'5 
9'5 

9'5 

9'4 
9'5 

9'5 

272 

274 

275 

6 

• 

9 

10 

!9 

21 

• 

• 

473 
474 

3 

4 
5 
7 
16 

3' 

37 

22 

4 
24 

5 

47 

35 

'5 
16 

'7 

20 
26 

34 

22 

12 

'4 

'5 

7 
8 

9 

26 
23 

• 

277 

'5 
30 

• 

8 
18 
33 

4' 

. 

• 

• 

49 

• 

27 

• 

Plate  5961.  No.  65.     The  6m  image  coincides  with  a  r&tau  line.     The  diameter 
given  is  that  of  the  3™  image. 
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Xo. 
on 
Plate. 

Diam. 

X. 

y- 

B.  D. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

No. 
on 
Plate. 

Diam. 

X. 

V- 

B.  D. 

Reference  Xo.  on  other  Plates. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

Centre     R.A.  5h  ism  Dec.  +87° 
Plate  5951.     1902,  February  12. 

Zone 
86° 

h  m     h  m 
345     645 

O                 O 

+  S7  +87 

h  m 

4    o 

+  88° 

h  m 
6    o 

O 

+  88 

h  in 

8    o 

+  88° 

Centre     R.A.  5h  i,m  Dec.  +87" 
Plate  5951.     1902,  February  12. 

Zone 
86° 

h  m 
3  45 

h  m 

645 

h  m 

4     ° 

•• 

h  m 
o 

h  m 
8    o 

+  «7 

+  «7 

+  88 

+  88 

+  88 

32 
33 
34 

35 

36 

37 
38 

39 
40 

4' 
42 
43 
44 
45 
46 

47 
48 

49 

5° 
5' 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

I9 

60 

61 
62 
63 
64 
65 

66 
67 
68 
69 
70 
7i 

-2 

73 
74 
75 
76 

77 

78 

79 
80 

Si 
82 

83 
84 

85 
86 

87 
88 
89 

16 
5* 
9 
7 
»9§ 
15 
4* 

9 
1  1 

10 

4 

235 

9 

28g 

£ 

35§ 
4* 
«3 

4* 
10 
6 
44§ 
5 

22 

6 

'4 
6 

6 

9 

5* 
7 

4* 
15 

7 
4* 
29§ 

6 

16 

5* 

12 

'9 

4* 
1  1 

S'§ 

5* 

22 

4* 
9 

,r 

12 

9 

-* 

3 

5* 

20-4854 
257461 
67309 
11-4:50 

177933 
20-2453 
23-3361 
2-5879 
2-8988 
1  1-0430 
12-6043! 
13-3329 
I3-5I34 
18-4093 
20-3100 
23-7990 
2-7201 
10-3437 

I2'OI  2  ^ 
18-5922 
2O-266l 

22-3S-; 
23-5044 

23-5539 
25'3374 
3-8420 

4'-5'5 

1  3-°7  5  4 
16-3763 

I7"348i 
18-7704 
4-2414 
17-2726 
18-8047 

25-4570 
1-0451 
7-2346 
9-4251 
13-2215 
13-9462 
15-5.11 
21-2464 
21-3023 
21-8855 
22-2969 
23-8201 

24'3579 
8-1438 

ii-i  199 

11-6571 
16-4716 
20-4060 
20-6487 
26-3511 

4'2425 
4-8042 

9'l853 
15-4060 

16-7966 
16-3579 
17-2012 
17-0886 
17-1003 
17-3808 
17-0691 
18-0440 
18-2224 
18-2937 
18-0148 
18-9648 

18-5335 
18-1704 

18-4582 
18-2800 
19-1550 
19-0326 

i9'4783 
19-8634 
19-7946 
19-6107 
19-9760 
19-3287 
19-1914 
20-64:3 
20-9870 
20-0810 

20-7457 

20-8277 

20-7972 
21-2438 
21-5937 

21-5091 

21-3175 

22-0552 

22-2463 
22-7981 

22-5726 

22-8625 
22-3961 

22-7379 

22-8448 
22-6913 

22-7983 
22-2497 
22-0979 

23-7006 

23-9320 

23-6254 
23-0925 

23-8867 

23-3733 

23-4734 

24-7140 

24-0806 

24-8584 

24-2838 

87°     43 

87      4° 
87     42 

87      32 

87      38 
87     41 

87      3i 

87      45 
87      47 
87      34 

87      35 

87      46 
87      36 

87      50 

m. 

9'5 

9'5 

9-5 

9'5 

9'3 
7'9 

9-2 

8-9 

9'3 

9'4 

9-0 

8-5 
9'5 

9'4 

• 

• 
• 

• 

9*11 
45* 

1  1  0|| 

1  1  1|| 
6t 

101 

80* 

24 

35 

'4 
23 
42 

48 

49 

29 

4- 

• 
• 

34 
40 

• 

39 
38 

H 

• 

72 

• 

66 
71 

• 

61 

62 

38 
7 

63 
5' 

• 

108 
109 

Si 

65 
54 

• 

94 
82 

68 
70 
69 

55 

128 
129 
no 
ii  i 

130 

112 
85 

«7§ 

163 
164 
'57 
132 
133 
113 
114 

97 
98 

158 

142 

131 

IOI 

I24§ 
165 

• 

32 
40 

• 

3° 
3' 
45 
5i 
60 

52 

• 

39 
59 

• 

44 

$ 
64 

48 
82 

47 
63 
72 
81 

91 
92 

• 
• 

80 
90 

98 

70 

7i 

89 

112 

29 
16 

42 

34 
28 

47 
43 
49 
5° 
35 
36 

37  ; 

58 

51 

52 

44 
46 

45 
38 

I9 
60 

61 

6*5 

53 

• 

84 

79 
80 

70 
66 
62 

67 

63 
64 
93 
94 
85 
81 
82 

71 
68 

IOO 

86 

• 

132 

9° 

• 

133 

• 
• 

!73 
174 

i75 
176 

'43 
H4 

21  I 
196 

'47 

• 

90 

91 

92 

93 
94 
95 
96 

97 
98 

99 

13 
5* 
5 

10 

6 
4* 
5 
7 
"4 
15 

15-8855 
17-4703 
19-9771 

3-4644 
8-0470 

10-3853 
17-1631 
11-5966 
12-6050 

2I-O22O 

24-3326 
247628 

24-87-9 
25-1863 
25-5292 
25-4231 

25'6563 
26-0880 
26-9733 
26-6311 

• 

87      44 

m. 

9'5 

m 

73* 
4t 
i'it 

20f 

»7t 

59 

70 

• 

71 

1  66 

!67 

1  60 

I22§ 
I78 

• 

1  68 

II3 

77 
88 

97 
1*4 

I  IO 
'-3 

87 

88 
89 

1  08 

IOI 

95 

109 

I  10 

96 

5t 
230 

231 

*  Plate  5852.     2h  15™  - 
t  Plate  5913.     4h  30™  - 
J  Plate  4843.     7h  30°"  - 
||  Plate  5998.     8b  i5m  - 
§  Plate  5828.     2h    om  - 

-87°. 
-89°. 
-89°. 

-87°. 

-88C. 

No. 
on 
Plate. 

Diam.           z.                  y. 

B.  D. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

No.           Mag. 

Centre     R.A.  6h  45™  Dec.  +  87° 
Plate  5439.     1901,  February  20. 

Zone 
86° 

h  m 
5  '5 

O 

+  87 

h  m 
8.5 

O 

+  87 

h  m 
4    ° 

+  88° 

h  m 
6    o 

+  88° 

h  m 
8    o 

+  88° 

I 

2 

3 
4 

6 

7 
8 

9 
10 

ii 

12 
13 
H 
15 

16 

17 
18 

'9 

20 

21 
22 
23 
24 

25 
26 

27 
28 

29 

3° 
3i 
32 

29 
14 
6* 

9 

i7 
7 
8 

24§ 

I4S 

6 

198 

5 
*4* 

6 

i> 

10 

23§ 
r* 

25 

43§ 
46§ 
5 
i6§ 

4 

i- 

4 

10 

33§ 
'9 
9 

2-2848 

3-39*4 
4-"35 
5-5710 

8-0833 
9-2156 
11-8891 
13-6417 
13-6558 
14-0809 
15-6700 
16-8773 
18-3651 
18-9246 

2  I  'I  169 
2I-2O63 
22-5440 
23-0093 

2^3927 
24-6919 

1-2737 
2-59I5 

3-952I 
5-9226 
I2-I789 
12-9653 
14-4424 
14-8790 
18-2694 

I8-3525 
20-9888 

22-2573 

14-6287 
14-6660 
14-1678 
14-8082 
H-2372 
14-4083 
14-5039 
14-2516 
14-8427 
14-8604 
14-0580 
147329 

H'7593 
14-5480 
14-0000 
14-6629 

'4'4949 
H-5558 
147614 
14-7799 

57239 
5-9179 

5-3835 
5-5I33 

5-2712 

5-5449 
5'5°79 
5-7722 
5-1689 

!  5-6993 
5-9813 
5-0353 

86°     76 

87      49 

87      55 

87      60 

87      62 
86      73 
86      75 

87      54 
87      59 

m. 

9'5 

9'5 

9'5 

9'4 

9'5 

9-2 

9-0 

9'3 
9'5 

407 
408 

. 

• 

• 

6 

• 

• 
• 

12 

13 

25 

33 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

7 

16 
'7 
*4 

50 

51 

• 
• 

620 

• 

29 
30 

'9 

20 

4 

5 
7 

• 

• 
• 

*5 

3i 

• 
• 

38 
39 
4° 
24 
7 
25 
9 

10 

ii 

12 

• 

62! 

406 

IO 

• 
• 

27 

4 
H 

• 

n 

• 

• 

15 

• 

| 

• 

• 

3' 
S2 

21 

6 

• 

• 

40 

41 

53 
42 
26 

930 
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POLAR    CAP. 


B.  D. 
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26-0205 

3:         -         136           .        120 

223 

39 

4       16-9185 

16-8858 

. 

. 

. 

"4 

1  88 

4* 

18-0726 

26-0785 

... 

. 

224 

4° 

3°§  ;  18-3079 

16-2361  [  87      72 

9'3 

. 

. 

28 

.       62 

33 

189 

1  1 

18-1539 

26-2590 

4t     •     '37 

. 

121 

225 

4' 

6      20-1963 

16-01  1  5 

. 

. 

17 

-       63 

21 

190 

27 

24-6343 

26-9603    88      48      9-4 

6;      90      122 

I37i5 

. 

188 

42 

8     1  22-4520 

168167 

. 

. 

18 

•       79 

23 

191 

28* 

26-^520 

26-1  1  26 

82       I  09S    1  15 

. 

167 

43 

16       24-9767 

16-5709 

. 

. 

7 

16 

44 

6*    26-2962 

16-6256 

. 

. 

8 

. 

10 

45 

9       I2"3843 

17-9128 

• 

92 

• 

.       68 

x 

• 

46 

7     113-0548 

17-2536 

• 

93 

. 

•       69 

. 

*  Plate  5961.     3h45m  +87° 

47 

4        16-0095 

'7-7397 

. 

. 

65 

t  Plate  5913.     4"  30™  -(-89  : 
t  Plate  4843.     7*30™+&^ 
Plate  6487.     9h  4511  _L 
<   Plate  6039.    ioh    om  +88- 

48 
49 
5° 

4       '6-8736 

248      '8-5945 
5*     18-6328 

17-8479 
17H074 
17-6989 

87      74 

9'3 

; 

: 

v 

•       73 

• 

48 
56 

5' 

95§ 

2-342, 

18-6198    87      51 

5-0 

. 

41 

. 

39      65 

52 

7 

8-5253 

18-3398 

. 

79 

. 

.       67 

. 

53 

4       10-4815 

18-5479 

. 

90 

. 

-       85 

. 

54 

4       10-9038 

18-4171 

. 

9' 

. 

.       86 

. 

55 

5       13-3605 

18-6008 

. 

. 

. 

.       87 

. 

56 

5       1  8-  1  1  06  j 

187329 

. 

. 

. 

88 

67 

5 

ii       19-3849 

18-0025 

. 

. 

42 

-       89 

49 

58 

6og     22-7864  j 

1874?' 

87      78 

8-0 

• 

• 

29 

.      110      50 
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B.  D. 

B.D. 

No. 

Diam. 

X. 

!/• 

No. 

Mag. 

Reference  ^o.  on  oilier  I'lates. 

No. 

Dium. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

ErCfcrcncc  No.  on  otlicr  Pliitcs. 

on 

1 

on 

1 

Plate. 

Centre     R.A.  8h  ism  Dec.  +87° 

Zone 

h  ni 
645 

h  m 
945 

h  m 

6    o 

h  m      h  in 
8    o   10    o 

Plate 

Centre     K.A.  8h  I5m  Dec.  +87* 

Zone 

h  m 
645 

h  m 
945 

h  ID 

6     o 

h  m 

8    o 

h  ra 

10      0 

Plate  5998.     1902,  March  20. 

86° 

+  *7° 

O 

+-87 

+  88° 

+  88° 

+  88° 

Plate  5998.      1902,  March  20. 

86° 

O 

+  87 

+  87° 

+  88° 

+  88 

+  88° 

in. 

m. 

59 

9 

379'5 

19-8946 

. 

72 

. 

55 

9' 

• 

"7 

5 

19-9348 

23'9375 

. 

. 

73 

. 

'93 

"3 

60 

'9 

4-8872    19-8316 

87        52 

9'5 

. 

74 

. 

56 

92 

• 

118 

6o§ 

24'4355 

23-3015 

87        82 

8-9 

5't 

. 

63 

172 

86 

6l 

6 

6-5333    I9-3434 

. 

77 

. 

. 

83 

"9 

8* 

25'4'47 

23-2491 

S*t 

. 

56 

. 

. 

87 

62 

4 

9-5285 

19-3788 

. 

89 

. 

. 

97 

• 

120 

8 

12-1726 

24-1614 

,76 

124 

,63 

63 

2O§ 

1  1-2263 

19-7041 

87      61 

9'5 

. 

107 

. 

. 

98 

. 

121 

24§ 

>2'3745 

24-7066 

88      44 

9'4 

. 

'75 

. 

123 

187 

'53 

64 

4 

13-0448 

197568 

. 

. 

. 

. 

IOI 

. 

122 

17 

14-9878 

2473'3 

88      48 

9'4 

611 

190 

9° 

188 

'37 

65 

'9 

'3'5645 

19-5924 

87      64 

9'5 

126      61 

. 

1  02 

. 

123 

4 

17-1683 

24-0828 

. 

. 

190 

123 

66 

6 

13-9540,  19-5367 

. 

127       . 

. 

103 

. 

124 

3*§ 

18-6420 

24-7246 

88      53 

9'5 

1*11 

38 

8*3 

. 

191 

124 

67 

4 

157738 

19-9565 

. 

. 

. 

. 

. 

125 

9 

18-8924 

24-8006 

. 

. 

84 

. 

206 

125 

68 

1  1 

17-8849 

I9-3322 

•       5' 

1  06 

68 

126 

9 

19-2245 

24-2958 

. 

. 

85 

192 

I  12 

69 

9 

17-9067 

19'3344 

. 

-       52 

. 

107 

69 

127 

5 

-22-5708 

24-1107 

. 

. 

68 

•94 

102 

7° 

5 

18-3318 

19-6163 

. 

. 

. 

108 

70 

128 

583 

23-6735 

24-5984 

87      81 

9-2 

62!   . 

70 

. 

210 

95 

7' 

6 

187722 

19-9580 

. 

•       53 

. 

128 

71 

I29 

20 

25'574' 

24-2172 

87      84 

9'5 

531;  . 

64 

. 

. 

88 

72 

7 

19-3831 

I97992 

. 

. 

43 

. 

129 

72 

I3O 

6* 

4-9477 

25-0245 

•    ,H8 

9' 

181 

73 

3t 

19-7069 

^''SSS 

. 

. 

. 

. 

109 

57 

131 

8 

7-8771 

25-5787 

•     172 

. 

107 

200 

74 

5 

25-3596 

19-5292 

. 

. 

3° 

• 

• 

34 

I32 

'5 

10-7704 

25-2112 

Sll 

'74 

. 

122 

,85 

75 

5* 

25-4068 

19-9134 

. 

. 

3' 

. 

5' 

'33 

'7 

17-4101 

25-5088 

"II 

6§ 

87 

205 

138 

76 

6 

2-5396   20-8294 

. 

7' 

. 

54 

1  1  1 

. 

'34 

8 

4-4761 

26-7747 

'II 

162 

. 

98 

2l8 

77 

3 

5-2379   209933 

•        87 

. 

. 

I  12 

'35 

5°§ 

7-8158 

26-1396 

88      39 

8-5 

ill 

'7' 

. 

106 

'99 

78 

10 

8-3899   20-4404 

•      103        . 

75 

113 

• 

136 

8 

8-2464 

26-5156 

311 

187 

. 

120 

223 

79 

17 

8-7499   20-3929 

87      57 

9'5 

.     106 

78 

116 

. 

'37 

1  1 

8-7328 

26-5744 

4ll 

189 

. 

12  I 

225 

. 

80 

H 

8-7536   20-7731 

•     i°-S      • 

77 

114 

• 

'38 

8i§ 

26-2800 

26-1647 

87      85 

8-5 

59t 

So\ 

77 

. 

105 

Si 

25§ 

8-7697   20-8472 

87      56 

9-0 

.     104 

• 

76 

"5 

• 

82 

5 

9-1810   20-6949 

.     119 

. 

. 

117 

• 

83 
84 

7 
10 

10-0308 
10-4241 

20-4770 

20-7864 

121 
123 

; 

118 

I2O 

• 

*  PUte  5951.       sh  15'"  +87^. 
t  Plate  4940.      nh  15'"  +87". 
t  Plate  4958.      i2h    om-j-88r. 

85 

4 

10-5832 

20-8835 

. 

124 

. 

. 

121 

. 

1!   Plate  4843.       7^  30'"  +89'  . 

86 

7 

10-8554 

20-6593 

. 

125 

. 

. 

122 

. 

§  Plate  5572.      ioh  30m  +89°. 

87 

H 

11-6770 

20-8253 

. 

I38 

. 

. 

123 

. 

88 

6 

'4'4°35 

20-1994 

. 

. 

. 

I25 

IOO 

B.  D. 

89 

i8§ 

15-3498 

20-1699 

, 

I4O 

62 

, 

126 

91 

. 

_ 

9° 

4 

20-4771 

20-3280 

. 

. 

. 

. 

130 

73 

Nn 

jJicini. 

X.                        y. 

No. 

Mag. 

Iveierence  No.  on  otlier  Plates. 

91 

7 

21-3707 

20-1829 

. 

44 

. 

'3' 

75 

HO. 

92 

9 

1-7499 

21-8207 

66' 

85 

53 

'33 

on 

93 

7 

10-4469 

21  "I  I08 

. 

122 

. 

119 

. 

Plate. 

Centre     R.A.  9h  45™  Dec.  +87° 

h  m 

Zone     8  n 

h  in 
ii  15 

h  in 

8    o 

h  in      h  ID 

10      0     12     0 

94 

7 

12-3019 

21-3826 

•     '39 

. 

, 

'37 

. 

S6G 

95 

8 

12-5810 

21-5714 

156 

. 

, 

138 

. 

Plate  6487.     1905,  February  :8. 

+  «7 

+  «7° 

+  88° 

+  88"  +  88° 

96 

1  1 

16-7492 

21-9545 

.       66 

t 

156 

IOI 

97 

4* 

20-0203 

r 

21-4026 

. 

.                , 

. 

140 

82 

m. 

98 

9 

21-5704 

21-4747 

. 

•       54 

.     141 

83 

I 

16 

I-7I86 

14-6247 

671 

• 

• 

• 

• 

99 

10 

23-6644 

21-0410 

. 

•    I  45 

.     142 

59 

2 

6 

3-750I       I4-179I 

673 

• 

• 

'7 

'3 

100 

9 

24-4005 

21-5433 

. 

47 

.    |i6o 

61 

3 

6 

4-1556       14-3204 

672 

• 

18 

'4 

IOI 

'9 

3'9'3° 

22-7023 

87      50     9-4 

85* 

IOI 

68    147 

. 

4 

5* 

5-8828       14-5099 

• 

'5 

• 

35 

1  5 

. 

102 

5* 

4-5390 

22-7259 

116       . 

69    148 

5 

zo§ 

8-6619       14-3176 

87      77 

9'S 

• 

28 

49 

i 

103 

7 

5-6202 

22-8415 

. 

"7       • 

74    '49 

. 

6 

4* 

I  1-0235       14-1830 

• 

• 

. 

9 

104 

18 

9-5091 

22-9760 

87      58     9-3 

. 

'S3 

. 

92    150 

. 

7 

'4 

I1-3643       14-8097 

• 

43 

• 

• 

16 

105 

12 

9-8325 

22-8059 

( 

'54 

. 

99    151 

. 

8 

7 

I2-6034       I4-3524 

• 

44 

• 

. 

10 

I  06 

8 

11-9079 

22-6345 

. 

'55 

. 

•     '53 

. 

9 

45§ 

I3-804I       14-4746 

87      83 

77 

• 

• 

• 

1  1 

107 

5 

15-4190 

22-9943 

. 

. 

•     164 

1  20 

10 

22§ 

7-2569       15-7804 

87      75 

9'3 

27 

• 

64 

22 

I  08 

7 

20-0950 

22-8396 

. 

. 

67 

.     170 

92 

1  1 

5 

I9-I045       15-6243 

• 

. 

. 

'7 

109 

49§ 

23-1588 

22-2065 

87      79;    8-5 

. 

. 

55 

.     158 

84 

12 

19      19-4610    15-6522 

. 

. 

'3 

. 

18 

10 

9 

1-2642 

23'6374 

77* 

97 

63    '43 

. 

«3 

14      20-6106 

15-7050 

. 

'5       • 

'9 

1  1 

63§ 

1-5295 

23-1513 

87      46 

8-5 

78* 

98 

. 

64    144 

• 

'4 

9 

I  -4096 

16-9485 

87      66 

9'3 

'3 

•       33 

. 

12 

5 

3-8169 

23-3410 

. 

"5 

. 

73    '46 

'  5 

33§ 

2-0462 

16-2207 

87      69 

9-1 

'4 

34 

'3 

36§ 

i5-45°5 

23-2004 

87      67 

9-1 

. 

177 

81 

165 

121 

16 

10 

3-8888 

16-7918 

26 

. 

48 

32 

'4 

4 

>5-5524 

23-1082 

. 

. 

. 

1  66 

122 

'7 

5 

67344 

i6'i  269 

. 

4' 

. 

63 

2  I 

'5 

18 

16-7100 

23-0931 

. 

191 

82 

. 

167 

lOg 

18 

8 

9-I254 

16-0060 

. 

42 

. 

79 

23 

16 

25§ 

18-1489 

23-3045 

87      73 

9-0 

'§ 

72 

1  68 

1  10 

'9 

4 

I7-l8l2 

16-9140 

* 

26 

• 

26 

• 
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TVn 

B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam.            x. 

V- 

No. 

Mag. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

Xo. 

Disni. 

X. 

Xo. 

M»g. 

on 

on 

Plate. 

Centre     E.A.  9''  45"'  Dec.  +87° 

Zone 

h  m 

8,5 

h  m 
ii  15 

h  m 

8    o 

h  m 

IO      O 

h  m 

12      O 

Plate. 

Centre     K.A.  9''  45™ 

Dec.  +87° 

h  m     li  in 
Zone      815    1115 

h  m 
8    o 

h  m 

IO     O 

h  m 

12     O 

Plate-  6487. 

1905.  February  28. 

86° 

o 

O 

+  87 

+  88° 

+  88°  +  SS 

Plate  6487 

1905,  February  28. 

86°            0 

+  87 

+  87° 

+  88° 

o 

+  88 

o 

+  88 

2O 

10 

17-2766 

16-4971 

0 

m. 

25 

27 

78 

22§ 

18-5926 

23'?7>5 

„                    m. 

88      61      9-5 

.        60        . 

1  06 

71 

21 

1  1 

17-8331 

16-0505 

. 

. 

22 

. 

28 

79 

5 

19-8734 

23-2658 

54       .     107 

66 

22 

18       20-2743 

16-2808 

87    91 

9'5 

. 

. 

'4 

„ 

29 

80 

5* 

25-7993 

23-3283 

95t     -       42       .       99 

52 

23 

6 

25-0270 

16-9805 

. 

. 

7 

. 

30         20 

81 

5-1072 

24-5883 

87      67;    9-1 

1/7*  113            .165       121 

. 

10 

25-3112 

16-5867 

87      95 

9'5 

. 

. 

8 

. 

31         21 

82 

1  1 

6-2310 

24-0053 

191*115           .        167      log 

. 

25 

28 

1-1613 

17-0315 

87      65 

9'4 

12 

. 

32 

83 

18 

8-6414 

24-7704 

QO            ..  * 

88         >3 

9'5 

12  t   1  24           .        igi       124 

311 

26 

15         2-7274 

'7-5239 

87      70 

9'5 

. 

24 

. 

46 

. 

84 

6 

8-9038 

24-7468 

125            .        206      1  25 

. 

27 

9         3'°397 

17-5269 

25 

. 

47 

85 

4* 

9-0195 

24-1514 

1  26           .         192      112 

. 

28 

29;!       5'°774 

17-0599    87       72 

9'3 

40 

. 

62 

33 

86 

5t 

15-1623 

24-3422 

• 

•     237    '  '5 

. 

29 

4'S 

10-1761 

7-6618 

8—         •*  Q 
7      7° 

8-0 

. 

58           . 

I  10 

5° 

. 

87 

7 

7-8053 

25-9678 

11*133           •        205       138 

6|| 

3° 

6 

12-8566 

7-3935 

. 

74 

. 

. 

34 

. 

88 

3* 

16-7320 

25-3258 

-        13' 

. 

3' 

5 

'3"°455 

77333 

. 

75 

. 

. 

5' 

. 

89 

6 

26-5709 

25-0/83 

g6t     .       48       .      118 

59 

32 

5 

I4-7574 

7-0018 

. 

. 

. 

36 

, 

9° 

'7 

5-2698 

26-1798 

88      48 

9'4 

6*  122       .     188    137 

190* 

33 

5 

16-2967 

7'7237 

. 

. 

. 

. 

37 

. 

9' 

19 

24-3457 

26-7250 

88      66 

9'5 

n8t      2ii    61 

141 

73 

34 

22ij 

17-6820 

7-7164 

87      86 

9-2 

• 

•       27 

. 

38 

. 

35 

6 

20-8564 

17-6392 

•  i  -     23 

. 

4° 

37 

36 

37 

5 
1  1 

22-0910 
24  1687 

17-7307 
17-6669 

87      93 

9'5 

•       24 
16 

• 

4' 
44 

33 
25 

*  Plate  5439.       6h  45ni  +87 
t  Plate  4953.     i2h45»'+87 
t  Pl"te  4843.       7h  30™  +89 

o 
o 

38 

29 

24-93  i  3 

17-4662  '  87      94 

9'5 

. 

•       '7 

•       45      26 

Plate  5572.      ioh  30™  +89 

o 

39 

2-8485 

18-7831    87      68 

8-8 

• 

37 

• 

70       • 

40 

36^ 

3-5537 

18-1  1  50    87      71 

9-2 

• 

38       ' 

6  1      47 

Keffrence  Xo.  on  other  Plates. 

41 
42 

6b 

5-7909 
67486 

18-0308    87      74 
18-2765 

9'3 

• 

49       • 

57       • 

77      48 
S9     49 

Diam. 

X. 

,. 

B.  D 

No 

\r.,.r 

43 

8 

7-4365 

19-9370 

• 

72 

• 

129      72 

Ho. 

1 

44 

5 

9'4'93 

19-5285 

. 

9' 

. 

131      75 

. 

on 

j 

45 
46 

10 

5 

1  1  -8701 
12-7338 

19-4422 
'9-6735 

• 

99 

• 

142      59 
159     60 

• 

Plate. 

Centre     R.A.  i  ib  15™ 

Dec.  +87° 

h  m 
Zone     9  45 

S6: 

h  m 
1245 

b  in 

IO     O 

a  m 

12     O 

h  m 
14    o 

47 

12           I2-7402 

19-6184 

. 

!OO 

. 

1  60     6  1 

f 

Plate  4940.     1900,  April  28. 

+  87 

f  87 

+  88 

o 

+  88° 

48 

19           16-6984 

19-7277 

. 

. 

4° 

.       62 

( 

49 

7       23-4727 

19-8558 

. 

. 

29 

.       63 

39 

O 

m. 

5° 

21           23-7494 

190976   87      92 

9'4 

. 

. 

28 

•       54 

38 

I 

21 

4-0023 

'4+554 

87    87 

9-5 

745        • 

3 

. 

5  1 

8          5-8725 

20-0798 

68       . 

106     68 

2 

8 

4-2903 

I3-9855 

87      88 

9-5 

746 

52 

7         5-8927 

20-0745 

. 

69       . 

107      69 

3 

5* 

>  5'45°3 

14-5386 

26 

. 

9 

- 

53 

4     ;    6'9333 

20-3206 

. 

7» 

128      71 

4 

6 

I9-4993 

'4-754' 

. 

15 

. 

10 

54 

9       I0'0975 

20  6452 

98       . 

141      83       . 

5 

4 

20-25  10 

14-9268 

16 

. 

1  1 

. 

55 

35§   '•  "'8457 

20  7128 

87      79 

8-5 

109 

158      84       . 

6 

'7 

22-7989 

14-4686 

880 

6 

56 

5       14-3309 

20-81  17 

. 

119      52 

.       87       . 

7 

'5 

11-7103 

15-5688 

•       23 

3O         20 

. 

57 

9       l6'49'7 

20-9625 

. 

•       47 

90 

8 

1  1 

11-8304 

I5-0973 

87      95 

9-5 

.           24            .           31         21 

58 

5       18-5956 

20-5679 

. 

.       78      62 

9 

18 

17-2869 

I5-0955 

87      98     9-5 

28            .           14 

59 

5*     24'6423 

204255 

•     31 

65      40 

10 

4* 

18-4223 

1  5-5066 

30 

•       15 

60 

19     '  26-7005 

20-8384187        9-:     9-5 

67t      .       32 

.       80      34 

1  1 

100§ 

23-2268 

15-1482 

87    107      6-5 

4 

*7 

61 

20              ''9825 

21-9-90  87     64     9-5 

126*    65 

. 

102 

12 

'4 

25-0730 

15-8317 

5       •       '2 

62 

19              3-8542 

21-8257 

140* 

89 

. 

126      qi 

g 

13 

17 

6-0518 

16-4033 

12 

18 

63 

3*§     '3'4438 

21-2336  87     82     8-9 

. 

118 

5' 

172 

86 

. 

14 

16 

7-0380 

16-6844 

87      91      9-5 

22 

. 

29 

64 

19       14-8487 

21-6437  87     84    9-5 

. 

129 

53 

88 

f 

15 

J4 

7-'383 

16-0255 

•           '3 

'9       • 

. 

65 

5*    24-2705 

21-1094 

8$t 

36 

79 

46 

16 

9 

i  ri7O2 

16-5251 

87      93      9-5 

-       37 

. 

44     25 

66 

6 

5-8307 

22-9370 

. 

96 

156    ,01  i    '. 

17 

25§ 

1  1-8025 

16-0560 

87      94 

9-5 

-       3» 

. 

45      26 

. 

67 

4        9'2585 

22-4729 

. 

108 

, 

I-O        Q2    1       . 

18 

4* 

I5-3379 

16-6376 

. 

47 

55      22 

68 
69 

6     ,12-0343 
4*  :  12-9910 

22-6975 
22-6253 

: 

127 

• 

I94 

'95 

102 

94 

• 

J9 

20 

10 

19-6878 
23-2583 

16-7673 
16-5133 

87    108 

9-2 

• 

40 
17 

• 

23 

16 

• 

70 

29§     13-2375 

22-7240 

87      Si 

9-2 

. 

128 

62 

210 

95 

f 

21 

5 

26-6736 

16-1223 

882 

. 

. 

'3 

7' 

4*  '21-5845 

22-3806 

. 

. 

41 

. 

97 

58 

22 

10 

4-6867 

17-3762 

21 

. 

28 

. 

72 

19        7'64'5 

23-6472 

87      73 

9-0 

in 

116 

. 

1  68 

I  IO 

23 

6 

8-0840 

17-7289 

•       35 

. 

40 

37 

73 

5t      9-5306 

23-5483 

. 

"7 

. 

•93 

"3       • 

24 

6 

9-2628 

-       36 

. 

4' 

33 

74 

4       ii-47i5 

23-9885 

. 

. 

. 

208 

114       . 

25 

IO 

4-3378 

18-0005 

20 

. 

27 

. 

75 

5       12-5236 

23'4S74 

. 

. 

209 

103       . 

26 

-* 

4-4024 

18-4214 

•      '9 

. 

26 

.- 

76 

9       16-1311 

23'2535 

. 

. 

58 

. 

104 

79 

27 

28 

5-1670 

18-9803 

87      86     9-2 

•       34 

38 

. 

77 

40:5     16-2503 

23-1700 

87      85 

8-5 

- 

•38 

59 

• 

105 

80 

28 

2I§ 

11-3108 

18-0090 

87      92     9-4 

•       5o 

54 

38 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

y- 

No. 

Mag. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

on 
Plate. 

Centre     R.A.  i  iu  15'"  Dec.  +87° 

h  m      h  m      h  ni 
Zone     945   1245   >°    ° 

h  in 

2     O 

h  in 
14    o 

on 
Plate. 

Centre     K.A.  12''  45'°  Dec.  +87° 

h  in 
Zone   ii  15 

h  m 
1415 

li  m 
o    o 

h  m 

12     0 

h  m 
14    o 

Plate  4940.     1900,  April  28. 

"i    ^7 

O 

+  87 

o 

+  88 

+  88° 

+  88° 

Plate  4953.     1900,  May  z. 

86" 

—  t-    8? 

- 

4-87 

o 
+  88 

+  88° 

+  S8" 

m. 

m. 

29 

8 

11-3368 

18-8148 

49 

63 

39 

.4 

98$ 

9-2055 

14-2228 

87      I07 

6-5 

I  I 

7 

3° 

3* 

12-0528 

18-1098 

( 

'    64 

5 

20§ 

1  '"'7*4 

H'1  5°3 

12 

. 

12 

31 

6 

12-6304 

18-9100 

CO 

4.O 

6 

5 

i  3*2741 

I4'6q;6 

J 

32 

H 

14-6955 

18-5296 

87      97 

9'5 

jy 

60 

67 

J 

80 

T 

34 

t 

7 

35§ 

J         I  T 

13-6394 

T     y  j 

1  4*42  2  O 

87      H3 

8-9 

, 

'7 

12 

33 

17 

21-9990 

18-7755 

87    106 

Q*S 

48 

27 

8 

A 

16-700; 

I4-177O 

~>  J 

34 

/ 

ii* 

25-5193 

/  /  j  j 
18-3945 

7    3 

T° 
31 

/ 

24 

25 

9 

T 

4 

i      j 

22-1841 

T         II 

14-7851 

. 

6 

. 

. 

1C 

5* 

26-31  58 

2  1 

26 

IO 

7 

2V  3  C  C2 

14-6704 

968 

j  j 
36 

.> 

8 

iq-6843 

6\ 

33 

8< 

7Q 

46 

1  1 

/ 

6* 

*  J   J  J  J 

T        /       T 
I4-7763 

o6g 

J 

37 

8 

20-9182 

7           T  J 

19-7292 

; 

"3 

59 

/  7 

4-" 

35 

| 

12 

13      25-9568 

T    1  1       J 

14-7765 

967 

t 

t 

. 

38 

23 

23-9114 

19-4584 

87    in 

9'5 

m 

t 

36 

38 

1  3 

10 

1-1547 

15-6271 

83-    . 

. 

20 

i 

39 

46§ 

20-9515 

20-7253 

87    104 

8-2 

t 

t 

68 

41 

H 

23 

2-5354 

15-3071 

832    . 

2 

40 

16 

4-9995 

21-2135 

48 

,. 

62 

. 

'5 

H 

5-6072 

15-2719 

4 

. 

. 

10 

4' 

5 

10-5206 

21-8611 

, 

-i 

. 

97 

58 

. 

16 

9 

6-3709 

1  5-1466 

5 

. 

. 

1  I 

42 

9 

14-7890 

21-1751 

. 

80 

95 

99 

52 

1 

'7 

35§ 

9-7516 

15-4711 

87    108 

9'2 

20 

. 

. 

16           . 

43 

'5 

17-5635 

21-9638 

I 

, 

86 

"9 

53 

18 

4 

15-4999 

15-2187 

44 

34§ 

19-0395 

21-1096 

87    loo     9-0 

t 

75 

47 

19 

5 

18-1082    15-5465 

. 

. 

45 

58§ 

19-0768 

21-1081    87    101      8'o 

, 

76 

. 

48 

20 

4t 

19-5619 

15-331" 

.              . 

46 

7* 

20-9248 

21-9541  : 

, 

77 

. 

54 

2  I 

20 

19-8300 

15-9136 

. 

3' 

. 

3' 

47 

8 

5-2699 

22-4406  ! 

57 

90 

22 

54§ 

20-1794 

'5'5749 

87       122 

8-8 

18 

. 

32 

9 

48 

'5 

16-1525 

22-5125 

89 

96 

118 

59 

23 

38^ 

21-7902 

'5"'494 

87       124 

9-0 

. 

5 

•    1    ] 

49 

23 

22-7160 

22-2714 

87    no 

93 

• 

78 

. 

55 

60 

24 

44§ 

24-3793 

15-4662 

87       I29 

8-5 

. 

7 

. 

-        3 

5° 

40 

24-9620 

22-l86l     87      112 

9-1 

i  lot 

69       . 

49 

44 

25 

20 

25-8285 

1  5-0702 

970            . 

. 

4 

5' 

57| 

2-5380 

23-8202     87        82 

8-9 

118* 

63 

86 

'721 

26 

7t 

'7797 

16-61  29 

3 

. 

. 

9 

r  2 

5 

3'2O7q 

23-0957 

119* 

C  () 

8? 

27 

r 

2-5110 

16-41  10 

53 

18 

J              If 

3-9918 

23-6763     87        84 

9'5 

129* 

64 

0  / 
88 

•  / 

28 

5 

3-6889 

16-4227 

87         98 

9'5 

9 

'4 

54 

4* 

9-2616 

23-3156 

79 

107 

66 

29 

4 

3-7064 

'6-3873 

. 

. 

. 

55 

7* 

22-1948 

23-3848 

89 

60 

63 

3° 

5 

4-8991 

16-3767 

10 

. 

'5 

56 

37 

22-4232    23-1578    87     109 

9'5 

79 

. 

61 

64 

3' 

17 

12-5571 

16-3525 

•       34 

. 

• 

24 

25 

57 

H 

249835123-1655    87     114 

9'5 

I2I| 

, 

7i 

t 

56 

5° 

32 

7 

13-3297 

16-8679 

. 

. 

28 

58 

4* 

5-78I5 

24-6956 

76 

104 

79 

33 

'4 

I3-4853 

16-5089 

•      35 

. 

29     26 

59 

54§ 

5-8612 

24-5745     87        85 

8-5 

I38* 

77 

t 

105 

80 

t 

34 

4°§ 

15-9933 

16-4958 

87       I'5 

8-4 

. 

58 

30     19 

60 

28 

8-2998    24-3556    88      61 

9'5 

78 

. 

106 

7J 

t 

35 

6 

I9-4535 

16-9780 

49 

. 

61 

21 

14-7013  !  24-8695    88      66 

9'5 

2JJ 

9' 

118 

141 

73 

36 

23§ 

20-7796    16-6325 

87       I23 

9'5 

32 

.             .          13 

62 

5' 

2-9025    25-2789    87      81 

9'2 

128* 

70 

. 

95 

210J 

37 

'9§ 

22-2656    16-9626 

•    i 

36 

•       '4 

63 

10 

18-0110    25-5308 

5|l 

2I§ 

I  10 

150 

74 

. 

38 

443 

24'53i7 

16-8327 

87       130         87 

. 

'9 

. 

10 

64 

20 

23-1440    25-9735 

88      74 

9'3 

148! 

103 

70 

71 

39 

26-8419 

16-0841 

87    133      8-8 

97' 

. 

5 

65 

12 

13-8698    26-3043 

4li 

. 

148 

81 

4° 

'4 

6-5485    17-0634 

•       '9 

. 

•       23 

. 

66 

6* 

17-7914 

26-5746 

911 

28ij 

119 

161 

82 

10- 

4' 

22§ 

n'4775    179476 

87    i"      9'5 

•       38 

. 

.       36 

38 

67 

8* 

19-01  1  8 

26-3813 

22§ 

120 

'74 

75 

98 

42 

18-5572 

17-6287 

59 

44 

20 

43 

6 

21-1352 

17-0540 

. 

33 

• 

*  Plate  5998.        8*  15-"  +87°. 

44 

8 

21-5125 

17-2952 

• 

34 

• 

t   Plate  4507.      14''  15™  +87°. 

45 

5t 

21-5234 

'7-5474 

• 

50 

• 

• 

t  Plate  5995.        8h    o™  +88°. 

46 

10 

22-0487 

17-7165 

. 

5' 

. 

I, 

II    1  'late  5572.     io'1  30™  +89°. 

47 

9 

2-4769 

18-5959 

.        18 

. 

55 

22 

§    Plate  4977.      I3h  3oni  +89°. 

48 

9'44S3 

18-0432 

87    106 

9'5 

•       33 

• 

27 

1>       T\ 

49 

5_ 

12-4107 

18-0380 

No. 

Diam. 

V. 

V- 

01  I/I 

Reference  No.  on  other  Plates. 

5° 
5' 

5 

16*2609 
17-8596 

18-4944 

18-7438 

87    116     9-5 

• 

88 
73 

, 

43 

3° 

No. 

Mag. 

52 

18 

19-0945 

18-3335 

60 

45 

27 

on 

53 

4t 

19-5290 

18-2540 

61 

. 

. 

Plate. 

Centre     R.A.  12''  45™  Dec.  +87" 
Plate  4953.     1900,  May  z. 

/one 
86° 

h  ni 
ii  15 

o 

h  m     h  m 
14  15   10    o 

o             o 

+  87+88 

h  in      h  n 

12     O    14     O 

+  88'  +  88 

54 
55 
56 

265 

171 

6 

21-1159 
21-9656 

22-7884 

18-5485 

I8-5459 
18-5290 

• 

62 

53 

21 
22 

57 

8 

25-7051    18-8652 

. 

37 

. 

0 

m. 

58 

'3 

26-5491 

18-5944 

. 

38 

. 

. 

.6 

I 

18 

2-4127 

14-1541 

829 

. 

. 

59 

16 

8-8099 

'9-3344 

-       37 

. 

. 

35 

2 

10 

3+299 

14-5085 

833 

. 

t 

. 

3 

60 

9 

12-6494 

19-0258 

. 

42 

3 

22 

4-3015 

14-8031 

834 

. 

- 

. 

4 

61 

12 

13-9083 

19-5587 

. 

99 

5°     45 

1 
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B.  D. 

B.  D. 

Reference  Xo.  on  other  Plates. 

Diam.           x. 

y- 

Reference  Xo.  on  other  Plates. 

Diam.            x. 

y. 

Xo. 

No.           Mag. 

Xo. 

Xo.           Mag. 

on 

on 

Plat*. 

Centre     R.A.  I2h  45m  Dec.  +87" 

Zone 

h  m 
ii  15 

h  m      h  m 

14  15  10   o 

h  m     h  m 
12    o  14    o 

Plate. 

Centre    R.A.  i2h  45" 

•Dec.  +87* 

Zone 

h  m     h  m 
ii  15   14  15 

h  m 

10     0 

h  m     h  m 

12     0    14     0 

Plate  4953.      1900,  May  2. 

S6: 

. 

4-87 

+  87+88 

+  88°  +  88° 

Plate  4953.     1900, 

May  2. 

86° 

4-  87'  +  8- 

+  88° 

+  88" 

4-88° 

62 

20§       18-1544 

19-0140 

• 

m. 

74 

5' 

3' 

120 

16 

9-5784 

26-2144 

0 

m. 

10         67        22$ 

'74 

75 

98 

63 

16      20-5596 

19-9898 

. 

. 

78 

, 

57 

32 

121 

15 

13-3583 

26-4093 

i*S     • 

83 

89 

64 

9      20-6965 

19-4058 

. 

. 

77 

. 

28 

122 

4*     17-2516 

26-8847 

i6§ 

.. 

9* 

65 

15       24-2970 

'9'7'53    87    132 

9"5 

. 

63 

. 

, 

23 

123 

1  1        20-4899 

26-1550 

6$      •     '  39 

. 

88 

73 

66 

24      26-2207 

19"- 

77  1 

. 

55 

. 

f 

24 

124 

9      20-9580 

26-2401 

7?      -     '40 

. 

96 

. 

6- 

29        2-6002 

20-5889   87      97 

9'5 

60* 

32 

80 

34 

7*    21-4231 

26-4175 

H9t      •     '4' 

! 

8$ 

68 

44$       9-2202 

20-2454    87    104 

8-2 

. 

39 

. 

. 

4' 

. 

126 

8i§     24-1210 

26-6107 

88      86 

.8'5 

132!     9$  132 

I79t 

66 

69 

255      13-4827 

20-0692  :  87    112!    9-1 

jo 

IIO 

. 

49 

44 

70 

4       '3-7876 

20-3079 

. 

. 

. 

. 

. 

*  Plate  6487. 

h  ..m  j_5- 

- 

7' 

20$      13-8729 

20-9668 

87      114 

9'5 

. 

57 

121 

. 

56 

5° 

t  Plate  4591.      t 

5"  45m  +87 

. 

72 

4*     '9-9792 

20-1448 

, 

m 

89 

. 

J  Plate  4503.      i6>>    c>™+88:. 

73 

8       21-0790 
18       26-2311 

20-004  ; 
20-6961    87    135 

9-5 

86f 

• 

79 
64 

• 

• 

29 

Plate  5572.      ioh30™+89   . 
,                                                                         §    Plate  4977.     i3h3on>+89:. 

-' 

37§       7-5996 

21-3253    i       tool    9-o 

. 

44 

. 

. 

47 

Reference  Xo.  on  other  Plates. 

76 

77 

60$       76310 
i  ;        9-6623 

21-3101    87    101 

21-3891 

8-0 

45 
46 

- 

- 

48 
54 

• 

Diam. 

m, 

V- 

B.  D. 

. 

Via.* 

78 

24§     "'4393 

21-0038    87    no 

9'3 

49 

. 

. 

55 

60 

Xo. 

"""*" 

79 

30§     11-5045 

21-9341    87    109 

9'5 

. 

56 

. 

. 

6, 

64 

on 

§ 

80 
81 

37!     '-5639 

14      1^-617 

21-9750 
21-5861 

87    118 

8-6 

1  1  1 
too 

64 
65 

5' 
46 

Plate. 

Centre     R.A.  Hh  I5m  Dec.  4-87° 

Zone 
86: 

h  m 
"45 

h  m 
"545 

h  m 

12     0 

h  ni 
14    o 

h  m 
16    o 

82 

5       20-5598 

21-1425 

. 

9° 

( 

Plate  4507.     1899,  June  i. 

+  «7° 

+  87° 

+  88& 

+  88° 

+  88 

83 

375     23-0600 

21-2651    87    131 

9'4 

m 

80 

33 

84 

7*     25-6786 

21-9898 

9<St 

82 

„ 

34 

m. 

85 

10         1-0460 

22-4- 

65* 

36 

. 

79 

46 

I 

8 

2-4603 

14-8630 

917 

. 

. 

86 

16         6-5582 

22-6752 

43 

. 

"9      53 

. 

2 

2'Ji 

4-73I3 

14-4270 

87      lig 

9-5 

9I8          . 

18 

I 

. 

87 

4         8-9893 

22-5517 

I 

2O$ 

4-8689 

14-4732 

87      120       9'5 

919 

B 

19 

2 

. 

88 

4             3  5  /  3 

22-2046 

j 

5* 

T                s 

6'  I  34.2 

t        I    I     J 

14-0216 

*                                          7     J 

89 

10       ii  '3799 

22-2288 

55 

• 

.       60 
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. 
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. 
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. 

. 
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12 

4 

19-7929 

14-8540 
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• 

97 
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6* 
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1  J 
I  t 

i  » 

14'MIQ 
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18 
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. 
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. 
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24-2644 
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. 
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24-8748 

2t 
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78 

20 

5 

'2-5539 

5-5838 
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. 

. 
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4       '6-5593 

24-6645 

. 

f 

77 

21 

6 

12-6012 

5-5866 

. 

. 

106 
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24-4206 

m 

22 

27§ 
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5-4750 
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n 

. 
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8-6 
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. 
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"8:114        -         •       53 

24 
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63 
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4 

20-8224 

5-1883 
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3§ 

. 
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29 
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. 

• 
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138 
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. 
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. 
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32 
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'3 

"7 
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1  19:  152!  1  16 

. 

54 

33 

7 
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43 

. 

. 

. 
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73 

34 
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16-8732 

. 

44 

. 

. 

. 

. 

"9 
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66 
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• 
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B.  D. 

B.  D. 

,         n.    , 

T\J 

Reference  No   on  otlicr  PUites. 

No. 

Diam. 

X. 

No.           Mag. 

Reference  ^o.  on  otner  .riates. 

No. 

unini. 

X. 

y- 

No.         j  Mag. 

on 

1 

on 

Plate. 

Centre     R.A.  14!'  15"'  Deo.  +87° 

h  m      h  m 
Zone  '1245    1545 

h  in 

12     0 

h  m 
14    o 

h  m 
16    o 

Plate. 

Centre     ll.A.  14''  15'"  Dec.  4-87° 

Zone 

h  m 

245 

h  m 
'545 

h  m 

2     O 

h  m 

14    o 

h  m 

6   o 

Plate  4507.     1899,  June  i. 

86°  I 
+  87 

o 

+  87 

o 

4-88 

4-88° 

4-88° 

Plate  4507.     1899,  June  i. 

86° 

f  87° 

O 

4-87 

o 

+    0  0 
00 

4-88° 

+  88° 

36 

22§ 

8-8278 

16-2740 

0 

in. 

37 

H 

94 

24§ 

21-8939 

20-2009 

87°     144 

m 
9'4 

79 

4' 

46 

37 

7     ;  12-7398 

16-6841 

57 

95 

I  I 

22-5620 

20-6725 

81 

48 

38 

10       13-4085 

16-1053 

t 

58 

1  6 

. 

96 

32§ 

22-5713 

20-6162     87      146 

9'4 

80 

49 

47 

39 

ii       14-2567 

16-3482 

64 

97 

77§ 

23-7020 

20-0468 

87      147 

7'9 

68 

42 

4° 

4° 

5       18-2214 

16-3771 

48 

. 

98 

7 

26-7623 

20-6623 

75t     . 

52 

29 

41 

12      :  19-0465 

16-2181 

33 

18 

26 

99 

8 

2-1482 

21-9228 

61 

5° 

45 

42 

8       20-3558 

16-0453 

35 

. 

16 

IOO 

16 

7-4064 

21-8963 

.       81 

. 

65 

46 

43 

15       20-5587 

16-3817 

* 

36 

. 

17 

IOI 

22§ 

10-4892 

21-6054 

•       93 

47 

44 

6       20-6741 

16-2663 

37 

IO2 

7 

13-0621 

217673 

. 

. 

. 

45 

17       21-7334 

16-4200 
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. 

1  8 

103 

9 

15-2573 
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:43 

98 

46 

4       22-8927 
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17 
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5 

15-4201 

21-6648 

. 

9° 

47 

8       23-5663 

16-6330 
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. 

1  1 

105 

12 

17-5844 

21-3151 

. 
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48 

73 

48 
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17-3061 
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21-5497 
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IOI 
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21-7323 
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17-0545 
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22-2387 

21-9220 

92 

59 

61 

15 
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17-8481 

55 

. 

22 

. 

10 

1-9538 

22-5591 
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9-1 
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. 

49 

44 

. 

53 

9 

9-9I93 

17-5138 

56 

. 

. 

. 
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6-4549 

22-7231 
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80 

64 

5' 

54 

4 
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. 

. 

12 

7 

8-8006 

22-4413 

92 

55 
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13-5569 

17-2945 
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66 

77 

24 

'3 
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22-1597 
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. 

78 

52 
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9 
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74 

86 
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. 
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66 
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. 

89 
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67 

6 
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18-7925 
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68 

10 
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. 
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126 
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H5 

91 

69 
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20 
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68 
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70 

18 
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38 

. 
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128 
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69 

79 
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. 
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63 
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8 
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, 
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i  r5 

65 
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6 

5'4653 

19-6293 

51 

t 
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6 
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. 

74 

19 
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62 
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51 
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91 
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. 

66 
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75 

5* 

6-0492 
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. 

. 
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H 

14-7897 

24-0460 
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67 

'33 

76 

4 

6-9610 

19-6757 

. 

! 

. 

. 

8 

24-4282  !  24-1041 

I28J 

129 

. 

80 

77 

10 

8-3371 

19-1351 

64 

t 

. 

28 

'35 

22 

24-8408  '  24-0160 

114! 
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70 

63 

78 

18 

8'4378 

19-7248 

. 

63 

. 

57 

32 
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5* 

3-1971   25-8727 

. 

79 

7 

8-9215 

I9-5359 

. 

73 

. 

, 
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6 

8-2623   25-9340 

4t 

'  '3 

84 

80 

34§ 

11-2391 

19-9248 

87    131 

9'4 

83 

, 

33       • 

138 

ii         8-9754   25-7241 

St 

1  14 

. 

72 

81 

7 

13-5202 

19-9420 

. 

139 

ii       10-7800   25-4308 

6| 

•23 

88 

73 

82 

13 

13-934' 

19-5717 

84 

96 

. 

34  :     • 

140 

10 

11-2417  25-3246 

7i 

124 

74 

. 

83 

6 

14-9848 

19-2665 

. 

97 

141 

9 

11-7437  25-3068 

8} 

125 

75 

149 

84 

13 

15-3838 

19-2866 

. 

. 

99 

35      58 

142 

12          14-9890     25-4758 

28} 

180 

76 

'43 

85 

4* 

20-2857 

19-5860 

. 

78 

. 

H3 

4*     197394   25-1412 

155 

. 

86 

2I§ 

23-7596 

19-4325 

. 

5° 

. 

43      39 

H4 

5*     19-8485   25-0142 

156 
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87 

7 

26-7499 

19-4053 

57t 

. 

41 

, 

21 

H5 

59§     23-2199  '25-2076 

87    148 

9-1 

142! 

146 

87 

92 

88 

3J§ 

3-8984 

20-0258 

87    116 

9'  5 

5° 

43 

30 

. 

146 

12 

25-9472!  25-4288 

129! 

132 

82 

89 

6 

7-9620 

20-0973 

72 

. 

H7 

86§ 

26-5232  25-9658 

87    151 

8-9 

I3°t 

133 

. 

83 

90 

7 

8-8878 

20-7865 

, 

82 

. 

. 

148 

47§       3-3698    26-5156 

88      74 

9'3 
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70 

71 

9i 

4* 

8-9052 

20-0727 

. 

, 

, 

149 

4 

12-6038  ;  26-3124 

. 

92 

13 

12-2541 

20-8544 

, 

94 

142 

. 

39       • 

150 

12 

13-1783  ••  26-8056 
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. 

I  IO 

Si 

1  68 

93 

29§ 
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No. 
on 
Plate. 

Diaal. 

X. 

. 

y- 

B.  D. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

No. 
on 
Plate. 

Diam. 

X. 

y. 

B.  D. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

No.           Mag. 

No.           Hag. 

Centre     R.A.  I4h  15™  Dec.  +87° 
Plate  4507.     1899,  June  i. 

Zone 

S6: 

h  m 

1245 

0 

+  87 

h  m 

•545 

+  87° 

b  m 

12      0 

o 

+  88 

h  m 
14    o 

+  88° 

h  m 
16    o 

+  88= 

Centre     RA.  I5L  45m  Dec.  +87* 
Plate  4501.     1899,  May  31. 

Zone 
86' 

h  m 
1415 

O 

+  «7 

h  m      h  m 

17  15    14    o 

+  87  +  88° 

h  m 
16    o 

o 

+  88 

h  m 

18    o 

O 

+  88 

•5* 

'53 
154 
'55 
156 

'57 

16 

J<"5 

20 
I  I 
16 

7'§ 

14-6386 

'9'4465 
207912 

zi-7537 
237028 
24-023; 

. 
26-0828 
26-4063 
26-187; 
26-9346 
26-043; 
26-9063    88      92 

m. 
9'2 

20: 
3«: 
39++ 

s'i 

«5't 

-5*t 

IZ 

811 
9 

181 
169 
170 
158 

'59 

• 

83 
85 

86 

96 
88 

97 

I50 

•34 
12O 
121 
I03 

105 

37 
38 

39 
4° 
41 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
5° 
5' 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

67 
68 
69 
70 
7i 
7* 
73 
74 
75 
76 

78 

79 
80 

Si 
82 
83 
84 
85 
86 

87 
88 

89 
9° 
91 

92 
93 
94 

4 
16 

9 

9 
ii 

7 
4* 

22 

4* 
34§ 

•-. 

7 

2I§ 

5 
8 

4* 

4* 
25 
7 
24§ 
4* 
18 
11 
'5 
23 
9 
7 
4* 

20 

63§ 

5* 
20 

21 

8 

5* 
5' 
5* 
26 

4* 

23§ 

-5§ 
5 

10 

4 
4 
'3 

21 

4* 
4* 
23 
4* 
4* 

20 

4* 
.* 

5 

7^763 
11*211) 

11-5170 
13-2300 
14-0897 
20-4700 
22-1787 
23-8617 

23'9254 
1-3883 

3-4401 

5-0535 
8-2312 
11-3392 
117645 

14-3851 
16-6239 
17-1192 

17-3454 
18-0844 
18-9130 
19-5469 
20-0902 
22-9920 
23-9718 
24-6510 
26-6790 

''3798 
3-0782 

4-8927 
9-0357 
i  1-5200 
12-7511 

i;-9357 

18-33:9 
19-0992 

20^6276 

23-3375 
24-4910 
24-8055 
1-0973 
8-1864 
9-9106 
10-6970 
10-7080 
16-0924 

18-3383 
197652 
22-8647 
1-7812 
4-0205 

4-2339 
4-5119 

4-6433 
7-0530 
10-8864 
21-5941 
21-6010 

'6-2534 
16-9581 
16-5691 
16-2327 
16-8273 
16-0944 
16-4203 
16-9373 
16-2736 
I7-8434 
17-5364 
17-2989 
17-9940 
17-9968 
17-5996 
17-9818 
17-5863 
17-5860 
17-2889 
17-5508 
17-8352 
17-9184 

I77I77 
17-0605 

I7-9995 

'7-0555 
17-3640 

187910 
18-8873 
18-9228 
18-0897 
18-5892 
18-4073 
18-6035 
18-3928 
18-5294 
18-7687 
18-5384 
18-6124 
18-4703 
19-9347 
i9'47°7 
19-4228 
19-5461 
19-6030 
19-5644 
19-1271 
19-9753 
19-4722 
20-5879 
20-4231 
20-5405 
20-0590 
20-0850 
20-6641 
20-8791 
20-3173 
20-3607 

0 

87      I36 
87      139 

87      H7 

87    '44 
87    146 

87    '35 

m. 

9'5 
9'5 

7'9 

9'4 
9  "4 

9-5 

• 

44 

70 

7i 
72 
«7 

57 
18 

12 

• 

*7 

'9 
20 

21 

23 

39 

*  Plate  4940.   nh  i5H»+87°. 
t  Plate  4531.    17!"  15™  +87". 
%  Plate  4977.   I3h  3011  +89  :. 
Plate  4982.   i6h  3o<n  +89°. 

• 

22 

*5 

4° 
68 

86 
9*8 

75 

ii 

17 

» 

43 

36 

37 

39 
28 

>9 

• 

No. 
on 
Hate. 

Hun. 

X. 

y- 

B.  D. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

No.           Mag. 

Centre     R.A.  I5h  45m  Dec.  +87° 
Plate  4501.     1899,  May  31. 

Zone 

S6 

h  m 
«4I5 

+  J- 

h  m 

'-  '5 

O 

+  87 

h  m     h  m     h  m 
14    o  16    o  18    o 

+  S8  +88  +88 

• 

• 

4* 

43 

44 
46 

• 

3° 

3i 
3* 

33 

• 

I 

2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 

10 

ii 

12 
13 

»4 

ij 
16 

17 
18 

'9 

20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 

28 
29 

31 
32 
33 
34 
35 
36 

23§ 

5* 

16 
4* 
4* 

f 
4* 
6 

4* 
5t 

9 

18 

4^ 
'4 
4* 
8 

4* 
9 

5* 

12* 

26 

8 
10 
4* 
J«§ 

18 

4* 
16 

4* 
9 
'3 

2-9698 

6-1145 

7-5027 

8-478; 

13-2554 
22-5724 
227345 
2-9683 

47703 

5'3'57 

5'5769 
5-9226 

6-5659 

7-5977 
7-6713 
8-3134 
9'4578 
10-0894 

I2'O2O2 

I5-9778 
16-2136 

I7-2055 

I7-4339 

20-4136 

21-139I 
21-8581 
21-8629 
21-8942 
23-1203 

25'2779 
2-0843 

27909 

57543 
6-4984 
6-8966 
7-2154 

14-0385 
14-2348 
14-3102 
14-6931 
14-6664 

H'3792 
14-3008 

15-1956 
15-2782 
15-5239 
i  5-3060 
15-291; 

'5  6533 
15-3528 
15-4620 
15-9910 
15-7246 
15-4860 
15-6952 
15-8624 
15-0524 
15-0016 
15-8552 
15*1189 
15-0316 

'5-9835 
15-1729 

15-0892 

•S'591? 

15-5226 

16-0617 
16-8661 
"6-8354 
16-5059 
16-1736 
16-4062 

87"     140 

'55 
'59 

m. 
9'5 

9'3 
9'5 

1013 

• 

• 

6 

• 

• 

66* 

74* 

ri 
i? 

97 

55 

^85 

94 
96 

95 

64 
65 

66 

6- 

»9 
20 

13 

• 

58 
45 
47 
3* 

21 
22 

88 
59 

48 

• 

37 
42 

24 

4' 
49 

29 
36 

22 

34 
24 
25 

38 
4° 
4i 

42 
43 

44 

46 

47 
48 

49 

45 

52 

38 

4° 
29 

22 

• 

91 

53 
54 
4i 

73 

* 

1014 

'3 
29 

• 

10 

• 

10 

ii 

12 

27 
28 

45 
46 

47 

30 

• 

9 
18 

ii 

12 

• 

II52       . 

9 
•      24 

•      4i 

•      42 
•      43 

31 

10 
2 
I  I 

4 
3 

• 

18 

'3 

6 

'4 

7 
8 

26 

1  6 
'7 

37 

21 

109 

60 

59 

61 

' 

. 

Plate  4507. 

Xo.  14-  is  No.  187  on  Plate  4532.     i8h  om  +88°. 
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GKBBNWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
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No. 
on 
Plate. 

Diam. 

Z. 

y- 

B.  D. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

No. 
on 

Plate. 

Diam.            x. 

!/. 

B.  D. 

Reference  No.  on  other  Hates. 

No. 

Mag. 

No.            Ma-. 

Centre     R.A.  I5h  45™  Dec.  +87" 
Plate  4501.     1899,  May  31. 

h  m 
Zone    14  15 
»6° 

+  -87 

h  m 
17  15 

+  87° 

h  in      h  m 
14    o  16    o 

+  88°  +  88° 

h  l 
18    o 

+  88 

Centre     R.A.  15"  45m  Dec.  +87° 
Plate  4501.     1899,  May  ji. 

Zone 
86° 

b  m 

>4  15 

O 

+•87 

h  m 

'7  15 

+  *7° 

h  m 
14    o 

o 

+  88 

h  m     h  n 
16    o  18   o 

+  88'  +  88° 

9| 
96 

97 
98 

99 

IOO 
101 
102 

103 
I04 
105 

106 

107 
ro  8 
109 

I  IO 

in 

112 

H3 
114 

"5 
n6 

117 
118 
119 

I2O 
121 
122 

123 
124 
125 
126 
127 
128 
I29 
130 

131 
132 

'33 
'34 
'35 
136 

137 
138 
139 
140 
141 
142 

H3 
144 

'45 

146 

'47 
148 

'49 
150 

'5' 

152 

4°§ 
IO 

5* 
4* 
'3 
4 
3'§ 
5 
4 
18 

77§ 
3*§ 

5* 

2I§ 

5 

27 

4* 

20 

8 

4* 
7 
23 
6 

4°§ 

2I§ 

8 
5* 
5* 
3«§ 
9 
5 
'7 

22§ 

4* 
12 

7 

4 
18 

47§ 

4 
4 

21 

10 

16 
'4 

'5 

9 
8 

4°§ 
7 
4°§ 
4* 
4 
25§ 
48§ 
39§ 
4'§ 

22-2867 
2-3186 

3-I744 
3-2964 

3-5485 
7-0914 

7-5178 
8-5767 
9-2602 
9-3007 

9'5355 
10-4799 
11-3149 
14-0940 
15-6269 
17-0585 

I7-2I18 

17-6668 
17-9403 

18-5337 
19-0238 
21-8493 

21-8888 

2373i5 
24-7421 

25-8455 
26-6762 
2-0778 
3-0999 
6-3568 

8-1212 

I0'5734 
11-4560 
117422 
137465 
14-1234 

H'4754 
15-6560 
16-3920 
17-7904 
18-5658 
19-2217 
19-9000 
22-3367 

22'6lOI 
25-1428 

25-5020 
1-2609 

4-3553 
67859 

8-6858 
13-0536 
14-1365 
I9-0275 
19-2909 
22-4005 
3-I903 
4-6219 

20-1983 
21-8923 
21-2044 
217281 
21-0734 
21-1848 
21-8754 
21-6498 
21-8480 
21-3338 
21-7213 

21-354' 

21-0055 
21-8168 
21-4620 
21-3260 
21-4480 
21-4497 

21-3523 
21-3284 

21-1452 
21-2904 
21-4422 
217279 
21-1471 
21-1636 
21-8571 
22-3924 
22-6198 
22-1038 
22-3915 
22-5468 
22734"! 
22-0360 
22-0559 
22-5215 
22-7752 
22-6963 
22-9708 
22-4090 
22-2697 
22-3329 
22-4299 
22-8741 
22-1859 
22-3045 
22-4703 
23-7189 

23-3494 
23-7250 
23-2674 
23-5364 
23-5214 
238535 
23-5311 
23-5318 
24-8705 
24-4069 

87*     IS8 

87      I42 

87      H3 
87      145 

87    '5* 

87    '57 

87    161 
87    162 

87    '37 

87    'Si 
87    '53 

87    '4' 
87    148 

87    154 
87    160 

87    '34 
87    138 

m. 
9-I 

9'5 

7-0 
9'5 

9-2 

9'5 

9-1 
9'5 

9'5 

84* 

82 
83 

84 

61 

34 

3.5 

5° 
58 

92 

'53 
'54 

'55 
,56 

'57 
158 

'59 

160 

161 
162 
163 
164 
,65 
1  66 
167 
168 
169 
170 
171 
172 

'73 
'74 
'75 
176 

'77 
i?8 

'79 

180 

181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 

5 
6 

4* 

5* 
4* 
'9 
42§ 
6 
8 
'4 
3°§ 

\> 

34 

12 

'3 

2'§ 

16 

4* 

22§ 

'5 
5* 
'3 

25 
85§ 
5 
72§ 
7 
27§ 
3* 
4* 
27§ 

10 

'3 

7 

6 

52 

7-5205 
7-9223 
9-8173 
9-8652 
11-5073 
13-8188 
14-4479 
14-4804 
15-9695 

I7-3347 
19-2193 
21-6872 

23H334 
24-1297 
24-6578 
4-8219 
11-1857 
12-3623 
14-4511 
16-0455 
20-7204 
217753 
22-3849 
23-5244 
1-61  12 

3-3535 
4-5I74 
5-555' 
10-0275 
11-7463 
14-8910 
14-9256 
17-5111 

'9-4395 
19-5162 
22-9008 
25-2392 
26-5264 

24-1894 
24-I3I2 
24-8092 
24-6472 
24-1029 
24-1249 
24-8008 
24-2193 
24-7290 
24-6387 

24-53H 
24-6626 
24-9196 
24-3847 
24'7334 
25-6974 

25'3759 
25-6950 

25-6221 

25-3858 
25-2620 
25-4310 
25-2417 

z5-3945 
26-5813 

26-1697 
26-241  1 
26-9410 
26-0934 
26-8396 
26-5185 
26-2760 
26-1972 
26-0920 
26-3602 
26-3514 
26-3704 
26-0715 

o 

88      92 
87    156 

88      80 
88      86 

88      93 
87    '63 

m. 

9-2 
9'5 

8-6 
8-5 

9'5 
9'4 

2** 

17'  t 
I?lt 

3911 
9** 

3** 

2OO| 

i88t 
107* 
116* 
126* 

3«ll 

124 
125 

'43 

144 

,56 

'57 

'33 
'54 
'55 

122 

123 
132 
142 

'53 

'5' 

152 

'43 
'44 
'45 
'3' 
118 

120 
104 
I  06 

8** 

5'll 

'53 
'32 
'33 
"9 

121 
851 

911 

12** 

88 
97 

6? 

86 
96 

"4 

61 

66 

76 

85 

IOO 
101 

IO2 

I03 
105 
104 

106 
107 
1  08 

I  10 

"3 

95 
"5 
'33 

120 
121 

122 
lOg 
III 
I  12 

"4 

'31 
132 

'43 

'34 

i 

202 
203 

1  68 
150 

'34 

'35 
'37 

215 
169 

170 

'51 

152 

- 

1  06 
107 

108 
"9 

120 

'35 

"4 
"5 
98 

55 

56 
57 

58 

70 

74 
76 

59 
77 
60 
62 
63 
64 

65 

• 

162! 
1441 

I25t 
I26f 

• 

99 

IOO 

89 
90 
76 

77 
78 
62 

f 
63 

• 

66 
67 

53 
54 

55 
69 

56 

57 

'47 
130 

I31 
105 

106 
107 
93 
74 
76 

IOO* 

93 
105 

118 
127 
128 

'4' 

40 
48 

68 
69 

89 

73 
75 
78 
79 

• 

10** 

4** 

5** 

'9°t 
'73t 

. 

'54 
146 

'55 
'34 
'23 
124 

"3 

'35 
123 

124 

'37 
125 

'27 
128 

238 
216 

204 

ZOJ 

,7I 

'53 

'39 

• 

'34 

128 

• 

80 
81 

8-9 
9'5 

9'3 
9-1 

9'5 
9-1 

9-5 
9'3 

. 

146 

'47 

129 
130 
116 

• 

82 
83 

187 

148 

*  Plate  4953.   izh45'»  +87 
t  Plate  4526.   i8h45'»+87 
J  Plate  4958.   i2>>    o'"  +88 
II    Plate  4977.   ijh  30"'  +89 
*  Plate  4982.   i6h  30"'  +89 

3 

'45t 

92 

103 

"7 
126 

'45 

"4 
116 

101 
102 
92 

9' 

79 

80 

142 

"7 
103 

39 
62 

87 

53 
54 

84 

85  I 
86 
68 
7° 
7' 

98 

99 

9' 

92 

93 
94 

87 
118 

"9 

'49 
132 

116 
"5 
94 
95 

No. 
on 
Plate. 

Diam. 

X. 

y- 

B.  D. 

Reference  Nro.  on  other  Plates. 

i4&t 
94* 

,**; 

87t 
08* 
17* 

No.           Mag. 

Centre     R.A.  I7b  I5m  Dec.  +87° 
Plate  4531.     1899,  Juue  14. 

h  m      h  m 
Zone    15  45  18  45 
86° 

+  87  +  87 

h  in     h  m 
6    o   18    o 

f  88°  +  88° 

h  mj 

20     0 

° 
+  88| 

[66 

.67 
[33 

I 

2 

3 

4 

24 
8 

7 
5 

3-7813 
7-3203 

8-0500 

8-0515 

14-2364 
14-9630 
14-7232 
14-8123 

87*     150 

m. 

9'5 

I  I  12 

25 
28 

27 

• 

6 

7 

• 

I 

Plate  4501.     No.  190  is  No.  5  on  Plate  4996.     ig11  3Om  +89°. 

GRKBNWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE  1900. 
POLAR  .CAP. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

x-         !/• 

No. 

M«g. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

>*0. 

Diam. 

X. 

y. 

No. 

Mag. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

OD 

on 

Plate. 

Centre  R.A.  I7h  i,m  Dec.  +87° 

h  u 
Zone  1545 

h  m   h  m   h  n 
1  8  45  16  o  18  o 

i  h  n 

20  o 

Plate. 

Centre  R.A.  I7h  15™  Dec.  +87* 

Zone 

h  n 
'545 

h  m   h  n 
18  45  16  o 

i  h  m  b  m 
1  8  o  zo  o 

Plate  4531.  1899,  June  14. 

86= 

+  S; 

< 
+  «7 

)       0 

+  88  +88 

+  88 

Plate  4531.  1899,  June  14. 

86° 

+  87' 

c 

+87 

c 

+  88 

c 

+  88 

+  88° 

5 

'3 

13-3400  14-9953 

'  • 

m. 

63 

•   25 

22 

63 

4 

I5-0565 

'9''474 

m. 

121 

126 

76 

6 

35^ 

18-8651  14-9601 

87  164 

9'2 

. 

. 

28 

. 

'4 

. 

64 

6   15-6449 

19-4713 

. 

. 

127 

. 

77 

. 

•  7 

I  1"S 

22-278?  14-7646 

86  272 

6-0 

7 

9 

6; 

4.* 

I5-82O8 

10-1884 

/ 

8 

/  o 

20 

/    J     T  /  vf  ** 

26-6655  14-1113 

1255   . 

/ 

7 

. 

j 
66 

T 
15 

I5-8294 

7  J    T 

'9'3737 

m 

t 

128 

72 

78 

• 

9 

16 

26-9461  14-0188 

1256   . 

. 

. 

67 

5 

I6-9OO8 

19-4869 

. 

. 

117 

. 

79 

. 

10 

5 

6-6936  15-3157 

•   24 

. 

. 

. 

68 

9 

I7-0805 

19-6579 

. 

. 

118 

88 

80 

. 

1  1 

«5§ 

8-3-592  15-5638 

87  '55 

9.3 

.   26 

•   H  37 

69 

25§  19-2342 

19-1379  87  167  9-5 

. 

. 

103 

. 

61 

. 

12 

•  6g 

10-5718  15-6771 

•   44 

•   23 

39 

. 

7° 

ii   i9'3i25 

19-9950 

. 

. 

119 

. 

81 

13 

i  + 

11-3491  '5'4847 

.   62 

•   H 

29 

. 

7' 

10 

I9-66I4 

19-6934 

. 

. 

104 

. 

82 

H 

'4 

'5-8934  '5-3165 

•   6'   35 

23 

. 

7* 

63§ 

2O-6839 

19-6264  87  169   8-1 

. 

. 

105 

. 

62 

. 

15 

'4 

'9'5723  15-173* 

.       . 

29 

'5 

. 

73 

6* 

24-2296 

19-6843 

. 

. 

87 

. 

64 

. 

16 

26§ 

22-4707  15-5033  87  171 

9'5 

. 

. 

8 

16 

. 

74 

39§ 

24'332' 

19-5059  87  174 

Q*I 

. 

. 

7' 

. 

65 

54 

«7 

28§ 

24-8704  15-5296  86  276 

9'5 

. 

. 

10 

. 

'9 

. 

75 

12 

2-4026 

20-1883 

98* 

52 

. 

29 

. 

. 

18 

5 

7-1197  16-1950 

. 

42 

. 

. 

76 

2O 

10-3797 

20-4675  87  157 

9'5 

116 

. 

54 

105 

. 

'9 

16 

9-8181  16-1248 

. 

60 

. 

22 

38 

. 

77 

6 

10-4759 

20-5941 

. 

117 

. 

55 

1  06 

. 

zo 

13 

11-0822  16-6174 

. 

61 

. 

34 

40 

. 

78 

27§ 

12-2862 

20-1521  87  161  9-1 

. 

118 

162 

69 

107 

21 

4 

11-7989  16-9855 

. 

75 

. 

54 

. 

79 

'4 

13-8104 

20-1455 

. 

140 

'45 

70 

94 

. 

22 

5 

12-0324  16-7352 

t 

76 

. 

. 

4' 

. 

80 

'4 

14-2038 

20'l6l2 

, 

141 

146 

7' 

95 

. 

23 

6 

16-1399  16-7470 

. 

80 

f 

30 

81 

4 

16-1571 

2O-2IO2 

. 

. 

. 

96 

. 

24 

4 

17-9328  16-0200 

. 

. 

62 

. 

24 

. 

82 

n 

17-6034 

20-3954 

, 

. 

129 

•   97 

. 

25 

36§ 

19-3699  16-5940  87  165 

9'5 

. 

, 

63 

. 

3' 

83 

'5 

18-0637 

20-6748 

. 

. 

130 

96  98 

26 

5 

21-0815  16-0510 

. 

. 

32 

. 

. 

, 

84 

2/§ 

20-5410 

20-9356   87   170    9'4 

. 

. 

1  20 

.   IOO 

. 

*7 

'5 

21-1573  16-5934 

. 

. 

47 

. 

25 

, 

85 

10 

22-2589 

20-4516 

. 

. 

1  06 

. 

83 

. 

28 

'5 

24-5368  16-3648 

t 

t 

1  1 

. 

18 

. 

86 

12 

22-8169 

20-0734 

. 

. 

107 

. 

63 

. 

29 

10 

24-5455  16-0226 

m 

t 

9 

t 

'7 

„ 

87 

6* 

24-2862 

20-0831 

. 

. 

89 

. 

66 

. 

30 

6* 

2-8800  17-6982 

20 

12 

. 

88 

'5 

4-4009 

21-0753 

• 

82 

49 

. 

• 

3' 

8 

4-2220  17-1351 

. 

23   • 

'3 

. 

. 

89 

4* 

7"296.4 

21-6764 

•32 

4 

10-6995  I7-3598 

. 

74   • 

. 

53 

. 

9° 

9 

7-7122 

21-4145 

. 

"5 

. 

53 

131 

. 

33 

M 

/ 

15-5561  17-8984 

100 

5' 

55 

. 

9' 

'5 

11-4245 

2I-OO43 

. 

'39 

. 

68 

"5 

. 

34 

4 

17-3108  17-1966 

, 

. 

81 

42 

, 

92 

7   u-4357 

2I-7452 

. 

138 

. 

86 

116 

. 

35 

4 

i7'5923  I7-II4S 

. 

, 

82 

. 

43 

. 

93 

4   16-9838 

21-3622 

. 

. 

'47 

• 

108 

. 

36 

«9S 

19-4351  17-8752 

. 

. 

86 

. 

44 

. 

94 

15   18-1154 

21-I452 

. 

. 

»3' 

97 

99 

. 

37 

IO 

197976  17-6193 

. 

. 

64   • 

45 

. 

95 

19   19-5601 

21-8689 

. 

. 

132 

. 

I  IO 

. 

38 

4 

20-6546  17-9585 

. 

9 

65 

. 

46 

96 

7*  22-6558 

21-8950 

. 

. 

121 

IOI 

Si 

39 

IO 

22'5523;  '7'4632 

. 

. 

48 

32 

t 

97 

9*  26-4790 

2I-794I 

99t  • 

109 

.   86 

55 

40 

ii 

24-4201  17-4819 

• 

5°   .   33  '  - 

98 

28§   5-9680 

22-3346 

87  152 

9-2 

I  IO 

. 

65 

• 

. 

4i 

1  1 

25-0497  17-5986 

. 

m 

35 

•   34   • 

99 

22 

6-5765 

22-2I48 

1  1  2 

. 

66 

H7 

. 

42 

5 

4-5928  18-8510 

. 

54 

30 

( 

. 

IOO 

9 

67941 

22-O2OO 

•  "3 

.    67   130 

• 

43 

23§ 

5-4713  18-4543 

. 

56 

. 

3' 

. 

( 

IOI 

22 

S'35'4 

22'4353 

87  '53 

9'5 

.  136 

.    84   149 

• 

44 

7 

6-3492  18-4012 

. 

57 

. 

32 

. 

. 

102 

I  I 

9-0158 

22-2661 

•  '37 

• 

85  132 

• 

45 

20§ 

6-7836  18-9695 

n 

72 

. 

43 

m 

t 

103 

29§ 

11-7478 

22-3278 

87  160 

9'' 

. 

150 

87 

87  '33 

. 

46 

2'§  ! 

6-9630  18-2350 

• 

,8 

33 

. 

t 

104 

24§  13-6701 

22-4551 

. 

1  66 

17' 

95 

'35 

• 

47 

9 

8-2871  18-6056 

, 

73 

. 

44 

91 

f 

105 

4   14-1580 

22-5901 

48 

10 

10-6232  18-4027 

85 

. 

45 

73 

. 

I  06 

15   14-2892 

22-5741 

. 

167 

72 

"5 

'37 

• 

49 

10 

14-0220  18-8252 

. 

120 

I25 

57 

74 

B 

io- 

i6§ 

17-7704 

22-2345 

. 

. 

48 

116 

117 

. 

5° 

IO 

i7'-276  18-1961 

,       . 

101 

56 

, 

108 

5   17-9833 

22-2561 

• 

50 

. 

118 

• 

5' 

6 

18-4803  18-3344 

. 

102 

t 

57 

g 

109 

ii   18-0195 

22-0953 

. 

. 

49 

"7 

109 

• 

S2 

'5 

18-5820  18-2885 

. 

84 

58 

no 

16   18-0534 

22-3521 

51 

129 

119 

• 

S3 

'3 

19-0700  18-4263 

f       . 

85 

60 

II  I 

6   18-1979 

22-7046 

•  j'^4 

. 

121 

. 

54 

12 

22-4395  18-2408 

66 

. 

47 

, 

I  12 

1  1 

18-1994 

22-5208 

. 

. 

163 

130 

I  2O 

• 

55 

6 

23-1105  18-4530 

.       , 

{§} 

p 

49 

f 

I'3 

10 

21-8015 

22-8083 

. 

. 

'35 

. 

112 

9' 

56 

5* 

23-3407  18-6652 

f 

< 

70 

, 

5° 

, 

114 

3° 

3-4156 

23-9200 

« 

35*>°8 

. 

63   70} 

. 

57 

1  1 

1-5046  19-3120 

87* 

4' 

21 

. 

'15 

5* 

4-6983 

23-0060 

109 

• 

64   . 

• 

58 

J9 

6-0280  19-1345 

7' 

B 

42 

. 

t 

116 

5* 

7-0592 

23-0536 

-  '34 

. 

•  H8 

• 

59 

4* 

6-3090  19-8144 

. 

83 

* 

. 

. 

"7 

3'§ 

8-8719 

23-5162 

87  154 

9'5 

•  '49 

-   94  '67 

• 

60 

4 

9-7700  19-6654 

, 

93 

, 

. 

. 

. 

118 

8 

11-5195 

23-6448 

.  164 

.  no  150 

• 

61 

Jlj 

10-3650  19-2920 

87  158  9-1 

95 

, 

5° 

9* 

. 

"9 

15   12-3855 

23-9148 

• 

'75 

2OO  112   151 

• 

62 

i6§ 

12-9983  19-2275  87  162   9-5 

.    1I9 

'44 

56 

93   • 

I2O 

10   13-2255 

23-2066 

• 

165 

• 

"3  '34 

" 

940 
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B.  D. 

B.  D. 

Diam. 

1C. 

:>/. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

Diam. 

X. 

y- 

Reference  No.  on  other  Plates. 

No. 

No. 

Mag. 

No. 

No. 

Mag. 

on 

on 

Plate. 

Centre     R.A.  I7h  15""  Dec.  +87° 

Zone 

h  m 
•545 

h  m 
1845 

h  m 
16    o 

h  m 
18    o 

h  m 

20     O 

Plate. 

Centre     R.A.  i8h  45™  Dec.  +87° 

Zone 

h  m 
17  15 

h  m 
2015 

h  m     h  m 

6    o   18    o 

H  m 

20     0 

Plate  4531.     1899,  June  14. 

86° 

O 

+  87 

+  87° 

+  88° 

+  88° 

+  88° 

Plate  4526.     1899,  June  13. 

86° 

+  87° 

o 
+  87 

+  88°  +  88° 

+  88° 

121 

25§ 

13-4986 

23-6191 

• 

m. 

I76 

lS8 

"4 

152 

4 

28§ 

1-8795 

14-9701 

86°   259 

m. 
9'5 

1208 

3 

122 

IO 

14-8796 

23-4837 

189     126 

'38 

5 

'9 

4-1643 

14-1231 

1205 

. 

. 

123 

IO 

15-4528 

23-8650 

189 

190     127 

'53 

6 

'7 

4-5567 

14-6953 

1213 

. 

. 

8 

. 

124 

3°§ 

16-5285 

23-0950 

87      163 

9'4 

r## 
5 

190 

'73 

128 

'39 

7 

I20§ 

8-1794 

14-3279 

86    272 

6-0 

7 

. 

9 

125 

'9 

18-4676 

23-7646 

. 

'75 

142 

141 

8 

23§ 

8-6421 

I4-9365 

87    '7J 

9'5 

. 

16 

. 

. 

16 

126 

18 

2I-2O2I 

23-8040 

. 

165 

123 

97 

9 

8 

10-7357 

14-6262 

. 

29 

'7 

127 

42 

23-9206 

23-6760 

87      175 

9'5 

141! 

, 

•36 

. 

125 

82 

10 

2I§ 

10-8716 

14-0451 

86    276 

9'5 

17 

. 

. 

'9 

128 

IO 

3-I893 

24-2750 

•34* 

I29 

80 

1  1 

15 

10-8789 

14-9465 

. 

28 

. 

. 

18 

I29 

21 

5-1987 

24-I354 

146* 

132 

82 

, 

12 

4* 

13-0580 

14-6149 

. 

. 

. 

. 

130 

55$ 

5-9808 

24-1087 

87      151 

8-9 

'47* 

'33 

. 

83 

187 

'3 

4* 

16-2519 

14-7258 

. 

. 

131 

34§ 

9-1899 

24-4689 

87      156 

9'5 

•  63 

. 

108 

168 

H 

'5 

18-1829 

14-0305 

. 

. 

20 

. 

27 

12 

I32 

'9 

IO-8545 

24-5678 

. 

'73 

109 

169 

'5 

6 

18-5000 

14-1338 

. 

21 

. 

'33 

7 

11-8951 

24-3180 

. 

'74 

. 

1  1  1 

170 

16 

26§ 

19-2294 

14-4064 

86    291 

9'5 

. 

22 

. 

36 

'4 

9 

13-2848 

247418 

188 

125 

171 

'7 

4 

19-3100 

14-8434 

23 

. 

•35 

1  1 

14-6614 

24-9798 

201       139 

172 

18 

7 

19-9380 

14-3122 

4 

'5 

136 

23§ 

I5-55O3 

247739 

6| 

. 

2O2      140 

'54 

20** 

'9 

4* 

21-4021 

14-6643 

5 

. 

i37 

45§ 

I7-6573 

24-1154 

87    166 

8-9 

71 

. 

'74 

141 

140 

6** 

20 

4 

23-2430 

14-0013 

H3° 

. 

. 

. 

138 

13 

18-6548 

24-6797 

, 

. 

176 

148 

'57 

21 

7 

23-5901 

14-1249 

H3' 

. 

. 

. 

6 

i39 

41 

25-8272 

24-8169 

87    176 

•9-5 

129! 

154 

142 

83 

22 

44§ 

24-4961 

14-0363 

86    300     9-4 

'433 

. 

. 

. 

. 

140 

45 

26-5234 

24-6516 

87    177 

9'3 

'3°t 

. 

'38 

. 

127 

69 

.      23 

'4 

25-5800 

14-9603 

1436 

. 

. 

8 

141 

46§ 

1-3294 

25-7791 

128* 

127 

79 

69  + 

. 

24 

5°§ 

2-5501 

15-1450 

86    263      9-2 

1209 

. 

. 

4 

. 

142 

65§ 

3-III9 

25-9085 

87    148 

9-1 

•45* 

146 

92 

87! 

• 

25 

66§ 

2-6484 

15-1801 

86    264     8-5 

1210 

. 

. 

. 

5 

'43 

7 

4-6924 

25-9890 

1  60 

104 

26 

25§ 

2-8817 

15-0838 

I2II 

. 

. 

6 

. 

144 

9 

6-2615 

25-8925 

, 

161 

1  06 

202 

27 

1  1 

4-4509 

15-0048 

1212 

. 

. 

7 

. 

'45 

18 

7-4900 

25-2879 

. 

162 

f 

107 

203 

28 

38$ 

5-1012 

15-8147 

87    164     9-2 

6 

. 

. 

H 

. 

146 

'9 

9-9918 

25-8269 

4-11 

186 

. 

124 

204 

29 

'5 

5-8375 

15-7409 

. 

'5 

. 

15 

«47 

5* 

13-2847 

25-6957 

. 

•    • 

138 

189 

30 

4* 

6-1200 

>5-I945 

. 

. 

. 

. 

148 

45§ 

18-0562 

257738 

87    168 

9'3 

i6|| 

9**!2O3 

1  66 

'74 

137 

31 

4* 

6-3965 

15-8598 

. 

. 

. 

. 

149 

9 

18-8698 

257413 

191 

167 

176 

125 

32 

4* 

7-5677 

I5-9734 

. 

26 

. 

. 

. 

. 

150 

7* 

21-3949 

257099 

. 

177 

158 

"7 

33 

4 

10-2053 

15-3308 

. 

. 

. 

. 

1  51 

20 

4-0458 

26-1572 

156* 

,58 

103 

88  + 

34 

4* 

10-9734 

15-2487 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

152 

68§ 

4-8829 

26-5421 

88      92 

9-2 

i57* 

'59 

105 

97  1 

2 

35 

9. 

11-8246 

15-8892 

. 

4" 

. 

. 

34 

153 

23 

6-5826 

26-4698 

114+ 

172 

. 

122 

215 

31 

36 

5* 

H'53°4 

15-1511 

. 

. 

43 

. 

154 

'3 

8-2483 

26-6624 

185 

. 

123 

216 

37 

7 

16-8015 

1  5-1066 

. 

. 

31 

. 

35 

28 

"55 

1  1 

10-1609 

26-0463 

511 

187 

. 

'37 

205 

38 

8 

19-5967 

'5-4395 

32 

. 

22 

156 

3° 

18-7283 

26-9158 

87    172 

9'4 

24ll 

22** 

204 

179 

192 

138 

39 

4* 

19-7704 

15-9033 

33 

. 

. 

. 

'57 

20 

19-4617 

26-4535 

25ll 

10** 

205 

180 

177 

126 

40 

7 

22-1441 

157061 

. 

. 

24 

. 

. 

158 

7* 

19-9057 

26-3863 

206 

( 

178 

127 

4' 

4* 

22-6809 

15-6010 

. 

'59 

52§ 

20-4670 

26-7320 

87    173 

9-0 

26|| 

II** 

208 

'79 

128 

42 

16 

23-53/6 

15-8424 

, 

. 

6 

. 

1  6 

1  60 

7 

23-0707 

26-2313 

i66f 

.        179            . 

161 

108 

43 

18 

237872 

15-6025 

. 

• 

7 

. 

17 

*  Plate  4507.    I4h  I5m-|-g7°. 

44 

3* 

25-1289 

15-7782 

• 

• 

• 

• 

t  Plate  4560.  2oh  15™  +87°. 

45 

8 

25-1297 

15-0290 

'435 

. 

. 

7 

t  Plate  4939.   1411    om  +88°. 

46 

5 

25-6214 

15-3820 

H37 

. 

. 

. 

9 

II    Plate  4982.   i6h  30™  +89°. 

47 

1  5 

7-8437 

16-4466 

27 

25 

) 

*  Plate  4996.   I9h  30'"  +89°. 

T/ 

48 

J 

IO 

9-4680 

16-7171 

. 

39 

. 

32 

B  D 

49 

5 

9-6402 

16-0388 

. 

26 

. 

Diam. 

X 

5° 

8 

I  I-2OIO 

16-0228 

40       . 

33 

No. 

No. 

Mag. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

5' 

3* 

12-5164 

16-6893 

. 

52 

2O§ 

I6-2I03 

16-9132 

62 

. 

51 

43 

on 

53 

68§ 

18-3988  :  16-0916 

87    1  80 

8-0 

•      44 

. 

52 

29 

Plate. 

Centre     R.A.  i8h  45m  Dec.  +87° 

Zone 

h  m 

17   I^ 

h  m 

20  if 

h  in 
16    o 

h  m      h  m 
18    o  20    o 

54 

'3 

19-7007     16-5833 

•      45 

• 

7' 

3° 

86° 

55 

9 

20-7794    16-9975 

47 

t 

3' 

Plate  4526.     1899,  June  13. 

o              o 

+  87+87 

+  88 

+  88° 

+  88° 

56 

8 

•7  C 

2? 

57 

8 

23-8321  ;i6'5266j 

Z5 

* 

• 

*  J 

m. 

| 

58 

6 

24-6114    16-2493 

.    <     8 

, 

18 

I 

'5 

1-2388 

14-0348 

I  2O2 

59 

5* 

25-0134    16-9319 

26 

2 

5 

1-3897 

14-5468 

1203 

. 

. 

60 

4* 

25-1359  ;  16-0964 

. 

. 

3 

4* 

1-7734 

14-9219 

1207 

. 

. 

2 

61 

'7 

2-4924    17-2776 

'4 

35 

23 

i 
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B.  D. 

B.  D. 

DUm. 

*•                   V- 

Reference  No.  on  other  Hates. 

DUm. 

X. 

% 

Beference  No.  on  other  Plate*. 

JfO. 

•a 

M»g. 

No. 

No, 

M«g. 

Plate. 

Centre     R.A.  i8h  45m  Dec.  +87° 

Zone 

h  m 
'7  '5 

h  m 
zo  15 

h  m     h  m     b  m 

i  6    o  18    o  20    o 

on 
PUte. 

Centre    R.A.  i8h  45™  Dec.  +87* 

Zone 

h  m     h  m     bmj    h  m     ha 

17  15    20  15    l6     0    18     0    20     0 

Plate  4526.     1899,  June  13. 

86° 

0 

+87 

o 
+  «7 

o 

+  88 

+  88° 

+  88° 

Plate  4526.     1899,  June  13. 

86° 

o               O 

+87+87 

+  88° 

+  88° 

+  88 

m. 

. 

m. 

62 

4 

. 
4-6482  17-1503 

. 

24 

. 

. 

24  j     • 

I  2O 

25§ 

8-9348  20-6953   87    170 

9'4 

. 

84 

. 

.      IOO 

• 

63 

39§ 

6-194;  17-1309  87  165 

9'5 

. 

25 

. 

. 

3' 

121 

5 

11-2533  20-7735 

. 

96 

. 

•       IO1 

81 

64 

ii 

6-9788  17-9150 

. 

37 

. 

. 

45 

. 

122 

3* 

13-2668 

20-7263 

• 

. 

• 

• 

"3 

• 

65 

4* 

7-9000  17-9020 

. 

38 

. 

. 

46 

. 

123 

4* 

14-0375 

20-6398 

66 

10 

9-6580  17-4816 

. 

54 

. 

. 

47 

. 

124 

3* 

15-0019 

20-4379 

• 

. 

no 

• 

"4 

• 

67 

4* 

10-0746  17-8773 

. 

. 

. 

48 

. 

'25 

IO 

2-1063 

21-2351 

120* 

£9 

. 

57 

74 

. 

68 

3* 

10-3381  17-4321) 

-  - 

A  n 

126 

4* 

3-1803 

21-1339 

121* 

63 

• 

. 

76 

• 

69 

10-3589  I7'4238J 

* 

•0 

* 

" 

49 

* 

"7. 

5* 

3-8524 

21*2082 

. 

64 

• 

. 

77 

. 

7° 

3* 

10-6564    17-5297 

. 

56 

. 

. 

5° 

. 

128 

20§ 

3-9823 

21-0516 

. 

66 

. 

72 

78 

• 

7i 

zoi; 

11-8532    17-9255    87    174 

9-1 

. 

74 

. 

. 

65 

54 

I29 

12 

6-0145 

21-3174 

. 

82 

. 

• 

97 

. 

72 

3* 

12-4899    17-3623 

. 

• 

. 

. 

. 

130 

20§ 

6-5450 

21-4011 

. 

83 

. 

96 

98 

. 

"3 

5* 

15-0004    17-5394 

. 

76 

. 

68       . 

131 

20§ 

6-7723 

21-8156 

. 

94 

. 

97 

99 

. 

6 

16-6305    17-5290 

. 

77 

. 

69 

132 

20§ 

8-3852  21-9337 

. 

95 

.                • 

no 

• 

75 

26ij 

17-9143    17-3303    87    179 

9'5 

. 

63 

. 

70 

34 

'33 

3* 

10-0779  21-9484 

76 

H 

20-0984    17-1382 

. 

. 

46 

. 

72 

35 

'34 

4*  !  10-6597  121-6352 

7 

20-9975    17-6363 

. 

49 

. 

. 

'35 

9      10-8149   21-9432 

. 

113 

. 

. 

112 

9i 

78 

4 

2I'I22I       17-7463 

, 

. 

48 

.          .        36 

136 

27§     13-1066   21-9365    87    175 

9'5 

. 

127 

'4' 

. 

125 

82 

79 

4* 

22-8594      I7-3I07 

. 

34 

.     ! 

137 

6 

'3'44'5 

21-8509 

. 

• 

. 

. 

126 

. 

80 

5* 

3-2688      18-5079 

. 

23 

•       3°       • 

138 

28§ 

15-8674 

21-8101    87    177 

9'3 

. 

140 

130 

. 

127 

69 

81 

5 

4-5217      18-4739 

. 

34 

. 

. 

42 

. 

'39 

20§ 

16-8883    21-4049   87    178 

9'5 

• 

. 

in 

. 

128 

70 

82 

4* 

47494    '8-2894 

. 

35 

. 

. 

43 

. 

140 

23§ 

18-4496   21-5336 

. 

• 

112 

• 

I2Q 

64 

83 

3* 

5-9754    18-2502 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

HI 

4* 

187488 

21-9724 

. 

.     114       . 

146 

• 

84 

18 

6-1153    18-9985 

. 

S2 

. 

. 

5« 

. 

142 

4* 

20-0615 

21-4737 

. 

.       IOO 

. 

• 

85 

'5 

6-6155    18-9407 

. 

53 

. 

• 

60 

. 

'43 

7* 

26-1440 

217741 

I05§ 

. 

81 

• 

. 

Si 

86 

20§ 

6-7437    18-2913 

. 

36 

. 

. 

44 

. 

144 

23 

1-3117 

22'DOIO 

87     162 

9'5 

119* 

62 

• 

56 

93 

• 

87 

5 

11-8653    18-1310 

. 

73 

. 

. 

64  |     . 

'45 

'4 

2-4152 

22-5358 

140* 

79 

. 

7° 

94 

. 

88 

5* 

12-0399    I8'3'47 

. 

. 

, 

67 

146 

21 

27824 

22-40I5 

141* 

So 

• 

7' 

95 

• 

89 

5 

12-0696    18-4752 

. 

87 

. 

. 

66 

'47 

3* 

5-8103 

22-4484 

. 

93 

. 

. 

1  08 

. 

9° 

10 

15-2308    18-9224 

. 

89 

. 

87 

56 

,48 

19         6-8702 

22*9560 

. 

107 

• 

116 

117 

• 

9' 

5 

16-0345    '8-9384 

. 

. 

90 

. 

88 

. 

'49 

12 

7-0473 

227309 

. 

109 

• 

117 

109 

• 

92 

4 

16-9720    18-6152 

. 

. 

78 

. 

89 

5° 

150 

4* 

7-0794 

22-8944 

• 

108 

• 

• 

118 

• 

93 

5 

17-8318    18-1437 

. 

79 

. 

90 

44 

IS' 

'9 

7-1761 

22-9538 

. 

no 

• 

129 

119 

• 

94 

3* 

19-2113    18-1508 

. 

. 

64 

. 

. 

IS2 

4* 

10-1736 

22-5540 

. 

• 

. 

• 

122 

- 

95 

4* 

21-2365    18-8317 

. 

, 

65 

. 

. 

45 

'53 

4       12-2949 

22-7184 

. 

. 

. 

• 

124 

. 

96 

18 

21-4103    18-7473 

. 

. 

66 

. 

. 

'54 

25§     I5-2997 

22-2609 

87     176 

9'5 

• 

139 

129 

. 

H2 

83 

97 

1  1 

21-8954    18-9510 

. 

67 

. 

. 

46 

'55 

20§        16-7705 

22-3830 

. 

. 

131        . 

'43 

84 

98 

6 

24-4422    18-5996 

. 

. 

5° 

. 

. 

37 

156 

6o§     177549 

22-3846 

87    181 

8-0 

. 

. 

132 

• 

'44 

7i 

99 

4* 

26-4019    18-7772 

•       35 

. 

•      32 

'57 

6       18-3116 

22-II72 

. 

. 

"3 

. 

'45 

7* 

IOO 

5 

3-1658    19-7946 

•       33 

5' 

55 

158 

8     ,  20-5379 

22-5948 

. 

• 

'i5 

• 

165 

73 

101 

7 

5-2872    19-2380 

•       50 

56       . 

'59 

4*    21-0480 

22-0435 

. 

. 

101 

• 

. 

• 

102 

4 

6-0345    '9"°773 

•       5' 

. 

57 

160 

24 

25-6002 

22-4347 

*'§ 

94 

. 

. 

5» 

lOj 

24§ 

7-0385    19-5338 

87     167 

9'5 

.      69       . 

. 

s 

61 

161 

29 

26-7082 

22-8486 

55t 

io6§ 

96 

. 

59 

I04 

ii 

7-6473;  19-8838 

•       7' 

82 

. 

162 

4°§ 

i  -0060   23-1263 

87    161     9-1 

18* 

78 

. 

69    107 

• 

105 

6o§ 

8-3650  !    19-4321 

87    169 

8-1 

•      72 

, 

62 

. 

163 

1  1 

"3773    23-0538 

. 

112 

. 

130 

120 

. 

I  06 

8 

IO-3372       19-59I9 

.      85       . 

. 

83       . 

164 

4 

7-4462  '  23-2239 

. 

III 

• 

. 

121 

. 

8 

IO-7071        19-0295 

.      86 

.      63       . 

,65 

i-       10-6417    23-0931 

.     126 

. 

. 

123 

97 

108 

3* 

14-5089       I9-I725 

. 

• 

. 

-      85 

1  66 

3*     13-4176   23-6459 

. 

. 

162 

. 

109 

9 

I4-7502       I9-2I84 

97 

99 

86 

55 

167 

6       19-2954   23-2459 

. 

. 

'33 

. 

164 

8S 

no 

5 

16-7385       19-6160 

. 

9' 

. 

103 

1  68 

25§     21-3267    23-8545 

. 

'34 

. 

1  86 

86 

ii  i 

3* 

17-4809       I9-8I47 

l6q 

9      22-1912   23-4682 

. 

116 

74 

112 

«4§ 

*       '           7            7             f* 
17'88l2        I9*5229 

. 

92 

\ 

104 

57 

7 

17° 

58§     22-5887    23-5509 

87    1  86     9-0 

72§ 

. 

117 

. 

. 

'    t 

75 

113 

4* 

I9'8667        19-8698 

, 

. 

93 

. 

171 

4°§ 

3-1663    24-7265 

66* 

104 

• 

95 

'35 

'H 

3* 

2I77l6        I9-2567 

, 

. 

68 

m 

. 

. 

'72 

1  1 

3-7824    24-5967 

67* 

I  06 

. 

"5 

'37 

. 

i'5 

4 

23-5814       19*8426 

0 

, 

69 

( 

_ 

, 

'73 

4°§ 

6-0521    24-2246 

87    163     9-4 

90* 

124 

511 

128 

'39       • 

116 

7 

25'1736       19-1890 

*. 

. 

51 

( 

. 

38 

'74 

42§ 

7-4842    247355 

87    166     8-9 

71 

'37 

611 

141 

140       . 

117 

4* 

5-OI84       207453 

. 

67 

m 

79 

'75 

18 

8-0992    24-0999 

. 

125 

. 

142 

141 

118 

10 

5-25O2       20*8348 

. 

68 

g 

88 

80 

. 

176 

'3 

8-6222    24-8762 

. 

138 

• 

148 

»57       • 

119 

17 

7-4398       2CX2953 

70 

• 

• 

81 

• 

'77 

4 

1  1-5477  ;  24-7817 

• 

150 

• 

158 

"7 

1 

\ 

942 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

X. 

V' 

.      No. 

Mag. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

No. 

Diam. 

No. 

Mag. 

on 

on 

Plate. 

Centre     K.A.  i8h  45-"  Dec.  +87° 

Zone 

h  m 
17  15 

h  m 
20  15 

h  in 
16    o 

h  m      h  m 
18    o  20    o 

Plate. 

Centre     R.A.  2Oh  15™  Dec.  +87° 

Zone 

h  m 
1845 

h  m 
2145 

h  m     h  m 
18    o  20    o 

hm 

22     0 

Plate  4526.     1899,  June  13. 

86° 

o 

+" 

o 

+  87 

o 

+  88 

+  88°  +  88° 

Plate  4560.     1899,  July  13. 

86° 

o 

+  87° 

+  88°  +  88° 

+  88° 

m. 

m. 

I78 

3* 

12-0184 

24-0535 

, 

. 

( 

. 

159 

7 

2I§ 

9-9045 

14-5750 

. 

43 

. 

. 

17 

179 

'3 

13-2984 

24-6218 

, 

1  60 

1  66 

161    108 

8 

9 

IO-9I35      14-8567 

58 

. 

18 

180 

4 

15-5231 

24-0836 

. 

150 

f 

163      98 

9 

5 

H'3453      I4-5I82 

. 

. 

. 

181 

5 

16-5633 

24-5511 

. 

'5' 

f 

183      99 

IO 

188014      I4-O628 

. 

. 

17 

. 

'9 

182 

4* 

17-0425 

24-3968 

, 

IS2 

. 

184 

1  1 

23 

19-0328      14-1959 

18 

20 

9 

183 

'3 

17-7014 

24-7154 

. 

. 

'53 

185 

IOO 

12 

'3 

2P0655      14-3130 

4 

21 

184 

3* 

22-6434 

24-8344 

'35 

( 

'3 

10 

22-62O8 

14-6460 

. 

7 

. 

185 

4* 

24-9654 

24-1465 

7't 

'53§ 

"9 

, 

76 

'4 

22 

24-2895 

14-4595 

86    320 

9'5 

1596 

. 

. 

27 

I 

186 

82§ 

26-0560 

24-1684 

87      l87 

8-0 

103 

t 

65 

15 

I  I 

24-3034 

14-6894 

'597 

. 

. 

2 

187 

52§ 

1-3408 

25-343' 

87      1  60 

9-1 

150* 

103 

87 

'33 

16 

8 

24-6539  i   14-9626 

1598 

•    i 

. 

. 

188 

41 

3-450° 

25-8680 

176* 

121 

. 

"4 

'52 

. 

17 

10 

26-6923      I4-5434 

'593 

.    :     . 

. 

. 

189 

5 

4-6800 

25-2131 

• 

122 

. 

126 

138 

18 

5 

1-3254      15-2519 

1342 

•    i 

. 

190 

7 

5-3552 

25-343I 

189* 

123 

, 

127 

'53 

'9 

8 

2-6161    15-0123 

'343 

. 

. 

191 

12 

9-2281 

257712 

. 

'49 

, 

167 

176 

125 

20 

'9 

4-1260   15-2637 

'4 

27 

12 

192 

5 

I3-5977 

25-6488 

. 

. 

196 

118 

21 

7 

4-4588    15-2365 

. 

'5       • 

. 

193 

4* 

14-3766 

25-9329 

. 

, 

* 

. 

'97 

"9 

22 

34§ 

5-2367    15-2140 

86    291 

9'5 

16 

36 

'4 

194 

4* 

14-6671 

25-2044 

. 

. 

. 

182 

23 

4 

5-4792;  15-5825 

17 

. 

. 

'95 

4* 

16-0279 

257798 

'99 

24 

6 

8-4276    15-3000 

4° 

. 

. 

. 

196 

'9 

16*2665 

25-3530 

'II 

167 

. 

200 

109 

25 

18 

10-2997  '  15-4127 

i?} 

. 

23 

'97 

4* 

20-8492 

25-8964 

. 

. 

156 

. 

213 

26 

7 

11-5467 

15-3358 

59 

. 

24 

198 
199 

55* 

21-5515 
23-2486 

25-6916 
25-2937 

87      I8S 

8-9 

86f 

i86§ 

'42 

136 

• 

214 

92 
88 

27 
28 

12 

16 

15-9289 

'  5  '9477 

15-395°) 
15-2859] 

86    310 

9'5 

• 

38 

39 

• 

25 
26 

200 

9 

2-5361 

26-5648 

175* 

"9 

112 

'5' 

29 

3 

i7*«555 

15-6319 

. 

4' 

. 

. 

2OI 

5 

5-0485 

26-6745 

'35 

. 

'39 

172 

I 

3° 

8 

25'25!8 

15-9965 

9 

. 

. 

2O2 

33§ 

5-7916 

26-1476 

6} 

,36 

20|| 

140 

'54 

, 

3' 

10 

3-2609 

16-7849 

. 

37 

. 

35 

28 

203 

49§ 

8-4859 

26'!  140 

87    168 

9-3 

148 

911 

1  66 

'74 

'37 

32 

'3 

5-9710 

16-0260 

. 

38 

. 

22 

204 

3'§ 

9-5453 

26-9127 

87    172 

9'4 

24* 

156 

22|] 

179 

192 

138 

33 

6 

6-3059 

16-3862 

. 

39 

• 

.      ' 

205 

'9 

10-0470 

26-2077 

25  + 

'57 

ioji 

180 

'77 

126 

34 

4 

9-6993 

16-5106 

. 

79 

. 

2O6 

8 

10-4329 

25-9748 

. 

158 

. 

178 

127 

35 

7 

13-5404 

16-5131 

. 

99 

•          32 

2O7 

4* 

10-7295 

26-4173 

. 

t 

'94 

36 

6 

16-3670 

16-1398 

• 

. 

40 

. 

208 

43§ 

11-0786    26-0814 

87    173 

9-0 

i6J 

'59 

I'll 

. 

179 

128 

37 

29§ 

20-7508 

16-2473    86    315 

9'5 

. 

. 

27 

•       33 

12 

209 

4 

11-3885    26-3878 

. 

'95 

129 

38 

4 

20-8237 

16-5845 

. 

. 

28 

. 

210 

9 

12-8952    26-8406 

, 

. 

, 

. 

2IO 

130 

39 

22-5625 

16-7963 

. 

30 

. 

4' 

13 

211 

12 

14-6593    26-3043 

. 

• 

. 

t 

198 

I2O 

40 

7 

22-9469 

16-5039 

'9 

. 

. 

212 

3S§ 

19-7826    26-2903 

87    182 

9'5 

2|| 

. 

'55 

212 

IOI 

4' 

73§ 

23-0950 

16-8150 

86    318 

8-0 

. 

20 

42 

'4 

42 

9 

26-0606 

16-6514 

• 

IO 

• 

. 

7 

43 

5* 

1-1799 

17-6932 

36 

. 

i 

*  Plate  4501.   i5h45m+87° 

44 

74§ 

5-1125 

17-0846 

87    1  80 

8-0 

53 

. 

52      29 

t  Plate  4673.   Z2>>    0n>+88 
T  Plate  4982.   i6h  30™  +89° 
II  Plate  4996.    igli  3om  +89° 

45 
46 

16 
'5 

6-5038 
7-0828 

17-0435 
17-4040 

• 

54 
76 

• 

72 

30 
35 

§  Plate  4638.  2ih45">  +87 

47 

1  1 

7-6600 

17-0153 

55 

• 

3' 

48 

'3 

8-IO22 

17-5195 

78       . 

36 

B.  D. 

49 

6* 

8-26l8 

I7-5759 

. 

77  1     • 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

Reference  No.  on  other  Plates. 

5° 
51 

8 
9 

11-6585 

12-5584 

17-0963 
17-3609 

• 

98 
116 

• 

37 
38 

No. 

Mag. 

52 

5 

14-5343 

17-3666. 

• 

. 

69 

. 

on 

53 

4 

>5"35H 

17-5220 

. 

. 

70           . 

Plate. 

Centre     R.A.  2oh  15""  Dec.  +87° 

Plate  4560.      1899,  July  13. 

Zone 
86° 

h  m 
1845 

o 

+  87 

b  m 
2145 

h  m 
18    o 

+  88° 

h  m 

20     0 

+  88° 

h  m 

22     0 

+  88° 

54 
55 
56 

6 

7* 
S 

I5-9735 
18-5736 

18-5771 

17-8340 
17-7312 
17-6599 

• 

7' 

57 
59 

\ 

• 

• 

57 

14 

18*6793 

17-4329 

. 

t 

58 

39 

27 

o 

m. 

J  1 

58 

22§ 

18-8312 

17-0943 

. 

. 

42 

. 

40 

26 

I 

5 

2-0582 

14-0949 

1336 

CO 

6 

27-i  c  r  ^ 

I7'OA2O 

3  I 

2 

18 

4-1720 

14-9770 

'344 

m 

28 

'3 

. 

59 
60 

7 

^  3   5  55  3 
24-5625 

*  / 

17-9665 

32 

, 

( 

3 

1  1 

4-3662 

14-7756 

I  54.  r 

61 

99  C  '  I  O77 

17-006* 

21 

4 

8 

5-8557 

14-8527 

JT  J 

18 

15 

62 

22 

-  J   "  "  J  1 

3-4070 

1  1  w^w^ 
18-6812 

, 

S2 

5' 

43 

'. 

6 

5 
18 

7-3438 

9-7682 

14-6202 
14*8942 

1 

'9 

42 



• 

1  6 

• 

63 

64 

5-1381 

6-6509 

18-4154 
18-6791 

87    179 

9'5 

• 

75 
94 

• 

70 

• 

34 
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B.  D. 

B.  D. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

Diam. 

*•                     !/• 

Reference  Xo.  on  other  Plates. 

Diam. 

X. 

y- 

I 

!       N". 

No. 

Mag. 

No. 

No. 

Mag. 

on 

on 

Plate. 

Centre     E.A.  2Oh  ism  Dec.  +87° 

Zone 

h  m      h  m 
1845   21  45 

h  m 

18    o 

h  m 
20    o 

inn 

22     0 

Plate. 

Centre     It.  A.  zoh  is™  Dec.  +87° 

Zone 

h  m 
1845 

h  in      h  m      h  m 

21  45   18    o  20    o 

h  m 

22     0 

Plate  4560.     1899,  July  13. 

86° 

+  87° 

O 

+  8? 

o 

+  88 

+  88 

+  88° 

Plate  4560.     1899,  July  13. 

86° 

+  87° 

o              o              o 

+87+88+88 

+  88° 

m. 

m. 

65 

5 

87807 

18-5350 

. 

95 

. 

. 

. 

. 

123 

II 

17-3929 

21-9833 

. 

. 

123 

79 

63 

66 

H 

S'gllO 

iS'39'5 

96 

. 

. 

45 

. 

124 

6      17-5892 

22-2971 

. 

. 

'37 

. 

. 

• 

6- 

'3 

9'4377 

18-3932 

. 

97 

. 

. 

46 

. 

125 

10 

20-5995 

22-7464 

. 

. 

'»| 

. 

89 

56 

68 

5 

9-4397 

18-7250 

, 

"4 

. 

. 

• 

. 

126 

6* 

24-7679 

22-8161 

. 

. 

96 

. 

. 

. 

69 

6 

"'3349 

18-5725 

. 

"5 

, 

. 

, 

, 

127 

37§ 

25-8209 

22-1641 

87      197 

9'5 

38t 

. 

73 

. 

. 

33 

7° 

5 

18-4726 

18-0843 

. 

60 

. 

. 

128 

2  I 

26-0492 

22-2050 

87      198 

9'4 

. 

. 

74 

. 

. 

34 

-i 

17 

20-0028 

18-4972 

. 

. 

61 

. 

47 

3° 

I29 

38§ 

4-6067 

23-9713 

87      176 

9'5 

139* 

'54 

. 

142 

83 

. 

7  2 

6 

20-2588 

18-5852 

. 

62 

. 

. 

. 

130 

4°§ 

4^595 

23-3364 

8?    '77 

9'3 

140*138 

. 

127 

69 

. 

73 

*i| 

20-4730 

18-6767 

. 

.      63 

. 

53 

31 

IS' 

26        6-01  18 

23-5236 

•     '55 

. 

'43 

84 

. 

74 

«9§ 

22-1695 

18-2567 

. 

•       44 
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Centre     R.A.  2ih  45m  Dec.  +87° 
Plate  4638      1899,  August  22. 

h  m     h  m 
Zone  20  15   23  15 
86'- 
+  87+87 

h  m 
20    o 

+  88° 

h  m 

22     0 
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h  m 
o    o 

Centre    R.A.  2ih  45m  Dec.  +87* 
Plate  4638.     1899,  August  22. 

Zone 
86° 

h  m 
20  15 

h  m 

h  m     h  m 

20     0    22     0 

h  m 

0     0 

+  S7 

+  *7 

+  88  +88 

+  88 

IO        20-1840    21-1247 

5      21-1858   21-3076 

24        25-1161     21-9950 

49;     26-7626   21-0235   87    216 

23      !     2-6820    22-4622 
4-6183    22-9563 
12          6-3244    22-8950 
36$        6-9820    22-5718    87     190 
9        9-5793    22-3841 
39§       9'9556   22-5116   87    194 
4       10-1762    22-7722 
5       12-6639   22-8751 
13       15-5077    22-8312 
7      21-3956   22-1059 
25§     21-8474   22-2950    87    207 
6i§       4-2297    23-3700   87    187 
6*      4-7446   23-0561 
4*      6-5564   23-0716 
5t       5-93"    237345 
26§       6-5507    23-4874   87    188 
9        6-6259   23-1112 
15        8-8629   23-7324 
12        9-8339   23-9238 
6*      9-8413   23-9232 
15       11-9269    23-5265 
5       12-2979   23-9021 
4f     137277    23-6631 
4*     16-3011    23-4639 
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6      21-2330   23-2895 
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on 

Plate 

Ilium. 

X. 

V- 

B.  11. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

No. 
on 
Plate. 

Diani. 

X. 

;/. 

B.  D. 

Ilufcrenci;  -N'o.  on  other  Plates. 

No. 

Mag. 

No. 

Mag. 

Centre     R.A.  zh  o'"  Dec.  +88° 
Plate  5828.     1901,  Nov.  i. 

h  m 
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Centre     R.A.  zh  o'»  Dec.  +88° 
Plate  5828.     1901,  Nov.  i. 

h  in 
2  '5 

+  87 

h  m 

o    o 

o 

+  88 

h  in 
4    o 

O 

+  88 

h  in      h  in 

22  30       I  30 

+  S9  +  89 
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99§ 

22§ 

4* 

8 

9 
39§ 

26§ 

4* 
20 

Z6§ 

4* 
4 
24§ 
4 
39§ 
4 
5 

12 

56§ 
8 
10 

10* 

7 
24 

9 

20 

7*8 

27 
16 

26 

4* 
6 

4* 

5-1653 

5"8374 

7-7276 
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3' 
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49 
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I  Plate  5961.      3h45m-f87 
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Italic  figures.     Plate  6497.     The  pole. 

137 

21  I 
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No. 
on 
Plate. 

Diani. 

X. 

V- 

B.  D. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

No. 

Mag. 

Centre     R.A.  4h  om  Dec.  +88° 
Plate  5968.     1902,  Feb.  28. 

Zone 
86° 

h  m 
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+  87r 

h  in 
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+s; 

h  in 
5  '5 

O 

+  87 

h  m 

2     O 

+  88° 

h  n 
6    o 

+  88 
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i6i|| 
i6>| 

'6311 

144 
'53 

122 

I23 
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217 
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H7 
58 

59 
60 

55 
56 
52 

53 
54 

I 

2 

3 
4 

7* 
6oS 

7 
5* 

1-5763 

2-8960 

3-0455 
4-6073 

1-7156 

I-4159 
1-0678 

1-0178 

0 

86      45 

m. 
9'3 

184 
I91 
I92 
2I7 

• 

• 

• 

'3 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Plate  5818.     No.  255.     Polaris.             No.  256.     The  6m  image  coincides  with  tlie  3™  of  2^5  ;  the  diameter  given  is  that  of  the  3™  image. 
Plate  5828.     Nos.  283  and  290  are  respectively  Nos.  359  and  360  on  Plate  5995.     8h    om  +883. 
Plate  5828.     Nos.  284  and  285  are  respectively  Nos.  128  and  135  on  Plate  4996.   i9h  30"'  +89°. 
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4-6761 

26-7094 

88        8 

2-O 

52|i 

255 

129^1 

65 

114 

162 

8 

13-6609 

19-5436 

. 

242 

172 

45  i     • 

22O 

IO 

7-9563 

26-5224 

65!! 

269 

I58T 

75 

"5 

163 

'4 

167406 

19-3301 

260 

152 

, 

47 

. 

22  I 

4* 

7-9879 

26-9060 

57^ 

277 

256 

74 

116 

. 

164 

4* 

'7'8943 

19-5187 

. 

'53 

. 

. 

222 

5* 

10  4506 

26-4057 

840 

288 

u 

84 

103 

165 

6 

23-3827 

19-9541 

3°2§ 

. 

132 

t 

38 

34 

223 

IO 

13-9359    26-5949 

211 

. 

100 

104 

141 

166 

H§ 

7-0383 

20-1878 

88    12 

9-0 

'4511 

203 

37 

61 

224 

35§ 

I5-430I 

26-3592 

88      20 

9'2 

1*1 

199 

• 

104 

105 

124 

Plate  5968.     Nos.  115  and  138  are  respectively  Nos.  91  and  90  on  Plate  5312.     oh  45™  +87°. 

Plate  5968.     Nos.  210  and  216  are  respectively  Nos.  180  and  186  on  Plate  4673.     22h  om  +88°. 

Plate  5968.     No.  219.     Polaris.     The  6m  and  3™  images  coalesce. 

Plate  5968.     No.  224  is  No.  159  on  Plate  5572.     ioh  30™  +89°. 

GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1000. 

POLAR    CAP. 


I  '  i  n  i  i  i 

B.  D. 

B.  D. 

I    No. 

X. 

No. 

Mag. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

No. 

I  Main  .              x. 

y- 

No. 

Mag. 

Reference  Xo.  on  other  Plates. 

1  Plate. 

Centre     R. 

A.  4homDec.  +88" 

h  m 
345 

b  m 

2     0 

h  m 
6    o 

h  m 

i  30 

h  m 
43° 

h  m 

7  3° 

on 
Plate. 

Centre     R.A.  6b  om  Dec.  +88° 

Zone 

h  m      h  m 
5>5     645 

h  m     h  in 
S  15     4    o 

h  m 

8    o 

Plate  5968.     1902,  Feb.  28. 

+  87 

+  88+88+89 

O 

+  89 

+  89° 

Plate  5916      1902,  Jan.  6. 

86° 

+  87  +87 

+  87° 

+  88 

+  88* 

» 

m. 

o 

m. 

225 

10* 

15-8304 

26-0938 

198 

210 

105 

99    125 

38 

24§     19-0535      5-6068 

87      47 

9'3 

56 

55 

. 

. 

90 

226 

>5 

16-3254 

26-6241 

187 

I  1  1 

106    126 

39 

82§ 

21-8689:    5-3453 

87      5i 

S'O 

m 

41 

51 

65 

227 

18 

21-64-9 

26-8769 

367* 

. 

'94 

124 

108 

94 

40 

38 

24-9993      5-1940 

54 

9'3 

. 

. 

30 

32 

. 

53 

4' 

9 

3-0617     6-1577 

30* 

28 

33 

42 

7     '    5-047o 

6-2668 

35* 

35 

. 

. 

4° 

*  Plate  5852.     2"  1  5"'  +87° 

43 

5         6-3382 

6-9513 

42 

. 

t 

Si 

t  Plate  5951.     5h  I5m  +87° 
t  Plate  5439.     6"  45m  +87° 
Plate  5246.     oh    o">  +88° 

44 
45 

6 
6 

16-2425     6-5954 
17-3277     6-0871 

• 

53 
55 

68 
69 

• 

§  Plate  5995.     8»>    o" 

^-j-SS0 

46 

4O§     17-4078 

67347 

87      45     8-9 

. 

54 

70 

. 

.      132 

T  Plate  5195.   22h3om+890 
Italic  figures.     Plate  6497.     The  pole. 

47 
48 

»4 

4* 

4-8589 
5^548 

7-5307 
7-5235 

42* 

• 

; 

45 

• 

lli-fereiice  Xo.  on  other  Plates. 

49 

27§ 

"•2379 

7"7383 

8/      38     9'3 

48* 

43 

1  08 

. 

60 

. 

B.  D. 

50 

12 

7-3298 

7-2791 

49* 

44 

109 

. 

52        • 

am. 

X. 

"' 

Vn 

ttig 

51 

3* 

12-5678 

7-5921 

94 

. 

No. 

52 

ii       14-1983 

7-1917 

' 

52 

82 

. 

. 

. 

on 

53 

13       19-5865 

7-6683 

. 

66 

85 

92 

. 

•33 

Plate. 

Centre     K. 

A.  6homDec.  +  8§° 

h  in 
Zone     5  15 

86 

h  m 
645 

h  m 
8.5 

h  m 

4   ° 

h  m 

8    o 

54 
55 

9 

10 

20-7967 
22-3577 

7-2882 
7-2122 

• 

-6 

59 

n  i 
91 

Plate  5916.     1902,  Jan.  6. 

OW                           00 

+  87+87 

+  87° 

+  88°  +  88° 

56 

16 

23-3012 

77722 

87      S2     9'5 

. 

74 

60 

. 

92 

57 

6* 

4-3180     8-3939 

4'*i    • 

. 

. 

50 

. 

0 

m. 

58 

20     !    6-0433  i    8-5038 

47* 

5° 

59 

. 

I 

6* 

5-7298 

•5748 

350 

. 

. 

. 

59 

7        7-2018     8-8844 

59 

128 

. 

64 

. 

2 

8* 

6-7762 

•2398 

404 

. 

. 

*                    * 

60 

;*  '  10-56981    8-8868 

. 

60 

129 

. 

. 

. 

3 

27 

7-755' 

•0468    86      71 

9'5 

405 

• 

. 

. 

22 

. 

61 

7 

12-9267 

8-4699 

. 

62 

in 

• 

. 

. 

4 

Jl§ 

8-2501 

•8549 

86      73 

9-2 

406 

. 

21 

. 

27 

. 

62 

«5 

15-8137 

9-9810 

. 

74 

133 

. 

. 

'74 

5 

22 

9-4569 

0-9825 

86      76 

9'5 

407     . 

I 

. 

. 

63 

'5 

18-1677 

8-9032 

. 

77 

97 

no 

. 

143 

6 

9 

10-5314 

•2369 

408 

2 

. 

. 

64 

44§ 

18-6604     8-6468 

8/      46 

8-5 

. 

78 

98 

i  ii 

. 

144 

7 

I  I 

15-2178 

7378 

13 

5 

. 

65 

7 

11-6143     9-5439 

. 

64 

130 

. 

82 

. 

8 

23 

18-1898 

•5050    86      84 

9'5 

478    14 

t 

t 

, 

66 

6 

15-7381 

9-8870 

. 

73 

132 

. 

. 

'73 

9 

28 

18-4162 

•2183    86      85 

9'5 

479 

'5 

. 

. 

67 

20 

I6-3555 

9-7157 

. 

75 

113 

• 

. 

175 

10 

7* 

21-1253 

•5123 

475 

. 

m 

. 

22 

68 

21 

20-8880 

9-6062 

87      50 

9'4 

. 

85 

101 

101 

. 

H7 

1  1 

23-5077 

•6871    86      97 

9'5 

543 

. 

, 

I 

n 

2 

69 

6t 

21-4413 

9-8744 

. 

116 

102 

. 

148 

12 

23 

8-2782 

2-9960 

9 

37 

. 

35 

. 

70 

15       10-0468 

10*6770 

72* 

72 

'57 

. 

92 

. 

'3 

6* 

8-3988 

2-3573 

. 

36 

, 

i9§ 

I5-2749 

10*6258 

6t 

84 

131 

. 

. 

196 

14 

37§ 

9-5030 

2-3052    86      75 

9-0 

.      |     10 

22 

, 

. 

72 

5       17-8770   10-3960 

. 

'34 

•                          • 

>77 

15 

10 

12-8490 

2-5648 

. 

12 

24 

. 

73 

6t    20-4500    10-0807 

. 

. 

"5 

112           .         146 

16 

5* 

18-8969 

27471 

. 

33 

7 

. 

. 

74 

10      22-2257    10-6750 

. 

. 

1  17 

103 

. 

149 

17 

24 

20-6678 

2-8461 

87      49 

9'5 

8 

,      • 

( 

5° 

75 

10      25-8635  !  10-2352 

. 

. 

103 

78 

• 

"3 

18 

-* 

20-9103 

2'4395 

480 

. 

. 

. 

37 

76 

36 

25-9525 

10-7832 

87      56 

9-0 

. 

104 

81 

. 

1  '5 

'9 

35 

24-2022 

2-0571 

86    100 

9'3 

545 

, 

. 

2 

4 

77 

25-9802 

10-7111 

. 

105 

80 

• 

114 

;    20 

3° 

25-2490 

2-9595    8-      53 

9-2 

548 

. 

. 

3 

23 

78 

18 

26-1879 

10-3948 

87      57 

9'5 

. 

106 

79 

• 

116 

:     21 

6* 

3-6,47 

3-3253 

17* 

7Q 

10 

7-8161 

I     -2Q7J. 

7° 

163 

. 

81 

, 

1      22 

5 

7-1423 

3-5819 

7 

. 

/  7 

80 

5         8-6029    i   -4422 

. 

7' 

164 

. 

9' 

'      23 

25§ 

10-0278 

3-7284 

87      39 

9'5 

24 

47 

. 

. 

81 

10       11-1246 

1     -1726 

. 

82 

158 

. 

98 

. 

24 

1  1 

20-5615 

3'4294 

9 

. 

. 

51 

82 

5       15-1327    i   -1837 

83 

142 

. 

211 

25 

1  1 

23-7405 

3-9550 

12 

3° 

. 

39 

83 

4* 

16-8129!  i    -8747 

. 

. 

145      . 

. 

216 

26 

J'§ 

5-5220 

47856 

87      37 

9'4 

31* 

Z3 

f 

34       • 

84 

35§ 

4-1585    12-2666187      35      9-0 

63* 

69 

. 

72 

. 

27 

8 

10-9920 

4-5797 

49 

85 

6        6-5107 

12-6372 

. 

81 

. 

. 

. 

i    28 

'9 

13-7040 

4-8312 

87      42 

9'5 

. 

37 

5' 

86 

5 

10-3148 

12-5494 

. 

89 

,65      . 

I  12 

• 

i    29 

20 

13-8248 

4-2098    87      43 

9'5 

g 

32 

38 

1 

87 

107936    12-5032 

5t 

90 

i  66     13! 

I  13 

. 

30 

5 

19-7386 

4'7"35 

. 

40 

t 

!    so 

88 

'I* 

12-4303    12-6139 

91 

,67       • 

• 

• 

31 

25 

25-7887 

4^763    87      55 

9'5 

. 

'4 

20 

. 

24 

89 

6       14-9110    12-2331 

. 

92 

1  60 

. 

230 

32 

4 

8-0859 

5-6446 

. 

. 

. 

9° 

10     ;  19-1831    12-1864 

. 

. 

'47      • 

. 

198 

!    33 

5* 

9-441/ 

5-2070 

. 

. 

62 

. 

t 

91 

6      20-4459    12-1118 

. 

. 

148    130 

. 

181 

t    34 

22§ 

1  1  '2430 

5-0373 

87      40 

9'5 

36 

63 

( 

92 

21       25-3756    12-9585    87      58     9-3 

. 

. 

153    104 

150 

35 

35? 

12-0580 

5-9640   87      41 

7'9 

, 

45 

Si 

t 

93 

5* 

3-0800 

13-4019 

66* 

79 

80 

• 

36 

5* 

13-9773 

5-8753 

. 

46 

65 

94 

26§      6-0415    13-0453   87      36     9-5 

71* 

80 

90 

. 

.    37 

7 

17-3656 

5'°'43 

• 

47 

54 

• 

• 

• 

95 

6      12-3032    13-5482 

• 

96 

178      . 

124 

Plate 

5968.     Nos.  226  ami  227  are  respectively  Nos.  160  and  123  on  Plate  5572.     ioh  30™  +89  . 

Plate 

5916.     Xo.  39,  Cepliei  51. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
POLAR    CAP. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diiini. 

X. 

'/ 

No. 

Mag. 

Reference  No  on  other  Plates. 

No. 

I  >  i  ;  1  1  n  . 

X.                                  tf. 

No. 

Mag. 

Reference  No.  on  otlier  Plates. 

on 
Plate. 

Centre     R.A.  6h  olu  Dec.  +88° 

Zone 

h  111 

5  '5 

h  m 
645 

h  in 
8,5 

ll  III 
4    ° 

h  m 
8    o 

on 
Plate. 

Centre     R.A.  6h  o'n  Dec.  +88" 

h  in 
5  '5 

h  m 

645 

h  m 

4    ° 

li  in      ii  in     h  m 
8    o     4  30     7  30 

Plate  5916.     1902,  Jan.  6. 

86° 

0 

+  »7 

+  87° 

O 

+  87 

O 

+  SS 

+  cS8° 

Plate  5916.      1902,  Jan.  6. 

+  «7 

O 

+  «7 

O 

+  88 

+  88+89+89° 

„                   m. 

m. 

96 

23 

16-2816 

13-7462 

87     44 

9'5 

*7t 

99 

168 

7i 

23I 

142 

5* 

18-4892 

187572 

. 

. 

286 

.      28 

97 

i? 

18-6579 

13-9970 

87     48 

9'3 

8J 

169 

217 

'43 

5* 

23-8229 

18-7932 

201 

. 

244 

. 

98 

1  1 

19-0804 

13-3000 

<J 

162 

134 

. 

218 

'44 

8 

8-9149 

19-0496 

152 

. 

37     61 

99 

12 

257382 

13-0008 

„ 

'54 

105 

»5I 

'45 

20§ 

13-2956 

19-1084  i  88      31 

8-8 

181 

33' 

58      47 

146 

8 

14-6182 

19-6209 

• 

190 

31  6 

66     4S 

'47 

1  1 

15-0188     19-6857 

. 

191 

3'7 

67     49 

*  Plate  5961.     3h45m  +  87°. 

148 

3* 

18-9471      19-3917 

. 

. 

288 

. 

t  Plate  5913.      4h  30™  -j-  89°. 
+    Plate  4843.     7h  30m  +  89°. 

'49 

8 

19-0931      19-9555 

• 

289 

87 

37 

150 

5* 

21-3573     19-6128 

273 

. 

3° 

'51 

18 

26-4747    19-1004   88      45 

9*5 

l62||    30§ 

234 

• 

16 

i 

'52 

'3 

7-2104    20-4735 

260}        . 

163 

. 

47 

No. 

Centre     R.A.  6h  om  Dec.  +88° 

h  ill 

h  in 
f     _ 

h  111'     h  m 

h  m 

h  m 

'53 

4* 

8-3051    20-0686 

164 

. 

. 

on 

5  '5 

645 

4    ° 

o     o 

4  3° 

7  3° 

'54 

«4§ 

9-7023  ,  20-6779 

283|         . 

170 

359 

57     69 

Plate. 

Plate  5916.     1902,  Jan.  6. 

O 

+  87 

+  87° 

+  88° 

+  88° 

+  89 

+  89 

'55 

7* 

16-0052    20-3289 

199 

318    76     50 

156 

7       17-1098    20-5577 

, 

319     86     51 

e 

m. 

'57 

8       20-9320    20-1799 

231 

. 

. 

290 

. 

29 

1OO 

6* 

4-3289   14-3334 

88 

89 

, 

158 

6 

21-5610   20-9818 

232i 

291 

3« 

101 

5* 

5-6148    14-6534 

95 

. 

97 

. 

4 

'59 

'7 

26-1203    20-1351 

88      46 

9  '4 

1751 

3'S 

. 

245 

•       '7 

102 

5* 

15-5618    14-6225 

182 

.    256 

1  60 

'9        3-9592    21-5834 

88       18 

9'5 

228J 

57r 

150 

36 

103 

5* 

15-6077    14-8285 

. 

. 

.     258 

t 

161 

5*      4-8931 

21-3324 

243t 

'5' 

. 

46 

104 

5* 

19-9170   14-6945 

184 

220 

. 

162 

5*      7-5010 

2I-I2IO 

. 

, 

. 

105 

8 

19-9312    14-7800 

. 

I85 

.       221 

. 

9 

'63 

5        8-9475 

21-9685 

. 

. 

'79 

64     9' 

I  06 

35§ 

22-2054   14-6385 

88      39 

8-5 

'35t 

171 

•     '99 

2 

164 

2O§        10-4819 

21-1641 

88      26 

9'4 

290  + 

. 

180 

360 

65 

70 

107 

8 

22-5662  i  14-2079 

'3't 

I72 

2OO 

165 

27§        H7732 

21-1582    88      33 

9'3 

, 

198 

339 

75 

6z 

108 

9 

3-3458    15-2131 

94 

7O* 

88 

, 

B 

166 

l8§    ;  15-8626 

21-5378    88      34 

9"4 

, 

209 

332 

85 

^ 

109 

8 

6-93371  15-0651 

97 

. 

I  IO 

1  1 

167 

4* 

15-8421 

21-703  i 

, 

34' 

, 

10 

'9§ 

8-0978   15-7346 

88      25 

9'5 

98 

. 

123 

20 

168 

4* 

18-4084 

21-4724 

. 

320 

1  1 

6 

9-6424 

15-8762 

132 

21 

. 

169 

5 

21-8068 

21-2562 

«33l 

292 

39 

12 

6 

lO'OI  l8 

15-5060 

. 

'33 

. 

22 

170 

5* 

23-6691 

21-8394 

*'3ll 

. 

. 

295 

40 

13 

'3 

10-2971 

15-4924 

. 

'34 

23 

24 

171 

7* 

26-5967 

21-5394 

i76|| 

4'§ 

. 

263 

. 

3' 

H 

13 

1  1-1669 

i5'3285 

88      »8 

9'5 

'35 

t 

24 

25 

'72 

7* 

4-6389 

22-1771 

242} 

162 

. 

45 

15 

5* 

1  1-1812 

15-3287 

. 

. 

136 

. 

'73 

5* 

5-8436 

22-3621 

. 

167 

• 

55 

16 

9 

14-4787    15-5772 

, 

, 

'53 

269 

32 

'9 

'74 

1  88 

7-4808 

22-1446 

273t 

78H 

168 

56 

90 

i? 

4* 

15-3063    15-1771 

. 

257 

'75 

10 

11-7598 

22-5962 

. 

'95 

361 

73 

_  i  > 

18 

«5§ 

18-7749    I5-5553 

88      37      9'5 

. 

242 

. 

H 

176 

6 

11-9677 

22-7416 

. 

196 

362 

81 

79 

'9 

i7§ 

20-9230    15-6488 

1  86 

23z 

( 

10 

177 

i6§ 

12-2981 

22-3430 

197 

363 

74 

So 

20 

8 

22-3495    15-1920 

'36t 

187 

223 

3 

178 

29§ 

13-2620 

22-7984 

88      29 

8-8 

207 

364 

82 

Si 

121 

9 

22-7218    15-5093 

'37t 

189 

225 

, 

4 

179 

3* 

13-4263 

22-7132 

. 

. 

122 

"4 

25-1738    15-5186 

132! 

'74 

. 

185 

5 

1  80 

5* 

14-0618    22-2867 

. 

, 

. 

35' 

»3 

7' 

123 

i8§ 

26-7831    15-9970 

88      44      9-4 

nit 

'75    '531 

187 

, 

181 

5* 

15-1813    22-8568 

. 

•      352 

93 

73 

124 

6* 

26-9207 

15-4329 

I2OJ 

176       . 

163 

f 

i 

182 

12 

15-1906    22-2559 

208 

34° 

84 

72 

I25 

»7§ 

7-0105 

16-9152    88      24 

9'5 

•     '3' 

'9 

'S3 

4* 

16-4319   22-5611 

, 

342 

, 

. 

126 

25§ 

9-1416 

16-8880   88      27 

9'4 

. 

142 

26 

45 

184 

*»§ 

6"4973    23-4496   88      19 

9'4 

27  I  } 

77f 

i/7 

62 

in 

127 

4* 

17-8507 

16-8071 

i8« 

r* 

7"O2J.7     2VOQ23 

272  t 

178 

63 

102 

128 

'4 

1-7082 

17-4825 

l69I 

78* 

108 

. 

9 

1  05 

186 

3 
2O 

/  ^  6T/        J  ^y*1  j 
8-1561     23-9315 

/      + 

2821 

8711 

/  v 

189 

. 

J 

72 

I'3 

I29 

46§ 

2-7031 

17-2763  '87      33 

8-5 

I83t 

83* 

109 

. 

10 

. 

187 

5*    14-1982   23-8388 

. 

. 

365 

92 

S2 

130 

5* 

5"'749 

17-2091 

122 

t 

. 

. 

188 

4*     177485    23'548o 

. 

. 

343 

IS' 

20§ 

67398 

17-0148    88      23 

9'5 

. 

130 

18 

189 

5* 

20-4485     23-1190 

. 

. 

. 

321 

56 

132 

7 

13-2963 

I7-7367 

. 

,65 

302 

38 

34 

190 

36§ 

21-6614    23-7781    88      41 

9'3 

H5II 

73§ 

. 

322 

123 

64 

133 

5 

14-8383 

17-6232 

. 

172 

284 

49 

26 

191 

4°§ 

1-5216    24-3663  :  88       16 

9-2 

227} 

5iH  161 

. 

54 

. 

'34 

4* 

14-8766 

17-8178 

. 

304 

5° 

36 

192 

1  1 

7-5787    24-0963 

281  + 

86«: 

1  88 

. 

7' 

112 

'35 

5 

17-9673 

17-7069 

, 

. 

271 

60 

20 

'93 

5* 

14-4717    24-2522 

, 

366 

101 

92 

136 

20§ 

22-7407 

17-1187 

88      40 

9'4 

. 

. 

233 

15 

'94 

'9 

15-2019    24-6111 

'23§ 

12411 

227 

367 

1  08 

94 

137 

22§           37616 

18-2258   88      21 

9-5 

Zl'lJ 

. 

121 

• 

17 

'95 

14     ;  15-4918    24-5861 

'24§ 

•      368 

109    96 

138 

5*      7-0659 

'8-3425 

. 

141 

3i 

. 

196 

2i§     16-6709   24-2467 

88      36 

9'5 

"5§ 

•      353 

I  10 

83 

139 

22§        12-3788 

18-4066 

88      30 

9'5 

. 

171 

3'5 

48 

46 

197 

20 

19-4364    24-0846 

88      38 

9'5 

25911 

9°§ 

344 

122 

74 

140 

5*     '4"3639 

18-1  546 

. 

. 

. 

303 

35 

198 

45§ 

22-4909    24-5547 

88      43 

9-2 

24611  66§ 

•      335 

131 

65 

H1 

3i§     15-6489 

18-0170 

88      35 

9-0 

• 

• 

182 

283 

59 

*7 

199 

5* 

25-2667    24-0310 

2  1  511  49§ 
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No. 
on 
Hate. 

Diam. 

i. 

y- 

B.  D. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

No. 
on 
Plate. 

Diam. 

I. 

y. 

Xo.           Mag. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

No. 

Mag. 

B.  D 

Centre     R.A.  6L  om  Dec.  +88° 
Plate  5916.     1902,  Jan.  6. 

h  in      h  m      h  Hi 
5  '5      645     40 

O 

+  s-  +s- 

h  m 
8    o 

+  88° 

h  m     h  m 
430     7  jo 

+  89°  +  «9° 

Centre     R.A.  8h  om  Dec.  +  88° 
Plate  5995.     1902,  March  19. 

Zone 
86° 

hm 
645 

+  *7° 

h  m 
815 

O 

+  *7 

h  m 
945 

+  •7° 

h  m 
6    o 

+  88° 

h  m 
10    o 

o 

+  88 

1  ZOO 
1   2OI 

I   ZO^ 
1   204 
1   205 
2O6 
1   2O7 

6  208 
:  209 
ii   210 
21  I 
1   212 
2'5 
I    2'4 

1   2'; 
1   2l6 

217 

*5§ 
7* 
13 

8* 

10 

38 
64§ 
8* 

4* 
1  1 

6* 

7 
7 

22 

83? 
'- 

25 

9-8815 
10-5902 
14-9890 
1  5-0078 
22-1955 
23-9461 
1-0678 
4-5701 
8-1133 
8-3629 

9759° 
>4'5894 
15-9625 
17-0332 
I--I046 
20-4406 
21-0003 
26-1904 

25-6813 

25-324 
25-3267 

25-9888 
25-0576 
25-0631 
26-8590 
26-4031 
26-6230 
26-2104 
26-Soi  i 
26-3046 
26-4521 
26-9244 

26-7135 
26-8383 

26-818* 
26-4682 

88*         22 

88      32 

88      42 
88      47 
88       13 

89      ii 
89      13 

89      H 
88      52 

m. 

9-5 
9-5 

9'5 
9'3 

8-5 

9*5 

7-0 

9'5 
9'5 

106' 
186 
•  3*§ 
«33§ 

H7 
234 

240: 

259+ 
210 
ioir 
105' 

134* 
UJ§ 

1  1  6; 
260 
•6i| 

2i9|| 

185 

111 

111 
74§ 
S»§ 
5°' 
69*" 

m 

i  .'.'- 

102 

9'§ 
9z-= 

s  2^ 

214 

215 
,23' 

. 

16 

'75 
192 

213 
205 
225 

89 
136* 

40 

. 

334 
324 

198 

• 
379 
378 
3-' 
355 
329 

91     1  18 
100    114 

107     95 

121       IC4 

>42      75 
.      66 
69       . 

79       • 

98      122 
90     123 

99   I25 
120    103 
a-    105 
129    107 
130    i  06 
150     98 
151     99 
.      68 

22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 

29 
30 

31 

32 
33 
34 
35 
36 

37 
38 

39 

40 

4' 
42 
43 
44 
45 
46 

47 
48 
49 
5° 
5' 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

59 
60 

61 
62 
63 
64 

65 
66 

6- 
68 
69 

70 
7i 

-- 
73 

34§ 

27§ 

9 
9 
5 
1  1 

4* 
20 

5 

27§ 
21 

39§ 

-* 
s 

18 

4* 
15 
5 
8 

21 

4 
4 
15 

20§ 

14 
19 

37 

24 
8 

4 

24§ 

6 
H 

7 
4* 
4 
3* 
4 
39§ 
34§ 
5 
4'§ 
8o§ 

4* 

5 
/ 
8 

4>§ 

4* 
4 
4* 
5 
4* 

26§ 

4* 
8 

'•7847 

6-072; 

7-1523 
9-3487 

10-4608 
10-8765 

12-3319 

1  5-495° 
'5-5784 
16-8832 
169431 

17-2003 
18-0956 

22-2973 

23-7974 

2-0703 

3'9'95 
5-2771 
6-6914 
6-7368 
9-5696 
10-1392 
13-5502 
14-5510 
18-1296 
18-4085 
194985 
24-8709 
2-0603 
2-2677 
6-6034 
6-9863 
10-0615 
12-2298 
16-3978 
i6-4435 

I6-5794 

17-8502 

-283 
18-6129 

20-4452 

22-3437 
22-9677 
4-3608 

;347 
10-5476 
14-4263 
15-1382 
17-6867 
18-0605 
18-4067 
18-9118 
19-0186 
19-3312 
19-8559 
20-6574 
20-6758 
24-54^7 

2-9173 
2-0810 
2-8584 
2-2260 
2-2372 
2-8908 
2-1862 
2-2843 
2-1540 
2-7951 
2-7187 

'•7548 
2-3824 
2-5346 
2-5005 
3-8194 

3-4563 
37006 

3-2387 
3-6614 

3-5406 
3-6146 
3-3246 

37746 
3-8530 

3-9933 
3-7063 

3-5930 
4-2976 

4-853I 
4-6416 

4-I337 
4-5728 
4-0093 
4-1685 
4-8407 
4-7248 
4-6378 
4-0187 
4"~456 

4-4705 
4-3666 

4^857 
5-8458 
5-3092 

5-9555 
5-7700 

5'154" 
5-0355 
5-8261 

5-5355 
5-9900 
5-0328 
5-8191 

5-7051 
5-6561 

5-9503 
5-3ii5 

o                   ". 

87      53     9-2 
87      55     9'5 

87        65        9-4 

87      66     9-3 
87      69     9-1 

87      76     9-5 

87      59     9'5 

87      7°     9'5 

87      77     9-5 
87      49     9'5 

87      54     9'3 

87      7i      9'2 
87      72     9-3 

87      75     9'3 
87      5i      5-° 

87      68      8-8 
87      74     9'3 

475 
548 

H 
16 

3* 
33 
34 

3 

20 

6 

22 

9 

• 

10 

20 

31 

• 

697 

480 

1  1 

12 
13 

y 

45 
60 

61 

8 
9 
42 
3° 
58 
59 

10 

1  1 

12 
13 
14 
15 

16 

29 
3° 
'9 

11 

34 

23 
24 
25 
26 
28 

• 

32 
33 
35 
36 

25 
'4 
15 

4 

• 

26 

27 
16 

5 

• 

18 

25 

• 

17 
*4 

• 

4° 

• 

'5 

6 

32 

7 

*  Plate  5961.     3i>  45"  +87° 
t  Plate  5998.     g>>  i5m_j-87° 
*  Plate  5828.     2&    o"  -j-88° 
Plate  6039.   ioh    0™  4-8*° 
'    Plate  6139.     ih3om+89  = 
Jt  Plate  55-2.    ioi»  30"  +89° 
Italics.     Plate  6497.     The  pole. 

Plate. 

Diam. 

X 

No. 

Mag. 

Reference  No.  on  other  Platts. 

B.  D. 

Centre     R,A.  Sh  om  Dec.  +88° 
Plate  5095.     1902,  March  19. 

86° 

h  in 

Ms 

-M7 

h  m 
8.5 

O 

+  «7 

h  m 
945 

+  8- 

h  m 

6    o 

+  88° 

h  m 
10    o 

+  88° 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

8 

9 
10 
]  i 

12 

'3 

'4 
1  5 
16 

i  - 
18 

'9 

20 

2  I 

9 
29 

3* 
36§ 

9 
1  1 

4 
7 

7 
20 

5* 

21 

34§ 

3* 
6 

4 

6 
9 

10* 

5* 

2'9633 
3-9262 

3-948o 
47109 

8-5390 
9-0471 
9-8586 
10-5591 
1  1-0195 
12-3923 
12-6814 

'5'2549 
16-7024 

I7-5427 
18-5630 
20-5213 
20-8239 
21-7338 
24-5718 
.  26-2163 

1-8790 
1-8614 
1-4693 
1-8303 
1-0728 
1-2310 
1-6317 
1-0055 
1-6321 
1-5367 
rzSij 
1-2035 
1-2044 

1''553 
0-9838 
i  -7920 
1-3040 
1-6064 
1-2765 
1-1811 
1-1235 

O 

86      97 
86    100 

87      60 

87      62 
87      63 

m. 

9'5 

9'3 

9'4 

9'5 
9'4 

542 

543 
544 

5II 
546 

54" 
6,7 

620 

621 
622 

I 

. 

1  1 

. 

• 

41 

43 

79 
92 

93 

38 

40 

41 

2- 

5' 

S2 

45 
46 

37 

47 

40 

28 

17 

10 

39 

39 

47 
33 

21 

22 

66 

• 

2 

• 

'9 

• 

15 

«7 

18 

'9 

2O 

4 
7 

. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

48        . 
39       • 

• 

• 

673 
672 
670 
694 
695 

. 

* 

2 

3 

• 

13 

H 

5 

75 
76 

78 
79 

• 

• 

49 
5° 
42 

4i 
18 

• 

48 
56 
23 

• 

• 

• 

• 

• 

Plate  5916.     No.  206  is  No.  154  ou  Plate  5246. 
,,             No.  215  is  No.  308  on  Plate  4977. 
,,              No.  217  is  No.  168  on  Plate  4958. 
Plate  5995.     No.  65,  Cephei  51. 
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No. 

Mag. 

No.           Mag. 

Dial  n. 

X, 

a 

Keferencc  No.  on  other  1'1;:1'  *. 

Diain.            x.                   >/. 

Reference  No.  on  other  I'Uites.     * 

No. 

B.  IX 

No. 

B.  D. 

on 

on 

Plate. 

Centre     R.A.  8h  om  Dec.  +88° 

/one 

h  in 
645 

h  in 
8,5 

h  m 

945 

li  m 
6    o 

h  m 

10    o 

Plate. 

Centre     K.A.  8h  o1"  Dec.  +88° 

Zone 

h  m 

6  45 

li  in 
815 

ll  111 

945 

li  in     h  m 
6    o    10   o 

?l>ih'  5995.     1902,  .March  19. 

86° 

o 

+  87 

+  87° 

O 

+-87 

4-88° 

o 

+  88 

Plate  5995.      i  yea,  March  19. 

86° 

;+87 

+  87 

+  »7 

+  88  +8! 

o 

m. 

0 

m. 

80 

5        2-2375 

6-4298 

. 

4° 

. 

30 

138 

10 

14-3923 

9^354 

.      I56 

95 

. 

8l 

4        6-1826 

6-9110 

73 

. 

. 

. 

. 

139 

4 

18-0155 

9-3595 

. 

. 

82 

4     ;    6-4003 

6-2244 

t 

57 

. 

140 

6 

21-8240 

9-7354 

. 

97 

• 

82 

83 

7        8-4983 

6-8301 

t 

77 

61 

. 

. 

I4I 

13 

23-3703 

9-9032 

98 

54 

«3 

84 

3*      8-9595 

6-2625 

p 

78 

. 

. 

142 

15 

25-4881 

9-6042 

99 

45 

59 

85 

4       ;  12-4884 

6-2844 

( 

9° 

53 

. 

, 

143 

18 

2-9670 

107861 

77*    97 

I  10 

63 

86 

5 

12-9180 

6-1796 

9' 

54 

. 

. 

. 

144 

42§ 

3-2631 

IO-3I55 

87         46 

8-5 

78*    98 

1  1  1 

. 

64 

87 

4 

15-3584 

6-5173 

, 

55 

, 

. 

'45 

6 

3-4637 

10-4850 

•      99 

, 

, 

88 

3* 

20-0905 

6-9533 

56 

67 

146 

7 

5-5339 

10-6499 

•     "5 

1  I  2 

73 

89 

H 

21-4080 

6-2993 

. 

57 

42 

. 

49 

'47 

«9§ 

5-6699 

lO'OlSo     87          50 

9'4 

85*    IOI 

IOI 

68 

90 

22§ 

2-0642 

7-4950 

87      47 

9'3 

56* 

55 

38 

148 

9 

6-2900 

10-0758 

.     116 

IO2 

69 

91 

12 

5-7277 

7-2084 

72 

59 

55 

149 

10 

7-3639 

10-2656 

•     '17 

103     i        • 

74 

92 

19 

6-8235 

7-2143 

87      52 

9'5 

74 

60 

56 

150 

20§ 

1  1-2384 

10-6418      87          58 

9'3 

•     '53 

IO4 

. 

92 

93 

4 

6-8848 

7-2953 

75 

, 

t 

'Si 

12 

11-5720 

10-4944 

•     '54 

105 

99 

94 

4 

9-3602 

7-7448 

. 

. 

, 

. 

152 

4 

12-9670 

10-5643 

95 

4* 

9-4841 

7-8623 

. 

153 

9      '3-6535 

10-4538 

, 

'55 

106 

, 

, 

96 

4* 

10-6726 

7-2162 

88 

i54 

4     ,16-2741 

10-9813 

. 

. 

. 

97 

4 

11-4874 

7-0532 

. 

89 

62 

. 

'55 

6 

17-7747 

10-1797 

. 

m 

. 

. 

. 

108 

98 

20§ 

13-1585 

7-4844 

87      61 

9'5 

IO7 

63 

. 

156 

16 

18-5289    10-0775 

. 

96 

66 

. 

101 

99 

4 

13-2279 

7-5492 

. 

. 

. 

. 

157 

4* 

21-3481  '  10-481  1 

. 

. 

. 

IOO 

3* 

14-1031     7-4331 

t 

. 

. 

158 

52§ 

24-9085    10-7346 

87      79 

8-5 

109 

55 

. 

84 

IOI 

4 

14-9695 

7-6520 

64 

B 

, 

'59 

5* 

26-1634    10-1932 

_ 

46 

.      60 

IO2 

20§ 

15-4989 

7-5222 

87      64 

9'5 

. 

I26 

65 

6l 

. 

. 

160 

9 

26-1897    10-1501 

. 

IOO 

47 

.      61 

103 

4 

15-8925 

7-4898 

127 

66 

. 

, 

161 

4* 

7-3546    i   -1742 

. 

104 

3 

18-5600 

7-8355 

. 

. 

. 

t 

162 

5 

9-6508    i   -6899 

152 

.       ' 

105 

4 

19-0983 

7-8801 

( 

, 

t 

81 

163 

n 

13-8222    i   -9950 

176 

120 

124 

I  06 

H 

19-8285 

7-5339 

. 

68 

51 

68 

164 

7* 

17-1353    i   -0332 

. 

107 

.       120 

107 

14 

19-8493 

7-5359 

, 

. 

69 

52 

. 

69 

165 

32§ 

17-1543  1  i   -2406 

87      67 

9-1 

177 

113      81 

.       121 

108 

4 

20-2556 

7-8447 

, 

, 

70 

. 

70 

166 

7 

17-2605    i  -1563 

. 

114 

122 

109 

4* 

21-6549 

7H73I 

. 

73 

57 

167 

'5 

18-4176 

I     '2138 

. 

191 

115      82 

. 

109 

I  10 

66§ 

247574 

7-2578 

87      78 

8-0 

58 

29 

, 

5° 

168 

2I§ 

19-8400 

I     -5142 

87      73 

9-0 

iT 

116 

7z 

. 

I  10 

1  1  1 

1  1 

4-4191 

8-0633 

. 

7' 

76 

54 

169 

6 

19-8613 

i  '5937 

. 

. 

I  I  I 

I  12 

5 

7-0980 

8-3961 

. 

87 

77 

. 

. 

170 

10 

2I'8l  12 

i   -1736 

. 

108 

67 

92 

I  13 

n 

10-281  1 

8-0428 

IO3 

78 

75 

171 

8 

25-8QOO 

I     "4QQQ 

8; 

114 

12 

10-6221 

8-3964 

J 

105 

/ 

80 

' 

/  j 

77 

/  * 
172 

49§ 

J  ^y***- 
26-1150 

T77  7 
I      -9065 

87      82 

8-9 

jit 

118      63 

J 

86 

US 

21 

10-6352 

8-4730 

87      56 

9-0 

.    1104 

81 

t 

76 

J73 

7 

1-3708  l   12-8643 

73* 

'32 

. 

66 

116 

17 

10-6418 

8*0160 

87      57 

9'5 

.     106 

79 

78 

t 

'74 

i5 

1-4795 

12^057 

74* 

'33 

62 

117 

8 

n-0535 

8  3462 

•     119 

82 

t 

'75 

'9 

1-8139 

12-4044 

75* 

"3 

67 

118 

7 

11-9167 

8-1831 

.       121 

83 

. 

. 

. 

176 

4* 

2-1980 

I2-2I4I 

76* 

114 

f 

119 

9 

12-2893 

8-8398 

.       122 

93 

• 

. 

. 

'77 

7 

3-4703 

I  2-222O 

'34 

. 

. 

72 

120 

9 

12-2895     8-5151 

.        123 

84 

. 

. 

. 

178 

5 

5-2943 

12-1977 

136 

121 

6 

12-4428 

8-6244. 

.        124 

85 

, 

. 

179 

5 

5-3284 

12-9019 

146 

f 

122 

7 

12-7288 

8-4153 

.     125      86 

. 

. 

1  80 

4* 

5-363' 

12-2247 

137 

t 

123 

15 

13-5368 

8-6334 

.     138 

87 

. 

. 

181 

9 

6-5549 

12-4026 

148 

i3o 

. 

91 

124 

5* 

14-4605 

8-7780 

182 

r* 

6X6^2 

1  2'o8z  5 

!I4Q 

125 

7 

16-2990 

8-1798 

88 

f 

IOO 

183 

5 

6 

J          J 

7-5733 

12-4948 

T7 

.    1150 

, 

126 

20§ 

17-2454 

8-2082 

.    !i4o 

89 

62 

91 

184 

6 

8-3003 

12-3837 

»5' 

. 

127 

5 

17-6810 

8-0215 

. 

185 

16 

12-3567 

12-9543 

511 

'74 

132 

122 

128 

7 

20-6746 

8-2151 

. 

7i 

53 

7i 

186 

4 

12-6868 

12-2506 

. 

. 

I29 

12 

21-2942 

8-0930 

. 

72 

43 

. 

72 

187 

H§ 

13-9885 

12-5518    88      44 

9'4 

175 

121 

123 

J53 

'3° 

8 

22-3511 

8-6912 

. 

9° 

73 

188 

"§ 

16-5954 

12-7400    88      48 

9'4 

6|i 

190 

122 

90 

'?7 

'31 

7 

23-2514 

8-6024 

qi 

4-4- 

7c 

180 

6 

16-6041 

12-7214 

136 

132 

45§ 

1-2119 

9-2996 

87      45 

8'9 

54*   7° 

7 

TT 

46 

/  j 

7 
igO 

7 

18-8100 

/           T 

12-2308 

IZ3 

. 

J 

123 

133 

H 

3-5676 

9-0043  | 

66*    85 

92 

. 

53 

, 

191 

2I§ 

20-2439 

12-9640    88      53 

9'5 

12  1| 

31T 

124 

83 

f 

124 

'34 

4* 

10-2352 

9  0501 

.     118 

. 

, 

I92 

I  I 

20-8553 

12-5727!- 

126 

85 

. 

I  12 

'35 

4 

1  1-1047 

9-8466 

I  Q3 

8 

2  i-c8oj. 

12-2568 

117 

7  1 

i  n 

136 

5 

11-5382 

9-1624 

*  7J 
IQ4. 

10 

*  *     3UWT 
24*201  2 

I2-CQ88 

/ 
127 

1  J 

68 

j 

102 

'37 

7 

14-1253 

9-2292 

•     '39     94 

• 

• 

7T 

'95 

5* 

25-0903 

j  y 
12-9561 

• 

/ 

69 

• 

94 

• 
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No. 
1     on 

Diam 

.No.            v  ._• 

Refereuce  No.  on  other  Plates. 

Ull 

Plate. 
242 

-43 
-44 
245 
246 

247 
248 
2  49 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 

*57 

258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 

266 
167 
268 
269 

'TO 

Diam.             z. 

Ko.           Mag 

Reference  Xo.  on  other  Plates. 

B.D. 

B.D. 

Centre     1J.A.  .>''  om  Dec.  +88* 
Plate  599;.      iyc2.  March  19. 

h  in 
Zone     645 

85^ 

h  in 

8,5 

li  m 

o 

—  Ij 

6   o 

•f  M 

h  m 

IO     O 

+-8S 

c« 

4 
17 

6 
i8§ 

4 
1  1 

3* 
15 
'3 

7* 
6* 
6 

7* 
8* 
8 

5 
6 
.* 

4 

4 
1  1 

8 
'5 

27§ 
12 

'9 
1  1 

4 
8 

4* 
6 

4* 
4* 

iTi 

8 

4* 

175 
6* 

7 

39§ 
8 

4 
7 

6 

12 
12 

7 
9 
4 

6 

I- 

6 

ntre     R.- 
Plate 599 

6-5701 
6-8568 
7-8699 
12-8473 
15-5090 
15-5199 

17-2553 
17-2673 
18-6707 
19-3123 

26-0624 
26-3090 
26-3099 
2-1962 

2-3200 

3-6142 
3-6711 
37546 

6-6899 
7-1889 
10-2808 

12-5939 

16-6246 

19-7460 

20-0430 
21-9800 

22-4125 
22-4719 

3-1620 
6-4076 

7-2476 

10-7832 

11-1336 

"7594 
12-6795 
17-6192 
18-9093 
20-3042 
20-7195 
21-1564 

25'5977 
26-1654 

5-4017 
4-5068 

7-4790 
8-2280 
8-4053 
8*9418 

9-3556 
11-0564 
12-0028 
12-3513 
12-8709 
13-1102 
14-2562 
18-8751 
19-0395 
20-2294 

\.  8homDec.  +88° 
,.     1902,  March  19. 

h  m 
815 

o 

h  m 
6    o 

o 
+  88 

h  QJ 

IO     O 

h  m 

430 
o 

+  «9 

h  m 

73= 

+  89 

h  m 
10  30 

+  89° 

196 

'97 
198 
199 

200 

202 

2O3 

205 
206 
207 
208 
209 
210 

'9 

5* 
9 

9 
4* 

4 
5 

7 

12 

5 

10 

IO 

43S 

'•34i3 
4-33I3 

C  "  N  O2  "" 
Q*  2  r  O4- 

9-4445 

i  o"  1  007 

10-5749 
11-3031 
17-0610 
18-9643 
20-4889 
21-3748 
23-1251 
24-2918 
25-2710 

13-7352 
13-4146 
13-1055 

I3-6943 
13-1410 
13-081  I 
13-9005 
13-6106 
I3-3368 

13-6677 
13-0558 

I3'5H3 

13-5244 
13-1528 

m. 

88      39     8-5 
87      8  1      9-2 

*4*j 
ii| 

'3i 

147 
171 

'35 
'3' 

'33 
•25 

128 

•     -I 

,   90    . 

106 

.    107 

.    142 
87     .  138 
84    •  125 

126 

74        •     "4 

75        .     103 

70       .      95 

16-2412 
16-2192 

16-0563 
16-4629 

I6-455S 
16-4828 
16-8906 
16-8106 
16-7156 
16-7434 
16-3173 
16-6596 
16-6150 

I7-4550 
17-0310 
17-0390 
17-6478 
17-1932 
17-7681 
177799 

'7-6548 
17-6328 
17-4299 
17-1220 
17-1465 
17-9496 
17-91  16 
17-0153 
18-4083 
18-6510 

18-5358 
18-4163 
18-3839 
18-5817 
18-8306 
18-0253 
18-9296 
18-9556 
18-1846 
18-2536 
187741 
19-9240 
19-9940 
19-9955 
19*1282 

I9I744 
19+437 
19-8530 
19-1  192 
19-4930 
19-6058 
19-4017 

19-554I 
19-1687 
19-8628 
19-8267 
19-1550 

0 

88      37 
88      46 

88      50 

88      55 
88      56 

88      51 
88      35 

m. 
9'5 

9'4 
9'5 

9-I 
9'5 

9'5 
9-0 

. 

118 

143 
'59 

• 
201 

'75 
I78 

177 
.63 
164 

• 

'4 
'7 

21 

• 

22 

23 

3' 
32 

24 
'5 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

'79t 
i8of 

102 

"7 

103 

• 

• 

• 

• 

*  Plate  5951.     5b  15™  +> 
t  Plate  4940.   n>>  15™  + 
I  Plate  5913.     4h  30"°  +89-. 
Plate  4843.     ;b  30™  +89'. 
*-  Plate  55-52.  ioh  30™  +89°. 

• 

• 

• 

• 

• 

Ko. 
on 
Plate. 

:re      I.'.A.  Sh  om  Dec.  +88° 

Plate  5995.     1902.  March  19. 

h  ni 

h  m 

6    o 

O 

+  88 

h  m 
10    o 
o 

+  88 

h  m      h  m 

4  30     7  30 

+  89+89 

h  n 
10  30 

+  St 

• 

171 

116 

176 
165 
1  66 
156 
'57 
'43 

3* 

3' 

3* 
43 
44 
33 
'9 

41 

1  6 
tl 

12 
I  I 

21  1 
21  2 
213 
1    214 

1   2l6 
I    218 

I  2I9 

r  220 

i     221 

-     222 
[j    223 

K  224 

M  226 

i  228 

1  229 

1  23° 

a  232 

234 

235 
j  236 

237 
238 

i   240 

8 

5 
5* 
6 

6 

-* 

/ 

20 
16 

5 
- 
9 
5 

1* 
4* 

4 

8 

19 

10$ 

19 

5 

6& 

5 
5 
5 

1-5034 
1-9182 
23-3472 
2-5806 
3-1418 
3-3020 
5-9673 
5'9798 
6-4935 
7-4061 
7  4616 
8-1542 

9-7559 

lO'IOOO 

10-2393 

IO'6l22 

12-0475 
19-4628 
20-2625 
1-8403 

379°5 
8-7578 
1  1  -0692 
15  2917 
17-8956 
18-2608 
26-2877 
2-6251 

6-4498 

14-2877 

14-2443 
14-7216 
14-1270 

I4-4934 

14-C335 
14-9332 
14-1175 

I4-7839 
14-8971 

14-9663 

'4'- 
14-0972 
14-0401 
14-1854 
H-- 
i4-5295 
14-9 

5-3055 
5-9191 

5'2'45 
5-5634 
5-3847 
5-7456 
5'54'° 
5'4525 
16-9900 
16-7748 
16-4816 

0 

87       48 

87      44 

88      40 
88      45 

88      49 

m. 

9': 

9"5 

9'4 
9'5 

9'5 

83* 

•43t 

82 

'42t 

• 

271 
272 

273 
174 

• 

'35 

• 

60 

20 

• 

•44t 
.6it 

•45i 
'34 

184! 
i85t 

' 
98 

• 

• 

• 

97§ 
182} 

I72j 

'5o 
133 

179 
1  80 
182 
167 
'44 
'45 

• 

59 
49 

3° 

4' 
54 

42 

27 
26 

33 
25 

'7 
7 

162! 

• 

8 
i 

• 

276 

2-7 

104 
105 

• 

• 

9 

• 

278 

2/9 

280 
281 
282 
283 

284 
285 

286 

287 

288 
289 

290 

291 
292 
293 

2  94 
295 
296 

297 
298 

,36 
i88f 

137 

I  2O 

i87t 

• 

3 

• 

121 

i89t      . 

4 

• 

• 

142 

• 

.       28 

i6ot 

99* 
i86t 

i8if 
183! 

89 
96 

'36 

'5' 

i68t    27 

162        '. 
154 
i>5 
115        . 

10 

15 
16 

1  8 

30 
H 

• 

148 

'49 

157 
158 
169 

231 
232 
233 

213 
'94 

87      37 
•      29 
38 
•       39 

•      40 
-       53 

42 

• 

• 

• 

i 
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No. 

Mag. 

B.  D. 

Diani. 

X. 

I/ 

Reference  No.  on  other  Plates. 

Mam. 

X. 

Reference  No.  on  oilier  Plates. 

No. 

ii* 

B.  D. 

No. 

y 

No. 

Mag. 

on 
Plate. 

Centre     R.A.  8h  om  Dec.  +88° 

h  m 

8,5 

hrm 
6    o 

h  m 
10    o 

h  m 

43° 

h  m 

7  30 

h  m 
10  30 

on 
Plate. 

Centre     R.A.  8h  o"1  Dec.  +88° 

h  m 

8,5 

h  m 

6    o 

h  m      h  m 

10    o    4  30 

h  in 

7  30 

1)  m 

10  30 

Plate  5995.     1902,  March  19. 

+  87° 

+  88° 

o 

+  88 

+  89° 

+  89° 

+  89° 

Plate  5995.     1902,  March  19. 

+  87° 

4-88° 

o             o 
+  88  +89 

+  89° 

+  89 

m. 

j 

o 

m. 

2  99 

5* 

21-2725 

19-0730 

. 

357 

'3 

20-9823 

24-7159 

s 

i6g§ 

240 

2l8|| 

IOI 

62 

300 

5 

21-321  I 

19-5925 

• 

. 

183 

. 

. 

. 

358 

29 

26-9053 

24-1000 

I23§ 

'331! 

198 

36 

3OI 

5* 

23-1430 

19-2804 

168 

. 

359 

17 

.  1-6205 

25-2293 

170+ 

!54 

57 

69 

302 

1  1 

3-2323 

20-8699 

165! 

132 

38 

34 

360 

34 

2-5373 

25-2519    88      26 

9  '4 

i8o{  164 

65 

70 

3°3 

7 

4-3668 

20-6924 

, 

140 

35 

36, 

10 

4-3650 

25-8419 

•95t 

175 

. 

73 

78 

304 

6 

4-6362 

20-1444 

'34 

. 

5° 

36 

. 

362 

6* 

4-6182 

25-8631 

i96| 

176 

81 

79 

. 

7OC 

4. 

I  VI2Q4 

20-6370 

36? 

2Q 

4.-7OOK 

2C-1C  14. 

IQ7l 

I  7  7 

74 

80 

j  j 
306 

T 

4 

J            7T 
I5-18SI 

j  / 
20-9438 

. 

J      J 

364 

7 

42§ 

T  /          J 
5-7646 

J     J  J        T 
25-2546 

88      29 

8-8 

7  1  + 

2°7  + 

/  / 

178 

/   T 
82 

81 

3°7 

4* 

I6-724S 

20-2065 

. 

m 

214 

. 

365 

5* 

7-0970 

25-680I 

187 

92 

82 

t 

308 

ii 

167394 

20-2470 

199  (215 

S2 

49 

366 

6 

7-54IO 

25-90I5 

193 

. 

101 

92 

3°9 

4 

16-9285 

20-3344 

, 

367 

23 

8-3532 

25-8389 

"7t 

*94 

. 

108 

94 

I23 

310 

6 

I7-2977 

20-9308 

. 

21(5 

. 

368 

18 

8-5926 

25-67IO 

'95 

. 

109 

96 

I24 

311 

6 

!9'4357 

20-5127 

2O2 

. 

369 

5* 

9-4788 

25-305I 

. 

312 

5 

21-0822 

20-8503 

t 

'95 

. 

37° 

17 

13-4480 

25-8285 

tftf 

32411 

149 

97 

IOJ 

313 

24§ 

21-8096 

20-4251 

88      57 

9'4 

i39§ 

196 

59 

34 

37' 

8i§ 

I3-9978 

25-1  I2O 

89      '3 

7-0 

52 

215 

260 

150 

98 

91 

3'4 

15 

23-4676 

20-1307 

I2I§ 

t 

169 

60 

26 

372 

6* 

20-3I47 

25-0471 

228|| 

239 

. 

109 

61 

315 

3i 

2-7791 

21-9141 

88      30 

9'5 

I7lJ 

139 

48 

46 

, 

373 

20 

207074 

257889 

-; 

i74§ 

2  49 

2I9|| 

no 

68 

316 

10 

5-3277 

21-8297 

I90| 

146 

t 

66 

48 

. 

374 

H 

23-9863 

25-8630 

88      62      9-5 

'53§ 

178] 

229 

117 

53 

317 

J9 

5-7052 

21-6836 

I9lt 

147 

67 

49 

375 

42§ 

25-8264 

25-3081 

88      63 

9'3 

i32§ 

152!! 

223 

. 

45 

3'8 

9 

6-8801  j  21-7375 

199  + 

'55 

. 

76 

5° 

. 

376 

5* 

77488 

26-6412 

. 

. 

93 

319 

9 

7-9500 

21-3792 

156 

86 

5' 

377 

21 

8-5327 

26-5661 

88      32 

9'5 

111 

202 

107 

95 

'3* 

320 

6 

9'534° 

21-5099 

. 

1  68 

. 

, 

55 

378 

24§ 

11-0577 

26-6920 

89      ii 

9'5 

88 

214 

130 

1  06 

116 

321 

6 

12-1232 

21-8966 

. 

189 

, 

t 

56 

379 

8 

I  I-I032 

26-9073 

89 

213 

129 

107 

322 

28§ 

13-5053 

2i-8543 

88      41 

9'3 

. 

190 

245 

>23 

64 

73 

380 

4* 

16-5964 

26-0850 

33 

108 

3Z3 

6 

14-1702 

21-6279 

. 

57 

324 

23§ 

16-1254 

21-8055 

88      47 

9-3 

16 

205 

234 

. 

66 

58 

325 

4 

16-9005 

21-4731 

227 

. 

*  Plate  5951.     5h  i5i"+87°. 

326 

6 

'7-2545 

21-2653 

. 

228 

58 

5° 

t  Plate  5439.      6&  45m  +87°. 

327 

4* 

17-3290 

21-1635 

t 

t 

217 

t  Plate  5968.     4b    o«>  4-88°. 

328 

329 
33° 

8 

22§ 
62§ 

-  0^ 

17-5039 
18-7703 
25-2086 

21-2247 
21-8866 
21-8338 

88      52 
88      60 

on             _  , 

9'5 
8-5 

8.0 

'l 

I22§ 

O  •  + 

217 

218 
219 
186 

i68§ 

67 
68 

5i 

52 

27 

§  Plate  4958.   i2h    om  +88°. 
|]  Plate  4977.   i3h  30'"  +89°. 
Italic  figure.     Plate  6497.     The  pole. 

331 

28§ 

3-9256 

22-0554 

oo         3  ' 

O 

tsi  J 

H5 

58 

47 

p 

332 

22§ 

.U. 

7-3698 

22-8543 

88      34 

9'4 

209! 

166 

85 

63 

T\inm 

B.  D. 

333 

4* 

7'3836 

22-8546 

, 

jjiam 

X. 

y- 

Reference  No,  on  other  Plates. 

334 

15 

Q(l 

14-6107 

¥             fi               £. 

22-6889 

88      42 

O  O 

9'5 

8% 

204 

247 

142 

75 

74 

No. 

No. 

Mag. 

335 

28§ 

14-61  16 

22-1035 

88      43 

9-2 

, 

198 

246 

n1 

65 

66 

on 

336 

337 

5 
18 

17-2824 
21-5225 

22-5306 
22-7484 

i52§ 

• 

235 
220 

76 

88 

59 
48 

Plate. 

Centre     R.A.  ioh  cm  Deo.  +88° 

Zone 
86° 

h  m 
815 

h  m 
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Plate  5995.     Nos.  359  and  360  are  respectively  Nos.  183  and  290  on  Plate  5818.     zh  om  +88°. 

„              Nos.  367,  377,  and  378  are  respectively  Nos.  124,  123,  and  136  on  Plate  6139.     ih  3om+89°. 

,,             No.  371  is  No.  308  on  Plate  4977.     i3h  30™  +89°. 

„              No.  375  is  No.  179  on  Plate  4939.     i4h    o™  +88°. 
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64§ 
65§ 

• 

J  J 

117 
118 

/ 

•      59 

•      77 

80 

52§ 

1-1465 

!4'5325 

87      85 

8'5 

59 

. 

105 

. 

. 

. 

138 

22§ 

24-7991 

21-3349 

88      85 

9'4 

2!6J 

119 

.      61 

81 

82 
83 

10 

7 
8 

9-3352 
13-2382 
18-0677 

H"7'39 
14-2358 

14-7619 

X" 

65 
66 

"9 

121 

148 

161 

107 
89 

4 
9 

28 
12 

'39 
140 

141 

25 
22§ 
20§ 

2-8124 

4-7095 
6-0767 

22-5031 
22-8563 
22-6546 

88      57 
88      58 
88      59 

9  '4 
9'4 
9'5 

3'3t 
338t 
349t 

59(1 
7711 
8911 

196 

204 

205 

34 
43 
44 

i 

84 

85 

4* 

227472 
267057 

14-9161 

14-8378 

88      80 

8-6 

137* 

122* 

"3 

107 

• 

61 

• 

4 

142 

22§ 
I  I 

12-8386 
13-4096 

227061 
22-0260 

88      69 

9'4 

• 

253 

243 

«74 

170 

64    154 

54    J35 

86 

5* 

5-0949 

15-2320 

. 

132 

. 

. 

144 

7 

17-8799 

22-9048 

IIO§ 

t 

267 

153 

80    1  19 

87 
88 

O  s* 

7* 

10-3730 
25-1083 

I5+541 
15-9246 

x 

'39* 

123 

1  60 

73 

8 

52 
6 

'45 
146 

4* 

25§ 

18-3199 
20-2146 

22-8153 
22-6738 

88      78 

9-2 

25  1  J 

98§ 

154 
H5 

120 

82    1  10 

89 
90 

4* 

7°§ 

8-8256 

i6-3754 
16-8103 

88      64 

7'5 

• 

!K 

'3 

84 

H7 
148 

8 

7 

20-4098 
21-3818 

22-3183 

22'QI  38 

88      79 

9'5 

250  + 

97§ 

144 
136 

83      III 

.      Q6 

91 
92 

93 
94 

4* 
8 

4* 
44§ 

I  I  -4004 
21-3298 
22-1726 

22-6804 

of- 

16-3981 
16-0818 
16-8349 
16-4955 

88      77 

8-5 

• 

• 

173 

91 
93 
94 

• 

65 
H 
24 

17 

149 

150 

152 

l> 

21 

7* 

22-5634 
23-9083 
24-9382 
4-6522 

22-5998 
22-I267 
22-3933 
23-9490 

88      87 

9*5 

227} 
2I8J 

337t 

8o§ 

57§ 

88|| 

220 

i37 

127 

120 

• 

48 

98 
76 
80 

95 
96 
97 
98 
99 

7 
6* 

5* 

10 
22§ 

Q  p-£* 

22  8635 
25-5482 
3-6512 
10-6194 
I  I-2O3I 

16-5351 
16-1007 
17-9181 
17-3563 
17-0769 

88      67 

140* 
282! 

124 

'45 
192 

80 
74 

138 

7 

22 

23 

18 

7 

85 
66 

153 
'54 
155 
156 

157 

8 

5* 
6 

7 
6 

8-5965 
10-9781 
16-0308 
18-1464 
18-8856 

237864 
23-4569 
23-9675 

23-3871 

88      62 

9'5 

374t 
'3311 

i  u§ 

280  + 

i  '7(1 

229 
250 
266 

162 

53 
63 
79 
87 
89 

,78 
179 
137 

139 

121 

IOO 
IOI 

IO2 

85§ 
44§ 
'4 

15-3932 
2O-I262 
9-7768 

17-1212 
17-1659 
18-2530 

88      71 
88      76 

6-5 
8-0 

• 

212 
189 

123 

99 

29 

2O 

53 
29 
103 

158 

'I9 

1  60 

ii 

5* 

4* 

19-0928 
19-3931 
II-5403 

23-0942 
23-1973 
24-2877 

Z79t 

I02§ 

251 

!556 

157 

81 
69 

122 

180 

103 

9'9449 

18-1935 

igl 

•. 

21 

104 

161 

4* 

11-7509 

24-1860 

' 

252 

. 

7° 

181 

104 

19 

12-1434 

18-1431 

88      68 

9-5 

. 

I99 

139 

28 

86 

162 

4* 

13-3301 

24-5859 

. 

77 

'63 

105 

1  06 

107 

108 

109 

I  IO 

III 

112 

114 
US 

IO 

6 

33§ 
9 
4* 
6* 

4* 
25§ 
4* 
13 

4* 

13-2209 
15-1294 
1  5-4000 
22-8042 
23-4261 
26-3078 
6-9065 
107159 
16-5749 
18-7802 
19-3305 

18-7582 
18-2964 
18-0845 
18-3231 
18-9840 
18-4151 
19-1999 
19-4466 
19-4248 
19-6041 
19-9580 

88      70 

88      72 

88      65 

9'5 
9'3 

9'3 

214} 
150* 

168} 

21  I 
225 
226 

1  88 

210 

140 
132 
'33 

IOO 
IOI 

81 
161 

125 
126 

38 

39 
40 

19 

37 

57 

88 
68 
69 
32 

34 
26 

117 

73 

74 

'63 
164 
165 
1  66 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 

4* 

12* 

8* 
8* 
18 
26 
8* 
3'§ 

5* 
6* 

39§ 

14-3001 
18-9561 
20-3783 

23-3136 
24-0253 
2-4950 
6-0595 
16-9451 
18-2123 
19-4486 
4-3496 

24-3278 
24-0335 
24-6092 

24-8475 
24-6428 
25-8642 
25-4308 
25-2023 
25-8884 
25-0499 
26-3239 

88      88 
88      52 

89         22 

88      54 

9'5 
9'5 

87 
9'3 

281} 
270} 

242| 

232| 

357t 

i8oj| 

'i9§ 

282^ 

348t 

II2§ 

99§ 
8i§ 

68|| 

5 

8711 

' 

219 

240 

238 

163 

164 
146 

1 

2 

'75 
176 

172 

7 

78 
88 

102 

S2 
62 
IOO 

107 

IOI 

60 

164 
140 
142 
125 
113 

168 
169 
141 

Plate  4958.     No.  80  is  No.  138  on  Plate  5998.      8h  15"!  +87°. 

,,             Nos.  79  and  80  are  respectively  Nos.  76  and  77  on  Plate  6487.     9h  45™  +87°. 

,,            No.  85  is  No.  177  on  Plate  4501.     i5h45m+87°. 

,,             No.  168  is  No.  217  on  Plate  5916.       6h    om  +88r. 

GREENWICH  ASTKOGUAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
POLAR    CAP. 
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B.D. 

B.  D. 

No. 

X.                        f. 

No. 

Mag. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

No. 

Diara. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

I     on 

Plate. 

Centre     K.A.  I2h  o'n  Dec.  +88° 

h  m 
ii  15 

h  in 
"45 

h  in     h  m 
10    o  14    o 

h  n; 
10  30 

h  m 
1330 

on 
Plate. 

Centre     R.A.  I4h  om  Dec.  +88° 

Zone 

h  ni 
1145 

h  m 

'4  '5 

h  m 
1545 

h  m      h  m 

12      O     l6      O 

Plate  4958.     1900,  May  3. 

O 

+  87° 

+  88° 

O 

+  88 

+  89° 

+  89° 

Plate  4939.     1900,  April  26. 

86° 

0                   0 

+  87  +87 

O 

+  88° 

+  88° 

»                m. 

m. 

'74 

7        6-8381 

26-2188 

373t 

I  10 

249 

3 

68 

2I9 

35 

6 

17-5497 

7-5274 

. 

. 

84 

99 

. 

58 

'75 

5*      9'5"3 

26*7023 

132 

. 

257 

8 

76 

22O 

36 

8 

18-8676 

7-0560 

• 

. 

66 

89 

. 

S2 

176 

5*     10-6693 

26-6154 

140 

• 

265 

9     86 

201 

37 

9 

23-7909     7-3445 

. 

. 

69 

67 

. 

38 

177 

5*     15-1029 

26-4653 

i7o|| 

11 

•      99 

I83 

38 

12 

1-3331      8-4134 

87      III 

9-5 

38* 

4' 

. 

36 

. 

178 

10       18-9216 

26-1955 

»$J 

6 

. 

177    108 

171 

39 

4       14-3098     8-8546 

. 

94 

92 

142 

. 

. 

'79 

n       20-2725 

26-6167 

283* 

'°4§ 

14 

'73    !I4 

173 

40 

i6§ 

16-4510     8-7035 

87      I37 

9-5 

. 

IOO 

93 

123 

. 

89 

9 

23-97I5 

8-9301 

87      144 

9-4 

- 

. 

94 

79 

• 

46 

42 

52§   i  25-7851      8-9132 

87      H7 

7-9 

. 

. 

97 

68 

• 

40 

*   Plate  4507.      I4>>  I5«>  +87° 

43 

10*  ;  25-8889    8-3035 

. 

. 

86 

5° 

. 

39 

t  Plate  5995.        8>»    o™  +88° 
t  Plate  4503.      i6li    om  +88° 
Hate  4843.        7!"  30°"  +89° 

44 

45 

f 

3-9118 

9-7809 
9-1626 

87      112 

9-1 

50* 

69 

6  1 

I  10 

99 

• 

49 

5° 

£   m 

. 

§  Plate  4982.      i6h  30™  +89° 

46 

6 

9-3978 

9-5293 

> 

81 

IOO 

• 

65 

• 

Italic  figures.     Plate  6497.     The  pole 

47 

IO 

12-4933 

. 

93 

101 

. 

• 

• 

48 

4 

19-5901 

9-7156 

. 

• 

105 

124 

. 

73 

B.  D. 

49 

19 

'  *,' 
24-6170 

9-395I 

87      146 

9'4 

. 

. 

96 

80 

. 

47 

Diani. 

X. 

V. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

5° 

4-5684    10-5055 

87      114 

9'5 

57* 

71 

121 

. 

56 

. 

N  , 

No.           Mag. 

5i 

23§ 

8-3874    10-2820 

87    118 

8-6 

. 

80 

III 

• 

64 

• 

52 

22§ 

12-4803     10-0273 

87    127 

9-0 

. 

99 

"3 

78 

. 

on 

Centre     R.A.  I4h  om  Dec.  +88° 

Zone 

h  in      h  m,     h  m      h  m!     h  in 
1245   '4  M   «;  4i   12    o   16    o 

J 

53 
54 

H 

17 

I5'5I47 

17-0035 

107532 
10-9868 

87    »34 
87    138 

9'5 
9'3 

• 

108 
117 

114  151 

i  16    152 

118 
119 

Plate  4939.     1900,  April  26. 

86° 

+  87° 

+  87° 

+  87 

+  88°  +  88° 

55 
56 

16 
6 

20-7284  i  10-0383 
22-5627    10-3583 

87    H* 

9'5 

; 

; 

106    101 
108    104 

• 

74 
59 

57 

47§ 

22-5979  |   IO'Sl2  I 

87    143 

7-0 

. 

. 

119    105 

• 

77 

I 

2 

3 
4 
5 
6 

7 

IO 
8* 

23§ 
6* 

9 

7-2920 

12-7636 
I4-OIOI 
I5-2942 
2O-2092 
IO-2099 

1-8798   87°   119 

1-9380     87      120 
1-9357     87      129 
1-0976 
1-7333     87      133 

0-9950  ;  87    140 
2-4620    87    124 

m. 
9'5 

9'5 

8-5 

8-8 

9'5 

9-0 

918 
9I9 

97° 
971 
1013 

24 
25 

39 
23 

2 

3 
7 

• 

5 

I 

18 
'9 

• 

58 

59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

9 
15 

29§ 

18 
6* 

2I§ 

4* 

23-6079      lO-gl  14 
24-1846      10-6706 
2-2745      II-3I73 
I3-333I      II-5651 
I9-2394     H'3555 
2-6091      12*4975 
2-6343      I2-I790 
I2-6828      I2-84I5 

87    145 

87    no 
88      80 
87    141 

87    109 

9'5 

8-6 
9-3 

9'5 

• 

49* 

'ill 

55* 
56* 

78 
107 

89 

79 
"5 

1  20 
109 

122 
117 

I30 

106 
92 

177 
H4 

55 

85 

60 
61 

60 
61 

99 

8 

9 
10 
1  1 

7 

42§ 

22? 

18 

8-5971 
8-8198 

1  3-3445 
17-0814 

3-8124 

3-3790 
3-1826 

3-6704 

87       122 

87  130 
87  136 

8-8 
87 
9'5 

• 

21 
22 

38 

18 

'9 

22 

46 

32       • 

66 

67 

68 
69 

32§ 
6 
6 
14 

16-0801 
16-5987 
23-1512 
23-8535 

12-5764 
12-2285 
12-0143 
12-5805 

88      86 

8-5 

94 

14  it 

126 

132 

133 
127 
128 

179 
168 
126 
127 

• 

132 
133 

78 
79 

12 

'3 
H 

28§ 

15 
9 

11-2399 

_    _             „         0 

4-3775 
4-1910 
4-0283 

87    "3 

87  123 

8-9 
9'5 

• 

7 
36 

37 

f 

32 
36 

• 

17       • 

•                * 

J 

72 

n* 
IS 

4 

26-6192 
5-0248 
10-6721 

12-9540 
13-8317 
13-4635 

88      74 

9'3 

"J* 
51 

103 
114 

135 

148 

138 

1  08 

7° 

63 

J5 
16 

17 

4 

5* 
8 

I  1*2730 

19-0491 

4-2055 
4-3244   87    139 

9'5 

• 

46 
58 

51 
38 
25 

47 

•        •, 

73 
74 

75 

5* 
5 
4 

12-4963 
12-9642 

13-3067 
13-2386 
13-2562 

6J 
71 
81 

123 
124 

140 

88 
.       96 

149 

18 
'9 

5* 
39§ 

21-4320 
5-1484 

7'f\  1  8  ft 

47454 
5-5908    87    115 

8-4 

. 

34 

41 
58 

33 

30 

26 

76 

5 

16-6900 

13-6698 

• 

I42 

180 

• 

'43 

2  O 

93°° 

5   o^-O2 

• 

42 

59 

• 

44 

• 

21 

15 

10-6564 

5-8977 

. 

54 

62 

a 

B 

*  Plate  4940.     nh  I5">+870. 

22 

7 

1  1-4609 
14-0453 

5-6250 
5-9892  87    132 

9'5 

• 

55 
65 

52 
63 

: 

• 

: 

t  Plate  4531.      i7hi5m+87°. 
t  Plate  4977.     J3h  30™  +89°. 
]|  Plate  4982.     i6>>  30""  +89°. 

24 

IO 

15-8762 

5'4°34 

• 

66 

55 

77 

. 

25 

8* 

1-8457 

6-5542 

34* 

31 

B 

t 

24 

26 

6* 

10 

2-7771 
8-6725 

6-4070 
6-3406 

35* 

33 
52 

60 

• 

29       . 
45 

No. 
on 

Centre     R.A.  Hh  om  Dec.  +88* 

h  m 
4'5 

h  in 

12     0 

h  m 
16    o 

h  m 
10  30 

h  m 
"33° 

h  m 
16  30 

28 

6     ,  10-5322 

6-8457 

. 

64 

77 

. 

Plate. 

Plate  4939.     1900,  April  26. 

+  88  +  SS" 

+  89 

+  89° 

+  89 

29 

9       16-1917     6-2983    87    135 

9'5 

B 

74 

64 

86 

3° 

1  5 

6-0390,    7-4000   87    116 

9'5 

. 

5° 

88 

. 

43     '  • 

0 

m. 

31 

8 

8-0005 

7-2855 

. 

62 

74 

. 

5' 

77 

6 

3-2565 

14-7112 

102*     69 

• 

• 

I 

• 

32 

6 

10-5894 

7-4421 

. 

63     78 

. 

57 

. 

4* 

5-8192 

14-2100 

104*     76 

• 

• 

2 

• 

33 

"5 

13-3678 

7-8527    87    131 

9'4 

• 

83     80 

. 

. 

79 

3* 

7-2617 

14-2840 

1  12* 

• 

• 

• 

3 

• 

34 

5 

16-0806 

77027 

• 

84 

82 

96 

• 

• 

80 

4 

10-8612 

J4-9593 

- 

95 

• 

• 

18 

* 

964 
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B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

£. 

y- 

No. 

Mag. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

No. 

Diani. 

x.                   y. 

\ 

No. 

Mag. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

on 

on 

Plat*. 

Centre     R.A.  14''  om  Dec.  +88° 

h  m 
14  15 

h  m 

12      O 

h  m 
16    o 

h  ni 
10  30 

h  m 
13  30 

h  m 
16  30 

Plate. 

Centre     R.A.  I4h  om  Dec.  +88* 

h  m 
14  15 

h  m 

12     O 

h  m 
16    o 

h  m 
10  30 

h  m     Ii  in 
13  30  16  30 

Plate  4939.     1900,  April  26. 

+  «7° 

+  88° 

+  88° 

+  89° 

+  89 

+  89° 

Plate  4939.     1900,  April  z6. 

+  87 

+  88 

+  88 

+  89 

+  89+89 

8l 

6* 

14-7831    14*8581 

0 

in. 

I50 

I  IO 

168 

26 

'39 

17 

2-3923 

21-7225 

88°     68 

m. 
9'5 

"99t 

104 

28 

86 

82 

4* 

15-1880    14-6116 

. 

169 

. 

'9 

. 

140 

9t 

3-6366 

217158 

88      70 

9'5 

Ml} 

I05         . 

38 

88 

. 

83 

8 

16-2943    14-2471 

'52 

. 

150 

. 

20 

. 

141 

4* 

7-2772 

21-9969 

254t 

I25         . 

56 

107 

, 

84 

4* 

17-6063    14-9373 

. 

. 

'5' 

. 

27 

. 

142 

3°§ 

3-3609 

21-1625 

88      75 

9-0 

255: 

127 

65 

9' 

. 

85 

15 

21-0638    14-9343 

'53 

i8it 

'34 

. 

38 

1  2 

'43 

IO 

9-7824 

21-3354 

258: 

'34   267 

71 

92 

86 

10 

22-4204  1  14-8156 

'54 

i69f 

120 

. 

39 

S 

144 

6 

11-6393 

21*1922 

88      79 

9'5 

. 

147  1250 

83 

1  1  1 

97 

87 

29§ 

24-9161    14-0225 

87      148 

9-1 

'45 

146! 

9* 

. 

. 

'45 

'7§ 

11-6478 

21-5972 

88      78 

9-2 

. 

146    251 

82 

I  IO 

98 

88 

9 

25-3385    14-8888 

156 

.58t 

103 

. 

. 

. 

146 

4 

15-4172 

21-9255 

. 

166    242 

. 

'25 

81 

89 

8 

58200    15-8294 

121* 

83 

. 

. 

12 

. 

H7 

15-9308 

21-3917 

88      88 

9'5 

. 

167    232 

, 

"3 

69 

9° 

4* 

9-0488  |  15-3466 

. 

. 

. 

. 

13 

. 

148 

'4* 

21-5728 

21-0099 

33'll 

. 

205 

. 

128 

45 

9' 

6 

9-3069    15-3358 

. 

92 

. 

. 
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Plate  4939.     Nos.  87,  88,  97  and  114  are  respectively  Nos.  142,  151,  152  and  153  on  Plate  4531.     i7>>  15™  +87° 

,,             Nos.  98  and  107  are  respectively  Nos.  67  and  66  on  Plate  4940.     nh  i5m  +87°. 

,,             No.  179  is  No.  375  on  Plate  5998.     8h    o™  +88°. 

,,            No.  175  is  No.  180  on  Plate  4843.     7h  30"  +89°. 
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Plate  4503.     Nos.  131,  132  and  149  are  respectively  Nos.  116,  126  and  125  on  Plate  4953.     i2h  45°'  +87°. 

GRKBKWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

POLAR    CAP. 


967 


B.  B. 

TMnvi 

RDl 

-Vo. 

Diam. 

X. 

No.           Ma.-. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

So. 

in:  Oi. 

X. 

y. 

Mo. 

Mag. 

Reference  No.  on  other  Pistes, 

on 

on 

Hate. 

ntre     R.A.  i6h  om  Dec.  +88* 

h  m 

'545 

b  m 

14    o 

h  m 
18    o 

b  m     h  m      h  m 
13  30  16  30   19  30 

Plate. 

Centre    R.A.  i6h  om  Dec.  +88* 

h  m 
»545 

h  m      h  m      h  m 
14    o    18  o   13  30 

h  m     b  m 
16  30  19  30 

Plate  4503.     1899,  May  31. 

o 

+  8- 

+  88"  +  88° 

0                   OJ                 0 

+  S9  +89+89 

Plate  4503.     1899,  May  31. 

-M/ 

+  88°  +  88° 

0 

+  89 

+  89° 

+  89° 

1    m. 

m. 

22O 

4* 

17-8581 

20-4259 

.      297 

. 

. 

. 

278 

8o§ 

24-9636 

25-7229 

88*    1  10 

8-8 

i97tl 

. 

324       . 

88      55 

221 

18 

18-9628 

20*1500 

215 

298 

. 

48 

73 

279 

10 

3-5460 

26-1095 

158: 

I56 

8l§    122 

102 

. 

222 

10 

19-4410 

20-9570 

216 

. 

299 

, 

52 

74 

280 

6* 

3-6990 

26-4355 

'57+ 

'55 

89§  121 

103 

. 

223 

4* 

20-5102 

20-4124 

. 

. 

282 

. 

28l 

'4 

4-2981 

26-6883 

164: 

163      88§  140 

112 

. 

224 

8 

22-6380 

207907 

193 

. 

267 

. 

53 

. 

282 

5* 

5-4284 

267557 

172: 

172    ioi§  141 

. 

.. 

225 

-* 

1-6802 

21-4051 

1  19:  108  i    .    1  42 

. 

283 

22 

7-1915 

267994 

14 

173 

179?  '73 

104 

Ir4S 

226 

31 

4-316- 

21-2968    88      82      9-5 

136:  117 

•       59 

64 

• 

284 

4* 

7-4677 

26-6631 

. 

. 

•     174 

. 

. 

227 

9 

5*0438 

21-4334 

150*127 

76 

. 

285 

5* 

18-9477 

26-1083 

. 

.    |388    256 

. 

. 

228 

7 

17-9*45 

21-5284 

3H 

58 

78 

286 

20-7708 

26-4448 

88    106 

9'5 

232 

270 

375    286 

92 

89 

229 

4* 

18-2009 

21-3361 

. 

3i5 

. 

287 

27 

25-0526 

26-8271 

I98|| 

342 

. 

93 

65 

230 

4 

187858 

21-5934 

. 

. 

316 

. 

. 

. 

231 
232 

7* 

22 

4-8002 
7-2961 

22-8381 
22-5564    88      88 

9'5 

'49+  !37 
167:147 

• 

98 
ii  3 

80 
69 

• 

*  Plate  4507.     14"  15™  +87° 
t  Plate  4531.     i7hi5m+87° 

233 

5 

11-2575 

22-9825 

.     169 

393 

1  60 

70 

. 

«"  Plate  4526.     i8l>  45m  +87° 

234 

6 

12-6843 

22-9963 

•     384    177 

. 

%  Plate  4958.     I2h    o">  +88° 

235 
236 

5 

10 

18-2731 
21-0875 

22-4204 
22-3000 

332 
301 

217 

66 

59 

86 
62 

Plate  4563.     10)*    om  +88° 
§  Plate  5572.     ic*  30"!  +89° 
Italic  figures.     Plate  6497.     The  pole. 

237 

43? 

21-3116 

22-4894 

88    102     9-0 

2I8|| 

. 

302 

• 

60 

63 

238 

9 

237472 

22-4527 

'79 

. 

284 

. 

61 

43 

239 
240 

r* 
5 

23 

25-1791 
25-9030 

22-5338 
22-6976 

165 

166, 

• 

285 
270 

• 

62 
63 

36 

Diam. 

X. 

y- 

D.   if. 

Reference  N'o.  on  other  Plates. 

-\ra_ 

24I 

-* 

37170 

23-5863 

148:  136 

96 

So. 

0. 

Mag. 

242 

13 

7-1283 

23-2776 

166:  146 

. 

125 

Si 

. 

on 

243 

5 

7-8955 

23-0038 

.  '  158 

126 

• 

• 

Plate. 

Centre     R.A.  i8h  om  Dec.  +88* 

Zone 

b  m 
'5  45 

b  m 
'7  '5 

b  m     n  m 
1845   16    o 

h  m 

20     0 

244 

7 

15-3141 

23-8710 

•     3*5    '97 

72 

IO2 

86- 

_ 

245 

17 

15-4770 

23-9490 

277    184    386    198 

73 

103 

Plate  4532.     1899,  June  14. 

+  *7° 

+  *r 

+  87° 

+  88 

+  88 

246 

7 

17-0295 

.69 

.     372 

216 

94 

247 

8 

23-2148 

•     334 

. 

67 

79 

m. 

248 

5'§ 

20-1405 

23-2934    88    101 

9-o 

224        . 

336 

68 

80 

I 

9* 

2-7502 

•7040 

"49 

. 

• 

249 

4* 

21-9742 

23-2386 

. 

319 

. 

m 

. 

2 

6* 

8-8138 

•1946 

1207 

. 

3       • 

. 

250 

9 

3-5080 

24-5830   88      79 

9'5 

'47i  '44 

83§  in 

97 

. 

3 

27§ 

8-9100 

•2586   86    259     9-5 

1208 

. 

• 

4       • 

. 

251 

46§ 

37237 

24-9260    88      78 

9-2 

146?  '45 

82§   110 

98 

. 

4 

54§ 

9'53°9 

•5564   86    263     9-2 

1209 

. 

. 

24       • 

. 

252 

9 

9'4599 

24-2450 

.     167 

, 

157 

82 

. 

5 

9-6215 

•6130 

86    264 

I2IO 

. 

25       • 

. 

253 

24 

9-5635 

24-0115 

15   168 

. 

158 

83 

. 

6 

27§ 

9-8699 

•5628 

121  I 

. 

. 

26 

. 

254 

4* 

1  1-6071 

24-1432 

. 

. 

.     176 

7 

9 

11-4245 

•7909 

1212 

. 

. 

27       • 

. 

255 

14 

13-9191 

24-8860 

64 

182 

395 

'95 

90 

"3 

8 

12 

11-5894 

•5076 

I2I3 

. 

- 

6 

• 

. 

256 

24 

"3-933I 

24-6364 

65 

183 

394 

196 

84 

107 

9 

I22§ 

15-2162 

•8457 

86    272     6-0 

. 

. 

7 

7 

. 

. 

25- 

14 

13-9760 

24-8527 

6S 

181    396 

'94 

9i 

1  08 

10 

-* 

22-3366 

•1122 

'335 

. 

• 

. 

. 

• 

258 

7 

16-0520 

24-0190 

. 

. 

37' 

215 

74 

98 

ii 

25 

25-2269 

•1856 

86    288     9-5 

1330 

259 

5* 

16-2167 

24-4571 

. 

. 

387 

214 

12 

7* 

6-2330 

2-4069 

"53 

. 

. 

. 

. 

. 

260 

4 

18-4879 

24-6624 

. 

. 

373 

'3 

ii 

6-6333 

2-2839 

"54 

. 

. 

. 

'5 

. 

26l 

8 

19-1  228 

24-6474 

. 

. 

354 

243 

85 

87 

14 

39§ 

11-9050 

2-7088 

87    164     9-2 

. 

• 

6 

28 

. 

. 

262 

' 

19-4784 

24-7127 

231 

. 

355 

257 

86 

88 

'5 

IS 

12-6420 

2-7797 

. 

. 

'5 

29 

. 

. 

263 

6"§ 

2  I  '08OO 

24-4587    88    105      8-5 

225 

. 

339 

75 

Si 

16 

3i§ 

15-5501 

2-5355 

87    171     9-5 

. 

. 

16        8 

. 

264 

H 

21-6579 

24-1144 

219 

, 

34' 

B 

76 

75 

J7 

9 

17-6840 

2-6382 

. 

. 

29       9       . 

. 

265 

47§ 

24-I373 

24-3981    88    108      9-3 

'94 

. 

320 

. 

78 

53 

18 

177421 

2-9773 

. 

. 

28 

ii 

. 

266 

8* 

24-9061 

24-6535 

1  80 

. 

322 

t 

79 

54 

'9 

27 

17-9095 

2-0933 

86    276     9-5 

. 

. 

17 

10 

. 

267 

'9 

1-9885 

25-6565 

134: 

143 

7'§    92 

20 

11* 

26-4462 

2-3353 

1338 

. 

. 

• 

3 

268 

9* 

2'22OI 

25-0761 

135: 

135 

72§    93 

m 

21 

32 

4-3095 

3-0750 

87    159     9-5 

1152 

30 

. 

8 

. 

269 

5* 

3-7822 

25-8961 

'59: 

157 

.     123 

22 

'5 

6-4973 

3-8258 

. 

63 

5 

25 

. 

270 

7 

5-492I 

25-7218 

165: 

.64 

I02§   142 

99 

. 

23 

16 

9-0630 

3^424 

. 

• 

*4 

61      35 

. 

271 

4* 

5-5602 

25-5830 

. 

165 

. 

'43 

t 

24 

4 

11-2005 

3-9300 

. 

. 

24     62       . 

272 

4* 

6-3575 

25-1020 

. 

166 

. 

144 

. 

, 

25 

H 

'4-474I 

3-8627 

. 

. 

27     47       • 

. 

273 

29 

10-7613 

25-0043 

89          2- 

9'5 

ai 

178 

'39§ 

'75 

89 

122 

26 

5 

16-3171 

3-8065 

. 

. 

. 

49      • 

. 

274 

4* 

12-9812 

25-0386 

. 

192 

. 

27 

9 

25-0846 

3-4930 

20* 

. 

. 

14       . 

12 

275 

4* 

I  3-6270 

25-0781 

62 

. 

m 

193 

. 

28 

8 

25-2810 

3-2848 

'344 

2* 

. 

. 

13 

276 

10* 

24-O2O2 

25-0263 

'95 

. 

321 

77 

64 

29 

17 

4-6400 

4^959 

62 

13 

•       24 

277 

7* 

24-8619 

25-6063 

196 

• 

323 

• 

87 

30 

7 

9-5828 

4-9963 

• 

• 

23 

So       . 

• 

Plate  4503.     No.  267  is  Ko.  258  on  Plate  6039.     ioh  om  +88°. 

,,             Nos.  186  and  287  are  respectively  Xos.  166  ;md  13 

i  on  Plate 

5195.     Z2h  30m  +89°. 

968 


GREENWICH  ASTROORAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
POLAR    CAP. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

No. 

Diani. 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

Reference  No.  on  other  Ptatea. 

on 

on 

Plate. 

Centre  K.A.  i8h  om  Dec.  +88' 

Zone 

h  in 
!545 

h  ni 
'7  '5 

h  m 

1845 

h  m 
16  o 

h  m 
20  o 

Plate. 

Centre  R.A.  18''  om  Dec.  +88° 

Zone 

h  m 
'545 

li  in  h  m 
17  15  i»45 

h  m  h  m 

16  o  20  o 

Plate  4532.  1^99,  June  14. 

86° 

+87° 

O 

+  *7 

O 

+  »7 

+  88° 

+  88° 

Plate  4532.  1899,  June  14. 

86° 

+  87° 

O        O 

+  87+87 

o 

+  88 

+  88° 

• 

m. 

• 

m. 

3' 

35§ 

12-7208 

4-2128 

87  165 

9'5 

. 

. 

25 

63 

. 

• 

89 

6 

23-0093 

7-7580 

78* 

. 

. 

92 

. 

5° 

32 

ii   16-0145 

4-4408 

. 

. 

39 

48 

• 

• 

90 

6* 

23-9419 

7-4612 

79*  • 

. 

93 

. 

44 

33 

ii   17-8502 

4*0960 

, 

. 

40 

5° 

• 

. 

91 

7 

2-2495 

8-3569 

•   73 

47 

44   "•! 

34 

n  j  18-4885 

4-0863 

. 

. 

41 

35 

. 

. 

92 

38§ 

4-4201 

8-6228 

87   158 

9-I 

95 

61 

. 

50  .  < 

35 

6*  23-5256 

4-2808 

31* 

. 

37 

. 

28 

93 

18 

6-9895 

8-0460 

87   162 

9*5 

. 

"9 

62 

144 

56  . 

36 

48 

26-0392 

4-0687 

86  291 

9-5 

22* 

. 

. 

16 

. 

'4 

94 

'5 

7-9660 

8-7850 

. 

140 

79 

'45 

70  .1 

37 

34    ''723' 

5'3592 

87  '55 

9'3 

. 

26 

1  1 

. 

'4 

95 

'4 

8-3543 

8-7213 

.  141 

80 

146 

7'   J 

38 

17    3-2640  5-6232 

. 

60 

'9 

. 

22 

. 

96 

4* 

10-2791 

8-3867 

. 

. 

81 

. 

39 

22    3'9'52 

5-0370 

. 

44 

12 

. 

23 

. 

97 

10 

"'7345 

8-2860 

. 

. 

82 

129 

•  i 

4° 

1  1    4-6005 

5-8597 

. 

61 

2O 

* 

34 

. 

98 

'5 

12-2403 

8-4704 

. 

. 

83 

130 

96 

. 

41 

7   5'5543 

5-7869 

. 

76 

22 

. 

. 

99 

18 

12-3828 

8-9210 

. 

. 

94 

'3' 

97 

. 

42 

7   10-8201 

5-2060 

. 

34 

81 

. 

, 

IOO 

26§ 

14-7209 

8-2434 

87   170 

9'4 

. 

. 

84 

120 

• 

43 

4* 

11-0792 

5-0721 

. 

, 

35 

82 

. 

, 

IOI 

9 

16-9818 

8-7670 

. 

. 

96 

121 

, 

81 

A  A 

17 

i  VO-;6o 

c  -4.  1:66 

16 

86 

I  02 

cf 

18-6201; 

8-0138 

TT 

45 

*  / 

n 

j  j 
13-3409 

J  T? 

5-I354 

B 

B 

ju 

37 

64 

f 

B 

103 

J  • 

6 

HJ  \J  f.^  } 

22-5861 

8-6951 

91* 

. 

„ 

I  10 

. 

46 

5 

14-2491 

5-3003 

. 

. 

38 

65 

. 

. 

104 

34§ 

23-7258 

8-8254 

92* 

• 

. 

I  12 

. 

57 

47 

10 

16-0533 

5-2264 

. 

'  . 

54 

66 

. 

. 

105 

20 

4-6661 

9-7733 

87   I57 

9'5 

116 

76 

. 

54 

48 

4* 

16-3843 

5-6962 

. 

. 

•   67 

. 

, 

1  06 

6 

4-7841 

9-8788 

. 

117 

77 

. 

55 

. 

49 

7  ' 

167537 

5-3040 

. 

. 

55 

681 
69) 

« 

. 

107 

26§ 

6-4718 

9-089; 

87  161 

9-1 

. 

118 

78 

162 

69 

5° 

5 

17-0208 

5-4684 

. 

. 

56 

70 

. 

. 

108 

4 

11-3179 

9-3565 

. 

93 

'47 

, 

5i 

21 

22-5927 

5'94'3 

62* 

. 

52 

. 

43 

109 

IO 

12-4763 

9-8733 

. 

. 

109 

'49 

117 

52 

7«§ 

24-8997 

5-5557 

87  180 

8-0 

44* 

. 

. 

53 

. 

29 

I  IO 

'5 

13-9413 

9'3483 

. 

. 

95 

'32 

. 

C3 

5 

4-3700 

6-6607 

?2 

III 

A 

H'3?66 

Q"2IQ6 

J  -> 

54 

6 

\  J  1 

5-3761 

6-0816 

. 

75 

J* 

21 

. 

t 

. 

112 

T 
10 

j  / 

16-3248 

7    7 

9-8325 

. 

. 

, 

"3 

'35 

. 

9' 

55 

8 

9-2379 

6-2396 

. 

33 

IOO 

5i 

. 

"3 

4 

18-9670 

9'I  140 

. 

. 

122 

, 

56 

8 

11-4249 

6-1053 

, 

, 

5° 

101 

. 

114 

5 

20-7235 

9-I639 

I  IO* 

. 

. 

124 

• 

, 

57 

5 

12-1901 

6-0938 

. 

. 

5i 

102 

• 

. 

U5 

'4 

5-7945 

10-0943 

. 

139 

9' 

68 

. 

58 

17 

12-2822 

6-0275 

. 

. 

52 

84 

.       . 

116 

5-9503 

IO-8I79 

. 

138 

92 

!   86 

. 

to 

4t 

12-3504 

6-5963 

117 

1  3 

12-2588 

io-o;6? 

IO7 

148  116 

60 

T  • 

13 

12-7867 

J  s   -J 

6-0700 

. 

f 

53 

85 

t 

/ 

118 

j 

7 

12-4705 

j  j 
10-0368 

. 

. 

/ 

108 

150   . 

.' 

61 

*6§ 

13-0878 

6-7347 

87  167 

9'5 

. 

. 

69 

103 

, 

. 

119 

'4 

12-5599 

io-i  163 

. 

. 

I  10 

151  129 

62 

67§ 

14-6041 

6-9313 

87  169 

8-1 

. 

. 

72 

105 

. 

. 

120 

1  1 

12-7356 

10-2543 

. 

I  12 

163 

130 

, 

63 

1  1 

16-7821 

6-9473 

. 

. 

86 

107 

, 

. 

121 

6 

12-7690 

10-4353 

. 

.   I  I  I 

164 

. 

64 

7 

18-0920 

6-2924 

. 

. 

73 

87 

, 

. 

122 

4 

'5-5785 

10-3029 

. 

. 

. 

152 

f 

. 

65 

3°§ 

18-1594 

6-0965 

87  174 

9-1 

. 

. 

74 

71 

•   54 

I23 

'4 

15-9308 

10-9246 

. 

. 

126 

,65 

. 

97 

66 

8 

18-2271 

6-6709 

i 

. 

87 

89 

124 

4 

17-6267 

10-8804 

. 

. 

. 

'53 

. 

67 

5t 

18-2300 

6-5054 

. 

• 

88 

•   •    • 

125 

3o§ 

18-5714 

10-2674 

87  i75 

9'5 

I4I* 

. 

127 

•  36 

. 

82 

68 

5* 

21-2878 

6-3194 

76* 

. 

. 

73 

.       . 

126 

8 

18-9200 

10-2502 

. 

137 

. 

• 

69 

7t 

22-8848 

6-6252 

77* 

. 

. 

74 

.       . 

127 

32§ 

21-3064 

10-6778 

87  177 

9'3 

130* 

, 

140 

138 

* 

69 

70 

348 

24-1825 

6-6778 

87  179 

9'5 

63* 

. 

, 

75 

•  i  34 

128 

20 

22-3882 

10-4790 

87  178 

9'5 

III* 

. 

. 

'39 

• 

70 

7i 

9* 

26-0802 

6-2937 

45* 

i 

. 

54 

30 

129 

23§ 

23-8922 

10-9087 

112* 

. 

. 

140 

. 

64 

72 

9* 

26-3608 

6-9166 

46* 

. 

. 

76 

. 

35 

130 

9 

1-4541 

'9973 

. 

"3 

IOO 

. 

67 

73 

10 

4-5000 

7-6970 

. 

85 

48 

. 

45 

131 

6 

2-2363 

•2255 

. 

"5 

9° 

. 

53 

. 

74 

12 

7-9152 

7-4462 

. 

I2O 

49 

125 

57'  • 

132 

10 

3-6806 

•8046 

. 

'37 

102 

. 

85 

. 

7C 

5 

7-9648;  7-2136 

T  -9  -3 

US 

6*3600 

•32OI 

87  160 

O'l 

I  CO 

1  O3 

l8? 

87 

/  J 

76 

6 

8-9908  7-5603 

121 

63 

126 

t       0 

1  3  y 

'34 

J  JO 

8 

v  JU77 

7-9905 

J^7  * 
•gOlO 

7  * 

. 

J  }\-« 

,65 

w  J 
120 

1  °  / 

0  / 
"3 

f 

77 

7 

9-6315 

7-7629 

. 

. 

64 

127 

•       • 

"35 

24§ 

8-2812 

•0756 

. 

166 

1O4 

171 

95 

. 

78 

20 

9-7941 

7-6321 

. 

. 

66 

128 

72   . 

136 

4* 

87833 

•1108 

. 

. 

. 

. 

79 

5 

10-8689 

7-5335 

. 

. 

67 

117 

137 

'4 

8-9098 

•0708 

. 

'67 

I  06 

172 

"5 

. 

80 

10 

11-0793 

7-6661 

. 

. 

68 

118 

88   .' 

138 

9   9-6692 

•8472 

. 

. 

122 

189 

126 

. 

81 

13 

'3-33*5 

7-5589 

. 

. 

70 

119 

.       . 

'39 

32§  11-2074 

•'453 

87  163 

9'4 

si 

190 

124 

'73 

128 

82 

n 

13-6147 

7-1947 

. 

. 

7i 

104 

.       . 

140 

42§ 

12-5164 

'9235 

87  166 

8-9 

7t 

6J 

'37 

174  141 

83 

8 

16-3109 

7-4296 

. 

. 

85 

1  06 

.       . 

141 

'5 

'3"24'4 

•4223 

. 

. 

125 

'75 

142 

84 

4 

16-4775 

•  7-0863 

I  A.2 

27ij 

20*662  5 

"OIOC 

87  176 

Q'C 

1  2Q* 

I  3d 

I  C4. 

8^ 

85 

4* 

20-4827 

7-8267 

, 

, 

• 

108 

s 

•T* 

'43 

*  /  o 
2O 

22-0811 

VftWJ 

'41  57 

/   / 

7  J 

7 
131* 

. 

J7 

*  >T 

'55 

t 

0  j 

84 

86 

9 

20-7105 

7-9198 

99* 

. 

97 

109 

•   55 

'44 

65§ 

2  3  -°47  5 

•6074 

87  1  8  1 

8-0 

i32* 

. 

. 

156 

. 

71 

8/ 

12 

21-2418  7-7207 

89* 

. 

90 

.   56 

'45 

7 

23-6429 

•4535 

1,3* 

. 

. 

'57   • 

72 

88 

5 

22-0268  7-8949 

90* 

• 

• 

91 

146 

5 

24-0990 

•3970 

114* 

• 

• 

141 

• 

. 

GKKKNWICH  ASTROGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

POLAR    CAP. 


B.  D. 

B.D. 

Diam. 

X. 

y- 

Reference  Xo.  on  other  Plates. 

Diaro. 

*• 

y- 

Reference  No.  on  other  Plates. 

So. 

No.           Mag. 

So. 

Ho. 

M«g. 

on 

I 

on 

Plate. 

Centre     R.A.  i8h  om  Dec.  +88° 

h  m      h  m      h  m 
Zone      5  45    17  15    18  45 

b  m 
16    o 

h  m 
20    o 

Plate. 

Centre     R.A.  18"  om  Dec.  +88° 

h  m     h  m 
i-  15   1845 

h  m 

16    o 

h  m 
20    o 

h  m 
1  6  30 

b  m 
1930 

Plate  4532.      1899,  June  14. 

86 

O 

+  87  +87 

o 

+  88 

0 

+  88 

Plate  4532.     1899,  June  14. 

o             o 

+  s-  +87 

o 

+  88 

+  88° 

+  89° 

+  89 

m. 

o 

m. 

'47 

23            1-2789 

12-2318 

. 

1  12 

99 

. 

66 

. 

'93 

H 

'4'i737 

H7I55 

. 

. 

I78 

139 

. 

23 

I48 

7*      1-9183 

12-9602 

. 

•34 

116 

. 

. 

'94 

5 

'S'3744 

14-2070 

. 

207 

. 

. 

149 

21 

3-0623 

12-0998 

87     'S3 

9-5 

. 

,36 

IOI 

. 

84 

. 

'95 

7 

16-0250 

14-3015 

. 

209 

. 

I29 

• 

5° 

7        6-4052 

12-6658 

164 

118 

. 

I  1O 

196 

8 

18-3367 

14-0045 

. 

192 

. 

118 

. 

.    51 

'4        "3074 

12-7596 

'75 

"9 

2OO 

112 

'97 

6 

19-0473 

I4-434I 

. 

'93 

- 

"9 

• 

. 

52 

26§       8-3397 

12-2538 

. 

176 

121 

188 

"4 

198 

12 

ig^SU 

'4-8533 

. 

21  I 

• 

I2O 

. 

• 

53 

10       10-3070 

12-1096 

189 

123 

190 

127 

. 

199 

6 

20-6948 

14-6031 

. 

'95 

. 

. 

. 

. 

54 

23§      10-5789 

12-9818 

6t 

20^136 

202 

140 

200 

18 

21-0105 

14-2297 

i67f 

196  i    . 

I09 

. 

I 

55 

4*     12-1565 

12-0472 

. 

. 

. 

. 

. 

201 

6 

22-8502 

14-7242 

'54t 

. 

• 

. 

. 

. 

56 

5*     12-2358 

12-5926 

t 

t 

2O2 

12 

1-6920 

5-8985 

'44 

161* 

1  06 

• 

. 

• 

57 

ii        13-6033 

12-2828 

. 

I38 

,76 

148 

203 

'4 

2-7769 

5-0660 

'45 

162*  107 

. 

. 

58 

8 

16-491  5 

12-7550 

m 

, 

150 

'77 

"7 

204 

'7 

5-3334 

5-1045 

146 

186*124 

. 

4       • 

59 

4 

17-0958 

12-1331 

. 

. 

178 

. 

. 

205 

'4 

5-5443 

5-2852 

'55 

187* 

'37 

• 

5 

. 

1  60 

5 

17-5664 

12-8987 

. 

. 

. 

. 

206 

10 

8-4388 

5-6644 

. 

. 

'47 

• 

• 

• 

161 

'3 

18-2401 

12-9377 

166* 

t 

1  60 

'79 

, 

1  08 

207 

4 

10-0933 

5-2280 

. 

. 

. 

• 

. 

. 

162 

5* 

18-54-2 

12-0097 

g 

166 

. 

208 

6 

10-2136 

5-9362 

• 

164 

. 

• 

. 

163 

8 

20-5282 

12-8427 

150* 

, 

. 

180 

. 

98 

209 

5 

11-8584 

15-2716 

. 

• 

. 

. 

164 

7 

24-3889 

127497 

133* 

. 

. 

167 

, 

85 

210 

10 

17-4170 

150355 

. 

210 

130 

. 

• 

165 

1  1 

157371 

12-3551 

115* 

. 

158 

. 

73 

21  I 

4* 

23-1017 

15-3885 

. 

. 

. 

. 

• 

•166 

6 

37445 

13-4736 

i48 

93 

212 

33§ 

24-2806 

15-8329 

87    182 

9'5 

'55t 

212 

101 

. 

2 

167 

3°§ 

3-7848 

1  3-0560 

87      154       9-5 

f 

'49 

"7 

. 

94 

. 

213 

8 

25-4007 

15-6573 

1561 

'97       • 

• 

. 

168 

»8§ 

4-2823 

13-9298 

87      156       9-5 

B 

163 

'3' 

108 

2'4 

57§ 

26-1304 

'5-5855 

87    185 

8-9 

i+it 

198       .       92 

. 

169 

16 

5-9355 

13-7030 

. 

'73 

'32 

. 

109 

2'5 

24 

2-1  198 

16-4043 

'53 

172*122    114}      3 

. 

170 

8 

6-9053 

13-2528 

t 

'74 

'33 

1  1  1 

216 

'5 

3-7893 

16-2644 

'54 

185*123       . 

. 

. 

17' 

10 

8-3507 

I3-3945 

188 

'34 

125 

2'7 

»6j 

5-6037 

16-3135 

88      98 

9'5 

. 

•  h.6  1  • 

II 

. 

172 

10 

974/8 

I3-3570 

t 

t 

'35 

2OI 

'39 

218 

23§ 

7-4840 

16-9149 

. 

. 

160 

20 

• 

173 

4* 

12-3059 

1  3-0652 

. 

. 

. 

219 

6 

77454 

16-0225 

. 

146 

. 

• 

. 

1/4 

13-2306 

13-4704 

87    168 

9-3 

i6t 

9t 

148 

203 

1  66 

'3- 

220 

6 

7-9900 

16-3380 

. 

. 

161 

• 

• 

. 

175 

4* 

14-0069 

I3-2953 

. 

. 

. 

221 

20§ 

8-2655 

16-1018 

. 

. 

162 

• 

>5 

. 

176 

9 

14-0213 

13-2778 

. 

. 

'49 

191 

167 

125 

222 

5 

8-5895 

16-1099 

• 

• 

• 

• 

• 

. 

i" 

16 

'-I--7430 

13-8646 

«5t 

IOJ 

'57 

205    180 

126 

223 

49§ 

8-9512 

16-6310 

88    100 

8-8 

. 

. 

163 

. 

21 

42 

178 

7 

15-1671 

I37>33 

158 

206 

. 

127 

224 

5* 

10-9025 

16*941  1 

. 

. 

. 

. 

• 

. 

'79 

+  '§ 

15-7817 

13-9399 

87    '73 

9-o 

l6t 

»J 

'59 

208 

f 

128 

2*5 

20S 

11-5438 

16-1690 

. 

. 

176 

. 

22 

3' 

1  80 

4* 

I7'*577 

13-3851 

. 

B 

, 

226 

6 

11-6298 

16-8227 

. 

• 

196 

. 

. 

. 

181 

4* 

'7'538g 

13-6662 

t 

t 

. 

. 

, 

. 

227 

M§ 

11-6352 

16-7162 

. 

. 

'97 

163 

32 

35 

182 

6 

19-4710 

137-59 

. 

f 

1 

'94 

t 

228 

7°§ 

13-4979 

16-9337 

88    104 

8-0 

. 

. 

21  I 

164 

4° 

32 

183 

8 

21-4582 

!3'5°55 

151* 

t 

. 

181 

. 

99 

229 

'3 

15-4008 

16-0273 

. 

. 

212      148 

4" 

27 

184 

5 

21-9593 

'3-4454 

,52* 

t 

, 

182 

230 

7       17-8421 

16-2530 

. 

• 

.         140 

. 

. 

185 

1  1 

22-5407 

13-8848 

153* 

183 

. 

100 

231 

2I§     i  I8-I720 

16-6^ 

. 

. 

•      '4' 

54 

24 

186 

27 

26-2637 

13-7416 

'34*     - 

. 

168 

. 

86 

232 

34§     i9"653i 

16-1872    88    109 

9-0 

. 

. 

. 

131 

. 

12 

233 

4      20-2887 

16-0465 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

234 

4       20-6627 

16-9473 

. 

. 

. 

. 

• 

. 

*  Plate  4560.     2o'n  i5m  -\-S7°. 

235 

49§     20-8113 

16-8415 

88    in 

8-8 

. 

. 

. 

132 

• 

'3 

t  Plate  4982.      i6h  30™  +S9C. 

236 

10      23-6354 

16-6160 

. 

. 

. 

no 

. 

. 

$  Plate  4996.      igh  30"  +89-. 

237 

23      24-9855 

16-8558 

87    184 

9'5 

"711 

i68t 

. 

III 

. 

7 

238 

38§   ,    1-6861 

17-7654   88      93 

9-5 

113: 

184* 

'35       • 

10 

• 

V  , 

239 

28§   .    5-6840 

17-8135    88      97 

9-6 

. 

• 

158 

'9 

. 

on 

Centre     R.A.  i8h  om  Dec.  +88* 

h  m      bm      hm      hm      hm 
17  15   18  45  16    o  20    o  16  30 

h  m 

1930 

240 
241 

4         6'3879 
10         6-7808 

17-1023 
16-9798 

• 

: 

159       .       14 

• 

Plate. 

Piale  4532.     "899,  June  14. 

+  s-  +  87°  +  88°  +  88° 

0 

+  89 

+  89" 

242 

7 

8-4693 

I7-3534 

. 

. 

'75 

• 

• 

. 

243 

5 

10-6108 

17-0961 

o 

m. 

244 

8       12-6538 

7-6114 

. 

. 

209 

. 

. 

• 

187 

58§       1-0658 

14-2053    87    151 

8-9 

'3°    133*    83 

. 

. 

. 

245 

7 

12-8066 

-•5895 

. 

. 

2IO 

. 

. 

188 

4*       8-0346 

14-6030 

. 

t 

m 

t 

246 

3* 

14-1692 

77453 

. 

. 

. 

. 

. 

189 

8-5388 

'4"3  ?44 

'47       - 

.38       . 

. 

247 

9 

17-5389 

7-2/99 

. 

. 

'49       • 

. 

190 

5       "'9945 

.4-8446 

. 

165        . 

. 

. 

248 

25§     19-0300 

7-3173 

. 

. 

. 

'42      55 

28 

191 

I9-*      J3'4739 

14-8603    88    103 

9'5 

-     '77 

'47 

23 

21 

249 

6      20-5780 

7-2625 

. 

. 

. 

. 

. 

192 

23§     14-1166 

14-4611    87    172 

9'4 

156    204    179    138 

24 

22 

250 

5 

21-6233 

7-3884 

• 

• 

• 

• 

* 

Plate  4532.     No.  187  is  No.  147  on  Plate  4507.     Mh  i5m  +87°. 
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GREENWICH  ASTKOGKAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

POLAR    CAP. 


B.  D. 

B.  I>. 

No. 

Diuni. 

X, 

y- 

No. 

Man. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

No. 

Diam. 

X. 

y- 

No. 

\Ia;_-. 

Itefefence  No.  on  other  Pliitcs. 

on 

on 

Hate. 

Centre     R.A.  i8h  om  Dec.  +88° 

h  m 
1715 

h  m 
845 

h  m 
6    o 

h  m 

JO     0 

h  m 
16  30 

h  m 
9  3° 

Plate. 

Centre     R.A.  i8h  om  Dec.  +88" 

h  m 

7  »5 

h  m      h  m      h  m 

18  45  16    o    20  o 

h  m 
16  30 

ii  in 
9  3° 

Plate  4532.     1899,  June  14. 

O 

+  8? 

+  87° 

+  88° 

+  88° 

+  89° 

+  89° 

Plate  4532.     1899,  June  14. 

O 

+  87 

4-87° 

•f  88°  +  88" 

+  89° 

+  89° 

e 

m. 

o 

m. 

25I 

13 

22-4478 

17-2825 

. 

121 

. 

M- 

3°9 

16      217704   20-2204 

I5'll 

. 

. 

150 

. 

33 

252 

«5 

23-5292 

17-9900 

28|| 

133 

25 

3IO 

6        21-8618     20-7497 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

253 

5* 

23'8434 

I7-5387 

, 

. 

311 

17        22-1408     20-4919 

77§ 

15*11 

. 

'5i 

. 

34 

*54 

37§ 

24-0691 

17-6518 

87    183 

9-0 

I27|| 

. 

. 

122 

. 

•5 

Si2 

7*      2-8190    21-6755 

uW 

. 

188 

34 

*55 

7 

24-1072 

'77S48 

. 

. 

, 

. 

3'3 

7*       3-4661    21-6823 

. 

. 

189 

. 

. 

256 

10 

25-1299 

17-3238 

i69t 

n8|| 

112 

, 

3H 

12         9-3238    21-7938 

. 

. 

228       . 

58 

78 

257 

7 

4-2339 

18-5064 

. 

156         . 

. 

315 

8     i    9-4864    21-4814 

. 

. 

229 

. 

. 

. 

258 

7 

4-2510 

18-2175 

, 

'45 

. 

. 

316 

5*     10-1107    21-4184 

. 

. 

230 

. 

. 

. 

259 

6 

4-9497 

18-1281 

, 

. 

•57  ,    • 

. 

. 

3J7 

4*     n'5994   21-3325 

. 

- 

. 

. 

. 

. 

260 

9 

7-0973 

18-7931 

, 

. 

172 

29 

318 

6       13-4583 

21-3198 

. 

. 

. 

. 

261 

3»§ 

7-33I5 

i8-3377 

88      99 

9'4 

. 

173 

30 

f 

3'9 

6       13-6908 

21-2563 

. 

. 

249 

. 

. 

. 

262 

22§ 

7-9562 

18-4778 

t 

i74 

. 

31 

, 

320 

33§     16-1487 

21-1851 

88    108 

9'3 

. 

. 

265 

•94 

78 

53 

263 

10 

10-1277 

18-0761 

f 

'95 

f 

39 

52 

3*i 

16     ,  16-3612 

21-7876 

. 

. 

276 

'95 

77 

64 

264 

5 

10-8246 

18-8918 

( 

208 

_ 

322 

16       16-9367 

2  I  -0230 

. 

. 

266 

1  80 

79 

54 

26; 

5 

11-7436 

I7-9743 

. 

. 

323 

14       I7-3795 

2I-8720 

. 

. 

277 

196 

87 

266 

5 

12-5964 

18-3380 

. 

. 

• 

. 

324 

5°§     i7'523°   21-9189 

88    no 

8-8 

. 

. 

278 

197 

88 

55 

267 

1  1 

13-0511 

18-8028 

, 

. 

224 

I93 

53 

325 

19      20-3505    21-9753 

97§ 

i73l! 

. 

181 

94 

44 

268 

5 

15-0821 

18-8579 

. 

326 

10       20-8684    21-9800 

9«§ 

. 

. 

169 

. 

. 

269 

7* 

15-9675 

18-9791 

. 

t 

. 

327 

17       21-0340 

2I-3I85 

96§ 

'6511 

. 

168 

95 

45 

270 

2I§ 

16-8318 

18-8296 

. 

24O 

1  66 

63 

36 

328 

16      z  i  '060  1 

2I-O92I 

86§ 

. 

. 

155 

96 

37 

271 

4 

19-4570 

187133 

. 

. 

. 

. 

329 

9      22-3194 

2I-6722 

. 

. 

. 

156 

. 

38 

272 

12 

20-9378 

18-1449 

. 

t 

. 

H3 

29 

33° 

6*     22-3795 

2I-4088 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

27? 

V 

22-1450 

18-8744 

111 

8*       v°6l2 

22*871  1 

148! 

I28H 

205 

, 

45 

/     J 

274 

/ 

5 

24-1141 

18-7168 

. 

f 

3  J  ' 
332 

J             J 

9       10-0795 

/      J 
22-3916 

T         T 

2i7n 

235 

. 

66 

86 

*75 

7* 

1-8599 

19-4974 

W 

144 

, 

, 

, 

333 

5 

10-4296 

22-9159 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

276 

18 

2-9670 

19-6416 

'3'  t 

1021 

i55 

( 

18 

334 

i5 

11-4985 

22-4931 

. 

. 

247 

. 

67 

79 

277 

4* 

3-3181 

1Q"8?  IO 

7  1  r 

5* 

I  2-0406 

22*9226 

If 

278 

5* 

J    J 

4-5822 

•  y  ~  j  *  - 
I9-O3C7 

J  J3 

116 

488 

I2'I  *A2 

22-2163    88    101 

Q'O 

248 

224 

68 

80 

279 

'9 

T   j 

6-1206 

y      J  j  t 
19-4875 

i6oj 

171 

28 

J  J 

337 

T     O 

5 

J  T 

'3-3414 

227322 

7 

. 

. 

T 

. 

280 

5 

8-2026 

19-1969 

. 

f 

194       . 

t 

338 

4 

13-4030 

22-8537 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

281 

17 

8-8496 

19-6235 

. 

207 

47 

61 

339 

54§ 

13-5269 

22-7579 

88    105 

8.F 
5 

. 

. 

263 

225 

75 

81 

282 

6 

11-0185 

19-5362 

. 

„ 

223 

. 

34° 

6 

13-8244 

22-5951 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

283 

4* 

'3-4275 

19-0952 

. 

, 

. 

34' 

15 

'3-8594 

22-1714 

• 

. 

264 

219 

76 

75 

284 

14 

i4-8377 

19-6906 

. 

238 

179 

61 

43 

342 

26§ 

18-1499 

22-8336 

'3»§ 

. 

287 

198 

93 

65 

285 

8 

16-1227 

19-0498 

. 

. 

239 

165 

62 

343 

4* 

187072 

22-5597 

. 

. 

. 

. 

. 

• 

286 

7 

16-6856 

19-4804 

344 

6 

20-7808 

22-6743 

. 

• 

. 

. 

. 

. 

287 

5 

17-5910 

19-8839 

. 

. 

, 

345 

26§     20-8313 

22-2182 

J74II 

99§ 

. 

182 

IOI 

46 

288 

8 

17-9990 

'9'9534 

, 

. 

167 

. 

. 

346 

6*     217428 

22-5672 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

289 

1  1 

19-2310 

19-9139 

, 

, 

. 

!54 

t 

. 

347 

8     ,21-8203 

22-0933 

. 

. 

. 

170 

. 

• 

290 

10 

23-5485 

19-5707 

t 

, 

. 

144 

348 

56.^     22-2707 

22-8308 

88    115 

8-8 

i66|| 

«7§ 

. 

171 

. 

56 

291 

6* 

25-4100 

19-4744 

2  J.O 

l8           24-27*8 

22-1846 

i39Jt    628 

158 

B 

39 

292 

27§ 

4-6525 

s    T  /  TT 

20-5847 

88      94 

9-0 

H9t  '3°^ 

190 

35 

JT7 

35° 

**  T-     **  /     J  v 

6*    24-3551 

22-3363 

J  7  h  j 

140(1,   . 

. 

-59 

. 

*93 

12 

4-7489 

20-5058 

150}  13111 

191 

( 

36 

351 

22              I-5509 

23-1423 

130^  loiH 

1  86 

. 

44 

194 

26§ 

4-8689 

20-4833 

88      95 

9'5 

I5»jl»3*1l 

192 

( 

37 

t 

352 

4*       57829 

23-7293 

. 

. 

. 

• 

• 

295 

9 

5-1845 

20-6940  i 

iSiT 

*93 

t 

38 

. 

353 

4*     10-7481 

23-5223 

. 

. 

. 

• 

• 

296 

39§ 

6-3161 

20-9670 

88      96 

9'3 

159}  161* 

206 

. 

46 

. 

354 

ii       1  1-9260 

23-8973 

243^~     • 

261 

. 

85 

87 

297 

7 

87263 

20-8658 

. 

. 

220 

. 

. 

355 

20    !  1  2-2672 

23-7755 

2571      . 

262 

231 

86 

88 

298 

171 

9'5456 

20-0774 

, 

. 

221 

215 

48 

73 

356 

4* 

12-5899 

23-7065 

. 

. 

• 

• 

• 

• 

299 

ii 

10-3615 

20-5384 

. 

. 

222 

216 

S2 

74 

357 

5 

1  3'47^3 

23-7127 

300 

6 

10-5965 

20-7491 

, 

, 

. 

. 

358 

8 

16-0993 

23-8181 

. 

. 

. 

220 

. 

• 

301 

ii       12-4567 

20-8826 

. 

. 

236 

217 

59 

it 

359 

8 

18-4205 

23-8246 

. 

. 

. 

206 

. 

• 

302 

4°§ 

12-7460 

20-9370    88    102 

9-0 

. 

• 

237 

218 

60 

63 

360 

6* 

18-6777 

23-1473 

3°3 

5 

I3-I734 

20-8208 

. 

. 

. 

. 

361 

4* 

19-3619 

23-4964 

304 

5 

'3'5558 

20-8241 

. 

* 

. 

. 

, 

. 

362 

12 

19-5442 

23-0508 

. 

"3§ 

• 

199 

• 

66 

3°5 

4 

14-3446 

20-7570 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

363 

7 

20-5419 

23-3222 

. 

. 

• 

200 

• 

• 

306 

5 

15-1524 

20-2184 

B 

B 

B 

f 

, 

. 

364 

6o§ 

20-9712 

23-6840 

88    114 

8-0 

«75ll 

io8§ 

. 

202 

109 

68 

3°7 

8 

16-8030 

20-0005 

, 

g 

_ 

_ 

. 

. 

365 

7 

22^1920 

23-6704 

. 

88§ 

. 

184 

. 

• 

308 

6* 

20-8172 

20-8199 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

366 

25 

23-2115 

23-7667 

167]     8o§ 

• 

I85 
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B.  D. 

Reference  No.  on  otner  Plates. 

B.  D. 

Ho. 

Diani. 

X. 

y- 

So.            Mag. 

No. 

Diani  . 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

Reference  Xo.  on  other  Plates. 

on 

1 

on 

Plate. 

Centre     R.A.  i8h  o™  Dec.  +88° 

b  m     h  m 
•7  '5   '845 

h  m 
16    o 

h  m      h  m 
20    o   16  30 

h  m 
1930 

Plate. 

Centre     R.A.  2Oh  om  Dec.  +88° 

h  m 
Zone   1845 

b  m 

20  15 

h  m     b  m 
21  45   18    o 

h  m 

22     0 

Plate  4532.     1899,  June  14. 

O 

f*7 

+  87° 

+  88° 

o 

+  88 

0 

+  89 

+  89 

Plate  4563.     1899,  July  1  8. 

86° 

o 

+  •7° 

o             o 
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4       130562 

19-8683 

. 

329 

38 

. 

'57 

4*     14-2809 

19-9245 

. 

. 

158 

9       15-0048 

19-3338 

•     349    '39 

39 

62 

*  Plate  4531.     17*  150°  +87°. 
t  Plate  4996.     19*"  30"  +89°. 

'59 

160 

4       15-1501 

4.*       l6"7OI2 

19-4282 

1  9"O  112 

.     350    140 

• 

t  Plate  5195.     22h  30m  +89°. 

161 

£ 

T                    / 
12           17-5988 

rt                            S              n 

I97978 

88    120 

9'5 

37°    '34 

. 

50 

54 

l62 

22§ 

19-0478 

197525 

88    124 

9-2 

• 

.     129 

5i 

43 

163 

24 

1-3268 

20-9074 

'9711 

227 

32 

35 

164 

6~g 

3-0473 

20-1653 

88    104 

8-0 

21  l|| 

228 

4° 

32 

I65 

4* 

6-3805 

20-6876 

239li 

285        . 

62 

• 

II 
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B.  D. 

Reference  Xo.  on  other  Plates. 

B.  D. 

Diam.            x. 

y. 

Diam. 

X. 

y- 

Reference  No.  on  other  Plates. 

Ho. 

No.           Mag. 

No. 

No. 

Mag. 

on 

on 

Plat.'. 

Centre     K.A.  2Oh  om  Dec.  +88' 

ti  in      li  in      h  in 

20   15     l8      0    22      0 

h  m      h  m      h  ro 
16  30  19  30  22  30 

Plate. 

Centre     R.A.  2oh  om  Dec.  +88° 

h  m     h  m 

10  15   18    o 

h  m 

22     O 

h  m 

1  6  30 

h  m 
1930 

h 

22  30 

Plate  4563.     1899,  July  :8. 

o              o 

+  8?  +  88 

+  88° 

+  S9 

+  «9°  +  *9° 

Plate  4563.     1899,  July  18. 

+  8-  +88 

+  n 

+  89° 

+  89° 

+  89° 

1  66 

20 

6-8832 

20-1451 

o 

m. 

240 

270 

63   36 

224 

48§ 

4-5034 

• 
25-4263    88    101 

m. 
9-0 

248     336        - 

68 

80 

, 

167 

4* 

8-4612 

20-5342 

. 

288 

. 

. 

225 

52§ 

5-9825 

25-1985    88    105 

8-5 

263 

339 

• 

75      »' 

168 

I  2 

11-7673 

20-2032 

, 

327 

165 

95      45 

96 

226 

4* 

'37324 

25-7178 

'32 

169 

5 

11-9520 

20-8603 

. 

326 

• 

. 

98 

227 

5 

157336 

25-3683 

238 

. 

189 

• 

9' 

II  I 

170 

4 

12-8374 

20-4806 

. 

347 

. 

. 

. 

228 

5* 

19-8398 

25-1800 

. 

• 

169 

. 

97 

89 

171 

43§ 

I3-5930 

20-8957   88    115      8-8 

348    166 

. 

56 

87 

229 

4* 

19-8820 

25-6457; 

. 

. 

. 

• 

90 

1-2 

«4 

14-8949 

20-676:; 

. 

367    153 

. 

47 

78 

230 

49§ 

23-3 

25-9486 

88    133 

9-2 

I4i§ 

. 

'59 

IO1 

70 

"73 

12 

14-9905 

20-5221 

368    154 

. 

48 

79 

231 

12 

5-4013 

26-7093 

262 

355 

• 

86 

88 

• 

'74 

22.^ 

16-5962 

20-3385 

88    119      9-3 

369    141 

. 

49 

63 

232 

38§ 

7-5463 

26-4651 

88    1  06 

9'5 

286 

375 

276 

92 

89 

1  66 

'75 

6 

16-8544 

20-7570 

•     '42 

. 

64 

233 

6 

10-6293 

26-3784 

184 

400 

. 

118 

• 

148 

176 

6 

17-9613 

20-6615 

. 

383    '43 

. 

59 

55 

234 

8o§ 

12-0768 

26-0378 

88    112 

6-5 

208 

401 

121 

9< 

'39 

i/7 

7 

22-5481 

20-9923 

38| 

.     130 

. 

44 

235 

28 

19-4461 

26-0375 

88    129 

9'4 

260 

• 

178 

'55 

96 

102 

178 

8 

26-5074 

20-1937    87    204     9-5 

io§ 

•     i°7 

. 

. 

25 

179 

6 

5-5872 

21-8868 

238 

284        . 

61 

43 

. 

ito 

10 

8-0703 

21-9895 

266 

322 

79 

54 

. 

181 

182 

•  O  • 

1  1 

20 

» 

11-5035 

12-0405 

21-1133 

2  1-0836 

- 

325    '73 

345    174 

94 

101 

44 
46 

97 
99 

•Plate  4531.     i-*is™+*7°- 
t  Plate  4526.     i8h45m+g7°. 
J  Plate  4638.     2i»45m+g7°. 

183 

3* 

12-2235 

21-5037 

. 

. 

. 

. 

Plate  4503.     16°    o™  +88°. 

184 

4 

13-9460 

21-6629 

. 

365        . 

, 

( 

88 

§  Plate  5246.       o»>    o"  +88°. 

185 

"5 

14-8787 

2I-2370 

t 

366    167 

•      57 

80 

Italic  figures.     Plate  6497.     The  pole. 

186 

1  1 

1  6-6  1  10 

2I-4252 

. 

382    155 

. 

81 

187 

4* 

16-9491 

21-3434 

.           .       ,56 

. 

63 

188 

20       17-9000 

21'OIl8 

88    122      9-0 

i62§  391    144 

58 

66 

189 

7 

18-5940 

217386 

.    146 

.       7° 

6- 

190 

21 

187796 

si'iiao 

88    121      9-4 

'555  392    145 

WS     60 

56 

•*>     T^. 

191 

47§ 

23'53'6 

21-0253 

88    130 

8-6 

.        121 

. 

72 

36 

X>.    LT. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

192 

4* 

24-1213 

21-6446 

"3«§ 

.       122 

37 

Diam. 

X. 

.V- 

No. 

Mac 

'93 

5 

3-5972 

;  22-0085 

224   267 

53 

. 

No. 

-'»•£• 

«94 

z8§ 

7  -469' 

22-5255    88    108      9-0 

265    320 

78      53 

t 

on 

v,   » 

hm 

i95 

6 

7-955° 

22-9435 

276    321 

--      64 

. 

Plate. 

Centre     R.A.  22h  om  Dec.  +88* 

h  m      h  m 
Zone    20  15  21  45 

h-Tl 
ni      u  111 

23  15  10   o 

H 
0     0 

196 

7 

8-8795 

22-5044 

;23 

87 

t 

. 

86^ 

'97 

44§ 

9-0263 

22-4753    88    110      8-8 

;2+        . 

88 

55 

Plate  4673. 

1899,  September  14. 

+  S-  +  8- 

-88 

+  88" 

198 

22 

10-0260 

22-9553 

H2 

93      65 

131 

199 

5 

"'3444 

22-4464 

.  362    . 

.      66 

123 

• 

m. 

200 

4* 

12-3428 

22-1860 

.  363    . 

• 

I 

10 

7-5066       -6420 

86    320 

9'5 

1596 

H 

• 

• 

27 

201 

16 

12-8663 

22-8928    88    113 

9'5 

380    181 

ic^      67     109 

2 

4* 

7-6205 

•8394 

'597    '5 

• 

• 

• 

• 

2O2 

44§ 

12-8953 

22-2834    88    114      8'o 

t 

364    175 

109      68    108 

3 

'9 

12-0793 

•738l 

1659 

203 

6       14-4618 

22-2678 

. 

381    176 

69    100 

4 

23 

20-1748 

6726 

86    333 

9'4 

1694     . 

'3 

• 

• 

7 

204 

ii       19-2338 

22-1025 

IS6§ 

-  —  k* 

4°4    '47 

")-v  / 

77 

68 

5 

7 

_p 

21-0951 

"3544 

Qf.        t  t  Ct 

9*  r 

16911     . 

H 

• 

• 

- 

205 

19       19-4025 

22  "0178    88    127 

9'5 

'S7S 

405    148 

7' 

57 

6 

37§ 

26-1941 

•7696 

OU        3"T 

5. 

2o6 

4*     iQ'75"? 

23-6770 

359 

7 

5* 

10-0650 

2-8219 

• 

42 

10 

• 

• 

• 

207 

i  i        1  1-9291 

23-6831 

378 

187 

i°7 

-6 

124 

8 

6* 

224377 

2-8665 

. 

• 

25 

I 

• 

208 

3*     12-6705 

23-4116 

. 

379 

9 

12 

2-6779 

3-7328 

. 

1  1 

18 

• 

20 

• 

209 
210 

46§ 
4* 

13-9903 
15-0162 

23-9290    88     ii- 
23-4126 

var. 

39° 

182 

123 

83 

I  10 

10 
1  1 

4'§ 
JlS 

'7'3379 
19-9069 

3-0820 
37568 

86    332 

86    334 

9-0 
9  '4 

• 

• 

22 

34 

I 

• 

'7 

21  I 

8 

16-4824 

23-9480 

4°3 

'77 

84 

101 

12 

Jo 

20 

y  j     y 
5-1256 

4-8107 

86    315 

9-5 

. 

37 

27 

• 

33 

• 

21  2 

«S 

18-5073 

23-4655 

88    125 

9'5 

163$ 

168 

261 

85 

82 

13 

8* 

6*9940 

4-5013 

. 

39 

30 

• 

4' 

213 

5 

227301 

23-3211 

'4°S 

, 

'35 

t 

49 

14 

5°§ 

7-4782 

4-2801 

86    318 

8-0 

• 

4' 

20 

• 

42 

• 

214 

25      24-8836 

23-4898    88    132 

9-5 

13*8 

. 

136 

93 

45 

15 

5* 

19-6955 

4-2644 

• 

33 

• 

• 

215 

9        1-1937 

24-8651 

298 

48 

73 

16 

7 

19-9644 

4-8663 

• 

• 

53 

• 

• 

25 

216 

5*  :    2-1319 

24-8579 

121 

299 

. 

52 

74 

, 

17 

3' 

24-1748 

4-1893 

86    339 

9'5 

• 

56 

2 

• 

8 

217 

5        4-1205 

24-1078 

236 

301 

. 

59 

62 

18 

6* 

25-1019 

4-0050 

• 

• 

• 

3 

n 

9 

218 

44§       4-3975 

24-0120    88     102 

9-0 

237 

302 

t 

60 

63 

'9 

13 

7-2856 

5-9830 

• 

74 

44 

48 

• 

2I9 

8         5-9785 

24-5249 

264 

34' 

t 

76 

75 

. 

20 

6 

7-34'" 

5-9878 

• 

75 

45 

• 

49 

220 

4*       87419 

,24-8289 

358 

. 

t 

21 

28§ 

11-9508 

57653 

87    196 

9'2 

• 

98 

47 

28 

• 

• 

221 

4*     "-I439 

24-0192 

:-- 

. 

. 

t 

, 

22 

5 

12-1444 

5-0893 

• 

88      4S 

• 

• 

• 

222 

29g     I3-4440 

24-8568    88    116     9-5 

'V*T 

402 

iSS 

122 

82 

125 

23 

17 

13-3888 

5-3°38 

S-      200 

9'4 

• 

49 

21 

• 

• 

223 

5t    20-9992 

24-1823 

T 

'58§ 

158 

. 

92 

69 

24 

48§ 

13-8796 

5-7614 

87      201 

8'2 

5° 

22 

• 

• 

1 

Plate  4563.     Nos.  231,  232,  233  and  234  are  respectively  Ifos.  257,  286,  323  and  333  on  Plate  4977.     i3h  30™  +89°-        o 
„             Nos.  214,  222,  230,  234  and  235  are  respectively  Nos.  70,  137,  88,  140  and  112  on  Plate  6139.     i"  30™ 

,,             No.  234.     \  Ursa;  Almoris. 
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B.  D. 

B.  D. 

Diam. 

z. 

y. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

Diam. 

X. 

y- 

Reference  No-,  on  other  Plates. 

No. 

Nos 

Wag. 

No. 

No.           Mag. 

Oil 

on 

Plate. 

Centre     R.A.  22''  om  Dec.  +88° 

Zone 

h  m 

zo  15 

h  m 

2145 

h  m 

23  15 

h  m 
20    o 

h  n 

0     0 

Plate. 

Centre     R.A.  22'"  om  Dee.  +88* 

Zone 

h  m 

20  15 

h  m 
21  45 

h  m      h  m 
23  15   20    o 

h  m 
o  o 

Plate  4673.     1899,  September  14. 

86° 

+  87 

+  87° 

+  87° 

+  88° 

+  88 

Plate  4673.     1899,  September  14. 

86° 

+  87° 

+  87 

+  8f 

+  88° 

+  88° 

25 

3>§ 

19-0811 

5-7388 

87     206 

m. 
9-2 

67 

10 

34 

83 

II 

15-2007 

IV2588 

87     202 

m. 

9'5 

3lf 

182 

51 

86 

26 

'5 

3779s 

6-4183 

. 

58 

42 

• 

4° 

84 

8 

23-8261 

13-9878 

8it 

193 

43 

. 

72 

27 

7 

37927 

67876 

. 

57 

58 

. 

39 

85 

53§ 

25-5552 

13-9978 

87     2I7 

8-5 

5** 

74t 

194 

42 

66 

28 

5 

'5'9435 

6-3622 

• 

• 

65 

. 

29 

7 

19-2988 

6-6474 

. 

79 

. 

. 

43 

30 

JO 

5'45°7 

7-1593 

, 

7i 

61 

. 

47 

. 

*  Plate  4526.      i8h  4511+87°. 

31 

32 

16 
9 

5-9508 
8-6394 

7-1125 
7-2529 

• 

73 
87 

63 
64 

: 

53 
63 

t   Plate  5312.        oh  45™  +87°. 
t  Plate  4906.      I9t>  30"!  +89°. 
||    Plate  5195.     22h3om+890. 

33 

16 

12-2902 

7-8684 

87      197 

9'5 

. 

127 

73 

38 

. 

, 

**    Plate  6139.        ih  30""  +89°. 

34 

8 

12-5139 

7-8068 

87      198 

9"4 

128 

74 

, 

. 

35 

10 

17-0551 

71424 

87     203 

9'5 

. 

78 

23 

. 

S2 

36 

5 

19-4609 

7-5943 

. 

98 

. 

. 

. 

No. 

Centre     R.A.  22''  om  Dec.  +88° 

h  m 
2145 

h  m 

20    o 

h  m 
o    o 

n  m 
19  30 

h  m 

22  30 

h  m 
I  30 

37 
38 

6 

7 

19-9725 
20-9490 

7-5309 
7'i549 

• 

; 

99 

81 

15 

44 
35 

on 
Plate. 

Plate  4673.     1899,  September  14. 

+  «7 

+  88° 

+  88 

+s; 

o 
+  89 

+  89 

•50 

10 

20-9604 

7-8960 

101 

45 

J  s 

4° 

6* 

y        T 
24-6062 

7-4838 

5°t 

\ 

103 

1  1 

. 

26 

0 

m. 

41 

6* 

25-7380 

7-6469 

44t 

, 

12 

18 

86 

6* 

I-5953 

14-9076 

186 

88 

136* 

. 

42 

6 

5-2057 

8-5924 

84 

89 

. 

60 

87 

5 

5-2307. 

i4-2575 

'74 

103 

144* 

43 

12 

57519 

8-6653 

. 

85 

90 

. 

61 

. 

88 

8      !    5-2846 

14-4622 

187 

102 

I59* 

. 

• 

• 

44 

5 

7-8509 

8-7978 

. 

107 

93 

. 

67 

. 

89 

>3 

10-0550 

14-3075 

192 

52t 

94 

. 

8 

. 

45 

34§ 

9-0425 

8-2866 

87      195 

9'3 

. 

109 

94 

. 

68 

. 

90 

16 

19-0613 

i4-8535 

87  208 

9'5 

53t 

87 

. 

9 

46 

5 

9-6177 

8-6890 

. 

. 

95 

. 

. 

91 

12 

19-1777 

14-8300 

54t 

. 

88 

. 

IO 

47 

4 

12-9805 

8-5674 

. 

97 

. 

. 

. 

92 

7 

20-1702 

14-6468 

87      210 

9'5 

46! 

81 

4 

• 

48 

6 

I8'359I 

8-7148 

. 

. 

"7 

. 

. 

. 

93 

4* 

22-3448 

14-4216 

. 

77 

• 

. 

49 

25§ 

22-4990 

8-0303 

87      212 

9'4 

. 

. 

102 

16 

. 

36 

94 

8 

23'2553 

14-9141 

/8 

. 

5° 

25      24-9162 

8-1637 

87    216 

9"5 

Sit 

120 

17 

27 

95 

6 

23-4937    i4"2487 

8oj 

•      7' 

. 

5' 

22        !      2*4598 

9-2477 

82 

86 

52 

96 

1  1 

5-9266    15-2861 

[88 

1  1.4   1  60* 

16 

22 

52 

76§ 

17-0748 

9-0135 

87      205 

7'5 

. 

. 

114 

33 

63 

97 

12 

6-6196    15-4022 

. 

115    173*    17 

23 

. 

53 

i8§ 

20*0990 

9-7717 

87      207 

9'5 

. 

. 

131 

34 

. 

60 

98 

9. 

7-0193    15-3531 

189 

116    175*    18 

24 

54 

12 

23-3393 

9-2468 

6it 

. 

119 

25 

. 

46 

99 

4* 

8-7919  ,  15-031  1 

190 

124 

15 

55 

'9 

2-0388 

10-6960 

161* 

96 

1  06 

59 

IOO 

7 

19-0485    1  5-6900 

87    209 

9'5 

. 

•      95 

. 

16 

56 

5 

7-8665 

10-7051 

125 

i25 

. 

89 

. 

IO1 

'4 

19-8062 

15-9858 

87      211 

9'4 

.      96 

17 

. 

57 

24§ 

8-2502 

10-8056 

87       I94 

9-I 

41 

HO 

126 

9° 

, 

102 

20§ 

21-6876 

15-5781 

87      214 

9'4 

55t 

.      82 

. 

1  1 

58 

5 

13-8120 

107439 

i65 

129 

i 

. 

I03 

4* 

22-0580 

15-9161 

1 

. 

. 

59 

5* 

19-3148 

10-6612 

. 

146 

. 

. 

. 

104 

4 

23-6283 

'5-3'53 

47t 

851   79 

12 

'5 

60 

5 

21-2229 

10-9274 

. 

. 

149 

. 

. 

105 

5         37558 

l6'9345 

170* 

113       . 

61 

2,§ 

22-4146 

10-4125 

87      213 

9'5 

69t 

. 

150 

35 

53 

I  06 

19       7*5981    16-2946 

87    '91 

9'4 

. 

123 

26 

29 

• 

62 

7 

2-9577 

•6170 

. 

104 

122 

66 

. 

107 

7       i5-9405    l6"3555 

87    204 

9'5 

178    no 

. 

25 

63 

6 

4'6547 

•4405 

. 

123 

123 

. 

79 

f 

108 

5       19-5224    16-7402 

. 

•      97 

. 

27 

. 

64 

26§ 

5-2873 

•0713 

87       190 

9"z 

1  06 

124 

. 

80 

109 

23§     21-7039    16-4109 

87  215 

9'5 

.      89 

. 

18 

3° 

65 

9 

10-2879 

•6852 

. 

149 

141 

( 

107 

, 

I  IO 

7      23-9181 

16-8102 

. 

.       83 

. 

'9 

66 

10 

20-2758 

•4651 

. 

148 

39 

64 

1  1  1 

'3 

25-6070 

16-3060 

*8f 

86j    80 

'7Q§ 

'3 

9 

67 

6 

20-5646 

7561 

. 

168 

t 

I  12 

4* 

8-8213    17-3688 

. 

146 

. 

68 

15 

23-5118 

•1864 

7°t 

152 

36 

. 

61 

'13 

20§ 

lO-SSgl    !    17-5464 

88    128 

9'5 

'53    129 

4i 

30 

, 

69 

9 

24-8868 

•35SI 

62f 

. 

170 

37 

, 

54 

H4 

IO 

24-4623       I7-875I 

i84§ 

.      90 

28 

23 

70 

5 

26-0465 

•437i 

63t 

47 

"5 

8 

25-1899 

17-0837 

»7>§ 

«7l    84 

. 

20 

. 

7' 

6* 

1-8629 

12-8616 

185* 

119 

'53 

m 

76 

116 

17 

25-62I3 

17-1689 

87    219 

9'5 

56t 

88}    85 

i?2§ 

21 

16 

72 

46§ 

2-5984 

12-0571 

87       187 

8-0 

1  86* 

103 

132 

• 

65 

117 

IO 

1-3004 

18-0724 

87    184 

9'5 

168* 

in    23711 

7 

. 

. 

73 

17 

4-9210 

12-0150 

87    188 

9'5 

ill 

122 

136 

t 

78 

118 

5* 

17744 

18-1835 

169* 

112      256|| 

. 

. 

74 

8 

7-2459 

12-0998 

139 

'38 

, 

95 

119 

3o§ 

6-I922 

18-4381 

88    118 

9-0 

145            . 

3° 

41 

. 

75 

5 

8-1779 

12-8625 

r47 

1  60 

1  06 

. 

120 

23§ 

9-0828 

18-4974 

88    123 

9'3 

152            . 

40 

42 

. 

76 

7 

8-2273 

12-2230 

t 

148 

139 

. 

96 

121 

3<5§ 

I378I7 

18-5636 

88    130      8'6 

.    1191    130 

72 

36 

. 

77 

7 

21-9863 

12-1945 

• 

169 

. 

65 

122 

5* 

14-6013 

18-8055 

192      131 

. 

37 

. 

78 

18 

5-3585 

13-4281 

87    189 

9'5 

3t 

'45 

*55 

51! 

93 

123 

5 

18-2435 

18-3123 

. 

.       Ill 

. 

32 

. 

79 

7 

5-6111 

'3-3438 

,46 

156 

94 

t 

124 

10 

22-2I5I 

187350 

23o§ 

.      1105 

33 

43 

80 

25§ 

7'9'53 

13-2139 

87    •?* 

9'3 

8! 

163 

158 

6|| 

104 

> 

125 

13 

22-6297 

18-3170 

212$ 

. 

98 

. 

34 

3' 

81 

33§ 

8-1604 

1  3'4°S9 

87    193 

9-2 

'9* 

164 

,76 

711 

105 

( 

126 

5* 

23-7II8 

18-7611 

2I3§ 

. 

35 

. 

82 

30§ 

12-8780 

13-6044 

87    199 

8-8 

»ll 

• 

178 

136 

• 

127 

24 

I-5294 

19-2646 

87    183 

9'0 

*54ll 

122 

• 

'5 

• 

Plate  4673.     No.  86  is  No.  199  on  Plate  4526.     i8h  4511  +87°. 

GREENWICH  ASTKOGRAFHIC  CATALOGUE,  1900. 

POLAR    CAP. 
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—         , 

B.  D. 

B.D. 

No. 

»• 

No. 

Mag. 

Ilefereiice  No.  on  other  Plates. 

No.                                                                      No-           Mag' 

on 

Platf. 

Centre     K.A.  22''  om  Dec.  +88° 

h  m 
"45 

h  m 
20    o 

h  m 

0     0 

h  m      h  m 
1930  2230 

h  m 
i  30 

on 

_0.             li  in      hm     hm     li  in     hm     hm 

Plate.          Centre     K.A.  2  2->  om  Dec.  +88          214520   o    o  019302230    130 

Plate  4673. 

1899,  September  14. 

O 

+  «7 

+  8S 

+  SS+89C  +  89° 

+  89° 

Plate  4673.     1899,  September  14.              +  g,c  +  88  +  ti  +  89°  +  89+89 

o 

ra. 

„                 m. 

128 

-* 

I-5525 

19-9016 

252     133 

. 

25 

. 

186      12      26-1205    25'645°                           234!;      .     136       .      95     49 

I29 

18 

9-7826 

19-4005    88    124     9-2 

.       162 

•        51 

43 

187       6*      5-0623    26-6594                           37811207    io7r    76    124 

130 

7 

12-9138 

19-0248 

-       177     '38 

44 

. 

188      36     ;    6-9620    26-9221    88    116      9-54021)222    izzll    82    125    137 

131 

36^ 

23-0647 

19-5070    88     139       9-0 

214$      .     106 

38      32 

189        5*|    9-2003    26-2176                           238   227       .      91    in 

132 

18 

23-1694 

19-7890 

231? 

. 

107 

39     33 

190      33§     20-3735    26-2041    88    142      9-4  284§  278    149    128    105      71 

133 

-* 

24-9063 

19-8726 

196.* 

. 

99 

. 

40 

. 

191      56§     21-5278    26-9259   88        2      8-8  2858      .     150    135    120     72 

134 

8 

8-0308 

20-4643    88    1  20      9-5 

161 

. 

50 

54       • 

192        5*    23-0093    26-0550                           266^      .     142       .      94     62 

135 

6 

-4'2327 

20-9486 

. 

213 

140 

. 

49       • 

193      13       23-4298    26-4829   88        3     9-5  267§      .     143        .     106     63 

I36 

16 

16-1855 

20-0210    88    132 

9-5 

214 

132 

93 

45 

70 

137 

4 

18-8654 

20-8969 

. 

. 

. 

5° 

.* 

I38 

6 

2'"5533 

20-0008 

244§      • 

. 

t 

46 

*  Plate  4560.      2oh  1  5m  +87° 

139 
140 

9 

5* 

5'5544 
5-7261 

21-3572 

21  -3660 

34911 

35° 

,58 
159 

• 

39 

62 

• 

t  Plate  4705.     23h  15™  +87° 
t  Plate  5312.       oh  45™  +87° 
Plate  4532.     i8h    o-o  +88° 

I4I 

20§ 

7-4322 

21-4345    88    119      9-3 

369 

174 

. 

49 

63 

. 

§  Plate  5828.        2»>    om  +88° 

142 

6 

7-8676 

21-6687 

64 

H  Plate  4982.      i6b  30"  +89° 

143 

7* 

87762 

21-0301 

383 

'76 

t 

59 

55 

. 

Italic  figures.     Plate  6497.     The  pole 

I  A  A 

I  2 

8-8988 

21*364.2    88    122      Q'3 

7O1  II     1  SS        i  £•» 

66 

&f?f> 

144 
H5 

16 

9-7110 

21-0118    88    121      9-4 

J  J      II 

392  190 

155 

60 

W«J 

56 

275 

,46 

6 

9-8635 

21-6471 

•    l89 

7° 

67 

t 

147 

9 

10-5990 

21-64]  2 

404    204 

,56 

77 

68 

I48 

'4 

10-7035 

21-4853    88    127;    9-5 

405    205 

'57 

57 

274 

M9 

7 

19-9324 

21-0720 

26l§ 

. 

121 

t 

51 

58 

150 

15 

22-5506 

21-0138 

88    140      9-5 

245§ 

. 

114 

. 

52 

48 

i5' 

8* 

2-6013 

22-5383 

309    150 

. 

33 

152 

9 

3-0223 

22'3547 

311    151 

34 

77 

. 

153 

1  1 

6-1289 

22-5749 

367 

172 

47 

78 

. 

'54 

9 

6  1320 

22-3937 

368:  173 

-          48 

79 

t 

'55 

8 

7-9883 

22-3648 

382    186 

Si 

156 

4* 

8-2402 

22-1266 

. 

I87 

. 

t 

65 

. 

157 

; 

10-8804 

22-423: 

J  ' 

158 

J 

7 

T 

13-1669 

i       J  J 

22-5609 

223 

I58 

92 

69 

159 

2/§ 

16-1040 

22-9050    88    133 

9-2 

230 

141     loi 

70 

88 

160 

5 

20-6308 

22-9593 

262§ 

•       133 

73 

59 

161 

'3 

21-6834 

22'3346 

H9§ 

122 

t 

58 

52 

162 

7 

21-8029 

22-3058 

25°§ 

. 

123     '       . 

59 

53 

163 

•4 

22-6200 

22-9474 

88    143 

9'4 

25  !§ 

. 

124 

60 

54 

164 

9 

25-1119 

22-8359 

2I9§ 

. 

115 

61 

44 

165 

7 

3-1836 

23-7261 

327ll 

168 

95*"   45 

36 

166 

41^ 

5-1105 

23-4152 

88    115 

8-8 

i~i 

-       56 

87 

. 

167 

13 

6-3944 

23-0695 

366 

185 

•       57 

80 

168 

16 

10-6496 

23-1856 

88    125      9-5 

961 

212 

163      85 

82 

169 

5* 

12-6613 

23-9936 

. 

228 

•  :  97 

89 

. 

170 

22§ 

20-3030 

23-5905 

88    136      9-5 

27-fiJ 

. 

139 

t 

67 

i/i 

2)§ 

20-6239 

22-9843 

88    137      9-4 

26  3f 

f 

134 

72 

60 

1-2 

9 

20-8921 

23-21  18 

88    138      9-5 

. 

'35 

74 

61 

i/3 

8 

3-4I33 

24-6462 

325^ 

181 

94r    44 

97 

174 

H 

3-8589 

-H'3545 

345 

182 

loilf   46 

99 

m 

«75 

43§ 

5-2003 

24-9660 

88    114 

8-0 

364 

202 

109*    68 

108 

. 

176 

6* 

6'5475 

24-1701 

381 

203 

69 

100 

i77 

9 

9-1382 

24-6171 

403 

2  I  I      246        84 

IOI 

178 

21 

12-7506 

24-9435    88    129 

94 

'55' 

235 

260     96 

IO2      112 

'79 

27§ 

17-3820 

24-2743    88    134 

9-1 

279 

. 

147    112 

83         89 

180 

nog 

26-6658 

24-8559    88       -4 

7'5 

222g 

126 

84     45 

181 

10 

5-4816 

25-5071    88    113 

9'5 

380 

201       108""     67 

109 

182 

5*8 

6-9690 

25-8444    88    117 

var. 

39° 

209      I23T     83 

no   9SO 

183 

§ 

14-7292 

25-5416    88    131 

87 

162' 

259    1  64    106 

103 

107 

184 

-* 

18-8013 

257909 

271 

•     '59 

104 

80 

185 

10 

J9'4339 

25-2316 

• 

148      121 

93 

79 

Plate  4673.     Nos.  180  and  186  are  respectively  Xos.  210  and  216  on  Plate  5968.     4h  om  +88°. 

,,             Nos.  190,  191,  192  and  193  are  respectively  Not.  164,  159,  143  and  144  on  Plate  5913.     4h  3°™  T*9  • 

„             Ko.  1  88  is  So.  224  on  the  pole  plates. 
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B.D. 

B.  D. 

No. 

Diam. 

X. 

?'• 

No. 

Mag. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

No. 

DlHIV). 

X. 

y- 

No. 

Mag. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

on 

1 

on 

Plate. 

Centre     R.A.  ih  30'"  I3ec.  +89° 

h  ni 

o    o 

h  in 

2      0 

h  m 

4    o 

h  m      h  n 
22  30     4  30 

Pole 

Plate. 

Centre     K.A.  ih  30™  Dec.  +89° 

h  n 
o    o 

h  m 

2     O 

h  m     h  m 

4      O    22  30 

h  m 
43°     Port 

Plate  6139.     1902,  December  29. 

o 

+  88 

o 
+  Q  o 
56 

o 

+  88 

+  89° 

+  89° 

Plate  6139.     1902,  December  29. 

4-88° 

0 

+  i>  . 
55 

+  88° 

+  89° 

+  89° 

I 

56§ 

47346 

1-9688 

87*           I 

m. 
9-0 

1 
73    H° 

76** 

'4 

59 

4* 

6-1056 

•8126 

e 

m. 

'33 

262 

160* 

73 

2 

10 

19-1696 

1-3720  '87       18 

9  '4 

91**  108 

H5 

60 

22§ 

6-I2QO 

•833' 

88    137 

9'4 

'34 

263    171* 

72 

. 

3 

16 

21-3949 

1-5188      87          20 

9'5 

109 

102 

. 

12 

. 

6l 

4 

6-4658 

7549 

88    138 

9'5 

'35 

264 

,72* 

74 

4 

15 

22-4318 

1-1874     87         22 

9'3 

J  IO 

93 

. 

7 

'     f 

62 

5 

IO-OO50 

•7660 

142 

266 

192* 

94 

'43 

5 

64§ 

1-8851 

2-502! 

87      2I7 

8-5 

66    74** 

85* 

63 

10 

10-6019 

•6843 

88        3 

9'5 

'43 

267 

'93* 

1  06 

144 

6 

47§ 

12-6413 

2-5752 

87          12 

8-0 

92 

130 

89** 

. 

. 

64 

M§ 

13-4885 

•2805 

88        7 

9-51 

icJ 

256 

218 

130 

'13 

7 

66§ 

15-9165 

2-II90      87          15 

8-2 

104 

'31 

'38 

90** 

. 

. 

65 

.86§ 

13-5228 

•3322 

88        8 

2-OJ 

I52, 

255 

2'9 

129 

"4 

8 

6 

20-0700 

2-9623 

'32 

126 

. 

28 

. 

66 

4 

18-4410 

•6903 

258 

. 

89 

262 

9 

5 

3-7682 

3-8453 

So 

I/O 

in* 

'3 

86** 

67 

21 

6-4132 

12-4529 

88    136 

9'5 

'39 

274 

170* 

7' 

10 

4* 

10-3915 

3^736 

101 

'57 

. 

, 

•68 

4 

11-0395 

127512 

'5' 

,275 

. 

121 

'45 

1  1 

25§ 

10-9808 

3'82O4 

87        8 

9-2 

IO2 

i  -a 
•S8 

, 

. 

m 

69 

4 

2I-IO7O 

12-6447 

2071259 

192 

. 

79 

247 

12 

3 

11-6758 

3-9500 

103 

1  60 

. 

. 

70 

'3 

1-0878 

13-6080 

88    132 

9'5 

132 

136* 

9311 

45 

13 

9 

21-2893 

3-9125 

87      '9 

9'5 

,48 

127 

. 

29 

. 

7' 

20 

8-5483 

13-9638    88     142 

9  '4 

149 

^284 

190* 

105 

164 

278 

»4 

29 

23-4918 

3-9630 

87      27 

9-0 

. 

'37 

105 

'4 

. 

72 

43§ 

9-8165 

13-4734 

88        2 

8-8 

150 

285 

191* 

1  20 

'59 

280 

15 

4* 

17873 

4-8378 

79    85** 

104* 

12 

73 

4 

12-3028 

13-2989 

161 

276 

. 

127 

146 

269 

16 

8 

4-4652 

4-350S 

87    219 

9'S 

85 

172 

88** 

21 

116* 

74 

4* 

16-0426     13-4833 

. 

277 

221 

157 

1  16 

256 

17 

4* 

7-1210 

4-4925 

91 

'73 

, 

75 

6 

16-2521      13-1558 

165 

269   220 

158 

1  15 

255 

18 

13 

9-5190 

4-8673 

IOO 

'74 

. 

48 

76 

12 

197854 

13-8148 

88       15 

9'4 

'49§ 

279    J2O2 

182 

96 

239 

'9 

9 

13-7874 

4"243° 

87      H 

9'5 

109 

1  06 

. 

, 

77 

18 

24-5793 

I3-2477 

88       19 

9'4 

1841271 

177 

iu§ 

62 

20 

3* 

16-1046 

4-1816 

113 

163 

'54 

, 

. 

78 

9 

26-I668 

13-6347 

«74t 

273    168 

9°§ 

56 

21 

4°§ 

16-3450 

4-6048 

87       16      8-8 

1  20 

164 

'55 

. 

79 

8 

7-2060 

'4''332 

148 

185*12111 

93 

. 

22 

8 

23-9187 

4-5623 

. 

150 

118 

'5 

80 

4* 

7-2748    14-9687 

'59 

184*     . 

104 

271 

23 

4* 

4-3328 

5-7008 

90 

184 

H4* 

28 

. 

. 

81 

3* 

8-6617    '4"9'°7 

. 

118  '165 

270 

24 

4 

14-9900 

5-9165 

119 

176 

'73 

. 

. 

82 

3* 

1  1  -812  1 

H'3329 

286 

'37 

'53  :264 

25 

45§ 

18-2049 

5-4896 

88       ii      8-8 

128 

178 

156 

. 

5' 

83 

3t 

12-9368 

14-1700 

287        . 

138 

147    263 

26 

42§ 

2r7I  12 

5-0203 

87      23'    8-7 

.65 

128 

3° 

t 

84 

4 

18-3119 

14-5729 

288      222 

. 

103    240 

27 

4* 

IO-2870 

6-4920 

I  12 

200 

, 

. 

85 

6 

21-2973 

14-9497 

'34§ 

289      2O3 

. 

97    231 

28 

4* 

13-0091 

6-1143 

118 

185 

183 

( 

86 

5 

24-4127 

14-4961 

192! 

281    188 

II2§ 

71 

. 

29 

1  1 

21-9863 

6-3802 

. 

181 

140 

. 

34 

87 

5* 

247939 

14-9619 

i86f 

282    189 

"3§ 

72 

. 

30 

21 

1-5089 

7-0303 

87    2'5 

9'5 

89 

109* 

18 

88 

35§ 

3-3483 

15-4015 

88     133 

9-2 

141 

159*101!! 

70 

. 

. 

31 

6 

3-5937 

7-4350 

98 

212 

125* 

34 

. 

89 

25§ 

5-2115    15-2012 

88    134 

9-1 

'47 

179*  II2|| 

83 

•     279 

32 

35§ 

4-8027 

7-7968 

88    139     9-0 

1  06 

214 

'3'* 

38 

, 

9° 

23§ 

8-8592    15-1154 

88    141 

9'5 

160 

'271!          • 

117 

166    265 

33 

'4 

5-0888 

7-8812 

107 

23' 

I^Z* 

39 

, 

9' 

5 

11-0243    15-9232 

'4911 

,36 

1  60 

257 

34 

4* 

7-I285 

7-1099 

108    215 

, 

47 

, 

. 

92 

6 

14-9419    15-0268 

i88§ 

. 

156 

'33    250 

35 

4* 

10-3188 

7-9610 

116 

22O 

. 

76 

. 

93 

4* 

15-4080    1  5-1590 

. 

. 

165 

134   249 

36 

3»§ 

11-4880 

77083 

88        5 

9-2 

127 

223 

85 

. 

. 

94 

7 

15-5126    15-8729 

i8i§ 

. 

164 

135    242 

37 

21 

I9-3422 

7-5562 

88      12 

9-0 

145 

203 

1  66 

61 

95 

22§ 

16-9387    15-5767 

88       10 

9-0 

'7'$'     • 

172 

124   241 

38 

20 

20-2940 

77469 

88      14 

9'4 

146 

205 

'57 

. 

52 

. 

96 

20 

10-3523    16-0899 
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Plate  6139.     No.  5  is  No.  194  on  Plate  4638.     zih  45™  +87°. 

,               Nos.  i,  5,  9,  15  and  16  are  respectively  Nos.  44,  42,  48,  47  and  56  on  Plate  4705.     23^  15™  +87°. 

,               Nos.  2,  3,  4,  7,  8,  13  and  14  are  respectively  NOB.  70,  71,  72,  81,  82,  83  and  84  on  Plate  5852.     2h  15™  +87°. 

,               Nos.  2,  3,  4,  14  and  22  are  respectively  Nos.  79,  76,  67,  81  and  82  on  Plate  5961.     3h  45™  +87°. 

,               Nos.  70,  88  and  112,  are  respectively  Nos.  214,  230  and  235  on  Plate  4563.     20^  om  -4-88°. 

,                Nos.  71  and  72  are  respectively  Nos.  128  and  135  on  Plate  4996.      ig11  30™  +89°. 

.,               No.  6<.     Polaris.                      There  is  no  star  on  Plate  61^9  whose  place  corresponds  to  B.D.  88'i35.     Mag.  9-5. 
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Plate  6139.     Xos.  123,  124,  and  136  ate  respectively  Xos.  377,  367,  ami  378  on  Plate   5995.      8"  on>  +88'". 

|| 

IS  os.  i; 

7  and  140  are  respectively  Nos.  402  and  401  ou  Plate  4532.     i8h  o"  +S8r  ,  and  Xos.  222  and  234  on  Plate  4:63.     2oh  om  +88C. 

|| 

Xos.  139,  140,  141,  142,  and  143  are  respectively  Xos.  337,  333,  332,  731,  and  326  on  Plate  4977.     11*  "  3Om  +89°. 

Plat*  5913.      IS  os.  i, 

2,  7,  12,  14,  28,  and  29 

are  respectively  Xos.  59,  79,  72,  71,  84,  82,  and   83  on  Plate  5852.     2h  15™  +87°. 

It 

JSos.  4, 

5,  6,  n,  20,  and  27  are 

respectively  Xos.  95,  90,  84,  97,  98,  and  99  on  Plate  5951.      5h  icm  +87°. 

M 

X"S.  5. 

6,  and  27  are  respectivelv  Xos.  166,  131.  and  168  on  Plate  ?43q.     6h4c'"  +87°. 

Plate  6  1  39.     Xo.  140.     \UrsieMinoris. 
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12-9160 

88      59      9-5 

H1!! 

349 

205 

. 

44 

32 

6     j  22-8103 
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13-7845 

i68J 

«74 

. 

78§ 

56 

. 

33 

13       25-2315 
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Plate  4843.     Nos.  7  and 

13  are  respectively  Nos.  99  and  90  on  Plate  5951.     5h  15™  + 

,,              JSos.  69,  70,  aud  90  are  respectively  Nos.  283,  290,  and  273  on  Plate  5X28.     2"  om  +88  J. 
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Plate  4843.     No.  98  is  No.  308  on  Plate  4977.     i3li  30"'  +89°. 

,,              Xos.  102,  in,  112,  113,  134,  and  149  are  respectively  Nos.  272,  271,  281,  282,  289,  and  279  on  Plate  5828.      21'  o'"  +88°. 
iNo.  151  inadvertently  omitted  on  Plate  6139.     i>>  3o'm  +89°. 

„             No.  180  is  No.  175  on  Plate  4939.     141"  om  +88°. 

,,             Nos.  189,  191,  and  195  are  respectively  Nos.  164,  163,  and  162  on  Plate  4996.      iyh  30'"  +89°. 
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17 
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. 

85 
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'74 

75 

I20t      22 

68 
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219 

1  1 

1  1 

7-8441 

4  1511 

88      56 
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6 
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. 

44 

. 

70 
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. 
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. 
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'3 
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17-0692 

4-2205    88      64 
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. 

. 

'59 

90 

84 

7' 
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. 
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'34 

. 

92 

J4 

21 
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5-5141,88      49 

9'5 

. 

236 

'55 
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72 

6f     25-1224    12-4301 

. 

'3511 

•     '35 

93 

'5 

6 
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, 
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. 

73 

24§       3-6081 
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. 
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245    190  +    64 

>23§ 

16 

6 

5-9860 

5  7184 

. 

265    166 

32 

, 

74 

5 

4-9953 

13-4147    88      42      9-5 

334 
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75 
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'7 

9 

"'4987 

5-8772 

. 

280    167 

. 

42 

. 

75 

4 
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M 
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84 

18 
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8-0128 

5-1912    88      55 
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. 
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. 

43 

. 

76 
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13-6552 

8 

257 
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'9 

5 

14-3999 

5-7251 

. 

. 

1  88 

in 

. 

77 

4       18-3580 

13-1145 

. 

. 

. 
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. 

,63 

20 

10 

17-4169 

5'9'43 

. 

. 
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102 

. 
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78 

5* 

'9-354I 

'3'2347 

. 

. 

. 

163 

. 

,64 

21 

8 

17-5964 

5-9188 

. 

. 

191 

I03 

. 

104 

79 

8      21-2822    13-0725 

. 

i"  i 

266 

'55 

'37 

22 

12 

18-5317 

5-3942 

. 

'9- 

98 

. 

85 

80 

ii       23-2091    13-2472 

. 

•53 

267 

144    iior 

"9 

23 

22§ 

19-1792 

5-3525    88      67 

9'4 

. 

'93 

99 

. 

66 

Si 

8 

24-2620    13-8732 

. 

15611 

102*"   158 

122 

24 

9 

4-6319 

6-2039    88      50 

9'5 

, 

H9 

.63 

22 

, 

82 

28 

25-4599    139014    88      78      9-2 

-    '4511: 

9811,46 

. 

I  IO 

*s 

4 

7-2685 

6-9820 

278 

1  80 

•      54 

83 

7* 

257732    13-6438    88      79      9-5 

. 

'++11 

97<~'47 

. 

I  I  I 

26 

9* 

10-5144 

6-0352 

. 

3'4 
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60 

. 

2" 

3'§ 

12-9301 

6-3440     88        00 

8-5 

. 

330    186 

122 

28 

2  Cg 

19-6547 

6-6898    88      68 

9'5 

. 

139     199 

104 

86 

*  Plate  4940.     nh  15™  - 

-87° 

29 

8l§ 

23-0528 

6-9510    88      71 

6-5 

. 

123      212 

IOO 

53 

t  Plate  4953.     I2h45m- 
I  Plate  5916.       6h    om  - 

-88° 

30 

IO 

'•'345 

7-1792    88      45 

9'5 

. 

234      l62 

I5i:      16 

. 

ite  4939.      I4h    o™  - 

-88° 

3' 

12 

1-9521 

7-9014    88      46 

9'4 

. 

245    '75 

'59  +    '7 

t 

S  Plate  59  1  3.       4»  30"  +89° 

32 

51- 

3-6087 

7''954 

t 

247    178 

21 

•"  Plale  4982.     i&>>  5om  +89= 

33 

13 

5-6104 

7-1024    88      51 

9'5 

. 

'79 

-          41 

f 

Italie  figures. 

Plate  6497.     The  pole. 

34 

i8§ 

9'3~o' 

7-2672    88      57 

9  '4 

•    3'3   19^ 

'39      59  !     • 

35 

5 

13-2265 

-9138 

< 

350    206 

131 

36 

1  1 

15-6509 

7-1287 

. 

358    '98 

123 

. 

133 

37 

23§ 

'7-8433 

7-3707 

88      65 

9'3 

• 

161    210 

1  12 

"7 

Plate  4843.     N'os. 
Plate  5  "2.     Xoa. 

196,  197,  and  198  are  respectively  XOP.  160.  159,  and  158  on  Piate  4996.     iqh  30™  -{-89°. 
i,  3,  and  6  are  respectively  Xos.  116,  124,  and  133  on  Plate  ^998.     8b  i$m  -f~£»7- 

,,             Nos.  71,  72,  Si,  82,  and  83  are  respectively  Nos.  26-,  268,  279,  251,  and  250  on  Plate  4503.     i6h  om  +S83. 

982 


GREENWICH  ASTKOGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 

POLAR    CAP. 


B.  D. 

B.  D. 

No. 

Diain. 

X. 

No. 

Mag. 

Reference  N<>.  on  otliei1  Plates. 

No. 

Uiaiii. 

'£. 
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Plate. 
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Plate  5572.      1901,  April  12. 

+  88° 

+  89° 

O 

+  89 
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Plate  5572.     1901,  April  12. 
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m. 

84 
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7' 

85 
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58 
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4* 
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. 
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. 
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87 
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in 

'45 

8-4675 

22-4046 
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9'1 
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'47 

. 

. 
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88 

8       23-7853 

14-6945 
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6 
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'53 

. 
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89 

6      23-9620 

14-0681 

'5511  i$7t 

. 
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'47 

5 
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'55 
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. 
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90 
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16-0040 
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89      26 
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. 
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96 

91 
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'  5'7  '49 
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7-0 
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H9 
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. 

• 

'33 

92 
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89    14 

9'5 

261    151 

99 
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23-6013 
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,76 
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. 
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93 

3*     10-6274 

15-0711 
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"9 
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•       34 
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V 
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. 

. 

190 
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. 

97 

94 
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IO 
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. 
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83 

95 
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. 
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97 
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I5-3244 
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'3 

10-0535 

24-8123 
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. 
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98 
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15-6744 
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IO 
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29 
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. 
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99 
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9* 

20-4789 
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85 
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124 
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32 
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87 
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. 
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"5 
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28 
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. 

. 
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99 

. 
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8* 
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nig 

1  06 
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. 
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10        5-9600 
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3701149 
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66 
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5* 
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•  36 

. 

• 
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36 
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5* 
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25-3931 
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. 
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. 
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16-8033 
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• 
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204    145 

'9 
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. 
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. 

. 
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. 
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5 
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. 

. 
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. 
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"3 

6 
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3' 

4-5090 
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. 
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. 

48 
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1  52 

. 
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, 
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38 
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26-9542 
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. 
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9'5 

. 
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'3 

18-1325 
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. 
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'43 
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. 

193 
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"3 

6 
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. 
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'3 
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12 

17 

24-0445 
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18-2042 

88      36 
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83 
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'4 
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9'5 
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88 
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1  17 

5* 
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. 

77 
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49 
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5* 
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4' 
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. 
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27 
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. 
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28 
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4* 
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. 
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3? 

Diain.            x. 

No.           Mag. 

123    <    14 
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19-6993 
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94 
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8* 
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96 
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. 

on 
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6* 

21 
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19-7013 
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Plate. 
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5 
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89      16 
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54 

Plate  4977.     1900,  May  15.             . 
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. 
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4 
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• 
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. 
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H5 

B 

"3 
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73 
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. 
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. 
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93 

7 
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96 

74 
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. 
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10 
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?i 

8 

8*     16-7854        -4167 
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75 
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. 
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8 
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20-4173     89        24 
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. 
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126      45 

9 
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88      86 
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66 

132 
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25 
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20-8934     89        27 

9'5 
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89 

31 

IO 

4*      3"3432 
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67 

'5'! 

• 

140 

'3 

12-4255 
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182 
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81 

ii 

4*       7-7775 
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. 

. 

. 

. 
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5 
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• 

• 

'77 

288 

• 

82 

12 

'5 
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121 

83 

89 

• 

• 

Plate  5572.     Nos.  159,  160,  and  123  are  respectively  Nos.  22*,  226,  and  227  on  Plate  5968.     4h  om  +88°. 

,,              No.  91  is  No.  215  on  Plate  5916.     61'  om  +88°. 

,,              Nos.  88 

,  89,  ioi,  102,  114,  and  139  are  respectively  Nos.  281,  280,  282,  270,  287,  and  271    on  Plate  4503.     i6h  om  +88°. 

,,               Nos.  155,  158,  159,  162,  163,  164,  165,  166,  167,  "168.  and   169  are  respectively"  'Nos.   218,  213,  212,  217,  216,  215,  214,  211,  210,   205,  an.l  208  on  Plate  5195. 
22h  30'"  +89°. 
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Centre     I'.A.  I5h  30'"  Dec.  +89° 
Plate  4977.      1900,  May  15. 
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60 
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66 
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4* 
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5* 
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14 
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4* 
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14 

4* 
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13 

4* 
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'4 
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5 

10 

6 
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'3 
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194584 
3-8132 
5-1220 
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14-6047 
15-2109 

'5'4327 
16-9493 
18-9656 

2  1  '9934 
24-0959 

25'4525 
6-9163 

12-5995 
14-4621 

H7979 
16-0770 
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14-1039 

'4''553 
16-5984 
17-2298 
17-6001 
18-6352 
22-1334 
23'9S]5 
3'3327 

3-4"3 
7-2399 

7-5058 
7-6729 
8-3980 

2-9046 

2'9253 
2-5360 
2-6690 
2-7895 
27583 
2-9859 

27742 
3-3220 
3-4801 
3-8849 
3-2908 
3-261  1 
3-1804 
3-6332 
4-3120 

4-3^59 

4-8408 

4'5732 
4-4316 
4-1072 
4-8047 
4-2306 
47789 
4-5176 
4-0848 

4"'5'3 
5-2467 
5-8108 

5'4'45 
5-6048 
5-8142 

5'2243 
5-8961 

5'25'4 
5-2040 
5-8317 
5-4700 
5-0843 
6-5330 
6-1485 
6-6963 
6-8151 
6-4495 

6-4759 
6-6837 

6-9680 
6-1568 
6-4561 
6-6471 

6-3798 
6-2069 
7-0117 

77134 
7-0552 

7'3429 
7-0417 

7-8150 

0 

88      77 

88      76 
88      Si 

88      83 
88      89 
88      71 

88      82 
88      85 

88      91 
88      67 

88      72 
88      73 

in. 

8-5 

8-0 
9'5 

9  '4 
9'5 
6-5 

9'5 
9-1 

9'4 
9*4 

9*3 

9'5 

122 

I5I* 
,52* 
I  IO 
120 

92 

94 
95 

74 
75 

93 

9° 
9i 

92 
94 
80 
82 
8^ 

>5°i 
98 

93 

169 
ISO            . 

5 

174+    10 

• 

7' 

72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 

79 

80 

Bi 

82 
83 

84 
8; 
86 

87 
88 
89 
90 

9' 
92 
93 
94 
95 
96 

97 
98 

99 

IOO 
IOI 
102 

103 

104 
105 

1  06 

107 

loS 

109 

IO 

1  1 

12 

'3 
'4 

15 
16 

17 
18 

'9 

120 
121 
122 
123 
124 

'25 
126 

'27 
128 

5* 

7 

20 

4* 

10 

»5| 

S* 

21 

6* 

H 
6* 

i°3§ 

i7 
*7§ 

5* 
20 

4 
5 
43§ 
18 

'4 
4* 

5 

IO 

4 
9 
'9 

43§ 
23 

12 

'5 
8 

10 

4* 

9* 

J* 

27§ 

12 

4* 

22§ 
I* 

6* 
42§ 
4* 
'5 
6 

'4 
15 

10 

4* 
'5 
8 
6* 
8 

9-2036 
9-2694 
11-3766 
12-0225 
15-0903 
17-0817 
17-3642 
17-8690 

>7'9755 
18-1304 

21-1433 
22-8601 
26-4817 
1-1094 
2-9772 
4-6864 
4-7829 
5-9176 
8-5978 
9-3209 
10-6773 
12-0632 
12-6061 
12-6226 
12-6830 
14-7026 
14-7969 
16-0173 
20-9291 
21-8126 
22-9818 
267550 
2-^430 
2-6748 
86979 

9-3833 
9-4917 
11-3057 
12-8039 
13-8768 
13-9211 
14-8504 
18-1481 
16-7736 
23-3401 
24-8113 
3-8660 
10-5661 
11-8077 
12-1785 
12-9201 
12-9998 
13-3179 
14-0798 
17-5691 

18-3413 
22-8791 

Z379H 

7-8564 
7-8298 
7-1539 
7-2704 
7-6504 
7-5266 
7-1720 
7-8882 
7-7055 
7-3774 
7'6557 
7-8282 
7-8132 
8-3752 
8-1956 
8-3401 
8-3727 
8-4958 
8-8313 

87747 
8-5736 
8-9348 
8-6249 
8-5377 
8-4333 
8-3881 
8-0752 
8-4749 
8-1363 
8-4882 
8-8709 
8-8931 
9-3462 
9-2260 

9-8457 
9-0781 

9'2575 
9-7610 

9'6944 
9-4418 

9-0388 
9-2061 
9-8062 
9-1289 
9-1091 
9-5089 
10-091  1 
10*1262 
10-5490 
10-2993 
10-6085 
10-2570 
10-2404 
10-0035 
10-2679 
10-5293 
10-0288 
10-1765 

• 

88      84 
88      87 

88      64 
88      68 
88      70 

88      75 
88      90 

88      78 
88      79 

88      88 
88      65 

m. 

9-5 
9'5 

7'5 

9'5 
9'5 

9-0 
8-9 

9-2 
9'5 

9-5 
9'3 

275ll 

'59* 
192  + 

'99t 

200  1 

Mi:} 

"3 
"4 
«I5 

150 
'37 

'5' 

90 
98 
104 

'*5 
126 

i*7 
118 

120 
121 
122 

•39 

227 
217 

218 

185 
144 

57 

• 

13 

22 
28 

65 

57 
33 

150* 
II9 

no 
8  a 

101 

81 

84 
107 

99 

168 
151 
161}     9 

' 

• 

105 

140 

• 

38 

• 

I53* 

'54* 

108 

109 
i  to 

130 

is'it 
169! 

IOO 

101 
1O2 
I05 

l\ 

*3 

86 

2'3 
198 
214       . 
181 
182 
152 

'34       • 

I2O 

42 

12 

s 

255J 
258} 

126 

127 
«34 

'35 

142 

H3 

'35 

267 
268 

65 

7' 
7* 

• 

35  ill 
Z76|] 
189  + 
191: 
*44t 

148 

'49 

102 
103 

'33 

136 

'37 
128 
129 
130 
131 

•52 

241 

23« 
202 
203 
1  86 
•55 

20 
21 

55 

80 

5° 
5« 
44 
It 

• 

119 

1  08 

225 

• 

• 

1  1  6    1  09 

215           . 

• 

155* 

160+ 
212; 

128 
129 

I7°t 
87 

IOO 

118 
,36 

103 
104 
no 
1  06 
96 

123 

124 

H5 

116 

117 

199 
183           - 
'84           - 
153           • 
121 

8 
•       29 

226    ; 

49 
43 

27 
9 

64 

254t 

125 

141 

• 

56 

• 

• 

,46 

H7 

'45 

'44 

251 
250 

82 
83 

98 
97 

.     167 

'47 

232 

• 

69 

Ji«« 
2io{ 

112 

i6'i 

187 
188 

37 

34 

.     138 

i73t    9' 
'93t    99 

"9 
1  1  1 

I  12 

I38 

216    . 

200 

170  '     . 
'54        • 

•       23 

56 

>7 

267J 

'44 
'45 
'57 
158 

'59 

'53 
'54 
'55 
,56 

'57 

280 
279 
269 

80 

89 
81 

IIO 

103 

IO2 

IJi| 

1  66 

146 
158 

i+8 

242 

H3 

204 
205 

• 

81 

• 

45 

225: 
226: 
230; 

i  06    132 
107    »33 
"7    '34 

•     »39 

.      40 

•      47 

• 

Plate  4977.     Nos.  21,  12,  and  28  are  respectively  Nos.  63,  67,  and  66  on  Plate  4940.     nh  15™  +87°. 
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GREENWICH  ASTROGRAPHIC  CATALOGUE,  1900. 
POLAR    CAP. 


No. 
on 
Plate. 

Diam. 

X. 

y- 

B.  D. 

Reference  No.  on  other  Plates 

h  m 
16  30 

+  89° 

No. 
on 
Plate. 

Diam. 

X. 

v- 

B.  D. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

No. 

Mag. 

No. 

-Mag. 

Centre     R.A.  13''  3Om  Dec.  +89° 
Plate  4977.     1900,  May  15. 

h  n> 
2  45 

O 

+  87 

h  in 

12  0 

+  88° 

h  m 
14    o 

+  88° 

h  in 
16    o 
o 

+  88 

h  in 
10  30 

+  89 

Centre     E.A.  13''  30'°  Dec.  +89° 

Plate  4977.      1900,  Jlay  15. 

h  in 
14    o 

+  88° 

h  in 

7  3° 

+  89° 

h  in 
10  30 

+  89° 

h  m 
16  30 

+  89° 

h  m 

1930 

+  89° 

Pole 

I29 
130 
I3I 
132 
133 

«54 

135 
136 
137 

138 

'39 
140 

141 
142 

«43 

144 

'45 
146 

H7 
148 
149 
150 

>5' 

152 

153 
'54 
iSS 
156 

157 
158 

'59 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
1  66 
167 
1  68 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
>75 
176 

177 

6* 

37 
1  1 

31 

22 

13 

17 

4 

H 
4 
'3 
15 

12 

'4 

7 

4* 
4* 

:• 

4* 
5* 
7* 
37§ 
4* 
23§ 
5 
4* 
>3 

21 

4 
9 
59§ 
5 
6 

7 
4* 
5* 
6 

39§ 
9 
5 
H 
10 

15 

5 
*3§ 
5 
8 

25-0434 
26-5040 
26-6135 
26-6798 
2-1258 
3-9813 
7-3404 
7-7048 
10-3090 
10-6919 
12-4592 
13-2325 
14-0762 
14-7671 
14-9065 
15-8310 
16-5107 
17-3401 
18-0555 
18-5846 

2O-OIO2 
23-5607 
26'6OOI 
3-1600 

3^746 
7-0726 
8-7587 
11-4423 
18-7947 
19-0210 
20-8744 
20-9883 
267643 
5-4188 
8-2469 
9-0412 
9-9308 
10-1749 
10-1908 
I  1-8214 
13-2524 
13-7622 
14-0275 
14-4447 

'5'4329 
15-7302 
19-3442 
20-5393 
22-0980 

io'i  109 
10-8096 
10-8719 
10-9713 
11-4489 
11-0078 

•4452 
•7141 
•7669 

•3442 
•4294 

•1806 

•934' 
•1681 
•0985 
•2193 

•5332 
•1668 

"9370 
•9174 

'45'9 

•8588 

•3469 
12-6957 
12-4968 
12-2925 
12-0732 
12-3625 
12-4737 
12-3552 
12-5683 
12-5995 
12-4963 
13-2415 

'3'84'5 
13-2329 

I3-9443 
13-9586 
13-5646 
13-0270 

'3-1775 
I3-3972 
13-1921 
13-9945 
13-0642 
13-1292 

I3-8775 
13-7252 

13-4985 

• 

88      94 
88      95 

88      63 
88      69 

88      96 
89      22 

89      27 

m. 
9-0 

9'5 

9'3 
9"4 

9'3 

8-7 

9'5 

292!! 
29311 

2941! 
198: 
208} 

*43t 

26(51 

123 
124 
'43 

'55 

156 
164 
172 
165 

'49 
150 

'5' 

170 
171 

162 

163 
172 
164 
165 
1  66 

190 

'9' 

192 

• 

281 

282 
270 
271 

272 

36 
46 

54 

79 

87 
88 

IOI 
102 

35 
36 

37 

1  1  1 

I  12 

99 

I78 
I79 
I  80 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 
189 
190 

191 
192 
193 
194 

•95 
196 

197 
198 
199 
200 

2OI 

2O2 
203 
204 
205 
2O6 
2O7 
208 
209 
210 
21  I 
212 
2I3 
2I4 
215 

216 

217 
218 
219 
22O 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 

16 

6 

*f 

10 
10 

13 

4 
8 
8 

5* 
5* 
5 
7 
8 

17 

17 

'Is 

18 

4* 
4 
9 
4* 
6 
18 

4 
38§ 
20 

5 
i5 
4 

4* 
8 
6* 

9 

6 
6* 
'3 
17 
13 
4* 
5 
20 
10 

15 

8 

5 
7 
6 

20 

5 
'9 

5* 
4* 

12 

3^358 
5-7677 
6-4788 
6-6337 
6-9890 
10-6008 
12-4569 

'3'4535 
5-4653 
9-9300 
14-7627 
18-5842 
19-5807 
19-7147 
21-0603 
21-5403 
21-8889 
21-9563 
22-0583 
23-6138 
23-6930 
24-6977 
6-0218 
6-5623 
8-1238 
8-6752 
10-3376 
10-5541 
12-0603 
12-0513 

137423 
15-7570 
19-7196 
19-7790 
20-2306 

20-3433 
23-9540 
24-1003 
25-0603 
26-8316 
1-8500 
2-8703 
5-5278 
9-0402 
11-4479 
127795 
12-9903 
15-7706 
20-5300 
22-3530 
2-0798 
9-3822 
9-7776 
10-9738 
12-3321 
15-1599 
15-3094 
15-3629 

14-5960 
14-0005 
14-2518 
14-0732 
14-8677 
14-9020 
14-6858 

'4-9425 
15-4566 

'57745 
15-6273 

15-0425 
15-7912 
15-0283 
15-2806 
15-7148 
15-7448 

i;'7555 
i5'5594 
15-8178 
15-9805 

'5'435° 
16-7857 
16-7350 
16-6475 
16-4365 
16-9568 
16-6536 
16-9453 
16-9730 
16-2670 
16-7158 
16-6301 
16-5953 
16-4890 
16-2158 
16-8359 
16-3905 
16-7547 
16-5201 

1/-3959 
17-8273 

17-2541 
17-7874 

'77535 
17-7638 

'77955 
17-5087 
17-6323 
17-5094 
18-1066 
18-7336 
18-8065 
18-2276 
18-5267 
18-9050 
i  8-2469 
18-2306 

88*      62 

89      20 

89         21 
89         24 

89         23 
89         19 

nr. 
9'5 

9'5 

8-8 
9'5 

9'4 
9'5 

229* 

'54t 
251* 
252* 

"7 
'33 
i6of 
i6it 

53 
63 
69 

70 

'53t 
250* 

• 

'77t 

i/o 
'93 
169 

99 
1  06 

1  12 

98 
122 

125 

• 

I  I 
12 
21 

10 

3° 

2741 
2751 
181 
182 
183 

184 

2571 
2551 
256! 

244! 
2451 

39611 

3951! 
39411 
385!! 
386|| 

9° 
91 
84 

72 
73 

1  08 

"3 
107 

IO2 
I03 

62 

63 

64 

65 

277 

2951! 
223} 

224} 
2531 

132 

179 

2I9 
'93 

45 

38 

265* 

140 
168 

86 

105 

i?<5t 
'45 

• 

9 
'9 

20 
28 

27 
29 

45 

2 

3 
8 
26 
42 
43 
44 
5' 
75 

39 

4° 
41 
5° 
57 

142 

'74 

. 

64 

• 

15 

393! 

296]] 
242  + 

162 
'63 

167 
168 

169 
'59 

252 
253 

233 
206 

77 
78 

82 
83 

70 
46 

2591 
258! 
246! 

2351 
240* 

249* 

257* 

187 
186 

38711 

37'H 
372|| 
332|| 

IOI 
I  10 

132 

121 
I2O 

I38 
62 

68 

76 

'34 
'35 

126 

74 

66 
i69t 
'74t 
'75t 

I50 

I  1(5 

98 

94 
86 

4 

5 

170 
171 

'75 
176 

i8o§ 

IOO 

107 

124 
119 

6 
IS 
14. 

31 

384li 

178 
'79 

I22T 

'77 
1  80 

'73 
178 

283 

284 

*73 

254 
234 

108 

"3 
114 

'39 

113 

120 
104 

89 

71 

239* 

185 
192 

109 

163 
162 
179 
184 

130 
131 

'37 

61 

1  1  1 

"9 
129 

136 

'37 
127 

'49 

'39 

'5' 

"7 

*  Plate  4507.      1411  i5m  +87° 
t  Plate  4501.     i5h45m-j-87° 
t  Plate  6039.     iob    Om  +88° 
II  Plate  4532.     i8&    o»  +88° 
§   Plate  4843.        ;li  30"  +89° 
IT  Plate  4996.      igb  3om  +89° 
Italic  figures.     Plate  6497.     The  pole. 

• 

• 

'43 

129 

152 

58 

Plate  4977.     Nos.  133,  152,  178,  218,  219,  and  228  are  respectively  Nos.  358,  375,  374,  357,  373,  and  372  on  Plate  5995.     S>»  o™  +88°. 
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1  Plate. 

Diam. 

X. 

y- 

B.  D. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

No. 
on 
Plate. 

liiam.            7.                   y. 

B.  D. 

Reference  No.  on  other  Plates. 

No.         •  Mag. 

No. 

Mag. 

Centre     R.A.  I3h  3om  Dec.  +89° 
Plate  4977.     1900,  May  15. 

b  m 
14    0 

hm     hm     h  m     hm 
7  30   ic  30  16  30  19  30 

Pole 

Centre     R.A.  I3h  30"  Dec.  +89* 
Plate  4977.     1900,  May  15. 

h  m 
14    o 

+  n 

h  m 

73° 

O 

+  89 

h  m 
1030 

o 

+  89 

h  m 

16  30 

+  *9° 

h  m 
1930 

+  *9° 

Pole 

+  88 

+  89+89 

+  89+89 

236 

1  259 
1  24] 

I  *  4  3 
2  44 

245 
!    246 

24~ 
249 

I    2  >  C 

1    ^  3  3 

|   2  ;  4 

N  ^55 
0256 

259 
260 

261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
•  271 
z-i 

274 
275 
276 

*77 

278 

279 
280 

281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 

4* 
5 

4* 
o 

4* 

it 

-* 
jt. 
5 
6 

I 

4* 

34§ 
343 
4* 

4* 

.* 
4 

4 

5* 

21 
•l 

8 
6* 
i5 

4o| 

10 

17 

13 
4* 

21 
10 
12 

'3 

4* 
>5 

6 

9 
5 
5* 
4'§ 
9 
3° 
46 
6* 
8 
20 

10 

29§ 

4* 
5* 

15-6673 
15-8522 
16-1890 
16-9358 
18-7709 
19-9325 
19-9688 

26-1  1  59 

4-0251 

4'45  " 
5'0233 

5'3479 
8-1007 

8-8312 
14-5404 
15-0882 
16-7194 
18-8165 
19-7001 
22-5596 
25-0690 
26'3534 
4': 
4-8258 
6-5409 
8-6283 
9-0805 
10-4989 
10-9715 

I3-4347 
16-9598 

17-3897 
18-2198 

2I-22OO 
21-3459 
21-9883 
23-0663 

4-7295 
6-1719 
9-0035 
II-7940 
I5-7229 
17-0929 

'"•4709 
17-9192 
21-2576 
2I-70I2 
22-7219 
24-3028 
25-5164 
26-2880 
9-I045 
I  1-5046 

'3"35'6 
13-5929 

i5-8389 
17-0159 

19-9964 

18-1469 
18-4020 
18-0731 
18-0628 
18-9179 
18-9678 
18-4217 
187929 
19-2950 
19-1585 
19-9058 
19-7598 
19-8914 
19-2856 

'9-8557 
19-7789 
19-0213 

'9'°375 
18-9817 
19-8178 
19-8285 
19-0648 
20-6418 
20-0125 
20-5251 
20-7833 
20-7166 
20-5721 
20-5920 
20-9525 
.20-4415 
20-1719 
20-8100 

20-1  l82 
20-6485 
2O'8lO2 
20-2819 
21-0135 
2I-gS57 

2  1  -6  1  66 
21-3329 
21-2441 

2''9445 
21-6135 

21-1539 

21-6720 

2''5937 
21-3735 
21-4383 
21-7264 
21*2224 
22-3464 
22-7470 
22-4384 

22-5977 
22-1741 
22-8766 

22-0577 

• 

89        28 

89      '7 
89      25 

89      1  8 

89      1  6 

89      30 

88    107 
88    106 

89      26 
89      29 

m. 

8-7 

9-0 
9-0 

8-9 

9'5 

9'3 

9-5 

9'5 

9'5 

9'4 

294 

295 
296 

297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 

305 
306 

307 
308 

3°9 
310 

3" 

312 

3'3 
3'4 
3'5 
316 

3'7 
3'8 

3'9 

320 

321 
322 
323 
324 
325 
326 

327 
328 

329 
33° 
33' 

332 

333 

334 
335 
336 
337 
338 

5* 
6* 
6* 
'3 

53§ 

2'S 
2*§ 

4* 

22§ 

32$ 

4 
6 

38§ 
.* 

IXO§ 

r* 

4°| 

4* 
4* 

4* 
1  1 

28§ 

4 
6 
18 

5* 

8 

39§ 
1  1 

'3 
4* 
23 
4* 

10 

5* 
1  1 

34§ 
23 
>°5§ 

9 
6 
-* 

3'§ 

9 

20-7293 
20-9839 
22^87  19 
24-4810 
noo6 
9-5789 
I5-5507 
'6'33'3 
17-1937 
19-2719 
19-8339 
21-0555 
22-2072 
22-8270 
1-1943 
5'5427 

8-5475 
8-7692 
9-3084 

'3'37°3 
14-4141 
14-5815 
14-6214 
16-5242 
17-5516 

'7-5774 
18-4457 
18-8356 
21-6604 

25'9' 
1-8250 

10-8613 
10-9562 
14-1785 

15-2741 
16-5276 
i-'i  186 
17-8872 

'8-9155 
26-0516 
8-4919 
14-8873 
15-0414 
16-2802 
18-5546 

22*1222 
22-6159 
22+039 
22-9920 

23-|334 
23-6960 

23'8395 
23-3682 

23-3255 
23-8094 
23-2020 
23-7056 
23-7584 

23-3787 
24-3620 
24-3094 
24-5454 

24-034" 
24-8154 
24-1591 
24-8097 
24-8165 
24-8124 

24'4352 
24-2173 
24-5912 
24-8380 
24-101  1 
24-4444 
24-2878 
25-0138 
25-5527 
25'8547 
25'9752 
25-3002 
25-2026 

25'4'93 
25-7128 

25'3336 
25-7699 
26-2451 
26-131  1 

269354 
26-2451 
26-6825 

• 

89      15 

89      35 

89      3' 
89      33 

89      32 
89      '3 

89         12 

89      37 
89      34 

89      36 
88    112 

m. 

9-2 
9'3 

9'5 
95 

9'5 
7-0 
9-1 

9'3 
9'3 

9'5 
6-5 

• 

• 

• 

* 

u 

59 

60 

61 

146 
148 
I63 

47 
81 

122 
123 
124 

'44 
'45 
1  60 
161 
162 
52 
77 
93 
80 

94 
105 
119 

120 
121 

140 

<42 
141 

'57 
'43 
1  68 
184 
66 
118 

"7 
136 
137 

'39 

155 
156 
158 
208 
104 
'53 
i52 

'54 

181 

168*  ^98 
152!;  100 
i82§  160 
215*      . 

.; 

140 
164 

117 

262* 

'5' 

100 

'55 

213* 

261* 

264* 

354 

120 
121 
131 

,58 

85 
96 

97 

i'5 
"4 

85 

"9 
118 

87 

87 
74 

18 
24 
25 
37 
38 
7' 
72 

73 
86 

208T 

'94r 

18411 
17511 
'74* 
'5°§ 
«7Si 
«77§ 

217" 
216* 

'99r 

200*" 

• 

98 

129 
,56 
'57 

196 
197 

,69 

• 

9' 
117 

,36 

162 
163 

• 

'43 
138 

128 
260* 

158 
146 

138 
123 

110 

• 

160 
>59 

'39 
140 

• 

'59 
198 

I  10 

142 

,56 
140 

158 

• 

• 

• 

. 

• 

285+ 

262  + 
263* 

rtSl 

388 

355 
119 
130 

'39 

158 

• 

93 
95 
104 
118 

86 

88 

34 
23 
36 

49 
55 

56 

• 

1/8 

128 

'5" 

• 

>95r 
176^ 

400. 
'49§ 

is'ig 

i48f 
97 

176 

103 
150 

• 

133 

118 

130 
114 

• 

2I4r 

• 

'I7 
165 

,30    137 
131    136 
132    129 

84 
85 

101 

1  08 

109 

I  10 

35 
48 

54 

70 

83 
107 

99 

ICO 

126 

2OIr 

'39r 
>72§ 

2O9f 

187* 

202r 

i86r 

• 

i96r 

'85r 
401 

'55 

• 
203r 

'47 

i>2 
1  47 
'44 

121 

159 
153 

,56 

141 
142 
131 

90 

161 

'47 
132 

>93r 

I7«8 

i84§ 

• 

138 
161 

94 
109 

'27 

105    104 

• 

• 

152 

'4'    '53 

i."V 

'73' 
167' 
286: 

397 
389 

375 

• 

i66r 

116    109 
1  06     99 
100     95 
92     89 

127 
128 

'49 
,64 

276 
69 
82 
96 

97 
98 

I25 

*  Plate  6039.     io»    o"  +88°. 
t  Plate  4958.     i2h    o°>+88°. 
t  Plate  4503.     i6b    o"n+88°. 
Plate  4532.     i8h    om+880. 
S  Plate  5913.      4h  30"  +89°. 
•    Plate  5195.     22h  30"  +89°. 

• 

'77 
191 
190 

141 

148 

'5* 
156 

• 

150    163 
H2    '54 

• 

. 

Plate  4977.     Nos.  Z57,  286,  323,  and  333  are  respectively  No?.  Z3i,  232,  233,  aud  234  on  Plate  4563.     *oh  cf°  +88". 
,,             Kos.  298,  308,  and  324  are  respectirelv  Nos.  356,  371,  and  370  on  Plate  5995.     8h  om  +88°. 
,,             No.  308  is  No.  215  on  Plate  5916.     6&  om  +88°. 
,,            Nos.  326,  331,  332,  333,  and  337  are  respectively  Nos.  143,  142,  141,  140,  and  139  on  Plata  6139.     ih  30™  +89°. 
,,             No.  333  is  \  Ursse  Minoris. 
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Diani 

B.  D. 

B.  D. 

No. 

X, 

V- 

No. 

Mag. 

Reference  No,  on  otner  "liites. 

No. 

Diiini. 

X. 

V' 

No. 

Mag. 

Reference  ^o.  on  other  Plates. 

on 

Plate. 

Centre     R.A.  i6h  30™  Dec.  +89° 

h  m 

'545 

b  m 
14    o 

h  m 

16    o 

h  m 
18    o 

h  m 

'3  3° 

h  m 

1930 

on 
Plate. 

Centre     R.A.  i6h  3om  Dee.  +89° 

h  m 

•545 

h  m 
14    o 

h  m 
16    o 

h  in 
18    o 

ii  in 

'3  3° 

It  m 
1930 

Plate  4982.     1900,  May  26. 

+  87° 

o 
+  88 

+  88° 

+  88° 

o 

+  89 

+  89° 

Plate  4982.     1900,  May  26. 

.-• 

+  «7 

O 

+  88 

o 

+  88 

0 

+  88 

+  89 

+  89 

m. 

m. 

I 

24 

1-8739 

•5718 

87    '4' 

9'3 

144    '.    62 

99 

. 

59 

5* 

19-0214 

9-6831 

ai7ll 

, 

236 

301 

6z 

2 

28*5 

9-6018 

•2161 

88      92 

9-2 

'59 

97 

105 

152* 

. 

. 

60 

25§ 

19-2670 

9-8462 

88    102 

9-0 

2l8| 

. 

237 

302 

63 

3 

6* 

11-2792 

'4959 

' 

172 

114 

122 

2I5 

'53* 

. 

61 

4* 

21-6796 

9'5243 

'7911 

, 

238 

284 

. 

43 

4 

5* 

14-7491 

•5673 

186 

146* 

124 

204 

. 

. 

62 

5* 

23-1  1  18 

9^359 

'65!! 

. 

239 

285 

. 

5 

4* 

14-8713 

•8166 

187 

'55* 

'37 

205 

. 

, 

63 

9 

23-8520 

9-5161 

i66|| 

240 

270 

36 

6 

7 

20-4055 

•6821 

136*1     . 

140 

'54 

2O2J 

2O 

64 

H 

2-2515 

10-6443 

88      82 

9'5 

136: 

"7 

226 

. 

59 

7 

32§ 

22-6031 

•4683 

87    1  66 

8-9 

i37*     • 

141 

140 

'74t 

6 

65 

'7 

2-9380 

10-2451 

88      84 

9'S 

'37} 

118 

217 

. 

77 

8 

7 

6-5025 

2-3833 

169     86 

I2O 

. 

39 

. 

66 

3* 

16-2402 

10-1326 

. 

•     235 

332 

217 

86 

9 

5* 

7-7194 

2-4796 

170  i  96 

121 

. 

5' 

67 

5 

17-5062 

10-7843 

•     247 

334 

•      ~9 

10 

15 

'0-3453 

2-5768 

88      93 

9'5 

184    113 

'35 

238 

. 

68 

*7§ 

18-1997 

10-7867 

88    101 

9-0 

224!!       .     248 

336 

.      80 

ii 

'5 

14-5211 

27844 

88      98 

9'5 

.36 

2'7 

. 

69 

1.3 

5-3562      1-5485 

88      88      9-5 

167+147    232 

"3       • 

12 

'3 

5-4990 

3-3004 

181      85 

'34 

. 

38 

. 

70 

3* 

9-3406 

1-5082 

169 

233 

393 

1  60 

. 

'3 

4* 

12-8699 

VO234 

7  I 

2*     io*7t;86 

ricco 

274    384 

177 

H 

T 

4* 

'5'34'4 

J            JT 

3-8587 

.                  t 

'59 

241 

/  L 

72 

j        v  i  j 
3*     '3H718 

j  j  j 
1-9175 

JT       J     T 
244       385 

/  / 

197 

102 

15 

8 

17-0507 

3-6364 

162 

221 

, 

73 

6 

13-6430 

'•9755 

277 

,84 

245       386 

198 

IOJ 

16 

33§ 

22-6520 

3''735 

87    168 

9'3 

'3711  H8* 

1  66 

174   203t 

9 

74 

4* 

14-2244 

1-9759 

. 

258    37' 

215 

98 

17 

20$ 

6-9205 

4-8762 

88      91 

9'4 

.        I  12 

'54 

.    64 

. 

75 

37§ 

19-2674 

1-8285 

88    105 

8-5 

"Sll 

. 

263    339 

8l 

18 

7* 

107831 

4-8055 

'3' 

'55 

276      IO2 

76 

5 

19-8026 

1-4196 

2i9ll 

•     264    341 

. 

75 

'9 

9 

14-0040 

4-1942 

88      97 

9-6 

. 

158 

239 

. 

77 

5 

22-2561      2-0518 

'9511 

.     276  1321 

. 

64 

20 

10 

i6-oi  1  8 

4-0772 

. 

1  60 

218 

. 

78 

»9 

22-2976 

i-4'53 

88    108 

9'3 

'9411 

.     265    320 

53 

21 

36§ 

I7+733 

4-3945 

88    100 

8-8 

1 

'63 

223 

, 

42 

79 

6 

23-0857 

'•5747 

i8oj|      .     266  [322 

54 

22 

7 

20-0387 

4-9878 

. 

176 

225 

. 

3' 

80 

5* 

2-9136 

12-1177 

'49t 

'37    231 

. 

98 

23 

8 

22-3275 

4-5465 

88    103 

9'5 

I47II 

. 

'77 

I9I 

. 

21 

81 

6 

5-2724 

12-2853 

166} 

146    242 

. 

125 

24 

1  1 

23-0741 

4-4328    87    172 

9  '4 

I38II    156* 

179 

I92 

204t 

22 

82 

5* 

7-7023 

12-9719 

.    [167    252 

. 

'57 

25 

6* 

23-8870 

4-1326 

i26|| 

157* 

I  So 

I77 

205t 

IO 

83 

12 

7-7785  |  12-7273 

15    1  68    253 

158 

26 

25 

24-81  19 

4-6092 

87    173 

9-0 

i»8|| 

159* 

208t 

'79 

1  I 

84 

12 

12-1902    12-8370 

65    183    256  '394 

196 

107 

27 

8 

5-1669 

5-5939 

88      89 

9'S 

. 

1  06 

'53 

5° 

85 

4* 

I7-3449 

12-2448 

, 

•     261  |354 

243 

*7 

28 

8 

'37435 

5-9054 

1  60 

171 

279 

. 

86 

7 

17-7087 

12-2688 

23'll 

262  1355 

257 

88 

29 

4* 

14-9161 

5-6500 

. 

172 

260 

. 

. 

87 

5* 

23-1590 

12-5295 

I96II 

. 

277  '323 

3° 

'9§ 

15-3108 

5-3259 

88      99 

9'4 

'73 

261 

. 

88 

4°S 

23-2711 

12-6294 

88    no 

8-8 

'9711      • 

278    324 

55 

3i 

8 

15-8303 

5-7004 

'74 

262 

. 

. 

89 

'3 

9-0846 

'3'575° 

89      27      9-5 

31    178 

273    '39§ 

'75 

122 

32 

13 

19-9089 

5-5276 

163]! 

. 

197 

227 

35 

9° 

6* 

12-2589 

13-0494 

63    181 

257    396 

194 

I  08 

33 

4* 

7-2785 

6-8147 

.       122 

185 

82 

. 

9' 

5 

12-2058 

13-0885 

64    182 

255    395 

'95 

"3 

34 

4* 

9-8463 

6-6159 

. 

1  88 

312 

u6 

. 

92 

i8§ 

19-1899 

13-8368 

88    106      9-5 

xj*||  i66H 

286    375 

286 

89 

35 

i6§ 

1  1-9624 

6-3369 

88      94 

9-0 

149 

190  '292 

130 

93 

ii 

23-48/7 

13-7176 

i98||  I3i11 

287    342 

65 

36 

4 

12-0846 

6-3038 

150 

191 

293 

131 

. 

94 

6 

25-8460 

137936 

97-  i8i|| 

•     325 

. 

44 

37 

15 

12-2017 

6-3267 

88      95 

9'5 

. 

'5' 

192    294 

'32 

. 

95 

6* 

26-7359 

i3'4584 

96« 

i68|| 

•     327 

45 

38 

3* 

12-4092 

6-6464 

193    295 

'5' 

. 

96 

6* 

26-8463 

13-2642 

86' 

'5511 

.     328 

37 

39 

4* 

17-9864 

6-1857 

. 

. 

'95 

263 

• 

52 

40 

5°§ 

21-5323 

6-4614 

88    104 

8-0 

164!] 

. 

21  I 

228 

. 

32 

41 

4* 

23-6400 

6-3782 

i48|| 

212 

229 

27 

*  Plate  4531.      I7h  I5m  +87°. 

42 

ii 

2-3722 

7-4249 

130} 

105 

182 

36 

t  Plate  4526.     i8l>  45"'  +87°. 

43 

4*      2-4673 

7-9261 

I29{ 

104 

I83 

. 

48 

I  Plate  4958.      i2h    o'n+880.     \ 

44 

45 

8 
4* 

8-1050 
9'5993 

7-4651 
7-8106 

130 
148 

1  86 

205 

35' 
33' 

101 

128 

• 

1!  Plate  4563.     20h    om  +88°. 
g  Plate  5572.      i  oh  30™  +89°.     • 
•;    L'late  5195.     22h  30™  +89°.    < 

46 

22§ 

13-3406 

7-3436 

88      96 

9'3 

. 

'59 

206 

296 

161 

Italic  figures.     Plate  6497.     The  \\K\P. 

47 

7 

16-2009 

7-1044 

207 

281 

61 

48 

7 

16-6616 

7-7951 

"in 

. 

221 

298 

73 

49 

'9 

1-5894 

8-8744 

88      83 

9'4 

128+ 

103 

I99 

47 

. 

5° 

6 

6-1360 

8-4003 

128 

2O2 

, 

99 

j 

5i 

24S 

7-0085 

8-0218 

88      90 

8-9 

129 

203 

. 

100 

• 

No. 

Centre     E.A.  i6h  30™  Dec.  +89* 

h  m 
16    o 

h  m      h  m      h  in 
10  30   13  30   19  30 

h  m 
22  30 

52 

5 

17-2321 

8-5422 

2'6|| 

. 

222 

299 

. 

74 

on 

o 

Pole 

53 

4* 

20-3870 

8-0033 

'9311 

224 

267 

. 

Plate. 

Plate  4982.     1900,  May  26. 

+  88 

+  89  +89°  +  89° 

+  89 

54 

6* 

25-9420 

8-0387 

H'l! 

231 

B 

24 

55 

12* 

26-4680 

8-9943 

I42J| 

248 

. 

28 

0 

m. 

56 

22§ 

2-5958 

9-5746 

88      85 

9-1 

138} 

"9 

216 

B 

61 

, 

97 

5* 

1-8317 

14-0033 

88      79 

9'5 

250 

83 

1  1  1 

'47* 

H4t 

57 

12 

3-6240 

9-8470 

88      87 

9'5 

'5't 

I2O 

218 

80 

, 

98 

'9 

2-0855 

14-3195 

88      78 

9-2 

251 

82 

I  10 

146* 

'45t 

58 

4* 

157823 

-  9-2874 

• 

228 

3'4 

• 

78 

99 

5* 

3-9376 

14-9047 

270 

I  O2 

142 

165* 

i64f 

Plate  4982.     Nos.  i,  2,  8,  9,  ami  12  are  respectively  Nos.  117,  157,  154,  '55.  alul  '53  °"  pl£te  45°7-     '4h  '5m  +87°. 

,,            Nos.  94  and  95  are  respectively  Nos.  173  and  165  on  Plate  4673.     22h  om  -(-88°. 

,,             No.  92  is  No.  276  on  the  Pole  plates. 
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B.  n 

B.  D. 

Diaiu.            x.                   <j. 

Reference  No.  ou  other  Plates. 

Diam.            x. 

»• 

Eeference  No.  on  other  Plate*. 

No. 

No. 

(Mag. 

No. 

No. 

Mag. 

on 

on 

Vlate. 

Centre     R.A.  i6h  30*  Dec.  +89° 

h  m 

16    o 

h  m 

10  30 

h  m 
133° 

h  m 
1930 

h  m 

22  30 

Pole 

Plate. 

Centre     R^.  i6h  30"  Dec.  +89° 

h  m     h  m 

16    o  10  30 

h  m. 
'3  3° 

h  m 

'93° 

h  ni 

22  30 

Pole 

Plate  4982.     1900,  May  26. 

+  88 

o 

+  89 

+  89° 

Plate  4982.     1900,  May  26. 

+  88°  +  89 

o 

+  89 

0 

+  89 

+  •9° 

m. 

o 

m. 

IOO 

I  l 

19-0063    14-7400 

88*    107 

9'5 

389: 

. 

285 

95 

I67 

,64 

I58 

'3 

I3-5073 

24-6346 

89      37 

9'3 

'97§ 

•  63 

316 

'59 

216 

121 

IO1 

I  I 

26-1934    14-2058 

182 

345: 

. 

46 

99 

. 
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Plate  4982.     Nos.  101,  107,  108,  109,  122,  123,  155,  and  162  are  respectively  Nos.  174    187,  181,  175,  188,  182.  178,  and  183  on  Plate  4673.     22^  o"»  +88  . 
„              No.  162  is  No.  164  on  Plate  5246.     oh  o™  +88°.     No.  no  is  No.  267  on  Plate  6039.     iol>  om  +88% 

„              Nos.  121  and  122  are  respectively  Nos.  140  and  137  on  Plate  6139.     ih  3001  +8g~.     No.  121  is  A.  Urs*  Minoris. 

,,              No.  163  is  No.  183  on  Plate  5913.     4h  30™  +89°. 

Plate  4996.     No.  5  is  No.  190  on  Plate  4501.     15!"  45^  +87°. 

Nos.  5,  6,  9,  10,  n,  20,  and  22  are  re8|iectively  Nos.  124,  137.  148,  157,  159.  136,  and  156  on  Plate 

4531.    17"  i5m+S-°- 
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Plate  4996     No.  82  is  No.  137  on  Plate  6139.     ih    30™  +89°. 

,,             No.  90  is  No.  333  on  Platu  4977.     i3h  3Om  +89°  ;  and  is  \  Ursa>  Miuoris. 

,,             Nos.  103,  107,  108,  113,  and  122  are  respectively  Nos.  184,  183,  181,  182,  and  178  on  Plate  4939.     14''  om  +88°. 

,,             No.  128  is  No.  284  on  Plate  5828.     zh  om  +88°. 

,,             No.  89  is  No.  276  on  the  Pole  plates. 
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4 
4 

24§ 
1  1 

6o§ 

9 

4 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
8 

4 
7 
4 
4* 
4 
4 
'9§ 
7 
5 

26§ 

23 

7 
4 
5 

9'  1  146 
11-3217 
13-1526 
16-2198 
18-1794 
18-1938 
18-9637 
20*0280 

21-3934 
24-6188 

2-4438 
3-6527 
5-5697 

15-1313 

21-8733 
22-3693 
24-1460 
24-1538 
1-6963 
6-3196 
10-1274 
15-6610 
18-5088 
19-0924 
20-7874 
21-6821 
5-1902 
6-8523 

7-3503 
8-2633 

9-8737 
12-2024 
15-6486 
18-9019 

27-0010 

4-2355 
9-6900 
10-8521 
1  1-6916 
11-7759 

'3-2594 
16-1051 

'8-4352 
22-4514 
24-3283 

247074 

6-593' 
7-1542 
13-5923 
15-3363 
20-9740 
22-2366 
22-6804 
1-8215 
27238 

4-35I3 
1  1-2298 
11-3950 

14-6608 
I4743I 
'4'5'23 
14-3816 
14-4436 
14-1591 
14-5662 
14-0000 
14-3840 
14-1684 
15-0892 
15-7255 

'57549 
15-2467 

15-6729 
1  5-3020 
15-1958 
15-1366 
16-2886 
16-2692 
16-3791 
16-1027 
16-1969 
16-5664 
16-0375 
16-7314 
17-5217 
17-5058 
17-7348 
17-4752 

I7-9577 
17-3613 
17-1309 
17-4662 
17-2497 
18-6585 
18-0849 
18-8953 
18-8296 
18-3399 
18-3040 
18-3219 
18-0725 
18-7747 
18-5053 
18-4296 
19-2132 
19-9589 
19-6656 
19-4325 
19-8581 
i977i8 
19-2035 
20-5836 
20-7640 
20-5975 
20-7435 
20-5912 

0 

88    141 
88        2 

88    116 
88    135 

88        8 
88        7 

88    126 

88        i 

88    112 

89      38 
88        9 

89        2 

88    1  06 

88    107 

m. 

9-5 

8-8 

9'5 
9'5 

.  2'O 
9'5 

9'5 

9'5 

6-5 

9-0 
8-0 

9-2 

9'5 
9'5 

• 

254 

270 

• 

i6oj 

127 

90 
8l 

1  66 
,65 

I9I 

275li 
24711 
362* 
187 
[88 

27611 
i68|| 

255!l 
256; 

342* 

150+ 
151: 
'44t 

107 

122 
161  + 

I52{ 

93 
148 

'35 

66 

76 

82 

120 

65 

I05 

"2 

68 

55 

378* 
'37 

73 

6S 
64 

125 

'59 
'45 

112 

<99t 

207! 

222f 

I46 

'32 

"4 
"3 
198! 

226t 

*M 

253 
269 

252 

258 

257 
264 
263 
208 

206 

77.5 

286|| 

2871! 
401* 

121 

146 
I49 

90 

96 

9' 

82 

83 
140 

I67 
l6o 

'53 
'47 

234t 

266! 

23411 
327t 

325: 
326| 

3451 
381} 
246 
360 
359 
371 
284|| 
267|| 
236|| 

i43li 

168 
181 
169 
182 

203 

21  I 

235 
l62§ 

i64T 
i44f 

021T 

,85 
192 
186 
.65 
i/3 

'7£ 
176 

'77 
'78 
183 
184 
190 
193 

148 
142 
136 
95§ 
94§ 

IOI§ 

'55§ 
164 

'59 
H9 
'43 
137 

121 

45 
44 

46 
69 
84 
96 
106 

128 

• 

I9 
62 

49 

4°3J 

112 

I07 
80 

7i 

63 

46 

248!! 
400* 

I53J 

118 

II  I 

134 
I48 

323§ 

108 
97 
56 

179 
1  68 

94 
233t 

221 

244 
251 

184 

222 
20, 

218 

219 
229 
236 

243 
250 
256 

'55 
'97 
183 

Z20 
228 

*35 
242 

249 
276 
164 
163 
196 

'95 

• 

"5 

• 

i88«i 

27711 
269(1 

1891; 
i8if 

232t 
389* 
398* 

92 

IOO 

"7 

126 
'45 

165} 

164 

89 
95 

IOO 

125 
124 

92 

74 

75 

98 
94 

93* 

375 

2858 
297§ 

'33 
116 

"5 

'54 
'35 
'34 

286§ 

*  Plate  4705.     23h  1511  +87° 
t  Plate  5312.       oh  4511  +J7° 
t  Plate  4532.      i8h    0m+88° 
II  Plate  5828.       2h    onl  +8*° 
§  Plate  4982.     i6h  30™  +89° 
If  Plate  5913.      4h  3om  +89° 
Italic  figures.     Plate  6497.     The  pole. 

No. 
on 
Plate. 

Centre     R.A.  22''  3Om  Dec.  +89° 
Plate  5195.     1900,  October  27. 

h    in 
22    O 

o 
+  88 

h  m 
16  30 

+  89° 

h  m 
1930 

+  89° 

h  m 

i  30 

+  89° 

h  m 

4  3° 

+  89° 

Pole 

108 

109 

no 

I  I  I 
I  12 

1 

33§ 
8 

32§ 
6 

4 

3-5857 
3-9299 

5-4474 
7-7072 
8-7840 

14-0283 
14-5312 
14-6845 
14-7861 
14-6592 

88    114 
88    113 
88    117 

m. 
8-0 

9'5 
Var. 

'75 
181 

182 
189 

109 

108 
123 

68 
67 
83 
9' 

364* 

380* 

39°* 

202f 
ZOlf 
209! 
227J 

230 
238 
H5 

Plate  5195.     No.  120  is  No.  285  on  Plate  5828.     2h  om  +88°. 
,               Nos.  84,  95,  107,  122,  !29,  130,  147,  157,  and  158  ars  respectirelv  Nos.  210,  216,  211,  217,  219,  218,  200,  221,  and  220  on  Plate  5968.     4''  o">+88°. 
,               Nos.  131  and  166  are  respectively  Nos.  287  and  286  on  Plate  4503".     i6h  om  +88". 
,               No.  125  is  No.  402011  Plate  4532.     i8hom+88°. 
,               No.  139  is  No.  333  011  Plate  4977.     1311  30™  +89°  ;  and  is  \  Urs.i-  Minoris.                  No.  105  is  No.  278  on  the  Pole  plates. 
,               No.  129.     Polaris.             No.  130.     The  6m  image  is  merged  in  the  images  of  Xo.  1:9.     The  diameter  given  is  that  of  the  3™  image. 
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B.  D. 

B.  D. 

EM&IH.            x. 

No.          Hag. 

No. 

Diam. 

•h 

• 

No. 

Mag. 

Rcfcrcucc  No.  OD  other  Plst-t-8. 

1 

on 

on 

Plate. 

Centre     R.A.  22h  3Om  Dec.  +89° 

h   m     h  m 
22    o   16  30 

h  m 
1930 

h  m 
i  30 

h  m 
430 

Pole 

Plate. 

Centre     R.A.  22h  3om  Dec.  +89* 

h  m      h  m 

22     0    l6  30 

h  m     h  m 
19  30     i  30 

b  m 
430 

Pole 

Plate  5195.     1900,  October  27. 

0                   0 

+  89-+  89 

+  89° 

Plate  5195.     1900,  October  27. 

+  81  +89 

+  S9 

o 

+  89 

O 

+  89 

1 

m. 

m. 

'H 

3 

16*6181 

20*7518 

. 

. 

. 

217 

I99 

4 

10*1338   24*6073 

3'8§ 

. 

'39 

. 

142 

172 

30-5 

23*4374    20*5980    88      10 

9-0 

I-!' 

95    124 

241 

2OO 

9 

10*3767    24*3274 

3'9§ 

146 

140 

. 

141 

'73 

;         3*3836   21-8261 

284>; 

1  06 

99 

397* 

149 

201 

6 

11*2845 

24-0618 

33°§ 

152 

141 

. 

. 

'55 

'74 

57957    21*4901 

307§ 

. 

. 

. 

162 

2O2 

ig§     12*4622 

24*0645 

337§ 

'59 

H7 

'39 

. 

6-5022 

21*65-1 

89        32 

9'5 

306:5  128 

no 

. 

161 

203 

4      13*8287 

24-4411 

336§ 

187 

152 

•76 

'9S       -3736   21-5536 

89      34 

9'3 

322? 

'33 

114 

. 

168 

204 

i8§ 

14*9332 

24-3717 

89           I 

9-5 

19511 

163 

162 

'34 

183 

165 

'4§     U7I-3    21 

. 

'54 

'33 

132 

. 

1  80 

205 

39§     17-6083 

2475'- 

89        3 

8-8 

. 

127 

'75 

'74 

178 

4         14-1680    7fn8nn 

IQ4- 

2O6 

g 

1  8*1  014. 

2A*7Q  I  7 

1  7;*" 

128 

171 

I7J 

•79 

4       17-7078 

21*3319 

>94C 

B 

f 

119 

'74 

7T 
215 

207 

18-5185 

-*T   /  V*  / 
24-0690 

89        4     9'4 

1  /  3 
l82C 

m 

' 

120 

1  /  l 

170 

1  /  3 

180 

4       18*9310 

21*7604 

. 

. 

. 

113 

169 

214 

208 

ii 

97575 

25-4909 

89      31      9*5 

3OZ§ 

'43 

138 

B 

. 

124 

181 

8       22*7037 

21*2092 

172' 

. 

. 

99    136 

232 

209 

4* 

13-3716 

3351 

161 

f 

'53 

182 

8       26-6-52 

21-4329    88      15 

9'4 

279 

'49r 

. 

76     96 

239 

2IO 

6* 

22*4606 

25*3319 

152^1 

. 

. 

116 

,38 

190 

183 

23§ 

4-4590   22-9875    89      30 

9'3 

283)5 

116 

109 

. 

. 

128 

21  I 

27 

23*3872 

25*O58O 

89        - 

0-3 

142--: 

• 

. 

109 

'25 

200 

184 

4              -43    22-5  =  33 

3°5§ 

. 

. 

. 

I  6O 

212 

16 

257346 

25*8342 

88      20     9-2 

124* 

. 

. 

104 

105 

199 

185 

ii         9*9503    22*8543 

^32§ 

'44 

131 

'41 

I58 

213 

29 

47429 

26-6,54 

89      28      8*7 

24I§ 

"5 

119 

. 

87 

1  86 

6       1  1*1581  ;  22-1498 

33«§»5S 

132 

. 

181 

214 

5* 

7*2588 

26-56lO 

268§ 

132 

129 

. 

. 

101 

ii       12-0470 

22*4205 

. 

161 

'43 

138        .     179 

215 

17 

1  1*2872   26*2830 

89      35  i    9-3 

%  OO*-^ 

'5i 

. 

. 

122 

188 

ii 

12-6854 

22*7981 

. 

1  60 

'44 

133 

. 

177 

2l6 

'3 

12*631  1    26*2474 

89 

9'3 

**!  1  fr-*-? 

158 

'59 

'97r 

. 

121 

189 

4 

15-0234 

22*5644 

. 

. 

. 

. 

•93 

217 

5 

12*6654  26-2709 

3I5S 

196*" 

1  60 

, 

120 

190 

i 

'5-44' 

22*5  > 

. 

157 

126    180 

192 

218 

10 

17*8288   26-8914 

1671 

. 

( 

129 

176 

151 

191 

10      20-1291    22-8181    89        5 

9'5 

173* 

- 

"4    '55 

203 

192 

21 

22*80t>2      22-2734     89            ° 

9'4 

164*^ 

102    137 

226 

193 

'94 

8 
«9f 

3-4448 
8-62I5 

23-6852 

89      33 

9'5 

272§ 

3°3§ 

105 

138 

104 
123 

: 

no 
'44 

*  Plate  45  32.     i8»>    o™  - 
+  Plate  4563.     20h    o"  - 

-88° 
-88° 

'95 

4 

9-I401 

23*784- 

32'§ 

130 

'43 

t  Plate  5246.       oh    om  - 

-88° 

196 

•9§ 

10-9490 

23*3099 

89      36 

9'5 

33'ii 

147 

142 

142 

156 

Plat*  5828.       21*    o"  - 

-88° 

'97 
198 

4 
9 

I3-7305 
20-I3I4 

23-0105 
23-0900 

89        5 

9'5 

'74* 

! 

"5 

1  86 
156 

'75 
202 

S  riaie  497-7.      13"  30™  -J-89" 
•    Plate  4843.       7>>  30"  +89° 

Plate  5195.     X"S.  182  and  212  are  respectively  Nos.  202  and  224  on  Plate  5968.     4h  om  +88°. 

,,  Xos.  205,  208,  210,  211,  212,  213,  214.  215,  216,  217,  and  218  are  respectively  Xos.   168,  169,  167,  166, 

10h  ,0m  +gq:. 


159,  158,  165,  164,  163,  162.  and  155  on  Plate  5572. 


THE    POLE. 

Five  plates  of  the  region  immediately  surrounding  the  Pole  were  available  for 
measurement,  the  central  n'seau  lines,  in  the  direction  of  decreasing  values  of  y  from 
the  centre,  having  Right  Ascension  respectively  Oh,  6b,  12h,  18h  aud  Oh.  The  measures 
of  these  are  given  in  the  following  pas;es,  and  here  the  system  of  reference  numbers 
is  altered. 

As  Plate  6497,  R.A.  12h  Om  shows  more  stars  than  any  of  the  other  plates,  the 
stars  are  arranged  in  their  order  on  that  plate,  in  zones  of  1  reseau-mterva]  in  y  (from 
1  to  26)  and  in  order  of  increasing  x  in  each  zone,  on  the  same  system  as  has  been 
followed  throughout. 

In  the  last  column  but  one  is  given  the  number  of  the  star  on  the  plate  shown 
in  the  heading  of  that  column  or  indicated  in  the  footnotes,  and  by  reference  to  this 
plate  in  the  preceding  pages,  the  numbers  of  all  the  plates  on  which  the  star  occurs 
may  be  found. 
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Refer- 

Diam. 

X. 

y 

Diam. 

X. 

V- 

Diam. 

X. 

V- 

Diam. 

X. 

V- 

Diam. 

X. 

'/• 

B.  D. 

ence 

No. 

No. 

No.  on 

on 

Plate 

on 

Plate. 

Centre     R.A.  oh  onl 

Centre     R.A.  6h  om 

Centre     R.A.  izh  om 

Centre     R.  A.  1  8h  om 

Centre     R.A.  oh  oni 

Plate. 

No. 

Mag. 

h  m 

Plate  6219.     1903,  Nov.  19. 

Plate  6468.     1905,  Feb.  2. 

Plate  6497.     1905,  Mar.  22. 

Plate  5013.      1900,  July  6. 

Plate  6379.     1904,  Oct.  28. 

13  30 
+  89" 

I 

29 

2-7122 

•6816 

34 

1-8197 

25-5161 

9* 

25-8809 

26-3988 

„                  in. 

88      52     9-5 

68 

I 

2 

9 

62731 

•2187 

8 

1-3442 

2''9573 

218 

2 

3 

9 

7-0589 

•9988 

12 

2-1215 

21-1725 

6* 

21-5316 

26-0877 

219 

3 

4 

3* 

15-2814 

•1414 

166 

4 

5 

7 

18-4283 

•5678 

8 

1-6578 

9-8075 

169 

5 

6 

8* 

9-4494 

26-0521 

13 

19-1418 

•8671 

15 

i'9563 

9-0948 

8* 

9  '4497 

26-2271 

171 

6 

7 

'9 

24-0223 

25-7726 

15 

26-2933 

4-3602 

36§ 

4-5691 

2-1248 

43§ 

2-2562 

23'6573 

21 

24-0181 

25-9565 

88      54 

9'3 

87 

7 

8 

7 

97371 

2-4561 

6 

2-5744 

18-4926 

220 

8 

9 

5 

10-8912 

2-3634 

7 

2-4767 

17-3384 

201 

9 

10 

5 

>4'3752 

27324 

7 

2-8339 

I3-8553 

3* 

14-2109 

25-3581 

I87 

10 

ii 

6 

15-3226 

2-1704 

4 

2-2732 

12-9085 

3* 

13-2653 

25-9146 

'83 

1  1 

12 

8 

17-1252 

2-6675 

9 

2-7620 

11-1075 

5* 

1  1-4619 

25-4216 

184 

1  2 

13 

6 

19-2298 

2-7697 

4 

2-8586 

9-0048 

172 

*3 

H 

7 

8-0982 

25-6460 

14 

20-4943 

2-2744 

20 

2-3601 

7-7403 

8 

8-0965 

25-8199 

173 

14 

15 

13 

24-0882 

2-9566 

2?. 

3-0335 

4-1460 

10* 

4-5006 

25-1381 

I58 

15 

16 

5* 

24-4949 

1-0889 

42S 

1-2958 

3-9191 

4-0586 

26-9255 

88      47 

9'3 

66 

16 

17 

5* 

3-9488 

3-2206 

86 

'7 

18 

4* 

8-0272 

3-8209 

5 

3^458 

20-1973 

245 

18 

'9 

8 

14-2789 

23-9318 

5 

24-4460 

14-0995 

'3 

14-3091 

3-9808 

21 

4-0835 

13-9176 

IO 

14-2785 

24-1100 

89      20 

9'5 

204 

'9 

20 

4* 

14-6235 

37817 

205 

20 

21 

5 

10-6350 

24-6420 

13 

17-9548 

3-2791 

IO 

3-3695 

10-2752 

7* 

10-6330 

24-8150 

185 

21 

22 

5* 

3-3073 

4-6371 

84 

22 

23 

5 

8-0539 

47545 

7 

4-8767 

20-1693 

259 

23 

24 

6 

8-2779 

4-7286 

8 

4-8503 

19-9448 

246 

24 

25 

5 

8-6325 

4-7166 

6 

4-8357 

19-5912 

247 

25 

26 

3* 

12-7914 

4-2669 

221 

26 

27 

13 

12-6909 

23-2777 

8 

23-7918 

15-6839 

13 

I5-8935 

4-6360 

21 

47332 

12-3292 

1  1 

12-6913 

2  3  '4544 

207 

27 

28 

28§ 

12-6745 

23-2982 

24 

23-8126 

15-7010 

15-9119 

4-6138 

4°§ 

4-7124 

12-3134 

27§ 

12-6734 

23-4750 

89         21 

8-8 

2O6 

28 

29 

T* 

17-7277 

4'6i33 

208 

29 

30 

5* 

9-6769 

23-5I34 

5 

18-91  17 

4'4°33 

5 

4-4935 

9'3'59 

4* 

9-6764 

23-6875 

188 

30 

3' 

20 

4-7729 

23'4330 

10 

23-9378 

23-6027 

25 

23'8i75 

4-4933 

27§ 

4-5670 

4'4i23 

'9 

4-7700 

23-6045 

89         27 

9'5 

175 

31 

32 

7 

1-2883 

5-6720 

9* 

5-8119 

26-9270 

88      42  |  9-5 

76 

32 

33 

4* 

5-2238 

5-6869 

108 

33 

34 

5 

7-1298 

5-061  1 

6 

5-I83S 

2  I  '0900 

258 

34 

35 

8 

7-5902 

5<6475 

10 

5-7685 

2O-628I 

273 

35 

36 

4 

9-4561      5-8717 

4* 

5-9899 

18-7648 

260 

36 

37 

4* 

1  1  -1422 

5-8687 

248 

37 

38 

3o§ 

16-5437 

22-3267 

26 

22-8423 

11-8299 

30§ 

12-0400 

5-5801 

4°§ 

5-6894 

16-1785 

28§ 

16-5454 

22-5066 

89      17 

9-0 

249 
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